


مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 





د. فتحي عبد المجيد وفا 
د. محمد فؤاد الذاكري د. محمد براء الحندي 
د. سعيد نسيب أبوسعدة د. سامي إبراهيم باشا 
د توفيق مفيد حمصي د. أيمن درويش سيد 
مركز تعريب العلوم الصحية 


ا ماله 





تقديم الآمين العام 


تلعب المعاجم الطبية دوراً رئيسا في تعريب التعليم الطبي, وتحقيق الهدف المأمول من تعريب التعليم الطبي والصحي 
في الجامعات العربية؛ والمعجم الذي بين أيدينا من المعاجم الطبية التخصصية المؤلفة التي يصدرها المركز ويضم مقابلات 
عربية لأهم المصطلحات المستخدمة في مجال طب الأسنان والتخصصات المتعلقة بها. مثل جراحة الفم والأسنان؛ وجراحة 
الوجه والفكين. وكذلك التخصصات المساعدة لطب الأسنان؛ مثل علم الأشعة والتركيبات السنية؛ ولم يكتف المؤلف بذكر 
المقابلات العربية للألفاظ الأجنبية المستخدمة في مجال طب الأسنان وتخصصاته الفرعية, بل زود المصطلحات بشروح وافية 
باللغة العربية؛ لتقريب المعنى وزيادة استيعاب الطلاب والممارسين على حد سواء. وإلى كل من يريد التعمق في هذا 
التخصص الطبي الهام. 

وأملنا أن يفيد المعجم طلاب كليات الطب والأطباء الممارسين, العاملين في حقل التعريب الطبيء وأن يكون لبنة أخرى 
في صرح تعريب التعليم الطبي. 


والله ولي التوفيق., 


الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي 


الأمين العام 


دع- 


تقديم الآأمين العام المساعد 


إن المعلومات المتجمعة عن حالات الاضطرابات اللغوية تؤكد العلاقة الوثيقة بين اللغة والاستجابة. ففي الاضطراب 
اللغوي لا يستطيع الدماغ أن يقوم بالعمليات التي تتطلب تدخلات الرموز والمصطلحات لبناء اللغة اللفظية؛ فالقدرة 
معانيها الحقيقية.. 

هناك من يرى أن شدة الاستجابات للأشياء تعتمد على تنمية التفكير للأشكال والأحجام والتصورات وغيرهاء وأن 
تنمية التفكير أو القدرة الذهنية عند الفرد تبدأ عادة مع سن التاسعة أو العاشرة أو الحادية عشرة, والسؤال المطروح هوء ما 
أثر هذه القدرة الذهنية في غياب اللغة؟ هل يمكن أن يدرك الإنسان معنى كلمة «واجب» أو «مسئولية» أو «انتماء» أو 
غيرها إذا كانت هذه الكلمات غير معروفة أصلاً لديه؟ إن ذلك يعني أن العلاقة بين اللغة والفكر علاقة وثيقة وضرورية, 
ولا يمكن فصل أحداهما عن الآخر. فلا معنى للكلمة بغير فكر ومعنى. ولا قيمة للفكرة إذا لم يستطع التعبير اللغوي 
إيضاحها. 

وإذا كانت هناك علاقة وطيدة بين اللغة والفكر فإن هناك أيضا علاقة بين اللغة والذكاء العام. فكلاهما متداخلان 
بدرجة واضحة؛ ويمكن ملاحظة تلك العلاقة لدى الأشخاص الأذكياء الذين يعبرون عن أفكارهم ومفاهيمهم بلغة سليمة 
عامة على تنمية القوى العقلية التي هي نتاج الذكاء. كما أن التقدم اللغوي عند الأطفال يُعتقد أنه نتاج القدرة على 
استخدام الكلمات مع النمو في الطلاقة والدقة اللغوية .. 


والله ولي التوفيق» » 


الدكتور يعقوب أحمد الشراح 
الأمين العام المساعد 


اظا 


مقدمة المؤلف 


العلوم في مختلف المجالات تتطور في السنوات الأخيرة بشكل سريع يكاد يكون يومياً وخاصة العلوم الطبية وعلى 
وجه الخصوص في مجال علوم طب الأسنان وتخصصاته المختلفة والتي تشمل جراحة الوجه والفكين, وعلاج أقنية الجذور, 
والإستعاضة الإصطناعية من تركيبات ثابتة (التيجان والجسور) وتركيبات متحركة, والعلاج التحفظي. وعلاج الأطفال, 
وعلاج أمراض اللثة. وتقويم الأسنان» وزراعة الأسنان, ولم يكن التطور في هذا وحسب بل شمل أيضا الأجهزة والأدوات 
والمواد المستخدمة في طب الأسنان؛ وفي طرق التشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان. من أجل ذلك كان هناك حاجة ملحة 
لعمل معجم في طب الأسنان ليشمل الكلمات والمصطلحات المتداولة في جميع تخصصات طب الأسنان المختلفة؛ أيضا طب 
الأسنان المساعد باللغتين العربية والإنجليزية. 


ولقد وفقني الله سبحانه وتعالى على مدى سنوات طويلة في جمع العديد من المصطلحات الطبية في مجال طب 
الأسنان. وبأحدث المعاجم الطبية المحلية والعالمية والتي ظهرت حديثا ومسترشداً في ذلك بالإنجازات المستجدة في 
المنشورات لمجامع اللغة العربية بالأقطار العربية المختلفة. 


وسيلاحظ القارئ العزيز أنني اكتفيت برادف واحد لكل مصطلح إنجليزي حسب المعجم الطبي الموحدء وأحياناً أورد 
عدة مرادفات للمصطاح الإنجليزي الواحد لإعطاء الباحث مجالا لانتقاء اللفظ المناسب الذي يعبر عن المعنى المقصود, 
وألفت القارئ العزيز, إلى أنني في إعطاء المقابلات العربية فصلت المرادف عن سابقة بفاصلة؛ ولقد أضفت شرحاً وافياً 
لكل فطظل حتى شحقق القائدة للباحك والطلع :حت أصبح المحجم شبه موؤسوعة فى طب الأستان بجميع "تخصصائة 
المختلفة وطب الأسنان المساعد. 


وقد حرصت على إدراج أشهر السوابق واللواحق اللاتينية واليونانية في مواقعها (ألفبائياً) من المعجم. وفي ملحق 
خاص شاملء, مع إعطاء معانيها العربية المختلفة, حيث ان معرفة هذه السوابق واللواحق ضرورية لكونها تسهل الكثير في 
فهم معاني الكلمات المركبة؛ وحينما تكون سابقة للكلمة يشار إليها (سابقة)؛, وحينما تكون لاحقة للكلمة يشار إليها 
(لاحقة), أيضا الكلمات اللاتينية يشار إليها (لاتينية). وحرصت أن أضيف إلى المعجم ملحقاً شاملاً بالمختصرات الطبية 
المتداولة والتي تتكرر في الكتابات والممارسات الطبية. وأيضاً أضفت إلى هذا المعجم عدة ملاحق للعمر الزمني لنمو وبزوغ 
الأسنان ومعدل أطوالهاء وكذلك نظم ترميز الأسنان المختلفة. ورسم تخطيطي وشرح واف لأهم النقاط في الصورة الشعاعية 
السيفالومترية والبانورامية. 


وتحملوا الساعات والأيام بل السنوات التي كنت منشغلاً فيها بين عملي وبين البحث والإطلاع من أجل العمل على تأليف 
هذا المعجم حتى يخرج إلى حيز الوجود في هذه الصورة حتى يتحقق الأمل المنشود من تأليف هذا المعجم وهو تشجيع 
الباحثين لعمل الأبحاث وال منشورات الطبية باللغة العربية في جميع تخصصات طب الأسنان وبذلك أكون قد ساهمت بقدر 
قليل في إثراء اللغة العربية» والتأكيد على أهمية التعليم الطبي باللغة العربية. 


دنه 


المؤلف 


الدكتور فتحي عبد المجيد وفا 

. دكتوراه طب الأسنان في التيجان والجسور والحشو وعلاج الجذور - كلية طب الفم والأسنان - جامعة القاهرة - 
نوفمبر 1977. 

- دبلوم الدراسات العليا في التيجان والجسور والحشو وعلاج الجذر - كلية طب الفم والأسنان - جامعة القاهرة - 
ابريل 1971. 

- بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان - كلية طب الفم والأسنان - جامعة القاهرة - مايو 1966. 

- أستاذ التيجان والجسور - كلية طب الفم والأسنان - جامعة القاهرة (سابقا). 

- استشاري التيجان واجسور - وحدة التيجان والجسور - مركز طب الأسنان - وزارة الصحة - دولة الكويت. 

- رئيس وحدة التيجان والجسور بالفترة المسائية - مركز طب الأسنان - وزارة الصحة - دولة الكويت. 

- أستاذ محاضر منتدب للتدريس لمساعدات عيادات الأسنان - وزارة الصحة دولة الكويت من سنة 1992 حتى 
سنة 1995. 

- عضو الجمعية المصرية لجراحي الأسنان. 

- عضو الجمعية الكويتية لأطباء الأسنان. 

- عضو الجمعية العالمية للمعالجة بأشعة الليزر. 

- نشر العديد من الأبحاث العلمية في المجلات العلمية المحلية والعالمية. 


دط- 


المراجعون 


- سوري الجنسية. - سوري الجنسية. 
اختصاصي طب الأسنان - حلب - سوريا ؛ اختصاصي طب الأسنان - الكويت. 


وباحث في التراث الظبي العربي. 


الدكتور سعيل أبو سعلة الاكتور سامي إبراهيم باثما 
- سوري الجنسية. - سوري الجنسية. 
اختصاصي طب الأسنان - الكويت. اختصاصي طب الأسنان . 
الدكتور توفيق مفيل حمصي الدكتور أيمن درويش سيد 
- سوري الجنسية. - سوري الجنسية. 
اختصاصي طب الأسنان . اختصاصي طب الأسنان . 


دك - 


[مختصر ]| محورى وحشى لدء1”ءء015]0ملههى - 4120 
[مختصر] محورى وحشى2 981أ8ظته423001500 - 4126 
لثوي 


[مختصر] محوري وحشي قاطعي 421001600150581 - 4121 


[مختصر ] محوري وحشي لوكتداءء001560-0نر4 - 420 
إطباقي ْ 

يتخا يِ لدتاعء - 2602145 7.وع2 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

ع أو سن / 28 - كمهاعة - باعة 
تستعملٌ فى كتابة الوصفة الطبية . 

[مختصر] 20 ري لثو يِ لو؟تعمأع0لهد - ع4 

الفضة 1 51 د عم 
الرمز الكيميائي للفضة . 

[مختصر] جلوء بيلين ستلساطماع عتلتنطممسع م طتامى - .4.1.0 
مضاد للناعور 

[مختصر] مرض الإيدز - متلازمة العوز 1160ةوع4 - 4125 
المناعي المكتسب عم سرك وعسعن 0011« تتاسصس 


[مختصر] محوري قاطعي لوك كستمتهدى - آ4 
ألومنيوم 

الرمز الكيميائي للآلومنيوم . 
[مختصر] محوري شفوي 
[مختصر] محوري شفوي لثو ي لة؟تعسنووتطدامتهة - 4126 


لمسعدز !4:10 د ا4م 


12نم 


تحتطوامتددى << جاذف 


[مختصرا محوري شفوي لمنعستاه1طصامتهه - تامام 
لسانى 

لشم ا محوري لساني لدء1اء00نتاوستامتهده - )41م 

[مختصر] محوري لساني ‏ 81"تعسنعهنوصناه اده - 41:06 
لثوي 

[مختصر] محوري لساني ‏ لدكتاء06-منوصتامتحة - 0نآ4م 
إطباقي 

يوم د يوم كناناعتل كتمتعالة - .طاعتل .كلد 

تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

ساعة بعد وافة 15 قتصةغ21 - مط كلد 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

[مختصر] 0 ري إنسي ‏ لهء عه وعسرمتدة - 4310 
عنقي 


- د 


4- أمجستروم 
رمز الأنجستروم (وحدة قياس) 5 


4- القطب الموجب - المصعد علمطة د 4م 
اختصار أنود . 
النقطة 4 - النقطة تحت الشوكية علهستموطته - غصتهمم ىه - 4 
من كل منها هس 292 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
(سابقة) غياب »فقدف . بدون , انعدام »بلاءلا ‏ -0ه,-ه 


[مختصر] ملغم . ملغم سدع لمدسة 2 222 
خليطة يدخل في تركببها الزتيق تستحمل قي حش و الاسنان 
[مختصر] محوري شدقي عنقي لم061 عع دادم نجه د ظ4 
ألياف محوريّة شدقية " دءط1! لهغمء0ه«تهمت© - سهط1"1 41:2 
عنقية > ألياف لثوية سنية 
ألياف غروية لثوية تحيط بجذر السن في المناطق الشفهية 
واللسانية وبين الأسنان » ترتبط بالعظم السخي من ناحية 
وبملاط السن من الناحية الأخرى . 
[مختصر] محوري شدقى لثو يي 1ة؟أعستومععناطمتهة - 4180 
[مختصر] محوري ١‏ [هتاعستامءع نا طولنده - الم 


تندقي ساني 
بدون حمى . بدونار تفاع في عخلطء1 عأسعوطة - .ع2 .وطة 
الحرارة 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
[مختصر] 5-0 ري عنقي لمعتعءءملدم - ىم 
قبلالا كل 1 سناطك عاصة د .عه 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 


: أمطمعاه - .1. ).4ل 
"تعطاكا : لخدم ]معدم لطن 


خليط مخدريحتوي على الكحول والكلوروفورم 


[مختصر] كحول : كلوروفورم : إثير 


والوثير . 

[مختصر] الهرمون المغذي 01160601ع70ع :01خ 0111م 
لقشرالكظر 01م 

[مختصر] محوري وحشي لة)5نل4:0 - طم 

أضف ١‏ 4 - 2006 - .20 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

يعطى الذواء القالق كالم طئط 0ه - .طتط 20 
فيستوي كن كانه الوحسفةالطية : 

حسب الكمة المطلوبة سلطا 20 - طتا 0ج 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 


عملية آب إستلندر 
نسبة إلى روبرت آب ( طى 106616) » جراح أمريكي » 
وجاكوب أ.إستلاندر معلصة85)1 .له ممعلة1) » جراح 
كاملة الشخانة من إحدى الشفاه لترميم عيب في الشفة 
الأخرى . مع تأمين تغذية شريانية لتأمين حيوية الطعم . 

اختصار 

البطن . الجوف تاحصم لط 
ذلك الجزء من الجسم الواقع بين الحجاب الحاجز للصدر 
والمنطقة الأربية » يحتوي التجويف البطني على كل من 
الجزء السفلي من المريء » المعدة.الأمعاء »الكبدء 
لجال المكرياس (المشكلة) الأمضاء الكخرى تين 
الأحشاء . يبَطْن جدار التجويف البطنى الغشاء البريتونى . 

بطنى . جوفى ١‏ لمستسرملطة 
شيع للبطن +" 

التجويف البطني 
هو الفراغ الواقع ضمن الجدران البطنية بين الحجاب الحاجز 
ومنطقة الحوض ٠‏ ويحتوي على الأعضاء الكبرى الهاضمة » 
وهى الكبد » المعدة » الأمعاء . والطحال» والكليتين » 
والاساعة والأوعية النموبة الفياسة: 


الجدار البطنى 
و 0 


010 1'5ع5)13201و عططم4م 


رع ناططة 


3517 لمستسملمطج 


للد لمستسملطج 


يبعد ء يقصى علط 

مشعل 2 مقصى : عع نلطة 

لعضلة المبعدة الفمية ستمتط مآ كمععسلطة 

عضلةمبعدة عاعكتتحم قصععت260 
العضلة المستقيمة الجانبية خارج المقلة التي تّحَرّك المقلة باتجاه 
الخارج . 

العصب المبعد 217 مدع نط2 


العصب القحفي السادس (26176 لقتصهكه ز5) انا م 
امسر » قرب البطين الرابع » تاركاً عنق الدماغ بين النخاع 
تميق وال الجر من خلدل اسيك الكوفى وإلشق 
الحجاجي العلوي . يتتحكم في العضلة المستقيمة الحانبية 2 
ويوجه العين للخارج . ييسمى أيضاً العصب المبعد 


(علكاع0 أمععتلطم) . 


العضلة ا مبعدة للعين - كناءء" لوترعنه! - تلمعه عمععسلطة 
عضلة العيّن المستقيمة الجانبية عتزء عط 01 عاعكعتاصر 
(الوحشية) 
العضلة الرافعة لزاوية الفم - عاعكتتحط كتده كمععسلطة 


015 للتاقطتة 1272601 
عورم م 


مبعدءيفصل » مُبّعد عن المحور 


ع ع 201 


[مختصر ] محوري إنسي لقاكنل0 عع مدن - 41312 


وحشي 
[مختصر] محوري إنسي 
لثوي 
[مختصر ] محوري إنسي 
قاطعي 

إطباقي 


لة210510512517 1 - )لالد 


4111 40225101121521 





2[1ك5تالء4:1011510-0 - 41100 


[مختصر] محورى إطباقى لوكتااءء4:30-0 - 40 
[مختصر] فسفات الفلوريد ]8 طرومطم 0ع)هاسلكة - "[طم 
المحمض 
شكل من الفلوريد يستعمل في التطبيق الملوضعي : 
الماء 7211 2 20113 30.2 


الماء المقطر 


لوملتاممتعةى د طم 


111010 


- 05)111219 3012 - .ادع .20 


ع2 1501160ل 


الذهب 0 - تستسسة د تخ 
الرمز الكيميائي للذهب . 

نقطةى - النقطة تحت الشوكية الأنفية علةمتموطد؟ - غستدم 4 

ربو ك2 

(سابقة) بعيد عن . مُجاف . مباعد ‏ مُجتنب -8ة 

إلى الوراء , إلى المخلف 202020 قط 

لا بكتيري . لا جرثومي . خال من البكتيريا لمتمعاءوطه 


أو الجراثيم 


طعتامم عاععطك - عنامزوطهة 


مجنون . شاردالفكر لع ممع تلوطة 
يهحرءيتخلى عن ٠‏ يترك دمملصوطة 
تخل عن .هجر ترك دع سدره ل سقطة 
بعيد عن ذروة جذر السن . بعيد عن القمة لدءتصقطة 


لاينفذ إلى الدماغ . 
مفصل زليلى »مفصل متحرك ونوهعطاسوتل - وتومعطاسوطة 
بعيد عن المفصل »؛لاايصيب المفصل ٠‏ تتقلتك تتقطة 

مُجافي المفصل 
خلع التقكل .مفصل زليلي كتوم تطاسدتل - سمتنه لسع تسوطة 
0 


و و 
. 


]015 - واأكتاموط2 


يخفف . يخمد .ء يضعف .يقلل 2621 
يطبق على أعراض المرض او الألم . .الخ . 
خمود أو خفة حلةالألم لاع ه22 


علتعوطة - لامتعوطه 


بعيد عن المحور . خارج عن المحور . 
مجافي المحور 


مُقلل للتهيج ٠‏ مُلطّف أسماتضساطة 
1 يخفف التهيج . ملطف . 
2-أية مادة تسكن التخريش . 

تقليل التهيج »تلطيف . تسكين التخريش 105)ة)تضاطه 


ملطف للد مخفف للتخريش » اناا تسلطة 
5 التميج للتخرد يس 
كنتاضل »؛يحتذ ؛يتقلع (جراحيً) 20126 


استئصال» جد »قلع . انفصال دمتأقاطة - مأقاطة 
انفصال الشبكية 
استئصال . جد . انفصال 
الاستئصال الجراحي للجزء المريض أو للنسيج الميت 
(«قطعه بواسطة مشرط حاد) . وتستخدم في ذلك طرق 
متعددة مثل جراحة التبريد (بالتبريد ) أو المعالحة بالأشعة أو 
بالحرارة النافذة (الحرق) أو المعالجة بالليزر. 
يتم استئصالٌ الغدة الدرقية بواسطة تظائر الأيودين المشع . 
ارط » انعدام الأجفان 


ع22تاء ملتأقاطهة 


0 ح- نمتأقاطه 


2 «منتقطرعاطة - متتمطمعاطة 


كلياًأو جزئياً ستمطامعاطهة 
أمرط ععديم الأجفان كنات طمعاطة 
الم ط ء الغيبة الخلقية للحفون إلتقطمعاطة 
كلياً أو جزئياً 
مطهر منظف » غَسوا ل أصعع ]06 - أسعساطة 
مادة منظفة أو مطهرة . 
تطهيرء عسل .وضوء ممتاساطة 
عملية التطهير أوالغسل . 
شاذ . لاقياسي , غير طبيعي »غير سوي لمختمسطة 


1-غيرعادي »غير طبيعي في النمو أو التطور . 


شذوذات غير طبيعية وءتلقصمقة لممختمسطة 
نموشاذ.ءتطورشاذ ادع صسمماءتوع0 لممختمصطة 
اللجام الشفوي الشاذ س2 تلمتطها لممستمصطة 
الحليمات اللسانية الشاذة عفللتمهم تمدعنا تممختمسطة 
إطباق شاذ دمتكساءء0 لدسستمصطة 
ظواهر شاذة 2ع معطم لامسختمسطة 
امتصاص غير طبيعي ممتاممىء لممختمسطة 


امتصاصاً غير طبيعياً » ينتج عن أسباب رضية ذات طبيعة 
ميكانيكية أو كيميائية أوحرارية . كما في الامنتصاص 
الحاصل فى الأسنان المنطمرة » وكما قد يحدث الامتصاص 


العضلةالمبعدة عأءكتاتد أمععسلطة 
الععقصب المبَعْد كع كاعم ح علللاعم ادع تلط 


هوالعصب القحفى السادس ويَحَصّب عضلة العين 
المستقيمة الجانبية «الوحشية» . انظر عصب مبعد 5نا/تاة[7) 
(قمعع01لطة . 

آفة العصب المبعد 
بست سان انين لبعد الذي بعصي العوالة لطن 
الجانبية التي تبعد العين » حيث يوثر على حركة العين وعدم 


مملوع1 221 أمععس لط 


حركتها للجهة المصابة . 
نواةالعصب المبعّد كناءاعناه أمععسلطهة 
يبعد (عن خط النصف) عالط 


يحركه بعيداً عن المستوى المنصّف للجسم . 

تبعيد . إبعاد (عن المركز الأصلى أو عن المحور) دمناءن20 
تحريك الأطراف بعيداً عن الجسم . 

إبعاد كلي 

جبيرةالأنعاد 

مير تعمل على انعا العقمر ين ايم : 

مبعد .مبعدة 
عضلة تسحب جزءاً من الجسم بعيداً عن الخط المنصّف 
للجسم أو تبعد أحد الأجزاء عن الآخر . 


0)21), دمتاع نط2 


أستامه سمتاعسلطج 


2011121401: 


2011121401: 1151© 


شرود» زبغ الع مه سعط 
ضال .متحرف. زائغ مط نم2 


ينحرف عن الشكل أو الاتجاه الطبيعي . 
شريان زائغ أوضال 
لجام زائغ لتتاتاء 11 أسمنترء 2 
سوء ارتباط الأنسجة الرابطة الليفية أو العضاية مع الحافة 
السنخية ممايسبب شد غير طبيعي ينتج عنه تراجع باللثة 
أوابيضاضها أو كلاهما » وحصول مسافة بين الأسنان » 
كما يؤدي في الحالات الشديدة إلى الحد من حركة اللسان 
أو الشفة أو الاثنين معاً . انظر لجام (متنتصعم) . 


0 -ح 000و ماع26 


2117 امسو سعط 


انحراف . شذوذ , ريغ 
انحراف » شذوذء زيغ 
1- اختلاف عن الطبيعي في الشكل أو السلوكء 
انحراف عما هو طبيعي أو سوي . 
2- انعكاس غير مُتكافيء للموجات الضوئية من 
خلال العدسة . 
انحراف جانبي , ريغ وحشي 
انحراف رأسي 


اختلال عقلى زيغان عقلى 


060 -1001)و ع2 


لوتاع)12 , ماه تعط2 
لقدتلناتعصطم]1 , سمه تسضعغطج 


لقاضع2 , سمتاد:تءط2 


5 


تدخينالغليون,. أوعادة مهّنيّةمثلإمساك 
الخيوط » ودبابيس الشعر والإبر أو المسامير بالأسنان ؛ 
أو الاحتكاك الشديد لمشبكة جهاز سني جزئي مُتَقلقل . 
و كشط ار كسام الجلة ان العنناه الخاض للق . 
سحج السن » تاكل ‏ تسساتاصعل مأكةندطة - [وغمعل, مسمتمفترطة 
السن » انسحال السن 
تآكل مادة السن أو حشوة السن بواسطة عوامل أخرى 
لاعلاقة لها بإطباق الأسنان كمافى تفريش الأسنان 
0007 : 
المناطق الأكثر إصابة هي سطح الجذر » والأسطح الأمامية 
للناب والضواحك التى تجاور اللثة مباشرة . تكون الحفر التى 
تنشأعن السحل ا للطعام أو الشراب البارد أوالخارء 
وقد تحتاج لاستعمال معجون أسنان مانع للحساسية أو 
لحمايتها بمادة رابطة أو حشوة . 
سحجات كُشوط 
سحجات نموذجية ٠»‏ سحجحات 
مثالية » مسححة 
سّحّجات تأخذ شكل الأداة ا محدثة لها . 
كاشط .ساحج .ماد ساحلة 
مآدة ذات قدرة على سسّحج الأسطّح بواسطة الاحتكاك 
حركة ساحلة .فعل ساحج 
مادة ساحلة 
مادة تُستخدم لإزالة التلون وتلميع الأسنان الطبيعية » 
والأجهزة التعويضية السنية . والحشوات والحشوات 
المصبوبة . 
أدوات مغطاة بمادة ساحلة 
أداةقاطعة ساحلة 22 
شُرص ساحج ؛قرص 
ساحل 
قرص مُسَطح ذو ثخانة رفيعة مصنوع من المعدن » أو 
البلاستيك أوالورق »تلصق على أحد سطحيه أو 
كليهمامادة دقيقة ساحلةمثل :الجرانيت »أو 
أكسيد الالومنيوم أو الرمل . 
عجينة ساحلة »عجينة ساحجة 
عجينة تحتوى عادة على مادة كربيد السيليكون 
وتستخدم لسّحل الأسطح الطاحنة للأسنان (سطح 


2011215 


60 , كدماكةاطج 


221217 


21:2517 0 


أداععة عكأكةاطج 


1-15 21:251176-20216001 
001 125)أتاكء عتكلكة7اط2 


2135197 0152 - 212517 0151 


95م 213517 


الإطباق) . 
رأ أس ساحل »رأ أس ساحج أسلمم علتموئاطة 
مادة ساحجة دوارة 01217 ر عللوموتاطة 


عند إعادة زرع سن مقلوعة بسبب الفشل في إعادة الزرع . 
قد يسبب التهاب لب السن امتصاصاً داخلياً لأنسجة السن 
الداخلية الصلبة » الذي لاتصاحبه أعراضاً تذكر » لكن يعود 
ظهور اللون الوردي إلى تحلل نسيج اللب داخل السن . يتم 
تشخيص الامتصاص الشاذ بواسطة الصور الشعاعية . وتعد 
المعالجة اللبية السريعة عملية ضرورية لإيقاف تقدم 
الامتصاص الداخلي للسن . 


الشذوذ .ء اللاسوية لمكتل ةسنتمسطة 
عيوب .شذوذات و6) نل سنتمسطة 


عيوب وجهية سنية لدن0]2)دع0 , دعن تلمسنستمصطة 


شذوذء لاسوى . عيب 'جاتمستتمصطة - واتلةسسمصطة 
1-أية حالة شاذة » أي تَشوه أو سوء تكون ججسدي » 
اضطراب عقلي أو سوء تَصرف غير طبيعي . 
2 - العضو الناقص أو المشئوه » أي تغير عن الطبيعي في 
التركيب أو الوظيفة للخلية أو النسيج أو للعضو . 
هي حالة من عدم إطباق الأسنان العلوية مع السفلية 
مُبُتعّد عن الفم . مُجافي الفم 


201 


20120 - 2021 


مُجافي الفم 2 مبتعد عن الفم 0 ح- لوتتمطة 
أوقف النموء يُجهض ؛يقمع (سير المرض) لوطه 
الجهيض السق 201 

علأعتتمطة 


5 وه 5 ومة 3 
عقار محهض . مادة محهضة .2 


ثْل الجمنيين داخل الرحم 


عقاقير مجهضة 5 أسعاع د كتاس7مطة 
إجهاض (طبيعي أو مرضي) 210131001 


0 3 خابط (مادة ساحلة) 2025196 - ]ةطح 


22120 


سحجء 1 ممزكة301 - مأووتاطه 
ستحج الأسنان ٠‏ 2125102 لفأاصعل - سسسستتفصعل متكةنتطج 
سحل الأسنان » تآكل الأسنان 

سحل »اتسحال ) سحج تج » تآكل » كشط 2111 


1-تآكل مكونات السن بوسائل ميكانيكية كما في 
معالية مضخ الطعاء وفريين الأسسهان لاط أو 
بسبب حالة مرضية فى طب الأسنان كمافى 
صرير الأسنان (مكت«تمر8) ١‏ وهوعبارة عن المتكااء 
شديد بين الأسنان بدون طعام ؛ ويسمى أيضاً التآكل 
المرضى (128نهء* 21ء1ع23]5010) للأنسجة السنية الصلبة 
الات عن الاحتكاك . 

2- تآكل غير طبيعي للأسنان نتيجة عادة سيئة مثل 


أي خراج يتكون ببطء وخلال مدة طويلة ؟َ يمكن أن 
لخراج حاد سابق » أو ينتج عن جراثيم قيحية ضعيفة الحدة ؛ 
يكون مصحوباً بتشكل القيح والتهاب خفيف وقد يتم 
تصريف القيح من خلال ناسور . 
0 اج حول اللوزة - ننهللتقصهأتسبعنيك , ووععوطة 
دوءع©25 :1د [لأكدهم]تاءم 


610 , ووع©25 


في العظم 


زا اج بارد 
خراج دري بطى التكون يتشككّل عادة ف 
أواللفصل مص حوبا بالتهاب خفيف . 
حر اج 7 عمي - خرا اج 1 ري - ناه)اتاط-1131امء ر ووععوطة 
ودء©25 10)د- “تلطه 


10ا5-:01131» , ووعع25 


خراج مضاعف الجوف . 


مجرى ناسوري . 
خر اج احتقانى 5)17ع608 , ووعء25 


خراج يتكون بعيداً عن مكان الالتهاب وذلك بسبب 
مقاومة الأنسجة التي تمنع تكونه وتجمعه 5 


ا اج قرني 121ل0 ر ووعءو2 

حت اج سني جلدي لداعل كتامعصقاتء , ووععوطة 

0 اج سني لداصعل , ووععوطة 
تجويف مليء بالصديد » يتكون في النسج حول السن ‏ إما 


حينما تهاجم الجراثيم لب السن (تجويف مركزي داخل السن 
يشتمل على الأعصاب والأوعية الدموية) مسببة تموته » 
حيث يحدث ذلك كثيراً نتيجة للتسوس السني الذي يدمر 
ميناء وعاج السن ما يسمح للبكتريا بالوصول للب السن » 
كما قد تصل البكتريا إلى اللب مباشرة عند إصابة السن 
بالكسر أو عن طريق الأوعية الدموية » فينتشر إنتان اللب إلى 
الأنسجة الحيطة بالجذر فيتكون الخراج ؛ كما يحدث الخراج 
نتيجة المرض حول سني » حيث تتجمع البكتريا في الجيوب 
اللثوية العميقة المتشكلة بين الأسناخ واللثة . 

علاماته وأعراضه :ألم نابض في السن المصابة » يزداد عند 
العض أو المضغ » كما تصبحح اللثة حول السن مؤلمة عند 
اللمس وقد تتورم وتحمر . 

ينفتح الخراج غير المعالج للخارج عند سطح اللثة من خلال 
ناسور يسير عبر عظم الفك مكون دمل اللثة ([أوطسد©) 
الذي قد ينفتح ليخرج الصديد فيقلل الشعور بالألم . قد 


ساحجات صغيرة دوارة تستخدم بواسطة القبضة 
اليدوية «آلة الحفر» ؛ مثال ذلك ماسات دقيقة مركبة 
على مادة الكاربوراندم . 

شريط ساحج ٠.‏ شريط ساحل 
شريط من المعدن أو الكتان أوالبلاستيك مُغطى بالمواد 
الساحلة على سطح واحد أو كلا السطحين »ذو 
ثخانات مختلفة يستخام لتعديل وتلميع أسطح 
الأسنان أو الحشوات . 

أدوات ساحلة 

قرص ساحل . عجلة ساحجة 
أداة دوارة ُرصية الشكلٌ تحتوى على مواد ساحلة 
ملصقة بقاعدة مطاطية تستخدم لتشكيل وتلميع 


متتناد عكلموناطج 


21:2517 05 


[ععط؟ علاعو اط 


الحشوات المعدنية والتركيبات المتحركة . 
مكشّط .محك »تسرد (جراحى) سحاجة «0وةط2 
حر اج 1 1 كتاووءع25 - ووعع25 


تجمع قيحي في تجويف ينتج عن انحلال الأنسجة 
العظمية أو الأنسجة الرخوة بسبب البكتيريا المولدة 
للقيح » وقد يكون حاداً أو مزمتاً . يلتئم الخراج عادة 
حينما يتم تصريف الصديد ؛ إذا كان الخراج في عمق 
الأنسجة » يحدث التصريف عن طريق قّناة جيبية متصلة 
بالسطح الخارجي . 
خراج حاد 
خراج ذو مدى قصير مترافق بالتهاب موضعي مؤلم 
وارتفاع في درجة الحرارة . 
و و ومع 
خراج سنخي »خراج دردري 
خجراج بصعيي العتلم المكدي + 
خُراج جيبي 
خسراج ذُروي ؛ خسراج قمّي 
خراج يتكون عند قمة جذرالسن . 
خراج ثنائي الجوف . خراج ذو 
خراج أعمى . خراج بلافتحة ناسورية لصتاط , ووعءوطة 
را اج الدماغ ستقبط ر, ووععوط2 
خراج المسافة المبوقة 
0 


22101 , ووء©25 


21011 رو ووع©25 


لوختاصة رو ووعع25 


لوعأامة , ووعء25 


وناغ تدقءع]1ط ,و ووعع25 


©5226 21111212601 و قوع©25 
©5202 عتملطق , ووعء25 


2م50 221:00 , ووع25 


خرا اج متَجبّن 56015 , ووء 256 
كرا جحي ريه اوماد لكيه اجترن., 
را اج مر من عتصمتطك , ووععوطة 


حرا اج ذاتي 2 (خرا اج مجهول السيت) عتطاغوم1010 , ووععوطة 
فقو تفر يغ المخرا اج 01 عققطته 2ل لحنه دامتستعصا , ووععوطة 
قح الخراج جراحياً وتفريغ محتوياته من الصديد 
المتبقي بواسطة أنبوب . 
خراج بينالجذور 
خراج يتجمع فيه القيح بين جذور السن . 
خراج جانبي 
خُراج الرئة 
خُراج نقيلي 


خراج مهاجر » خراج متجول 


121661120111311 , ووع©25 


لةئاع)12 ,و ووع©25 

5 ور ذوء2256 
22)25121 و ووع©25 
- 201512125 , دوءعء25 


77211011125 555 


كر اجدخني 17قتلتصط , ووععوطة 
واحد من مجموعة من الخراجات الصغيرة »ءويشبه 


خراج حنكي 
خراج ذروي يتكون عند قمة جذر القاطع الجانبي 
العلوي أو الجذور الحنكية للأسنان العلوية الخلفية 
ويظهر رأس الخراج على قبة الحنك . 

خراج المسافة الحنكية 

خراج وجهي شامل 

خراج جداري 
خراج ما حول السن يتكوّن عند أي جزء من سمحاق 
السن بعيدا عن منطقة قمة الجذر . 

خراج الأنسجة الداعمة , 

خراج ماحول السن 

خراع يهقا فى الرباط الس الستمحي.. 

خراج ما حول القمة أوالذروة 
خسراج حول قمة جذر سن ذات لب تالف يتكون 
نتيجة تعفن آللب الذي يودي إلى التهاب حاد أو مزمن 
مع تلف للأنسجة وتكوّن الصديد داخحل السنخ حول 
قجة الخندن» 

خراج ما حول الملاط , 
خُراج رباطي 

خراج يصيب الأنسجة الداعمة للسن لاين شأ من لب 
تالف .إنما كامتداد لجيب في الأنسجة الداعمة . 


0611601:01221 و ووع25 


لهاهلدم , 5وعء25 


©5722 0212121 , دوعء25 
لق 2]صدم , ووعء5ط2 


لداء1تهم , ووعءوط2 
212[1 0231:0060 , ووعء25 
1:121هم , ووعء25 


لدع 1مدتعم , ووعءوط2 


221 1ع , ووعع25 


خراج ما حول التاج 
خراج ينشأ حول تاج سن لم يكتمل بزوغها . 

خراج ما حول السن » 
خراج الأنسجة الداعمة 


- لقاصء110عم , دوعء25 


دكع 5 2611000121691 


تتضخم العقد اللمفية الموجودة في الرقبة وجانبي الوجه إذا 
انتقل الخرا لع إلى الأنسسخة ال مميطة والعظم متحذثة ة أعراضاً مثل 
الصداع وارتفاع درجة ال حرارة 7 
العلاج : تتم معالجة الخراج بتصريف الصديد وإعطاء 
المضادات الحيوية ثم يتم حشو أقنية الجذر للسن المصابة » 
انظر معالحة قناة الجذر ()7عادعتا لهصةء -11001) 
أما إذا فشلت المعالجة اللبية في شفاء الخراج يصبح من 
الضروري قلع السن المصابة لإزالة مصدر الإنتان وتصريف 
القبح ويتم إعطاء المضادات الحيوية لإتمام عملية الشفاء . 
أما خراج الجيب حول السني فتتم معالجحته بتجريف الجيب 
لإزالة النسج المتموتة وبقايا الخراج » وقد نضطر أحياناً إلى 
شق صغير في الجيب للوصول إلى الخراج » وإذا فشلت 
هذه المعالجة بسبب شدة المرض حول السن وفقدان العظم 
الداع للقي والزياطط عوك الى قاط ياداين فلم ال .» 


خرا اج سني سنخي 2 خرا اج :2]02176131ع0 , ووععوط2 


سني دردري 
خراج يتكون في الأنسجة حول قمة جذر السن غير 
الحية . 
] اج جاف لاتقل , ووععوط2 


خراج يختفي دون أن يتكون له رأس أو ينْفتح . 

حدر اج متكيس 0620 , ووعء25 
0ه 

تفرء يغ :اواج اح ٠»‏ تصريف انمض ]0 دمتاأمسعه2 , ومععوط2ة 


ع11آم0طم , ووعع25 


خرا اج جرع الحانية ل1:2ن0 هتنت , ووععوط2ة 


خرا اج تُطر يِ لدقصن؟ , ومععوطهة 
را اج متمو ت 110 , ؤوع252 
خسوا اج لشوي له؟تعماع , ووعءعوطهة 


خراج يصيب الأنسجة الرخوة ويصيب الحافة اللثوية 

أو اللثة مابين الأسنان ويتكون فى جيب ماحول 

السن . ١‏ 
حبرا نقلي 
خراج دموي . خراج نازف 
حراج التهابي , خراج حار 
خراج متجول . خراج استلقائي 


225255 812917 - 22911201023ع , دوع25 
2220111251 , ووعء25 
آم ووعع25 
- 290051211 , ووع25 
555 772110161125 
خراج يتكون ويصل إلى موقعه نتيجة تأثير الجاذبية 
الأرضية. 


خراج عفن .2 خُراج خمج. خراج إنتاني عتامء؟ , ووععوط2 
خراج تسممي » خرا اج إنتاني دموي ‏ علتصعننامء؟ة , ووععوطه 
يتسبب في تسمم الدم . 
خراج خرجي 2 خراج زراري 
(يشبه زر القميص) 
خراج عقيم (خال من الجراثيم) 
د الجراحية . واج القطبة 
خراج نح تالحاد . خراج شبه الحاد نع هطناد, ووعءوطة 
خراج تحت القحف 
خُراج تحت الجافية 


> اد انتلطد , ووع©25 
55كع©225 02])تاط- تلام 
ع1اع)؟ و ووع©225 


طعاتاد , ووع©25 


لقتطة 511522 و ووع©25 
[51150111:2 و ووع©25 
ار اج تحت سمحاق الجمحمة للتصمن 1ع مطناه , دوعءو2 


121تعمتاد , ووعء25 


خر اج ودى ع1اع) 2 متره , ووعء5وط2 
ختراج ثانوي يظهر على مسافة من بؤرة الإنتان 
الأصلية. 


2211111261 و و25 


حراج رضحي »خثراج كدمي 

حراج درني » حراج تدرني 

خراج شارد خراج مُتجول 
خراج يبدأمن مكان ثم يسلك مساراً من خلال 
الأنسجة ويظهر في مكان آخر يبعد عن مكانه 


ع 


الأصلى 


ك2 رو ووع©25 


115 , ذوء 2556 


خشصة قطع 2 اقتطاع كك 25 
استئصال بالقطع الجراحي 
تجويف عظمى “تق مفصلى . مأكصمءعوط2 
طبقة الاستتصال 
بعيد عن المجال . بعيد عن مرمى الأشعة لدمء5و2 


متعلق بتأثر الأسجة البعيدة غير المطلوب تعرضها 


لأنسجة من عضوما . 
غياب ععمعوطة 
عياب اللهاة نكن أسعوطة 
غياب »غيبوبة وتأسعوطة 
غَياب صر ع تكو بة صرعية فعتامء1زمء قتاصءوطهة 
مُطلق عضر 5 2 تام عنالموطة 
تصحيح مطلق أ داكن [20 عأنااموطة 


كحوا ل مطلق التركيز ‏ الكحول الصرف 01ط21»0 عأنااووطة 
درجة الحرارة المطلقة 
بمتص »ح»بشرب ب يمصص 
امتصاصية . قابلية التشرب 


121111 (زتتاء) عاتا[موطج 
طتاموطج 


201211 


خراج الأنسجة الداعمة , 
خراج ماحول السن 
خراج يصيب الأنسجة الداعمة للسن » ينتج عن امتداد 
العدوى من الجيب حول السني إلى الأنسجة 
الداعمة إلى تيلاوت العوواب جداد ار هرد ف متطفة 
محوروة ين اللئعة مراف متخ نجينا وني الاليعية 
الداعمة للسن على جانبى الجذر أو حواف الأنسجة 
الوسوة لبي يد عوجرل الس 

خرا اج ماحوا ل اللوزة » 'إكطتنان - نهللتكصه) عم , ووععوطه 
خراج خَلف اللوزة . التهاب اللوزة التقيحي الحاد 
امتداد لالتهاب حاد متقيّح في اللوزة ينتج عنه راج 
في النسيج الضام المغلف للوزة . 

خراج العنقاء 
إصابة ذروية نشأت كامتداد حاد لالتهاب ذروي متقيح 
دوي حنمي ادقع الاج ا كر سني 


- 221100102191 , دوعء25 


دكع 25 91 )ج2110 


تلداء120م , ووعع25 


مرمن 
رأس الخرا اج »عينالخرا اج 01 أسلمم , موععوط2 
درا اج أوا لي 02177تأتام و ووعء25 
خراج ينشأفي موضع العدوى . 
حم اج لب السن . 555 ل[فقماتام - ملنام , ووععوطة 
خراج أبي 


التهاب حاد أو مزمن للب السن مصحوب بأنسجة 
ع لات الل اام 


خُراج بحي (مصحوب بتسمم دموي) عتصعزم , ووعءوطة 
خرا اج جذر ي- ‏ هلملنتصفتع لدعتمة ح مملتعتله؟ , ومععوطة 


ورم حبيبي ذروي 
د اج ثمالي » خراج متخلف . لقنالزدء؟ , ومععوط2ة 
2 
خراج ينشأً قريباً من بقايا التهاب سابق . 
خُرا اج خلف البلعو 1 [2171282ط1م0تاع" رو ووء 256 
خرا اج حدر يي 51212 201221 > ]00 , دووعع25 
ورم حبيبي ذُروي 
خرا اج ثانوى 5600202177 , ووععوطة 


خراج نشأ نتيجة لعدوى من خراج موجود . 

در اج حجابى بخرا اج حاجزى لهامء؟ , دوعء25 
خراج يتكون على أحد جانبي الجذر بين الحجاب 
العظمي الفاصل بين الجذرين أو السنين المتجاورين في 
السنخ وبين جدار الجذر الملاصق . 


أقماع ورقية تتوفر بأحجام مختلفة وتستخدم في تجفيف قناة 
الجذر السنى . 
قمع ماص - قمع ور في ماص - 2650126 - غصلمم غصءطعرموطه 
قمع ور في 1 0201 - أسامم ماعمهم 
امتصاصية . قوةالامتصاص 
امتصاص . تشرب 


عاء:2015 عسلط :مك2 
103 - 2501:0110 
امتصاص 2 مص 0 - 25010110 > 101012م2501 
1 -امتصاص السوائل أو المواد الأخرى بواسطة الجلد . أو 
الأسطح المخاطية . أو الأوعية الماصة أو المواد السنية . 
2 -امتصاص مادة بواسطة مادة أخرى . مثال : امتصاص 


النموذج أو المثال الجبسّي للماء . 
3-اندماج سائل أو غاز أو أية مادة داخل مادة أخرى أو 
نسيج آخر. 
4- (في علم الأشعة) :انخفاض حدة الأشعة 
السينية حينما تمر خلال مادة أو جسم . 
امتصاص سنخي 2 عتقامء21 , تامتامناموطج 


2121 , ملام :0وط2 


امتصاص شدفى 7 امتصاص فمو يِ 
فجحوة امتصاص ٠‏ 1211122 16501011013 > قتتتاعه1 تامتام:تموطج 
ثغر هةًّ امتصاص »جو به امتصاصية 


تمتص . ماص( قادر على الامتصاص) . كلام اموطة 
امتصاصى 

خلاصة : مُسَتَخلص 2 مجرد و2 

استخلاص » تجريد . استخراج صمناعهتتاوطهة 


تباعد الفكين .2 كر ود الفكين 5 عط) 1ه دمتاعوساوطهة 
شكل من أشكال سوء الإطباق يكونز فيه الفكان 
متباعدين بمسافة شاذة . 

وفرةءغزارة 2ه لصناطة 

وفيرءغزيرء كثير أسقسص0اطة 

سوء استعمال » انتهاك عكتاطة 

يُجاورءيلاصق.يرتكزعلى . يتاخم غناطة 

دعامة.ءركيزة اداع سخساطة 


00 


1- داعم يستقبل ضغطاً جانبياً أو أفقياً . 
يستخدم لدعم واتزان وتثبيت جهاز تعويضي ثابت أو 


جهاز تعويضي متحرك . 
3- الأسنان الموجودة على جانبى مكان السن المقلوعة . 
دعمةمساعدة- 1 - 7نه[اتكناة , أماعسختاطة 
أدعمة إضافية انع ممطغتاطة تمل سمععد 


- 


قابل للامتصاص أو التشرب عاطق ءزموطة 
المواد التي يمكن ان يمتصها الجسم : 
شاش قابل للامتصاص عتتاوع عأطوطا“تموطة 


ادة كيه ة بالشاش تع من السداليولنود الؤكسبالقايل 
للامتصاص . توضع مباشرة على الأنسجة النازفة لإيقاف 
النزف . 

عجينة حشوقناةالجذر عاكهم وسنتلل-)همم عاطوطعرموطة 

القابلة للامتصاص 

عجينة ظليلة للأشعة ؛ تحتوي عادة على اليودوفورم 
الذي يستخدم في حشو تقناة الجذر ‏ وتُسمَّى هكذا 
لأن العجينة تزول بواسطة الامتصاص من أنسجة 
واخت ل الارن. 

خيط جراحى قابل للامتصاص عتتنغناد لهءتوعناد عاطقطرموطه 
خبط فصتو من قادة فكن الجسم لشقياصها تان . 

جخرعة فشعضة 
(في علم الأشعة) : هي كمية الطاقة الإشعاعية التي تمتص 
فعلياً بواسطة الأنسجة . كان يقاس سابقاً حسب النظام 
التقليدي بالجرعة الاشعاعية الممتصة 2550150 13012602] 
[(20)ع5ه0ك أما يحسب النظام العالمي للوحدات عميعنزونز5 ع1] 


2501560 005 


[(وعأنصنا 51) دعائصنا”0 200021سع)م]1 فإن وحدة قياسه هى 


جراي (61839©) ويرمز لها بالرمز نإ حيث يساوي 
20 103-100 . 


مساعد للامتصاص . معزز الامتصاص أمعاع وق طاترموطة 
عامل (عقار) مساعد على الامتصاص . 
ماص ٠‏ نمتص اس طاترموطة 


|2 قادر على الامتصاص 5 
32 أي عقار أو مادة تسرع الامتصاص : 
3- مادة تجهذب وتمتص الغازات أو السوائل . 


قطن ماص معام غمء طنرموطة 
ضمادة ماصة كطلووع:01 ادع طنرموطج 
ضمادة من أية مادة توضع على الجرح أو القطع لامتصاص 
الإفرازات الناتجة . 
شاش ماص 52112 أداعطنزموطج 
عضو ماص مدع 01 أصعطنرموطج 


عبارة عن نسيج وعائي يوجد بين جذور الأسنان اللبنية وبين 
الأسنان الدائمة البديلة لها وذلك أثناء عملية امتصاص جذور 
الأسنان اللبنية . 
قمع ور في ماص - قمع ماص - - أغسلمم تتعمهم أمعطسرموطج 
قمع ور في أسلمم “تعمهم - أاصتمم أصعطنرموطجح 


لتتاع ©2121 > تناع 346213 


صمغ السنط- صمغ عربي 
مادة صمغية جافة مستخرجة من شجرة السئط . 


فاقةالكالسيو 1 » نقص الكلس وزوماء»221 
نقص مقدار الكالسيوم في الجسم . 
عو زالكالسيومء وأومعك 2221 
نقص المتناول من الكالسيوم 
تشتويكة » النقطة الشوكية دمتطأصوعهة 


(في علم تقويم الأسنان) : نقطة ناتئة صغيرة في قاعدة 
الشوكة الأنفية الأمامية . وهي إحدى نقاط قياس 


(سابقة) شوكة.ءعشوك -ماأضوعة , «اتصوعة 
ورم أرومات الميناء الشائكة فحاهاكة[طا0اء سد مط سوعه 


نوع من ورم أرومات الميناءيحتوي على خلايا 
حرك شفلية . 


شوكانى » شبه شوكى لك 
انحلال شوكى .انحلال الأشو اك 10157515 ]ضوع 


ضمور وسقوط الطبقة الجلدية الشوكية . 
انفصال مرضي للخلايا الظهارية نتيجة تحطم 
الأجسام الرابطة فيؤدي إلى التحتوصل أو التنفط » كما 
يحدث في مرض الفقاع (كتاع تطاممةء2) . 
ورم شوكي عورم شائكي . شوكوم 
ورم سرطاني حرشفي متقرن بالجلد » حميد أو سرطاني 
ينشأ من طبقة الخلايا الشائكة في بشرة الجلد . 


و 
0 


زيادة ثخانة طبقة الخلايا الشائكة فى بشرة الجلد » نجدها 


واضحة بشكل نموذجى فى داء الإكزيا (78دء2ء8) وداء 


26002 


2602515 


الصدفية (وأمهترهو2) . 
الشوا اك الأسو د ك 1م21 كأومطاصدع2 
عديم المحفّظة “نف لتادمةء2 
صعوبة البلع تعذر الإزدراد 2010515 


مُعجل . مسرع محفز 

إسراع .تعجيل 

مسرع »معجل .عامل منشط 
مادة تستخام بكميات قليلة لزيادة معدل سرعة 
التفاعل الكيميائي مثل إضافة الملح «كلوريد 
الصوديوم د إلى مخلوط من 

سادةتُحَفَزة ماد مُسترعة 


مأتى » اقتراب » مُدخل » إتاحة 


أوللقايى - أسوععاءءع2 
ع2 


01)ةع1اءع22 


5 201 1ع1ء20 
11221 , “املو عاءعع2 


55ع2000 


دعمة الجسر 

دعمة مغروسة »دعمة مزروعة 
ذلك الجزء من الغرسة الموجودة في العظم السنخي والتي 
تبرزمن خلال اللثة داخل الفم » تُستخدم كدعامة 

دعمة متوسطة - دعمة منعزلة - 0601266 عنصا , أمعمعسطة 


211015 , األاعسناسطج 


أتقامصا , أمعسغتطجة 


أناع تطح 0ع150126 
سن طبيعية أو جذر سن أو غرسة سنية منعزلة 
0 تستخدم كدعامة متوسطة لجهاز صناعي ثابت 
بالإضافة إلى دعامتين عند الأطراف . 
دعمة مُعزولة » دعمة منفصلة . 
دعمة متوسطة 


50120 , اأمعسنسطة 
أداء مطتاطة عأدتلعمسنعاسز 
دعمة مضاعفة . دعمة متعددة عآمنالتاتد , أمعستطة 
ربط أوتثبيت ميجموعة من الأسنان الطبيعية معاً 

لتستخدم كدعامة . 


.ا 8 4 .4 .4 
دعمة أولية .»دعمةركيسية 


أ 


22177للام , أماعستطج 
سن ت تستتخدم كدعامة رئكيسية لتثبيت واتزان جهاز 
أسنان متحرك أو لتثبيت جسرثابت . 


دعمة تالية ».دعمة ثانوية 01201217ع56 , لمع مغتاطة 


' سن تُستخدم كدعامةإضافية لجهاز صنعي 
دعمة مغروسة تحت 
ذلك الجزء من الغرسة الذي يبرغ من خلال الطبقة 
المخحاطية في التجويف الفموي لتثبيت أودّعم تاج أو 
دعمة أخيرة.دعمة نهائية 
سن تستخام لتثبيت أودعم أحد أطراف الجهاز 
المسد:: 
أسنان داعمة 
جا 


أتقاصصا لدءغ)1105ع 52 , اماعسضتطج 


لقستمطع) , أمعسسطجة 


طاءعع) اسمعسفسطج 
ا00) اسعسغسطجة 


نهايتي جسرثابت - 
تمق م.حدود كلقاغتاطة 
مُتاخم »محاذء ملاصق كستاغساطة 
أسئان متاختمة أسئان محاذية طاءء) عوستاغساطة 
سنطء أقاقيا 46 


شجرة السنط (ععة] وأعوعه) يستخرج منها الصمغ 
العربي ( صتتاع عتطوعة) ؛ الذي يستخدم كمزيج مُعْلقٌ أو 
مُستحلب فى الأدوية 5 


عتصب إضافي . عَصب مُلحَق 
العضصي التستفي القادى عشت ,رضي العضياوث 
ةي اللعوم و لاجد والعضلة القصية 
الارقوكة والحي مده المكرفة:, 
يختلف العصب الإضافي عن الأعصاب القحفية الأخرى ‏ 
لأن جزءاً صغيراً منه ينشأمن المخ »ويعصب كثيراًمن 
عضلات الحنك والبلعوم (الحلق) والحنجرة . يؤدي تلف أو 
إصابة هذا الجزء من العصب إلى حدوث حَشرجة الصوت 
(صعوبة التكلم) وعسّر البلع (صعوبة البلع) .أماالجزء 
الكحرمن الخضب والناقى من الحبل الشركي فعضب 
بعض العضلات الكبيرة في الرقبة والظهر . ومنها العضلة 
القصية الخشائية ( تمتد من عظم القص إلى جانب الرأس) » 
والعضلة المنحرفة [العضلة المكلثية (عاعقتامط نه اتاعصمقن1) 
كبيرة في الظهر العلوي . والكتف . والرقبة] . تؤدي إصابة 
أوكَلف الألياف الشوكية من هذا العصب إلى شّلل هذه 
العضلات . ينتج مثل هذا التلف عادة عن جراحة استئصال 
ال لم الك لل 
(26176 طاطاء81697) » ولع صب الإضافى 9005ية21) 
(260685013115 » والعصب الإضافي الشوكي (لقصام5 


٠. 20066550157 11611 


200655017 1117© 


أثقو ب حبكية إضافية عمصتخصدءم؟ عستاهلهم إتمدوعععج 
غُْدة نكفيةإضافية لطقاع 21:010م 19مووعع2 
عملية إضافية . طريقة مساعدة 5 2655017 
جذرإضافى 00" [:01ودع 260 


قناة جذرية إضافية تفصق ]00 :(1مدوععع2 
تفرع جانبي للقناة اللبية في السن » توجد عادة في الثنلث 

غُدة لُعابيةإضافية 
انظر الجيب جنيب الف (كتتصلة لدكةمصعدط) . 


- [أ00) ١01ووعع»2‏ 


لطماع 7دد؟للدد 017د5وءعع2 


205 12[) 01 كتاتطاد 2626550177 


سن إضافية- سن زائدة 
)00 1:217 5111011211111 


سن زائدة لاتماثل السن الطبيعية في الحجم أو الشكل أو في 


وضعها في الفم : 
حادث .عارض . طارئ أصسعل2 
طار ئَّ مخى 1 لةاطعمع , امعللعة 


طارئ وعائى مخى » تقلناءكة؟ لقنااءع , امعلاععد 
داء الصرع » سكتة مسخية (دماغية) 


حادثى . عارض . طارئ لمأاصعل0نع2 


حفرة الدخول . حفرةالوا لوج 301 ووعع2 
فتحةتاجيةفي السن تؤدي إلى حجرة اللب تسمح 
بتنظيف وتطهير وحشوقناة العصب خلال المعالجة 


61100 - 20055 
تجهيز المنفذ للوصول لإزالة التسوس أو لإزالة عصّب 
السن . 

الاقتراب جراحيا 
تحضير الأنسجة الرخوة والصلبة للسماح بالرؤية 
والمداخلة بالأدوات الجراحية فى مكان العملية 
202 1 

إضافي . ثاتّوي . مساعد 

إضاني #متبعا عي ملتضن : 

ثانوي 

يطلق على الأعضاء الصغرى التي تُساعد الأعضاء 
الأكبر وتساهم معهافي الوظيفة المنوطة بها .مثال 
ذلك الأعضاء التناسلية الثانوية فى الرجال والنساء » 
والأعضاء الملحقة بالجلد وهى الشعر والأظافر والغدد 
اللا ١‏ 

شريانإضافي 


قناةإضافية - قناة جانبية لقصق 121281 - لقص (وزمووءععع2 


51115121 , ووع©2 


22255011115 - 20605017 


206655017 - 26501 


2655017 2111717 


قناة إضافية تتفرع من قناة الجذر الرئي كيسيةوهى توجد 


بشكل عام في النصف السفلي من جذر السن أو في 


حدبة زائدة ( إضافية) دركتكء 017ووءع0ع2 

1 - 20 600 
عقدة عصبيةإضافية 
عو 


غدةإضافية 


3 


2006550177 1100 


لقاع 5017وءع2 


كَل إضافى 51007 2655017 
مَك اضافى ككول 017ووع22 
رباط إضافى أداعمصدع نآ[ (إ7مدوعءع2 


د يان سحالى إضافى -- إعاة [وءعستطعمد (1مووعععة 


رد يان جناحى سحائى 21117 2655017 862 لاع در 
ع يان ححا إمجافن عد تإتزعاعرة لدعم تاعمد وامووعءعع2 

و يان جناحى لحان ١‏ 016112 21:17 
جر كة حاتت 1 الع طاء 2017 0177ددع 2 
جيو ب أنفية إضافية 1155 22521 255017 


الجيوب جنيب الأنف التى توجد كفراغات ضمن 
الجمجمة . حيث تفتح في الحفرة الأنفية وهي مبَطّنة بغشاء 


مخاطي متصل بالغشاء الخاطي الأنفي . 


- 10 - 


حامض الخليك . حمض الأسيتيك 

(سابقة) مُتحّد , مُشتق من حمض الخليك 

أسيتون لون 
سائل كيتوني أصفر كهرماني اللون سريع الاشتعال وله 
رائحة مميزة ع يستخدم كمذيب للأجسام الدهنية 
والرانين والسيليولوزء ينتج من تَخَمَّربكتيريا 
الشعير أو من عملية إزالة الهيدروجين من الكحول 
الأيزوبروبيلي . 

أسيتيل .خليل 

حامض خليل 

الصفصاف - الأسبرين 

حامض ساليسيلات الأسيتيل من خواصه تسكين 
الألم مع تخفيف الحمى والالتهاب يسبب تهيجاً عند 1/7 
من السكان ويتظاهر بأعراض غثيان وقيء وألم ونزف 
معدي . يجب عدم تناول أقراص الأسبرين حينما 
تكون المعدة خالية من الطعام . أقراص الأسبرين القابلة 
للإذابة فئة 300 ميلليجرام تسبب تهيجاً أقل للمعدة 
لكن يفضل الباراسيتامول عليها . 

حرق حامض الصفصاف 
الخلي- حرق الأسبرين 
إذا ترك قرص الأسبرين على الغشاء المخاطي بالفم فإنه 


211 
200 عناءع2 
-10ع26 


261016 - 0 


1[تواع2 


سسامكد - 20 عتاتلدكاجاعءع2 


- تنتناط 210 عتلاج1لدكاجاعع2 


تنا امكح 


يسبب حرقاً خلال نصف ساعة . 
ألم دمر » وجع ثابت مستمر عطعة 
ألم الر أس 2 صداع 0 , عطعة 


ألم مستمربالسن ؛وجع بالسن طامه) , عطعج 
غياب الشفة أو الشفتين الخلقى 
عديم الشفتين عفاقد الشفتين 
شخص عديم الشفة أو الشفتين 
نقص التعظم الغضروفي »الودانة » 
عدم تشسَكل الغضاريف 
مَرَض خلقي يُصيب نمو الهيكل العظمي ويؤدي إلى 
القزامة ؛ وهواعتلال نادر لنمو العظم يبدأ من الولادة 
ويؤدي إلى القزامة . تصاب به العظام الطويلة للذراعين 
والرجلين » حيث يتحول الغضروف الذي يصل كل عظم 
بالكردوس (530515م1م8) (منطقة النمو عند قمتها) إلى عظم 
فى وقت مبكر جداً » ولذلك يتوقف نمو الأطراف . تكون 
أغلب العظام الأخرى قادرة على التمو بشكل طبيغي . 
الأشخاص المصابون لديهم أطراف قصيرة قوية وجذع قوي 
النمو . ورأس بحجم طبيعي ولكن ذو جبهة بارزة . 


قتلتطعج ع جتلتعطعج 
5كا0طء2 - كنا ملتعغطعج 
كتالتطعج - كسلتعغطعج 


26001112 


تزف عارض »ع نزف حادثى ع285 مع قط لمأاصعلاعع2 
ر ضح عار ض 
عي عو 


تأقلّم , أقلمة . تكيف 


2 لوأاسعل2»0 


- 100 قتطتاء20 - متا واوستاععج 


صسطاععة 

يتأقلم ؛يتكيف عامستاععة 
بتكيف 206010012 
1- تكيف» ا تكييف حم 002 طتطصرمععهة 
2- مطابقة 

تغيرات فى حدقة العين ناتجة عن تغيرات فى 

الإضاءة 20 1 
نموةء.نمونمائلو متا ايد 0 نع م ناعع2 
ار تكام 2 تنمي امناء ع2 


1- تسب تدريجي تَراكّمي للمواد الغريبة على سطح 
الأسنان مثل القَلّح ء أوالمادة البيضاء من قَضلات 
الطعام واللويحة الخاطية حول عنق الأسنان . 

2- يتغير سّطح العظم في الحجم والشكل نتيجة 
النمو التراكمي للعظم الناتم عن نشاط الخلايا البانية 
للعظم المترافق بعملية امتصاصه . 

التتطبق - خطوط رتزيوس 


12212222221 2ت معستا سمتاءمعء2 


15 كعنأجاءعخ1 - دعدرنا 


يترا كم 2 يتجمع ع2[ لاستاءعع2 
ترا كم 2 نتجمع دهن للسسععج 
دقة )ضّبط »إحكام ء إتقان ع2 تتاععة 
دقيق “مقن »مضبوط ء محكم عأ تاععة 
بدون خلاياء. خالمنالخلاياء. لاختوي تواسلاععة 


2 


1 :لواتلاءع2 


ملاط لاحَلوي 
لامركزي » مُنحرف عن المركز 


26211 


إطباق لامركزي ممتكساععه0 عتطمععج 
انظر إطباق ميرف »إطباق لا مركزي عتتامعءء8) 
(مماوتاعهع0 . 
عديم الرا أس 2 'إلقطمعءء2 - دمسكتلقطمعء2 - جتلقطوععج 
غياب الرأس 
(سابقة) عديم الرأس -مل2طررععة 
عديم الرأس والذراعين قتطاعة1طهلقطرععة 


شذوذ خلقي » يتصف بغياب الرأس واليدين عند الجنين . 
عدم الرا أس 2 غيبة <تاكتلقطمعءءع2 - قتلقطمععة - ولمطوععج 
الرأس . اللارأسية 
عيب خلقي » يتصف بغياب الرأس أو أن تكون الرأس غير 


عللقطمععج2 


مكتملة النمو . 
(سابقة) متحّد مع “مشتق من حمض الخليك جاع26 


- 11 


حمض اللاكتيك عناعه1 , لعة 
حمض النيتريك عتطته , لأعة 
حمض الفوسفوريك عتتامطمومطم , عه 
حمض الريبونيكليك - ذالل8 دعن اعسصوطت" , 200 
الحمض الريبي النووي 


حمض اجيلك عناوعتلده , 20 

حمض الطرطريك . حمض الدردي 

سريف ميفاء السو باشاضن 
هي عملية تعديل سطح ميناء السن بواسطة وضع 
حامض الفوسفوريك ,أو حامض اللاكتيك أو مادة 
خطافية«كلابية» مثل حامض إيثيل ثنائي أمين 
تيترألسيتيك (8218) بحيث يتصبح سطح الميناء 
نظيفاً ذا مسام دقيقة تستخدم لاصتكيت الميكانيكي 
للحشوة التجميلية أو لمادة الربط لتثبيت الطوق 


عاتتتطملته , 20 
عتصصدها , 210 
31211 , 210 


طعاء 210 


أسلوب التخريش بالحامض عموتصطء) طعاء عه 
أسلوب للربط يخرش فيه ميناء السن للحصول على السطح 


اشن لحت ووى لاريظ المكافيكي #والريط اليكانيكي 
ال جهري. 
هي إزالة جزئية للأملاح المعدنية من مساحة محددة 
ولمدة محددة من الوقت ليظهر سطح نظيف ذو مسام 
دقيقة تستخام للتثبيت الميكانيكي لأنواع مختارة من 
مواد الحشومثل الراتين المركب وأسمنت الأيونومر 
الزجاجي . 

جبيرةالد ا 
جبيرة ةخارج التا- تثبت باستخدام مادة للتخزيشن 
وهي 50/ حامق لتر خف ورياك ررد ماه ري لكيه 
| المؤقت . 
مُستخدم محلول حامض الهيةروكلوريك أو 
المعدنالمصبوب من طبقة الأوكسيدالخارجية. 
يوضع المعدن المصبوب في أنبوب اختبار يحتوي 
الحخامض ويسخين ؛ يجب تحاشى غَليان الخامض 


5لاعء 2610 


أستامك عستطعاء-210 


كستلكاءا1م - طاقط 210 


حتى لايت تمر 5 


مُصاب بنقص التعظّم الغضررو في 2 عتأمداجره 1ل ممطاعج 
9 7 
دحدحي » مودون 
قصير العنق وضيق المنكبين وقصير اليدين . 
قَرْم مصاب بنقص التعظم 
الغضروني . َم مودون 
النوع الأكثر شيوعاً للقرامة » يتميز بقصر الأطراف المتباين » 
وجذع ذو حجم طبيعي ورأس كبير مع إنخفاض جسر 
لأف . ووجه صغير ء ويّد جذامية (يد قصيرة وغليظة) » 
وإنحناء الفقّرات القطنية للأمام . تحدث هذه الحالة نتيجة 
لعيب وراثي في تشكل النسيج العظمي وتترافق مع عيوب 
أخرى أو شذوذات . مع عدم إصابة الجهاز العصبي المركزي 
حيث يكون طبيعياً . 
انظر أيضاً نة نقص التعظّم الغضرو في (13518م20لهماعث) . 
الشعروية دسممطعه 
جنس من الفطريات الطفيلية من فصيلة الطوقيات . 
حمض سلج - معد 
مركب كيميائي من الهيدروجين مع واحد أو أكثر من 
المعادن » حامضي المذاق ». يتحول ورقة عَبّاد الشمس 
التوقاد إن للحي ل حكوامن الجاتهن اننا لوف 
مُعادلة القواعد وتكوين الأملاح . 


]07 عتأمهاره:1لسماعج 


مياحقة الحمض 262 20 
ار اطاتض اناك ين الترزيعة اللراري على ينا الفيق : 
التوا ل ن الجر القاعدي ععسقلقط عفقط 20 
حمام حمضي طغوط 20 
حمض الأسيتيك عناء22 , 2010 


عناء22 1111660 , 210 
حمض الصفصاف الخلى . - عذا:وعتلوداجاءء2 , 2010 
حمض الأسيتيل ساليسيليك - الأسبرين 


1مك 


حمض أمينى 0 , 210 
حمض الأسكو ربيك علط “مععة , لعهة 
حمض البوريك 4 عأعو2مط - عتروط , 0ه 
حمض الكريوليك عتامطعة , 20 
حمض الستريك عتك , لمعه 
حمض الديزوكسي عأعاع سوط ورمعل , 20 
ريبونيوكليك 
حمض دهنى ضر وري 127 لامتتامعويى , 20 
حمض دهنى 1 12117 , 2010 
حمض اليد كلوريك . عتاملطعه تلوط , 20 
حمض كلورالماء 


312 


مشبكة إيكر . المشسبكة العادية 

عدم إطباق ‏ لاإطباق 
عدم التقاء أسنان الفك العلوي مع أسنان الفك 
السفلى ؛ وهو عكس إطباق (5هزأوتداءه0) . 

(سابقة) كه 2 سَمُعي » أو الصوت المسموع -260110 و جتامعة 

سمعي .»ع صوتي 201151 


2 52 . 
مساحة سمعية »باحة سمعية 


مكقك 5*زعءعاع 4م 


كتملع 


21 عتاأكتامع2 
تصوير مجسامى صوتى "تطصردتع 010 عتاأكتامعدة 
الماح التسيعي ١‏ 5 

إما القناة الخارجية أو القناة الداخلية للأذن . 


2177 211011017 - عتااعه علأكتامعد 


26011511 5 


واحد من زوج 0 الأعصاب القحفية (وه اعم 1هنصمت) 
يضم أليافاً من العصب القو قعي (عتتاعم ممعاطءه©) 
والعصب الدهليزي (26176 ة1ناطناوء17) وجزء العصب 
الدهليز يِ القوقعى (26116 1621طء0ه110ا 1و6 17) فى الآذن 
الذاكلية وتيقل تهات الحعبان اشم و الرهناسن 
بالانزان . يَسمَى أيضاً العصب القحفى الثامن طاع81) 
(علكاعم اهتممتك . ١‏ 

3 رم العقتصب السمعي 

مكتسب 

جليدة الميناء الملكتسبة » 


12 2011511 
15 151نا220 - 220111120 
©11لكه 2011110 
01101017 2011110 


ع1ع1اتك اعسسمصء لع اتاوع2 


قشسيرةالميناء المكتسبة 
فكر ةّ مكتّسَّبة د لع تتاوعة 
مناعةمكتسبة إاتسستصصة لع سشتوعج 
متلازمة عوزالمناعة إعدعكء3ع0مصناسصسا لع شيعه 


المكتسبة - مرض الإيدز 
يتنج مرض الإيدزعن الإصابة بقيروس نقص المناعة في 
الإنسان (181197) الذي يغزو خلايا اللمفاويات التائية 
(1.66115) المسؤولة عن المناعة »حيث تندمج جينات 
الفيروس في المادة الجينية للخلية المناعية . يهاجم الفيروس 
أنواعا معينة من الخلايا المناعية فيسبب تحطيم قدرة الجسم 
على مقاومة العدوى لذلك يصبح مريض الإيدز عرضة 
للأمراض المعدية مثل الالتهاب الرئوي الطفيلي الحويصلي 
ولأنواع معينة من السرطان مثل ساركومة كابوزي . ينتقل 
مرض الإيدز عن طريق الدم والمني والإفرازات المهبلية 
الملوثة . ويتم انتقال المرض من خلال : 
1- الاتصال الجنسي الطبيعي والشاذ . 


5 - عدده:1 مره 


مو لد الحمض تحط 210-10 
منسوب للحامض لأن الباهاء (11م) يكون أقل من 7 . 

مُحمض (مادة تُستخدم لزيادة الحموضة) 200168 
مركب كيميائي يتكون عادة من حامض الأسيتيك 
(حمض الخل) يستخدم في عملية تحميض الأفلام 
المصورة بالتصوير الضوئي والتصوير بالأشعة 
السينية. 

مُولَّد الحمض . منتج الحمض » 

مُكوّن الحمض 
لعريد وى عمقو ارين نواد 
اللحعوضة 

أكثر النظريات قبولاً لتوضيح أسباب تسوس الأسنان » 
طرحت بواسطة الدكتور ميلر (8411168) فى سنة 1980 . 
فحسب افتراض ميلر » تؤيض مكروبات الصفيحة السنية 
المواد الكربوهيدراتية لإتتاج حمض يزيل بدوره الأملاح 
العورية هاه البتق وسيي سوورت الفبدوين: 

مُحب للحمض أليف للحمض عانطمرهلك2 - انطممقعهة 

مُقاوم للحمض 

مُحمّض 
يصير حامضياً عند التفاعل . 

فلوريد الفوسفات "421 - ع10دمن1؟ عأقطمءدمطم 660 ملسلعهة 


المأحمض 
محلول غروي أو مادة هلامية متحضّرة توضع على 
سطح الأسنان بعد تنظيفها غالباً لمدة4 دقائق وذلك 
لتقلل معدل السموين للسجنان:» 

قلي لالحمض . مُحمّض 

عنيبي .حخويصلي » سنخي 


2101 


21077 


عتصعع 20100 


1017) عتدعع 2100 


أصسواذزوع 221001 


2101 


26010 


ع2 


خلية عنيبية . خلية حويصلية لاءء عتقسعة 
عنيبات 2 لخاود يصلات تصعهة 
ورم الخليةالعنيبية "تتامصتة لاعن عتساعة 


وَرَمَ ظهاري يصيب الغدد اللعابية » مكون من خلايا مماثلة 
للخلايا المصلية لهذهالغدد . 


عنيبى الشكل » حوبصلى الشكل محدمكتساعه 
عنيبة 0ج عنيبات) كتاعة 


“أحد الأكياس الدقيقة ذات التجويف الأتبوبى الضيق 
تمثل هذه العناقيد غدد الإفراز أو الإفراغ للغدد المركبة . 


31 


عتلدع 21012 


ضخم الأطراف »متعلق بمرض 
العتملقة .ضخم النهايات 


عملقةوضخامة الأطرا اف سسكتاصدئأع 210عع دده عه 
شبه ضخامةالنهايات سكتل زم لودع ع سسممعة 


لايتسبب عن اختلال الغدة النخامية . 
عملقةءضّخامة 
الأطراف . ضخامة النهايات 
1 حالة مرضية مصاحبة لزيادة نشاط الغدة 
النخامية في إفراز هرمون النمو . وتتميز بضخامة 
العظام والأنسجة الرخوة للرأس والفكين . 
2- مرض نادر الحدوث » يتميز خارجياً بضخامة الرأس » 
والفك واليدين والرجلين . 
السبب والأعراض : تنتج العَملقة عن الإفراز الغزير لهرمون 
النمو من الغدة النخامية الأمامية الموجودة في قاعدة الدماغ 
نتيجة لورم حميد في الغدة النخامية . ينجم عن حدوث هذا 
الورم خلال العشر سنوات الأولى من العمر » زيادة في 
الطول (يكون النموسريعاً) وفقط بدون حدوث ضخامة . 
أما الأكثر شيوعاً » فهو حدوث الورم بعد توقف النمو في 
العظام الطويلة في الأطراف » وذلك يؤدي إلى الضخامة ؛ 
إلاأن علامات وأعراض المرض لاتظهر قبل مرور سنوات 
عدة . 
علامات وأعراض العملقة أو الضخامة تضم ضخامة اليدين 
والأقدام » خشونة سحنة الوجه .» ضخامة الآذنين والأنف » 
بروز الفك السفلي . وطول الوجه . ومن الأعراض الأخرى 
الممكنة حدوث أورام في المخ . 
التشخيص : يتم التشخيص بقياس مستوى هرمون النموفي 
الدم قبل وبعد إعطاء المصاب كمية من الجلوكوز » حيث 
يمنع الجلوكوز عادة إفراز هرمون النمو ء أماإذا لم يكن له 
تأثير على مستوى الهرمون في الدم » فذلك يؤكد إفراز 
الهرمون دون تحكّم الغدة النخامية . كما يوضح التصوير 
الإشعاعي المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي إصابة 
الغدة التخامة يووم أو يفرط الدمق. 1 
العلاج : يستأصل الورم جراحياً أويعالج إشعاعياً . يقلل 
العلاج بعقار سوماستاتين (متتهاكةمره5) من إنتاج هرمون 
النموء كما يخفض عقار بروموكريبتين (عصنامتهءمصه:8) 
إفراز هرمون النمو أحياناً . 
عيب بالنطق يسبب عيب في اللسان 
(مُصطلح قديم) 
أكريليك- راتين أكريليكي 


2101265217 - 2 


260005 


- صلوعء عتاوعة - عتاوععد 


"اع سرامم عتاجوععدة 


2- الدم : نقل الدم أو منتوجات الدم الملوثة » استعمال 
الحقن الملوثة بين متعاطى اللمخدرات » المعدات والأدوات 
اللوقة باليدم لمتحي ون الاك قن 33 + 
الوشم » طب الأسنان » الإبر الصينية » الشفرات وحتى 
فرش الأسنان . 

3- الأم المصابة بالعدوى إلى جنينها : قد ينتقل الفيروس 
أثناء الحمل أو أثناء الولادة أو بعدها عن طريق حليب ثدي 


عاعتلاعم لع توعد 


4 


غعغشاء مكتسّب » قشرة مكتسبة » 


طهاوة مكتسبة 


“غشاء خفيف من مادة عضوية يتراكم على سطح 
الأسنان بعد بزوغها في الفم . وهو قشرة رقيقة شفافة 
عديمة اللون » تتكون من مُركب من جزيئات البروتين 
والسكر وتتكون طبيعياً على الأسنان بعد دقائق من تنظيفها 
20 
غيبة ا للجمجمة. بدون جمجمةء 
انعدام القحف (خلقي) 
عديم الجمحمة(للجحنين). 
عديم القحف 
حراق علاذع »مهبّج 
لافي كل من الشم والتذوق) 
(سابقة) طرف .قمةءنهاية 
تسنم الرأس . تأنف الرأس » 
جمجمة مخروطية الشكل 


260 


ك1 - لقتصدة 2 


260 


-2010 و 2601 


'تلطمءع2©20 - حتلقطامعءء20 





مُسكّم الرا أس 3 مق نف الرأ أس 2 عتلقطوعءء0مع2 
535 يي س 
حمةمسنلمة للتكلى عتلقطامءءمسي 
تسنم الرا أس وارتفاق - فناجاع202«ده[قطامءء210 
الأصابع (تشو ه«خلقى) مكنا جاع 202 :د هلقطامءء0ع2 


مسلم الرا أس 5 مُديّب الرا أس عتلقطمءء220 - كتاملقطاعءء0ع2 
مؤ تفالرأس ١‏ , 

تأنف الرأ أس ؛كستم الرأ أس ختلقطمءء220 - تإلقطامعءممعه 
جمجمة مخروطية الشكل . 

تطرف الأسنان ذو أسنان طرفية . بُزوغ هاجر 
وجود الأسنان على حافة الفكين خارج الأسناخ 
وارتباطها مباشرة بعظام الفك بواسطة النسيج الضام 
كوا الزواست:. 

خنامة الأطراف : 


260000010 


221025217 - لتلدع201012 


- 14 


اتستخادم لتجبير كسور الفك أو لضمان ثبات وحماية 
طعم عظمي للفك في الجراحة التجميلية بالوجه . 
واقية الطعم الأكربليكية - - 10امحم عذاوعة - أمعاد عتاجعه 
قالب أكريليكي - جبيرة أكريليكية 
مستوى راتيني أكريليكي 
مُشِدِ الأكريليك 
أداة دوارة تستخدم لإزالة أوتشكيل الأكريليك , وتُصنع 
بأشكال مختلفة إما من الصلب أو المادة الساحلة . 
تاج ذووجه أكريليكي 
اك امس وار : 
فعل 2 عمل »قانون اع 
أمختصر الهرمون] 1م 2012001100 0111نم 
الموجه لقشر الكظر- 
كورتيكوتروفين 
يفرز الفص الأمامى للغدة النخامية الهرمون الموجة 
لقشرالكظر لتنبيه الغدد الكظرية لإفراز ستيرويدات 
الكورتيزول . الستيرويد الكظري الْصنْع على هيئة 
هيدروكورتيزون أو بردنيزون يمكن استعماله كحقن 
أوعلى هيئة هلام كعامل مُضاد للالتهاب : 
شعاعي ؛ شعي أكتيني » سافع 
شعاعي كيميائي التأثير - منسوب للأشعة فوق 


أستامه عتاجعهة 
عاطها عتاوععد 


لاع متسلتعا عتاوعجد 


3 7761161 17 


طام110]10م دعر مسضدمط 


عتطتاعه 


2 6لقتتاع2 


)2 عاسم طافة القافنا العاف بوااقيللتانن وتسيب 
الأأصيواء الل ونه ركد المة الشصي الباتضزة فل 
الوجه. 

التهاب الشفة السفعى 

اله جام أله نين انسفن 


أشعة أكتينية. أشعة سافعة 


2 و 


كتاتلتعك عتستاعج 
موزدع! عتستاعج 


375" علستاعج 


شعاعى الشكل 3 مشعع حا مكتستاعج 
(سابقة) شعاع «اشتعة : شعاعى الشكل -0طتاع2 
الفطر الشعى »الشعية دع (لامستاعة 


جنس من العائلة الفطرية الشّعية من الجرائيم » وهو 
قر طن بشائل الا لو لير سرد ري 
تويقب المنوام + يشاهد على هميكة ورذة ذات عسوط 
منتفخة الأطراف . 

قد تسبب بعض أجناسها مرضاً للإنسان » مثل الشعية 
الإإسرائيلية (/[1512 وع41711011[/:0) » ويوجد عادة ذ في الفم 
والحلق . انظر أيضاً داء الشعيات (ولومعبر127ه تا 4) . 


لسية لامر كلك الم البذى يتما بو اهن 
الأكريليك ويستخام في صناعة التركيبات 
الصناعية فى الطب وطب الأسنان » وتشمل الأجهزة 
المتحركة وأجهزة التثبيت في العلاج التقومي . 


أكريليك شّفاف تدعك , عتاوعة 
ً كريليك يتصلب بالبرودة كستسك 10م ر عتاوعة 


تاج أكريليكي 
تصلب الا 7 يليك . تصليب الا أكرد يليك عصتسك عنتاوجعهة 
00 
حّشوة أكريليكية 
أكريليك يتتص أب بالحرارة 
تاج جاكيت أكريليكي 
قالب أكريليكي - واقية 
الطعم الأكريليكية 
قالب أكزيليكي يصع عتسييصا لمان ثبات 
وحماية الطعم الجلدي داخل الفم في جراحة الفم 


2011 


20911 - عسامعل عتاجعد 
0126101 تطاوع:1 

كعططتللة عتاجعدة 

للك أوعط ر علاوعد 

لاكامتك أعكلع2[ ع1لاوعد 


أاعا؟ ع1انوععد - للتامحد عتاجوعد 


صفيحة أكريليكية 

راتين أكرد يليكي سلوءم عتاجعهة 
أي نوع من مجموعة من الراتينات التي 3 تتحول بالحرارة 
لصح بواسطة نبلم رإسترات حمض الأكريليك أو 

حمض الميثيل أكريليك »وتستخدم في صناعة 

الراتين الأكريليكى .وأجهزة الأسنان والأسنان 
الكتتاعدية التي تصسدم مق الرائين الككزبليكي » إل :: 

قاعدة راتينية أكريليكية ععقط سلوعئر عتاوجعة 
في طب الأسنان : قاعدة الجهاز السني المصنوع من الراتين 
الأكويليكي» 

اسمنت سني راتيني أكريليكي 
أسمنت سني لحشو أو لترميم الآسنان التالفة . يشتمل على 
مسحوق من ميثيل ميتا أكريليت المتعدد كمادة مالئة وملدنة » 
وبادئ للتماثر ؛ ومّحلول يحتوي على ميثيل ميثاأكريليت مع 


عأهام عتاوععدة 


اسع تعء لمأاصعل سلوع" عتاوعج 


مشبط ومتشط . 
راتين ا[ كر يليكى موحودى 2201201121 سلوعت عتاوعة 
جبيرة راتينية أكريليكية أستامه سلوعم عتاجعهة 


حقحو 1 كريليكية »ترميم د20 ماوع" عتاوضعة 
أكربليكي » تعويض أكريليكي 

أكريليك ذاتي التصلّب 

جبير كر يليكية- 


واقبة العم الأكريليكية 


5ناءللء؟ ع11واعة 


أصعاد عنا9عد - أاستامه عتاوعد 
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الضروري إجراء الاستئصال الجراحي أو الشق وتصريف 
لكك عه الكيد #والقعيقة بي داف التحعيانة شرق 
ديدة ولاري اناكم وواء المساه المصدرق ينمي 
0 وداء الكسات العش الوجهن يشية 790 . 
فعلءعملءكشاط .تأثير - 
فعلمضاد 
فعل دَرَئي .فعل منظم 
فل حرزاري جل مولد للحرارة 
قعل حي 
قعل شعيري 
متعلق بالخاصة الشعرية . 
فعا لاإرادي 
فعل مُحرض ءفعل اندفاعي 


مملاعج 

لداصع]0م دمتاعج 
22128501511 , لامتاعج 
"اع لقتاط , متماعج 
عتصعع21011ء , مامتاعج 
11101112117 ,201010 


؟تقللتمق , مامتاعج 


121]217ن 112101 ر لامتاعج 


1122111517 , مامتاعج 


فعل موضعى لدع10 , مسمتاعج 
قعل الكتلة 5 , 26211011 


قعل انعكاسي 2 فع ل منعكس 1ع" , امتاعة 
فعل نوعي + قعل خاصض 
قعل مُحرك نوعي 
فعل مُولّد للحرارة 
فعل مُفاجى .فعل زنادي 


50111 , جمتاعج2 

عتلسهمط جل عقلاععم؟ , مامتاعج 

عتلاء1211208] , لمامتاعج 

“اء 11155 , 100اع2 

121 , دمتاعج 

'1217نا01؟ , لامتاعج 

عأ لاع 
(في تقويم الأسنان) : هو عملية ضبط الجهاز التقويمي 
لإحداث ضغط على سن أو مجموعة أسنان من أجل 

إنجاز تحريكها للوضع المطلوب . 


راتين منشط صلوء" 0ع) و لتاعة 
تنشيط. تفعيل منغ لتاعة 


(في تقويم الأسنان) : عملية تعديل لجزء من الجهاز التقومي 
من حالته الساكنة لإحداث نظام ضغط داخل الفم ينتقل 
بواسطة الجهاز إلى الأسنان مثال : شد الطوق المطاطى. 

موضع التنشيط 51 550 
(في تقويم الأسنان) : المكان داخل الفم الذي تجري فيه 
عملية التنشيط » ويتضمن نقل نظام الضغط التقويمي إلى 
الأسنان . 

1-مُتشطءمُفعل 
العامل الذي يجعل المواد الكيميائية قادرة على 
التفاعل مع المواد الكيميائيةالأخرى 


211721601 


الشعيات(جرا اثيم ( عدععماءع (لامستاعة 
الشعاوات (جرا اثيم ( وعلماعء زامستاعة 


رتبة من الفطريات الانشقاقية التي لها خاصية التفرع » 
توجد في التربة والماء » توجد بعض أشكالها عادة في 
المعويف النجوث : ْ 

داء الفطر الشعى .داء الشعيّات 
مرض مزمن ل الفطر الشعي البقري كععترزتترهضناء لم) 
(50115 أو الإسرا اكيلى (1512[1 00 1 يصيب 
الماشية وهومرض قليل الشيوع في الإنسان حيث 
يمواجدفئ الفرء قيصيت الفكين كما يمكن أن 
يصيب اللسن والرئتين أو الأمعاء ؛ حيث يدخل 
الفطر من خلال الجروح إلى الأنسجة فيستكون نسيج 
ال ال ا ل ١‏ 
وتتميز الإصابة بالتهاب صديدي مزمن مفرز لصديد 
أصفر سميك يحتوي على بلورات الكبريت . 
يمحر أيضاً بداء الفك المتخشب (ناهرمعهمم17 ) أو 
الفك المسسق أو المتكثل 21 1.1111 ) . لاينتشر المرض من 
شخص لآخر أو من الحيوان للإنسان . توجد أربعة أنواع 
وين واه لطر لس 
داء الشعيات ال الوجهى لهأعقامء رع0)) 
(201117011[/0515 : ينتشر الفط داخل الائسة تحت الجلد 
للفم والحلق و الرقبة » نتيجة لعدوى سنية أو عدوى باللوزة ؛ 
يبدأ بتَوَرم صلب عند زاوية الفك السفلي والعنق » وتتكون 
قنواتٌ جيبية يصرف من خلالها الصديد إلى الجلد . يشعر 
اليش أن عه قا مكاحت ند لمر هاف رع 
ولوكانت عميقة وممتدة إلى عظم الفك ش 
داء الشعيات الصدر ي (ك[دمء/70111ناءة عل110120) : قد 
يسببه انتشار البكتيريا من الأخرجة العنقية الوجهية إلى 
المريء أو قد ينتج عن استنشاق البكتيريا داخل الشعب 
الهوائية . تنتشر العدوى خلال الرئتين » لتصل إلى الغشاء 
المحيط بالرئتين أو خلال المريء داخل المنصف والأضلاع 
والقلب وقد تصاب الأوعية الدموية الكبيرة . يتميز هذا النوع 
من المرض بالحمى والسعال وجيوب التصريف وفقد الوزن 
والعرق الليلى . 
داء العينيات احوفى (15دوم :21110111 4001271121 ) : عادة 
فعه الفا عادفى الددى لها 
داء الشعيات العام (5لق60:/ 5731 6211260 : قد 
يشمل الجلد والدماغ والكبد والجهاز البولي التناسلي 1 
تعالج كل أنواع الداء الشعي الفطري بحَقن البنسيلين 
بجرعات كبيرة يومياً لمدة ستة أسابيع على الأقل . من 


2610117515 


- 16 - 


معتا لت فعالة 


اعساو ع تناع 


نشاطءعفعالية جاأكتاعة 
نشاط ضوئى » نشاط بصري لدعتامه , بجاتجتاعج 
نشاط |كتنا عضي -2010؟ , واتكتاعج 
حقيقى 2 تعلق لقتاعة 
كي نعلي 2 ليسم حقيقي ااانا امتاعة 


أداة كهربائية تستخدم للقطع الجراحي للثة » تعتمد 
على الحرارة في قطع الأنسجة - والقاطع لهوأشكال 
مختلفة . وتتميز هذه الجراحة بعدم حدوث النزف . 
(سابقة)إبرة يري 26 
وخر إبري . الوخز بالإبّر الصينية 
علم وفن شرقي لتنظيم الوظاتف الفيزيولوجية وتخفيف 
الألم بواسطة إدخال إِبَّر خاصة دقيقة من الفولاذ أو الذهب 
في أماكن مختلفة مختارة من سطح الجسم تمايسمح 
بتخفيف الألم وهروب السوائل ويعمل كمضاد للتهيج . 
تُستخدم في الصين لتسكين الألم خلال العمليات الجراحية . 
ويُعتقد بأنها تؤثر على الجهاز العصبي التلقائي 
إبرة جراحية . ناتئ إِيّري الشكل قتاعق 
القطع الإبري : صمنتاءءومتاعع1كء - سمنتاءء سناعة 
الما بواسطة القطع بالإبرة الجراحية الكهربائية 
عَصب سَمّْعي » العصب القحفي الثامن 


حادء سريع (عكس مُزمن) تناع 
لوصف حالة ذات بداية شديدة وسريعة على المدى 
القصير ‏ مثل ألم شديد وحاد . 
خراج حاد 
خراج ذو مدى قصير شديد الالتهاب يتسبب بألم 
موضعي حاد مصحوب بارتفاع في درجة الحرارة 


2611201111111 


2601 


21116 5255 


زاوية حادة عاقطة عنتاعة 
أية زاوية قياسها أقل من 90 درجة . 

عا مفصلي حاد كتاتتطاسة عتبعهة 

مو رحاد تتطم منج عأتعد 

نوبة ة حادة » أزمة حادة عاع )2 عأناعة 

التهاب الغدة اللعابية دتاتصع ل هلمن لمتعاعدط عأناعد 
الجرثومى الحاد 

داء الماك الحاد وده تصق عأناعة 

مرض حاد . مرض قصير الأمد عنيف عكوء15ل عاتاعة 

الأعر اض 
التهاب اللثة الحاد 5 اتعماع عاناعج 
التهاب حاد دوت اأعسسهم كص عتبعة 


التهاب العقد اللمفية الحاد 


كااأتصع ل قطمصطما! امعد 


2- جهاز موحد 
(في تقويم الأسنان) : ينُقصد به أي جهاز وظيفي 
عضلي تقويمي متحرك . مثل : جهاز أندريسن 
(عءمقتاممة 5 موده تلصة) » أو ا الجهازالمو جه المتقط 
(عءععصقتاممة ءه610مده381) أو جهازفر ينكل 5*اعكلمعة1) 
(ععصةتاممة أو الجهاز التقويمى المنتحرك الموجه للنمو 
(ععصقتاممة عتأدملمطاتره 52-0 طانتاممع عاطهة ممع ك]) 
الذي صممه أصلاً بير روبن 1ذط10 عنتزولط وفيجو أندرسن 
مم 7150 وكارل هوبل 1مناة]] انها ثم عدله لاحقاً 
كل من شوارز 561557312 وملر 8112168 وبلترز 881]615 
وفرانكر :6امة:1 وفليشر - بيترز 15عاء2 -1*1615061 . ويسمى 
أيضاً الجهاز الو ظيفي (ءعمقتاممة لهممتاعصد) . 
وهوجهازتقويمي متحرك مُصنْع من الأكريليك 
والأسلاك يقوم بتصحيح سوء الإطباق الهيكلي 
لعظام الفكين أو سوء الإطباق السني أو كليهما معاً 
بواسطة تحويل القوى الناتجة عن العضلات من خلاله 
رع جتري ري رماس كسد الحا رع 
الفك السفلي للأمام #ويشجع على بزوع الأسنان في 
علاقةأمامية خلفيةصحيحة حك ؛ التنشيط 
نظرياً على نموالفك السفلي ويؤخر نموالفك 
العلوي من أجل تحقيق تناسق هيكلي . 

نشيطءفاعل.ءتشط 

تأق فاعل 1 
حالة من الحساسية يسببها تفاعل جهاز المناعة في الجسم عند 
ال حقن ببروتين غريب . انظر تأق (05:ة1لإامقحظ). 

احتقان فاعل 

بزوغ إيجابي » بزوغ فاعل 
الحركة الطبيعية لبزوغ السن داخخل الفم . 


265 


كلكة تطمهسة علتاعج 


21176 0 


0ك عالاعد 


تبيغ فاعل متمسعناء مقط علتاعد 
زيادة انسياب الدم في جزء بعينه من الجسم 2 
مناعةفاعلة 77 لتاستسا عكتاعج 


نوع من المناعة المكتسبة طويلة الأمد تحمي الجسم من العدوى 

الجديدة بفعل أجسام مضادة : تتواجد طبيعياً في الجسم بعد 

العدوى الأولى أو بعد التطعيم الصناعي , 
حركةفاعلة .حركةئشطة 

فعل عَضلي عند المفصل نتيجة جهد إرادي دون أية مساعدة 


اع طلاء 2207 عاتناع2 


حارجية . 
معالحة تقويمية تشطة دع مدعنا عناصمل مطا»ه عجتاعة 
طُور فعال. طورنشط ععقطم علتاعج 
حركة السن التشطة العطداء 2201 طلأ00) ععتاعج 


17 


التهاب الزليل الحاد 


2111 71115 


رضح حاد 1 عأتاعة 
التهاب اللثة التقرحى 4116 - وتات تؤماع علتاقترععلن عأبعد 
الحاد 


5 112121176 ع2 


التهاب الفم التقرحى الحاد 
مقّبض الإبرة الجراحي 


5 


ملاع 2 مع اناعة 
و'سقطتللسط , لسع ممعنسمعة 


مقبض هوليهن للإبر 


0 


اضف 200 - .20 
تُستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

للح اتير ور الجا 4ه - 

(سابقة) إلى , باتجاه » متجه نحو -00 


بحسب الرغبة » حسب المراد .1 20 ح تسسغتطتا 20 


تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 


نقص الدمع عغياب الدمع 2 انقطاع الدمع 202 
ميناءالسن »ميناء الأسنان 201 
ميناء السن (لانينية) مسناس مه 
مينائى ( متعلق بميناء السن) . عستاسقسه 20 
كريد الصلابة 
سرطانة مينائية 21 
ورم مينائي »ورم 2 201311212112011 
أرومات الميناء 1 د 
ورم العظام الطويلة المينائي دعطوط عدو1 01 قتامستاسة د20 
ورم ظهاري مينائي متا اتج , مسسس تسم ه20 


مو لدة الميناء » بانية الميناء 01256[عتة - غ25[طه]صقصسه0ج 
(خلية) . مصورة الميناء » أرومة الميناء 

ورم الآر ومات 82 - 22212601125]01212ة 20 
المينائية 

كاسرةالميناء (خلية) 


وَرَمولدات الميناء 2( 


20101 
2 - 201311121110111 
ورم مينائي 2 ورم أرومات الميناء م كة[طواع سه - 
ميناء السن 
ورغ شعني ميبتاتي 
خلية مصورة للميناء 
تفاحة آدم » نتوء حنجري » بروز حنجري ٠‏ ع1أمصة ك'تطتقلمج 
الحرقدة . القردحة 

بروز في مقدمة الرقبة » تحت الجلد مباشرة على الغضروف 

الدرقي ؛ وهو جزء من الحنجرة » ويكبر عند الذكور في فترة 

المراهقة . 
مشبكة رأس السهم لآدم 


أعتصقمة طأ00غ <- كتأسعل عتحدسجل0ج 
2---201211121110 


20131116211 


كحك 21:1:020 013125 ىر 


يحدث التهاب العقد اللمفية الحاد نتيجة لانتشار عدوى من 
بؤر جرثومية في منطقة النزح من العقد اللمفاوية الوجهية . 
البؤر الجرثومية عبارة عن آفة صغيرة في الأنف أو الفم . 
التهاب اللثة التقرحى عكتاونرععلن عستعتاممععم عابعهة 
الناخر الحاد ١‏ 0 15ل ؟أعماع 

عَدوى جرثومية مؤللة » وُتصدّف تحت التهاب اللثة » لأنها 
ترافق حالات ضعف المقاومة للعدوى مثل نقص التغذية » 
والإجهاد الشديد » وإهمال صحة الفم والأسنان . وتحدث 
بشكل أكثر شيوعاً في حالات ازدحام الأسنان » ويعاني 
المرضى المصابون بمرض الإيدز من التهاب اللثة التقرحي 
النخري الحاد » الذي يتميز بإحساس عام بالمرض والفتور » 
والنفس النتن » وظهور التقرحات الرمادية أو الرمادية المصفرة 
على الحافة اللثوية واللثة مابين أسطّح الأسنان الملاصقة 
(اللسينات اللثوية) . تَعَطى التقرحات بغشاء كاذب رقيق قد 
يشر لتظهر القرحة كمنطقة ملتهبة سهلة النزف ومؤلمة جداً 
ويصبح من الصعب مضغ الطعام أو تفريش الأسنان » 
يصاحبها تفرحات في الحلق . وحمى وتَضَّحَم العقد اللمفية 
بالرقبة . يشمل العلاج : غسول (بروكسيد) للفم » 
والمضادت الحيوية » ومُسكنات الألم والعناية بالأسنان . 
يسمى أيضاً الفم الخخندق (2011]8: اعمع1) » ذبحة فنسان 


(325128 21:5ع1712) » عدوى فنسان 5ت أمععمة17) 
(ممتاعع لم1 . 
التهاب العظم والنقى الحاد كتاتاء إسدمعاده عأناعه 


ألم حاد متهم عاتاعج 
ألم شديد يحدث بعد عملية جراحية أو إصابة أو يكون 
مصاحباً لاحتشاء عضلة القلب أو حالات أو أمراض أخرى . 
من الصعب تخفيف الألم الحاد الذي يحدث في ال24 أو 48 
ساعة الأولى بعد إجراء العملية الجراحية » حتى مع إعطاء 
الآدوية المسكنة . ينشأً الألم الحاد عند الأشخاص الذين 
يعانون من مشاكل في العظم من السمحاق » والأسطح 
المفصلية » وجدران الشرايين . كما ينتج ألم العضلات الذي 
يصاحب جراحة العظم عن نقص الدم المغذي للعضلة وليس 
بسبب شد العضلة . 
التهاب حاد للأنسجة ما حول التاج 2 
التهاب حوائط التاج الحاد 
التهاب دواعم السن الحاد 
التهاب البلعوم الحاد 
التهاب شديد مفاجئ في البلعوم . 
تَسَمم حاد 


2111 6115 


2111 115 


15م ع1ناع2 


26111 15 
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مرهميحتوي على كورتيكوستيرويد مضاد 
للالتهاب » للاستعمال الموضعي في الفم للقرحة 
القلاعية الناكسة أوالمتكررة . 


بتضفءأضف 200 2002 
أضف 1 - 2006 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
لت كددة ينا 20011 
مُدمن للكحول(الخمر) [مطمع21 , 20016 
مُدمن على المخدرات عناتتل , )20016 
إدمان دم نم2001 
مرض أديسون .داء أديسون عكدء15ل 001502'5 4م 
(القصور الكظري الأولى) 
شه إلى ار 58 أديسون 1793 -1860 » قةتدمط]” 
2 » طبيب إنجليزي 
مَرضٍ ناشىء عن اضطراب الغدة الكظرية . يتميز 


حالوىف «الكسنجد واليت الوقصن في الوون جرانت فامن 
في ضغط الدم الع ا لز يدي . تتظاهر المراحل 
الأولى للمرض بتصبّغ جلد الوجه ومخاطية الفم . 
وتشمل المساحات المصبوغة بالأزرق الداكن مُعظم 
الغشاء المحاطى للخد »ء الشفاة » واللسان » ويمكن أن 
تمابقة شبك وانلكة ايها . 

إضافة . زيادة » مُلحّق (شيىء مضاف إلى) 

بتلمرة ةإضافية ١‏ 3 م 20011011 
رار جزئين أو أكثر لتكوين وتشكيل مركت 
دون تغيرفى في التركيب . 

إضانفي 

إضافي ١‏ :ضاف ؛ جمعي 20017 
فنادة تقيِتا تضاف إلى أخرى مقدار معين لإعطائها 
خصائص مرغوب بها أولطمس خصائص غير 


01011 


2001121 


مرغوبة . 
مقربة المقلة تلماه عصععن 200 
مقرب أداعع 2001 
يقرب عله 
يتحرك ناحية خط الوسط أو احور الطولي للجسم 
تقريب.إيصال دسمناع 200 


ل تمر 


مقر ب مره 7 :20011101 


مشبكة آدم وكقك ك'ستجلم 
(في تقويم الأسنان) : مشبكة تثبيت صممت بواسطة س . 
فيليب آدم محل متلتطم.ء (اختصاصي في تقويم الأسنان 
بريطاني معاصر »ء قام بتطوير وتعديل مشبكة رأس السهم 
لاستخدامها فى تثبيت الأجهزة التقويمية المتحركة) ؛ وهى 
غبارة غن مشنبكة من التدلك القنولادي حنمت العفبيك 
الجهاز التقويمي المتحرك عن طريق رأسي سهم يرتكز كل 
منهما في ثلم غائر مثبت في موضع إنسي خادي ووحشي 
خدي على الأرحاء والضواحك . 

ضعف مشبكة آدم مشبكة آدم عاطتامل , نفك و'ستحل4 

المزدوجة . مشبكة آدم الثنائية 


تعددل يلتبكة ام لبعد وتلكمدل فحرمجين 
نجاو ا 
ضمة مم 2 حاجرادم »مشبكةآد 1 لتك و'سسحلى 
يواه يكيف أصهل0ة 
تكيف . قابلية للحهينة . ا بجاتلتطهام 202 
تلاؤمية »ملاءمة . ملاصّقة» مطابقة ننه 


(طقم الأسنان) في الفم . 


2-ضَبط وتعديل الطوق (شريط محيط بتاج السن) 


حول السن . 
- الرص أو الدك الصحيح لمادة الحشو داخل الحفرة 
السنيةالجهزة. 

ملاءمة اللون . تهايؤواللون مامه , سمتاماصر هله 


تهايؤ الظلام » ملاءمة الظلام 0211 , سمتغهام 202 


تكيف ظهاري . انطباق ظهار يِ لمتاعطاتص , سمنغهام 202 


ملاءمة “النو ر خطعنا , مسمتكخهام 202 
تهايؤالشبكية .ملائمةالشبكية لقصناء" , دمنهاصه0ج 
ملئم » مهايىئ »موقّق .الوصلة دعام 202 
أداة للربط بين جزئين من جهاز أو لتعديل جهاز 
لغرض لم يكن له في الأصل . 
مهابى الطوق . مكف 0م202 لصقط©ط ح لتتقط,مام 202 
الطوق . مُلائم الطوق 


آداة تقوئميةة تكسلة باليد ُستخدم لصَقل وإحكام 


الطوق التفويمي ليلتصق ويَتطابق حول المحيط اللثوي 


تريب من المحور ء مُجاور للمحور» 203191 
متحه نحوالمحور 
أد كورتيل فى قاعدة قَموية - 5و01:26 ص 1ج)تمعل0ى 


عأاكهم لدأادعل ع10دماءع2 عده 1مك تطدلت) 
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التهاب الغدداللعابيةالحاد 
التهاب العقد العنقية 
الحاد المتقيح 
التهاب العقد اللمفية العنقية 
التهاب العقد اللمفية العام 
التهاب الغدةالدمعية 
التهاب العقد المجاورة للرغامى 
التهاب غّدي رُهري أولي 
التهابالعقد الزهري. 
التهاب العقد السّلى 
5 3 عدي ار شفي ١‏ 201 -ح قتنامطاسدء 20202 
شوكي » ورم شائكي غدي 
ورم أرومات الميناء الغدي- ورم 
سني المنشأ شبيه الغدي 


521173177 ع1نا30 , كلأتصعل0ج 
5111111-21 2111 وكلأتدعء 20 
لوع1ء» 
لد1؟2ع ر, كتغتصع20 
110 , كتاتدء20 
لحمساتع دا , كتكختصع20 
لدعطء312612م , كتأتمع20 
تاتلتطمم؟؟ ع "الاتنستام , كتأتصمعل0ج 
عتاتلتطمر؟ , كتأتصعل0ج 


15 ور 15المءع20 


- 10125]01222عتتتج -206220 


عتطعع 0001260 226010اممءع 20 


الور 6 شبيه الغدي مذي المنشأ “نامتتتتاا 
أرومة غدية » جذعة غدية 206201251 
21612 


سرطانة غدّية »ورم غنّدي سرطاني 
وَرّم عدي ظهاري خبيث » ينشأ من النسيج الغدّي » 
تكوينه يماثل العضو الناشىئ منه . ينطبق أيضا 
على الأورام التي لها نمط نموغدي الشكل . 

ورم غدي كيسي »قيلةغدية 
ورم كيسي مؤلف من أنسجة غُدية متورمة . 

التهاب هللى غدي ءالتهاب الغدة والهلل 5تانلن1اء»ءممء20 

ورم غُدي وير و في 20 

سا ركومة غدية غضروفية 
ورم خبيث للخلايا الغدية والأنسجة الغضروفية . يسمى 
أيضاً الورم الغدي الغعضروفي (دتطمسع 20م علصمطك ) . 

كيسة غُّدية - وَرَم كيسي 
غدي 

سرطانة غدية كيسية 
ورم خبيث يتكون من سلاسل من الخلايا المتماثلة المتتظمة 
والمصفوفة بشكل تموذج المنخل حول فراغات كيسية تحتوي 
غالباً على الخاط . يحدث الورم بكثرة في الغدد اللعابية » 
والثدي والغدد المخاطية في الجرى التنفسي العلوي والسفلى 
وفى الغدد دهليزية المنفذ أحياناً ين النموالبطيء الخبيث 
للانتشارمن خلال الأعصاب » مسبباً تلف عَصبى + :يسنيبت 
الورم السرطان الغدي الكيسي للغدة اللعابية حدوث شللاً 
وجهياً ؛ ويحدث الانتشار المنقول بالدم إلى العظام والكبد . 


206201 


2 2|060101011ظ2< 


2016220751 - 2 


2061203511 2 


206207 


العضلةالمقربة 
عضلة تعمل على سحب جزء أو عضو من الجسم ناحية 
الخط المنصف للجسم . 


(ساء بقة)اغلة عدي 


2001112101: 1151© 


-20620 و عصع20 


ألم الدة و الغّْدة 20 
0 

انتباذ الغدة . زحل غدي .غدة دزمزماععمع20 
في غبرموضعها 

تضخم غدى ص20 


تضخم بسيط هوووءوذل و'صتئاع00] - عاصسؤ , متمعلمهة 
للغدد اللمفية - داء هود جكن 


غْدى عتصعل0ة 
غُْدَى الشكل مسرمكتمء20 
التهاب الغدد اللمفية وناتصء20 


يحدث التهاب الغدد اللمفية العنقية (كتاندعلة لدعتحرع0) 
(ورم وألم عند ضغط الغدد اللمفية في الرقبة) في بعض 
حالات العدوى مثل الالتهابات التى تسببها بكتيريا المكوّرات 
العقدية (2تتعاعةط 00000 (خاصة التهاب 
اللوزات 1025111165) » وداء وحيدات النواة العدوائى 
(120201116160515 كتا0تاء16م1) (الحمى الغدية 0 
(676 . فى الماضى كان التهاب الغدد اللمفية يحدث دائماً 
شينة 3ر6 المت الانت هتمسق رعدوق بالدرة 
1610111011 تصيب الغدد اللمفية العنقية) . 
التهاب العقد اللمفية المساريقية (كتانصع20 طمحمتر! عتتامعدعء/3) 
هو التهاب العقد اللمفية الصفاقية ة (نسبة إلى الصفاق وهو 
الغشاء المغلّف للأمعاء) تسببه عدوى +1فيروسية . يظهر 
التهاب العقد اللمفية العنقية الحاد كالتهاب في البلعوم 3 
وتسلي الزقة رويقه لكات (العيات الدلة لمك 
95 عندما يكون شديداً ؛ ويكون عادة مؤشراً لعدوى 
ثانوية قَمُوية أو بلعومية أو أذنية . قد تسبب الحمى القرمزية 
(16765 503111) التهاب العقد العنقية الحاد المتقبح . يحدث 
تَوَرم العقد اللمفية خلف الرقبة بة دائماً نتيجة لعدوى في فروة 
الرأس . ويعد التهاب العقد اللمفية العام من الأعراض 
الثانوية لداء الزهري . 

يتم علاج التهاب الغدد اللمفية باستعمال الأدوية المسكنة 
(عقاقير قاتلة للألم ) ؛ والضمادات الساخنة » وتعطى 
المضادات الحيوية إذا كانت العدوى جرثومية . عادة ما 
يختفي الالتهاب في خلال أيام . وفي حالات نادرة يكون 
الشق الجراحي وتصريف الصديد ضرورياً .يسمى أيضاً 
التهاب الغدد اللمقية ( كتختصع لم طمموآ) . 
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أداة جراحية تستعمل لإستئصال الورم الغداني 
«اللحمية أو لوزتي البلعوم» . 
أورام غديةمتعادة. ورام غدي 1515 22 
أو رام غدية متعددة في الفم 2 015 5أ206201212605 
ورام غدي فموي 
تورم الغدد المخاطية للشفة بدون التهاب أوإفرازات . 


نسبةللورمالغدي 20100 
لمفومة غدية ؛ تضخم العقد اللمفية - 01222 ط رحد ج[ممع20 
2062027217 
كبر حجم الغدد اللمفية نتيجة لمرض . 
ساركومة غدية 21600021 
مقطع غدي .مبضع غدي عتره)2 مم20 - عسدمامصع 0ه 
استئصال اللوزتين والغدانيات » "تحدماءء [لأكصم)ممء20 
قطع اللوزتين والغدانيات 
يلتصق. يلتحم ب تع ط20 
التصاق » التحام 20111 
متلاصق . ملتصق » سريع الالتصاق دع ندع 20 
لسانملتصق عناعده) غدءسعطلة 


التصاق اللسان بقاع الفم وجوانبه بواسطة المخاطية 
التصاق » التحام . تماسك .ء التئام 
1- (التجاذب الطبيعي) لحزكين غير متشابهين. 
2- (عملية الالتصاق) بالانمجذاب الجزيئي لجزيئات 
غيرمتشابهةبواسطةلزوجةالأسطحأو 
بالشراهة . 
3- (في الجراحة) : التحام شاذ لجزئين منفصلين 
طبيعياً برباط من نسيج جديد نتيجة الالتهاب . 
4-( في طب الأسنان) : القوة التي تحفظ طقم الأسنان 
العلوي (الجهاز السني العلوي الاصطناعي) في 
مكانهدون امتفيك يت ل مواد لاصقة ارين 1 
مساعدة ميكانيكية مثل قرص جادّب «قمع 
مطاطى) . 
التحام تليّفي 
التحام ليفي 
التحام حنكي بُلعومي 
التحام خلقي للجزء المخلفي للحنك الرخو (الجزء 
اللين اللخلفي في قبة الحنك) والبلعوم ؛ يمكن أن 
يحدث نتيجة لتندب الأنسجة بعد شفائهامن 
الجراحة . 
التحام أولي . التحام بدئي 


زوع طل20 


1015 , ماوع ط20 
15 ,ور 201251012 


لدع2126001217118م , دامأامعطلج 


اطلام , دامامعطل0ج 


وجع الغددء ألم غدي 
ك2 الغدة »استتصال (75اماءعع010مع20 - تتسماععممع 0ه 
الغدة 
ور م ظهار يأغدي ٠‏ ظهار وم غدومي ‏ فتطمتاعطائمء-ممعلج 
ورم خبيث مؤلف من خلايا غدية وخلايا ظهارية. 
ورم ليفي عدي  -‏ قدده1ط3مسعل0ج2اأدي ح مددمندطقمسع20 
ورم للقي غلا كبستون 
ورم مؤلف من الأنسجة اللمفية والغدية . 


1 - قتدجل0ممء20 


تليف غدى كزوه12ط013مع20 
غدىالمنشاً 20620805 


تصوير الغدة (شعاعيا) »و صف الغدة اتطمره تع 20620 

شبيهالغدة.غدانى . ناميةغدية 
بع التسيح ل في الجدار الخلفي للبلعوم » 
غالباًمايصيبالأطفال . 

السرطانة الكيسية الغدية 


20600010 


2ل عتاوتك2 2062010 


غدةغدانيةءغّدة شبه الغدة مصاع ل0تممعلة 
استعئصالالغدانيات إدسماعع10ممع20 


استئصال اللحمية أو اللوزتين جراحياً . 


التهاب الغدانيات . التهاب الغدانية 1م20 
التهاب اللحمية أو لوزتي البلعوم . 
ورم للفى غْدَى »لمفو م غدو مى امد ج1ممع20 
اورم كيبي حكني ةي النضذه اللنانية يجتري 
أنسجة ظهارية ولمفية . 


2- وَرَمَ ظهاري حميد يحدث في الغدد اللمفية . 
ورم غدي 2 غدوم 2602 
ورم ظهاري حميد غدي المنشأ عيوصّف كمتعدد 
الأسكال (مركن ) أن وجبد الشكل بالافدياة على 
تر كته اليسعدر وجي انظ يفسا السحرطافة الغدية 

(02مساعتتوءممعلة) . 1 
ورم غدي 2 عللتطم يده ح عتلتطم ملل 2,حس«تممعلد 
خضي غدوم حمضي 
وَرَم عدي صبوغ بالحمض » 
غدوم حمضي 
ورم غْدَي حميد محددمغ آلف يصيب عادة 
الغدة النكفية فقط ويحدث في الآأشخاص المسنين أو 
المتقدمين فى العمر. 
ميته الور العلي + خدرماتي 
فرط التنسج شبيه الو رم الغدي 1 امناء مروط 0زم مسسمسع 20 
مقطع الغدد . مبضع الغدد عترم مم20 - عصره 6 هسرمصعلة 


000 


- عتلتنطم7م,روسسممع 20 


ع ااتطم ه20 


260600110200 


221 


الأسنان المجاورة لها . ما عدا الضرس الأخير (الرحى الثالثة أو 
ضرس العقل) . عند قلع أي سن تميل الأسنان المجاورة باتجاه 
الفراغ الناجم عن القلع . 

مُلحق . مُساعد تابع »إضافي 
جهاز م لحق يضاف أو يستعمل مع جهاز 
التقويم من أجل تعديل أوتعزيز عمل الجهاز 
ااشريعني الولي.» 

يُكيّف.يعدلءيضطط . ينظم 

دليل أمامى قابل للتعديل 
لجل أساض يود في الفصلة مستمع بالاتفصال 
المرغوب بين سطح الأسنان للقالب العلوي والسفلي 
في مختلف حالات العلاقة الإطباقية اللامركزية . 


أعصن 20 


205) 


علتأناع *101اءع)تة ع1[ داكن 20 


مطبق قابل للتعديل 201 1تاعناءة عاطواكن 20 
قوس وجهيةنذات محور - 07ط-عع12 كتدج ع1[طدأاكن 20 
قابل للتعديل كته عقصئلط - 5015 عع12 عتاوسرع مك 


0077 عقتطلط - 12-085 عستادء10 
قوس وجهية ذات نهايات متدرجة » يمكن تعديلها 
علاقة الملحور المفصلٍ المتراجع للفك السفلي 5 

طو ف قابل للتعديل » شرد بيط تصحبحي 
رابط أفقى قابل للتعديل ماءعصصم لقادممتدمط عاطهاكن زْ20 


لمصوط ع1د)كن 20 


مرتكز إطباقى قابل للتعديل 2 )وتم ل[دكتاءه0 ع[طهاكناز20 
مرتكز إطباقي يمكن ضبطه رأسياً بواسطة مسمار 
ملولب أو أية وسيلة أخرى 


طوق تقويمى قابل للتعديل صضقط عناصمل وطاتده عاطهاكن ز0ج 
طوق معدت رقيق العيخانة تصيوع من الغولاة الصنامك 
مجهز بمسمار محلزن يسمح بتكييف حجمه » ويعدل 
لمتطيح حول المين رحكاء : صقر تمرك جار 
تقويمى . انظر طوق تقوععمى (لصدط عناهه0م0ط0) . 
ضيط «تفديل ليخ .إحكام 
ضبط وتعديل الجهاز السني الصنعي أو الجهاز 
التقويمي قبل وبعد استعمال المريض له . 
تصحيح الإطباق , إحكام » 
ضسط الإطباق » ضبط وتعديل مناه طتلنتوء لدكساءءه 
الإطباق » موازنة الإطباق 
سحل انتقائي للأسنان لإزالة تماس الأسنان والتداخل 
الإطباقي غير المرغوب فيه لتأمين الإطباق المُستقر 
ولك تقال دالبل اللمموحى ومت رفور انان 
المؤلبي» 


ع 201 


110 , اماعساكن 20 


- لدكتااعع0 , الاعصساكن 20 


التحام ثانو ي 2 التحام تال (تالى) '20213مءه؟ , دمتوعط0ج 
التحام تحثت الشفو يي 


التحام شاذ للغشاء المحاطي للميزاب الشفوي 


لدتطواطنا؟ , مزاوع ط 0ج 


العلوي بالنتوء السنخي »كما في شق الشفة العلوي 
قطع الإلتصاق . فصل الأعضاء الملتصقة 27ه)]0زوعط0ج 
لاصق.لصوق.لزج عالأوع 20 
1 يلصق بإحكام : 


2- مادة لزجة تسبب التصاق المواد.عيمكنان 
تستخدم في طب الأسنان لمنع مواد الطبع من الانفصال 


للأسنان . 
تثبيت بالإلصاق نحم عتلزوع 20 
ا سني لمأامعل , عء«تمعطلهة 
اكةم للصق البدلة المتقلقلة في الفم . 
ر زُقاقة لاصقة لزه علأوعطل0ه 


رقاقة معدنية» أحد وجهيهامغطى بطبقة لاصقة 
للأنسجة الداعمة السنية بعد الجراحة حتى تحافظ 


المطلوب . 
لصاق اللثة . اللثة الملتصقة مصاع عتكزوع 20 


ساد لاصق (مادة سادة لاصقة) أسقلوعء علأوعطل20 
مادة لاصقة تستعمل لختم ميازيب الأسنان الخلفية م 


شريط لاصق . شريط عازل عم2ا علأمعطلة 


لاصق يذوب يالماء عاطتطاود جع)2؟ , عالتمعطله 
شمع لصق . شمع إلصاق عن علأمعطل20 


21620155 


(سابقة) شحمي 2 شحم -0م201 , «متلج 
شحمى 2012205 
خلية اي ةا لاءء عووم 0ه 
وت ا 15511) 2012056 


للطاقة . 
أمتاخم التحتان رء مقنان ب أدعع 2 [20 
أسنان متجاو رة طاعءا أمععه 20 


تجاور الأسنان يزيد من ثباتها في القوس السنية . تصطف 
الأسنان في القوس السنية بشكل متجاور ومتلامس مع 
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غُدة فوق الكليتين واقعةفىي عمق التجويف 
البطني ا 6 20005 ولجنا ط نت كزة 
خارجية .تفرز القشرةالمخارجيةالهرمونات 
الصماء اللختصة باستقلاب الكربوهيدرات » والمعادن 
والماء وإنتاج الهرمونات الجنسية . أما النخاع فيفرز 
هرمونات الأدرينالين . والنورأدرينالين سريعاً في الدم 
في حالات الضغط العصبي » حتى يهيئ الجسم 
لانخاذ موقف ما . 

أدرينالين - (الإبنيفرين) 
هرمون يفرز بواسطة نخاع (لب) الغدة الكظرية أو 
يحضر صناعياً » ممُنشئط قوي للجهاز العصبي 
الودي وقابض للأوعية الدموية » يرفع ضغط الدم 
ويُحفز الجسم حتى يستطيع القدرة على الطيران أو 
القتال ..يستعمل كمحلول موضعي (جزء لكل 
0 لتقليل النزف » وفي النيط المستخدم في تبعيد 
اللثة .كمايضافإلى بعض محاليل المخدر 
الموضعي (1 فى 80,000 أو أقل » لإطالة مدة التخدير 
بسبب تأثيره المقبض للأوعية الدموية . 


أدريناليني الفعل (محاكي الودي) 


عسمتتطمعستم - ستلمدع 0ج 


81 1ء 201:22 
20122001121 
1127© ناكسا لدء2011:220011 
2 2026 
مظاهر شكلية نتيجة لزيادة نشاط الغدد الكظرية » تتميز 
بأنياب ضخمة كبيرة وأسنان ذات أسطح إطباقية بنية اللون . 


مجتذب.نمتز.مزازة عأوط :20501 

جاذب ناز مع طتده205 
له خاصية الامتصاص. 

تشرب .امتزاز » امصاص ددم نام 20501 


ظاهرة تلتصق فيها الذرات أو الجزيئات لمادة ما على سطح 


سائل أو مادة صلبة . 

كام شور يها مؤاه قتي باسيصاضها لشفل : 
قابض أدعع ك0 
بالغ »راشد ء كاهل الناكلة 


أسنان البلوغ . أسنان الرشد 
(في تقويم الأسنان) : الأسنان الموجودة بالفم بعد توقّف 
النمو الذي قد يؤثر في المعالجة التقويمية 

شوب فض + اتشؤيي زغل 
إضافة مَادة رديئة أوغير ضرورية تخفض أوتحط من 
قدرالمادة بزيادة ماتتضمةة من معدن خسيس . 
هى عادة عملية احتيال أو خداع : 


)ناسعن السله 


011 


5 (تعديل)مابعد «مناصعاء-)5مم , أسعصاكنز20 
النشيت 
بعد إتمام العلاج التقويمي تَتَحرك الأسنان حركة 
قليلة لتتكيف مع الوضع الجديد . 
مساند » ا 
إضافة مادة للدواء لجعل الدواء أشد تأثيراً . 
نا 20 ع مسسقتطتئا 20 


ه201 


وقتمايريد » حسب الرغبة » 


تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 


يبعطى دواء » يصف دواء اع كلستسلة 

يدخل عيسمح له أانسلة 
له بدخول الملستشفى للعلاح 81اأمدمط 0غ أغنصقه 

6 2 بو لمستشفى 6 

بمرج 4 يخلط تتسلة 

خليطة نمزوجة - 21107 عفقطم 0عوترءمكتل - تإواللهة عنسلة 


خليطة مرحلة التشتّت 
خليطة الأملغم ؛ حيث تضاف الأجزاء الكروية من 
الفضة والنحاس إلى الخليطة الاعتياديةالمقطعة 
بالملخرطة . 

امتزاج . اختلاط ‏ مُزيج دوائي 


1ااتتسلة 
قرب الأنف .ء باتجاة الأنف . مجاور لليف 205251 
المراهقة. سن المراهقة.اليفاعة ععء 2001656 


هي فترة من زمن النمو تسبق سن البلوغ وتستمر حتى 
سن البلوغ . يحدث فيها تغيرات هرمونية وفيزيولوجية » 
كما تتغير فيها التصرفات . 
يافع.مراهقء.شاب 
1 متغلق بالقغرة من يد« البلوع ني اكسدال اميق 


أمءعءو»2001 


الجسدي . 
2-الشخص خلال هذه الفترة من حياته . 
الأسنان اليافعة ده )نامعل أمععو»2001 


(في تقويم الأسنان) : الأسنان الموجودة بعد الفقد الطبيعي 
لكل الأسنان الأولية وقبل توقف النمو الذي قد يؤثر على 
المعالحة التقوية. 


غياب الأسنان .ء فَقْد الأسنان له 

5 2 

قرس الفم .ء بانجاهالة 20011 

00 

كظرى 3 مجاور الكلية 2 الكظر لقدع 20 
2077 لقدع:201 


الجسم الكُظري(الغدة الكظرية) 
* هخ ة ال 4 ظُ 


غدَة كظرية -غُدة 
فوق الكلية 


م2011 لقدع :201 


ماع لممعنتة:تمتدد 2 لسقاع تمدع :01ج 


225: 


نوع من الورم ينشأ بتوسع كيسي طارئ يملا بالهواء 
أوالغاز . 
ألم نتحنى هوائي 2 
ألم سنى ارتفاعى . ألم سنى طيرانى 
ألم سني ينشأً بسبب انخفاض الضغط الجوى فى 
حالة الطيران على ارتفاعات عالية » مما يسبب تمدد 
الهواء داخل حجرة لب السن . 
طب الأسنان الهوائي »طب 
أسنان الطيران 
فرع من فروع طب الأسنان يختص بالعناية والعلاج 
للحالات المرضية الناشئة عن الطيران على ارتفاعات 
شاهقة . 
ألم الأسنان الهوائي » 
ألم الأسنان الارتفاعى ألم الأسنان الطيراني 
طب الطيران »الطب الجوي 
مبحش الطب فى فرع الأمراض الناشئة عن الطيران 
فى الأجواء العليا. 
ألم الأسنان الهو أي 2 ألم الأسنان - وتأعلدغهه0-000ع2 
الارتفاعى ٠‏ ألم الأسنان الطيراني 
ألم ألم الأسنان الهوائي ؛ ألم الأسنان 
الارتفاعي . ألم الأسنان الطيراني 
ابتلاع الهواء 
يعد ابتلاع الهواء سبباً شائعاً لوجود الهواء في المعدة . يبتلع 
الشخص كمية قليلة من الهواء حينما يأكل أو يشرب » كما 
يسبب الأكل أو الشرب السريع .ومضغ العلكةء 
والتدخين . والأجهزة السنية المتقلقة زيادة واضحة فى 
ابتلاع الهواء . 1 
من للهواء »ميال للهواء . كتاملتطبرم عه - عتلتطمممعة 
أليفٌ للهواء 
التهاب الجيب الهوائى . التهاب الجيوب الضغطى 5ن)51نا2ز26105 
اغراف تعيي المسيد خاصة الالو )يظبوعن قير العر عمل 
الجوي عند الارتفاع أو الانخفاض بالطائرة . يسمى أيضاً 
التهاب الجيوب الضغطي (كاأكتاسنوممية8) أو رضح الجيب 
الضغطى (72تتهتامعةط كناصز5). 
علب سيان القسماء 
طب الفضاء 
رذاذة »ضَبوب .خلالة هوائية«جهاز) 
1- ممعلق من المواد فى البخار أو الغاز ء كما فى رذاذ 
الماه يلاف من القبعبة التورييتنية في الهواة + 


2000260072 - وأعلد)اد 22000 


2610010211983 - 5 


112 - قتلم2600026003 


عطن1201مرع2 


260-1002 
261:0-001026003:019 - 
2610-1112 


2600002 


06215117 عع 2م2105 
عطل2201 عع 2م2105 


2610501 


تكون الظل » نشر الظل (أشعة) صمتاة سسنج 


ناتجة عن اهتزاز الأشعة .انظر أيضا شبه الظل » الظل 


الناقص (2:طتصتاصء) . 
مزايا.فوائد 2155 
برانية . برانية الأوعية .الغلالة البرانية تنص 2015 


طبقة النسيج الخارجية المكونة للغلاف الخارجي 


غلالة برانية للأوعية الدموية معتصصا , نكناد 20 
الغلاف الخارجى للشرايين والأوردة 5 
1-مكتسب »طارئ » دخيل » برانى هنس20 


(عكس طبيعي أو وراثي) . 
2- ناشئ في موضع غير مّعتاد وجوده فيه . 
كبسية عرضيية ) كيسةغلالية برانية 
عاج عرضي -- عاج - عسمتأصعل كدامتخ م205 


أدل 10115 ناطء :2017 


ثانوي أو تالى عستامعل «تتملسمععو 
أربطة 0 كأداء تسدع نا كامتاتنامء 205 
مفناة “ما كس 2017715 
فيتامين (اسم قديم ( ستسعداك؟ - غسدا51ل0ه 


لا ديناميكى ععديم القوة عتمعطافة - عتسممدج0ه 
عضلة آبى - عضلة كراوز- 'ع5ننه!1 - عاءنتتصر و'لإطعم 
ا لد اله 57 


نسبة إلى س .ت .آبى 1885-1835 لإاعه.0.1© أخصائى 


اكنال ملا - علاعكتالر 


تشريحألماني . 
(لاحقة) دم »دمو يِ وأسعم- 
باق ى (لانينية) 26 - 2165ناموع2 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
(سابقة) هواء »هوائى .»غاز -261:0 و رعق 
ضغط جوى #وكوم د قنقيط الهدواء كحطماة - ترعج 
(داين / سمة3) 
هوائي » معتاش بالاأكسجين مره 


ئن دقيق ينموويكبرفقطبوجودالهواءأو 
الأكسجين. 
هوائى »معتاش بالهواء 


يحتاج الهواءأوالأكسجينمنأج لأنيحيا 


261201 


وتتهياوق ٠.‏ 
ميكروبات هوائية »عجرا اثيم هوائية وء عتمم عتطمعة 
ا[ كسدةهوائية 1 عتأطممعة 


2601 


ورم كيسى هوائي . قيلة هوائية 
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وعاء وارد ( دَمَوى أو لمفى ) اعدىء؟ أدءمع اله 


أوعية واردة (دمويةأولمفية) ءءء اله 
مجادّبة »ألفة ٠‏ قرابة »مطابقة . تجاذب واتستاكة 


ميل ال مواد للتفاعل معاً وتكوين مركب جديد . 


بدون لييفات .بدون ألياف صغيرة نه للتطكة 
نقص مو لد الفيبرين فى الدم منسء ممعع مسترطتكة 


(فقد فيبرينوجين الدم) 
اعتلال تلط الدم ينشأعن غياب الفيبرينوجين » 
يمكن أن يسبب النزف المستمر باللثة والنزف بعد 
ا : 
ور م 00 الأفرد بقى اللمفاروي.» #سسمطصصدر! دز صدءت45 
لمفومة الفك الأفريقية 
بتعدءتال تعاكة 
فعل تلوى .فعل تال »فعل لاحق 
عنايةًتالية(تّقاهة), أناعصاوع نا- عاكة - عر عالة 
عناية بع دالجراحة 
تأثيرتال 
ألوتال 2 
ألم ناتم عن أساليب مداواة الأسنان مثل : الترميم 
السنى والجراحة السنية . 
القحتابية مجه لكايه اتوي 
معالحة تالية ,2 معالجحة علو- 2161 - اماع ساق »ا- اكه 
نقاهية - عناية تالية 
أغار » غراءً للك 
مادة عديدة السكريد تُستخلص من الطحالب البحرية 
قن لسن الجليديوم (تسدعلناء6) . وهى المادة 
الأساسية للغرويات المائية التى تستخام في إجراء 
الطبعات للأسنان (الغروياتالعكوسة واللا 
كوشط لاشعيات الخرائيم مخبريا : 


2100 - اع 21 


أععللء م211 


ستدم-1ء211 


21161 51118177 


آجار آجار - 0 عا1طزوممء 8ع" - نتوع 2521-2 
غروي مائي عكوس 
آجار الدم 0 , :2821 
آجار غَر وي مائي - 010011010وط - 11010مع0 لوط , عتدعة 
غزويماتي 


مادة طابعة مرنة مُصنّعة من الآغار وأملاح حامض 
الألجينيك تستخادم لاجراء طبعة الأسنان . 
اجار غروي مائي غير عاطتوتع رع تتا , تدعة 
عكوس - ألجينات 
مادة طابعة مرنة تُستعمل لأخذ طبعة للأسنان » 


عا لستعلد - 17010011010 


2- رذاذة - حلالة هوائية «جهاز» تحتوي على المادة 
الدوائية بحيث يمكن أن تطلق كرذاذ دقيق تحت 
الضغط . 

فيدر 

حس ء إدراك » تنبه الإحساس » 
القدرة على الشعور 

بين حمان 

عتم امال 7 

يختص بجمال الشكل واللون » والجانب المقبول 

لمكونات المواد اللستخدمةفى الأسنان . والمظهر 

المخارجى لحشوات الأسنان . 

منسوب لعلم أسباب المرض أو تعليل سبب المرض . 

علم أسباب المرض 
يبحث فى سبب وتاريخ المرض و بيان الماضي الطبي 

للمريض . 

[مختصر] المسافة بين - (ععصهاونا تصلة1-ه)-ع00صة ) 410 
الملصعداالأنو داو الفيلم - (عع2هةأدنل مسلة-ه)-دن0؟) 110 
البعد البؤرى عن الفيلم 

في التصوير الإشعاعي المسافة بين المركز البؤري إلى 


حافظة الفيلم . 


«تعطاء - ماعغطاعج 


21 


عتأعطايء - عتاأعطاوعه 


5>عطاى - دع تاأعطاوعه 


2600105121 - عاع1010اع2 


101087اء 2 26101057 


بدون حمى ؛الاحموي » غير مصحوب بحمى اماع21 
يؤثرفى.عاطفة اع 211 
مصاب . متأثر 211 
داء عءمرض .إصابة آفة.ععلّة صمناءء 211 
وارد »مورد الف فك 


ناقل من الأطراف إلى المركز » جاذب إلى المركز . 
عكس 0 (0هع811) . نسبة للأعصاب الحسية 
التى توصل النبضات الحسية إلى الدماغ من المستقبلة 
في نهاية العصب الداخلية والخارجية ٠.‏ يطلق أيضاً 
على الأوعية الدموية واللمفية التي تعيد محتوياتها 
إلى القلب أو الأوعية الدموية -- 


شريان وارد اتتعاتتة أغمع نع لله 

ليف عصبى وارد » محور عصبى وارد 058<ة غدعم للج 

ليف وار 4 1 ا عندطة؟ غد مع لله 

عصب وارد 217 أمع ند للد 
أي عصب ينقل النبضات من الأطراف العصبية إلى 
الدماغ : 


خلية عصبية واردة » عصبون وارد ‏ 2متتاعه غأحاءمع ]كج 


وريد وارد حك ؟ أمعمء]] 
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عمرعقلي لدأمعحم , ععم 
يشير إلى انعو العقلى :وقدرة الذاكاء والتم و العقلى . 

عتمت التشكل .العمرالتشكلى ٠‏ 6ذ0105طم201 رعقة 
العم سكل 
عا لبي لتحي لدعي ضاق لمات لطي 
مُثل الارتفاع والوزن . 

عمر فيزيولوجي . عّمر وظيفي 
عمرالفرد بحسب نضج أجهزة الجسم بالنسبة 
للعمر الزمني : انظر عمر النمو (عع3 لوامعصمماءنء6) . 


256 , 01755101081 


عدي خصائص 5ع ع5 56201201217 , 286 
الجنس الثانوية 
نظام لتقييم النضج على أساس نمو الخصائص 
الجنسيةالثانوية . 
كين الهيكل العظمى لمأعاععاه ر ععة 
انظر العمر العظمى م3 عمه8) . 
ب عقلى 1 222121 و ععة 
رك الح يه 2 هرم 10 رع28 
عدم النمو . قصورالنمو. 52مععم - دأوعمء28 
عدم التخلق 
نقص تكوّن أوتشكل النسيج .أو عدم تخلق . 
1-عامل ع2 
2-دواء 


مادة دوائية تحدث تأثيراً طبيعياً ؛أوكينكيتناتا أز 

حيوياً في الجسم . 

أنه عاذ تتفل للعييهن أن لإزالة التلرة ‏ 
عامل حفاز .عامل وسيط 
مادة مفقدةالحيوية.عامل نميت 
عامل كاشف 

مادة ملونة. مثل أقراص تمضغ أو 

«غسول للفم» ؛ عندما تلامس أسطح الأسنان»ء 

تلتصق باللويحة الجرثومية » فيظهر اللون مغايراً 


قستطعدوع1ط , أمعوج 


1الهاد , أمسعود 
0111 , أمعود 


55 , أمعودة 


0-6 2 - 





للون الطبيعي لميناء السن . 
عامل مق كسد 5 , أدرع28 
عامل مختزن ل 5 ور أدعوعة 
فقدان حاسةالتذوق.اللاتذوق هنتانتاءعة - وأدسعءعود 
ضعيفالقدرةعلى التذوق . عأكناء28 
فاقد حاسة الذوق 
درو نُتوء » كدس ء نابرة أنفية 255 


تتصلب بالتفاعل الكيميائىءلايمكن إعادة 
استخدامها .وتسمى ألجينات (عنهمنواه) . 


صفيحةاجار 12م توعد 


آجار غَروي مائي 
عكوس-اجاراجار 
مادة طابعة مرنة تستعمل لإجراء طبعة للأسنان 2 


2521: , 12915116 273:01:0011010 - 


25821--2821 


يمكن تكرار استخدامهالأنهاتتلين بالحرارة 
وتتصلب بالبرودة 5 
عقيق.ءصقل 2621 


حتجر كريم غاية فى الصلابة يستخدم لعمل 
شفرة الملوقة (أداة المزج) لتقاوم التآكل عند مَّرْجٍ بتعض 
المواد المستعملة فى حَشو الأسنان » مثل : حشوة 
السيليكات . والراتين المركب الملىء بالكوارتز » 
والأيونومير الزجاجي . 


عمر »سن 25 
يتحسبّ عمر الإنسان بوحدة الساعات ,الأيام » 
الشهور » السنوات . 

العمر التحصيلى العم وعقطعة رععهة 

العمر التشريحى 222]0121 ,غ28 

عمرالعظم عصمط و25 
اين نوعي للعمر الفيزيولوجي على أساس خطوات 
متعددة من النضج تحدث لنمو العظم عند مقارنتها 


بالنمو الطبيعى (المتوسط) للفرد .تقييم عمر العظم 
يكون عادة بالأشعةالسينية. 
ععمرزمني 
العمر التالي للولادة بالسنوات والشهور والأيام . 
حرسي لواصعل رعقة 
قياس نوعي للعمر الفيزيولوجي على أساس مراحل 
متعددة تحدث خلال نموالأسنان اللبنية أو الدائمة. 
العمر السنى يمكن تقييمه سريرياً بتتحديد وقت 
بزوغ الأسنان » أو بالتصوير الشعاعى لقياس نمو 
أنسجة السن (تكوين أو امتصاص أنسجة السن) أو 
عمرالنمو »مر التطور 
يقاس تقدّم الشخص نحو النضج على أساس تقييم 
النمو الفيزيولوجي لأجهزة الجسم بالنسبة للعمر 
الزمنى . يشمل نظام قياس عمر النمو الهيكل 
العظمى ( رسغ الّيد الركبة » رُسغ القدم ‏ الأسنان) 
والطول والوزن (عمرالتشكل) والخصائص الجنسية 
الثانوية . 


©11:0201081 ,و 256 


دادع ددمماء 0698 ور عو2 
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كرد يةلاحبيبيةءخليةلامحيبة ع1( 0لتاسفترعة 
نقص أو فقدالكر يات الميتة داتع مرهغ:107تاطو رمد 


داء غيبةأوندرة 
الكريات البيض المحببة » ندرة المحببات 
حالة مَرّضية يسببها مرض ندرة أوقلّة الكريات 
البيض . حيث يوجدتقرح نموذجي بالفمء 
واللشة والبلعوم . 


251222111070515 - 2812111515 


غياب خلقي لتلافيف المخ . اللاتلافيف كك 
عديم تلافيف المخ . لاتلفيفي 2300 


مشقاب أيننزن وورث - - طاعصام ك'طأترم عستم 
مثقابالحاجزالمطاطى 
تسب ةاإلىج .س . أينزوورث 1948-1852 .6.0 


0 . طبيب أسنان أمريكى . 


لاعتتام مسحل ندع طاطان"1 


ممساعدة »إسعاف بإعانة 24 
مساعدة الأصم أو الأطر ش قوع , 0ئة 
إسعافآو لى اكد , 210 


كستتوع , 210 


جهاز صناعي للمساعدة على السّمّع 
مساعدة للنطق .إصلاح النطق .عون 
نطقي 
سدادة حنكية للمساعدة على تصحيح عيوب 
التَطق . 
[مختصر] مُرض الإيدز - 


طعععم؟ , 210 


105111-اع5766 , 210 


11001111 0ع "تتتاوء2 - 41125 


متلازمة فقد 
المناعةالمكتسبة . متلازمة العوز عترم مره روعصعكقمع0 


يعاني مريض الإيدز من نقص في المناعة الخلوية بسبب 
الإصابة بفيروس عوز المناعة البشري «قصسدة) 
(6117) كناسلا تإعمعنعقعلمسصصة الذي يصيب الخلايا 
المناعية الرئيسية في الجسم والمسماة خلايا 1 اللمفية حيث 
يتكاثر ويسبب تدمير جهاز المناعة في الجسم تاركاً الجسم 
عرضة للإصابة بالعدوى أو بالسرطان مما يتسبب في موت 
المريض المصاب بالإيدز . 

ينتقل فيروس عوزالمناعة أو فيروس الإيدز (11197) من 
خلال الانصال الجنسي » أو عن طريق الدم عند تعاطى 
الخدرات بالحقن الوريدى بنفس الحقنة » أو الإيّر الملوثة . قد 
تحدث العدوى بواسطة نقل الدم الملوث أو منتجاته الملوثة 
لمريض سليم . ويعتبر مرضى الهيموفيليا الأكثر عرضة 
للعدوى بسبب احتياجهم لعامل خاص بالتجلط يستخرج 


بروز أنفى » نتوء أنفى » كدس أنفى » 2251 “2851 
520 0( ْ 

الجزء الأمامي من العرف الغربالي على عظم الفك 
العلوي . 

تلارّن »تراص . التصاق 
تجمّع الجزيئات المعلقة فى سائل لتكون كتلة لدنة 
من الجزيئات ».كمافى عملية التثام الجروح . 

تفاعل تلارّنى »تفاعل ترا اصى دضاعم" دمناستساعوعد 

تلز تصق ونان متلرفة وراضة 
أي عنس تهياد 0 دفع الخلايامولدة 
الضد الخناصة به على الاتحاد في مجموعات . 


101١‏ نماعى2 


لتستاساعم2 


تجمع 2 تكدس ع2 
الكبر »تقدم في العمر »شيخوخة » هرم 2611 


تقدم في العمر يؤدي إلى قصور أداء الوظيفة في خلايا 
الجسم » أو قصور قدرة الجسم على إنتاج خلايا جديدة تحل 
محل الخلايا الهالكة والميتة . 


يحرّك .يتهز 251121 

لاعغدي انلسقاعة 

غياب اللسان .بلالسان (عيب خلقى ) . 26012 
انعدام اللسان ١‏ 

غياب اللسان وفتحة الفم (عيب خلقي) م10 

بللالسان .»بدون لسان 205515 

صعوبة البلع »مسر البلع . تعذر البلع دو تاتاساعة 


حالة من عدم القدرة على البلع » أومعاناة صعوبة 
كبيرة في البلع . 


علم الكسو ر »مبحث الكسو ر 261220107 
علم دراسة كسور العظام : 
غيابالفك (عيب خلقي) » انعدام متا ممع 
الفك . اللافكية 
قصور كلي في نمو الفك أو الفكين . 
عديم الفك ععديم الفك السفلي 26111 


1- تفلثل الأسنان 055 طمتدمع2 - دتمةتامطمعهة 
2- الغياب الكلي للأسنان ( دَرَه) . 
عديم الأسنان »فاق دالأستان , 
أدرد (عيب خلقى) 
1- تقلقّل الأسنان 
2- الغياب الكلي للأسنان ( در ) . 


26011011005 


1115م6012 2 - 10515م25011 


(لاحقة) ألم 2 - 
بلا حبيبات » بدون حبيبات 2 لامجب تنه[ تاسومعة 
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سنيةبواسطة خليطمن الرمل وأكسيد 
الألومينيوم »تدفع بتيارمنالغازتحت ضغط 
فاكقالشدة. 
يقةالسحل بالهواء » 
أسلوب السّحج بالهواء 
طريقة لس حج الأنسجة السنيةالصلبةدون 
الإاأحساس بضغط أو اهتزاز أو حرارة » وذلك 
بواسطة تيار من جزيئات أكسيد الألومينيوم 
الساحل (هذه الطريقة ظهرت سنة1951 ولم 
يَعمّماستخدامها بسببالرؤيةالمحدودة 
وصعوبة إنجاز الزوايا وحواف الحفرة السنية). 
فُقاعةهوائية علططبط عثة 
احتباس فُقاعة هوائية على أسطح الطبعات أو 
النماذج الشمعية أوالنماذج غير المصبوبة أو الأمثلة 
التي تحتوي تفاصيل السطح المراد أخذ طبعة له حيث 
تترك فجوات على أسطح الطبعات السالبة » وتكون 
نتيجتهانقاطاً زائدة من مادةالحشوةالنهائيةأو 


1 لتداعع) عاأوو ةطلج 


المثال »أو النموذج . 
حجر الهواء - عه امستقطاء تسعد - عر طصفك عتة 
حجر التفر يغ 


تقعر أو انخفاض فى المنطقة الحنكية للجهاز التعويضي 
البق لمتاري تعبا عن فلن فبعاتة مان الداك العدلوي + 
ولك تعكتجة اعجلاف الفط وافول هذاه التطقة أو 
اللسعرة عق المتفظ ايوق : تسحمى ارملا جر 
التفريغ . 


تبريد بالهواء [ممع-ستة 

ضاغطالهواء 001015501 لله 

تكييّف الهواء عستصه)نل مم عله 
(ضبط درجة الحرارة والرطوبة) . 

وسادةهوائية مامتطكته نتتة 


تطهيربالهواء دطملاءء سزكلل ناته 

يدور بالهواء 

عَوَزالهواء 

أقل هواء » الهواء الأدنى 

محرك هوائى »قوة محركةبالهواء 
محرك يكتسب حركته بدفع الهواء »متفصل عن 
القبضة لكنه يمكن أن يتصل بهامباشرة بدون 
الأنبوب الناقل للحركة من المحرك إلى القبضة . 


دعل عله 
1ل 
ممكتامطص علج 
اعم تتا تلد 
1111ل , تله 


:1201601 عللة 


من الدم : يتم فحص دم المتبرع بالدم » فإذا اكتشف وجود 
احشاء لق ادالشهروو الإيدن» يككترن كلك وليل على 
حدوث العدوى بمرض الإيدز » ويجب التخلص من الدم : 
قل تمرغينات اليم الملوثة بفيتروض الإيدزاعنة فحصها دون 
أن يُكتشف المرض ٠‏ فالأجسام المضادة لفيروس الإيدز قد 
لاتظهر فى الدم لمدة قد تصل من 6-3 أشهر بعد حدوث 
العدوى . قد لايعرف المرضى المصابون بعدوى فيروس 
الإيدز أنهم مصابون به .لآن أعراض المرض تظهر بعد عامين 
إلى خمسة أعوام من انتقال العدوى . تظهر أولى أعراض 
مَرَض الإيدز على شكل إسهال وحمّى وإعياء وفقدان الشهية 
ونقص الوزن وقروح بالفم والتهاب باللثة وإصابات بالجلد 
وتورم العقد اللمفية وتضحم الكبد أو الطحال أو الاثنين معاً . 
قد تكون أعراض المرض الأولى » ظهور ما يسمى بحالات 
العدوى التدهادية أو الميرظات.«روقنسياب لضاف الاق 
الناتم عن المبيضات البيض . وقد تحدث الإصابة بالطفيليات 
المعوية » ويشير ذلك إلى تدهور الجهاز المناعى للجسم . 
وتظهر الإصابة بالالتهاب الرئوي بالمتكيسة كناسبرء70ناء1ظ] 
[(ط)) آنا هتتنتاعنام تتستتقه » الذي ة الطفيلى 
المتكيس الرتوي الكاري يني (لتلق عنادترهه7سناء1) ٠»‏ و نضا 
الإصابة بسرطان جلدي يُسمى ساركومة كابوزي 
(08زمعقة5 0515م13) وهو نادر الحدوث عند غير المصابين 
بالإيدز » والإصابة بفيروس إبشتين- بار 5 ”تنه 8-مزعنوم8] 
[(8877) ونامز/ا » وفيروس السيتوميجالو ه1مععصرمانك] 

[ (0301597) ونتتزلا » وقفيروس الهريبس البسيط وعممع21]] 


[(257]) دتصللا عرتعامصساك . 
مط كب الحالات المتعلقة د وتعاصسف 0عنماء-كلل4 
بالأيدز 
الأعراض التى تُصاحب مرض عدوى الإيدز . انظر مَّرض 
الإيدز (815) . 
هواء فلك 


مزيج غازى عديم اللون والرائحة يون الغلاف 
أربعة أجزاء نيتروجين » وكمية قليلة من عناصر 


أخر 5 
دقع هوا ائي كتدوع نللة 
سريرهوائى لع ندتة 
محمول باليحواة »منقول بالهواء عمنتمط تله 
21113517 


جهاز حفرالأستنان» يستخدملعمل حفرة 
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عبسل هوائ ني أنفي 22521 , تإدلتتلة 
مجرى هوا انى فموى تدده , وله 
مجحرى هوائى بلعومى لوعع 2 إتتقطام , تإولاتتلة 


ظلمجرى الهواء ؟2001ط1ه ووكطلة 
شريط مُنفذ للأشعة. يعبر رأدالفكالسفلى 
0 
الجانور ةأفاكم لمعمو عتارج الت ) + 


6 


شويكة مك1 امتطاصوعة - دامتطأسمكاج 

جناح (لاتينية) هله 
زائدةعظميةتشبهالجناح »مثل جناح 
الف . 


جناح ألخيخ تلاءمةءمعء قله 
جناح سنجابي .الجناح الرمادي 
المنطقة المثلثة بقاع البطين الرابع للمخ » حيث تنشأ الألياف 
العصبية التلقائية للعصب المبهم . 
جناح عرف الديك «عظما 
جناح الفصيص 
االمركري [لمتخبخ 
الجناح الكبير للعظم 


وعاعقك هله 


تللدع هاكتك 212 


لتلاغطءنع» كتلو تدع تلساطم1 هلد 


15ل 05515 12213[01 212 


الوتدي 

المجناح الكبير للعظم معطم كتووه ودع 3قطط 15ج 
الو تدي 

الجناح الصغير للعظم 5نل0102معطمره كتووه "امستحط قله 
الو تدي 


جناح الأنفاء غْرن الأنف عدمم غ0 02 هله - أفقه هله 
طرف يشبه الجناح في الجانب الخنارجي لكل من فُتحتي 
الأنف . 

جناح عظمالحرقفة 

الجناح الصغير للعظم 


تتلا 5زو05 219 


219 221579 05515 15 


الوؤتدي 
الخطالجناحى الزئمى  -‏ كتاية-12ة - عصئا لدممتا-قلد 
خط كامبر عستا ومع مدسدن) ح عستا 


خط وهمي يمتد من الحافة السفليةلجناح 
أُوغْْرن الأنف (الناحية الجانبية لفُتحةالأئف 
الخارجية)إلى الحافةالعلويةلوتدلةالأذن 
(بسروز أمام الصماخ السمعي الخارجي) ؛ 
يسش كنم فمسدرى دليلي في تقويم الأسنان 2 
والتصويرالشعاعي . والتعويض السني 
المتحرك في حالة تحديد المستوى الإطباقي »ء 


12120116 211110101 
نشفية ننتية كوم سنة1956 0 
بانسياب الهواء اللضغوط من خلال صندوق مُنظم 
عن طريق أنبوب مّرن إلى مؤخرة القبضة فيعمل 
على تحريك زعانف العنفة (التوربيين) وتصل سرعة 
دورانها إلى 100,000- 300,000 دورة كل دقيقة 

تقريباً . 

أسلوب تلميع وتنظيف 
بالمسحوق مع الهواء 

أسلوب تنظيف باستخدام قبضة يدوية خاصة » ذات فتحة 

تسمح بخروج مخلوط من المسحوق مكون من بيكربونات 
الصوديوم وماء دافيء مع الهواء » لإزالة اللويحة وتلون 
الأسنان . يمكن أن تُستخدم أيضاً فى تحضير الأسنان 
لاستقبال المادة الساذة أو حشوة الراتين الرابطة .معدل 
انسياب المخلوط يمكن ضبطه أو التحكم فيه » وذلك 
للتحكم في معدل سحل السن . 
قبضة تعمل بضغط الهواء 
هواء إحتياطي 
الهواء المتبقى » الهواء التُمالى 
الدوار ال اع -- 32111 عستطسس - رمام عله 
قبضة توربينية 
قبضةبهامحرّك دوراني عالي السرعة مدفوع 
بالهواء . 


قبضتدةذات محرك هوائي 


عناصوتسطءع) عستطكتامم «مع0170م-11ى 


ععع1 شفط لعء01م 1ل 
51 211 


101121دع" , تله 


جيب الهواء كتاطلو تله 
مسافة هوائية .2 فراغ هوائى 02 تله 
مرذاذالهواء 1277م لله 


محقنةالهواء 
محقنة لدفع الهواء المضغوط خلال تحضير الحفرة 
بالسن » أو بقناة الجذر لتجفيفها وإزالة بقايا 
احفر أوالأسجةالموجودة. 

مضخةالهواء 


كتيم للهواء .محكم السّد 


57116 للد 


تنام نتتة 


خطعة) ندلة 


توربينهوا ائئي :0601 عتتثج < عستطعنة عله 
مرذاذ هوائى مائى 5127 م7720 للد 
ممر وات مله هوائى 2117 


ات قناةلمرورالهواءمن وإلى الركئتينآأثنا 
التحفسن : 

2- أنبوب أنفي بلعومي أوفموي بلعومي يدخل 
الاأنسداد لضمان مرور الهواء للركتين 
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د قن بالكحول صقتاءء زصذ [مطامعلة 
حقنكميات صغيرةمن الكجحولالصرف في 


العقدةالعصبيةءوالأليافالعصبية 
لتحسين الأمراض العصبية المختلفةالتى 
لاثُشفى بأية وسائل أخرى شكال تتذاف امروب 
أوالهدم المُنظم أوالمنضبط للأنسجة العصبية 
بواسطة الوسائل الكيميائية. 


مصباح كحو لي محصها امطامعلة 

كحدز ل صرف ٠.‏ كحوا ل مطلق ناموط , آمطمعلة 
كحول لاتتعدى نسبة الماء فيه 1/ . 

تسمُم كحو لي سكتامطمء21 

(إدمان الكحول أو المسكرات) . 

تاج ألكسندر كلتك ولع لصوي 1م 
نسبة إلى س .ل . ألكسندر . 1923 , #تعلصهءعاى.آ.© 
طبيب أسنان أمريكي . 
تاج معدني يستعمل كدعاية للمجستن:. 

ذه بألكسندر 0 :”عل تور 1م 
خليط من الذهب مع مادة شمعية تجعلهلدناً 
لاستخدامهفي أنواع معينة من الحشوات 
الذهبية. 

«(سابقة) ألم 2 وجع -2180 , -تعلة , عله 

حساسيةللالم»فرط حسا 216 

موا لم 2 0-7 0 3 عنتاعولة - عتوعوله 


مجَيدتة للألم 2 موا لد الألم 2 مو لم عتصعع5زدءع218 
حس الو جع »الشعوربا بالألم كأوعطادىءع21 - وأوعطادء215 


1 ؤلم 2 بق جع عأمعولة - عتاعولة 


حقة) حقة) ألم وتعلة - 


0 2 ألخينات 2 لط عاطاون عتتزز ع عأامستاوله 
مادة غروانية مائية لاعكوسة 


مادة غروانية مائية لاعكوسة تحتوي على أملاح حامض 
الألخينيك ؛ تستخرج من رماد عشب البحر 2156ة3/1) 
(ماععا» تخلط مع كمية مقننة منالماء فينتج مادة 
هُلامية غروانية غير قابلة للعكس » وتستخدم 
لإجراء الطبعة السنية وعمل النماذج السنية . 
مادة الألحينات 
الطابعة 
انظر مواد الطبع (لققاع هص دمزوده:مد1) أو مواد الطبع 
الغروية المائية اللاعكوسة (11010م0ع900:0ط عاطتسمه اعسل) . 
أدوات مزج الألشحينات 


121اء2226 تاماووعء :امسا عأمستعولد 


5 8 لالتللط عاأمستولد 


لأنه يكون موازياً لمستوى الإطباق » يسمى خط كامبر 
(عصنا و ”تع مم0 ) . 


ججح الفسيد كيه (عظم) 


219 15 


امي ؛غسن ون 212 
قفد النطق. بكم . خمرس . تعذر الكلام متلقلة 
5 أخرس » مصاب بتعذر الكلام عتلقلة 
جناحي. غرني (منسوب للغُرن)ءإبطي ‏ “فلة 
الغضر وفك العجماعن موقلتايف قله 
فاك رتسل كان اكرة مدسة النف: 
رباط جناحي أدع سدعنا تله 


واحد من زوج من الأربطة التي تربط الفقرة العنقية الثانية 
بالعظم القفوي (القذالي) » يحد من دوران القحف . 
اساي بحاس التربالي 
بروز من الصفيحة الغربالية للعظم الغربالي يتمفصل مع 
العظم ا لبهي 1 
أبيض - مادة النخاع البيضاء وطلة 
تبييض مسمتغوطلة 
ميل واه نكرل لمق أو اف متادة ريل الخرة: . 


داء أو مرض ألبرس <عمةء كلل وذوقن طصمطء ك-وتء طل4م 


0ت[مسطاء ]0 ووعع0م تتقل2 


260005 


نسبة إلى ه .إ . ألبرس شونبرج »1921-1865 
-- ون اث .11.8 أخصائي أشعة ألماني : 
عظم ألبربيخت عصوط و'غطءء طلم 
نسبة إلى ك .م .ب . ألبريخت .1894-1851 .121.5 

غاءة ماك » طبيب ألماني مختص بالتشريح . 

هي عَظَيّمّة بين قاعدةالعظمالوتدي . وقاعدة 

العظم القذالي . 
متلازمة ألبرايت 
زُلال 2 ألبومين ستسساطلة 
آحالمَمصْل زلال المحصل ألبومين المصل نالل , لتتستاطلة 


5501012 و اطع تاطا4 


قد زلاالية لسماع ستسسطلة 
لال اللعاب »لعاب زلالى 5755م مستنسساطله 
حول غَوْل (ج :أغوال) [مطامعلة 


المصطاح الصحيح هو كحو الإيثيل أو 
كحول الإيثانول يحتوي على 1/95 كحول وك/ 
ماء.يمكنالحصول عليه بتأثير المخميرة على 
محلول سكري مثل سكر الجلوكوز أوسكر 
العنب . يستخدم في طب الأسنان كمادة مذيبة 
أو طهر جراحي وفي تنظيف حفرة السن . 


- 30 - 


قاوي لان الكعدجر ديكا فبالل اللمحعميسة ببسي 


و 3 
يسكن الألم لدناك 
مشبكة أوضّمة مصبوبة بالكامل كفك اكد للد 


شريط محيط ءطوق كامل الإحاطة 
شريط أوطوق,مة الحهحدن تلعف حول السر.. 

طُعم اصطناعي طّعم متقارب 
طعم مادته ليست من المعطي أو من الحيوان . 
مثال : الراتين الاصطناعى » خليطة الفولاذ غير القابل 
للصداً . انظر العم لقره . 

اميحمحكتت :اك 


نسبة إلى ج .ألن »1892-1810 »1.51162 » طبيب أسنان 


معط عساوم1ء-1ل2 


1م2111 


انع مع و'دع11ا4م 


| 5 3 كر 2 تخدملا .4 
الأسنان الخزفية بالصفيحة القاعدية لجهاز الأسنان 


15م ]00 و'دء11ا4م 
ب .ألن 2 - 1943 رعا[كى .ظط 2 


ملقط خاص صمم لرفع وإزالة القطع الصغيرة 

المكسورة من جذر السن أثناء ملع السن . 
مسبب الحساسية » مستأرج 

مادة تثير الحساسية . 


صعع 2112 


تناس أر جي 2 مُوْرْج عتم 211 

حساسية . شدة الحساسية لبعض المواد » 
الأرجية 

رد فعل مبالغ فيه غير طبيعي » لمادة طبيعية 
غيرضارةتمإدخالهافي الجسم أواستعملت 
رعشب اعنى منظع اللسمو) بدن الستضد ” 
يحفز المستضد الاستجابة المناعية المتمثلة في إفراز الجسم 
للأضداد . مُولّد الفمّد الذي يسبب حالة من الحساسية 
يعرف باسم المستأرج » ويكون على شكل دواء أو طعام . 
وهي حالة تغير ارتكاسية في أنسجة الجسم أو 
حساسية مفرطة أو زائدة لمولدات الضد . قد تحدث 
في الحال أو متأخرة أو تراكمياً » حينما يتعاطى المريض 
جرعات صغيرة من المضاد الحيوي . 

ته 9 اح اتن 

( سابقة) اختلاف . تباين -2110 


21117 


2117121 


حامض الألخينيك 
رهبةالألم . خوفالألم (المرضي) ء 


رهاب الألم 


يتصف الأسنان . ينضّد الأسنان » 


210 عتستعلة 


1م2160 


عططتلة - ووتلة 

يُصحح إطباق الأسنان 
دازي الأركيباة السفة) اتمتت رفن الأيتان 
2-(في تقويم الأسنان) : تحريك الأسنان لتصحيح 
ترتيبهافي وضع إطباقي صحيح يرتّبٍ الأسنان في 
القوس السنية . 

صف » تلضيد »تنظيم 2( 

تصحيح 

غذائى ب عضصمى 


قناة هضمية » مجرى 


اع تع تله - أدعسسعئتلج 


مهام سطتلة 


7 لفامعتطتلة - أعتل وعتداسمعسططتلة 


غذائى 2 سبيل هضمى تفصق ا«تداسعمطلج - أعدوما 
مجرى غذائى - القناة الهمضمية - أعهتنا نفاص مستلة 


تقصى «عتداسعسططتلة 
الرقه »والمبعدة؛والأسماء الدقيقة ةوالخليظة 
رالعرتوو شو عملي يفي فر لاضن 


والإخراج . 
تغذية »إطعام )مع سطتلة 
تغذيةاصطناعية لمع تكناعة , سمتنواسعستلج 
تغذية عن غير طريق الفم تقناع أمععهم , مامتأفاص مصتلة 
يَصّفءيُنضد. يُنظم ‏ يرص موتلة - عسطتلة 
كلحوي »مادة قلوية تلمكللة 


مركب يذوب سريعاً في الماء »وينتج المحلول الكاوي أو 
الأكال » ويعادل الأحماض لتكوين الأملاح .في 
المحلول المائي . تتفكك القلويات وتكون أيونات 
الومار وميه والقلوك اك فرك لو قاذ السعليين 


إلى لون أزرق . 
قلوي عستتلمكلله 
“ادفلا التسواضن اللقرياف )7 
قلوية 1 واتستلمعللة 
(لهالخاصيةالقلويّة). 
قلواني (شّبه قلوي) 4 - 101لمعللة 


واتختدمق مسج موعدة كتمرزةتق المنواد العمتسونة 
الموجودة في النباتات » يستخام كأدوية ذات مفعول 
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02 نانح انصهار واندماج عدة معادن -دعادة 
ماتحضر كرقاقات وتخلط بالزتبق .انظر خليطة 


الأملغم (/إ2110 تدع لمسط) . 
خليطة ممزوجة- - لعوتسلة , تإمللة 
خليطة مرحلة التشتت 2110 عمقطم حلعوترءم35ل 


خليطة الأملغم تدع فته , تإمللهة 


رقاقات أو برادة خليطة معدنية تخلط مع الزئبق لتكون 


سبيكة الأملغم . 


خليطة عنصرها الأساسى من المعدن لوأعحم عققط , ه2110 
خليطة (سبيكة) كوبالت - <تتاتسروسط-)لوطم , تإمللة 


كر وم 21107 القطمء-ع سمس 
خليطة صلبة ومُقاومة للتآكل من الكوبالت والكروم » 
تستعمل أساسافي بنية الجهازالجزئي أوالكلي 
الصنعى للأسنان . 
خليطة حيط » خليطة كفافية ننا0غأهم , :إ0لله 

خليطة مناسية للاستعمال فى حشوالحفر السنية 
المحيطة )حبدك يكن ل تبك السيظ شري 
5 


خليطة اعتيادية لقدمتامع كصم , تإملله 
خليطة الأملغم النحاسية» تتوعلفقتصة «تعممم , تإملله 


حجري موت ا بجاماة عاق انوي لسرم الرفيخ 
قبل ستحقهء أوسّحهه , أو طحنه . كانت تستخدم 


سابقاً لحشو حفر التسوس المنتشر فى الأسنان اللبنية . 


خليطة غنية بالنحاس طع ةمع ررم , تإمللهة 
خليطة مرحلة التشتت- خليط - عنقطم-لءوترءموتل , تإمللة 
تمزوجة 21107 لعستصلة 


خليطة الملغم التي تحتوي على جزيئات كُروية الشكل 


الاعتياديةالمقطعةبالمخرطة. 
خليطة مغ لفة 1 0ن ذجرزةعم , تإملله 


كميات مُعايرةمن نخليطةالمعادن والزكبق 
منفصاين في كبسولة » بحيث يكون الزئبق معزولا 
خليطة أصهرية . خليطة صّهورة 
خليطة أحد عناصرها له درجة حرارة ذوبان أقل من 
العناصر الأخرى المحتوية عليها.وهي خليطة 


©1اععاتاء , تإملل2 


طعمخيفي ادع ماله 
طعم مأخوذمن مانح من نفس اللجنس »لكنه 
مختلف في البنية الوراثية أو التركيب الوراثي . 
مثل نقل نسيج بين شخصين غير توأمين . يسمى أيضاً طّعم 
متجانس (الورعممده11) . 
مادة غير حية توضع جراحيا لتعويض الأنسجة 
المفقودة . 

مادة مقومة مغايرة ‏ مادة ترقيع مغايرة 


أكامه10ل2 


لدأتمء]2<22 عتأمهامه211 
مادة مقومة مغايرة ذات ‏ ]7108م , لدتعاهصم عتاعهام2110 


م 


هوب 
را أب بالطعم الخيفي 57و ارماللة 
الرأب باستعمال طعم خيفي . 
يحدث_أولابحدث عصمص-ده-11 
قانون الكل أو العدم 107 تمده لله 


من مبادىء علم فيزيولوجيا الأعصاب أن النبضة العصبية 
قدا خيها وكرة النيه فون و بحوف يكرد على عق 
مستوى حد التنبيه. لايحدث المنبه الضعيف أي انفعال ؛ أي 
أن المنبه ينبغي أن يكون قوياً بما فيه الكفاية لإحداث النبضة 
العصبية » أو لاتحدث . 
لكي تنقبض العضلة القلبية يجب أن يصل المنبه إلى مستوى 
جد التي ويك اتهية ا الحجلة دائصي القياضة باز 
أنها لاتنقبض إطلاقا . 
غر س متناينو »زرع الطعم الخيفي ]اط لركسة 2110 
زرع عضومن شخص لآخر . 
زَرع الأسنان 
1- نقل الأسنان من شخص لآخر . 
2- وجود السن في مكان غير طبيعي مثل وجودها 
في كيس أو ورم . 
شكل مُتآصل . شكل تآصلي 
تاصلي 
موجود بشكلين مختلفين أو أكثر . 
شكل مُتآصل 
تغيرات تاصلية 
التآاصل 
وجود مادة (أوعنصر) بشكلين مختافين أو أكثر . 


21101110012 


2110610 


2110101 


صحده] عتمم نملله 
5 ©12م21101:0 


211061007 - 1 


سبيكة ع»خليطة » مزيج معدني 2110 
1- مادة مكونة من معدنين أو أكثر يمزجون معاًفى 
حالة منصهرة 7 
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خليطة مطوعة . خليطة قابلة للتشكيل 
خليطة يمكن أن تصب بأشكال مختلفة . 

خليطة أملغم بلازنك , 

خليطة الأملغم الخالي من الزنك 

فيناتة الرتك يقل الناتين الضار لغلوث صليطة 
الأملغم بالرطوبة واللعاب . 

نسبةالخليطةإلى الزتبق 0 تاءاعدا تزمللة 
هي نسبة الخليطة المعدنية إلى الزئبق في الحشوات 
اله ستتخدمة فى طب الأسنان م ل .لكن 
ملكا امه حو السراكل للحي 

تأشيب 5 سبك 1 تحضير الخليطة دازملل - ع2110728 
عملية سبك المعادن أو تحضيرالخليطة . 

تأشيب »سبك 2 تحضيرالخليطة 

اد لبد عقيل 


طم 71011 , 107ل2 


116 غ16 عطاع , تإملل2 


2110725 - عصآز2110 


2 


يومبعديوم ماعتل .اله - كنااعتل كتسمععقلة 
تُستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
ساعة بعد ساعة .201 .كله د متدمط متصع فلج 


تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
الشتّب حجر الشب ‏ «<تتاتستصسسل2 مسساتوئداوم - تسطلج 


الألو منيوم » لتناتستطتا[ج - تسلج طامدامم - عأمطملسد 
أكسيد الألو منيوم عأقطملندد علط تمستدكد1امم 
الألومينا مستسسلة 


شكل من أكسيد الألومنيوم يستخدم كمادة مُقوية 
للخزف السنى . يُستعمل أيضاً كمادة ساحلة . 

خزف ألو منيو ب - متهاءء مم مستسسسلة 

1 ستواءع001 كتامتتستتالج 

عفري شاف زليه في سعلوسة دوجاورات 
الألوميتا (أكسين الألومنيوم) » من أجل زيادة قوة 
الحشوةالنهائكية. 

الألو مينيوم » معدن الشب ,41 - 2تناستسسالة - تسساتستمسسالج 
معدن أبيض اللون خفيف سهل الستحب والتشكيل 
بالطَرق » الرمز الكيميائى (81) . كان ينُستخدم سابقا 
كقاعدة للبدلة السنية (طقم الأسنان) . 

أوكسيد الألومينيوم 
مادة ساحلة » تستخدم فى بعض الأحيان كمادة صاقلة 
(مملمّعة) وتضاف الآن للخزف السنى ومسحوق 
الإنمتك لزيادةقوةالخشرة النهائية . 

قشرة ألومينيوم , صّدقّة ألومينيوم 

سيليكات الألومينيوم 


010 1111 للتستاله 


لاعطد تسسناتستتسسلة 


511121 1تلالستسساله 


الخلائط الصهورة يمكن أن تستخام لتقليل درجة 
حرارة انصهار سبيكة اللحام . 
خلبي خليطة دقيقة القطع , * خليطة ناعمة 
خليطة تيوتر حلط نابلة الضموش 


ال-2 , 21107 


ع1طأكناة؟ , 21107 


خليطةالذهب 0 , :21107 
سد د اللج ‏ ا لر ا 
الذهب . 1 

خليطة الأملغم النحاسية , لاع رمع طوتط , :إمللج 

خليطة الأملغم ذات النحاس العالي تدع فته 


خليطة يحل النحاس فيها محل القصدير بنسبة 
عالية لتقليل التآكل . 
خليطة ذات درجة انصهار عالية 
خليطة الأملغم الفضية . 
خليطة الأملغم ذات الفضة العالية 
خليطة تحتوي على أكثر من 65/ فضة . 
سبيكة الأملغم الْمُقطع 
بالمخرطة 
سبيكة تُقطع بالمخرطة لتنتج القطع الصغيرة 
المتعرجة الشكل التي تخلط مع الزئبق . 
خليطة ذات درجة انصهار منخفضة 
خليطة الأملغم ذات الفضة «طتدعلفتصة عء "لزه 108 , 1107 
المنخفضة 
خليطة تحتوي على أقل من 65/ فضة مع القصدير . 
خليطة (سبيكة) النيكل 
كروم الفولاذية 
تستخدم بشكل أساسي في تتصنيع أدوات طب 


5كنا]-طوتط , تإملله 


لقح نا17زد طوتط , تإملله 


10 أناء-12)1 , تإمللة 


ك5أكن10177-1 و لإلل2 


-0123111111نتطء اعكلء1د , 21107 


[عع)5 دووعلاستواك 


الأسنان . 
خليطة خالية من الزّنك «المخارصين») ‏ عطذة-صمط , تإمللة 
خليطةالفضة تعلو , تإمللة 
خليطة الفضة القصديرية صن عع اللو , تإمللة 


خليطة تحتوي على فضة وقصدير مع كميات 
صغيرة من النحاس والزّنك «التوتياء» . 
خليطة كُروية 
خليطة الأملغم الكروية 
خليطة على شكل خرزات كروية . 
ل 
خليطة يمكن أن تُستعمل في الحفر السنية التي لا 
يمكن تجفيفها من اللعاب . ْ ْ 
خليطةأونيون 
خليطة يمكن صهرها بسهولة 


لد 1تعطمه؟ , تإملله 


16 لق تعطام؟ , 21107 


1 تقققططتاك , 21107 


دمتص0 , تإملله 
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السفلي وقاع الفم والغشاء المخاطي للفمء 

والكسريان السشقي العلوق يعدي الأبنتان العتلوية 

والقفة التميفاط السيبي : 
الضمور السنخي 


"طم 3:0 عتقامء 1د 


إحصار سنخى سفلى - حتلمتتع كص , علعماط قالمع 1ه 
إحصار ع سفلى عاع10ط لمأسعل عدمتتع كس 


طريقة تخدير موضعي بحقن المخدر حول 
التعصب السنخي السفلي » قبل دخ وله فى عظم 
الفك السفلى . 
عظم سنخي 
عظم الشاخصة الدردرية بالفك العلوي والسفل 
التي تحيط وتدعم جذور الأسنان » وتتكون من عظم 
كثيف »!| سفنجي وة قشري .انظر ناتى سنخي تقامع كام) 


عطمط عتمامء؟21 


(5وع00آ01م ٠.‏ 
عظم سنخى بالمخاصة *اع 10م عصمط نجام 219 
بنية العظم السنخى انأ عنا1]د عصوط تتقامء 19ج 
قناة سنخية تفصق تتحامع للج 


أي من القنوات في الفك العلوي التي تمرمن خلالها 
الأوعية الدموية السنخية العلوية الخلفية والأآعصاب لتصل 
إلى الأسنان العلوية ؛ تُسمى أيضاً القناة السنية 41امء) 
(لقصعة . 
نوع من الفلح النكي يمتد فيه عدم التحام الحنك ليشمل 
الح ذالسبحى . 
0 
نتوء سنخي :عرف سنخي 
د د اله : 
ألياف النتوء السنخي , 
ألياف عرفية سنكة 
جزء من الألياف الأساسية للرباط السنخي السني تمتد 
من الملاط تحت الرباط الظهاري إلى النتوء السنخي . 
كيسة ستخية 
ألياف و1 وتنء 1 متمامع 217 
الألياف الكولاجينية البيضاء الكثيرة في الرباط حول السني 
الممتدة من العظم السنخي إلى اللرحيية ا مطل نيت 
تتحد أو تتشابك نهاياتها مع الألياف الملاطية . 


ولنتاكة لمامعل - ملتاعة عتمامع 17ج 


أاعك عتمامع 217 


لوناءعأداتست , كعك عسمامع للج 
تقناع د[آط , أاعك عسمامع لج 


اودعت عتقامء219 


ولاء] أوععه عتقامء؟219 


أو تندامء217 


لي 
ناسور سحي 2( 
ناسور سني 


مسحوق سيليكات 20107 كققاع عأقء تلزومستتسساج 
لألومينيوم الزجاجي 
1- ألومينيومي 
منسوب إلى الألومينيوم . 
2- هبي 
متثسوت ]إلى الي 
خزف ألومينيومي 
خزف يَقَوَى بالألومينا (أكسيد الألومينيوم) . خزف 
يستخدم لبناء تاج خزف ويحتوي على كمية من 
يطلق عليه اسم الخزف الالومينيومي . 
شمعألومينيومي 
الاسم التجاري «أليواكس» » رقائق من الشمع 
ةذ بالألومينيوم 2 تُستخدم لتسجيل 


21011015 


ستماء001 كتامستستالة 


217 


5 


العضة. 
الألندم سسمصسلة 
الألومينيوم مقاوم للحرارة . 
1 الاسم التجاري لنوع من المادة الساحلة هي 
السامور . 


م نوع خاص من الألومينيوم يُستخادم في صناعة 
الأجهزة المقاومة للحرارة . 

ألم وبحي 501 179ل - و1ع 2196021 - فحاأعلدء217 
«بعدالجلع) التهاب السنخ الجاف 
التلم السنخي الشفوي 

الأخدود بين الشفة والقوس السنية . 
ألم سنخي أعكل50 179ل - وأعلدمء؟21 - وأع تلهامء؟21 
(بعد الخلع) ؛ التهاب سنخ جاف 

إنتان العلّقة الدموية بعد القلع » مما يؤدي إلى التهاب السنخ 


كناك لحتطهامء؟21 


الموضعي . 
ينتجي تنقامء21 
ل ا 
حرا اج بحي ووعع255 :2190191 
امتتصاص سنخي دسمتام :2501 تتهامع 219 
هو ا سنخي عدتة تتهامع؟21 


زاوية سنخية عاعصة تتحامء 217 


5 


قوس سنخية طععة تتمامع عله 


شريان سنخى - العامة لقامعل - إتعاعة تتحامعء اد 
شريان سني 


سهان لشفت الفينناع محل أشكداق الك 
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'نقطة سنخية (السنيخي) 
متطةي متتضت الجسساقة بن لقاش فين 
المركزيين على القوس السنخية العلوية ؛ وهي 
علامة حدودية في قياسات الجمجمة . 

نتوء سن فجي انا السنخي 
ذلك الجزء من الفك الحلوي أو السفلي الذي يحتوي 
على مغارز بزوغ الأسنان وجراب أو حويصلات 
الأسنان النامية » وهو الداعم للأسنان الدائمة ؛ كما 
يشكل كل من الغطاء القشرى للناتىئ السنخي مع العظم 
الكثيف لجسم الفك العلوي والفك السفلي مع العظم 
الإسفنجي الأقواس السنية العلوية والسفلية لجسم الفكين . 
تسدم أرضنا الحيد السنخى (5086 مةامع:كاش) . انظر عظم 
سنخي (عدمط تتوامع لظ ) . 


صمتطاك0"ام - أاسامم تتحامء؟21 


219760121: 255 


ناتى سنتخى سنى لقاصعل , دوعع0:م تتجامء؟21 
امتصاص سنخي أ تشاف سبحي متام تمدع" متقامء عله 
حرف سنحى » ا سنخية ١‏ 1015 تتمامء؟21 
الارتفاع العظمي أو التتوء أوالناتئ الستخي من الفك 
العلوي أو السفلي التي تحتوي على الأسناخ (مغارز 
الأسنان) » أو الإرتفاع العظمي الباقي من الناتى التنخي 


بعد الخلع . انظرأيضا ناتى سنخي (100655م تتقامع كلة) . 


حرف سنخي يق لقسلزوء , غ108" عتمامعء عله 
الارتفاع العظمي الذي يتبقى بعد قلع الأسنان . 
حاجز سنخى لتتامع؟ نتهلمء215 


خاجزمن الجطميفضل برق بغارو الرحي متعددة الجحذور 5 
مَغْرز رز عدي جود يف سنخي أعكل0؟ تتقامء 217 


في العظم السنخي في الفك العلوي والفك السفلي 
0 0 السن . 
بنية سنخية » ت ركيب سنخى تناع اتاد تتقامع له 
نسيج سنخي ١‏ اود تامع 219 
وريد سنخى صاء؟ تتحاوء 219 
تثبيت 5-0 بالسلك كمسر متقامء 219 


تثبيت كسور الفك العلوي أو السفلي بالسلك من خلال 
العظم السنخي في حالة عدم وجود أسنان (الدّرد) . 


(السنيخى) نقيطة سنخية - مقط )ده:ام - عنتهامء 219 
نقطة سنخية 
دحي (لانينية) كه 


- 27:01:12 , كأتتقامء219 


تقيح اللثة السنخي 
(نقبيح دوا عم السن الي 


ذوسنوخ . ذونخاريب , منخرب 


27011062 012115 


210121 


تمر غير طبيعي من المنطقة الذروية حول السنية للسن إلى 
سطح العام اط النموي» كسمم سريت المواد 
الالتهابية أو المواد القيحية . ينفتح الخراج السنخي إلى 
الخارج من خلال الناسور الدردري . يسمى أيضاً ناسور 


سنى (50012© لقغمء12) . 
ثقبةَ مستكفة تع مسفتده0؟ متقامء :211 
كسد تق عتتتتاع 12 متقامع 17ج 
قاع اللسكم ١‏ كتاللسس؟ تتحامء 215 
ثة سنخية الماع تتجامء؟21 


لغ تُغطي العم الحتح والناتى التدنخي فى الفلك العلو 
والفك السفلي ؛وهي ملتصقة بشد شك ة بالعظم وملاط 
الأسنان . تسمى أيضا لثة ملتصقة (ه#اتعمنع اعطعماه) 
دليل سنخى » منسب سحي عتء لصا متقامء :211 
خط سحي 
(في قياسات الحجحمجمة) :هوالخط من النقطة 
السنخية إلى النقطة الأنفية . 


حافة سنخية - عظم عصوط لمساع همد ح سأع نتمم تتحامء 217 


عدنا عتحامءع؟21 


حفافى 
الجزء العلوي من الناتى السنخي التي تكون أسناخ 
الأسئان . 

مخاطية ١‏ 12 :1هلم215 


مخاطية تُخطي قاعدة الناتى السنخي وقاع الفم وهي 
وهي نسيج غير متقرن يوجد أسفل الملتقى ال خاطي 
اللثوي » وتتمادى مع الأغشية المخاطية للخد » وقاع الحفرة 


الفموية . 
غشاء مخاطي سنخي عه 7 ططاع122 نام تا تتجامء :215 
عصب سكي 2217 لمامصعل - متعم تتجامع 21 
عصب سني 


غطين بتعتذي الأسعان والشوواك السعمية : 
التهاب العظم السنخي 
التهاب العظم و النقي السنخي 
)+ 
التهاب ما حول الملاط 
الستئ 
متاق سنخى 
0 التميحاقالستحي: 
تقيح دواً عم السن والستخ) 


صفيحة سنخية 


كتااء)ى تتجلامء217 


كتاتاء تتامعاده تتجامء 21 


5 سع سرع اعم تتحامء 217 


21760121: 1] 


5ع تتقامء؟21 


هام تتجامء؟21 


صفيحة ستخية خارجية 


5 


1ع1266,0111م تتقامء217 
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تفصق لجأاسعل100م»ع؟21 


3 تسمية قديمة للقناة السنية (لهقصةء 1مخمء) . 


قناة نية 2 ب 


رد ات يبن يدي امع صسدعنا لدادع0م1مء 219 
غشاء ‏ مي منخي عله ااسعحم لمأاسعل10معء 1د 
لفو يِ سنخي 21 أعدتع 10م 217 
ألَياف كو لاجينة لغوبه ب 13015 معع جلا لدحتعسأع 217010 
سنخية 
لتاق سنخى ل217601081055 
تلم : سنخي لباق كتاء[تاك 21760108105521 
شفو ي سنخي لقذطه101مع؟ل2 
مسو ب إلى الناتى السنخي والشفة . 
العضلة السنخية ع1ككتناطة "امأقستععسط ح كتلدتطه[مامء؟21 
الشفوية - العضلة المبوقة 
لسانى سنخى لمتاعستاوء؟21 - لمسوستامامء21 
كلم سنخي ناي - كتناعآناى لمتاعستامامء 217 


كناك 51121 12تامء217 
سنخي فكي علو يِ 7ه [[تتفسدماوء 219 
نسبة إلى الناتى السنخي للفك العلوي . 
عضلة سنخية فكية علوية  -‏ - عاءعتاحم ترجدهللتتقسدمامء كاله 
العضلة المبوقة 
بتر جزء من لحن 


©1151 2601 تأععتاط 


إتطماء217016 - ت(ددامامنع دددمامء 217 


211 


أنفي سنخي 2121 
مصطلح لقياس الجمجمة » متعلق بالنقطة الساتنة 
والنقطة الأنفية . 

خط أنفي سنخي عصنا لدمحصمامء؟21 


متعلق بالناتي السنخى والحنك . 

رأب السنخ 2 تتصنيع السّنخ » تقوب يم السنخ 2101021257 
تعديل وتحسين الارتفاع السّنخي جراحيا لاستقبال 
الجهاز الاصطناعي السني (طقم الأسنان) 

سنخى يتك الأشفى لدكقصطن210105 

> جمتطاع د ف مات لالمينية مجان بالط 

السستخية والنقطة الشوكية . 

بتر السّنخ . قطع السسّنخ . تشذيب السّنخ . 

فت السنخ 

تشذيب وتشكيل الصفيحةالخارجية للناتى 
السنخي ».مصحوب باستعصال جخزء من الحاجز 
السنخي من أجل تحسين الشكل الجمالي للجهاز 
الاصطناعي السني (طقم الأسنان) . 


2117 


استئتصال السنخ 2 "هماع ددمل[مء 219 - توتسدماععامء 219 

نَزْع السنخ » تر جزء من السنخ قطع السنخ 
استئصال أو بتر جزء من عظم الناتئ السنخي في الفك 
العلوى أو السفلي للمساعدة على قلع السن أو 
الأسنان ؛ أو لتعديل المحيط المنّنخي بعد قلع الأسنان أو 
لتحضير الفم لاستقبال جهاز سني تعويضي ؛ أو الإصلاح 
الجراحى للعيوب العظمية فى الناتىئ السنخى . 

سمحاق أسناخ الأسنان 


تامع له 
سباء ك0 اعم لمأادعل تامع لج 
الالال | 
أسناخ سنية» مغارز سنية ذامع21 لهأدع ح كتلهغدعل تامء219 
واد يصلات الغْدّد 
أسناخ الأسنان 
متعلق بالناتئ السنخي واللسان . 


4 4 4 ع 
مجموعة لسانية سنخية (غدد ) «تعامصحمء لهمعستامء له 


5كلصواع ]0 تامع؟21 
طاءء) , تامع للج 


لحناع 2 تاهامء21 - لمتاعستامء؟21 


ميزاب لسانى سنخى . 81007 لهتاعستامء 217 
أخدود لساني حش اولان شعي 
موزات يعي الذاد والسكفني واللسنان + 
ميزاب لساني سنخي ء 1 
تلم الساني سنخي 
التهاب السنخ 
التهاب مَغرز السن أو الناتئ السنخي نتيجة لعدوى 
بكتيرية » أو بسبب عدم تخثر الدم بعد قلع السسن ؟ ويشعر 
الرهى ألم شدره يعي :تهاب النطل مضي وا اسع 
أيضا : التهاب السنخ الجاف 0م55 2129) أو التهاب 
عظمي (كتائعو0) . 
(سابقة بقة) سنخي, »السنخ 


كت 1ناك اوناع 217012 


21 


215:6010- 


خط قاعدي سنخي عمنا مملتمدطمامء 217 
خط من النقطة السسّنخية إلى النقطة القاعدية ٠‏ في 
قياسات الجمجمة . 

بتكي شتت" ى 21 11أمدء217010 

تشتعث سنخي : انتقاص ب 21010 


تحطّم الناتى السنخي بالتحلل أو بالامتصاص ينتج عنه 
تخلخل الأسنان . 

المي سنخي طوء02071ع010ع21 - ننه[ جل0سمعم1امعل2 
موب إلى السنخ ولقمة مفصل الفك السفلي . 

القمي سنخي :2160100207121 2 صنوع1ج0دمعم1امع 21 

0 
منسوب إلى الشاخصة السنخية والأسنان . 


لداسع 210100 
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انك عطأد[ لمتنتع كتاق , 21107 سدع لفتطتج 


خليطة أملغم 


اعتيادية مقطعة بالمخرطة 
خليطة أملغم مقطعة بالمخرطة أتك عطغه1 , :ز10له تسحعلفقسهة 
خليطة الأملغم ذات جزيئات [معءتتعغطم؟ , تإملله تسدعلفقسة 
نحاسية وفضية كروية دك ناعم تع رمم نه 19زو 


211121821223 5 


خرزات الأملغم 
أملغم يحتوي على زئبق ومعدن واحدآخر . 

أملغم رابط أملغمملتّحم 

كتلةالأملغم 

مصقلة الأملغم أداة صقل الأملغم "تعاكتصصتباط تمدع لافج 

كبسولة الأملغم . مضغوطة الأملغم 
وعاء بلاستيكي أو معدني صغير مصمم ليساعد على 
مزج الكمية المعايرة من الخليطة والزئبق بواسطة جهاز مزج 
الأملغم . 

حامل الأملغم . ناقل 
الأملغم - مدفع الأملغم (تسمية قديمة) 
أداة يدوية معدنية أو بلاستيكية شبيهة بالمحقنة » 
تستخدم لنقل كميات صغيرة من الأملغم في حالته 
اللدنة ووضعه فى الحفرة المُحضئّرة بالسن داخل 
الفم » ويد امال رمن الملشه الراتلتمن توضيته 
مباشرة لمنع انسداده عند تصلبه . معظم مدافع الأملغم 
قلاقيه الطرف نفل كبن قنيره من نلعي اعد مترفييا 
وكمية صغيرة بالطرف الآخر . 

منحَّتة الأملغم . مُشْدذبة الأملغم 


1 أداة صّممت خصيصا بطرف حاد تُستعمل لتشذيب 


212217 و لدع لقتطتج 


000 و تدع 211121 


01 عللتاط , تدع لافج 


عآتاكمة» تدع 211121 


21112152113 - 21111© 33تد 211121 


21121521221 ©2171 


الحواف وتشكيل حشوة الأملغم بحالته اللدنة لإعطاء 
الشكل التشريحي الطبيعي للسن . 
تحت الأملغم كسأالةء تمدع أقطتج 
حشو الأملغم »تكديس الأملغم تع سدع افتسج 
ر ص الأملغم عحشو الأملغم ٠‏ 02 2كضع0رم تدع [فتطدة 
تكثيف الأملغم 
راصة الأملغم أداة تكديس الأملغم - تاعقمع20مء سدع [فتدة 


711155 
أداة يدوية أو ميكانيكية لحشو الأملغم . لهارأس مستوية 
ناعمة أو مَسنئّة تستعمل لحشو وتكثيف الخليطة 
اللدنة من الأملغم داخل الحفرة المحضرة في السن 
داخل فم المريض . 
رص الأملغم ؛ تكثيف الأملغم 


211121521131 5 


سنخ كتالمء217 
جراب عظمي يحيط ويدعم جذور الآسنان في الناتى 
السنخي في الفك العلوي والسفلي »وهوامتداد 
للفك ؛ ويتكون من صفيحة قشرية خدية ولسانية 
تحيط بقالب إسفنجي يحيط بجذر أو بجذور 
الأسنان » وتثبت الأسنان دَاخيل السنخ بواسطة الأنسجة 
الرابطة الداعمة حول السنية . 
صخ بصلي 
موسي مشرديني 
هو أحد أسناخ الأسنان في الناتى السنخي في الفكين 
العلوي أو السفلي » يثبت فيه جذر السن بالأربطة 
انتم لبس . يستخدم هذا المصطلح بشكل 
خاطئ في بعض الأحيان لوصف الناتى السنخي . 


015ل , كتلامء؟21 


لداصعل , كسامع لج 


سنخ الفك العلوى فللتتقمه , مسامعء دلج 
اتحلال السنخ 261 
(امتصاص العظم السنخي 0 


رأ أب سنخى ». جراحة 1010212517 - رأنداررمء؟21 


عملية جراحية لتعديل السنخ والنسيج الرخو المغطي 
له ء وتجرى عادة عند التتحضير لجهاز صنعي سني 
كامل أو جهاز سني جزئي . وهو مصطاح عام يستخدم 
لوصف إعادة التشكيل الجراحى للناتى السنخى . 
رأ أب سنخى بين الجذور تنقلداء201 عنصا , وأمداممع 17د 
تعديل السنخ بواسطة إزالة العظم المتواجد بين 
ع اا و 
أملغم »مملغم حلم 1 
سبيكة لحشو الأسنان تتكون من خلط الزكبق مع 
عدةمعادن» وهى سبيكةلدنةتتصّلب بعد 
حشوها داخل السن » تستخدم عادة لحشو الأضراس 
الخلفية . الأملغم هو أقدم مواد الحشوالسنية والأكثر 
استعمالاً . الأملغم حديث المزج يكون ليناً أو لدناً » يمكن 
دكه داخل الحفرة الحضرة . يتصلب الأملغم بسرعة ليصبح 
حشوة قوية قادرة على تحمل قوى المضغ الطاحنة للطعام 
على الأسنان الخلفية » ويستخدم أيضا كقلب مملغم لتجهيز 
قاعدة لاستقبال تاج كامل على السن 08 
خليطة الأملغم . خليطة الأملغم 
رُقاقات أو برادة من سبيكة معان تلظ بالزكبق لتكون 


ع 


الأملغم ٍ 


2111 


202120 , سدع لافج 


21107 تتدع 21121 
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3 ص الأملغم اليّدوي » 
دك الأملغم اليدوي 
خلط الأملغم اليدوي 
أملغم عالي المحتوى من النحاس ‏ “لءم رم طاونط , سدعلقسة 
إدخال الأملغم . حشوالأملغم 
تدليك الأملغم .عجن الأملغم 
مُشكل الأملغم - 
منحتة الأملغم 
آداة لتهذيب وتشكيل حواف حشرة الأملغم . 
مسندة الأملغم - 
شريط أو طوق رابط 
شريط من الفولاذ لايصداً , تتراوح ثخانته من 0.0015 
إلى 0.003 بوصة »ء وعرضه مابين 1/8 إلى 5/8 
بوصة»ءيحيطبتاج السن لتعويض الجدار 
المفقودمن الحفرة السنية .بحيث يمكن حشو 
الأملغم اللّدن دون انزلاقه إلى النسيج اللثوي . 
تكثيف الأملغم الميكانيكي 


01 02062526102 قط ر سدع لقتد 
01 121151125 تفط , تدع لقتتتج 


1 211121521121 
سدع لدتطتج 
- 12601نامتتمدد سدع لدتطتج 


211121521221 ©2171 


لوط :21ج <- لفحم سدع لفتطتج 


لدعتضوتاءع2 , سدع افد 
01 102 جكدصع1201م» 


1211:0-101 و لتد 212121 


أملغم يجيري القطع 2 
أملغم دقيق القطع 
خلط الأملغم .مزج الأملغم 
خليط الأملغم . مزيج الأملغم 
هاون الأملغم 
سحن الأملغم ٠‏ 1125التاقط تدع لفتة 2 25اتللتدم سدع لفتطتج 
تدليك الأملغم 
وضع الأملغم بعد سحقه في غمد مطاطي ء أولفه 
بحاجز مطاطي نظيف وجاف . وتدليكه بين أصابع 
اليد بزمن لايتجاوز خمس ثوان (عملية ممكملة 
لسحةالأملغم) . 
أملغم خال من جاما2 
أملغم خالمن الرّنك 
نتوء الأملغم . طفائف الملغم 
اع ويه : 
جزئيا 
مدقّةالأملغم . مسحن الأملغم 
راص الأملغم »مدك أو تصفعلفسة - «ععوسام سدعتقسة 
ضاغط الأملغم 
أداة يدويةمزدوجةالنهاية.طرفهاإمادائري أو 


255 21112152333 
1ناأتلطط سدع لد تتح 


:2201121 تدع 21 تج 


12011-821121113-11 , تدع 2221ئج 
12011-212 و تتدع 21121 
21112182323 
1612260 3112117م , تدع أقتد 


5)1عم تتتدع 21121 


601016251 


ضّبط حواف الأملغم .إحكام 
حواف الأملغم 
أملغم مألوف . أملغم تقليدي 
أملغم نحاسي 
سبيكة أملغم تحتوي أساساً على نحاس وزكبق . 


21112152113 15 


0021210221 , تدع لقتطج 


:021 و تدع لفتتتج 


أملغم غنى بالنحاس اع ممم , سدع تسد 
نوع من الأملغم السني يحتوي على نسبة عالية من 
النحاس . 


قلبأملغم 
حشوة أملغم تستخدم كقاعدة صلبة أو دعامة لتثبيت 
تاج مصبوب . يستخدم قلب الأملغم لتعويض تاج سن 
تالف » يقبت عادة بالسن بواسطة غؤور مثبّت أو شق 
ضيق أو دبابيس أو وتد أو باستخدام حجرة اللب في 
سن معالحة لبيا . انظر قلب (©07©) . 

تمددالأملغم المتأخر ٠‏ 02أكطوصرت لع:7د1اع0 تسدعلفسة 
تمدد الملغم الآجل 

ابلك مني 
عادة على الأقل 65/ فضة و 25/ قصدير كحد أدنى 
و6/ نحاس وبعض الأحيان زنك (توتياء) مع الزئبق . 

مثال الأملغم 2 نموذج الأملغم »قالب الملغم عت سوم لافسة 
قالب الأملغم المصبوب من طبعة » ويُستخدم لعمل 
|لحشوات أو التيجان المعدنية . 

مُورَّع الأملغم 
أداة أو جهازلمعايرة تدفّق بودرة الفضة أو أقراص الفضة 
مع كمية محسوبة من الزئبق داخل الكبسولات . 

أملغم جاف الخلط 
أجزاء متساوية بالوزن من الخليطة والزئبق . 

تمددالأملغم 

أملغم سريع التصلب 

مبرد الأملغم 

حشوةالأملغم . حشوة ملغمية 

أملغم دقيق القطع 2 أملغم ناعم 

عصر الأملغم بالإصبع 01 25تمء5)1 “مع8 112 , سدعلفسة 

المطاطى لطرد الزئبق الزائد من الحشوة 

إنهاء الأملغم ءإنجاز الأملغم 

زوائد الأملغم » شراشر الأملغم 

انسياب الأملغم 

مدفع الأملغم - ناقل ‏ تعتتدق سدع لفصسة - صساع سدعلفسد 


"الأملغم 


2122152121 201 


لدامعل , سدع اسهد 


“015761251 تتدع 2122221 


تقلط 017 , سدع لقتد 


10 تتدع 21121 
1251-5 , لتدع 21221 
111 سدع افد 

لل سدع امسج 


نا-11122 , تدع لقند 


كلتطكتسة سدع امسج 
طنة؟ سدع لفسد 


01 11077 , تدع لقسد 
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أقرا اص الأملغم 5اع[اطة) سدع اسهد 
أقراص صغيرة مصنعة من خليطة الأملغم تسحق مع 
الزئبق لتكوين الأملغم . 
وتم الأملغم 
تلون على شكل بقع بنية أو سوداء مائلة إلى الزرقة » 
تصبغ اللثة أو مخاطية الفم » نتتيجة انطمار عَرضي 
لجزيئات الأملغم في الأنسجة بغير قصد . 
سّحن الأملغم . سّحق الأملغم 
أملغم فائق القّطع (شديد النعومة) 
دك أو ر ص 01 012012520102 عتددهكة16نا , سدعلفسة 
الأملغم فوق الصوتي 
مسرا الأملغم فوق 
الصوني 
أداة تحدث الاهتزاز فوق الصوتي للأملغم . 
أدوا اك الابلكم الهزازة 
أدوات لرص ودك الأملغم داخل الحفرة 
ميكانيكياً » عن طريق الاهتزاز . 
هزآزالأملغم 
جهازلمزج خليطة الأملغم والزئبق بالاهتزاز . 
بعرالأملخم 
أسطوانة معدنية » الجزء العلوي منها فَمَعى الشكل » 
لامتغبال خايط الأتلف اللدنة اطي أومرجياة 
حيث يعبأمنهاناقل الأملغم , ثم تنقل إلى داخل 
الحفرة السنية ؛ وعاء يعباً منه ناقل الأملغم . 
أملغم مُبلل الخلط 
خمسة أجزاء من وزن السبيكة إلى ثمانية أجزاء من وزن 
/ الوبق + 
نملغم 
مزج خليطةالأملخم والزئبق معا لتكوين الأملغم .انظر 
سحن 3 سحق (12100ت1) . 
لهم ,ملغام » جهاز مزج الأملغم 
جهاز كهربائي آلي غالبا مايكون مُزوداًبمعاير للأملغم 
والزئبق » يعمل على اهتزاز أو دوران كبسولة الأملغم على 
شكل حرف (8) لمزج خليطة الأملغم بالزئبق . مزود أيضاً 
بساعة وقت (مؤقت) للتحكم فى زمن المزج » وحيث أن 
المملغم له سرعات متعددة لذلك يجب ضبطه على 
السرعة وزمن المزج المناسبين » وذلك باتباع الإرشادات 


2111215212223 0 


11 تدع أقتطج 


نا-11161:2 , تدع [قتتج 


01 :7112601 161:25021نا , تدع لقتد 


5 7111201115 تتدع 21121 


في السن 


77112601 تتدع 21221 


لاء7 سدع لفتطتج 


عتلقط أ77 و تدع 1[ 22ج 


2101000210 
7للمتاتتهم , 210 تدع اتج 


5-5 


212162122601 


بيضوي مسأن أو أملس من جهة السطح الضاغط 

للأملغم »تستخدم لدك وتكثيف الأملغم داخل 

الحفرة المحضرة في السن . 
صقل الأملغم . تلميع الأملغم 


كستط0115م تتدع اتج 


مسحوق الأملغم م2010 تدع افتسة 
جزيئات دقيقة جافة من خليطة الفذ لفضة ء تمزج وتُسحو 
مع الزئبق فينتج الأملغم . 


أملغم ملغم جزئياء أملغم 216-2162160 , تدع لقتتدة 
سابق التملغم 
خواص الأملغم . الصفات المميزة 
للأملغم 
مُعاير الأملغم 
جهاز لمعايرة نسبة خليطة الأملغم إلى الزئبق 
مُعايرةالأملغم 
ضبط نسبة خليطة الأملغم إلى الزئبق 
أملغم رباعي 
أملغم يحتوي على الزئبق 
أملغم خماسي 
أملغم يحتوي على الزتبق وأربعة معادن أخرى . 
أملغم اعتيادي التصلب . أملغم 
مألوف التصلّب 
أملغم مُدعُم . أملغم مُقوّي 
تقوية ة الأملغم ؛تدعيم الأملغم 
مُتطلبات الأملغم 
حَشوة الأملغم حشوة ملغمية 
فْتات الأملغم 2 فضلات الأملغم 
أملغم الفضة . ملغمة الفضة 
نوع من الأملغم السني يتألف أساساً من الفضة والزئبق 
ويحتوي على نسبة عالية من الفضة . 
أملغم الفضة والقّصدير 1 
أملغم بطيء التصلب 
أملغم كُروي 
ملعقةالأملغم 
عصرالأملغم 
بعد سحن الأملغم . يعصر بواسطة قطعة من الكتّان 
لتخليصه من الزتبق الزائد . 
قُماش عَصرالأملغم 
قطعة من الكتان تستخدم لحمل وعصر الأملغم , أو حمله 
فقط لحمايته من رطوبة اليد . 


25 211121521113 
:210201610111 تتدع لقتطتتج 
5 211121521131 


011216112177 و تند 211121 
وثلاثة معادن أخرى . 


11112177 و تدم 2321تج 
أع121-5نا1"5 , 21112152122 


6110 , سدع فلج 
لاع داء :12122101 تدع لقتتج 
1115 21112121121 
0 21112152111 
مقلاء5 تتدع2221تج 


:م5117 , تدع 212221 


طن لاع لزه ر سدع لفسد 
510377-51 و 21112152122 
[د1تعطم؟ , سدع لفتطج 
0 21112152113 


]01 501166211185 و 32تد5 211:21 


طامكء 501166 ندع افد 
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بروزهيولى اللمخليةءمن خلي ةلميناءوحدوث 
تكلسنها ؟ 
ورم أرومات الميناء 
ورم خبيث موضعي يحدث في الفك السفلي » في منطقة 
الأرحاء غالباً » ينشأ من الظهارة المكونة للسن » ويصنف على 
أنه جرابي أو ضفيري الشكل أو حرشفي متقرن أو ذو خلايا 
قاعدية أو خلايا حبيبية اعتماداً على الشكل التشريحي 
ا 
ساركومة أرومية مينائية 
ورم خبيث ينشأ من الأنسجة الظهارية سنية المنشأ . 
ميسنائي ملاطي - 
ملاطي ميّنائي 
"نقح الل لبقف اللو :. 
الملتقى المينائي العاجي 


21116101125101112 - 2 


221101016160615 


[2212ءع-72]0ع قتاع ت لمادع عع [ع رده 


- 1012)عتتتال لمستخسعل0 1ع تدج 

2 أع مم20 تامع ل 
الملتقى بين ميناء السن والعاج حيث يتكون الميناء : 

تكون الميناء . تشكل الميناء » تخلق الميناء 

تكونالميناء المعيبء 
تخلق الميناء الناقص 
عيب سني وراثي في تكون ميناء السن » يتميز بنقص 
تكون الميناء . حيث تتآكل الأسنان حتى مستوى اللثة » 
وتتلون باللون البنى الداكن ؛ أو نقص تكلس ميناء 
السن حيث يكون سطح ميناء السن ليناً ومنقراً 
طباشيرياً وملوناً » وتغيب فى بعض الأحيان مناطق من 
ميناء السن ٠‏ يُسمى أيضا ميناء السن البني الوراثي » 
(أعمتمقمء لالكامعط تكتداتلعمع11) » أو نقص تكو ما المي 
الوراثى (12512مهمتزط اعصتهمة هتلع 81) . انظر أيضاً 
نقص ا ميناء البئرة (00 جع 11 لدءممتقط اعسستممط) » 
نقص تكون ميناءالسن (12518مهم172] اعسهصة) . 


211600025 


ع1 ادع وعع 21210 


مكون ميناء السن . متعلق بتخلق الميناء عتصعع ماعسة 
بروتين الميناء 5طلع)م0ام أعسفص عصدامز - كوستصععماعصسة 
الفتية - أميلوجينين 


البروتين المصنع بواسطة أرومات الميناء خلال عملية 


نسيج الميناء 
مجمو. عة أمينية تامع مستسة 
حمض فى 0 ممتسة 


المصاحبة للأملغم . يستخدم أيضاً لمزج بعض من أنواع 
الأسمنت (فامعمعه0) . 
عجز المتضغ عفقد القدرة على المضغ » 
تعذر ا مضغ 
(سابقة) كلتا . كلاء على كلا 
الجانبين » بالجهتين 
حقيبة أمبو - المحيى . 
منعاش . جهاز يُستخام للإنقاذ من الاختناق » 
جهاز للإنعاش 
جهاز تنفس صناعي متنقل يشمل حقيبة قابلة للطي 
تُستعمل لإعادة الحياة للجهاز التنفسي . يوضع القناع 
على فم المريض ويبدأ ضغط الحقيبة بخفةلمدة 
5 مرة لكل دقيقة من أجل إدخال الهواء إلى 
الرئتين ؛ يمكن وصلها مع أسطوانة أكسيجين عند 


223356515 


-222220 و «أطصة , «طصسج 


*112601عكتاوع - 595 11111ى 


الحاجة . 
سيارة إسعاف . منقلة ءنقالة عع ته اتاطسسة 
مان .جائل 0 متجوا ل أسفلتاطسة 
مركزإسعافات سدم 2 لتاطسة 
إسعافى »؛متنقل #سمار 01-7 للناطسة 
علاج إسعاني عتتطاعة 1 01 اأمع دعن ترمد لنتطسسة 

للكسور 
أميبى 2 متحوا ل عتطءمتية - عتطعسية 
كر اج ايك و2525 علطاعدة 
أميبانى ليك 
خلية عكر لةتجوالة لاءء عسمتعلصة؟ لتمطعسسة 


(سابقة) ميناء السن 
تكون ميناء الأسنان » 
تشكل ميناء الأسنان . تخلق الميناء 
أرومة الميناء 
خلايا تنشأً من الطبقة الخارجية الظهارية » وهي 
الشوولة اساسا عن بكري وتا تسيا الست وم م 
أر ومي ناكد[ ماعسة 
ورم أرومات الميناء الليفي 2 
ورم أرومات الميناء الليفي 
ورم أرومات الميناء العرقي 


-21210 و لاعسهة 


1061255 - 11220101 1أعططة 


21 


- 1012 عتاكق[اطماعسهة 
112 11ظ21ظ2 


212210112561 126122212510122 - 


الدموى فده ك2 1ط 1ع ده تمه سرع قط 
( ورم وعائي أرومي مينائي ) 
ورم سني أر ومى مينائى 02 غناكج[طماعسهة 
عملية تخلق المبناء . عملية تصور 255 16ا125[طماعصتة 
الميناء 
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مفصل تُنائى محدود الحركةء 
مفصل رزي الحركة » مثل : المفصل الفكي الصدغي . 
شكل أقراص . يمكن أن يسبب الطفح (التهاب حاد 
بالجلد) وهو نشط ضد الجراثيم موجبة الجرام ٠.‏ 2 7 

أمبولة » حبابة مَجل مجلة لنامسية - علناصصة - علتمصسة 


1015 1 تطامسسة 


متلا امسسة 


أنبوب زجاجي صغير مُعقّم ومقفل بإحكام فيه كمية 
مقنمّة من الدواء . 
الوحسية بع 
مجلة . قارورة 
أمبولي . حبابي 
عَصسَب أنبوري »عضب حبابي 
يغذي مجلة القنوات نصف الدائرية . 


لتامددة - ع1ناممصصح - علتامسة 


:ته النامصة - تججددللنامسسة 


217 17 2التامطتة 


بتر ء.استئصال 200000 
اننال جرض أزكائل لأى عرد يار 

قشر لبالسن 1 تإددمغوملنام < ملنام و 6ه نامسد 

تنعت( امار 1001 , 2103 تامسة 
استفصال جراحى لقمة جذر السن . 

0 تحت اليشميساتق لدع5111261:1056 , 200116261012 


بتر الجزء البآرز من العظم تحت طبقة السمحاق . 
توزةالحلق»ءاللوزة 


لأقده) - 50215 27د 


عضلةلسانية لو زية 115 211 
العضلة رافعة قاعدة اللسان . 
أميلاز » مُحثل النشا متلةجام - عمقاوسة 


إنزيم تفرزه الغدة النكفية والغدة تحت الفكية 
والبتكرياس ؛ يحلل النّشاء إلى جزيئات صغيرة . 
خميرة في اللعاب والعصارة البنكرياسية تساعد على 
تحويل النشا إلى سكر . 

أميل نيتريت .نترات الأميل 
سائل صاف مَصَّقْر قابل للاشتعال » يبلل قطعة شاش 
داخل أمبولة مٌحكمة » عند كسر الأمبولة » ييستنشق 
البخار لتخفيف التقلصات كمافى الذبحة الصدرية ؛ 
بين تحد نا ل عي السو :جين روت 
القلب . 

(سابقة) تشّوي #النننا -2113:10 

مو لدةالميناءءأرومةالميناء 101256»صتج - 56هاطمالإمتة 

مولد النشاء 


عاتم اوسسة 


عتدعع02710ه 


انقسام لا تمطى كوكم تتتلة 
انقسام لاقتيلئ ؛انقسام لاتفتلى 055 تله 


نترات الفضة التُشادري » 
الفضة الأمونياكى 
انظر » طريقة هاو (©8108) لمحلول نترات الفضة . 


ع12قل2 م5117 [7122متتسة 


تناسى ا لالم »تسكين الألم بالنسيان 2 وعم لقسسسة 
فقدانالذاكر تسنينان وأكع تله 


2 و سي اعاظ 
أميبا.ء متحولة .متمورة وطعمة - وطاعمتية 


جرائيم أوعضويات دقيقة ذات خلية وحيدة كبيرة 
نسبيا قادرة على الحركة والتحول » تجمع غذاءها 


أميبا شدقية  -‏ - كتثله؟تعصاع وطءممة - كتلهءعتاط وطءمميج 
المتحولة اللنوية كتله؟تعطتع لطعم تداس 
شبه الأميبى 200010 


"كيه ليبا ار الفيعرلة فى الشكل وطريقة الشركة 

عديم الشكل .»غير رن ٠‏ 21201012115 - كتامطم:1متطتتة 
متعدد الهيئة »لاشكلى 
تمل عه حم اركف مس 

مادة أساسية عديمة 

الشكل 

أموكسيسلين - أموكسيل 
مضاد حَيوي واسع المدى سريع الامتصاص . يوزع على 
شكل أقراص أو مسحوق ذوآب في الماء . 

أموكسيل - أموكسيسلين 
الاسم التجاري للمضاد الحيوي أموكسيسلين . 

(سابقة) كلا ء من كلا الجهتين أو الجانبين » 
من كلا النوعين . متقابل . على الجانبين 

أمفيتامين (منبه عصبي) 
دوا سودي للعصى: باقع ط قو وس عب دود 
ومني لتحاظ السو عوطوين دبي الخياز 
العصبي . 

مُفصل ارتفاقي ٠‏ ارتفاق - 

مفصل غُضروفي 

مخروطي الجانبين . قمعي الجانبين 
الحدبة الشدقية الخارجية لمثلث الأرحاء العلوية فى 
الغدييات البدائية . مُصطلح يستخادم في علم 
التشريع التحني المقارن.. 


5151212 51011110 01015آم:21101 


71م0تة 2 طللكء دمج 


متللن:7«مصحة ح اورمد 


-تطمتقة , عطمصسسة 


علتواء امسج 


- 21]11:0515تطمططة 


أطامل كنامطاع د [تاردء 


عام لطامططة 
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المرأة أي فرط الطمث » وقد يكون نتيجة لاضطراب 
هرموني » أو ورم ليفي أو سرطان في الرحم .ويعتبر 
السبب الأكثر شيوعاً لفقرالدم هو نقص الحديد إما بسبب 
نقص تعاطي الحديد أو نقص امتصاصة ٠‏ حيث أن الحديد 
يدخل في تكوين الهيموجلوبين » أو بسبب فقدان كبير 
للدم . وتشمل علامات فقر الدم : فقدان الشهية ء 
والإمساك . والصداع » وصعوبة التركيز » والضعف 
الشديد والاكتثاب . والدوار » والإجهاد . وبرودة 
الأطراف » وشحوب عام يظهر خاصة عند الأظافر التي 
تكون شاحبة ومتقصفة . 


مصاب بفقر الدم »ضعيف .فاق دالحيوية » ملع فسة 
و 9 0 
شحابى 

لاهوائى . يحيابدون هواء 2122105 


كن دقيق يمكنه الحياة بدون أكسجين أوهواء . 


لاهوائى عأطمناعقطة 
تناذو عل اللضواة الخو يونا اسه للتوعر أذ 
للأكسجين . 

جرا اشيم لاهوائية ومع تحط عتطمنتعقصة 

عضوي يات لاهوائية كك نط1 211210016 

تخدير تبنيج » الخخدار خدر ‏ هاأوعط)فعصة - وأوعطائعهسة 
فقدان الحس أو الشعور في بعض أجزاء الجسم ٠‏ ناتح 


عن اعتراض النبضة العصبية بوسيلة ميكانيكية أو 
باستخدام الدواء ا نخدر . 


التخدير بالوخز الإبّرى تنلاع تتناطناء2 , تدع طاكعفصة 
الجزء المراد تخديره . 
تخكديرصوتى -211010 و ملاوع طاأدعقضة 


تخدير الإحساس بالألم السّني بواسطة الصوت . 
تخدير ناحيوي »تخدير حاجزي ٠‏ 2تكع10ط , وأوعطاوع هده 
تخدير إحصاري- تخدير مناطقي هأوعط)دعفصة لقصمنعءم 
تخديرانتقالي - تخدير :. 


- 002011102 , وادعطادع22ه 


كعك للودملعء1 


تخدير كهربائى عتاععككء , مأوع اكع سه 

تخدير فوق الحافية 1 تخدير خارج لدتسلامة , هتوغ طادعقصة 
الحافية 

تخدير من خارج الفم [012-قنطن , وأوعطأدع هته 

تخديروجهى لداع12] , متوعط ادع مضه 


فقد الحس فى منطقة ما من الوجه نتيجة إصابة » أو حالة 


تسشكواتق 10زة 
موسق احض عايم الذواة »يوجد في الأنسجة 
كراسب شاد . 

تنكس نشوانى مناه ع سمععع0 10م1تتسة 

الداء النشوانى 1 كته 

محذل النشاء » حال النشاء 101131وسة 


الداء النشوانى 015 تله 
غيابالمخاط قفن إفراز المخاط . 1 نيه 
أنعدام إفراز المخاط 

(سابقة) لاءبدون»غياب. فَقّد -8 و عله 
من كل منها . من كل بمقدار مُتساو 8 د قله 


تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية ٠‏ ” 
(سابقة) إلى قوق » إلى الخلف .إلى الزيادة أو التكرار ‏ -828 


نائى ابتنائى عتامطفسة 
تعلق اليناه : 
بناء»ابتناء ممسكتاهطفسة 
عملية تمثيل المواد الغذائية وتحويلهاإلى أنسجة 
دأوع222101 


انهزام » تراجع 
اجتذاب الميكروبات المحمولة بالدم إلى بعض الإصابات 
النسيجية الموضعية ء بينما تظهر بقية الجسم مناعة 
ضدالعدوى. 
قفرالدم 
حالة مرضية يصاب فيها الدم بنقص في عدد خلايا الدم 
الحمراء أو زيادة في خلايا الدم البيضاء » أو نقص في 
كمية الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء » ثما يؤدي 
إلى نقص كمية الأوكسجين التي يحملها الدم » فيصبح 
الجلد والغشاء اللمخاطى شاحباً ؛ وأعراض الأنيميا 
هي : ضعف عام وصدع والام في الرأس ونقص فى 
النشاط . وهى أعراض لكثير من الحالات المرضية التى 
تحدث نقصاً في إنتاج أو تكوين كريات الدم الحمراء أو التي 
تؤدي إلى تكسير سريع لكريات الدم الحمراء » قد ينتج فقر 
الدم عن استخدام الأدوية » والقرحاتالمعوية ء 
والالتهابات المزمنة » والبواسير » والاضطرابات الهرمونية » 
والعدوى » والنزف » وأمرض نقص التغذية وبشكل 
خاص عوز الحديد وحمض الفوليك والقيتامين م8 وج 8 
وكذلك إضطرابات الغدة الدرقية » وأمراض النخاع 
الشوكى » والنزف الشديد الذي يرافق الدورة الشهرية عند 


2112611113 - 2 
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تخدير عام بإدخال المادة المخدرة في مجرى الدم بالحقن 

مباشرة في الوريد . 
تخدير موضعي - 
مُسكن موضعي 

تخدير موضعي لمنطقة محددة من الجسم أوالفم . 
تخدير نبمزوج »٠تخدير‏ مختلط 
تخدير مباشر للعصب » 


21552 لقع10 - ل[دع10 , وأكعطادء22ه 


221:0 , ماوع )2225 


- عستكاء10ط 216 , وامعطادوع22د 


تخدير بإحصار العصب - فطاوع قصة لهصمنزوءم 
تخدير ناحى 
تخدير 000 -- > 2211121 و 19د5ع )222265 
تخدير إحصار: 8 وأوعطادعهصة علء10ط 


تخدير بجانب العصب 

تخدير إنفاذي . تخدير 

تَخََللي . تخدير سطحي 

سيران 

تخدير بالتبريد 

تخدير ناحي . تخدير منطقي 
فموير مرفي معدن الزادة ادو في الخصب 


2213210121 و وأدعطاع222 


21212651112512 0 01 


'[لقلطاتام , وامعطادع222 
1م م 211251519 


لق0ملمع" ر, دامع طادع22 


تخدير سطحي أو موضعي برش المادة المخدرة على 
مخاطية الفم قبل الحقن . 

تخدير موضعي بوضع المادة المحدرة على سطح المنطقة 
المراد حقنها » أوالمراد إجراء عملية فيها » قد تكون مؤلمة 


21126511519 , 5 


5101112 و 2122265112519 


مثل قتح خراج . 
تخدير موضعى - - لدعأم0) , وأوعطادع222 
تخدير ل كع ع112ناد 
طبيب تخدير » | أداع51010ع2ادع30 - أولع 21125151010 
خبير بعلم التخدير 
علم التخدير » مَبحث التخدير - 9ع010ذأوع طادعمصة 
2211010677 


علم دراسة التخدير والمواد المخدرة . 
مسار ماد مخدرة 
منسوب للتخدير أو يحمل علامة تدل على أنه مُخدّر 8 
أي دواء يسبب التخدير أو فقدان الإحساس بالألم . 
24 و 5 
مادة مخادرة 
جهاز التخدير 
0 5 
مخدر محضيري 


اع طاأوعتة - عتأاعطادع هته 


أاععة عتأعطادء2212 
115 2121265112112 


83521 , عتاأعطاوع222 


مرضية تؤثر في الجهاز العصبي المركزي .أو في 
الأعصاب الحسية المغذية لهذهالمنطقة . 

تخدير بالتث تخدير بالصة 

ير بالتشليج , بر بالصتع 

تخدير كُلي للجسم مصحوب بفقدان الوعي الكلي ‏ 
نام عن الحقن أو استنشاق الدواء ادر . 

و 

خدار مع خفض الحرارة » 
خدار تبريدي 


1105 , 5)12519ع2222 


[ة"تعدعع , دادع طادء22ه 


2225)12519 , 0515 


داتع طامموط , ماوع طاأدعمصهة 


خدار ارتشاحى . تخدير بالتشريب 8008 اتلصذ , دأوعطائعهصه 
تعنؤوهر ميم عن ارنشاح أزكقيرت ]لاد اشدارة 
من الأنسجة المحيطة بالمنطقة المراد تخديرها . 
تخدير استنشاقي تخدير 
بالإنشاق 
تخدير عام يحدث باستنشاق مواد مخدرة غازية أو 
سائلة طيارة . 
التخدير داخل الرباط حول 
السنى 
مدو أموعنضق يعر عق لوال اللريا اجون 
لسني مباشرة تحت الضغط باستخدام محقن 
خاص . 
التخدير داخل الفم 
تخدير موضعي يتم بالحقن في الأنسجة الفمية داخل 
الفم . 
ار داخل العظم 
تخدير سني بحقن المادة المحدرة مباشرة داخل العظم 
السنخى فى منطقة قمة الجذر . 
تخدير داخل اللي اللثوية . إدهالأصهمة “ص , متسمعطائعفصة 
تخدير داخل الأُسينة اللثوية 
تخدير موضعي يتم بحقن ال مخدر داخل الحليمة اللثوية 
ببطء من الناحية الإنسية والوحشية بزاوية 45 درجة » 
بحيث ينتشر المحدر تحت الضغط إلى الرباط حول 
السني » وداخل العظم مابين الأسنان » ويصل في النهاية 
إلى حزمة العصب الذروية . 
تخديرداخل اللب 
تخدير سنى بحقن المادة الممُدّرة مباشرة داخل اللب 
1 
5 داخل الحاجز 
تخديرداخل الوريد 


, وادعطادع222 


لقاتاع سدع تلهة صا , مأكعطادعدصهة 


1261:2-0121 , وأوعطاد222 


1121112-75 و 21212651012519 


لوم [ناصةض1 , اكع طأدعدصهة 


لهاررء120125 , واكعطادء222 


135 مر 211265112519 
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- 2020111211011 و 2أوء212215 
كعك لل2جملعء1 
لدادعل , متوعع اقصه 
ا فوقٌ فلشافية 
يحدث بحقن المحلول المسكن » دا تل الحيز المحميط 
بالنخاع الشوكي خارج الأم الجافية . 
تستكين عام 
تسكين ارتشاحي 
وسيلة لحدوث التسكين في منطقة محدودة بحقن 
المحلول الممسكن »الذي يمتص وينتشر خلال الأنسجة 
ليؤثر على النهايات العصبية وهو عكس حقن 
امحنلول متك العُضحي الرقيتشتي ٠‏ 
تسكين داخل العظم / 
حقن المحلول المسكّن داخل العظم السنخي بجوار 
البحزة 
تسكين داخل الوعاء الدموي 
تسكين موضعي - 
تخدير موضعي 
وسيلة للتخدير الموضعي وإبطال الإحساس بالألم في 
أتشيجة الجسم. 
سكن بالسريد 
وسيلة لتخفيف الألم بخفض درجة حرارة الأنسجة 
مثل رش كلوريد الإثيل (108:06طه 8191) على المنطقة 
المراد تخديرها بالحقن . 
إيقاف التوصيل العصبي بوسيلة كيميائية » وبالتالي 
منع الاحساس بالألم في منطقة من الجسم فقط وليس في 
كل الجسم » وذلك باستعمال الأدوية المسكنة بعيداً عن 
الدماغ 
يق ةتسكين تقلل الإحساس بالألم باستنشاق خليط 
من الأكسجين ونسبة من غاز أكسيد النيتروز من خلال 
غطاء أنفي بحيث يبقى المريض واعياً وقادراً على التعاون 
بال إسسراء الفسيدلنة الز شية أييي أن لضفه 
المحلول الخدر موضعياً عند الحاجة . 
تسكين سطحى - تسكين 681ذمم) - عع فتن , وأوععلقسة 
مو ضعي ح_ د دوع طادع22ة ععداسسد - مزوعع لقصهة 
موضعي 
التسكين أو التخدير بوضع مَرْهم أو محلول مُسكن - 
مثل مّرهم الزيلوكين على سطح المنطقة المؤلة . 


تلام , هزوء22218 


لةاع2ع5 , جأوء22215 


100 , مزوء2215د 


111112-15 , هأد211215 


:نق[نا 1261:2525 و 212215519 


ودع دعق لوع10 - لوع10 , هزوء22218 


1ع" , هزوء2121215 


10221عع" , 2أوء22215 


1217ع" , هزوء22218 


مُخدر إحصار ي 2 ترا اجر ي 2 عل10ط2 عتاعطادعهطه 


مدر اح 
غازات مخدارة ةَ دعكقع عتأعطاوعقصة 
مدر عام (عمو مي ( لعمعع , عتأعطاوعفسة 
مخلار استنشاقى . 0 مناه لقطصطة , عتاعطاءعهصة 
بالانشاق 000 


مادة مخدرة على شكل غاز أو بخار » تستنشق عن 
طريق مجرى التنفس مثل أوكسيد النيتروز 5نامغ211) 
(ع0ه0» على أن تصاحبها نسبة لا تقل عن 22/ من 
الأكسيجين ؛ لتهيئة وإعداد المريض قبل التخدير عادة ما 
يعطى عقار مهدئ قبل إجراء التخدير . 
مُخدر داخل الوريد 
يقة تخدير بإدخال المحلول المسكن «الْحُدّر) مباشرة فى 
الوريد بالحقن » مثل ميثوهيكسيتون (6 دما ندع طمطاء1) 
جعل الرخض بحيب عن الوعي”* 
مُخدر موضعي 
محلول مُخدر 


0 0 ال 0 


15 ور 21212651121 


لوع10 , عتاعطاوعهصهة 
0111100 عتاأعطاوع همه 


551105 علاأعطادع222 


أتبو ب تخدير عن علأعطاوعمطهة 

أخصائى تخدير أكتاءع طاوع مضه 
طبيب متخصص يقوم بعملية التخدير . 

مدير »إيبطال الحجس دونه جاع ادع هه 

تخدد 2 بطل الس لاع ادع هه 


منشئط مق - عقار منشطأو 2 ]12ةلتاططتاد - ع تامعلامصهة 


منعش 
1- عقار منشط للجهاز العصبي المركزي . 
- أي عقار يستعمل لتنشيط فاعلية بعض الأدوية : 
تسكين الألم »ققد الاحساس بالألم عتوعءعاقصة - وزوعع لاقسة 
عدم الاحساس بالألم مع تمتع المريض بالوعي الكامل . 
وإحيينا سه باللمتن :والمسفظ:. 
متكي بالضنوت 
تسكين من خلال الصوت . 
كن حساري د تسكن ربل 


0 و 22215519 


ح ع5101 ,و 2أوء22215 
د15 0110م 
حقن الْمسكّن فى مكان مؤثر » ليوقف انتقال النبضات 
الععحص رد يدانت الأطراف الحصعية ملل 
التخدير الإحصاري لعصب الفك السفلي : 
تسكين م ركزي 
استعمال أدوية خاصة لمنع إدراك الدماغ لحس الألم بدون فقد 
الوعي 5 


لةنتاضع , وأوععلاهضه 
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أنسحة متشابهة عناودل) كتاع 2121210 

تحليل (كيميائي أو فيزيائي ) 
اد قصيل ميات المختيانة أركي و التعرت على مكرناته : 
2- تطبيق التحليل الإحصائي على البيانات الرقمية 

تحليل لوني 

تحليل عضوي 

تحليل كيفي (توعي) 

2-85 

ذاكرة .سوابق المريض 
1- الذاكرة »عن ماسبق . 
2 - تاريخ الحالة المرضية السابقة للمريض . 


2221 


لدعتطتك , كأوتؤلقصهة 
01011122111 , 2215515 
عتصطوع 01 , 212217515 
1121162015 , كأولإآقطهة 
]1 طقسن , كلو زتلقطة 
0111126111 , ك15كتإ[قطه 


21121111151 - 2 


عمجزالئطق » تعذر الكلام متسعطمة - متلسفصة 
تأقى عناع 2[ وطممسهة 
صدمة تأقية عاعم0ط؟ عناعة[ تطمفسة 


تفاعل تحساسي عام حاد » يمكن أن يكون شديداً » وفى 
بعض الأحيان مميتاً » يعالج بحقن مضاد للحساسية 
(عمتطتهاك 1ط ناص ة) وهيدروكورتيزون (عم150مء0190:0 . 
تحدث هذه الحالة » نتيجة لمادة مسببة للحساسية الشديدة 
مثل : عقارء أو لقاح »أو بعض الأطعمة » أو مصل » أو 
سم تفرزه حشرة » أو مواد كيميائية . تحدث هذه الحالة في 
خلال ثوان من التعرض للعامل التحساسي » وتتميز 
بهبوط عام مفاجئ للأوعية الدموية وضائقة تنفسية 


بنفسسية © 


أقرافيه الأرل )اقلق شود وحعت ‏ وكدرني ويل 
الدم .» والصدمة » وعدم انتظام في إيقاع القلب » واحتقان 
تنفسي » ووذمة في الحنجرة » وغثيان » وإسهال. 

العلاج: حينما يكون المريض واعياً وطبيعي التوتر» يحقن 
مباشرة بالأدرينالين فى العضل أو تحت الجلد مع تدليك 
شديد لكان الحقن للتأكد من سرعة إنتشار العقار . 

أماإذا كان المريض فاقداً للوعى » فيحقن بالأدرينالين فى 
الوريد . مع الحفاظ على الجرى الهوائي مفتوحاً » ويجب 
ملاحظة المريض للانتباه إلى حدوث أية علامة للوذمة فى 
الحنجرة» مثل : ضيق النفس » والصرير» وبحّة 
بالصوت » وفى هذه الحالة يجب إدخال أنبوب داخل 
القَصبة الهوائية أو عَمَل ثقب في القصبة الهوائية » والعلاج 
بالأكسجين . قد يكون من الضرورى فى حالة توقف 
القلب عمل إنعاش قلبى تنفسي يشمل التدليك المغلق 
2 للقلب والصدر . 


تسكين مو ضعي 2 - لدعتمه) , وتوعع لحسة 
تخدير سطحي 
مسّكن للألم 2 مُبطل الألم 2 مشت 322151 - عزوء22218 
الألم 
أي دواء يستخام لتسكين الآلم »يمكن أن يكون على 
شكل محاليل للحقن (كالحدر الموضعى [003]آ) 
عتاعطاوعههة) » أو مّراهم » أوعلى هيئة رذاذ 3 حبوب 
استحلاب (للمص) . بحيث تعوق هذه العقاقير 
توصيل النبضات من مستقبلات العصب إلى الدماغ 
«المخ» .هناك مُسكّنات أخرى تقَلل الاحساس بالآلم 
وذلك بتأثيرها على الدماغ دون الغياب عن الوعي » 
مثل :الأسبر ين (متاودة) » والكودين (عمنتعلم0) , 
والباراسيتامول ([0تتهاععهة©) والبيتيدين (عمتلنطاء©) . 
محلول مسكن 
تأثيره موضعي ويعيق مرور نبضات الألم إلى الدماغ » 
ويمكن أن يستعمل لحقن العمود الفقري . أو حقن 
خارج «فوق» الأم الجافية »يستعمل في تسكين الالم 
السنى » وفى العمليات الجراحية . تعبأ محاليل التسكين 
السيحاى امبولاك لحان ضير 8 مل أو 2 مل 
ومحتواها ا محلول رغجر (دمتاناهة "عع صنط) 
متتناوي الغوتز مع المادة المتسكّة وآملاح معاذلة ونسبة 
قليلة من الُطهّر » وقد يضاف إليها مادة قابضة للأوعية 
الدموية مثل الأدرينالين (متتهمعمله) أو الأوكتوبرسين 
(مأووع::مم001) ؛ من أمثلة المحاليل المسكنة السنية : نوفوتكس 
(2107100) وسيتانيست (0ؤعمهان) ؛ يمكن أن يحتوي 
ا لحلول على 2/ أو 3/ مادة مسكنة . 
مسكن للألم 2 مُبطل الألم مُفقد ‏ عنوععاهصة - عناءواهصة 
الألم 1 


5111120 22 


011100 عأوء22218 


انعدام الألم » غيبة الالم . بطلانا وتعلقصة 
دم كرضي الل بطلاه الام 

مسكن الألم »بدون ألم عمهدىئى للألم 2 2112151 
فاقد الاحساس بالألم 

يشابه » بكاثل » يتاظر » مضاهى 1 


صورة مشابهة 112285 2112105 
صورة تدخل حاسوب تؤخذ مباشرة من صورة شعاعية أو 


صورة ضوئية 3 ويعتمد وضوحها على وضوح الصورة 


الأصلية . 
متشابة »متماثل (في العمل أو الوظيفة) » كنا 
مضاهى 
تر ١‏ كيب متمائلة 5 212121050115 


- 45 - 


علامات تشريحية كك تتمتسلصة! عتسمافسة 
مسار تشربيحى » مجرى تشريحى "إدالطاهم عتسسمافسة 
نقاط تشرد كد 1 155 21126011116 
جذرتشريحى 00 عتم فته 


ذلك الجزء من السشكن الملغطى بالمللاط . 
بلية تشريحية 5111111 متلق 


56 


أاسنان تشريحية طاعع) عتسماهصة 
1- أسنان صناعية مُطابقة للشكل التشريحى 
للأسنان الطبيعية . 


2- أسنان لها حَّدبات على السطح الماضغ صَّمّمت 
لتطابق الأسنان الطبيعية » أو الصناعية المقابلة 
لها. 


- 


تشريحي عتسطاماهصة - لمعتسامافسة 
يكال بالتشريح 
عمر تكن بحي 28 لدعتسامافصة 


البرك لمشت 
بشخص آخر في نفس عمره . 
مطبق يحاكي حركةالفك السفلي في علاقته بالفك 
ناح سبريتي 
ذل روي النوى التسل ليقن بالمدداةء لطر 
أيضاً تاج صناعي (20578ه لهاع قناية) » تاج | كلينيكي 
(مثلامتك لوعنتمتاك) «تاج السن الطبيعية) » تاج جزئي لمتمةط) 


2111112601 لو 1تتاماقتة 


تللق لدع تتممامطة 


0 1621دتام فته 


(1017/0 . 
طابع الطبعةالتشر يحي زوع سمتوععع صصص لمعتسم أقصة 
طابع يُصنع خصيصاً ليلائم الشكل التشريحي للفك 

العلوي أوالسفلي للمريض . 


دز تشريحى 001" لدع 1تسماهفسة 
لكشك من المسو الفط ا ل 
1 تشريحى تناك لدع لسطامافسة 
سن تشر لحي طاه0) لدع تسم امصة 
سن صناعية تاجها يماثل تاج السن الطبيعية . 
وتدتشريحى 705 لدع 1تامافضة 
متعلق بالتصريح المرضي لدعأع26010م منتعتسم ا مسد 
(متملق بالباثولوجية التشريحية) 
شرح 2 أخصائي تشريح كن 
تشريح .علم التشرد بح ام أقصة 


ا 


اتمة ل 2 3 ب 


تأق . صدمة تأقية »فرط الحساسية 
تفاعل الأجسام المضادة مع مُولّدات الفّْد » نتيجة حقن 
بعض البروتينات الغريبةالتى تسبب حدوث فرط 
المميابيية ها ودح إلى عدوية سدق انلق 

حول تراجعي . الكشم 

سوء تكون ميناء السن 

الارتدادي كسم ميناء السن 

عيب أو خلل في نموميناءالسن ءيمتدمنالمحد 
القاطع »أوقمة الحدبة حتى الملتقى الملاطي المينائي . 

مُقوم . »مهيكل «مرقع (جراحيا)ء كشمي ‏ عتاكةاصفصة 

تقوي يم جر ا »را أب جرا احي 511182177 195)1م - رامو اأمفصة 


كته تطمممة 


22 - ونأك دامرفطه 


اعطتمصء 1ا00) 01 متمداممسة 


30 در قيع ) » تصنيع 
سوءإطباق » ا شاد دو أكتااءء22210 < مده وه 
ل 
تفاغرات 211211001010155 
و 
تفاغفر.مفاغرة 212510010515 


التحام مباشر أو غير مباشر بين أنبوبين » أو عضوين 
أجوفين منفصلين طبيعياً ‏ مثل الأوعية الدموية أو 
الأمعاء . إما بسبب مرض ماأو بسبب جراحي . 
206000175 0 
تفاغُر الأو عي ةالدموي بية كاعءووء؟ 1000 01 كأومططماأعقصهة 
تفاغٌري , تفاغُمي 


- 


تشريحى 2220122181 - عتسسامافسة 


21256012011 


25 221210121 
0 1ع عتسماهصة 
تاج تشريحى 0 عللامافسة 
جزء السن الطبيعية »الذي يمتد من الملتقى المينائي 
العاجي إلى السطح الإطباقي . أو الحد القاطع »وهو 
الجزء المغطى بالميناء ويؤدي وظيفته الطبيعية في الفم . 
سمة تشريحية د12 عتدامأهطة 
قمة ارتفاع المحيط 
التشريحي 
ل سى 3 3 و ٠.‏ 
التركيبات الصناعية الجحزئية المتحركة :يوجد تحت 
هذا الخط (البروز أوالثتوء) ميل أو غؤور لتثبيت ضّمّة 
الجهازالمتحرك . يسمى أيضاً قمة الارتفاع الحيطى 
المي عاط (كناماطمء 0 أطعاعط لعنزءنمنا5) . انظر أيضا 
ار تفاع المخيط (تتامادمء 2ه غطعنع11) . 


تنا0أطامء 01 الطعاعط عتسمامسة 
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أربطة مرنة تربط عناصر مختلفة من القوس السنية لحاولة 
تحقيق تَعادل عكسي متبادل للقوى . 

قاعدة إرساء . قاعدة تثبيت 

إرساء عنقي » تثشبيت عنقي 
(في تقويم الأسنان): مُرتكز للقوى المؤثرة الناشئة ( بشكل 
أساسي) عن تنشيط جهاز خارج الفم في منطقة و ظهر 
العنق . 

التصنيف من النمط الأول للإرساء 


- 


2111101286 935 


لقء1؟1ء» , ع22101:28 


1 دكهكء , 22101286 


لتحقيق تبادل متعادل للقوى داخل الفك العلوي . 
التصنيف من النمط الثانى للإرساء 
(في تقويم الأسئان) : التغبيت بالتوزيع المتعادل للقوى 
لبيكر بين الفكين » بربط الأسنان الأمامية العلوية 
بالأسنان الخلفية السفلية . وتستخدم لإصلاح أو 
تعديل التصنيف الثانى لسوء العلاقة السنية 

(متطمصهص اع لمم لمتمعل 1 6) . 

التصنيف من النمط الثالث للإرساء 111 55هكك , ع28مطاعصة 
(في تقويم الأسنان) : التثبيت بالتوزيع المتعادل للقوى 
لبيكر بين الفكين بربط الأسنان الخلفيةالعلوية 
بالأسنان الأمامية السفلية .ويستعمل لتعديل 
العلاقة السنية الموجودة فى التصنيف الثالث لسوء 
الإطباق (دمأدن! عء10همم 111 فكم"). 


٠ م«‎ 


إرساء قحفي 
ذف قري البهاة) : مُرتكز للقوى المؤثرة الناشئة ( بشكل 
أناني) عن تنشيط جهاز خارج الفم . وهو الجزء الخلفي 
والجزء العلوي من الرأس . 

إرساء مركب 
استخدام مجموعة من الأسنان » كدعامة لها قيمة 
تشبيت عالية».لتحريك أسنان ذات قيمة تثبيت 

ا 

إرساء خارج الفم 
استخدام أنواع مختلفة من الأجهزة لتطبيق قوة موجهة 
وحار الت وراد رن قربي ادال الم 
غالباما نحصل على التثبيت التقويمي من خارج الفم 
قاد ف و رامن أوالرقبة انظر حزام الرأس (مدعلدء11) . 

إرساء بين الفكين 
1- نقط ارتكاز للتثبيت توضع على الفكين » حيث يتم 

استخدام القوة بينهما . 

2- شكل من التشبيت التقويمي حيث تكون نقط التثبيت 


1 ؟5دقك , ع2201:28 


لقتصوك , ع220128 


21211101:2856 , 2201120 


7612-0181© , ع22101:28 


12]1122:1112177 , ع22101:28 


لدت كين الكا فوا ني 
2 - (في الطب) :دراسة ووصف شكل وتركيب 


جسم الإنسان 
تشر يحتطبيقي لعتاممة , تإلسمافصة 
تشرد بح تناز ن 2212117 , 21126013337 
تشريحو صفي ع انمدع , تإلسامافسة 


لداصعل , إدسمافسة 


الآخر ىق 
تشر يحعياني 1221:0501 , :2222601233 
تشر بح مجهري لة1م1111050 , 2222601337 
إطباقى تشريحى لدكتلاءع0 , تتسسمأاقصة 
تشريح مر ضي (باثولو جي ( لدءنع26010م , تإلسمافصة 
تشريح ناحية لقطماعء" , تإتمأاهصة 
تشريح سطحي ع112نا؟ , ا[لامأاقصة 
تشريح جراحي لدعلع :51 , تإلمامأافصة 
ميت 1 تكّز امطعصة 
كل مايكبّت شيئا بإحكام . 


طوق متفكة » شريط لصوط عغنغصه006)مره - لصفط “تمطعصة 
مُشبّت - طوق تقويمي 
طوق يوضع حول السن يستخدم كَمَرتَكَر لتحريك 
سن أخرى خلال علاج الأسنان التقويمي . 
وَكَدْمثيّت »وتدار تكاز 7051 *101ع م2 
جميرة مشبتة جبيرة م تكزة أستام “#امطعصة 
جبيرة معدنية لعلاج كسور الفكين » بهافتحات 


ا00) “امطعصة 


21210125 


2-وسيلة تثبيت جسرأوتاج اصطناعي . 
الطبيعية لسن أو أكثر كدعامة أوأمرتكز لوحدها أو 
بمعاونة جهاز تقويمي من أجل التحكم في تحريك 
الأسنان المراد تحريكها . وفي هذه الحالة يكون 
الارتكاز من داخل الفم » أما الارتكاز من خارج الفم 

فيكون مماثلاً لحالة حزام الرأس التقويمي . 
إرساء بيكر ء التثبيت بطريقة بيكر 


2115م , ع221101:28 
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للأسنان كدعامة مثبتة بمساحة سطح جذورهاء 
ويفترض أن يّنم تحريك السن بالإمالة . 
إرساء ساكن (ثابت) » إرساء 
غير متحرك 
1-تثبيت تقويمى يُعطى مقاومة ضد حركة الأسنان 
بسبب أسلوب الربط الصلب . 
2- استخدام أجهزة للتخلص من حركة أسنان 
التثبيت ,» أو التسبب في حركتها حركة جسمية بشكل 
أساسى (أو جميعها معاً) . 
كلارة الإرياء قم الإرساء 
المقاومة النسبية لسن بالمقارنة بالأسنان الأخرى » والتى 
معيوعانة علن يه مساك مق اسلو * 7 


211101286 , 21102177 


2111101:286 11 


تصلب الكلفصل »التصاق كلوه لص - كتوهاتتطعصة 
امفصل . القّسط 

متسافة + ملق »إضافى "تمللئعسة 

عقدة أندير. ش 1 م تاعصةع ك'طء5مء410م 


تتسحكة إلى سن :إمن :أتحتديرقن. .617771732 
طعومعلسمة. 0.5 ؟ مشرح المانى . 
العقدة العصبية السفلية على العصب البلعومى 


اللسانى . 
جهاز أندري يسين - - ععسمقتارمة وندعوع 0م 


212 ممه أمدمناء 117:01 


أجهاز عضلي وظيفي 
نسبة إلى ف . أندريسين - 2016563ى.7اطبيب أسنان 
دانمركي ة- أخصائي تقويم (أكتاهه0100) . 
جهاز تقويم عضلي وظيفي ينُستخدم لعلاج حالات 
الصنف الثاني من حالات سوء الإطباق خاصة القسم 
الأول منهاء وفى بعض حالات الصنف الثالث . 
قَقْر الدم 1 متسعفسة - متسعصة 
يحدث داء فقر الدم حينما ينخفض مستوى الهيموجلوبين 
في الدم أقل من المعدل الطبيعي إلى 4.2 مليون/ مم3 وهو 6.1 
مليون/ مم3 . قد يحدث فقر الدم نتيجة لانخفاض إنتاج 
خلايا الدم ا حمراء أو فقد الدم . تُصنف الأنيميا في نظام 
التصنيف الشكلى اعتماداً على : 
أ كسب العيكر جلرني كاف كريات الده الجخراء : 
-سوي الهيموجلوبين (عتدامتطاءهممتره71) (كريات ذات 
لون سوي) . 
- ناقص الهيمو جلوبين (210دهنتداءهم:117) (كريات شاحبة 
اللون) . 
ب اختلاف في حجم كريات الدم الحمراء . 


في أحد الفكين مرتكزاً لتحريك سن في الفك 

الكعتر: 
إرساء ضمن الفك العلوي . 
إرساء داخل الفك العلوي 

وحدات التثبيت تكون في الفك العلوي . 

[زبساءةاغبل النقم إزبساء من 
اله 
0 تقويم الأسنان) : يتم التثبيت باستعمال الأسنان 

كوحدات مقاومة».مثل تثبيت بيكر 831675) 

(0528اءمة أو من خلال تنشيط جهاز تقو يمي ثابت 

إضافي » يوجد ضمن التجويف الفموي . 

ساف تحيلاد | ربينام يغلت 
شكل من أشكال التثبيت التقويمي » ويستخدم فيه أكثر 

من نوع من التثبيت كدعامة أو مقاومة . 

إرساء قفوي .إرساء قذالي 
(قي تقويم الأمنياة) ؛ نكو للقزة المؤثرة الداشعة عن سيط 
(بشكل أساسي) جهازتقويمي خارج الفم . وهي المنطقة 

القذالية من الرأس . 

تحضير الإرساء 

(في تقويم الأسنان) : عملية تهيئة الأسنان في وضعية 

بحيث أنه حينما يتم تحريك سن » تتحرك جميع الأسنان في 

حركة جسمية . 

إرساء مُتبادل »إرساء تبادلي 
اتوسداك ني كسار في الخ والشكل اسهد 
كمثبتات تبادلية لتخليق حركة عكسية متساوية . 

2-دعم مشترك من سنين » أو مج موعة من الأسنان 
خلال العلاج التقويمي . 

3-نوع من التثبيت التقويمي » يتم فيه تحريك سنين أو 
أكثر ليكافى تحريك سن أو أكثر في الجهة المقابلة . 

إِر شاء مقوى » إرساء مَدَعم 2 لمرو ما و11 
إرساء معزز - إرساء متعدّد 
إرساء بسيط 

1- التثبيت التقويمي باستخدام أسنان كبيرة »أو 
مجموعة من الأسنان لتساعد في إمالة الأسنان 
الصغيرة . 

2- استخدام أكثر من سن كدعامة مقاومة لإتمام تحريك 
سن أخرى » وكلما زاد عدد الأسنان المستخدمة كدعامة 
تكون حركتها أقل » بينما تكون حركة الأسنان المراد 
تحريكها أكبر » وبشكل محكم . تتعلق القيمة النسبية 


111112177 , ع22101:25 


126120121 , ع22101:28 


ع1مالتامط , ععة"امطعصة 


لداتمرع0 , عع72مطعصهة 


2111101256 1-03 


[702راعع , 2101286 


101 [تامط رعع 2221012 


ع[مساد , ع22201:28 
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قد لايستطيع المريض أحياناً تحديد مصدر الألم » فيما إذا 
كان سبب الألم في سن بالفك السفلي أو العلوي . في 
هذه الحالة » يقوم طبيب الأسنان بحقن المريض بمخدر 
موضعي . ويبدأ بالتخدير من الأمام إلى الخلف ؛ بمعنى 
أنه إذا كان المريض يَتألم من منطقة الضواحك والأضراس 
في الفك العلوى . فلتحديد مكان الألم » تُخدّر الضواحك 
أولاً ثم الأضراس ثانياً وهكذا ؛ تُستخدم هذه الطريقة في 
الفك العلوي فقط . ولاتستخدم في الفك السفلي لأن 
تخدير الأسنان السفلية في كل جهة يتم دفعة واحدة . 
مخدر . تخديري 
مادة أو دواء يُستخدم بواسطة الطبيب » أو طبيب الأسنان 
لتخدير الفم » أو الجسم لمنع الإحساس بالألم أثناء المعالجة 
الفموية » أو أثناء العمليات الجراحية . 
خرطوشة التخدير . أمبولة التخدير 
يُعبأ محلول التخدير الموضعي في أمبولة زجاجية ذات 
سدادة مطاطية في طرفها » وغطاء ألومنيوم مع حاجز 
مطاطي في الطرف الآخر لاستقبال إبرة الحقن ؛ يوجد نظام 
ألوان رمزي (كودي) للدلالة على نسبة الإبينفرين في 


ا لحلول » قد يكون الترميز اللوني في لون السدادة أوبشكل 
شريط مُلوّن حول الأمبولة الزجاجية . يجب اتباع 
الاحتياطات الآتية : 


- تخزين الأمبولة عند درجة حرارة الغرفة » وحمايتها من 
التعرض لأشعة الشمس المباشرة ( الحرارة والشمس مما قد 
يسبب تعكير ا محلول ويجعله قليل التأثير ) . 

- عدم استعمال أمبولة التخدير التي تعرضت للتبريد أو 
التجمد (820262) أو بروز السدادة المطاطية زهوططن1) 
(اعممماة ويعد وجود فقاعات هواء كبيرة داخل ا محلول 
دليل على التعرض للتبريد . 

- عدم استعمال أمبولة التخدير التي بها شرخ أو كسر . 
- عدم استعمال أمبولة التخدير التى بها محلول قد تغير 
لونه أو تَعكّرء أو انتهى مفعول صلاحيته (امحلول ليس له 
- عدم ترك محقنة التخدير لفترة طويلة بعد وصل الإبرة 
بالأمبولة ( مما قد يؤدي إلى تسرب الأبونات المعدنية من 
الإبرة إلى محلول التخدير » وقد يسبب ذلك الانتفاخ 
والتورم بعد استعمال المحلول) » بل يجب استعمالها 
مباشرة بعد وضع الإبرة » وحقن محلول التخدير ؛ أما إذا 
لم تستعمل » فيجب رمي أمبولة التخدير حتى لو بقي فيها 
جزء من امحلول ( إذا اخترقت الإبرة السدادة المطاطية 
لأمبولة التخدير » قد ينشأ خطر تلوث امحلول) . 


2251 


1015تلقء ع1اع )د22 


-سوية الكريات الحمر (7210120(1) (فقر الدم سوي 
الكريات) . 
- كبر الكريات الحمر (عنالا8130100) (كثرة الكريات ال حمر 
الكبيرة في الدم) . 
- صغر الكريات الحمر (عتالا©013010) (فقر الدم صغير 
الكريات) . 
انظر أيضاً فقر الدم الانحلالي (2أماعصة عنالا[مدع81]) » فقر 
الدم ناقص النمو (1012عصة عناىة1م0م119) » فقر الدم بعوز 
الحديد (2تماعمة (إعمعزع قعل مم2آ) . 


فَقر الدم الحاد عأناعة , متسعصة 
فقر الدم اللاتتّسجي عتأكقآصة , متسعصة 
ققر الدم الدماغي لةتطععء , متسعصة 
فَقر الدم مجهول السبب عتطاهمه101 , متسعصة 
فقرالدمالوبيل كنامك تطعم , متسعصة 
مُصاب بفقر الدم عتسعقسة - عتسعصة 


تخدير . فقدان الحجس 2 الخدار 2ع اكع هم - وزأوعطاوعصة 
ققد الإحساس المؤقت . 
تخدير ناحي », تخدير إحصاري 
تخدير افتراقي 
بك ماري مسارم شالف ويا نعمت ب المرفن 
ينفصل عقليا عن المحيط الذي حوله وبذلك يحدث 


2101 ملاوع اوعمج 


155012197 , وأوعطاوعمصه 


تسكين تام للألم وفقدان للذاكرة . 
تخدير عام لةعمعع ,وأوعطادع22 
تخدير ناحى للعصب السنخى *101تاء كز , هزوع طاوعصة 
السفلى . لاي إحصاري العضيث ع10ط عتقامء :2157 
السنى اقلق 
تخدير استنشاقى » تخدير 0 لطس , وأوعطافعصة 
بالانشاق ْ 
إدخال المادة الخدرة إلى مجرى الدم عن طريق الركتين . 
تخدير داخل الوريد 1201259015 , دأوعطأفعصة 
إدخال المادة الْمُخدّرة مباشرة إلى مجرى الدم عن طريق 
الحقن في الوريد . 
تخديرمو ضعي لدع10 داوع طاوعصدج 


الحنكى 2 تخدير إحصاري للعحصب الأنفى 210615 ©1161 


21250021212 , وادعطأمعصهة 


الحنكى 
تخدير ناحى للعصب . تخدير ‏ 6105 ماعط يقأوعط)فعصة 
اختبار بالتخدير ادع وأوعطافعصة 
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ذُبحة صدرية - ذُبحة قلبية - 
دُبحةجهدية 
ألم شديد تحت القّص . وإحساس قابض في الصدر 
يمتد إلى الرقبة واليد اليسرى » ناتج عن قصور في 
تدفق الدم إلى عضلة القلب . يحدث الألم عادة نتيجة 
جهد أو إجهاد . يمكن أن يخمف أو يمنع باستعمال الأدوية 
مثل : ثلاثى نيتريل الجليسرين (©صتمعهت(اع متانهة1) . 
وإذا كان العقار لايؤثر بالجزء الممسدود من الشريان التاجي » 
فيمكن أن يعالج بتغيير مجرى الوعاء بطعم وريدي أو 


21013 - كأ تاماععم مساعسة 


)01]ء ]01 متطاقطة - 2تاأعطة 


96 
ذُباح بلاوت - ذباح فنسان - 5)معءعصل؟ - و )سواط , وستوسة 
التهاب اللوزة التقرحى الحاد انأو عع 1ن عأناعة - مستوسة 

1 5ل للاكمه) 
الوذمة الوعائيةا لع لع 0 عله 
ور مو عائي ليفي 01 عه 


ورم ليفي يحتوي على أوعية دموية أوأوعية لفية . 


مَبحث الأو عية.علم الأوعية أو العروق '(ع10متوقة 
دراسة الأوعية الدموية واللمفاوية. 
يوم وعائي أوغرقي ؛ وعاءهم ورم 8تتملقصة 
حميدمكون من الأوعيةالدمويةأومن الأوعية 
ور مو عائي كهفي - كنا0طتاء 629 , 311810113 
1 21151011123 
ور مو عائي مركز يِ امع , مسامتوسة 
ور مو عائي دماغي عتلمقطمععي , مسمتعسة 
ورا ام و عائي 20012015 
وذمة وعائية عصيبة - وذمة - مسطعلع0 عناأم اعم متوسة 
كوينكه مطمعلع0 ذ'عع1عدنن0© 


ورم حاد تحت الغشاء الخاطي أو تحت الجلد غير مؤلم يصيب 
الوجه والرقبة والشفاه والحنجرة واليدين والقدم .قد يحدث 
نتيجة لحساسية لطعام أو عقار أو عدوى أو لضغط انفعالي » 
أو قد يكون من منشأ وراثي . يعتمد العلاج على المسبب . 
حيث تستعمل للحالات الشديدة » حقن الإبنفرين تحت 
الغشاء الخاطى » والتنبيب (120052608) للحفاظ على 
العشسن» اوفك دكون ضروري) قي الصف لمر السنداد 
مجرى التنفس ؛ وتسدى أيضاً استسقاء وعائي 
(طعلء10عصذ) . 

تقويم الأوعية جراحيا , ترقيع الأوعية جراحيا . 
رأب الأوعية 


1م2510 


أذباح لودقيج - التهاب 


توفيرها للاستعمال مرة أخرى » حتى لو بقي جزء من 
محلول التخدير فيها (خطر تَلوْث ال حلول) . 

3 تتَوفر أمبولة التخدير ومحتوياتها جاهزة التعقيم 
والتغليف ؛ وإذا انفض التغليف فيجب تعقيم السدادة 
المطاطية للأمبولة قبل الاستعمال مباشرة » بمسحها بقطعة 
من الشاش المبلّل بنسبة 70/ كحول إثيلى 1هط:18) 
(01طمعلة أو كحول أيزوبروبيلى غير مُخْفّف 10060نله1]) 


([مطمعالهة 1:ام10م150 . 
حقنة التخدير » محقنة التخدير ره عتاعطأوعصة 
مخدر موضعى لدعام0) , عتاعطأفعصة 


مادة كيميائية توضع على الجلد أو المخاطية علتجعل 
النهايات العصبية السطحية غير حساسة للألم . 
أنورزم ‏ تمد وعاني متكيس » 


تضخم وعائي دموي 
انتتفاخ يشبه البالون في جدار الوعاء الدموي ( شريان 
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عادة) » نتيجة عيب ء أوإصابة أومرض بالشريان . 
يمكن أن يؤدي التضخم الوعائي الدموي للشريان 
الأورطي إلى انفجاره وحدوث وفاة مفاجقة . 
أنو رزم كانه وريدية (أم الدم كتا0طاء21:61107 , 1ك ال1تاعظة 
كيسة عظمية ذات شكل أنورزمي - 
الندف تجهول السسيت ١‏ 
آفة في العظم تظهر بالتصوير الإشعاعي شفيفة 
للأضعة »ء ومكونة من خلايا عرطلية » ونسيج وعائي 
التهاب وعائي(التهاب وعاء الدم أو 
اللمف) » ذات العروق 
(سابقة) 1 - وعائي 
2- وعاء دموي أو وعاء لمفي 
التهاب وعائى ١‏ 
(التهاب وغاء دموي أو لفي) 
ذُبحة 2 خََاقَ 2 ذُباح 


- أكتء عطوط 512291(" اتاعطة 


عتطادم1010 عتعمطءت معطا 


كااتأعصة - ذتااعوطه 
-2118510 و -212181 
كنالء06 - كلالاعوسهة 


يك 
ك إحساس قابض للصدرء يتميز بتشنّج مزعج أو 
آتقلص خانق مصحوب بألم شديد . 

22 مصطلح قديم لخراج حول اللوزة عة[اتقمماتءم) 
(ووعع65ة . 
ذبحة ندرةالمحببات 111071اة 2م32 ر مستوسة 
5االلسلاءء - 110118'5آ , مساعسة 
مللي ‏ التهاب النسيج اللوي 
(تسميةسابقة لُذباح لودقيج) 
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السفلى » والخط السهمى ا محاذي حينما تتحرك اللقمة 
للأمام والجانب خلال الحركة الانزلاقية الجانبية بدءاً من 


العلاقة المركزية . 
زاوية الشطب . زاوية الشّطف . زاوية الميل اء9؟2 , عاقمة 
زاوية جانبية 0 عاعتة 


جهازلتثبيت رأس المريض خلال إجراء التتصوير 
الشعاعى لمفصل الفك الصدغى .ء أو التصوير الشعاعى 
المائل للرأس . 

زاوية شدقية 
أية زاوية تتكون من التقاء سطح السن الخدي ء أو جدار 
خدي من حفرة محضرة في سن خلفية » مع أي سطح 
آخر للسن أوجدارآخر للحفرة . 


أسلمم له ؟أعطاع-لدل:دم120ط , عاعند 


5121 , عاعضهة 


زاوية نُقَطية محورية 
خدية لنوية 
زاوية تُقطيّة تتكون من التقاء االجدار الذي مع الجدار 
المحوري والجدار اللثوي لحفرة مُحضّرة في السن . 
زاوية خَطّية خدية طاحنة 
خط وهمي يتكون بالتقاء السطح الطاحن » مع اجانب 
الخارجي للحدبات الخدية للأسنان الخلفية في الفك 
السفلي ؛ متواففق مع خط الحفرة المركزية للأسنان 
الخلفية في الفك العلوي عند انغلاق الفكين . 
زاوية الحفرة (التجويف) 
الزاوية التى تتكون بالتقاء جدران حفرة السن . وتسمى 
ذانب الجدراك الكرنةلنها: 
زاوية الحفرةالخطية 
الزاوية الخطية التى تتكون بالتقاء سطحين فى الحفرة 
البعية تش 1 
زاوية الحفرةالنقّطيّة 
نقطة التقاء ثلاثة أسطح من الحفرة السنية الملحضرة . 
زاوية الحفرة السطحية » 
زاوية الحفرة الخارجية 
الزاوية التي تتكون من التقاء جدار الحفرة المحضرة بالسن 
والسطح الخارجي للسن . 
زاوية قياس الرأس 
زاوية التقاء خ طوط قياس الرأس » أو مستويات قياس 
الرأس أو الاثنين معا . تستخام في التحليل القياسي 
للرأس بغرض التشخيص التقويمي . 
تصنيف آنجل 
نظام أوأسلوب لوصف العلاقة الأمامية - الخلفية 


2[ لدمساءء0-0ع512 , عاعقصهة 


ك2 , 2281 


عطنا وأالكق , عاعصة 


لمم 7الك3 , عاعمة 


21151 , 0270511112 


21012111طامع» , عاعصة 


01 20102ع1أدكوك , عاعد4م 


ضغطالشريان (لوقف النزيف) 211510155101 
خياطة الأوعية ور فو وعائى 'للأمرقط“ماعسة 
تمَرّق الوعاء .تهتك الو ا وتلتعط دم عه 
ساركومة وعائية 200012 


ورم خبيث ينشأ من الطبقة المبطنة للأوعية الدموية . 
تصّلب الأوعية الدموية » تصلب وعائى 
التهاب القناة اللعابية ءالتهاب المسال اللعابى وتائلةزومنوضة 


2260110515 


زاوية عاعسة 
1- درجة الانفراج بين التقاء خطين أو مستويين مقدراً 
بالدرجات . 


2-نقطة التقاء خطين أو خط التقاء مستويين » وتُسمى 
الزوايا النقطية (وه6اع0ة 2016) حسب الخطين 
أواالخطوط الغلاثة المكونة لها ء وتُسمى الزوايا 
الخطية (وهاع0ة عمنآ) حسب السطحين أو 
الأسطح الثلاثة المكونة لها . 
زاوية حادة عأناعة , عاعصة 
زاوية سنخية تقامء31 , عاوصة 
(فىّقياسات الجمجمة) :هى الزاوية الواقعة عند التقاء 
انط لكان الفظة فنك التتشرجة الأكفية ابر نقنطة باردة 
على الحافة السفلية للفك العلوي مع الخط الجمجمي 
الأفقى المارمن النقطةالمخلفية للجمجمة ومفرق 
لاحي 
زاوية سنخية جانبية . مظهر 
جانبي للزاوية السنخية 
الزاوية الواقعة بين تلاقى الخط المار بين النقطة الشوكية 
الآأنفية والسدة اليك يس ملت ل 
(عصهام 1رمتعلصة) ؛ وهي قياس درجةميل أو انحراف 


الهيكل الوجهي العلوي . 


متام تتقامء؟21 , عاعصة 


زاوية محورية لحتدة , عاعصة 
زاوية خطية محورية لبية عصنا لدملنام لدتحة , عاعسة 


الزاوية الختطية التي تتكون من التقاء الجدار ال حوري . مع 

الجدار اللبى من الحفرة السنية ا محضرة . 
طوق أجل ٠رباط‏ آل 

نسبةإلى! .ه .أنجل . 1930-1835 » عاعمة.آ].8 » 

أخصائي تقويم أسنان أمريكي . 
زاوية بينيت 

نسبة إلى السير .ن .ج . بينيت 1947-1870 » اأعصدء 2].0.8‏ 

طبيب إنجليزي . 

زاوية متكونة من النقطة الواقعة على رأس لُقمة الفك 


لصوط 5”ع4281م 


5*]]ع ممع , عاعصة 
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الأدوات اليدوية القاطعة ومنها مُشكّل الزاوية أربعة أرقام 
مثل 10-14-7-8 . 
الرقم الأول : عرض التصل بالمليميترات العشرية . 
الرقم الثاني : زاوية الحد القاطع للنصل (الطرف العامل) 
مع المحور الطولي لمقبض الأداة . 
الرقم الثالث : طول التتصل بالمليميترات . 
الرقم الرابع : زاوية التصل مع مقبض الآداة . 
مُكل الزاوية الحربى اع 270ص , #تعصصرمط عاعسدة 
على شكل حَربة) 
أداة تُستخدم ليعمق أو يبرز الزاوية »عند تحضير 
حفرة الصنف الثالث . 
زاويةدَّقنية لمتمعع , عاعصة 
زاوية تلاقي جسم الفك السفلي مع شعبته الصاعدة . 
زاوية الفك السفلى . زاوية فكية 
زاود 2 دين لدعتعصا , عاعسهة 
1-الزاويتان النقطيتان اللتان تنتهيان عند الحافة القاطعة 
للسن الأمامية . 
2-أية زاوية مكونة من التقاء الحافة القاطعة . أو جدار حفرة 
لسن أمامية مع أي سطح آخر للسن أو جدار آخر 
للحفرة . 
زاوية م شدةقاطعة ععسمملتسع لمكتعصاذ , عاعسهة 
باستخدام المسّتوى السهمي (عصقام 10121ع50) » هي 
الواوية التمكوتة من الخط الذئ نفدل قدية الأمستان 
السفلية مع الخط الذي يصل قمة الأسنان العلوية » حينما 
تكون الأسنان في حالة إطباق مركزي . 
زاوية المُّرشد القاطع - مستوى 


03 - 2131امع , 22816 


- علتتاع لدكك12 , ع2281 


المرشد القاطع عاطم علتدع لمدعمز 
زاوية الميل للمرشد القاطع في المفصلة . 

زاوية نقّطية قاطعة أسامم لدوتعصا , عاعسة 

زاوية شقطب داخلى اعلرعط7 لممتعاصز , عافصة 

زاوية خَطية دقفل عصنا لمسمتتعاصذ , عاعسهة 

زاوية شتّفقوية لقتطها , عاعصة 
أية زاوية تتكون بالتقاء السطح الشفوي للسن » أوجدار 
شفوي لحفرة في السن الأمامية مع أي سطح آخر للسن أو 
جدار آخر للحفرة . 

زاوية جانبية لوناعاد1 , عاعسة 
زاوية المرشد القاطع ذ في المستوى الأمامي . 

زاوية #خطية عصنا , عاوصة 
الزاوية المتكُونة من التقاء سطحين للسن أو جدارين 
لحفرةفي السن . 


السنية التي توجد في معظم أنواع سوء الإطباق .«(انظر 
توليك آضل السو الإطباق) . 
زاوية وتحنياية حيحمنة 
«فى قياسات الجمجمة) : الزاوية الواقعة بين المحور 
الجمجمي القاعدي وا محور الوجهي القاعدي عند الدرز 
الوتدي الغربالي . 
زاويةالحدبة مكتك , عاقضة 
زاوية انحدار جانبى الحدبة (إما الشدقى اللسانى أو 


12121متصوك , عاعصة 


الإنسي الوحشي ) .مع خط يُنصّفَ الحدبة عمودي 
على مستوى مار بقمّة الحدبة » وتٌقاس إما من الاتجاه 
الشدقى اللسانى أو الإنسى الوحشى . 


زاوية مستوى الحدبة عطهام مكتك , عاعسة 

زاوية خطية سنية عصنا لمأتدعل , عاعسة 
زاوية خطية تتكون بالتقاء سطحين من السن 1 

زاوية تقطية سنية أسلمم لمأدعل , عاعسة 


زاوية نقطية تتكون نتيجة التقاء ثلاثة أسطح من| 
زاوية وحشية لداكتل , عاعصة 

أبة زاوية تتكون من التقاء السطح الوحشي للسن » 

الجدار الوحشي للحفرة مع أي سطح آخر للسن » أو 

جدار آخر للحفرة . 
آجل » إدوارد هارتلى 1121017 انه جل8] , عاعسم 
1 (1855-1930) 
طبيب أمريكي ساعد في تأسيس وترسيخ علم 
تقويم الأسنان » كأول تتخصص في طب الأسنان . 


زاوية الطب الخارجية اعرعط7 لممتعاي , عاعسة 
زاوية خخطيّة خارجية عصنا لممعني , عاعسة 


زاوية وجهية لداعدظ , عاوصة 
(في قياسات الجمجمة) : زاوية تلاقى الخط الواصل بين 
المنطة لكف والنقطة بتكيام الخط المار خلال 
الفتتحة الحجاجية والنقطة الأذنية » وهي توضح درجة 
بروز الذقن أو تأخره . 

مُشْكل الزاوية . مكون الزاوية 
أداة يدوية سنية » تشبه الإزميل ذا الزاوية المضاعفة . لها 
حَد قاطع للزاوية اليمنى واليسرى »يمكن أن 
تستخدم بحركةدفع أو جَذب لعمل ثلمغائر 
للتثبيت الميكانيكي في العاج ؛ وستخدم هذا 
الشلم الغائز كمقبت مرتكز شو رقائق الذهب ٠‏ 
يُستخدم أيضاً لإبراز الزوايا الخطية والزوايا التقطية بالحيط 
لاقي للحت لد ر وواليد عرد رع ان مقي 


22816 1011221 
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زاوية وجهيةإطباقية لدعدكتده , عاعسهة 
(في قياسات الجمجمة) : الزاوية المتكونة بالتقاء الخط 
الوجهي مع المستوى الإطباقي العلوي . 

زاوية قَطع العظم 
استئفصال قطعة عظم من منطقة زاوية الفك السفلي » 
إمامن جانب واحد أومن الجانبين لتصحيح بروز 
الفك . 

زاوية جدارية 
الزاوية المتكونة من التقاء الخطوط التي تصل تلاقي 
الدرز التاجي بالدرز السهمي ء وتلاقي الدرز السهمي 
بالدرد لاض ومع أعلى تقطة عل التجناء النسهقي 
فوق المستوى الأفقي الماربهم . 


211516 5160101277 


لداعتتهم , عاعصة 


زاوية نقطيّة أسلمم , عاعسهة 
زاوية متكونة من التقاء ثلاثة أسطح للسن .ء أوثلاثة 
جدران للحفرة . 

زاوية البر وز 0101115177 , عاقصة 


زاوية مُرشدة قاطعة في حالة المستوى السَّهُمي . 
زاوية الرأد ؛ زاوية فرع الفك السفلي 


زاوية قائمة 


21151 , 15 


امك" , عاعصة 


زاويةالسن 0 , عاعسة 
الزاوية المتكونة من التقاء أسطح السن » وتسمى وفقاً 
للأسطح المكونة للزاوية . 


زاوية جانبية شاملةأوإجمالية 
الزاوية المتكوّتة من التقاء الخط الواصل بين النقطة الأثفية 
والخظطة سه ية مع مستوى فرانكفورت » وتستخدم 


لتقييم بروز الفك . 


0171م [داه) , عاعصة 


زاوية حنكية لفسفتتن , عاعسة 
الزاوية الْمنكُونة من التقاء الخطوط التى تصل أعلى نقطة 


على الانحناء السهمى للحنك ونقطة طليعة الفك 
العلوي والشوكة الأنفية الخلفية . 


زاوية قفايز باخ و'طءقطوء 11 , عاعصة 
كابح كتغل للذقن 5 جع 101ع تنلاع" ستطك و'عاعدسرم 
جل للذقن 
غطاء معدني للذقن يتصل بغطاء أو قبعة للرأس 
وح ع ل 1 
تصنيف أجل سملاة تكزومدكء و'عاعدسم 


غلى الرضع الأسيى الوسفي للقومن السدية السقاية ؛ 
نسب ة إلى القوس السنية العلوية . يتعلق تصنيف 


زاوية لسانية 
أية زاوية تتكون بالتقاء السطح اللساني لسن ماء أو 
جدار حفرة لساني مع أي سطح آخر للسن أو جدارآخر 
للحفرة . 

زاوية الفك السفلى 
زاوية نيدو جحي اقل المسناى والحتجية المتاعدة 
للفك على كلا الجانيين . 

زاوية الفك العلوي 
الزاوية المتكونة عند نقطة تماس القاطعين المركزيين 
العلويين .مع تقاطع الخطوط من نقطة الحاجب 


لقتاعطنا , عاعصة 


:122220111121 , عاعصة 


222111217 , عاعصة 


وأعلى نقطة بارزة على الفك السفلى . 
زاوية إنسية لدتدعمط , عاوصة 
أبة زاوية تتكون من التقاء السطح الإنسي للسن أو الجدار 


الإبستئ لحفرة مع أي سطح آخر أو جدارآخر 5 
زاوية جانبية أنفية 11متام لقكهمط , عاعسة 
الزاوية المتكونة من التقاء الخط الواصل بين شوكة الأنف 
مع نقطة الأنقا »مع مستوى واتجدورت لمكلصة2) 

(عمقام .وهي تستخام لقياس درجة بروز الفكين : 
زاوية ماكئلةء زاوية منحرفة عتاوتاطه , عاعصة 
زاوية منفر جة 015 , عاعصة 
زاوية قٌفوية ء زاوية تّذالية 
الزاوية المتكونة عند التقاء الخطوط من ملتقى الدرز 
السهمي بالدرز اللامي » والنقطة من الحدبة القّذالية 
الوحشية مع النقطة على الانحناء السّهمي للعظم 
القذالى . 
زاوية إطباقية 
أبة زاوية تتكون من التقاء السطح الطاحن لسن أو جدار 
طاحن لحفرة » مع أي سطح آخر للسن أو جدارآخر 
للحفرة : 
زاوية العين 
الزاوية الخارجية أو الداخلية للعين . 
زاوية الفك السفلى 
زاوية التقاء التتعية الصاعدة من الفك مع جسم الفك 
السفلى » تسمى أيضاً زاوية فكية (عاعصة 1هنده6) . 
زاوية الفم 
زاوية التقاء الشفة العليا مع الشفة السفلى على جانبي 
الفم . 
زاوية اللى ء زاوية الفتل 
(في تقويم الأسنان) : مقياس التشوه باللي (المرتبة الثالثة 
1110-6) للسلك التقويمى . 


لوأأماعع06 , عاعصة 


لدكتتاءع0 , عاعصهة 


6ت عط 01 عاعصة 


ع1طنلسمحم عط 1ه عاعصسة 


اتام عغط) 1ه عاعصدة 


أ515ا 01 عاعصد 
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(دهأوساءهزو316) (الحدبة الإنسية الخيدنة: للضرس 
العلوي الأول في إطباق وحشي مع الميزاب الإنسي 
الخدي للضرس السفلي الأول ) ويمكن أن تكون سن مفردة 
أو مجموع الأسنان في وضع غير طبيعي . 
رباط أجل للكسور - 
جبيرةآجل 
أربطة تحتوي أماكن للتثبيت بالأسلاك » أوأربطة 
مطاطية تستخدم كركيزة لتثبيت الكسورمابين 
الفك العلوي أو السفلي . 
جبيرة نجل - رباط 
أجل للكسور 
أغجستروم 
جزء من مئة مليون من السنتيميتر - وهي وحدة 
لقياس طول موجة الضوء . 
زاوي ((متعلق بالزاوية) 
شرين زاوي 
يغذي الجزء السفلي من العضلة الجفنية المدارية 
والكيس الدمعي . 
التهاب الشفتين الزاوي » صّماخ 
هي حالة تتميز بجفاف وحرقان وتشقق وتَقَرح 
زاوية الفمء يمكن عزوهاإلى عور فيتامين8 
المركّب أو إلى ققد البعد العمودي الإطباقي نتيجة 
ققدالأسنان كرة بصعي بسلا الليجات: 
تشقّق الشفة الزاوي »صماغ 
دوران زاوي 
التهاب الفم الزاوي . التهاب الفم 
الصواري 
الوريد الزاوي 
واحد من زوج من الأوردة في الوجه تتكون من التقاء الوريد 
الجبهي مع الوريد فوق الحجاجي عند جذر الأنف ؛ بحيث 
يستقبل كل وريد زاوي انسياب الدم الوريدي من الأوردة ؛ 
تحت الحجاجي . والجفني العلوي . والجفني السفلي » 
والوريد الأنفي الظاهر . ليصبح الجزء الأول لأحد الوريدين 
زاويةالفم 
تزويةءتزوي 
(جعل الشى ذي زوايا) . ميل 
«فى التصوير الشعاعى) : توجيه الأشعةالمركزية 
السيكة وقمع جهاز الأشعَة باتياه الأشقان والفيلم 
الشعاعى. 


- 1205ةط عنتتااعة"ا و'ع41م 


أستامه و'عاعدصم 


5ط - أاستامه و'عاعد4 
دلصوط ع ساعد 


م - ناودع حدق 


215101121 


211217 :121نا5 212 


5تاتلاعا «تداناعصه 


5ل05 لع تملتاعطة 
00 121نا5 22 


211511121 1115 


صاء؟ “تملتاعطه 


0115 1121:15ا5 212 


2261 


الإطباق في الوقت الحاضر أكثر بوضع الأسنان القاطعة 
الأمامية. 
تصنيف آنل لسوء الإطباق ‏ 06 صمناهءقلوعدك و'عاعدصى4 
121160001 
هونظام لوصف العلاقة الأمامية الخلفية للأسنان 
الموجودة فى أغلب حالات سوء الإطباق ؛ وتسمى 
الففات ال يي «تصنيفات») حيث تتعلق بالعلاقة 
الأمامية الخلفية للأرحاء الأولى . يوجد في التصنيف 
«قسمان» لوصف الوضع الشفّوي اللساني المحوري 
للأسنان الأمامية القاطعة المركزية , أو الجانبية أو الاثنين 
معاً . يستخدم التقسيم إلى أجزاء أصغر «قفسيم) 
لوصف التعارض من جانب واحد في العلاقة الأمامية 
الخلفية. 
التصنيف الأول (7 01358) : عبارة عن سوء إطباق » تكون 
فيه الأضراس فى حالة إطباق مُتعادل «محايد) 
زدة ه0166 (الشندة الإنسيةالخديةللضرس 
الأول في الفك العلوي تنطبق في الميزاب الندي للضرس 
الأول في الفك السفلي) » ولكن سوء الإطباق يقع على بقية 
الأسنان . 
التصنيف الثانى (11 01355) : عبارة عن سوء إطباق » 
كوو د رسا مك مدان فى بحالة: زعل اق وعشين 
قحسي شدي لقي شدي الغترين العلرق الأول 
تنطبق إنسيافي الميزاب الندي للضرس السفلي الأول ) 
ويمكن أن تكون سن مفردة أو مجموع الأسنان في وضع غير 
طبيعي . 
التصكتنت الثاني 2 التقسيم الأول مه ستل , 11 ومهاكه) 
(7 :عبارة عن الصنف الثانى من سوء الإطباق » تكون فيه 
القواطع الأمامية المطلرة بارزة للأمام (لعستاعمءط) 
مسببةالبروز الأفقى المفرط 0760 061011202181 . 
التصنيف الثاني التفسيم الثاني دمغزو تل , 11[ ومه1اكه) 
(2 : عبارة عن الصنف الثانى من سوء الإطباق » تكون 
فيه القواطع الأمامية'العلوية متراجعة أوسائلة للف 
(60هناءها1) عن طريق الإزاحة اللسانية للتيجانأو 
الإزاحة الحدية للجذور أو الاثنين معا . وفي كثير من 
الحالات تبرز القواطع المركزية للخلف فقط والقواطع 
الجانبية للأمام . ويكون البروز الأفقي أقل ولكن يصبح 
تراكب العضة شديداً . 
التصنيف الثالث (111 01355) : عبارة عن سوء إطباق » 
تكون فيه الأضراس السفلية في حالة إطباق إنسي 
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السن التقويمية » وإذا حدث عند الأطفال فى مرحلة النمو 
فإنه يعيق البزوغ الطبيعي للسن » وتكون السن المصابة 
منخفضة عن مستوى السن غير المصابة المجاورة لها . التي 


1ه , كزلوهاتإكلصة 


تتصمط اديننت 


:2071م , كاوها وكلصة 


لقنتادع , كاوها وكلصة 


لدادعل , كزلوهاوكلصة 
تشبيت صلب للسن بعظم الفك بسبب التحام أو 
اندماج ملاط الجذر مع العظم السنخي .ء وامتلاء 
الرباط حول السن بالعظم . 
قسطكاذب 
عدم القدرة على فتح الفم نتيجة كزازفكي وليس 
نتيجة مرض في المفصل الفكي الصدغي . 
قسطليفيءالتحامليفي 
تيبس للمّفصل بسبب التصاقات أو تليّف فى 
المتمكل / 
قط مبحاق حسكى 
حالة اراسي هيدا طرق اللشاة اتيك لصيل 
قسطرباطي 
نوع من أنواع تيبس المّفصل يتسبب في تصلب 
أربطة المقصل . 
التحام المفصل الفكي 
الصدغى . قسط المفصل الفكي الصدغي استمل 
تمدد جر أن كامل لركة المفتص ل الفكي الصدغي: 
بواسطة الدع العظمي أو النسيج الليفي . الأسباب التي 
تساهم في التصاق المفصل عديدة منها : عمر المريض » 
رضح الفك السفلي » تَكَف قُرص المفصل » وطول أو قصر 
فترة عدم تثبيت الفك السفلي بعد الكّسر . 
قتسطسني 
التحام شاذ للملاط أو العاج بالعظم السنخي . عند 
حدوث التحام السن بالعظم السنخي » يتوقف مو الناتئ 
السنخي في المنطقة المصابة » ويستمر نمو العظم السنخي » 
وتحرك الأسنان المجاورة » لتنطبق مع الأسنان المقابلة . مما ينتج 
عن ذلك ظهور السن الملتحمة بالعظم بوضع تحت الإطباقي 





1215 , كلوه وله 


105 , 310515ك21ه 


21212 م1550 , 10515 تلطه 


35 ر, 21213510515 


201012120111121 , كتوم اوكلصة 


00 , كلوه اوكلصة 


تزاو أفقى “ميل أفقى لمأاممعضمط , ممتاملسعسة 
راود م الفم 1 15اه كتلسوسة 
زاوية عاقطة - كتالساوسة 
دقيق الأسنان هادع ل تا كناوسة 
جاف . خال من الماء . لامائى كنال 'تطسة 
أنيو ن 1 1 21 
أنيور فى عتطمتسة 


جا باتفراروالتعاقة اجوعيات أرجسينات 

دة دقيقة» التي تنجذب إلى قطب كهربائي موجب 
«(سابقة) تباين »اختلاف .عدم التساوي -نقتصة , -قتصة 
أتعَلء »التعل 


شخص أو حيوان بأسنان غير منتظمة هء أو غير 
متساوية أوغير متماثلة في انتظامها أوعددهاأو 


2101 


الاثدين . 
متباين الفكين . مختلف الفكين لاط ممع وكتصة 
الفك اللعلوق أكثرعرضا من افك السفلى . 
(سابقة) التصاق » تلاصق » تصلب و و لالإلصة 
التصاق الشفتين قتلتطءه ا جلصة - متلتعطعم1 وعلسة 
التصاق الأسنان 0 كلس 
التصاق اللسان . قيد ‏ 2<تناووم1ع10تتكلصه - 5زووه1ع10تزكلصة 
اللسان 


يحد التصاق اللسان من حركة اللسان » ويمكن أن 
ينجم عن التحام اللسان بقاع الفم ( التصاق كامل) » 
أوعن قصّر لجام اللسان الشاذ » وينتج عنه تقييد 
حركة اللسان( التصاق جزئى ) ويمكن أن يسبب 
إعاقة في الكلام .يمكن أن يُصحّح جراحيا بواسطة قٌطع 
اللحام : يُسمى أيضاً ارتباط اللسان (عنا-عتاهمه1) . 
كلمة يونانية 5 تعنى مُقصل متصلب #صنمز 546) » ومعناها : 
الجا كامل ارحرض لتمشيوين متسر كين 
بواسطة نسيج ليفي أوعظمي . 

2 - تَسبنّْس شاذ أوعدم حركة مع ثبات للمفصل نتيجة 
لمرض أو كدمة أو جراحة ء مثل المفصل الفكي 
الصدغي . 

3- نوع من التحام السن حيث يلتحم جذر السن 
مباشرة بالعظم السنخي للفك دون وجود النسيج 
الرخو بينهما . في مثل هذه ا حالة يحل محل الرباط 
حول السني جسر عظمي يلصق جذر السن بالعظم 
السنخي للفك . يمنع القّسط السني بزوغ الأسنان وحركة 


0515 تكله 
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درد جزئى 3111م , متكأسملمسصة 


دَرَّد تام » درد كلي 


ل]0) , 12أه220060 


غيبةبرا اعم الأسنان »عدم الإنُغار 200010111 
اندم الأسنان 

مسكّن للألم مدر عمترلمصة 
أي دواء يخفف أويزيلالألم . 

(سابقة) شاذ » غير مُنتظم 2 غيرقياسي -2120112210 

شناذ غير مُنتظم عبر سوى” ك0 ممه 
مخالف للقاعدة عما هو سّوي أو منتظم . 

شذوذ. عدم انتظام 2220112177 


انحراف أواضطراب أو عدم انتظام بالمقارنة مع العادي 
والطبيعي . 
شذوذ النموء نشوء شاد . 
شُذوذ التطور أو التكامل 
شذوذ بسبب عيب في نشأة العضو . 
عيب وجهي 
درسي 
عديم الاسم .غير مُسمى غْفْل 
الوريد غير الْسمى - 
الوريد العضدي الرأسي 
تقد الشهية, فَهَم 
فقدالشهية الجزئي أو الكلي للطعام . 
تقد الشهية العصابي (القهم العصابي) 


لقادع تسم ماعء م06 , ولمسمسة 


لد12 , 012217ضة 
)00 , تإلمتسامسة 
220111717115 
- 7112 212101131220115 
دع القطمءء10طع اط داع 


2101 


2110120193 2 


ففّدحاسة الدع 2 خشام اللاشمية 0 
عبات جرفي أوكامل تشايلة لشو 
نقص النمو العظمي »عدم التعظم 2010015 
0 »عوزالأاكسجين 20 
في الدم أو الأنسجة ويتميز الشخص بالزرقة . 
ناقص الأكسجين علامصة 


متعلق بنقص الأكسجين أو مرتبط به . 
[مختصر] شوكة أنفية أمامية عصامه [دكهه مسعاصه - 5لل4م 
عجرو حكمة 

مد فل سس كن يع من لسري 

ما يشبه العقدة أو الحَلقة أو الأنُشوطة أو العروة . 
عروة هالر 
عروة وجنية - القوس الوجنية 


111215 , وكصهة 

- كتاأمرة© 2259 
25 210115 
ع وة رقبية - عن وة 2500810551 دكصلة ح كتلدعء1اءء ركه 
تحت اللسانى 


بالنسبة للأسنان الجاورة لها » وتميل الأسنان المجاورة في 


1510515 :6027 ح عن ر كزلو0[ركلصة 


)ماله 
متعلق بالقّسط أو الالتصاق أومتأثر به . 
قَطع لجام اللسان 
إجراء عملية جراحية لتحرير رباط اللسان . 
البّدأة » البنية الأولى » البداءة » الجذم 
مجموعة من الخلايا الأولية يبَدأفيها تكوّن عضوأو 
عرحن الحين. 
ل ل 
تليين المعدن بالتس خين والتبريد المنضبط لتسهيل 
تعديله وثنيه وتطريقه وتقليل قابليته للكسر . 
تسخين وتبريد المعدن تحت ظروف قابلة للتحكم 
من أجل تعديل كل من صف الجمزيئات الداخلية 
(تحرير الإجهاد ) ودرجة صلابة أو مرونة المادة . تتم 
زيادة درجة صلابة الذهب بتسخين المعدن تقريبا 


7ددهغ0 كله 


212125 
1دعطمة 
211160 
حتى منتصف من درجة الانصهار» ثم يُتبع بالتبريد 
2 7 5 و 5 


الغازات والأملاح أوأية شوائب طيارة أخرى لجعل 
الذمب النقي سريع الالتصاق والتماسّك والالتحام : 


لهب التليين » لهب التلدين عسو عمستلمعصسة 
حلقى 2 حلقى الشكل لاتتسة 
مُثبت شريط المسندة ‏ “اعصتهاءم لصفط عست همد عمري اتملسصصة 


من النوع اللي 

قطب موجب (كهرباء) - المصعد (الأنود) 
القطب الكهربائى م 
جب لاسي السيية حيث يحتوي الجانب موجب 
الشحنة من أنبوب جهاز الأشعةعلى معدن 
التنجستن (58506ا1) كهدف تَنَجَه إليه الإلكترونات 
السالبة أوالش حنة الكهربائية السالبة وتنبعث منه 
الأشعةالسينية. 

غياب الأسنان الخلقي ؛ انعتدام الأسنان 
غياب بعض الأسنان اللبنية أو الدائمة بسبب ققد 
براعم الأسنان الخُلقي »ويسمى «دَرّد جزئي) 
(2نمملهصة لقتتتوط) أو غياب الأسنان كلهاويسمى 
«(درد كلي (تام) (قتخصهلمصة 1ه101)» . 


222006 - 


2001002 


- 56 - 


مستوى العضة الأمامي 
جهاز متحرك من الأكريليك يسمح بإطباق الأسنان 
السفلية الأمامية بحيث تبقى الأسنان الخلفية غير 


عحطمام عالط :اماتتعاصة 


حافةأمامية تع0ندوط تمتعاصة 
شعباتأمامية وعطعصقتتط عتمتعاسة 
الوريد المخى الأمامى ص" لمعرطءع «رمترعاسة 
عنقى امن ١‏ لمعتمع “تمتعاصة 


و 700 ا 0 5 
عقدةعنقيةامامية دمتاعصدع لدء1ااعء “امتمعامة 
ع 5 4 
عقدةودية 0 علناأعطأادمرصسره لدعااعء “تمعامة 
ا 
عنقية أمامية 


حجر ةأمامية حجير ة أمامية ناء سقط عتمتعاصة 


الحجيرة الأمامية للعين 


م 
٠‏ 


ع9 عطا 01 عتءطسمطك «دمتتعاصة 
- لقصق ددا جل0صق تمععاصة 
لقصةء [د55هم1اع 12500 


: : عقوط لمتصوك “تمع اج 
الجهة الأمامية لقاع القبة القحفية . تُعين في قياسات 
الحمجمة : مركز السرج التركي (دعع مدا و1اء5) » والنقطة 
الأنفية («صماكه!8) . 

حفر #قحفيةأمامية لقتسوك “امعاصة 

عضة متصالبة أمامية » 

عضة معكوسة أمامية 

الشريان السنى الأمامى 

المحّددات الأمامية للبحدبة 

الثقبة الغربالية الأمامية لاع سه تده0؟ لأمسطاء عدمترعكسة 
قناة بين العظمين الغربالي والجبهي . يمر خلالها الفرع الأنفي 
من العصب العيني والأوعية الغربالية الأمامية . 


21111101 1055-11 


7م31 لمامعل «تمعاصة 


مركتكء 01 2215 تحط 2عاع0 :دما “تعاصة 


وربدوجهى أمامى سء؟ لماعد] «تمتعاصة 
الحلق الأمامى دععند] لامتعاصة 
يافوخ أمامى اعسفامه؟ «تمتعاصة 


منطقة ماسية الشكل بين العظم ا لبهي والعظمين الجداريين 
فوق جبهة الطفل عند التقاء الدّرز السهمي . انظر أيضاً يافوخ 
(لعمهامه!) . 

دليل أمامى » مرشد 

أمامي - دليل قاطع 

دليل أمامى . ممرشد أمامى 
جو من اللمطق تنزدكة لك مسار الذليئل الأمامن 
ليحافظ على البعد العمودي للإطباق . والدليل 
الأمامي يؤثر على درجة انفصال القالب السني العلوي 
والسفلي في العلاقة اللامركزية . 


علتناع [دكل12 - ععصهل تناع 1ماء221 


1ع 22161101 


العضلة الكتفية اللامية »والعضلة القصية اللامية 
والعضلة القصيةالدرقية. 
عروة العصب تحت 
اللسانى - عروة عنقية 
عُروات »عرى ( جمع عروة) 
عر وات الأعصاب الشوكية ٠‏ تتداتلفسام؟ مستخدهمعم عفكصة 
عرى الأعصاب النخاعية 


كتلة171»© وك2ج - 1500810551 212529 


(حكصة 01 .آم) عدكصة 


عن وي الشكل دمكتكسة 
قَطع العرو ة (العروة العَدّسية بالدّماغ) ام أمكطة 
تضاد . تنافر . تناقض . عداء » خصومة 211260 
مضاد ء مُقاوم »عامل مُضاد »ضديد أكنطه8 اسه 


1- أي عضلة مقاومة لأخرى . 
2 - دواء يعوق عمل دواء آخر مأخوذ فى نفس الوقت . 
فكو ف احبد الفكيتى عطي م المي السمفائلة لديا 
فى الفك المقابل . 

مُقابل 3 مضاد 
(فى طب الأسنان) : تعنى الأسنان فى الأقواس السنية 
لمتقابلة التي تتقابل أسطحها الاطباقية مع بعضها . 

«(سابقة) قبل -عاصة 
إمافى المكان أو الزمان . 

قبل الأكل (لانينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

الثلمة أمام زاوية الفك طعامه لمتسمععاسة 
انخفاض أو تقعر يوجد عادة فى الحافة السفلية للفك 
السفلي » أمام زاوية النك لمان جباقرة » وقرب ارتكاز 
الحافة الأمامية للعضلة الماضغة . عندما تكون الثلمة أمام 
زاوية الفك أعمق من الطبيعى » فهي دليل على قصور في 
نموالفك السفلى . 

لذج السائيكة لطر 
الَّمُوء الأوسط للشفة العليا. 

قبل الولادة 
يتعلق بأي شيء يحدث قبل الولادة . انظر قبل الولادة 
(لمتهمعءط) . 

أمامى 21101 
للدلالة على الأسنان والأنسجة التي توجد في مقدمة الفم » 
وهى الأسنان القاطعة والأتياب . 

البطن الأمامي للعضلة عاءكسمم عتامدعتل أو تجلاعط «متعغصهة 


212110115 


.2 دعت سساطك عاصة 


لامر - سمستطواعاصهة 


لواأوسعاصة 


57 


أعمدة أمامية. سويقات أمامية تتمللتم “تمعاصة 
حفرة نخامية أمامية 
الغْدة النخامية الأمامية 
أمامي خلفي 
بروز أمامي خلفي 
علاقة أمامية خلفية 
عتصب سنى علو يي أمامى 2217 لماعل املاع متاك “املتاء )د 
تان أقافية 1 طاعع) «تمتعاصة 
القواطع والأثياب في الفك العلوي والسفلى » تظهر عند 
الابتسام : 
تعديل الأسنان الأمامية 2118 طاععا «دمتعاصة 
ترتيب وتنظيم الأسنان الأمامية لتحسين الشكل 
الجمالى » أولتحسين النطق . 
سن أمامية 
شكل السن الأمامية 
الشكل الخارجي المحيطي للسن الأمامية . 


2 161111217م 21111101 
0ماك 5نداتتكام “تمتعامة 
20511101 211112101 
صملاءء ز0ام 101تمء)5 2211101-00 


متطعط0) هداع :دملاء)05م مامد 


ا00) امأسعاصهة 


1011 )00 «امأسعاصسهة 


(سابقة) أمامى 2 أمام -211661:0 
إطباق أمامى مامتكتاءء0رعغصة 


نوع من سوء الإطباق تكون فيه الأسنانالسفلية 
متقدمة عن وضعها الطبيعي في القوس السنية . 


أمامى خارجى . أمامى ظاهر لمع امع 0 عاسة 
أمامى سفلى 121101زه0 1ع اطع 
أمامى داخلى 2 أمامى غائر لقتعا ته عاصة 


حدبة أمامية داخلية كنك لفتتءاستمعاصة 
أمامى جانبى لفناء ]12م عاصة 
ينطع امنا اي عع تناد لهنء] 12م تعاطة 
أمامى إنسى لدنلع دم عاسة 
أناني خلفي 212161020511101 


علاقة أمامية خلفية شاذة «تطعصههاءتقدد دمتعغدوممعءغصه 


صورة شعاعية أمامية خلفية طصرهتع2010؟ ««متعادوممتعاصة 
علاقة أمامية خلفية متطعصمتهاء" عدمتعء)كمممع)صة 
سطح أمامي خلفي ©0112اك “32110270511101 
أمامى علو يِ 21211051121101 
قانو 5 آنت 12387 411665 


(في علم تعويض الأسنان) :المساحةالكلية 

للدعامات السنية » يجب أن تكون مساوية أو أكبر من 

المساحة الخالية من الأسنان المراد تعويضها . 
اسوداد اللسان - لسان أسوق د - عقتاعصنا كتومعةتتطااسة 


عتاعطا0) 1121 


دليل أمامى قابل للتعديل ع1طه)كناز20 , علتمع “تمعاصة 
دليل أمامي » يتغير سطحه العلوي ليؤدي إلى فصل القالب 
النكر] العلوئيغة التفل بالقدر الطتوب ف عفنت 
العلاقات اللامركزية. 2 
دبوس دليلي أمامي 
التجاويف الأمامية للرأس 
مستو ى العضة المائلة الأمامية عصهام عغتط 0عصتاعصة مسعاصه 


طام علتسع “امعاصدة 


5 20عط2 امتتعاصة 


عصب حنجري أمامى 217 لدوع12170285 “اماتاء )22 
غدَة لسانية أمامية - غدة بلاندين - لصقاع لمسعصتا “امتعكسة 
لمواع 5' نمدا 
قْص أمامى 105 “امعاصة 
حافة أقائة ملع تفط “تأمتتعاصة 


فتحةأنفية أمامية علنااتتع جه لدكهه عتمتتعاصة 

الشوكة الأنفية الأمامية 
قمةالشوكةالأنفيةالأمامية كماثرى فى الأشعة 
المظانجة نايت : ١‏ 
(في تقويم الأسنان) : نُنوء عظمي مؤنف في ال حافة السفلية 
للفتحة الكمثرية الشكل. في التصوير الشعاعي السيفالومتري 
لقياس الجُمجمة » تستخدم قمة التُنَوء غالبا لتحديد النهاية 
الأمامية للمستوى الحنكي. 

"بروز إطباقي أمامي - بروز 

إطباقي قياسي 

عَضّة مفتوحةأمامية 
فى حالة الإطباق بين الأسنان » تكون الأسنان الأمامية 
السفلية غير متداخلة أو مُتطابقة مع الأسنان الأمامية 
العلوية في المستوى العمودي » بينماالأسنان 
اللتخلفيكة الببقليئة والعلوينة في تطايق تام ,: 

منطقةالحنك الأمامية 


كلك - عسامه 22521 “امعاصد 


- ماع [10م لدكتطاعع0 *امأعاطة 
صمناءء زمئام لدكساعء0 لهل سداد 


عغلط دعمره “تمعاصة 


0 [12هلدم "امتتعاطة 


الحنك الأمامى عأغقلهم “تمعاصة 

قناة حنكية أنامة النفق الحتكى ‏ لقصف عستاهلهم “دمتعاصة 
الأمامئ ١‏ 

ثقبة كه أمامية لاع طسق ده؟ عستأهلدم “تمتتعاصة 


تلم حنكي أمامي - قناة قاطعة - 8510017 عسمتأاهام “تمتتعغاصة 
تفصق عتلأكاعس1 

العماد الأمامى للحلق . - وععتلة؟ أن “تقللتم “امتعاصة 

القاعدة الأمامية للحلق - 
القوس الحنكية اللسانية 

تسمى أيضا القوس اللسانية الحنكية («اععة 105581ع22012]0) 

لأنها تتكون بواسطة العضلة اللسانيةالحنكية 


(ع1ع22115 كناووماع29120) . 


طعتدج 1[د1055ع221260 
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الجرائيم مشل البنيسيلين الذي يُستخدم في علاج 
العدوى المتسببة عن الجرائيم . بعض المُضادًات 
الحيوية لها تأثير أكبر على بعض الجراثيم من أدوية 
أخرى » واخحتيار العقار المناسب يتم بعد إجراء 
اغبتينارات تعسناسية للميكروث الكسبب للمرضن:, 
وتعطى المُضادات الحيوية عن طريق الحَّقن في 
الحَضّل أوبشكل أقراص تُؤخذ عن طريق الفم . 
ويجب إعطاء المضادات الحيوية مُسبقاً للمريض 
قبل إجراء المعالجة السنية فى حالات الحمى 
الروماتزمية ومرض التهابٌ شغاف القلب الجرثومي 
تحتالحاد؛ وقد أكتشق السير اليكسسددر فايمنج 
عمتصاعا] عل صدعىء الى عزد فى سنة1929 مصادفة أن 
تاقيم لنفاواك لبي عد كام ترق اليد 
للجراثيم . 


مضادٌ حيوى مدل للجرا ايم لهلكء10عاعهط , عتامتطسة 
مضادٌ حيوي كابح للجرا اثيم عتأماكوم تع اعدط , عتامتطقصة 


مضادٌ حيو ي واسع الطيف ‏ ت<2تتانتاعءم01020-5 , عتامأطتاصة 
مضاد حيوي يوقف أو يمنع نمو وتكاثر البكتيريا . 
مقاومة المضاد 
الحيوي - مقاومة العقار 
قدرة الجراثيم والكائنات الحية الدقيقة الأخرى على مقاومة أو 
عدم التأثر بالمضاد الحيوي الذي كان يؤثر عليها سابقاً . 
تسمى أيضاً مقاومة للدواء (ءععصماكلوء: عنص0ط) . 


5151211" 115 2 ع12دأكزوء"1 01 أطتاصة 


مُضادات حَيوية » صادات أو مرديات حيوية عناهتطناصة 
ضد »- مضاد » جسم ضدي 
35 د وال خلايا الجهاز اللمفاوي 
استجابة لويصود المصد حيث تقوم بتضاده 0 
2 - جسم مضاد ينتج ضد عامل ما ( مثل الجرائيم »أو 
حبوب اللقاح أو كريات الدم الحمراء الغريبة ) يكون 
الأساس لحدوث الحساسية والمناعة . 
أضداد ‏ أجسام ضدية 
أضداد مختلفة . أضداد متغايرة 
أضداد مُختلفة المنشاً عتأعمعع 0 7عاعط , دعنلمطتاصة 
مُضادٌ الَقلّح . مانع القلّح . مضاد التحصي 
يمنع تكون أوترستب القلح. 
مُضاد التسوّس .مانع النخر 
ناك 520 التسوس . 
مانع لْمُسَببٍ التخر 
أي شيى يتعلق بمنع أوإعاقة حدوث تسوس 
الأسنان . 


2220 


2000 


-7:0ع)ع2 و و01 0طتلاصة 


211111 


221006 


عتطعع 212012110 


الجمرة الخبيثة عتقتتطاسة 
مَرَضٍ معد خطير من أمراض الماشية والأغنام » ينتقل 
إلى الإنسَان بالاحتكاك المباشر بالصوف أو 
التحكلوه التولوقة حوتكرون ءا فحت الست هرة 
الخبيثة (كأعمتطاصة 5للءة8) وقد يؤدي إلى التهاب 
جلد الوجه . وظهور بثور على سطحه تستمر لمدة 
عشرة أيام .قد تت سبب الجراثيم في إصابة 
داخلية تؤدي إلى ظهور التهاب رئوي » ونزف يكون 
عادة نئميتا . وتظهر أعراضه في الفم على شكل ورم 
وتخرب عظمي » وبُثور حمراء غير داكنة على 
الععهاء العيفاط تلقي هال ها لصون 
بالبنسيلين (صنااتعتمء) . 

علامة قياس الجسم البشري 

الأنشروبومترية » قياس الإنسان 
فرع من الأنثروبولوجيا يببحث في قياس الجسم البشري 
للمقازنة المعيارية :. 


122011211 )عدم م:تطاصة 


110110117 


(سابقة) ضدّ . مضاد . مُعاكس . مانع اسه 
مضادللقلق أوالاضطراب تا تتسمتاصة 
أدود ية(عوامل ) مفنادة للقلق كاعم ((اعلتسممتاسة 


والاضطراب 

دعا بتكل حامق ملت انار ل الجلرع المي أو 
كمهدىء لتقليل الخوف أو القلق والاضطراب عند المريض . 
العقاقير المضادة للقلق والاضطراب المستعملة فى طب 
الأسنانهى: الديازيبام (متدمع102(آ) » القاليوم 
(مسسخلة7؟) » والكلوردياذيب وكسيد (2106:همع0132 #ملطن) » 
والليبر يوم (مسقتطن]) » واللو رازيبام (ستدمءقةه.) » 
والأتيفان (صهحناه) . حيث تشبط هذه الأدوية الجهاز العصبى 
المركزي (ككصوووع مع 0215 ) 2 وكن تمكيت كسلا 
وخمولاً» ويجب عدم تعاطي مثبطات أخرى معها مثل 
الكحول . 

ضدالبكتيريا مضا الجرائيم ' 
أي عقار أو مادة تدمر أو توقف نموالبكتيرياأو 
لكر الح ١‏ 

تضاد حيوي ب »)تضاد الجرائيم 
تضاد متعارض بين كائنين ( جراثيم أو مكروبات) 
أحدهما 1 الضرر بالآخر م 

مفناد حيوي 
ربساك كياد حيري لعجي اكيم 1 
2-مدمر لحيوية الجراثيم : دواء يمنعنموأويدمر 


ل15مع)ع2طتاسة 


21 


101طتاطة 
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نيستاتيين هو دواء مُضاد لفطر الِْيّضات البيض يعطى عن 
طريق الفم » ويمكث فترة في الفم قبل بلعه » ويجب استمرار 
العلاج لفترة 48 ساعة على الأقل بعد الشفاء وزوال 
الأعراض لضمان عدم النكس . 
المستضد . مكون الضّد ء مولد الضّد 
أية مادة تحث على تكوين أضداد نوعية لها عندما تدخل 


اركداناءك 


مستضدي عقلطء 21201 
مانع انحلال الدم ضحد الانحلال نز [مسمعطكسة 
مضاد الناعور عتلنطم ممع طتاصة 
جلوبولين مقباد للناعور ستتساطماع عتلتطممسسعطتاسة 
و قف النرّف 2 مانع النزف عتعقطنءتمسع طتاسة 
مُضادٌ الهستامين عستسوامتطتاصة 


أبة مادة أو عقار تُستخدم لمع أوتقليل تأثير الهستامين 
في الجسم » ويلُستخدم للسيطرة على تفاعلات 
الحساسية فى أمراض مثل حَمَّى الخريف ١حمّى‏ 
الطّلّع) ( تعتهع1 0 2 والحكة «الهراش» (كلمغتوط) 
والشرى أو «الطفّح الجلدي) (#تنهعنارنا) . تعتبر بعض 
مضادات الهستامين أيضا مُضادات قوية للقىء 
والسستفميل سيكت امراف الخبط كه و0011 
(0655 51 » وتأثيراتها الجانبية الشائعةهى النعاس 
والشيرل ويه عسل لحان لل لدم التو * 


خافض ضغط الدم اأكطعاتء موطتاصة 
دواء خافض ضغط الدم كندل ع كتممعاءء م وطتاصة 


عقار يستخدم لتقليل ارتفاع ضغط الدم » للمرضى الذين 
يعانون من ارتفاع ضغط الدم » مثل جونثيدين أحادي 
السلفات (عغهطم[ناومممم عمتلتطاعمهه6) . 
مضاد العدوى 
مضا للعدوى 2 مُضاهٌ الإنتان 
مضاد الالتهاب .مانع الالتهاب 
ضدالخصى 3 مقناة لتكون القلح 
دواء يزيل أو بمنع تكوّن القلح . 
عكس مُنحنى مونسون - منحنى 
عكسي 


منحنى أو قوس الإطباق وهو مقعر للأعلى . 


2211-1175 
1ع 1ا-تاسة 
10177 اسه 


عتطاعلتاسة 


2111-1110115013 5 ©1117 > 


1672156 ©1117 


مضاد للجرا اليم عأطمنتعتنستاصة - لمتطمعتنستاصة 
مَضادٌ للتخدير » مانع التخدير عنام تمستكاسة 


مضادٌ الألم العصبى » مُخفف الألم العصبى 1816لة:تتاعصتاصة 


2111615 


يمنع تسوس الأسنان . 


مُضاد الحَفاز »ضد 7ع32لهادعناصة - )5ولماوع اسه 
الوسيط 

مانع ألم الرا أس .شاف من ألم الرأ أس 3 عأعلملقطمععتاصة 
مضاد الصداع 

مضاد التحلط. مانع التخَثر أسملمع دمع اسه 


1-مادة تمنع أوتؤخرتَخَثْر الدم . 
2-عقار يستخدم لمنع أوتأخير حدوث تَجِلط الدم 
خصوصاً في علاج حالة الخثار التاجي , مثل : أدوية 
وارفارين (ستتدتتة177) » هيبارين (منتهمع1]) » أو سترات 
الصوديوم .(عأوتاك منننله5) . 
مُضاد التشنج مضاد الاختلاج 
عقاريستخدملتقليل حدوث أو تخفيف شدة 


التشنجات في حالات الصرع مثل دواء الفينيتون 


211111 


(صتماتتمعطط) . 
أمام 3 أمامى 2 مُقدّم ) لاتينية ( ك2 
مُضادٌ الاكتئاب »مضاد الإحباط غصودوء رمع 0 ناصة 


عقار مضاد للإكتئاب يستخدم لتقليل أعراض الاكتئاب 
مثل دواء الإميبرامين ٠.‏ 


مَضادٌ السكرى عناءط هنل اسه 
و 3 3 
مضاد السم 2 ترياق »درياق 2210101 
عفان يستخدم لبعادل أ تأثير السم 
تسبر متعادلا و تمتع امير : 
0 َ 
مضاد القىئ عتأع دع نكاسة 


عقار يستخدم لتقليل حدوث أو تخفيف شدة القيء أو 
الغثيان و جيشان المعدة . 
مُضادٌ الحميرة . مضاد الإنزيم 
مُضادٌ الصرع 
مَضادٌ الحمى . مقف الحمى 
مُضَاد الانسياب . مُضادٌ التدفق . مُضادٌ التسييل 
مادة توضع على سطح المعدن » من أجل تحديد 
انسياب مادة اللحام المنصهرة خلال عملية اللحام » 
مثل الجرافيت(عانناجة61©) . 
مُضاد الفُطر . مدمّر القُطر 
دواء يُستخدم لتدمير الجرائيم مثل فُطر المُبيضات 
البيُفن التي نسب عدوى العهاب الشتفة الزاري 
والتهاب الفم الناتم عن الجهاز الصناعي ؛ مثل النيستاتين 
(صتة)8[9:5) وا الأمفو تيرسين(1012ءعامطمسطف) . 


دواء مُضادٌ للفطر 


212101-12710 
عتامع لامع تكصة 
علأتاطء مه 


نالكتاسة 


ل1252نا تاه 


2110111111521 61 
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عقاريستعمل لعلاج العدوى بالفيروس مثل عقار 
إندوكسيريدين (عمنلمد:هلمآ) . 
مُسككّن سني . مُزِي 
الألم السني . مضاد ألم السن 
قيلةغارية (في الجيب الفكي) 
جيبي ( متعلق بالجيب الفكي ) »غاري 


000212151 1اصه - عأعلدغه2)000ه 


غ201 - عاعع2 ناته 


لفعتاصة 


سرطانة الجيب فامس رةه اسه 

ناسورغاري » ناسور لساك لدنخاصح-منه - ملساكة لدناصة 
غاري فموي 

متغخاطية الغار 12 211121 

غشاء مخاطي غاري عطة "اعد كنامعتاطط لفنتكسة 


حشّوغازي . مادة الحشوالغازي 
ضماد وهو عبارة عن شريط من الشاش المغمور بورنيش 
وايتهيد (ادنسعة؟ و'لدعطعائط:11) , أو المغمو رفي مستحلب 
من البارافين والفلافين » يوخ ضع لدعم قاع الجوف العظمي 
الكسور للعين أو لدعم جزء من عظم الوجنة » أو لتقليل 
الت 
رس 
حطن عار «فبكيل قار 
كدر وام عزوي م لفل 
التهاب الججيب الفكي 
العلوي- التهاب الغار 
نموي جني لخدي سبي غاري ذموي 
تلن يحي لذن الحلري واليخجزيف الفوي 


2110121 5 


10501117 -ح :لأ ع تتام تكاج 


2111121 1011 


15 كناك 17د[لتتممط - كلااصة 


2121:0111 


قيلةغارية عاع2 تق - عاعع00ضة 
تجمع السائل في الجيب الفكي العلوي . 

تََصَى الجيب طغتام سه 
كروست م نالفي النكن العلوى : 

أنفى جيبىي ٠.‏ غاري أنفى 21102521 
متجاق با لبي الف العلوى :لكان ش 

فو ي غاري 1 [2ه-منتغطة 
متعلق بالجيب الفكي العلوي والفم . 

ناسور فموي جيبى ‏ 2انااكة! لمنتخصة-متره - فلنطكة لفتره-ضاصة 

منظار الجيب » مكار الغار 2161:0560 
جهاز لفحص الجيب الفكي العلوي . 

فغرالغار 'إ1طاه)2261:05ة 


إحداث فجوة في عظم جيب الفك العلوي جراحياً في أحد 
جوانبه من خلال الصماخ الأنفي السفلي ( تفميم جيبي 
أنفي هماه 213531) » من أجل تأمين تصريف وتفريغ 


مسكن ألم الأسنان 2 
انغ لآلا الأسنان “ميخت لوجع الأسنان 
1- مُضادٌ للالتهاب 
2- دواء يستعمل ليسكن أو يهدىئ الالتهاب وَالْحُمّى 
مضاد الحمى 
أية مادة أو عقار تمنع أو تخفض الحرارة مثل الأسبيرين أو 
أي شكل من أشكال العلاج لتقليل أو تخفيف الحرارة أو 
الحمى . 


000212151)ة - عنم لداص 0ه 


)كلع 0لطامتاسة 


ان انالك 


تطهي كلدمءكتاطة 
منع العفونة بتدمير أوإعاقة نمو الجراثيم المرّضية . 
مضاد العفو نة» مانع للعفو 0 مطهر عتامءكتاصة 


مادة كيميائية غير سامة للأنسجة الحية » توضع عليها لأنها 
دمر أوتمنع نموالميكروبات اكرضية . مثل الكحول 
(امطمعاه) ».وصبغة الأكريدين0922 عصتلتعه) 
والهكسامين (عمنصوعء1]) . 
ماد مانع للعفونة. ضماد مطهر 0 عتامءكتاسة 
ضماد مانع العفونة . ضماد مُعالج بمادة م مطهرة يوضع على 
اجرح لمنع أو لحاطة العدوئ: 
م مطهرة 
ضمادة ضمادة شاش مطهرة 
شاش مبلل بمحلول مطهر ومغلف . 
المدرا عت للدم 


22115201 521:61 


212015211 52117 


طكة7 22011 عتامعكتاصة 


مانع التلعب 2 مانع انسياب اللعاب » عناع 21080 أكتاهة 
مضاد الإلعاب 
أية مادة أو دواء يقلل أو بمنع إفراز اللعاب . 
مانع إفراز اللعاب * مضيناد الإلعاب عتلمتمتاسة 


مَصل مُضاد للكزاز » مصل ضد 415 - سعد مسسماءاناصة 
التيتانوس 
مصل يعطى عن طريق الحقن كوقاية للمناعة ضد الكزاز 
(2105ة11) » يمكن أن يسبب صدمة تأقبة ولذلك يجب أن 
تسبقه جرعة اختبارية . 
ضدالذيفان 
مادة يفرزها الجسم ؛ كأجسام مضادة للسموم التي تُتتجها 
البكتيريا المهاجمة » أو عقار يحقن ذ فى اكيم يفنا هم 
معين ويعادله . 
مضاد الضزز »ضرز عكسي 
مانع انغلاق الفم أو الفكين بتشنج عضلاتهما . أو التقلص 
العضلي المستمر . 
مُضادٌ للفيروس 


2121160711 1 


210101171115ظ2 


لونتتكتاسة 
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الصدر على الجانب الأيسر للعمود الفقري ويمر من خلال 
فتحة الأورطي في الحجاب الحاجز إلى التجويف البطني . 
وعل قا بل اخافة الانية للققرة القطدة الرابعة بصي قط 
إلى حوالى 1.75 سنتيمتر » حيث يتفرع إلى فرعين هما 
الشريانان الحرقفيان الأصليان (وعتتعاتة عقتلا اممتصدم0) . 
الأباتيت (مادة غير عضوية مشبعة بالمواد المعدنية) 8))6مه 

فسفات الكالسيوم الموجود في الأسنان والعظم ؛ يذوب 
في السوائل الحامضية والمواد الكربوهيدراتية المتخمرة ؛ 
وحينمايعالج بمحلول الفلوريد ينتج الفلوروأباتيت 
(عاننهمه-0مس) الذي يقاو م التأتير المدمُر لالأحماض 
والتنسوس . 


استئصال قمةالجذر اإماماعع م2 
متلازمة أبر نك ع < 00ر5 دعوم 


تسنم الرا أس وإرتفاق الأصابع 201215زكل2مطمع »210 
تتميز بالتعظم المبكر للدروز القحفية وجبهة عريضة مع تباعد 
اليدين والقدمين وتشوهات حنكية فى شق الحنك ونقص 
تصنع الفك العلوى . 
ير 0 

تباعد إطباقى » عضة مفتوحة 
عبت خلتي أونشوكى أو مكتست »حيث لاتتطابق 
الأسنان العلوية مع الأسنان السفلية . يمكن أن تحدث في 
الأسنان الخلفية وتسمى (عَضَة مفتوحة خلفية 106ء)ومم 


ع0 


عاثط دهمه) أو فى الأسنان الأمامية وتسمى (عضة مفتوحة 
أمامية عازط صعمه #متعامم) . 
عضة مفتوحة »إطباق منفتح )01 دعمره - متطأجسعمضعمهة 
لقا ا ا 5 
منعمد » فتحه 
'فثحةالقالب 
فتحة الفم 
ع« 


فُتّحةالأنئف 


3 - :11الاعم2 
2010 , ع1ناااعم2 
0 , :22101 
22521 , ع:1]01مع6م2 
قُنْحة حجاجية مُنفذ حجاجي 
إحدى فتحات عظام الوجه وتحوي المُقلة : 
“منفذالجيب الجبهى , 
فتحة الجيب الجبهى 
فتحة وحشية السب ون التجويف الأنفي . 
مُتْقكَ اومان فية الفا 37 : 
فتحة بين الحبال الصوتية والغضاريف الطرجهالية. 
مُنفّذ الحنحرة . فتحة الحنحرة 
فُتحة بين البلعوم والحنجرة . 
مُنفذ الجيب الفكى » 
فتحة الجيب الفكي 


لدالط01 , ع"تنأضعمة 


كاك 1101121 01 ع:1نااناعم2 


15 ]0 ع"اسضعمدة 


تم1218 01 عنتسضعمة 


كناللك 12350112177 01 ع"لناضعم2 


رمه كومعم0 عن حلاء0010-5) . 


قاطع الجيب . خازع الجيب » مبضع الغار 2001 
ل اديب شاع اليب اف 
أداة لإحداث فجوة فى جيب الفك العلوي : 
خَرْع جيبى ل جيبي . فتح الغار 211610601027 


الفتح الجراحي للجيب الفكي العلوي باختراق أحد جدرانه 
اتويات السترائل واتطهيرة.. 

جَيْبِ .جوف .غار 
مصطلح تشريحي عام لحفرة أو حجرة هوائية داخل 
العظم » انظر جيب الفك العلوي (كتاصتو توتهلاتحة3/1) 

جيب جبهي ». الغار الجبهي 
يوجد في عظم الجبهة . 

غار الفك لعلوي , الجَيب الفكي 


3121:0111 - 5 


102121 , مستاصة 


- 122:11121:7 , مكمه 
كنالاك 1121:7ن:122 
غار هايمور - جيب الفك - ع"امتسطاوت8] 01 تستضاصة 
العلوي و 
نسبة إلى ن . هيمور 1613- 1685 06صتاعن1.11( مشرح 
اللبري” 
[مختصر] التهاب اللثة التقرحى 5ه121ا56010 عأنهءة - 41/1006 
فاخ اشادت عدوي ساق" 


كتاطاك 1222:1117 


- 115 القطاع 217 :ء»110ا 
ممناعع دز و 'أمعع صلا 
سثدان 
1- كتلة من الحديد ذات وجه صلب » تستعمل في مخابر 
الأسنان لطرق المعادن لصنع التيجان المطروقة ؛ قاعدة 
معدنية تطرق عليها التيجان . 
2- إحدى عظيمات الأذن الصغيرة التى تشبه السندان » 
وهي المتوسطة من العظيمات الثلاث . 


5ا1] ت لكيه 


قلق عاضطراب ضيق حخيرة تله 
مرب يلالقلق عن وامتحسة 


أية مادة أو عقار يقلل أو يمنع القلق . 
الأورطى 2012 

اللغرواة لتقي والأكى مدان لطر ]لالتبي اقلت 
ويتضّخ الدم الحتوى علي الأكسيجين إلى الدورة الدموية 
العامة . يشتمل الأورطي على أربعة أجزاء : الأروطي 
الصاعد والقوس الأورطية . والجزء الصدري من الأورطي 
النازل » والجزء البطني من الأورطي النازل . يبدأ بفتحة 
الأورطي في البطين الأيمسر حيث يكون قطره حوالي 3 
سنتيمتر» ويرتفع لمسافة قصيرة باتجاه الرقبة »ثم ينثني 
إلى اليسار وللخلف فوق جذرالرئة اليسرى ثم ينزل داخل 
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(الكوتابركا) ثم حشو الحفرة الإطباقية بحشوة دائمة . 
المصطلح الأصح هو حث نهاية الجذر على الانغلاق ]100) 
(00ناء تلم تتتاوماء لمع . 
راسم الذروة » سابر القمة 
أداة لتحديد نهاية وحجم الذروة . 
تكون الذروة » نُشوء الذروة 
في بداية بزوغ السن في الفم » تكون الذروة غير مكتملة 
النمو وفتحة الجذر تكون واسعة . إذا تعرضت السن الدائمة 
حديثة البزوغ إلى إصابة أو رضح » قد يتأثر لب السن 
ولكنه يبقى حياً قبل أن يكتمل نمو الجذر وانغلاق فتحة قناة 
الجذر . تشير عملية تكون الذروة إلى النمو الطبيعي لقمة 
الجذر » وذلك بمعالجة اللب الحي ٠‏ إما بواسطة تغطية اللب 
ار أو اقغطية للب فور التاق + أ 
بواسطة بتر أو استئصال اللب من أجل إعطاء الوقت 
الكافي 1 واستمرار انغلاق الفتحة الذروية 
بشكل طبيعي ؛ إذا نجح العلاج يتم حَشو السن بحشوة 
دائمة . 
راسم الذروة » سابر القمة 
أداة تُستعمل لتحديد ذروة السن . 
[مختصر] فوسفات الفلوريد الُمحمّض 2000180614 - 4217 


طمد7ع20م2 < طمد تع لدءم2 


5 6011ة2[0116ظ2 


طموتاع6:20م2 


21110110 عأاقطامومطام 
رفض الا أكل . عسر البلع دنع طمة 
صعوبة ة البَلع 0 
حسية 2 اندم التُطق مأكقطمة 


فَقْد القّدرة على التعبير بالكلام أو الكتابة أوالإيماءء 
واختلال الوظائف اللغوية نتيجة تلف الدماغ أوالمرض . 
تعذر التعبير 
بح فى الصوت . نقد الصوت 
لاع ع بيضاء طفْح قطغطمة 
بثرة أو قرحة صغيرة بيضاء غير منتظمة الشكل مؤلمة على 
الأغشية المخاطية للشفتين وداخل الفم » إما مفردة أو في 
مجموعات ؛ وعادة ما تكون متكررة . 
ثلاع عقفرحة (جمع قلاع ) 
ثلا زاويةالحلق 


متسعطمهة 


'إتامطمة - متسمطمة 


علطغطمة 


2251052 عقطاغطامة 


قلاع بيدنار وتقصلع5 , عقطغطمة 
تقرح الحنك الصلب عند الأطفال . 
ثُلاع دنفي عتاععغطعق , عقطغطمة 


يحدث هت اللسان ويصاحبه عادة الضعف العام فى 


الجسم . 


مَنْفذالجيب الوتدي , 
فتحة الجيب الوتدي 
فتحة مستديرة بين الجيب الوتدي والتجويف الأنفى » توجد 
أعلى مّحارة الأثف الحلوية (قزين الألفة العلري) مباشرة » 

مُبْحة كُمثرية 
فتحة كُمثرية الشكل في الجمجمة . 

قمة إذروة أوج اعم2 

1- قمة جذرالسن الأبعدعن التاج . 
2-مَصطلح تشريحي عام لقمّة جسم » أوعضوء أو 

جزء أو قمة شيء مخروطي . 

نموقمّة الجذر المأستحث- تحفيز » 
حَّث نهاية الجذر على الانغلاق 
في بداية بزوغ السن في الفم » تكون الذروة غير مكتملة 
النموء وفتحة الجذر واسعة . إذا تعرضت السن الدائمة 
حديئة البزوغ إلى تلف شديد » أو إلى إننان باللب نتيجة 
إصابة أو رَضّح » يفقد لَب الس حيويته ويموت قبل أن 
يكتمل نمو الجذر وتتّضيق فتحة قناة الجذر . 
تشير عملية نمو الجذر المستحث إلى علاج سن دائمة حديثة 
البزوغ »ذات لب ميت » ونمو غير كامل للجذر . الهدف 
من هذه الطريقة هو حَث قمة جذر السن الدائمة غير 
كاملة النموذات اللب الميتَ أو غير الحى على اكتمال 
الفمونه بإجرات سعال زوفن ادن واللسسهة حول 


كتاسلك 16122010م5 01 ع"انأناعم2 


111 , لماعم 


20 ]00 - هناد لم2 


01051116 131 


الذرويةء بعدموت اللب٠‏ لاستمرارتمو الجذر 
وتكوينه » حيث تسمح بتكوين حاجز كلسي أو جسر 
ملاطي أو إنتاج عاج عظمي أو مابماثل النسيج الصلب 
عند الذروة المفتوحة ‏ بحيث يتحقق تضيّق القناة أو 
انغلاق الذروة . هذه العملية تأخذ من الوقت عدّة أشهر إلى 
أكثر من سنة . ويتم هذا عادة بواسطة استعمال معجون 
هيدر وكسيا الكالسيو م (عاقم عل تعتمملتوط مسستعلقك) 
كضماد داخل قناة جذر السن . تشتمل الطريقة على 
الازالة الكلية للب السن من حجرة اللب وقناة الجذر . 
تُغسل القنوات بمحلول هيبوكلوريت الصوديوم أو 
محلول ملحي غير مَهيّج وبالمقارنة بالمعالحة اللبية الاعتيادية 
لا تحشى القناة بالحشوة الاعتيادية من الكوتابركا » ولكن 
بضماد معجون ماءات الكالسيوم (للحث على تكون جسر 
ملاطي) الذي يصل حتى فتحة قمة قناة الجذر ؛ بعد ذلك 
تُوضع كرة قطن مُعقّمة على الضماد داخل تاج السن 
وتحشى الحفرة الإطباقية بحشوة سادة . بعد تمام انغلاق 
فتحة قمّة الجذر يتم حَشوقناة الجذر بالحشوة الاعتيادية 
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تضيق قمى »تضيق ذروي دمناء تاممصم لمعامهة 
غبارة عن أضيق قُطر من قناة الجذر في منطقة الجزء القمي 
للجذر .ويمكن أن يكون ملامساً للملتقى الملاطى العاجى » 
أو الملاط » أو العاج فقط ا 

كشط ذروي .كحت ذُروي » تجريف دروي ع128أع تنك لمعلصة 
كحت وإزالة جراحية لنسيج متوسف مصاب بالتهاب مزمن 
مخرط ق الان. 

كيسة قمّية . كيسة ذروية 


تددم اح ا 
رافعة قمية . رافعة ذروية 


أ5» 1دع1اصطه 
:01)هعكء لوعاصه 
ألياف ذروية , ألياف قمية 
ألياف الرباط حول السني الحيطة بجذر السن وذروته . 


22121 1 


ودع 1621م 


تُقسةقمية »كقبة ذروبة 
مدخل يقع في ذروة القمة القمعية للجذر أو الجذور من كل 


المكلية: 
تتَكون فم ينمو قمى »نموذروى صه؟ لدعتمة 
ورم 1 قمى (ذرو ىَ ( فده انتسورع لدعامصة 


42 و 5 و 
الأخير «قمّة الجذر» من جذر السن . 
تيجموعة قمة مسجتموعة دروية 
النصف الُقمي أوالذروي 


عدوى قمية ؛عدوى ذُّروية 


نازع 221221 
لط لدعامة 
مملاءعع11 لدعامه 


آفة قميَد آفة 1 وية دسملوع1 لدعامة 


5 


هحجرة قمية ع هحرة درؤية 2 انزياح دروي متاو عتم لوعزمة 
الهجرة الذروية للارتباط الظهاري (ادعتصطعمة لهناعط1ام8) 
الذي يحدث في حالة التهاب الأنسجة الداعمة السنية 
(1انله مله لهم) . 


2 0 
حزمة قصب در وى ية عللصتاط ملعم لمعلامة 


فُتّحةقمية » فتحة ذروية 

التهاب الأنسجة الداعمة الذّروية » 

التهاب دواعم السن الذروي 
التهاب الأنسجة حول السنية حول ذروة الجذر لسن ميتة ؛ 
يشعر المريض بألم من أقل ضغط يقع على السن . يكون 
التهاب الأنسجة الذروية الداعمة نتيجة لانتشار العدوى من 
اللب المريض من خلال الذروة إلى الأنسجة الرخوة والصلبة 

الأنسحة الداعمة السنية الذروية » 

عم السن الذروية 


ندبة قمية »ندبة ذروية 


- 


كستدعم0 لوع1ام2 


22121 115 


00 مع لدع1امه 
الأنسحة دوا 


عددء5 22121 


ثلاع لحن 0115اطع] , عمطاطمة 
قلاع ريج (حموي) 
قلاع سوتون - التهاب 
الغشاء المخاطى ماحول 


السن الناخر المتكرر 


5 , عقطغطامة 
610015 - 51016025 , عقطغطمة 


11111052 1161:0112 "1115 


داء القلاع » القلاعية ‏ الداء القلاعي ووه طاصة 
أية حالة تدميز بتكوين قلاع : 
'قلاعى كتامطغطمة 


يتعلق ب ء أو يتميز بوجود القلاع . 
التهاب الفم القلاعي 

حالة متكررة تتميز بتقرحات مؤلمة [تسميتها الشائعة 

قارحة الفم (501 000 على الأغشية اللخاطية للفم 

سبب حدوثها غير معروف » ولكن هناك دلائل على أنها 

تحدث نتيجة لتفاعل مناعي . انظر أيضاً فُرحة آكلة 


(ع:ه؟ تتعكلمة0)) . 


15 كتكتامطاغاطمه 


فرحة قلاعية تعع1نا كتامطاغطصة 
حويصلات منفردة تنفجر لتكون قرحات سطحية خلال يوم 

أو يومين » وتستمر لمدة 14-10 يوماً . يمكن أن توضع أقراص 
هيدر وكورتيزون موضعياً لتقليل امتداد التقرّح . ثبت أن 
المضمّضة بعَسول كار كسيتين جلوكونيت 
(عتقدممتااع عمنل نعط ه1ط) يسرع التئام الف حَ القلاعية : 


تقرح قلاعي كتامطغطمة حعسمنهمععلن كتامطتطمرة 
5015 تاععلصيء - 15انادسرماد 
نوع شائع من التقرح الخاطي الفموي 10521 0121) 
(ممنومعه01 . 
التهاب اللثة القّلاعي كتاتلنا كدمطغطمة 
حي 2 روي لدعامة 


تعلق بقمة جذر السن أو ما يحيط بها أويصيب قمة جذر 
ال 
0 355 0 و 
خراج قمي » خراج ذروي 
زاوية قمّية ء زاوية ذُروية 


ووعع265 لوعامهة 
عاعصة لدعامصة 
م 1 2 3 
قاعدةقمية . قاعدةذروية ع5ةط لوعتمة 
عظم الفك العلوي والفك السفلي الداعم والمتمادي مع 
الناتى السنخى 4 انظر أيضاً عظم قاعدي عدهط 82521) ؛ 
على الرغم من عدم التمييز بين العظم السنخي والعظم 
القاعدي ء إلاأن العظم اع ويم بشكل عام عند 
مستوى قمم الجذور ؛ ونظريا فإن قاعدة العظم في كل فك 
هى التى تّمتص باتجاهها النواتىئ السنخية بعد قَقْد الأسنان . 
ألياف الكولاجين الذروية 


ولع دعم دلامء لدعامة 
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بتر الذروة » استئصال الذروة 
عدم التنسج .عدم تَكون »قفد تتصنع 
1-عدم نمو أو نقص خلقي في نمو عضو أو نسيج من بدء 
تكوين الجنين . 
خرف عله قرانهة انف )"#قصوراقق لتر اليد كاز 
المخلية. انظرأيضاً فَقرالدم اللاتننسجي عتاكة[مة) 


(هتمتعمة . 


2216010117 - 1602401177 


22125193 - 515 


عدم تنسج سني ؛ لاتكو ن سني لدأمعل يمتمقاصة 
لانموي »لام تنسجحي 
متعلق بعدم التسج أو متأثر به . 
آفقر الدم اللاتسجي 
تقص كل مكونات الدم ؛ عدم قدرة نقي العظم على إنتاج 
الخلايا الدموية نتيجة لورم خبيث أو تعرضه لتسمم 
كيميائى أو أشعة مؤينة أو لتأثير بعض الُضادات الحيوية أو 
كور أخيري ا 
انقطاع النفس . وَقّف التنفس المؤقت ‏ 
البهر 
توقف التنفس إما مؤقتاً (للدة بضعة ثوان إلى دقيقة أو 
دقيقتين) أو لفترة طويلة . 
أسبابه : التنفس عملية آلية يتحكّم فيها مركز التنفس في 
ساق الدماغ » حيث يرسل مركز التنفس تّبضات عصبية 
نظّم انقباض الحجاب الحاجز وعضلات الجدار الصدري » 
وبذلك يتحكّم في معدل وعمق التنفس . 
قد يحدث انقطاع التنفس الطويل عند تلف ساق الدماغ 
نتيجة السكتة الدماغية أو إصابة بالرأس » كما قد يحدث 
توقف النفس الطويل أيضا نتيجة لتأثير بعض العقاقير أو 
كنتيجة لانسداد المجرى التنفسي . عادة بالطعام أو الشراب 
أو القيء أو باستنشاق جسم غريب صغير. 
يحدث انقطاع التّس المؤقت المتعمد أثناء نوبة إمساك النفس 
وعند السباحة تحت الماء » كما يحدث عادة أثناء النوم . 
انظر توقف التنشس أثناء النوم (وعمصمة معه51) . 
التشخيص والعلاج : يجب علاج مُسببات انقطاع التَمس , 
فيوجه العلاج لإزالة أي انسداد في مجرى التنفس. ويشمل 
استعمال المنبهات التنفسية إذا أصيب مركز التنفس بجذع 


1)كق1آامة 


2 1251م 


2121162 - 2 


الدماغ (ستعاقصتهة81) . 
انقطاع النفس أثناء البلع دمن ساعع , وع0دمهة 
انقطاع النفس الانعكاسى تملع" , وعمصمة 


انقطاع النفس أثناء النوم (النومي) 
التوقف المؤقت للتنفس لدة 10 ثوان أو أكثر أثناء النوم 


مع»512 , 202م2 


عبارة عن النفاذ الإشعاعي » الذي يرى حول الذروة لسن بلا 

عصب «معالجحة لبيا في السابق» دون وجود أعراض » ويمكن 
أفتمل السبجا ملعما ل وكلن يعدنهاتيا + الظرقدية اما 
حول الذروة (نةءة لدعتمهتء©) . 


ل ع د ان 57 
مسافة فمية » مسافة ذروية » حيز قمى » 502 لوعتمة 


حيز ذروي 

34 2 344 5 

درويا . جذريا (للمعامة 
باتجاه الذر وة. 

إعادة الو ضع در ود ب عستصمت)زوممعء" :«الدعامة 


الجذر - صمنتاءءوع" 006 - إداماءءمء1مة - تتددمأععلمهة 


- 160]0227م2 - تإلماماعع1م2 


101 100 
الإزالة الجراحية لذروة السن مع الأنسجة المحيطة به من خلال 
فتحة جراحية فى العظم السنخي والنسيج اللثوي لقمة 
السن » باستخدام سنبلة شاقة مستدقة مركبة على قبضة 
يدوية عالية السرعة » عادة ما تترافق مع تجريف ذروي 
ومعالجة قناة الجذر . ويجب حشو قناة الجذر قبل أو بعد إزالة 
الذروة مباشرة . وتُستخدم هذه العملية للمحافظة على 
السن » حيث أن العلاج بالطريقة التقليدية قد لاينجح 
للأسباب الآنية : 
1- سد غير كامل لقناة الجذر 
2 وجود قنوات جذرية إضافية 
واسوية مار 
4- قشل المعالحة اللبية وحدوث عدوى ذروية . 
90 أيضاً قَطع الجذر (ه20الامستة ]100) » بتر 
الجذر («متاءءوع: 12006) وقد أهمل استعمالهما . 


قمم »ذرى و2016 
التهاب القمة كتاعزمهة 
(سابقة)قمةء دزوة -مع1مة 


ا الذروة» إستئصال ذروة 
الجذر 
الإزالة الجراحية للجزء الذروي من الجذر » من خلال فتح 
جراحي في النسيج اللتّوي والعظم السنخي للذروة » 
وذلك باستخدام سنبلة شاقة مستدقة مركبّة على قبضة 
يدوية عالية السرعة. وتجرى هذه العملية في حال وجود 
كسر فى الذروة أو فى حالة فَشْل المعالجة اللبية وحدوث 
إصابة ذروية نتيجة للسَّدّ غير محكم لقناة الجذر أو لوجود 
قنوات جذرية إضافية . 


0117)©ع201 - تإلطاماءء160م2 


ا 3 
موضعة الذروة » محددة الذروة 


أداة تُستخدم لتعيين موضع قمّة جذر السن . 


221601062401 
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(طذ0ط0) » وفي هذه الطريقة يستخدم ضاغط هواء لإدخال 
الهواء تحت الضغط إلى الجرى التنفسي من خلال قناع 
يوضع على الأنف في بعض الحالات ؛ ويصبح العلاج 
الجراحي ضروريا لإزالة الانسداد ؛ وقد يلزم استئصال 
اللوزتين أو استئصال الغدانية أو تقب الحنجرة» حسب 
سبب المشكلة . في الحالات الفائقة الشدة يوصى بعملية 
تقوويمالخكنتجرٌةوالخنك واللهة 


(1[6) (توأكة[ممع متنإتقطم-2190م-09010]) لمق الحنك 
211111601257 2 


الرخو . 
نقطةه - نقطة داون . النقطة ‏ -0126م 101725 - ]ضزمم ىم 
تحت الشوكية (55) علمستموطنى 


وهى أكثر نقطة واقعة إلى المخلف على الحدود الأمامية للفك 
العلوي . في المستوى السهمي . ما بين النتوء الأنفي الأمامي 
والحافة السفلية لسنخ الثنية العلوية ؛ وهذه النقطة متعلقة 
بشكل خاص بالعلامة الحدودية للمستوى السهمي لقياس 
الرأس . 

07 


(سابقة) من . الانفصال -0م2 

طور شدة المرض .ء ذُّروة المرض »برحاء 20086 
(في الطب) : المرحلة الأكثر شدة للمرض أو بلوغ ذروة 
المرض . 

سفاق 20101155 


غشاء متبسط يكسو العضلات » أو يقوم على ربط العضلات 
ببعضها أو بالعظم . 

سفاق ظهارة الجمحمة هعالهع - [دتسمتءام , كأده:1تاعصممة 

فوق القحفى » سفاق حول الجمجمة- وعلم - ملدءد عط 01 

خوذة يطائية ) قلسي #سناقة 

سفاقٌ حنكى 
عبارة عن الاتبداد اللي +اتلعضلات الميكية الموثرة 
والمَقّونة للجزء الأمامي من الحنك الرخو» والتي تتصل بها 
عضلات الحنك الأخرى . 1 

أنتو ء»شاخصة .ناتىئ 17515م0م2 
نمو أو بروز يطلق بشكل خاص على الزوائد العظمية . 


200012 


031212 , 11:0515ا22012 


نثو 5 قاعدي “نقلتكةط , كأوتتطمممة 
ناتي 8 مُخي ٍ الجسم الصنو بري - لوتطعترعء , متو تطمممة 
207 11م 

تون 2]0051010100 

خرا 8 55 - 220516113 > 2205161112 

جر افةآلثوية 200 
المواد التى تزال من الجيوب حول السنية عند معالحة التهاب 
الأنسجة الداعمة للسن. 
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الذي لايسبب أية مشكلة للأفراد أثناء النوم بالليل » ولكن 
ينعكس عليهم في النهار » فيغلب عليهم النعاس وعدم 
القدرة على التركيز » وهذا يؤثر عليهم في عملهم وحياتهم 
الإجتماعية » وبالنسبة للأطفال يؤثر على أدائهم في 
المدرسة . بينما يؤدي انقطاع النفس الشديد أثناء النوم إلى 
حالة خطيرة » لأنه قد يسبب ارتفاع في ضغط الدم » 
وهبوط في القلب (انخفاض قدرة القلب على ضخ الدم ) » 
واحتشاء عضلة القلب (نوبة قلبية) أو سكتة دماغية . 
أنواع انقطاع النفس أثناء النوم : 
1 -انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم مععاد عتكتاعتحتاوط0) 
(2ع0همة : هذا النوع هوالأكثر ا ويحدث لأي 
شخص . ولكنه أكثر حدوثاً للرجال فى متوسط العمر . 
الأشخاص الذين يغادون كفراعم دوو الأوزاناللكقيلة » 
والذين يعانون من الشخير الحاد . السبب الرئيسي لانقطاع 
النفس الانسدادي أثناء النوم هو الاسترخاء الزائد لعضّلات 
الحنك الرخو فى الحنجرة (الحلق) » بحيث تسد الممر 
الهوائي أثناء و . قدينتج الانسداد أيضاعن تَضحَم 
اللوزتين أو تضخم الغدانية أو كبر اللسان الشاذ أو صغر 
الفك . في كل الحالات يؤدي اعتراض حركة الهواء فى 
الوق العطنى إل رك فخي فال :2 امنا إذا اريت 
فاه كام وو فعوققق التشيل ب وسحفظ الشتصن:: 
530 انقطاع النفس المركزى أثناء النوم وععاة لمتمعت) 
(202م3 :في هذا النوع » يتوقف التنفس نتيجة لتوقف 
الحجاب الحاجز وعضلات الصدر عن العمل مؤقتاً » بسبب 
اضطراب مركز تحكم التنفس بالدماغ ؛ أسباب ذلك : شلل 
عضلات الحجاب الحاجز . أو اعتلال في جذع الدماغ . 
انقطاع النفس المختلط أثناء النو م لعمصمة وعملد 81160 : 
يضم هذا النوع اشتراك النوعين السابقين : حدوث توقف 
التفس المركزي لفترة قصيرة يتبعها فترة طويلة من انقطاع 
النفس الانسدادي . 
العلاج : 
عند الأثشسخاص ذوو الوزن الثقيل » يجب العمل على 
إنقاص وزنهم . والامتناع عن تناول الكحوليات والأدوية 
المنومة . لأن كلاهما يعطل آلية التنفس ». وقد يزيد من 
خطورة انقطاع النفس أثناء النوم . كما قد تساعد العقاقير 
المضادة للاكتئاب فى شفاء الحالات الخفيفة . بعض المرضى 
الذين لديهم انقطاع النفس الوخيم أثناء النوم وععاد عتعت 5) 
(0068م3 يستفيدون من العلاج بضغط الهواء المستمر في 
المجر ى التنفسي (ع01655111 31157337 20511576 115متاستاطم0) 


على إطالة الفك السفلى بالحث على النشاط العضلى 
الارتدادي وبذلك يعدل النموالهيكلي : 1 
طبيقة بيوناتور . جهاز بيوناتور 
جهاز تقويمي سني عضوي مُتحرك مصنوع من الأكريليك 
«الراتين» والسلك والمرفاع اللولبي .هذاالجهازيعمل 
يقة مائلة للجهاز الوظيفي . يفتح اللولب «البرغي» في 
محاولة لتحقيق نمو مستعرض للفكين . 
طبيقة مستوى العضة 
(جهاز رفع العضة) 
سطح مستو من الأكريليك » هو جزء من جهاز تقويمي 
منحرك أكريليكي لفصل الأسنان العلوية عن السفلية بدلا من 
العلاقة الإطباقية الطبيعية . 
طبيقة مستوى العضة 
الأمامية (جهاز رفع العضة الأمامي) 
سطح أكريليكي يضاف إلى الوجه الحنكي الأمامي من الجهاز 
التقومي المتحرك في الفك العلوي » بحيث ينطبق على 
الأسنان الأمامية في الفك السفلي » فيعمل على عدم إطباق 
الأسنان الخلفية . 
طبيقة مستوى العضة 
الخلفية . (جهاز رفع العضة الخلفي) 
سطح أكريليكي يضاف إلى الجزء الخلفي من الجهاز التقويمي 
الأكريليكي المتحرك . بحيث يُغطي السطح الطاحن للأسنان 
الخلفية » من أجل تحرير إطباق الأسنان الأمامية . 
طبيقة مالتحمة 0 , ععسممتاممة 
طبيقة ت تقويمية ثابتة من أي نوع من الأنواع »التي تلتصق 
بسطح ميناء السن باستعمال أحد الأنواع المتعددة من حامض 
التخريش » وإحدى مواد الراتين المركّب. 
طبيقة عنقية لدعزع , ععسمتاممة 
انظر طبيقية عنقية (عءصقناممة لهعذع0) . 
طبيقة حزام الذفن (جهاز حرام الذقن) 
طبيقة تقويمية سنية عضوية ة متحركة» تكبّح الأسطح 
الأنانية والمفلةامن الدقم + لسيعازلة تأخيز أو مسن قو 
الفك السفلي للأمام أو الأسفل » أو كليهما . ويستعمل عادة 
حزام الذقن مع قبعة الرأس للتثبيت . » وشريط مَرن لتوليد 
القوة . 
طبيقة شون عض - جهاز 
ذو حاصرة مركبة 
طبيقة صفيحة كوفن 
(جهاز يحتوي على صفيحة كوفن) 


11022601 , ععمقتامرمة 


عصهام عغلط , ععسممتاممة 


12126-212]61101م )لط , ععسممتاممة 


12126-2051661101م غ51 , ععمقتاممة 


متك ستكء , ععسمحتاممة 


- 111115[ -7تاطن) , ععتقتاممة 
ععطقتاممه أعكاعة<اط «امتاحستطصمء 


12م 01525) , ععسممتاممة 


نجريف تحت اللثة 25])عندنكء - وزوع مم2 
جهاز ؛آلة 20011 
جهاز أو نظام يشتمل على أجزاء مختلفة » تعمل مجتمعة 
لتؤدي وظيفة خاصة. 
جهاز السمع 211011140177 2221:2115 
جهاز إنقاذ حرار يِ 11201211227 , 2605 1قممة 
جهاز الدمع لمتستعج1 , كتكدنتدممة 
جهاز ماضغ جهاز مضغ 1512260177 , 21202121115 
جهاز ذو ضغط سالب 11و15 225213576 , 22221:36115 
جهاز سنى 0 , 2605 1قممة 
جهاز لصن نث [02؟ , 22202124115 
مظهر »مرئية 2 
جهازء أداة » طبيقة ععسمتاممة 


مُصطلح يُستخدم لوصف الأجهزة امختلفة التي تُستخدم في 
الفم لتؤدي وظيفة محددة , علاجية أو تجميلية أو كلتيهماء 
أي جهازيستخدم في الفم لتحريك أو تثبيت الأسنان من 
أجل تصحيح أو منع سوء الإطباق أوتعويض الأسنان 
المفقودة أو استخدامه كجهاز ساد (02ئهت066) . 
طبيقة مُنشّطة »الجهاز الفعال 
طبيقة أندريسين - جهاز أندريسين - 5دءدع :لص , ععصفناممة 
الجهاز الفعال الموحد- طبيقة وظيفية - *2)01؟ناعة ع10ط0دمسر 
عضلية » جهاز وظيفي عضلي 
جهاز وظيفي عضلي من الأكريليك لتحريك الأسنان . 
طبيقة بيج » جهاز بيج 
جهاز تقوبمي ثابت يشتمل على حاصرة وحيدة التماس » 
تبت على السطح الوجهي للأسنان ما عدا الأرحاء الأولى » 
التي يُستخدم لها حاصرة ذات أنبوب دهليزي أفقي .يتم 
تحريك الأسنان باستخدام الأقواس السلكية المشتركة مع 
القوى المرنة والنوابض العمودية الإضافية » وأجهزة العم 
التدويرية . تمر الأقواس السلكية في سودي الضيق 
ا ا »وتيت 
لينة . وتدخل النوابض الإضافية فى اق 0 
للتتطاقفب لقنو ون دسي الفافاذ: ارسي , تليق 
الوّصّلات مباشرة على الأسنان أوتلحم على الأطواق 
الملصقة على الأسنان . 
طبيقة بملر ء جهاز بلمر 
جهاز تقويمي متحرك مصنوع من الأكريليك «الراتين» 
والأسلاك » يعمل بطريقة مماثلة للأجهزة الوظيفية الأخرى » 


:22152601 , ععمحتاممهة 


212 امه أمدم1اء 7:01 


5 , 212 تامرمة 


5*ناءلسناظ , ععسحتاممة 
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ذات شق لتمسك سلكاً مستطيلاً يوجد على حافتها ( يكون 
الشق أكثر عمقاً من الجهة اللسانية الدهليزية إذا كان عالياً أي 
لثوياً قاطعياً) . 
طبيقة ذات لولب توسيع » 
جهاز تقويم ذولولب موسع 
طبيقة خارج الفم 2 جهاز خارج الفم 
جهاز تقويمي متحرك يوضع خارج التجويف الفموي إما جزئياً أو 
كليًا . ويستخدم قمة أو خلفية الرأس أو الرقبة للتثبيت ؛ مثل 
حزن ام إن أس (مهءع11620) »وحزا ام العنق مدعع لمع اررع0) 
وقلنسوة الذقن (ومناء ستداك) وهي أمثلة على أنواع الأجهزة 
خارج الفم 
طبيقة ضمة الوجه » جهاز وجهي 
انظر ضمة الوجه (طتتن ععةة). ١‏ 
انطباق الجهاز 
طبيقة ثابتة » جهاز ثابت 
جهاز تقويمي محكم على الأسنان بواسطة الأطواق 
المللصوقة والوصلات المثبتة بمادة رابطة أو الإثنين معاً . 
بحيث لايستطيع المريض أن ينزعه . 
طبيقة ثابتة مشحر كة. جهاز 622072014" 0< , ععسقمتاممة 
ثابت متحرك 
جهاز تقويمي ثابت . يمكن رفعه من مكانه لضبطه وتعديله » 
ثم يتم إدخاله بدون رفع اللصاق أو الأطواق » مثل : جهاز 
القوس اللسانية الثابت المتحرك لع طعقة 21ناعصاة) 
(ععضةن1امم2 2072616اء7 وجهاز قوس جوشجاريان عبر 
الحنكي (طعتة 212691 مكصقت 5 *كممتتدعط005) . 
طبيقة فوجل - ماجل - 
جهاز ذو حاصرة م ركبة 
طبيقة المرحلة الرابعة - 
جهاز ذو حاصر 6 كبة ععسقتاممة أعكاعةئاط سمتاحستطصرمء 


5177 22212510113© , 22 لآمرمة 


120121انت2 , ععسمحتاممة 


ملك عع12 , ععممتاممة 


أ , ععسممتاممة 


1:0 , ععسمقتاممة 


- 1*5لع112-اعع1]"0 , ععممتاممة 
عع2طقتاممة أععاع03اط «امتامستطصمء 


- 51286 1011111 , ع©2دتامرمة 


00 


طبيقة فرنكل - طبيقة وظيفية 
عضلية . جهازو ظيفي عضلي ععسمتاممة لمسم تع سدالم روصم 
جهاز تقومي سني عضوي متحرك . مصنوع من أسلاك من 
الصلب «الفولاذ الذي لايصداأ» والأكريليك » يعمل 
يقة ممائلة للجهاز الوظيفى » لاستطالة الفك السفلى ؟ 
بالإضافة إلى أن جهاز قَرَنْكل له حواجز دهليزية ووسادة 
الشفة السفلى لشد السمحاق فى القمة الدهليزية فى 
ديعاو لليف التكين مل اليو الحرشي انا لمات اد 
الاثنين معاً . ١‏ 1 
طبيقة وظيفية - جهاز و ظيفي عضلي - لقممتاعصنا؟ , ععسمتاممة 


2011211 لمدم لاع 1م تدر 


- 5*اععلدع12ا1 , ععمختاممة 


أول نوع لجهاز تقويم بمسمار محلزن يستخدم لتوسيع الفك 
العلوي 1 


طبيقة حاصرة م ركبة ‏ د اعكلءة*ط دسمتاقستطصدف , ععسمتاممة 
(جهاز ذو تحاصر ار كبة) - عع صمتامررة ونصساكط] -صسطت 
طبيقة شون هن 


جهاز لتقويم الأسنان » يستخدم حاصرة تحتوي على 
مواصفات نظامي (©515عع80 واوعء8) وطق العلاج 
المستخدم أيضًا فلسفة كلتا الطريقتين . وتعتبر أجهزة المرحلة 
الرابعة (5]886 طاتناه*1) وفوجل ماجل (513811-اء505) 
وشون هن (102آ[-ضتاط0) وحاصرات كسلر تعاووعك]) 
(قاءكاعةئط جميعها أجهزة من النوع المركب . 

طبيقة جمجمية وجهية » طبيقة 

قحفية وجهية . جهاز قحفي وجهي 
نوع من الحبيرة تُستخدم إما خارجياً » أو داخلياً لتثبيت كسور 
منتصف الوجه أو الفك السفلي . 

طبيقة كروزات . جهاز كروزا 
جهاز تقويمي متحرك مصنوع عادة من أسلاك ذهبية بعد 
لحمها سوياً »ثم تنشيطها » تستخدم في إمالة الأسنان » وفي 
بعض الأحيان لدوران الأسنان فى التنضيد الإطباقى » من 
خلال امسطالة رجه ة الس الي السويدون كهاز 
كروزات لايخلّعون عادة الوحدات السنية . 

طبيقة جانبية » جهاز جانبي 
جهاز تقويمي ثابت صخ براك ٍ .هآنجل عاعمة .8.1 ؟ 
هو أساسامن أجهزة الدبوس والأنبوب والقوس الشريطية . 
يشتمل هذا النظام على حاصرات ذات شق مستطيل أو 
أنابيب أو كلا النوعين معاً . وترتبط بالأسنان من خلال 
الأطواق أو التثبيت المباشر على الأسطح الوجهية أو 
الدهليزية أو كلاهما معا . تكون أبعاد الشق 0.022 

838 بوصة أو 0.018 * 0.022 بوصة أفقَياً » وتثبت 

الأسلاك المستطيلة المستخدمة لتنضيد الأسنان فى الأبعاد 
الثلاثة على الحافة توعد اففبل م أكون مجودية كما 
فى طريقة القوس الشريطية (عناوتصطءء] تاععه دهططن) . 
هناك اختلافات عديدة في تصميم الشقّ الأساسي المستطيل 
تبعل هذا النظام حالياً أكثر الطرق استخّداماً للجهاز التقويمي 
الثابت متعدد الأطواق . أنظمة (ووزوعع50 وا عع86) هما 
الشكلان الأكثر استخداماً بشكل واسع لهذا النوع من 
الأجهزة . 
(في علم تقويم الأسنان) : الاسم الوصفي المستخدم لجهاز 
صمم بواسطة الدكتور أجل عاعوده . وهويتميز بحاصرة 


لق10121طوك , ععسحتاممهة 


5 , 2121 لآمرمة 


827715 , ععددتامرمهة 
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العضوي للفكين أو التحريك التقويمي للأسنان في الفك 
العلوي عادة . انظر حزام الرأس مدععلوء1]) . 
طبيقة القوس الكابحة - 
قوس نانس الكابحة 
جهاز فكي علوي ثابت صّمم من قبّل الدكتور نانس 
مدا : يشمل على قوس سلكية حتكية سميكة ملحومة 
في الجانب الحنكي من الأطواق المثبتة على الأرحاء الأولى » 
وتكون القوس السلكية موجهة من الأرحاء للأمام والأعلى 
إلى عمق قبة الحنك » حيث تستقّر في قرص الأكريليك ذلك 
للدعم الإضافي ؟؛ يسمى أيضاً 5 نانس المثبتة و'عهعمةآ<) 
(طعقة عمتلامط . 
طبيقة المستوى المائل » 
جهاز المستوى المائل 
جهازتقويمي في الفك العلوي يَغطي الأسنان الأمامية 
5 أواللحيك مع الأسنان الأمامية المركزية » بكتلة 
(ء810) أو مستوى مائل (86قام 0ءهناءم1) (مائل باتجاه 
الحنك) » حيث ينطبق على الأسنان الأمامية المركزية السفلية 
فقط . ويمنع إطباق الأسنان الخلفية . انظر أيضاً جهاز 
صفيحة العضّة (ععممنتاممة عنهام عاز8ظ) . 
طبيقة داخل الفم » جهاز داخل الفم 
مجموعة من الأجهزة المتنوعة الثابتة أو المتحركة توضع في 
الفم وتعمل بالكامل داخله . 
طبيقة كسلر -- 01 ح-ح- 1*5ة1وو]1 , 22 لآامرمة 
جهاز ذو حاصرة مركبة 
طبيقة لسانية شفوية : 
جهاز ساني شفوي 
جهازتقويمي يعتمد على ربط محدود للأسنان بأقواس 
اتيك تاعدية شري فى المك العلوى والشلى لاوم 
تحريك السن من خلال إصبع ونوابض إضافية أخرى تلحَم 
بالقاعدة بأسلاك قوسية . 
طبيقة القوس اللسانية . 
جهاز القوس اللسانية 
جهاز تقويمي يستخدم عادة في الفك السفلي » ويشمل على 
أطواق حول الرحى الأولى أو الثانية السفلية » وقوس سنية 
سميكة مماسة للأسطح اللسانية للأسنان الخلفية » والارتفاع 
اللساني اللشوي للأسنان الأمامية . أستخدم أساساً بواسطة 
ميرشو ن («مطؤء31) كجهاز مثبت (ععءصقناممة عم3ل8101]) 
أو كجهاز ضبط المسافة (ععمةناممة 1معادمء ععوم8) . عدله 
أتكنسيوا ن («هده1ى) وهيملي(12م18]) بإضافة النوابض 


د طاع*دة 10101325 , ععسمتاممة 


طععتج عستل1امط و*ععصواحا 


21212 1211220 , ععسمقتاممة 


12120121 , ععمقتاممة 


22 تارمة أعكاع ةط 


لمتاعدئ12101 , ععسممتاممة 


:21 ادتاعطة! , ععسممتاممة 


أي جهاز » متحرك أو ثابت مَصمّم في المقام الأول لعمل 
تغيرات في الهيكل العظمي »أو تغيرات سنية عن طريق 
استخدام القوى العضلية العصبية للجملة الفموية الفكية 
أي أنه الجهاز ا منشط مله كتاعة) . 

طبيقة جونسون ذات 1711 133 5 لامكمسطول , ععسمتاممة 

السلكين » جهاز جونسون ذو السلكين 
جهاز تقويمي يستخدم سلكين لهما قوى خفيفة . 

طبيقة مستوى الإرشاد » 

جهاز مستوى الإرشاد 
جهاز شري فك حاوي تمرك أرلمن عنس أ ريفز 
(01177) ؛ يستخدم مستوى العضة الأمامية المائلة لإطالة 
الفك السفلي إلى الأمام » ويجعل الأسنان الخلفية أيضا غير 

جهاز تصحيح العادات » طبيقة العادة 
جهاز تقويمي يستخدم المساعدة» المريض في التغلب على 
بعض العادات مثل :مص الإصبع (عسناعنه -عومةع) أو 
مص الإبهام (ع ماعن - طصتط]) أو دفع اللسان عتاعمه1) 
#قنامط أو كلها معاً . هذه الأجهزة إما أن تكون ثابتة أو 
متحركة ء والنوع المتحرك هو الأكثر استخداماً . في الحالتين 
تشمل المواصفات الأساسية » هيكلاً من السلك يمحتد من 
المسافة الحنكية للأسنان الأمامية المركزية العلوية فى الاتجاه 
السفلى والخلفى . حتى الحافة الَلّثوية اللسانية للأسنان 
المركزية الشفلية . يك هنم الجهاز ضمح لكبيع عادةمِضن 
الإصبع للمريض من وضع صبعه في فمه مما يذكره بالتراجع 
عن هذه العادة . كما يوجه جهاز تصحيح عادة دفع اللسان 
(1156)-6نا1028) طرف اللسان بعيداً عن السطح اللساني 
للأسنان المركزية الأمامية » وعالياً إلى منطقة التجعدات 
بالحنك . انظر حاجز اللسان » حاجب اللسان عتاعهه1) 
رطتك . 

طبيقة هاولي . جهاز هاولي 
جهاز تقويمي متحرك يضم قاعدة أكريليكية وضمّات مثبتّة 
وقوس شفوية بعروات عمودية كبيرة فى منطقة الأثياب » 
ويستخدم عادة لتشبيت الأسنان بعد المعالجة التقوبمية ؛ هذا 
النوع من الأجهزة يمكن تعديله حتى يؤدي العديد من 
الوظائف النشطة » وغير النشطة ١‏ السالبة » من خلال إضافة 
سلك آخرء أو أجزاء أكريليكية أو الاثنين معاعلى تصميم 
الجهاز الآولي . 

طبيقة حزا ام الرأ أس ٠‏ جهاز حزا ام الرأ أس "ندء208ع17 , ععسمتاممة 


أحد أجهزة الفم الخارجية المتحركة » التي تُستخدم للتحريك 


1322م علتتاع , ععسمحتاممة 


أتطقط , ععسحتاممة 


5 , ععمقتاممة 
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طبيقة تقويمية .» جهاز تقود يم الأسنان عنغه000تامره , ععسصقتاممة 
أي جهاز ثابت أو متحرك يستخدم في العلاج التقويمي للتأثير 
على النمو أو وضع الأسنان إما بتحريكهاأو الحفاظ عليها 
في الوضع المطلوب في العلاقة الصحيحة بين الفك العلوي 
والسفلي : 


55000 


بيقة تثبيت تقرويمية ع 28الطتداء 0000211 , ععصمتاممة 


طبيقة تقويمية 50 521277-20 عنأم 01000 , ععسمتاممهة 


لولبية الضبط . جهاز تقويمي لولبي الضبط 
طبيقة تجبيرية » طبيقة تقويمية , 
جهاز تقويم أو تجبير 
أي جهاز (طبيقة) يستخدم للتأثير على نمو أو وضع العظام . 
طبيقة كاسية لسطح الإطباق ‏ 
طبيقة مطّية لسطح الإطباق . جهاز مغطي للسطوح 
شكل غطائي يَغطي السطح الإطباقي للعديد من الأسنان 
يستخدم لتصحيح العضّة المقفلة (16ذط 010564) فى طب 
الأسنان التعويضي »أو كجبيرة للأسنان الطبيعية لعلاج 
أمراض النسج الداعمة وفي حالات صرير الأسنان 
(مدوند8) . انظر حشوة مصبوبة مغطية (إقامء01) . 


01107601 , ععممتاممة 


0111277 ,و ع12دتامرمة 


طبيقة الصفيحة » ]12م , ععسمتاممة 
جهاز صفيحي ذو الصفيحة 


مصطاح يُطلق على أي نوع من الأجهزة الأكريليكية 
المتحركة » مثل الُْتبت (6منماءة1) أو الجهاز السّني الصناعي 
(البدلة السنية) (عتتطدء() . 
طبيقةً الأنبوب والدبوس » 
جهاز الأنبوب والدبوس 
جهاز تقومي ثابت يشتمل على أنابيب عمودية ملحومة على 
الأسطح الوجهية للأطواق الحيطة بالآرحاء الثانية .يتم 
تحريك الأسنان باستخدام القوس السنية والدبابيس العمودية 
الملحومة بها التي تدخل داخل هذه الأنابيب . هذا النظام 
صممه أجل عاعمهى وقد حل محله طريقة القوس الشريطية 
(عتاوتصطععا طععتة طمطط1خ1) . 
طبيقة القوس الحمّالة . 
جهاز القوس الحمالة 
جهازتقويمي ثابت متحرك للفك العلوي . يشتمل على 
القوس عبر الحنكى (305 153250812]81) » بشكل حرف 
كيف بالأطراى الوفة فل الأرصساء براشطة يما 
وأنبوب ونُظُّم تشبيت . الجزء الأوسط على شكل حرف 7 
يستخدم لتوسيع السنخ السني أو دوران الأرحاء أو الاثنين 


612 212201 تنام , ععمقتاممة 


طء "ده 201:1١‏ , ععمقتاممة 


الإضافية الملحومة لتؤدي إلى التحريك الوظيفي النشط 
لين 1 
طبيقة القوس اللسانية 
الثابتة » جهاز القوس اللسانية الثابت 
القوس اللسانية التي تُلحَم بالأطواق » ولايمكن أن تزع إلا 
إذا نر الجهاز بأكمله . 
طبيقة الّقوس اللسانية الثابتة المتحركة 
جهازالقوس اللسانية الثابت المتحرك 22018516ع" 0ء«قطعنيه 
القوس اللسانية لها ميكانيكية تثبيت السلك في مكانه » 
ولكنها تسمح بنزعه لضبطه وتعديله . 
طبيقة كابح الشفة » جهاز كابح 
الشفة 
جهاز من السلك داخل الفم يرتبط عادة بالسطح الدهليزي « 
الخدي» للرحى الأولى السفلية ويشكل ضغطاً بواسطة الشفة 
السفلى يؤدي إلى تحريك الأسنان الخلفية . 
طبيقة وظيفية نزوعة معدلة - ع701721ء" 0010م رععسفتاممة 


0ع -طععة لمسعس!ا , ععسختاممة 


لدتاعط]! , ععسهتاممهة 


"اع متقتقتتاط ررنا , ععسختاممة 


طبيقة بيوناتور ععسقتامرة “امأقصماط - لمممتاعصسا؟ 
الجهازالموحد - طبيقة - 202010 , ععسمتاممة 
وظيفي ة عضلية عع ص تامرمة لمسمتاء سساكه ردم 


طبيقة وظيفية عضلية » 
جهاز وظيفي عضلي 
جهاز تقويمي يستخدم قوة العضلات للعلاج . يُستخدم 
أساساً لمعالجة النمط الثاني 1[ ؤقة[ه - التقسيم الأول من سوء 
الإطباق . وأحيانا لمعالجة النمط الثالث 111 01358 من سوء 
الإطباق . لاينطبق بشدة على الأسنان . ولكنه يتلامس معها 
أو بجزء منها في الفك السفلي والعلوي . وينحصر تأثيره في 
تنشيط العضلات المتواجدة بالفم أو حولة ونقل القوة الناتجة 
عنها إلى الأسنان والتوء السنخي . يسمى أيضاً جهاز 
أندريسين (ءعصهناممة 0000-6 » الطبيقة النرويجية 
(ععمقتاممة سمزعوء:8[1015) » وا ا منشط من هكناعى) » والجهاز 
الوظيفى (هءصدناممة 21دمناعمن) » أو الجهاز (الطبيقة) 
الموحد ف عه1طامده31) . 
طبيقة تقويمية وظيفية عضلية 
زوق بجبار نددين 
وظبني عضبار محر 


227501111110221 , ععمحتاممة 


22701111110231 , ععسمحتاممة 


011001021 1ط امترء:1 


الطبيقة النرويجية - سقاعء 71015 , ععسقتاممة 
طبيقة وظيفية عضلية ععسمتاممة لمسمتاع سصسله رودم 


طبيقة تغطي السطح الإطباقي 
للأسنان » جهاز يغطي السطح الإطباقي للأسنان 


011277 لدكتااء06 , ععسمحتاممة 
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تصحيح إطباق الأسنان . الجهاز الأكثر شيوعاً من هذا النوع 
هو جهاز (طبيقة) هولى المتحرك عاطةاممعم 5*نزع1ول) 
(ععمقتاممة . 1 
طبيقة القوس الشريطية . طبيقة ‏ عه صوططتر, ععصهنتاممة 
القوس الأنشوطية » جهاز ذو قوس شريطية 
نوع أولي من جهاز تقوبمي ثابت متعدد الأطواق » طوره 
آل عاعهة من جهازه ذي الأنبوب والدبوس » الذي 
يستخدم أقواساً سلكية مستطيلة الشكل مثبتة في 
الخاصرات » حيث يوازي احور الطولي للسلك المستطيل 
السطح الوجهي والسطح الدهليزي مثل ١‏ الشريط» . 
عهاز قبط الميالة 
طبيقة مص الإبهام , 
جهاز مانع لمص الإبهام . 
انظر جهاز تصحيحى للعادات (ععصقنتاممة غنطهة21) . 
طبيقة دفع اللسان » جهاز 
مانع لدفع اللسان 
انظر جهاز تصحيح العادات (ععصةناممة2 غذطه11) . 
طبيقة العارضة عبر الحنكية » 
جهاز ذو عارضة عبر الحنك 
قوس سلكية ثابتة أو قوس ثابتة متحركة تعبر قبة الحنك » 
ويرتبط بالأطواق المثبتة على الأرحاء الأولى والثانية حينما 
يكون الجهاز ثابتاً (ملحوما) ؛ ونُستخدم العارضة عبر 
الحنكية لدعم التثبيت حينما يكون بشكل قوس ثابئّة متحركة 
قوس جوشجاريان (طعتة 5'مقتتدعط605) . مكن أن 
يستخدم الجهاز أيضا لتعديل الوضع اللساني الدهليزي 
والوضع ا حوري للأرحاء المتصلة به . 
طبيقة ثنائية السلك ». طبيقة ذات 
سلك مزدوج » جهاز ثنائي السلك 
جهاز تقويمي ثابت » صمم بواسطة الدكتور جون جونسون 
01 طول باستخدام الأطواق مع الوقصلات عادة على 
الأسنان الست الأمامية والأرحاء الأولى الخلفية . وسّميّت 
هذه الطريقة نسبة لاستخدام السلك المزدوج ذي قطر 0.010 
بوصة وذي قوة الشد العالية لأنه يستخدم لمعظم عمليات 
تحريك الأسنان . يُعلّق السلك المزدوج في الحاصرات الأمامية 
وتثبت في مكانها بغطاء منزلق . تُثنى النهاية الّلفية وتضغط 
داخل أنبوب دهليزي سميك » حيث تكون قادرة على 
الاترلاق داجل أنبوت دعليري أعر ملجموم بأطواق فيه على 
الأرحاء . 
طبيقة شاملة » جهاز شامل 


2021101 ع72كرءع22 امه 


5 1ك-التتتط) , ععمقتاممة 


5 101511 , ©112121مرمهة 


21 22527212]21) , ععمقتاممة 


1711 17112 , ع22لتامرمة 


12171521 , ع6 2دتامرمة 


معاً . الأجزاء الخارجية للشكل 77 تتحكم بأجزاء الجهاز 
والأجزاء السنية الدهليزية وتساعد في التوسيع . 
طبيقة تنضيد الأسنان » 

جهاز تنضيد الأسنان 
جهاز تقومي متحرك مصنّع من مادة بلاستيكية نصف لينة » 
أو مطاطية على نماذج تقوبمية حيث يعاد تنضيد وترتيب 
الأسنان في علاقة مثالية ثلاثية الأبعاد . ويستخدم عادة 
كجهازيمثل وضع الأسنان النهائي بعد رفع الجهاز التقومي 
الثابت . 

جهاز تعويض الأسنان المفقودة 
جهاز لتعويض الأسنان المفقودة » ويمكن أن يكون ثابتاً (لا 
يمكن للمريض نزعه من الفم ) أو متحركاً (يمكن للمريض 
نزعه وتثبيته في الفم مرة أخرى ) . 

طبيقة توسيع الفك ‏ عوجي تونددالتتقم لأمرة؟ , ععسمتاممة 

الحنك والتوسيع التقويمي للفك العلوي دون تحريك 
الأسنان . ويشتمل الجهاز على جهازالمرفاع اللولبي 
(كدطدعدممة "عع اع 2[) الذي يرتبط بأسلاك سميكة ملتحمة 
بأطواق تكون عادة مثبتة على الضواحك الأولى والأضراس 
الأولى . فى بعض ال حالات , يضاف الأكريليك على الوجه 
الحنكي للجهاز بجانب اللولب من أجل زيادة الدعم 


2051610113 , ععتقتاممة 


2105111 , ععسمقتاممة 


الجانبى . 
طبيقة توسيع الحنك ‏ «اعلصومىي لوأقلهم لأرة" , ععسمتاممة 


انظر جهاز توسيع الفك العلوي السريع نه تفط لذمة]1) 
(ععمقتاممة تتعلصدمعء . 
طبيقة متحر كة . طبيقة قابلة للتزع ٠‏ ع20921ء" , ععسممتاممة 
جهاز متحرك 
أي جهاز من الأجهزة العديدة التقويمية أو التعويضية 
المستخدمة للتحريك النشط للسن » أو للتثبيت السلبي 
للأسنان » أو لتعويض الأسنان المفقودة » ويمكن للمريض 
نزعه وإدخاله إلى الفم بسهولة . 
جهاز تقويمي متحرك 
موجه للنمو 
طبيقة التبيت » جهاز التثبيت "تعستهاء" , ععممتاممة 
جهاز متحرك أو ثابت يستخدم بعد العلاج التقويمي النشط » 
وذلك للسماح بتكيف الأنسجة الرخوة والصلبة لتتلائم مع 


)امع 201214ع" رععسمحتاممهة 


01001021 ع22دل تناع 
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سطحان مجاوران لسنين في القوس السنية . عادةً السطح 
الإنسي لسن والسطح الوحشي للسن التي تليها . في حالة 
القاطعين المركزيين يكون السطحان الأنسيان متجاورين . 
ملاصق »مُقارب .متقارب 
سطحان متقاربان » ويطلق على أسطح الأسنان المتجاورة . 


20010 


و 
تقارب . تلاصق . تقريب » مقاربة ممه 
معوّرءوزرة »مريلة »غطاء واق 2010 


كساء صغير يقي الصدر والبطن ". 
مئزر المريض السني 

0 رصاصي 

مزر رصاصي ‏ سطاطي 

مئزر الطبيب » مئزر الممارس » 


أطعلامم لماصعل , دمج 
20 , لامنامة 
"1< 1420 , نادمه 


00612601 , لماص 


واقي الممارس 
مئزر رصاصى مُغطى 0 ]0195016-60 , مامه 
بالبلاستيك 
مئزر رصاصى مُغطى 60 0عتدع 11-60 , لامنامة 
بالمطاط 
و 2 و 
نابض مقو . نابض مؤازر 21010111 


نابض تقويمي من السلك الرفيع ملفوف حول سلك آخر 
سميك أو قوس سلكية . ويُعلق تحته لتوليد قوة دفع على 
الأسنان الأمامية . 
ندرة اللعاب.نقص اللعاب ممكتله جامة - متلوجامهة 
ندرة اللعاب »غياب اللعاب ٠‏ 23005211580108 - مسكتلة زمه 
الطلى 
غير مُتقيّح , بلاصديد . لامقيح 
غير صديدي 2 غير ممُكون للصديد. لامقبح 20 
غير تقيح » بدون صديد . لامق 05] 205 - 2250115 
0 » انخفاض مؤقت 5 2 إقلاع الحمى قلدءنزصة 
ماء (لانينية) 
ماء مُقطر (لاتينية) 
ماءملكي - 
حامض نترات الهيدر و كلوريك 
سائل أكّال متبخر ء لونه أصفر » يستخدم في إذابة المعادن 


2273:6]0115 - 35 


0 -20113 
. أ015 . 30 - دأهللتادع0 20112 


210 011ل1طاء1:0لقط0*ته - داعع* منود 


«الذهب والبلاتين) » ويحضر بمزج 3 أو 4 أجزاء/ حجم من 
حمض الهيدروكلوريك مع جزء واحد من حمض 
قناةفالوب - القناة لقصف 1221 - كستم10[ه"1 01 أعسلعدود 
الوجهية . (مسال فالوب) 
مات 
فل انام وك ارو بالا اماف 


206015 


جهازتقوبمي مُتعدد الأطواق الثابتة » وهو طريقة الربط 
التقويمي باستخدام الشقوق المستطيلة الثنائية المثبتة على 
السطح الوجهي والسطح الدهليزي للأسنان .صمم هذا 
النظام تي أتتكسسدو ن («مكمكلاى 1ععمعم5) » ود يحتاج 
سلكين مستطيلين بمواصفات المقطع المستطيل وتكون 
الأسلاك الأخرى بمواصفات القوس الشريطية دهط816) 
(طعتة . 
طبيقة القوس بشكل/77 . 
جهاز القوس بشكل 77 
قوس ثابتة للفك العلوي على شكل ١7‏ ويلحم بأطواق 
اجات ريعد ا يعاو نالل الفررصي ا سا1 انر جهن 
القوس الحمالة (ععصقتاممة طعمة معكروم) . 


طععرج 11١‏ , ععسمحتاممة 


استعمال » تطبيق دمناوء ناممة 
أداة تطبيق . محطاط تنمس 2401عتارمة 


أداة يدوية ذت طرف كروي صغير تُستخدم لوضع الدواء أو 


محطاطذو 9 كر وية للقط , امعمعتاممة 

أَدَاة تطبيق هيدروكسيد 705106لتوط بسستعلهء , دمأمعتاصمة 
الكالسيو م 

موعد . تعيين اداع ساس اممرمه 

دمج »إضافة »تراكب »نمو تراكبي »مقاربة 210 


العضوي للأنسجة السنية الصلبة . 

2- التماس بين سطحين متقابلين والتطابق بينهما . 
نموتراكبي .نمو مصاقب 

زيادة في الحجم بإضافة نسيج جديد » كمافى حالة تكوين 

طبقة جديدة من النسيج عند تشكل العظم أو تشكل السن. 


0ع 005110021م2 


اقتراب » مأتى 0 
مجاو رء ملاصق 2 متقار ب لقستده:دم ح لقستعدمدممة 
وجه ملاصق 101121مم2 
حفر ةملاصقة 2517 لمستعماممصة 
حفرة في السطح الإنسي أو السطح الوحشي للسن » أو 

الاثنين معاً . 


سطح ملاصق ٠‏ عع2تتناد 1[هناناكتعاصذ - ععدسناد لمستعدم ممه 
سطح مجاور . سطح مقارب 
سطحان متجاوران لسنين في القوس السنية ؛ عادةً السطح 
الإنسي لسن والسطح الوحشي للسن التي تليها . في حالة 
القاطعين المركزيين يكون السطحان الأنسيان متجاورين . 
أسطح محاورة » أسطح ملاصقة . - وعع2 ]تناد لم ستده:دممة 


أسطح مقاربة 


15 لامسل0"ام 1211 


2702 


تتكون القوس السنية من الأسطح الدهليزية والوجهية 
للأسنان حينما نشاهدها من السطح الإطباقي ؛ ويختلف 
شكل القّوس السنية من فرد إلى آخر بشكل كبير » وعادة ما 
يكون وصفه كما يلى : 
قطعي مكافى ام : له شكل القطع المكافيء ؛ له 
قوسن أماية واجواه القلفية متفرجة فلبلا 
زائدي المقطع (عناهطيهعم:88]) : له شكل القطع الزائد ؛ له 
قوس أمامية مسطحة وأجزاء خلفية منفرجة بشكل واضح 
وملحوظ . 
مَجِسم القطع الناقص ((50104م5111) :له شكل القطع 
الناقص ؛ الجزء الأمامى مقوس «منحنى» والأجزاء الخلفية 
متقاربة بشكل خفيف 1 ْ 
مربع أو مُسطّح (1180 02 عتشنرن5) : له شكل المريع ؟ والجزء 
الأمامي مُسطح والأجزاء الخلفية متوازية نسبيا . 
شكل حرف (0106832) : له شكل حرف 5وعطده (0) ؛ 
حيث الجزء الأمامي مُقوس والأجزاء الخلفية متقاربة ثم 
منفرجة «متباعدة» . 

قو س 0 رد ية.ءعقوس الدرد 115 ور طععرة 
الارتفاع السنخي الْتبقّي بعد خلع جميع الأسنان 

توس التوسيع ‏ كوس موهيفة 
جهاز تقويمي (بدلة) سني يستخدم في التحريك الجانبي 
للأسنان . 

قوس لسانية ثابتة متحركة 


2111 0 


121ا5 1[ 22201211 28:0 ر, اعمج 

قو سي الشكل » شكل القوس مخدم؟ طاععيج 
الشكل الهندسي للقوس السّنية (مُستدّقة الشكل 
عستعمة1 2 بك الشكل 07010 » مره الشكل 
#ندان » إلخ) أو سلك قوسي يعدل ليطابق شكل القوس 


الستعةة:. 
قوس حنكية لسانية - عستاقلهدرودوماع , طعنية 
طعتدج [د1055ع221260 

قو س جوشجاريان 21221م2125) 5د تدطط05© , لطعتت 

عب رالحتكي 
قو س ا علطامع , طععية 
قو س كابحة 5 , طعندة 
قوس مثالية لهع10 , طعنية 


عبارة عن سلك تقويمي يشكل على هيئة قوس بحيث أنه 
حينما يُركّبٍ في جهاز تقوبمي ثابت » يقوم بترتيب ورتصف 
مثالى للأسنان فى الأبعاد الثلاثة الفراغية . 

قوس 0 نسون ثنائية السلك ٠‏ عننل؟ ستو و*سممسطمل , طعميع 
قوس جونسون ذات السلك المزدوج 


طُهاو ة مكتسبة » جليدة مكتسبة عاعتتلاعم لعسوة 
بزوغها . 


لسر سجر نمك - 

محو رقماش الصتفر ةّ طامك تإجتعص , عتمطعية 
( الصقل أو الجلخ) 

فوس طعنعرج 


1- متحني أو قوسي الشكل . 

2- شكل أو نوع من جهاز تقويمي . 

3-مصطلح يستخدم للدلالة على الأسنان أو العظم 

القاعدي في كلا الفكين » أو كناية عن الفك العلوي أو 

الفلع السفلى..» 

قو سات »قو س در در ية تتقامء219 , طاععيج 
الشكل القوسي للناتئ السنخي المحيط بالأسنان في كلا 

الفكين العلوي والسفلي . 

عارضة قوسية . سلك قوسي 

1- جهاز تقويمي مُكون من سلك تمتد حول القوس السنية 
تيت به الأسنان المراد تحريكها . 

2 -جبائر معدنية مُتعددة مصممة لتلائم الأسنان في كل 
قوس سنية » تساعد على تثبيت واتزان الأسنان المقلقلة » أو 
كسور العظام المصاحبة لها »أو كليهما معا . 

تثبيت بالعارضة القوسية ‏ 
تثبيت بالسلك القوسي 
يقة جراحية لتثبيت كسر في الفك السفلي أوالفك 
العلوي » بواسئطة فى عارضة محذقية لخطابق اليطع 
الدهليزي «الخندي» والسطح الوجهي للأسنان » وتشبيت 
العارضة بالأسنان بواسطة رباط من السلك اللين مصنوع من 
الفولاذ الذي لايصدأ » يرر حول أعناق الأسنان . 
قوس قاعدية 


تفط طاعندج 


11 221 لعج 


لوكةط , طعتدج 
العظم القاعدي الذي يأخذ شكل حرف ((]) للفك العلوي 
والسفلي . 

قوس غلصمية ‏ قوس خيشومية 
أقواس متتالية من نسيج اللحمة المتوسطة تقع بين البلعوم 
وطبقة الأديم الظاهر العنقي في الجنين ؛ تتكون منها 
التراكيب العضلية الهيكلية للرأس والرقبة . 


لقتطعصقعتط , طععرج 


جسر قفوسى 21105 تنوم < ع61108 طاعندج 
جسر فوسى - جسر ثابت 1105 1:60 - ععلقتتط طاععرة 
فون شئية ا لماعل , طعنة 


انتظام وترتيب الأسنان في الفك السفلي والفك العلوي على 
شكل القوس . 
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قو س عبر الحنكى . قوس عبر الحنك ‏ 2]81[قركصقتنا , طعضية 

الفرجية الفوطية” 
أداة معدنية أنبوبية فيها أثلام بأحجام مختلفة » تُستخدم 
لتشكيل أسلاك الأقواس التقويمية المستقيمة بالشكل 
القوسي . 

عرض القّوس 1 طنج 
عرض القوس السنية » وتختلف بحسب المسافات بين 
الأسنان المتقابلة البسرى واليمنى . يُحدد عرض القوس » 
بالقياس المباشر بين الأنياب» والأرحاء الأولى » 
والضواحك الثانية . مجموع المسافات مابين الأنياب » 
ومابين الضواحك ». ومابين الأرحاء هو عرض القوس 
السنية . 

سلك قوسي 
سلك تقومى يثبت بسنين أو أكثر من خلال وصلات 
ثابتة بالأسنان » 'يستخدم لتحريك أو لتوجيه حركة السن . 
انظر أيضاً سلك قَوِ سى كامل(32055156 11011) » سلك 
قو سي جزئي 21010577116 اماق 2 
جزء من سلك رفيع فولاذي لايصداً يكيف على القوس 
السنية » ويثْبت في الوصلات التقويمية الأخرى على الجانب 
الشفوي أو الدهليزي للأسنان » ويستخدم في العلاج 
التقويمي لربط الأسنان ببعضها للتحكم في حركة السن أو 
لتبيت الأسنان فى وضع ثابت لمنع حركتها ‏ أو لمنع حركة 
أخرى إضافية ؛ يُستخدم في أغلب الأجهزة التقوبمية الثابتة 
ذات الأطواق المتعددة . أو النُظم االتقوبمية الثابتة الملحومة 
بتخريش ميناء السن ذات المظهر الجمالى . 

سلك قوسى مستمر ش22 عقت طععية 
(في تقويم الأسنان) : سلك مُّبّت بالوصلات التاجية على 
كل الأسنان البازغة في القوس السنية السفلية أو القوس 
ال لي 

سلك قوسى كامل 
سلك يثبت بالأسنان » يُمتد من منطقة الأرحاء من جانب 
القوس السنية إلى الجانب الآخر » يُستخدم لتحريك 
وتوجيه سن لتقويمها . 

سلك قوسي جزئي 


أ011) لطاععدة 


ع2 11:62 لطاععرة 


لان , عاخطععرة 


-10221)ع»56 , 11:2 طععيج 
711 طععتة [هاسعصوء5 
(في تقويم الأسنان) : سلك قوسي يثْبّت على الوصلات 
التاجية لبعض الأسنان فقط ؛ يثبت عادة على جانب واحد 
من القوس السنية أوالجزء الأمامي منها . مثل القواطع 
الأربعة الأمامية أو الأرحاء الخلفية فقط . 


جهاز تقومى ثابت صممه جون جونسون 1012502 ططول 

"مكون من قوس سلكية تمتد حول القوس السنية تنبت بها 
الأسنان المقصود تقويمها ؛ انظر جهاز ثنائي (مزدوج) السلك 
(ععممتاممة عا مل[ . 

وَل انواس 

قياس المسافة المتاحة أو المسافة المطلوبة التى نحتاجها 
لترتيب وصف الأسنان في القوس السنية . انظر أيضاً طول 
القوس المتاح (طاعمعا طععة عاطقاتهحكة) . 


طاعدعا طعنرج 


قصور طول القوس - - تإعسع نع ع0 طاعمع! طععرج 
تعارض طول القوس ع لقرع نولل لامعا طععيج 
اختلاف المسافة المتاحة عن المسافة المطلوبة لصف وترتيب 
الأسنان . 

قوس لسانية لفناعصتا , طعنية 


جهاز لتقويم الأسنان له سلك يطابق الناحية اللسانية للقوس 
السنية .انظر جهاز القوس اللسانية اععة [2ناعهنة) 
(ععمقتاممة . 
قوس الفك السفلى 
1- هى القوس الماسيتة «النيشومية» الأولى 56ذ1) 
37 لمتطعصةءط وينشاً منها الفكان وأجزاء من الوجه . 
2- القّوس السنية للفك السفلي . 


22212011111121 , طاععدج 


قوس الفك العلو يِ مه لتقم , طععية 
قوس أنفية لفكقط ر طععية 
القوس الحنكية «سقف الفم») لفأقلهم , طعنية 
القوس اللسانية الحنكية - 1ددد21260810م , طاعنتة 


عه عستأملادم 5505ماع 
دعامة الغندبتين الأماميتين . 
القوس البلعومية الحنكية 
دعامة الغندبتين الخلفيتين . 
القوس الدّرد الجزئية 
هي القوس السنية التي تكون فيها بعض الأسنان مفقودة 
وليس كلها . 
دبابيس تثبيت القوس 
قوس شريطية . قوس أنشوطية 
جهاز تقويمي مكون من سلك عريض مطابق للقوس السنية » 
يستعمل للارتكاز عند تحريك الأسنان » وهو نوع من قوس 
التو سيع (طعقهة ممتكموم:8) . 
القّوس فوق الهدبية ‏ القّوس الحاجبية 
بُروز صغير على الجزء الأوسط للحافة فوق الحجاجية للعظم 


لوء5285تقطم 021260 , طاععج 


0ع 1211م , طعنرج 


كطام عستستماء» -طعترج 


0ط , طاععرج 


اناك , اعمج 
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باحة السد الخلفى . منطقة السد الخلفى 
باحة السّداد الحنكى الخلفى - 551 لقاقلقم 20511101 , 21:69 
- باحة السسّد الخلفى » منطقة السد الخلفى 
هي باحة من الأنسجة الرخوة عند التحام الحنك الصلب مع 
الحنك الرخو » تساعد على ثبات واستقرار البدلة السنية . 
باحة ضغط . منطقة ضغط 
باحة متفذة للأشعة » منطقة شافة للأشعة 
باحة تقّليل الضغط . باحة إزالة الضغط » 
منطقة تحرير الضغط 
باحة استناد » منطقة استناد 
الباحة خلف الضرسى اللامى » 
ملظفة حل القبرسن اللا 
باحة التجاعيد الحنكية , باحة المُضون الحنكية 
منطقة التجاعيد الحنكية 
توجد ثنيات أو تجعدات من الأنسجة في الجزء الأمامي من 
الدتك العلل 
باحة حاملة للضغط . باحة 
حاملة للجهد - باحة مستقر القاعدة » 
منطقة السرج 
انظر باحة امقر القاعدي (وعتة لوعو لوكة8) . 
باحة داعمة . منطقة داعمة 
باحةصدغية 1 
باحة احتمال النسبج 
باحة دهليزية 
هالة ؛لعوة » خلال ؛فُرجة 
1 - أية فَجوة صغيرة في نسيج . 
2- حَلقة مستديرة حمراء حول إصابة ملتهبة على الجلد . 
3- مساحة مستديرة سوداء أو حمراء وردية حول حَلّمة 
الثدي 1 
4 - مساحة القَرّحية المجيطة بحدقة العين . 


21:29 , 205]-1 0 


2051-5323 2 


21:62 , 21255111 
21:9 , 11111 


آع1اع" , وع:21 


ادع" ر 21:62 


21:9 , 10 


11526 و 2162 


15ة-55ع5]1 , 21:9 


< 69591 5626 9 


0 21:69 
2220121ع)] , وعندة 

5ل تقء-15511) , :21 
11121 )75 , وع:21 


201 - و1امع:21 


هالات . مُرجات 21012 
هالى . لعوي ء خَلالى تقامعة 


نسيج خلالى ؛نسيج هالى عناوكل) تتقامء :21 
تسمم بأملاح الفضة 3 الانسمام 
الفضى . التفضض (التصبغ بالفضة) «رو وومةه - وأمدتروتدد 
حالة تحدث للذين يستخدمون الآدوية أو المراهم الحتوية على 
الفضة ء أو العاملين في مجال صناعة الفضة . وتتميز هذه 
الحالة بتغيّر لون الجلد والأغشية ال خاطية إلى الأزرق الرمادي 

يشمل الجسم كله . 


21:57119 - 218710515 - 


سلك قوسى جز ئى (قطعى) - لفاأمعصوعد , عتتر طععية 
١‏ 1 1 511 طاععية لهمسمتاععع 
قوس وجنية » قوس عذارية 275011211 , طاعتة 
«مصطلح متروك» 
القوس المكونة من العظم الوجني والنتوء الوجني للفك 
العلوي والعظم الصدغي. 
صفةالمطبق 
تستخدم لوصف مطبق يشمل عناصر اكمر اللّقمي في الجزء 
العلوي والعناصر آللٌقمية في الجزء السفلي . 


21600 


تضيق م لمعته 
ضيق أو انقباض القناة أو أي فتحة أخرى : 

قوس طاعنرة - متعنية 

قوس سنخى فكى سفلى ‏ عتنقلناطن0 8 سقصصم كتتقاوء؟219 متعضة 

قوس مدني فكي علو ىّ عد التكتهمم متتقامء؟21 كتاعنيج 


كتلدامعل كتدج 


قوس الأسنان 
قوس الحنك . قوسا الأساليق 


-221201 كتناء:21 


12115 عط 01 ستتمللام عطا 


قوس وجنى 115 211591 
منطقة . مساحة محدودة » باحة 212 


باحةسمعية عنأكنام20 روع:21 


باحة قميةءباحةذروية لمعتمة يقععتة 
ناكة سطة 
باحة مستقر القاعدة . منطقة السرج 
( مستقر الجهاز الإكريليكي) 
جزء من القوس السنية بدون أسنان يستقر عليه الجهاز السني 
الاصطناعى المتحرك أو الثابت . 
ناح ارقا ة النولة الحعةت 
باحة مُستقّر القاعدة . منطقة السرج 
باحة استناد البدلة السنية  -‏ - ص0 ه0صنم؟ عسسطمعل , وعنية 
باحة مستقر القاعدة , منطقة السرج 
البدلة السنية - 511200111115 1تاأطع ر وعندة 
باحة مستقر القاعدة » منطقة السرج 
باحة الدّرد » باحة بلا أسنان » سرج 
باحة بؤري . منطقة بؤرية 
باحة الطبعة » منطقة الطبعة ل 
عبارة عن ساحة تراكيب التجويف الفموي (الأسنان 
والارتفاع السنخي المتبقي) . 
الباحة كمثرية الشكل 
باحة الوسادة خلف الرحى الثالثة . 


21:29 2101160177 


أو 22521 , 21:69 


- علاتتدعءط ع"تتاأصعل , وععدج 


52521 562] 2 


3 أدع5 53591 
باحة دعم 
5 أدع5 52591 
61015 , 21:9 


21:2 , 1021 


21:22 , 2621-5220 
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عصب أرنولد - كتدة لاع تله عكتعم - مكعم 10'5[مصرم 


الفرع الأذنى للعصب المبهم رمه أل . 


عطري عن لمعته 
ِ تيب » تنضيد »رصف 2 تظم أ داعم 1ه 
تو قف للخنيك 
تومّففالقلب عدتلضق ر أمعسسية 


توف الدوران . توقف دوران الدم 017]هلتاعتتك , أوع ناته 

توقف النضح 

نخر متوقف . تسوس مُتوقف 
آفة نخرية لاتبدي أية علامة على تقدم النخر في السن . 

نخر سنى متوقف علق لمأسصعل لعاوء ترج 

لانظمية » عدم انتظام نَظْم القلب 2 
اضطراب النظم 

رأس السهم - قوس قوطية 

مشبكة رأس السهم ؛ضَمّة رأس السهم 

مُشبكة رأس السهم المعدلة 0066م , مفقكء لدعط-«رمضة 

راسمة سهمية نقطية 

1- إبرة تستخدم لنسخ رسم شبيه بالقوس القوطية . 

2-جهاز 0 الفك السفلي . 

3- جهاز فيه نقطة ترسيم متصلة بأحد الفكين ولوحة رسم 
بياني أولوحة رسم استشفافي مُتصلة بالفك الآخرء 
يستخدم لتسجيل اتجاه ومدى حركات الفك السفلي . 
انظر أيضاً راسمة القّوس القوطية (7ععهتا ططاعنة عنطاه6) . 

زاسمة سهيية انوك 


1110 رأوع:211 


2115160 2115 


قتسصطط) اسه 


طعندة عتطامع) - 0جعط هته 


رمك 20ع-211:01 


لم12 أزمم-211017 


عتطامع - عطاع2) أسامم-0تة 
راسمة قوسية قوطية - أستومع01ع6ه - عسع هم طعنية 
راسمة ذات نقطة إبرية - 
لرس ارائية اشحلا 
عمل رسم يشابه رأس السهم أو القوس القوطية عن طريق 
جهاز مُتصل بالفكين المتقابلين . شكل الرسم يعتمد على 
0 الترسيم بالنسبة للوحة الرسم. وتمثل قمة 
س السهم المرسوم بدقة أقصى ارتداد للعلاقة غير المتوترة 
ل أي العلاقة المركزية . 
زرنبخ » زرنيخي (متعلق بالزرنيخ) أرسنيكي . 
(متعلق بالحمض الأرسنبكي) 
التهاب الفم الزرنيخي 
حالة فموية غير طبيعية تصاحب التسمم الزرنيخي » تتميز 
بجفاف واحمرار وتقرح مخاطية الفم المؤللة » و فرفرية 
(عتامس2) » وقلقلة الأسنان (واتلأطم طاعه1) . انظر أيضاً 


5 1ا71ا)5 2 قطاء 2 


2151 


115 عنداء21:5 


تسمم زرنيخى (7015001285 علمعوتظ) . 


عديم الآنف . اللا أنف متستطسضة - متستطيج 
عوز الريبوفلافين »3 
نقص فيتامين رآ 
الريبوفلافين هو أحد أنواع فيتامين ب المركّبٍ ونقصه يُسبّب 
التهاب زوايا الفم » وتَشقّق الشفتين وحَرشّفتها , وتفشر 
البشرة الزهامى الحرشفى حول الأنف والعينين » والتهاب 
اللسان إلخ. 
حجر أركانسو 
النهايات القاطعة للأدوات السنية » كما يمكن تركيبه على 
حامل أقراص واستخدامه لسحل البورسلين أو حواف ميناء 
السية.؟ يسمى أيضاً بوليستون (20195]056) . 
مَزِيج أركوفي 
نسبة إلى ج أركوفي » ,1923 :411073 .1 طبيب أسنان 


21111 515 


تقص الريبوفلاقين 3 


50 - 5102 كوك5د2ق؟11 ىم 


151 1120773"5ى 


مستحضر طبي يحتوي على 8 جرام فينول و4 جرام كافور 
و4 سنتيميتر مُكعب من زيت الإيكاليبتول » يستخدم في 
علاج أقنية الجذور العفنة . 


ذرع »ساعد . عضد بسك 
ضمّة ذاتث ذراع » مشبكة ذات ذراع وكقكء تنه 
سنادالذرا اع ك1 تت 
الضمة ذات العارضة والذراع رفقك عتقط , تج 
ذرا اع مقو يه كلع ةط , مصيج 


ذلك الجزء من الجهاز السني الجزئي المصمّم لمقاومة الحركة 
الجانبية أو الإزاحة . 
ضّمةذات ذراع محيطي » 
مشبكة محيطية الذراع 
ذراع ترددية 
ساعد التثبيت .ذراع التثبيت 
ذراع تثبيتية » ذراع مثبتة 
حقيبة الطبيب . مُعدّات 
الطبيب 


و« 


الأدوات والكتب والأجهزة والمواد والتجهيزات الأخرى » 
التى يستعملها الطبيب الممارس أو طبيب الأسنان فى مهنته . 


مكمك 20121ع:1211تاء تله , لدج 


21101105 
211210 
2ع" ر ده 


21:1112111611121:111111 - 1 


جهاز (طبيقة) أرنولد عع مقتاصرمة 2010:5م 
عقدة أر نوا للع العقدة 10 ©0112 - نامتاعطدع 41201015 
الأذنية 


ف أرنولد » نسبة إلى 1803 -1890 , 10وسية .1 » مشرّح 


ألماني : 
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شريان وارد أحء نع لله , العامة 
و يان سنخى تتقامء21 , لإتعامرة 


الشريان 9 العلوي الخلفي «متتعمتة #متتعاوهط) 
(لتاعاتة نتقامء 217 ع الفك العلوي » والشريان السنخى 
السفلى الخلفى (لإتعاعة عقامء:21 «متتعكمة ومتعاومط) يُتذي 
الفك السفلي والأسنان السفلية . 


شريان زاوي "نللتاقطة , لإتتعاتية 
ع يان قوسى 211 , لإلتعاتية 
شريان 0 2001160177 , لإلتعاعية 
شريان أذنى م12ناء لات , العامة 
شريان شدقى ٠»‏ شريان خدي لوععتاط , لإتعامية 


شريان مبوق »شريان فمى 01 2ستععتاط , عاد 

و 1 

شريان سباتي 
2 5 5 0 03 ع 5 0 

الشريان الرئيسي الذي يغذي الرأس ؛ ويتفرع إلى فرعين » 

شريان سباتى باطن ((211619 6310010 12161031) وشريان 


21117 , 00 


ا ظاهر (لإاعاتة لتأمتدء لممتتعاوط) . 


شريان كهفي 


211617 95 5 


شريان مخيخى تقلاءطعع , إتتعامية 
سر يان لي لقنااء ع , العامة 
06 يان رقبى (عنقى ( لداع , لإتعاتية 
3 يان سباتي عام شريان سباتي 2010 «ممصطصصق , إتعاتية 
لدو 2 
شريان تاجى 010121-77 و امع اده 
يدي عضلات القلب . 
شريان حلقى درقى 00 إطامع ل , العامة 
شريان سنى ايد لداعل , العامة 


يعْذّي الفكين والأسنان ؛ مثل الشريان السّني الأمامي 
والشريان السني الخلفي والشريان السني السفلي . 


شريان صادر أصء نع لك , إمتعاعية 
شر يان مر نْ عتافقكء , عاد 
سر يان غربالى لل أمتططاء , إتعامية 
شر عات سباتى ظاعهر 0 [21 معام , عه 
5 يان ين ظاهر 7للللتتقطط لمسعاس , لومعامية 
سر يان و 00 لمعه , العامة 
يغذي لوج : 
ملقط شريانى وجرء101 21:19 


- 


أي ملقط يستعمل للإمساك والضغط على نهاية الشريان 
أثناء ربطه . مثل الجفت الشرياني ذاتي الغلق » والذي 


خطأ صنعي 8 نتاج اصطناعي 
يستخدم هذا المصطاح في علم النسج ليعبّر عن عيب أو 
نَشْوَه حدث بطريقة اصطناعية خلال تحضير العينة مسبباً 
انحسار اللثة الصناعى 
شريان 1 21117 - وألاع ]21 


شريان سنخي سفلي 


)12 - أعدواء:21 


0 512517921 [دتاعد]ء21 


- 11111101 كتتمامء؟21 حلتاء):21 


121101 210121: 21177 


شريان سمعى  -‏ 9لاء)5ة عستطاستووطه1 - و«نانلسه متعاتية 
شريان تبهي 
شريانى لمتعاعيهة 
نزف شريانى كستلءة1! لمعته 
كه ين العامة 
فرع دقيق من شريان . 
تمزق الشريان كتداع ط ده ع تيه 
داء تصلب الشرايين كتوم 05 رع تيه 


حالة مرضية تُصيب الشرايين » وتتميز بزيادة ثخانة جدار 
الشريان وفَقْد مُرونته ؛ وهي حالة تصاحب مجموعة من 
الأمراض . وتصلب الشرايين ينتج عنه قلة أنْسياب تدفق الدم 
الذي يؤثر على كفاءة عمل العضو . 


تضيق شريانى لك 
ضيق القطر الداخلى للشريان . 

تعظّم الشريان 1 دأوه)دم تع ترج 

التهاب الشريان . التهاب شر ياني كتا ءانه 


التهاب الشريان القحفى لمتصسوىك ,كت تعامية 
مون خط صمي ب القواك لجرا الاأرعية اللنموية في 
الشريان القحفي عند المصابين الذين تكون أعمارهم فوق 
0 سنة » وقد يؤدي إلى العمى أو السكتة أو كليهما . 
يشخص المرض بواسطة خزعة (81059) من الشريان . 

لتهاب الشريان الصلاغي 

ريا 

7 وعاء دموي يمر فيه الدم المؤوكسج (51000 لع 21معع:0) من 
القلب إلى الجسم .يتكون جداره من ثلاث طبقات : الطبقة 
الداخلية «غلالة باطنة 1216108 1"10108'») وهى بسماكة خلية 
واحدة » والّطبقة الوسطى «غلالة وسطى 0 
تتكون من نسيج مرن » والطبقّة الخارجية «غلالة خارجية أو 
برآنية ( 88نامء207 وءنهنا1 وتتكو ن من نسيج ليفي .حينما 
يقطع الشريان يتدفق دم أحمر زاه » ويمكن أن تشعر بانقباض 
الشرايين الكبيرة عند انقباض القلب . 


[2222012ه) , كخالترع امج 


21117 
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شريان ينقل الدم غير المؤكسد (الخالي من الأكسجين) » من 


القلب إلى الرئتين . 
شريان كعبرى لدنلة" , تإتعاعية 
0 يان جذرى تقلنء 201" , إسعاتية 


3 يان وتدي حنكى ع2م1هم -متعطمه , إمتعاسية 
0 يان قصى ترقوى ي خشائي 01 0ع , لإتتعاتية 
0 يان إبر يِ خشائى ١‏ 010كهمم 10نما؟ , إتدع ايد 
رياو كت الكركوة 
شريان تحت اللسان » شريان تحت 
اللسانى 1 
يعدي اللشان: 
شريان تحت الذكّن 
1 يغذي العضلة الضرسية اللامية (عاءقتتحط كذهتط8/19:10) 
والغدة اللعابية تحت الفك) ننه نله5 عهاناطنلصقصسطن5) 
(0ضواع والغدة اللعابية تحت اللسانية نإنهكتله5 21ناعصناطن5) 
(لصداع والجلد حول الذقن . 


طناك , د21 


لمناعستاطنا؟ , عامج 


لدأامعسسطن؟ , عامج 


121ط01201اك ولع الدج 


شريان فوق الحجاج 
شريان فوق البكرة 


21:17 , 5110126101121: 


الشريان الصدغى 01:21 0تطع) , لإتتعاتية 
وفها لكان او لدت 

شريان درفى 1010 , د21 

ع يانلو و تقللتكصهم) , تإتتعاسية 


0 يان مستعر ض 771 ر 21161 
شّريان طبلي 

شريان شري 

شريان وجني حجاجي 
(سابقة) مَفصل . مَفصلي 


71020211 , عاد 
لةناطعالء؟ , لإعاتة 
لدا1ط01 -77501226160 , 2119 


-21:]110 , عطاضية 


مفصلى لمختطااضية 
متعلق بالمفاصل . 

ألم المفصل ألم مفصلي وأع لل اسه 

ملتهب المفصل عتاتطاسية 
متعلق بالتهاب المفاصل . 

التهاب المفصل وتاتتطاسية 


التها بمفصلي سني لدتمعل , وتتتتطااتية 
التهاب يؤثر على الرباط السنخى السنى . 
التهاب مزمن للمتمصل كثير الحدوث في السن المتقّدم عند 
والتيبس والتشوه والقصور في وظيفة المفصل اويسج عن 
إصابة قديمة أو رضح أو مرض ؛ وتتظاهر الحالة فى الأشعة 5 


0 , كتاتتطاسهة 


يحتوي على مقبض شبيه بمقبض المقص . يُسمى أيضا 
الملقط الموقف لتر ف (ومعع101 عتلهأوممة1]) . 
الشريان الجبهي 
شريان حنكي كبير 
الشريان اللامي 
الشريان تحت الما 
الشريان السباتي الباطن 
الشريان الفكي السفلي 
شريان شفوي 
الشريان الشفوي السفلي يَغْذّي الشفة السفلى والشريان 
الشفوي العلوي يعدي العفة اللي : 


كاده" , العامة 

لهلهم "اعادعتع , لاع اده 
00 , 21117 

لمالط201 كص , اسرد 
00ل لاقطاع اما , عمد 
112177لتقطط لمطتعاصا , العامة 


لحاطةا , عرد 


الشريانالدمعى لمساعه! , فيه 

الشَر يان ارق لدء121725 , ودع اد 

الشر يان اللسانى لصتا , وتتعاسرة 
يُكذي اللسان . 

الشريان الفكّى السفلى تقلناط نل صقم , وتعاسية 

الشر يان الماضغي ' عأاعاء102855 , إ3161ة 


الشر يان الفكي العلو يِ 217 [للتقمر , العامة 
يعدي الفك العلوي ؛ مثل الشريان الفقمي الظاهر 
(251613 لاقة تق تمصع ن:8) والشريان الفقمى الباطن 
(لاتاعتته تكله التتقطط لومتعامآ) . 

الشريان السحائي 

الشريان الذقنى 

شريان عضلي 

الشريان الضرسى اللامى 


لدع 202111115 , 2111 
لمأصع مج , لدع مرج 
12011511121 و 21117 


71010 , لتعاتدة 


الشر يان الأنفى لدكقم , إتتعاعية 

الشر يان الحنكى الأنفى ناه 21م 2250 , تإتدع 21 
٠‏ يلي الحنك 5 1 

شريان مغذي م1 نام ,لإتعاتية 


فنرينان قَفُو يِ » شريان قَذالى لداتماععه , وعاسية 

كريان القداد لمتحي ” 
شريان النفق الجناحي 

شريان يغذي العضللات الحتكية (وء1هتاطة عصنادله0) والجزء 


العلوي من البلعوم تمتاتقطط) . 


لقصىء 5010 17م عطا 01 عامج 


شريان عبتق عتستلقطغطمه , العامة 
0 يان حنكى ١‏ عسمتمهلهم , العامة 
و يان 0 لد“اطعملهم , إتعاتدة 
سو يان جلسري 012171521 ,اداه 
0 يان رئوي 1 20122177[تام , لدع اده 
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قطع المفصل المريض لإيجاد مسافة تسمح بتحريك المفصل 
تقوب يم المفصل بالإقحام 1قص05166م عاط , اإأكدامرمختطاسية 


وضع مواد ترقيع لاعضوية أو مواد ذاتية مكل : غضروف 
أو لفافة في منطقة المفصل لمنع التحامه ولتحسين حركته . 


تقود يم مفصلي بالإبدال أ مع 9 1ع" , اجأكهادرمختطاسية 

تنظيرالمفاصل 2111:0500 
استخدام المنظار لرؤية المفصل الفكي الصّدغي . 

التنظير التشخيصى للمفصل 01262051 , معدم سيج 
عيلة جاده اجر اسان التطاز واه مط 
الممٌُصل الصّدغي الفكي » لفحص المفصل بالنظر المباشر . 

تنظير جرا احي للمفصل لقعأع اك , تإ10520تة 


51118177 2111:0501 
عملية جراحية » تُجرى بإدخال المنظار » وأدوات جراحية 
دقيقة داخل م ا الصدغي الفكي للمعالجة 
الجراحية ٠‏ ويعتبر التنظير الجراحى بديلاً عندما تفشل 
المعالجة بالطرق غير الجراحية فى إزالة أو تخفيف الأعراض 
الى قبت الألم الشديد والمتعارضة مع تمارسة النشاط 


اليومي للمريض مثل الكلام . 

فصال وتوم تطاتتة 

التهاب عظم المفصل نانع ]وم نتطاسية 

التهاب الغشاء الزليلي للمفصل . اسه 

التهاب زليل لمعيل 

3 شق المفصل . : بضع الملفصل 017 طايه 

مفصلى ونانف نفك 
متعلق بالمفاضل : 

العظم المفصلي عصوط “مملدع نايج 
الفك السفلي للحيوانات الفقارية غير الثديية مثل الزواحف 
والطيور والأسماك . 

محفظة مفصلية علناكمق “تملداع تسج 


غلاف من النسيج ب يحيط بمفصل متحرك » يتكون من 
طبقة خارجية م نيه ل ل وغشاء زليلى 

داخلي 3 أنظر أيضاً محفظة ليفية (ع1ناقمةء كنام2طة8) . 
غُضروف مفصلي 
العُضروف الذي يغطي عظم المفصل ويحميه » وهو نوع 
من النسيج الليفى الزجاجى يغطي الأسطح المفصلية 


211125 :121[نه21:1 


ضمن المفصل الزليلى . انظر غضروف «©1286ناهة0) . 
لام مفصلي كستتاء 201 “لولداع اتيج 
1 ص مفصلى 51ت “تقلناء1 2 دعكتل داتع تاسعة 


كا 1211601 


التهاب اللفصل الروماتيزمى عامستاعطت , وتاتتطاسية 
التهاب اخفصل الروماتويدي 
خلل التهابي في النسيج الضام يصيب العديد من المفاصل » 
لايوجد له سبب » يبدا في المراحل الأولى من العمر ويغلب 
في الإناث . والأماكن التي تغلب الإصابة فيها سي مفاصل 


الأصابع والقدم حيث تصبح متيبّسة ومتورمة ة ومؤلة. 


00 , كااتتطاسعية 


عقن اهن الدك الصيدع ادا 
مَل اللفصل / ا كلو غطععء م تطاتية 
سحب السائل الحيط بالمفصل » ويتم عادة بالإبرة وامحقنة . 
التهاب العْضر وف المفصلي كنل سمط طايه 


إيثاق المفصل . تثبيت المفصل - 5ذأوع0مخطاعة - زوع معتطاتتة 
(جرا احياً) - قسط صتعي 


105151 تكلطة 2111121 


فصل 9 لك 
0 2 مسطح المفصل انل طايه 
متعلق بالمفصل الْمسطّح . 
مفصل مُتسطح أستمزل لدتلمنتطاسة 
مفصل يسمح بحركة منزلقة بين أجزاءه . 
حركة تسطح المفصل امع حص مط لمنلمختطاسية 
حركة انزلاقية . 
ألم المفصل ؛وجع المفصل . خم لع نتطاعية - قند جل متطاسية 
طلم 
التصوير الشعاعى للمفصل ونع طايه 
التصوير الشعاعي اللفصلي الظليل » "تمدع ه نايج 
تصوير المفصل . وصف المفصل 


تصوير الحيّز المحيط بالمفصل الفكى الصّدغى بالأشعة 
السينية » بعدإدخال وسيط ظليل متباين مثل الصّبغة 


داخل هذا الحيّر ؛ وتظهر اللقمة والحفرة الحقانية أيضاً في 
الصورة الشعاعية . 
حصاة مَفصلية طاغتاعتطاسية 
ترسبات كلسية في المفصل . 
علم المفاصل . سه المفاصل 77 010 اسه 
اعتلال ا نمم ناته ح تزإاغدم م ضيه 
رأف ب المفصل » 3 تصنيع الملفصل » تقويم المفصل > «إأكةاممخطاستة 


1 0 : إعادة ا ا 


مواد ترقيع غير عضوية . 
ترك مفصبل داعي + 
تقود يم مفصلي بالإزالة دضلواعيء , 17نواممنتطاسيج 
را أب المفصل لخلق فجوة مدع , 517ة[مرمنتطاسج 
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يعض 2 يَتمفصل 2 يطبق 2 عض سنا لسع عه 
شامخة مفصلية 
ورق مطابقة الأسنان ‏ ورق إطباق 
شريط مصبوغ باللون الأحمر أوالأزرق أوورق فٌحمي 
«كربون» أوورق سطحه مغطى بالجرافيت » يستعمل للتأكد 
من درجة انطباق الأسطح الطاحنة للأسنان الطبيعية العلوية 
والسفلية المقابلة لها في حالة تصحيح الإطباق . أو لتعليم 
نقاط الانطباق بين الأسنان الطبيعية أو التعويضية فى حالة 
التركيبات الصناعية التعويضية . 1 
حامل وَرق المطابقة 
يسك ورق الإطباق بواسطة حامل ورق إطباق معدني ؛ 
ويُستخدم ورق الإطباق لتحديد نقاط التماس ٠.‏ 0 
مفصل » تمقصل ١١‏ 
«مخارج الحروف» 
مفصل . تمقصل . تطابق الأسنان » مناهلدعناعة - صمنخهاتعتاسة 
النطق ( تلفظ الكلام بمخارج حروف واضحة» 
1- الإطباق بين الأسنان العلوية والسفلية وعلاقة أسطحها 
الطاحنة خلال حركتها المفصلية أثناء أداء وظيفتها . 
2-تنضيد الأسنان ؛ رَصف وترتيب الأسنان فى الجهاز 
الصنعي التعويضي لتمائل الأسنان الطبيعية في الفم أثناء 
أداء وظيفتها . 
3-مفصل 101080) . انظر المفصل الفكى الصدغى 
هله[ 12ناط نل محطه مصاع 1 ) . 1 ١‏ 
4- نُقطة التقاء أوتماس بين عظمين ثابتين أو متحركين أو 
أكثر من عظمين من الهيكل العظمي . 
5 - تلظ الكلمات بشكل واضح عند التكلم » وهي عملية 
أيستخدم فيها اللسان والأسنان وبنية التجويف الفموي 
بالتوافق مع اهتزاز الهواء الخارج . 
التحام صلب » أو متحرك بين جزأين من العظم . 
مفصلة 101 هلناء1)1ة , مسمتاملسع عه 
استخدام جهاز يّجسّد حركة المفصل الفكي الصدغي 
صناعيا » بحيث توضع الأمثلة الجبسية بطريقة مماثلة لوضع 
حركات الفك السفلي المتعددة . 
مَفصل متوازن » مفصل موازن 
تماس الأسنان العلوية والسفلية المتزامن من العلاقة 
المركزية إلى كل الحركات الانزلاقية ؛ انظر الإطباق 
(مم1كتااءعء0) . 
مَفصل كرة وجوف . 
مفصّل كروي 


121 12011215نا211 


2111201125 023 


7ع0101]آ *قع20م 2125 [ناء تج 


ع - 21112010 


22260121 210 1ناء 1ه 


21220 , 0 همه 


اع211-320-501 , متم امد 


سطح مفصلي 


الآدمة الملتوسطة التي لاتمتص » ضمن المفصل الفكي 


الصدغي ؛ القرص المفصلي قد يصاب بالتلف نتيجة 
لرضح أو عدوى أو ورم خبيث. 
شامخة مفصلية عع عست سملتعتاسية 
طرق (نتهاية ) مفصلى مم عتملتاع ناميه 
حفرةمفصلية 1 نتقلناء تائيه 
أكسئو مفصلى تناع 12 “تملتاءتاتتة 
كسريصيب الأشطح الفصلية 
غْشاء مَفصلى عطةتطسع ص “تملتعتاسية 
ثاتى مفصلي 2 شاخّصة مفصلية و7105 191نا21:1 


2م50 :191نا21:1 


مسافة مفصلية » فراغ غ مفصلي 
المسافة بين الرباط المحفظي وبين أسطح الحفرة الحقانية 

واللقمة. 

112ناك “لقلناء 211 
نظام مفصلي جهاز مفصلي عورد “ملسع ناميه 

يتعلق نظام الجسم بمفاصل وعظام ال جموعة الحركية . 

ثقطة مفصلية 

1- (في تقويم الأسنان) : علامة تُستخدم في التصوير 
الشعاعي لقياس المنطقة الجانبية لرأس المريض ٠‏ وتتكوّن 
بانطباق أو تراكب الجانب الخلفي لرأد الفك السفلي على 
السطح السفلي للعظم القذالي » فتظهر الصورة بروز 
واضح للنقطة المفصلية نتيجة التراكب . 

2- نقطة تقاطع محيط الحافة الخلفية للفك السفلي والعظم 
الصدغي وهي علامة شعاعية «سيفالومترية» لقياس 
الرأس 

3-نقطة تقاطع الحيط الخلفي للقمة الفك السفلي مع العظم 
الصدغي ‏ كما يظهر على فيلم جانبي سيفالومتري. 

4- نقطة التقاطع بين ظل القوس الوجنية والحافة الخلفية 
للشعبة الصاعدة بالفك السفلي . 


عدة :2110121 


يتمفصل “بتلّفظ بوضوح اناك ناته 
1 - إطباق الأسنان الطبيعية أو الصناعية فى علاقة إطباقية 
3 -يوصل أويلتحم بمفصل . 
وم 
متمفصل ع نه 
جهاز سنى تعويضى (بدلة) علتاأسعل لمتاستدم لع1 2[ تع اسه 


انظر جهاز سنى جزتئى (عتنطمعل [دتامةد©) . 
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مطبق أو مفصلة محاكاة العلاقة بين الفكين فى كافة الحركات 
والأوضاع » أي محاكاة الحركات الطبيعية للفك السفلي 


خلال مضغ الطعام . 
مفصلة التيجان والجسور 6110865 عق كم؟امتك , :زه [نعناسة 
مفصلة سنية لقامعل , دمغهلتعتاسة 
مفصلة البدلة السنية الكاملة “ندعل للد , عدمغهلسعتاسية 
مفصلة جيزي 5515© , :2101 [ناء اسه 
مطبق ر َي ٠»‏ مَفصلة رزية » مفصلة - عقصتط , “ده عه اسعتاسية 
مستوى الحد الفاصل 2401 [ناء )تج عستا عصهام 
مفصلة بمفصل رزي للفتح والغلق فقط »أي أنه لايقوم بأي 
حركة جانبية أو حركة منزلقة . 
مفصلةالجهاز المي الجزئى ‏ عتتطدع لمتاسيدم , ممه لسع تيه 
مفصلة شبه ضبو طة ١‏ 522211-2011521 , 21112601 


مطبق بسيط . مفصلة بسيطة عامسل , دمغ هلسعتاسية 
عضر وف جحاتيتى ينشأ منه الفك 
السفلي 1 
1 -عمل صنعي 2 وه ؛إرّب 
2- - يبدل صنعي » تشوه 
غير طبيعي .اصطناعي . صنعي . مفتعل 
تصنيف ضانهن تلفحفر مانيو 01 طمتاقء كلتدممك لدع امه 
تون أ جا عو اعون الوكرعات انيت الانيةب 
(الخمس الأوائل وضعت بواسطة ج .ف . بلاك عاعهاظ /6.7) : 
الصنف الأول 1 01855 : حفر مصاحبة لعيوب في النسيج 
السني في الأسطح الإطباقية لسرن الخلفية . 
الصنف الثاني 2 00 ا في الأسطح الملاصقة 
للضواحك والأضراس 
الصنف الثالث 3 1255© : حفر في الأسطح الملاصقة 
للأنياب والقواطع تفيل الزاوية القاطعة . 
الصنف الرابع 01554 : : حفر في الأسطح الملاصقة للأنياب 
والقواطع وتشمل الزاوية القاطعة . 
الصنف الخامس 5 1255© : حفرعدا حفر الوهاد (و)زط) 
(وعنا 1 كة0)) في الثلث اللثوي للسطح الشفوي والسطح 
الخدي والسطح اللساني للأسنان . 
الصنف السادس6 1255© : حفر في الحواف القاطعة وقمم 
الحدبات للأسنان (ليس موجوداً فى تصنيف بلاك 818165 
مملكةء كلتلوممك) . 
انظر أيضاً تصنيف الحفر (12551152260ء وع]0051) » حفرة 
بسيطة (30119ء عامدطذ5) » حفرة السطح الأملس غ0 مممة) 


(0157هه عع1112اة . 


2111260177 


تفط تتمتلعطع م دده 11د 


اداع - اعد لتاتته 


لاله 


مَفصل لُقمي 

مفصل سني . إطباق سني 
العلاقة الإطباقية بين الأسنان العلوية والسفلية حينما تتحرك 
أثناء الإطباق المركزي أو خارجه . 
تطابق الحد القاطع للأسنان الأمامية العلوية والسفلية . 

مَفصل حر 
حالة من الاطباق الحر للأسنان » لا يوجد فيها تعارض 
الخدبات أوتداخلها . 

مفصلة رزية 

مفصل فكي سفلي 

مَفصل فقمي , 

مفصل فكي علوي 

مقصلّ صائري #مفصضل بكري 
مفصّل سكي 

مفصّل تُسطح , 

مفصلة شبه ضبوط 

مفصل فكي سفلي 

صدغي 
تمفصل النتوء اللُقمي للفك السفلي والقُرص ضمن المفصل 
مع حفرة الفك السفلي للعظم الصدغي. 


:02037121 , هاعد اسرد 


لماصعل , مسم مامد 


ع05ع-0]-056» , 21111261012 


21210 11 


ل لف لين 


:222120111121 , عمد [دء 1د 


ا ل فلك 


0 120100ن 11د 


ا 1 فلن 


20521 تددع؟ , د10 د[دء 1ج 


عأمساه , ممعم اسرد 


:201011211011111 ر انسرد 


مفصل فَقمى صدغى 2 0101211217 
١ 04 01‏ و 01 
1-مفصلة 1 له 


2- مطبق 
جهاز مخبري سني (عع ابعل 19مغه2وط126 لمغمءط) ميكانيكي 
(آلي) بمثل المفصل الفكي الصدغي والفكين , يثبت به نموذج 
الفك العلوي والفك السفلي في علاقة إطباقية مركزية » 
حيث يودي الأوضاع المسجله لحركة الفك السفلي وعلاقته 
بالفك العلوي ؛ وهويساعد في دراسة الإطباق السني 
وعم الكجيوة مويق ة السبية عر مو الشركة , 
والحشوات الذهبية . انظر مطبق (07ع81) . 

مفصلة ضبوطة 1 
مفصلة أو مطبق يستخدم بواسطة فني الأسنان » ويمكن 
ضبطه بحيث يسمح بحركة النماذج لتلائم الكثير من أوضاع 
وحركات الفك السفلي بالنسبة للفك العلوي المسجلة داخل 
الفم . 


مفصلة تشريحية 


2015621 , 1200نت 11د 


لد22260121 , 12601نا1 1د 
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صناعي أو تهوية صناعية للرئتين » يجب فحص الجرى 

التنفسى والتأكد من إزالة أي شىء يسدة. يسمى أيضاً تنفس 

صناعى (12000زمو6؟ 60121 نارة) . انظر أيضاً إنعاش قلبى 

ركو يِ (2100ألككناوع1 :هط [نام020160) 0 

(0م هداوع ؟1) » جهاز تهود ية مله 1نامع 17) . 
جدار صناعي . جدار اصطناعي 


لله لمن ناته 


تابحق ر أصطناعى صم نه لس كتكتاتية 
عملية تقب السّمحاق الخاطي والضفيخةالستخية: للعظم 
0 

طيات طرجهالية فكية , 5 عناأمامامعء ونه 


الثنية ال رجهالية اللسانية المزمارية 
عضله طرجهالية فكية . 
العضلة الطرجهالية اللسانية المزمارية 
حزمة «لفّة» غير ثابتة من العضله الطرجهالية المائلة 
«المنحرفة» : 
طرجهالي 
عُضروف طرجهالي 
عُدد طرجهالية 
عَضْلهُ طرجهالية 
تُخلق مدخل الحنجرة وتقرب الغضاريف الطرجهالية. 
انميت احيحر كيان بإدانده لطرير. 5 
صخري . كتان حريري 
سيليكات الكالسيوم أو سيليكات المغنزيوم الليفي المقاوم 
للاحتراق » يستعمل فى بعض الضمادات » ويستعمل فى 
طن الأسنان مزوجا باحيين كماذة كانرية. في عمليات لام 
المعادن . منع اسخدامه الآن في ضمادات الأنسجة الداعمة 
السنية وذلك لأسباب صحية . حيث يسبب استنشاق غبار 
الأسبستوس التهاب الرئة (0010515ع720ناعم©) . 


11151 كنه510]]1 217:1 


217262010 2 10مدع اتج 
ع1125قء 217162010 
كما 2010ع]17ج 


21762010 1515 


20005 


بطانة أسبستوس تتعصنا وماوءطوج 
قاعدة لحام أسمسو: س كل10ط قستمع5010 5ومأدوعطكة 
صاعد لمع ع2 
فرع صاعد طاعصقناط عستلسععوج 
شريان بلعو مي صاعد 2117 لمعم د رتقطم عستلمعءء5ة 


الرأ أد» الفرع الصضاعد. ع[طتلسقصطم عط 2ه كتاحصةد عستلسععدج 
للفك السفلى 
لعلو سيد 
حامض الأسكوربيك - فيتامين © © صتصسدكك؟ - 20 عذط“مءعقة 
فيتامين ذواب في الماء »مهم للحفاظ على حيوية جدران الخلية 2 


وحيوية النسيج الضام . يُستعمل لتسريع التثام الجروح ومنع 


5801012 5115م 


تاج اصطناعي 
تعويض ثابت للجزء الأكبر أو لكامل تاج السن الطبيعية » 
عادة يكون من الذهب أو الخزف أو الراتين الأكريليكي. 


ناته 


بدلة أو جهاز سنى اصطناعى عتناكسعك لمك قكتاسية 
تغذية صناعبية للأطفال ١‏ مأسعكصا 0 عستلعء؟ لمك كتاسيه 
بدلة أو جهاز سنى اصطناعى كامل ‏ ع«تغصعل للن؟ لم كتاسية 
ممُفصل اصطناعي ١‏ أستمل لمع اسه 


بدلة أوجهاز سنى اصطناعى جر ئى ‏ عتتطاصعل لمتاعدم لمك تاه 
تعويض صناعي لإغلاق شق قُبة الحنك . 
تنفس اصطناعي 1 
عملية دفع الهواء - مع أو بدون أكسجين - داخل وخارج 
الرئتين من أجل بدء دورة التنفس الطبيعي » أو إعادته حينما 
يتوقف ؛ ويجب أن تزال أولاً أية عوائق موجودة في مجرى 
التنفس . ١‏ 
لُعاب اصطناعي 
مخلوط من كرب وكسى ميثيل سيلو لوز الإطاعمإ«هطية0) 
(©10105اء» » وسوربيتول(5016101) » وكلوريد الصوديوم 
(10510ك سسنل50) » وكلوريدالبوتاسيو م نازو ة)20) 
(©1010طه فى محلول مائى . يتوفر فى زجاجة للإرذاذ 
لعلاج جات الفم (فم ات طغنام ص ١.)‏ 
حجرصتاي 
مادة قتديدة اللصللانة من مغانت لحن بصا ب حيكها 
يخلط مع الماء بنسبة معينة في شكل جبس له خواص 
فيزيائية أفضل من جبس باريز لاستخدامه في عمل نماذج أو 
أمثله خلال خطوات صناعة التيجان والجسور » أو التركيبات 
المننافية العويفة 
بديل اصطناعي , بديل صنعي 
انان امخلنافة :انتنان سكاع 
حقاف اصطناعي » شراع اصطناعي 
سداد تعويضي صناعي لإغلاق شق الحنك الرخو . 


لهم لمك 11د 


تاروع" لمك اناده 


21ك ناته 


2111121 502 


1 1 ناته 
طاعء) 21ك 1ه 
211111 


لسلالء؟ 2111121 


تهوية اصطناعية 1 - ده اهلتاص؟؟ لمك كتاسية 
تنفس اصطناعى دهن تووعن لمع ناميه 


عملية لإعادة التنفس الطبيعى بالوسائل اليدوية أو الوسائل 
الآلية في حالة انقطاع التنفس الطبيعي أو توقفه تماماً . قد 
تفشل التهوية المؤثرة للرئتين بسبب انسداد الحنجرة أو ابتلاع 
جسم غريب أو زيادة الإفرازات أو ضعف عضلي عصبي أو 
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إبرة طويلة مُجوفة تستخدم لسحب السوائل من تجويف ما 
في الجسم . 
1-شقط » رشف 
أ- عملية سحب أو بزل لارتشاف أو إمتصاص الغازأو 
السائل أو المواد نصف الصلبة من تجويف مغلق في الجسم 
(مثل شفط الدم من تجويف بالنسيج ) . 
ب عملية سحب اللعاب من الفم أثناء المداخله السنية 
بواسطة الشفاطة . 
2- استنشاق . تنفس 
عملية التنفس . 


عين ةبزل » خزعه شفطية 


252011:201115 57711115 


250010 


1025 25011261012 
اغل تيح حي للفتخض المجهري عن طريق المض" :ببواسطة 
إبرة دقيقة متصلة بمحقنة . تُستخدم هذه الطريقة في المقام 
الأول للحصول على خلايا من منطقة الآفة الحتوية على 

سائل أو حينما يتكون سائل في تجويف مصلي. 

تنفس اصطناعى (صناعى) 

عضن : شنكاطة ‏ ععلة .بايث فاع 

آله أو أداة ماصة ذات قدرة شفط عالية وتفريغ منخفض » 

ُستخدم لمص الفضلات الناتجة عن علاج الأسنان أو اللُعاب 

أو الدم من الفم بسرعة عالية أثناء مداواة الأسنان . 

طرف الشفاطة . ذروة أنبوب الشفط 

أنبوب صغير من البلاستيك أو المعدن يناسب فم المريض 

يثبت بأنبوب الممّص » يساعد على امتصاص السوائل » 

والدم » واللعابٌ » والفضلات الناتجة من علاج الأسنان في 

الفم » وتساعد على الحفاظ على صفاء مرآة طبيب الأسنان . 


211121 , 2100 11امكد 


252112601 


مذ 201 1أمركة 


شفاطة ذات شفط منخفض 1011-7010 , :2101 "تأمقة 
مص قناة الجذر تفصق غ00" , دمأ ةتمفة 


مص جراحى . شفاط جراحى لدعذع ناك , :2101 "تأمقة 
أده ين - 2 الأستيل 3 عناوعتلدناجاء22 - سستمعة 
ساليسيليك 
يوصف الأسبرين لخفض درجات الحرارة وَالْجَمّى » 
ولتخفيف الألم » والالتهاب . 
موانع الاستطباب : بمنع تناول الأسبرين فى الاعتلالات 
النزفية » والقرحة الهضمية » والحمل »كمايمنع تناوله مع 
مُضادات التجلط أو بوجود حساسية للسلسيلات غير 


لابوغي .عديم الأبواغ 20011015 
جبيرة4 استامك-4 


مرض الإسقربوط (9إثتاه50) (داء الحفر) الذي ينتج عن 
عوز فيتامين © . يؤخذ فيتامين © على شكل أقراص » 
ويوجد في كشير من الخضروات والفواكه وخصوصاً 
الحمضيات ؛ وهو من أهم العناصر في الغذاء . 
(لاحقة) إنزيم 25- 
تطهير »عقامة 
غياب وجود جراثيم حيّة ممرضة أو عفونة ؛ للدلالة العملية 
على الوسائل التي تهدف للقضاء على الكائنات الدقيقة 
الممرضة . 
عقامة متكاملة 
طاهر . مُعقَّم . مُطهّر 
متعلق بالطهارة » خال من العدوى أو مادة مطهرة معقمة . 
شاش مُعقّم 52102 عناأمء5و2 
شاش طاهر مجهز ومغلف للاستعمال الجراحي . 
يقة التعقيم 
يقة « اللا لمس) (عتناوتصطءة) طعدما-مه1<) تُستخدم في 
أي عملية »حينما يوجد احتمال لتسرب جراثيم أو 
مكروبات ممرضة من الأنسجة أو الدم . ويجب أن تُعقّم كل 
أداة مُستخدمة في العملية ولا يقتصر على تنظيفها . 


256515 


لوناعع]ن1 , كأومعك2 


1م25 


عتاعتسطعع) عتامعود 


رماد طكة 
تاج آش ذو الوتد أع0089 و'طاقم 


تاج مصنوع من المنزف المطبوخ على أنبوب بلاتنيوم يثبت 
فى مكانه بواسطة دسار مذ (اءمل 1م11 . 
نقص أو فقد اللعاب ٠قلة‏ اللعاب 


- 


ماكتلة 7م - فتلماكهة 
نقص اللعاب دده لواكة - همتلفاكة 
وجه »هيئة »منظر . سّحنة 
منظر ظهري 
منظر أمامي . منظر بطني 
اختناق 
حاله تُهدد الحياة » تتمثل في عدم وصول الأكسجين إلى 
الرئتين » نتيجة انسداد أو تلف أي جزء من الجهاز التنفسي 
وبذلك يتراكم غاز أول أكسيد الكربون في الدم ويسبب 
عب 
1- يسحب من أو يبلع أو شق . 
2- سحب السوائل أو الغازات من تجويف ما بالجسم 
بواسطة جهاز سيفونى (جهاز مُثعبى) 500886م/(5) 
(018615م22 . 1 1 


إبرة ماصة .إبرة شفط 


250 
0101521 , اععم25 
721121 , اععم25 


ولتإطمكة 


252112 


251120125 201 
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عديم الفم .بلاقم الائتغر يِ 201015ظ2ظ2 
غيبة فتحة الفم »ققد الفم »عديم الفم 015 - 3أئاه0 ]كه 
غياب فتحة الفم الخلقية . 
قابض . مقبّض . دواء قابض » قاطع للنزف . 
عقول 
1-دواء يحدث انقباضاً عضوياً أو يوقف الإفراز أو النزف أو 
2 - مادة تستخدم لانقباض الأنسجة اللثوية بعيداعن 
حواف السن المحضّر لتاج من أجل تسهيل إجراء الطبعة للسن 
ال محضرة . تستخدم أيضا عند التثبيت الدائم للتاج . 


أصعع راكد 


غير متناظر » غير مُتماثل »عديم التناسق لداع سسسوفة 
لايمكن انقسامه إلى جزأين متماثلين . 
عدم التماثل . اللاتناظر 25313113177 


عدم التماثل » أو التناسق بين جزئين متشابهين في العادة . 
بدون أعراض لاعرضى »عديم الأعراض 2 


عدم التعاون . اللاتعاون نمع ركه 
عدم التعاو ن » عديم التآزر عتع 1ع ركه 
اللاتعاون . اللاتآزر 2531187 
رنح 2 
قصور في التناسق العضلي يؤدي إلى حركات منتفضة غير 
(سابقة) سوء تشكل . نمو غير كامل » نقص التطور -21610 
قتلتعطعماعه 


سوء تكون الشفة » نقص نمو الشفة »عدم تكامل 
نمو الشفة 
سوء تكو ن النسان »نقص النمو الخلقى للسان 5515و10ع2)10 


سوء تكون الفك » نقص نمو الفك الخلقى دنط خم صع ه21 
سوء تكون الوجه .عيب تكامل الوجه 2م050 1زماء)2 


قصور أو نقص في تكوين ومو النواتى الجنينية الوجهية . 
سوء تكون الفم » نقص أو عيب في تكون الفم متصدمادماء)2 
عصيدة »تصلب الشرايين 
مرض يصيب الوعاء الدموي حيث يضيق تجويفه بسبب 
ترسب الكوليسترول » ويتليف بعد ذلك ويتصلّب . 


معطا 


غَيبة الغدة الدرقية لوطه 
فهقى لماسقلاه 
متعلق بالفقرة العنقية الأولى . 
محور ي فهقي لمتحدهغاصد له 
متعلق بالفقرة الفهقية وهي الفقرة العنقية الأولى المتمفصلة 
مع الجمجمة ا وهي الفقرة العنقية الثانية . 
محوري فهقي لهت:هة0غصه )اج - عتطمماكزمءمغسملاج 


جبائر سلكية داخل الفم » حيث يسستخدم الأكريليك أو 

الكمبوزيت لتثبيت سلك لين على الأسنان المراد تثبيتها . 
معايرة . مقايسة » اختبار 

قياس أو تحديد درجة نقاوة المعدن . 


255277 


معاكة ة#حيوية لدعاع51010 , 255293 

ما بشن جرثومية حيوية لدعتع 22101010 , تإدوكة 

جمع ع[طصمعوكة 

تجميع »تركيب » تعشيق 'إ[اسعوقة 

مثلث سيك |- عاأقطة 1 لداعدظ] - عاعصدت 4552215 
المثلث الو جهي 


نسب ةإلى ج ٠»‏ أسيزا 1876-1836 »1.4586231 » عالم 
مُثلث قحفى مُحدد بخطوط تصل النقطة القاعدية والنقطة 
السنخية والنقطة الأنفية. 


قابل للآيض . قابل للتمثل » قابل للهضم عاط فلتسلوفة 

يتمثل ؛بهضم » يتأيض ع)للتستوكة 
يمتص ويتحول إلى أنسجة بالجسم . 

تمثيل الغذاء , ابتناء » تمثّل أيض دمتاهلتساوكة 


يساعد.ء.يسعف أكلوكة 
مساعدة.إسعاف .عون 2ه اك لوكة 
مساعد أطواكلوئة 
مساعد طبيب الأسنان لمخصعل , أسماأكتوكة 
مساعدالجرا اح 5101852177 و ]312 )35515 
منوع 2 مُشْكّل 225010 
متنو عة» مُشكلة » تنسيق » تصنيف »2 اماع ”هدك 

نَجم , ك وكب (بنية خلوية نجمية) تعاقة 
الكويكبة (التجيمى) دامع اكه 


1- نقطة ملتقى الدروز » اللامي والجداري المثشائي والقذالى 

ف المع سل شخوة كه نانس الحللة المنداف 
والعظم القذالي والعظم الجداري . وهي علامة لقياس 
الرأس . 


ضعيف » متعب »عديم القوة . واهن عتمعطاكة 
ربوءأزمة . ضيق تنفس . النسمة فستطاكة 


حاله من الحساسية تُسبب صعوية التنفس . تحدث الأزمة 
نتيجة فرط حساسية لمادة غريبة أو قلق عصبي . 


نوبة ربو » هجمة ربو 20121 عتامتسطافة 
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ضامر ». ضّموري عتطممطة 


يتآثر أويتعلق بالضمور (إام80) . 


داء المبيضات الضمورى - - كأكةنل تلصف عتطممعة 
داء المنئيضات الحمامو ى كأكه نل تاصق كتامأمسعط ارس 


يتميز بظهور بقع ملساء حمراء على ظهر اللسان » وقبة 
الحنك . يحدث هذا النوع من داء المبيضات نتيجة لتعاطي 
مُضاد حيوي واسع الطيف لمدة طويلة ؛ فيشعر المريض 
بحرقة فموية . يعالج المريض باستعمال مُضادات الفطر 
حيث تزول العدوى عند معظم المرضى خلال يومين إلى 
ثلاثة أيام » مع الشفاء التام بعد 10 إلى 14 يوم . إذا 
استمرت الإصابة أو نكست مرة أخرى بعد وقت قصير » 
يصبح من الضرورى إجراء فحوصات أكثر لمعرفة إمكانية 
إصابة المريض باضطرابات الغدد الصماء أو عوز ال مناعة . 
التهاب اللسان الضموري 
ضامر ءضمّر 
متعلق بالضمور ء أو الانكماش . يتضاءل في الوزن . 
شق ر 550 ح تإطم2)0 
نقص في حجم الأنسجة . أوفي حجم عضوما نتيجة 
تضاؤل في الحجم أو عدد الخلايا » إما أن يكون طبيعياً أي 
فيزيولوجياً » حيث يتضاءل الحجم والوظيفة نتيجة قلة 
الاستعمال » أو مرضيا كما في إصابة العصب أو الوعاء 
الومرى الكاف تيه رمكيق تمسح انان 
(تإطام متتتعم819) . 
ضُمور حاد 
ضمور دهني ؛ضُمور شحمي 
ضمور ناتم عن نقص الأنسجة الدهنية . 
ضُمورالعَظم 
امتصاص أو ارتشاف العظم داخلياً في كثافته » وخارجياً في 


الشكل (من الارتفاع السنخي الُْنبقي) . 


15 عتطم 20 


لم2 


201 و اإطم م260 


201205 , تإطم260 


علط , تإطم مج 


ضموردماغى ستقناط , اإطممطة 

سق رالقلب 1 سق رقلبى عقتلتق , تطممعطة 

مو ربالانلضغاط ١‏ وطق , اإطممنمة 

موا رتنكسى 2117 عصععع0 , لإطممطة 

و رعدم الاستعمال عكناكتل , إطمم لطع 

ضمور وجهى لداعه؟ , وطمممطة 
و - 1 


ضُمورعَضلي : 
تصاب الأنسجة العضلية بالهزال والضعف لعدم استعمالها . 
ضَمو رما بعدسن اليأس 2 1202211521 ١‏ م260 

ضّمور ما بعد انقطاع الّمث 
ترفّق النسيج الخُاطي الفموي بعد انقطاع الحيض . 


:111511121 و 1م260 


الم بهقة ك2 
الفقرة الرقبية الأولى المتمفصلة مع العظم القّذالي للجمجمة 
وا حور (15]:ه) «الفقرة العنقية الثانية» . 


وحدة الضغط الهوائى »ضغط جِوَى عيارى 21105 
جَوَى . لوحى . متعلق بالغلاف الجوى عتتتعطمومصطة 


ضغط جوي 215511 عتألاع طم ومصطة 
ذرة ماماة 
أصغر جزء في العنصر 

نواةالذرة كناع 111 اماه 
دري عتسدمادة 
العدد الذري عاء سجاه عتسامكة 
الحجم الذري عطن01؟ عتسامكة 
الوزن الذري خطعكء 7١‏ عتسامكة 
انك يردّد :يحول إلى رذاذ دقيق عتتسسملة 
2 -يذري :يفصل إلى ذرات 

1-الترذيذ : التحول إلى رذاذ 0 تطامكة 
2 -التذرية : الفصل إلى ذُرات 

مرذاذ .مر شة مر د لاما 


جهاز أوآلة تدفع السائل على هيئة رذاذ دقيق . 
وان » مترا اخ ٠»‏ خائر. مُسترخ لعتصماة - عتصماة 


“متعلق بالعضلات التي تفقد نشاطها الطبيعي . 


عديم السمية » لاسي 216031 
لاإصابى . غير مو ذى »غير رضحى 211102 


المعالجة الترميمية اللارضحية 217 اماكع" عأ تنا اه 

.]1ن - الاعصادء) 
يقة معالجة الأسنا ن المصابة بالتسوس تعتمد على مفهوم 

القطع السني المتحفظ » طرحتها لأول مرة منظمة الصحة 
العالمية في سنة 1994 ضمن برنامج الرعاية الفموية 
الصحية ؛ وتتميز بعدم استخدام الأدوات الدوارة (المثاقب 
كنا ظ) واستخدام الأدوات اليدوية مثل أزميل الميناء 
(كأعطء هقط ,5اأوعط0) لإزالة ميناء السن غير المدعوم بالعاج 
وا لمجاريف (8:0372:01:5) لإزالة العاج المتنسوس .وبذلك 
تقلل الإحساس بالألم أثناء الحضير وعدم قطع كميات 
إضافية من النسيج السني .يتم حشو الحفرة بمادة الحشو 
المناسبة . 

أذّينان » أذينات (جمع أذين ) 2 

أذين القلب ٠‏ أذينة » دهليز أو بهو 
إحدى الحجرتين العلويتين للقلب » اللتتين تضخان الدم من 
خلال صمّامات القلب إلى البطينين . (في علم التشريح) : 
عبارة عن فراغ أو حفرة تنفتح على حفرة أو أكثر . 


211 ناه 


- 85 


أية مشبكة تعمل على تثبيت الجهاز المتحركة الاصطناعي في 
الفم . 


مرتكزداخلى لممتتعاصة , امعمسطع هاج 
مرتكز داخل التاج [20103 "تلطا , امعتسطع هلالج 
وصلة دقيقة » جزء منها داخل الحشوة الترميمية فى السن . 
مرتكزذات مز لاج وميزاب ٠‏ 75837ع؟! به توآ ااعسطءفاقة 
وصلة ذات مُزلاج وميزاب 
مستوى الارتباط أعترع1 امعسطء ماله 
مرتكز العضلة عاعكتاطط , امعسطء هلله 


وصلة الدقة »وصلة إحكام 
وصلة سابقة الصنعتستخدم لتفبيت جسر أو جهاز سني 
متصل بالدمية أو بهيكل الجهاز السني المتحرك » والثاني 
يكون عادة مثبتاً فى محيط المثبات لجسر أو تاج مُثبت على 
السن الداعم » أو الجَذر الداعم . 

مرتكزروتش »ضمة روتش 

مرتكز مشقوق 

إضعاف » تشبيط »تلطيف ٠»‏ ثتوهين 
(في علم الأشعة ): امتتصاص أو إضعاف حزمة الأشعة أو 
تخفيض طاقتها أو قوتها نتيجة مرورها من خلال مادة . 

جذب . جاذبية . اقتراب » تقارب 


03 ور الاعلصتطع هاج 


طع023] , امعتسطاع داج 
0 , امعتسطاع هاج 


20006010111111 


20001 


اقتراب الفكين وككول عطا كه سمتاعه اادج 
فرع من تر الإطتاق + اخريين ركتون انك السيغلي والعخلوي 
أكثر تقاريا عن الطبيعي . 

انسحال ١‏ يك 


تآكل بالاحتكاك . أي التآكل الميكانيكي لسطح الأسنان وفقد 
نسيج السن ء أو تآكل الحشوة نتيجة مضغ الطعام أو نتيجة 
تماس جانبى أو سطحى بين الأسنان . 

انسحال فيزيوا 5 جى تا كل طبيعى ‏ 231 أع51010إطم , صما تاد 
التآكل التدريجي الاعتيادي لمادة السن نتيجة مضغ الطعام . 
تحدث في الأسطح القاطعة والأسطح الطاحنة والأسطح 
الملاصقة للأسنان . 

انسحال مرضي » تآكل باثولوجي 

انسحال غير طبيعي ينحصر في سن واحدة أو مجموعة 

أسنان » ينتج عن وظيفة شاذة أو وضع غير طبيعي 
للأسنان . التآكل الحاد للأسطح الماضعة قد يكون نتيجة 
الصريف أو المضغ المستمر للدخان أو العلكة أو من 
العادات الفموية الأخرى . 

خيزمونجي» مير تطلي لامي 
مخالف للمألوف أو مخالف للطبيعي أو العادي . 


لدء21101051م , اج 


لدع1م 27 


0 
ضمور كهلي 


علتصعدع1م , تإطمم0 6د 


مو ر شيخوخى علتمعء , إتطمممة 
ضمور طبيعي لكل أنسجة الجسم نتيجة الشيخوخة : 
متمق روجهى وحيد الجانب ‏ 18821 1هتء)دانصن , تتاممضة 


أتر وبين » قلوانى م20 - عدام مام 


دواء قلوانى يستخرج من نبات ست الحسن (حصدهلج1اء8) » 


يُستعمل قبل إجراء الجراحة لمنمٌ إفرازات الجهاز التنفسي 
والمعدة والمساعدة على استرخاء العضللات 5 
سلفات الأتروبين عأدكلناد عسام هلم 


تتحكم سلفات الأتروبين في إفراز اللعاب وا مخاط » فيصبح 
الفم والحلق جافاً ‏ حيث تضبط هذه العملية الإفراز اللعابي 
وتكون هامة أثناء معالجة الأسنان تحت التخدير العام . 


ملتصق .مرتبط لع ماله 

مليطة ملتصقة عاعتاأسعصع لععطء هلله 

حصاة لبية جدارية ملتصقة عاعتاصعل لعطء هلاج 

لثة ملتصقة واأعصساع لعطع دالج 
جزء اللثة الملتصق بالعظم السنخي وملاط السن » نسيج 
كثيف يمتد من قاعدة الميزاب إلى الملتقى اللثوي ال خاطي . 


كفة ظهارية مرتبطة 
ارتباط »التصاق »رابط »مرتكز 
1- وسيلة ارتباط بين شيئين . 


كلدك لمتاعطاتمء لعطعدا)عج 


اداع سا 2113 


352 تعبير عام عن وصلة إحكام دقيقة . 
3 -مصطلح قديم لوصف أي مشبكة » أوتاج » أو حشوة 
مصبوبة تستخدم لتثبيت جهاز سني جزئي مع الأسنان 

جهازالربط .جهازارتباط السن 18605همم2 غمعسطع )عه 

مجموعة الأنسجة التي تحيط وتدعم الأسنان » وهي عبارة 

عن العظم . والرباط السنخي حول السني . وملاط السن . 

انظر الجهاز الماضغ (متعاوتزد 17مندع0امة31) . 
عارضة رابطة 

عارضة تصل سنين أو أكثر » أو جذور السن لدعم وتثبيت 

جهاز صنعي (بدلة) كامل . 
وصلة شايز 


:2 اتاعتسطاع ة) )2 


55 , الع سطع ةج 


رباط ظهارى . التصاق ظهارى لمتاع غاص , امعسطءمعة 
(بينَ الخلايا الظهارية والأسنان) 
النسيج الظهاري في قاعدة الميزاب اللثوي أو الجيب حول 


السني يلاصق السن ويربط اللثة مع السن » ويعتقد أنه ينشأ 
من خلايا الظهارة المينائية الضامرة . 
مرتكز احتكاكي 


10221 , اسعسسطعواعج 
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غشاء سمعى عصح:تطسعمم دمغ سمج 
عَصب سّمعي - العصب 
الدهليزي القوقعي 
أعضاء الستيع 
عظيمات سمعية 
تُعرف بعظيمات الأذن الوسطى . وهي عظيمات : الركاب 
(65م5]3) » والمطرقة (ؤناء81211) » والسندان ([ثلاصة - دناعم]) 
في الأذن الوؤسطى 1 
وي 
القناة السمعية , أنُبوب 
سمعي بوق سمعي - ير (نفير أوستاش) 
أنبو 3 نت سمعق »بوق سمعي - [02عاعه - عطن) 210016017 
صماخ يحمي خارجي » قناة 
سمعية خارجية 
زيادة »ازدياد 
العملية التى تَحمَّر المادة أو الآلية على زيادة معدل النشاط 
حبري يمال ذلك زياد سبرعة انتيناء الخلية أودزيادة سرغة 


15 - 216 2110160177 
كتتدعلطاء10-60ناطتاىء؟ 
15 :2110116017 


2110160177 125 


211016017 155 


1 لتاقتطعداكناء - عطن) 211016017 


2110116017 15 


0 3 0100101ظ1ظ2 


زيادةالع لعظم عصوط , سمتامامعء سعتة 
.4 014 مه و 
مزدوج الفك » ذو فكين سفليين كا 


جنين ثُّنائى الفك السفلى » وهى حالة من الشذوذ النادر . 
[مختصر] التهاب اللثة 1)15؟تعصاع عكناونءء1ن عأدعة - 4100 
الطرحي الحاد 


ع ل 


أورة »نسم نسمة 21113 


حس شخصي وتحذير داخلي يُسبق نوبة اشتداذية مثل 


الشعور الذي ينناب شخص يعاني من الصرع وله تجربة به 
قبل حدوث النوبة . 

أذُنى 2 سمعى أور ي »نسمي لنولتك 
متعلق بالأةن والسمع 0 

دهبى ( لاتينية ) 1لا 
متعلق بالذهب » أو يحتوي على الذهب . 

1- أذينة لكك 


'متعلق بأذينات القلب » أحد التجويفيين العلويين من القلب 
اللذين يستقبلان الدم من الأوردة 
2- - صيوانٍ الأذن 2 الأذن الظاهرة أو الأذن الخارجية » صوان الأذن 


أقيني 2 أذني عنلآناء تاق 
شريان أذنى 2117 1ل[ناء اتات 


يغذي العضلة ذات البطنين وغيرها من العضلات .ء والغّدة 


الألم العصبي الوجهي اللانموذجي . 
ألم وجهي غير نمطي ! 
انظر . . ألم وجهي غير معروف المنشأً 02 صنهم لهنعهة2) 
(صاع 1ه 2تلامكلمنا . 
2 دق خبراقي 


...ألم سني أي الاعتلال (دأع21غه00ه0 عتطندم1010) . 


ستدم لداعد] ادعام 25 


12 1ق6 1م237 


لدم نكي 2 سمع -20010 , -نلمة 

تسكين سمعي » تسكين بالسماع 
وسيلة من وسائل تسكين الألم خلال علاج الأسنان » وذلك 
بواسطة استماع المريض للموسيقى والأصوات الخفيفة من 
خلال المسماع الأذني (سماعات الأذن) . انظر تسكين 
(قادعع لقصذ) . 


2110110-31 


أخصائي أمر اض السمع كزع 211011010 
علم السمع 2 مَبحث السمع 21101010877 
سمعى بصري لدناك211011011 

2110110177 : 5 


محححصبي 


جهاز سمعى كم 2110111017 
شريان سمعى 1 الشريان التيهى 21177 211016017 
عظام ا ١‏ وعلط :]ناه 
قناة سمعية تفصق تإندمغ)نلمة 


تشمل القناة السمعية الخارجية وتبدأ من الأذن الخارجية 
إلى الغشاء الطبلي وتستقبل النبضات الصوتية من الخارج 
لتصل إلى الأذن الداخلية » والقناة السمعية الداخلية 
المتواجدة في العظم الصدغى ويمر فيها العصب السمعي 2 
الذي ينقل النبضات السسّمعية من الأذن الداخلية إلى المخ . 
قناة سمعية خارجية لقمتعاي , لقصى «دماتلسة 
1م12 , تمسق 23016017 
عاتاكمقء 211014017 

211011017 23717 


لقصقء 211016017 - كتاأدع2 2110116017 


الصماخ السمعي الظاهر لقمتتعائت , كتكوعجد تإتده) لمج 
القناة السمعية الخارجية من محارة الأذن (8اعه20) إلى 
الغشاء الطبلى (عصةءططعمم عنصدمصتو1) للأذن . 

الصماخ السّمعي الباطن 
القناة السمعية من الغشاء الطبلي (عصة اعمط عتمةصم15) 
التي تمر من خلال الجزء الصّخري من العظم الصدغي 
«الصخرة) ويمر فيها العصب الوجهى والسمعى والشريان 
لسن الداخلق » 1 


211014017 2222)115 , 1211221 
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(سابقة) ذاتي 2 تلقائي 

تنشيط ذاتى » تنشيط تلقائى 

موصدة »صاد مُوصّد »جهاز تعقيم 
جهاز تعقيم بالبخار المضغوط ؛ انظر معقمة (7ع2تلتع)5) . 

ذاتي المنشأ . ذاتي التكوين 
يتكون داخل الجسم نفسه ء أي ينشأ داخل جسم الكائن الي 
مثل السسّم أو اللقاح. 

عظم ذاتي التولد 

طُعم عظمى ذاتى المنشا كدنع عصوط كتامدعع 2110 
ويستخدم ليحث على تشكيل عظم جديد في منطقة أخرى 


21110-, 211- 
21110--00 


2110125: 


211608120115 > 21110862 )1© 


2116056120115 2012 


طُعم ذاتي التكون 
نقل وزرع طّعم جلدي ذاتي التكّون يؤخذ من مكان ويزرع 
في مكان آخر لنفس الشخص . انظر طعم (قم0) . 
القاح ذاتي التكوين 
الماح يدكوق تمي سترارجع مصنات: ها الرفين تملا : 
معوداق «ترحيع دا 
طح عرخاين ايد عراء في المريضى وينتل إلى در 
آخر من جسم نفس المريض . تُستخدم لإحلال الجلد المفقود 
في حالات الحروق والأنواع العديدة من حالات الجراحات 
التجميلية . انظر طّعم (6:80) . طُّعم ذاتي التكون 


كع ك5تاممععمأتتك) . 


211608120115 5121 


2111056110115 212 


2101 


21160-11111177 
تفاعل مماثل للحساسية » حيث تسبب بعض العوامل داخل 
الجسم في خلق صفات ذاتية » تكون السبب في تكوين 

أضداد . 

قبضة الزاوية العكسية ذاتية القفل 

قبضة ذات زاوية عكسية وسرعة بطيئة (فائقة البطء 

00-0 لفة/ دقيقة) تُستخدم لتحضير الأقنية في السن 

لتثبيت دبابيس لولبية بواسطة مثقب لَولبي . 


7 50000 2-1 
قةذاتية -اداة 


مناعة ذاتية ذاتي المناعة 


ع3251 فتنتادمقء طاعأاسلكاآ مأتاج 


010161253 226121211 - غع211 ماد 
رص آلية ؛ محشاء آلي » آداة تكثيف آلية 

آلي . تلقائي . أتوماتيكي 

راص الأملغم الآلي ٠‏ 
مكثف الأملغم الآلي 

قبضة ذات قوة تتميز بإصدار ضَربات متتالية مختلفة 

السرعة . تُستخدم لدّك ورص الأملغم داخل الحفرة المحضرة 

بالسن » من أجل تكثيف وانطباق الأملغم على الجدران 

الداخلية للحفرة . 


21101121 


211601212161 21222152132 0120161251: 


النكفية » وصماخ الأذن الخارجي . والخلايا الّشّائية »إلخ » 
ويتفرع إلى ثلاثة فروع : شريان أذني خلفي وشريان أذني 


شق أذني في | لعظم 


[222013ع) 01 عنتناكك تنملتاء تناج 


الصدغى -- 155101 202120112251010 2 عصمط 
الشق الطبلم الخشائى 
العضلة الأذنية عا كنات “تم [ناء تلاك 


العضلة التى تسحب الأذن الخارجية أو صيوان الأذن 

(مصصتط) للأمام أوللخلف أوترفعها . انتظر جدول 

العضلات (1/156165) » ومدخل الأذينية (كتكة[تاعتتتتك) . 
عصب أذنى 217 “ل واسعسستلة 

يعصب صيوان الأذن (©اءفسه) وصماخ الأذن الخارجية » 

انظر مدخل الأذينية (كنئة انع تسة) 2 
نقطة صوان الأذن (الأذينى) 

نقطة تتو سط الصماخ امن الخار جي 11م ننه 21سعاء) 


2101111121 


. 2062035( 

الأذينية وتملنء تناه 
متعلق بالأذن (مه6) أو الأذينة (عاءتسه) . 

العضلة الأذينية 151 كته اناء تناك 


مستوى تحت الحخجاج 2 - عسقام لمغتطمد:قصذ-ملتعتسة 
النقطة الأذينية - مستوى فرانكفورت 
المستوى الأنفى الأذنى » 


النقطة الأذينية - مستوى كامبر 


عهام )املعلصة»آ1 
- عطقام لدكهد-10نهء111ا2 
عطهام كاعم صردن) 


مستوى حجاجى نقطة أذينية  -‏ - عصطقام لوغذط::ه-ولسعتستج 


مستوى فرانتكفورت عصقام )“مكعلصمم]1 
أذنى صدغى 0121 مدع 10ناء تناد 
عصب أذنى صدغى 217 0121 معام لناء تناد 


يعصب الجلد فوق الصّدغ وفروة الرأس . انظر مدخل 
أذنى صدغى (10]6202012115تاع تتتاك) . 
ألم عصبي أذني صدغي 
متلازمة صدغية أذنية » 


نا 01:21 «[تناء]10نهء11نا2 
- 57120110226 01:21 7تءع]10نه21011 
تناذر صدغى أذنى - متلازمة فراي 0100 ره و'نرع 1 
حانة عوك أعنا عن عر ء العجاراف اللتراسية سين 
أمراض العنة التَكفية (0شهقاع 0نه:ة2) » وتتميز بزيادة 
التعرق » واحمرار الخدين في منطقة انتشار العصب الصدغي 


الأذنى (ع17ع2 0121 مداع 0 1ناع تتتتك) . 


تذهيب متناو تكتسسسة 

أَذنى أنة الب اوللك 
متعلق بالآنف والأذن . 

ذهب يلتك 
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النو م2 
عصبون مستقل 3 2116011011116 
طعم ذاتي » رؤبة ذاتية )2108121 - 2516[ درماناة 
ذاتى الرا أب 2012511 
ر 5 ذاتي 125177م211]0 


عملية جراحية تجميلية باستخدام طّعم ذاتي » أو أجزاء من 

أنسجة المريض نفسه لتحل مكان مناطق الجسم التالفة بمرض 

أو إصابة » أو لترميمها . 
ذاتى التبلمر 

ل الذرات من نفس المادة بشكل ذاتى دون 

اشتكاام خرارة حارحة أو إغيافة نحافق اواشتقط ب 


21160201721 


راتين ذاتى التماثر - راتين ‏ 2060 اتناعة - صنوءم “تعد زاوممغاسه 


نشط - راتين يتصلب - سوء عمسسده-010ء - سلوعمر 
بالبر ودة - راتين سريع التصلب - - صسلوع"1 عندناكء-كاعتنان 
راتين يتصلب ذاتيا صلوء2 عسستك- كاعد 
راتين يتماثر ذانيا بواسطة مُنشط وحفاز دون استعمال 
حرارة خارجية . 
بلمرةذاتية . تبلمر ذاتي م2001 


ة تلقائية نتيجة إضافة منشط وحفاز دون استعمال حرارة 
خارجية ( 3 أجزاء بيسفينول (062012م815) أو ميثاكريليت 
جليسيديل (361186اعم 019:03:1) وجزء واحد ميثيل 
ميثاكريليت (06]361/1266 30611(/1) ويتحقق يتحفة السلمة أو 
التَماثّر باستعمال بنزويل بروكسيد (202106عم 20[/1مء8) 
كحفاز . 

وقاية ذاتية » صيانة ذاتية 

تشريح الحثة , الصفة التشريحية 

تشريح الحثة لأغراض طبية قانونية 

مُحول كهربائي ذاتي » محول ذاتي 
محول له لقّة واحدة والعديد من الأفرع التي تسمح برفع أو 
خفض الفولت (الجهد 1101286) ومثاله ا حول الذاتي الذي 
يضبط الجهد فى جهاز الأشعة فى دارة عالية التوتر 


)211001011 
2 - 2110257 
لدع »120120-12 , :21160257 


211011211510112 1* 


انسمام ذاتي 100535 - 5أومء1ل211]0]0 
التسمم بمواد يولدها الجسم : 
ذاتى سن210)0 
لي ذاتي أصه[دركصة :2116061 
زرع ذاتي كانه 
نقب ذاتي ؛حج القحف 20101010100 


أداة الرص الآلية » راص آلى » تع 5م2020 عتأمطدماتاة 
أداة حشو آلية 1 
شورع آي 
معالجة الفلم الشعاعي آليا » 
التظهير الآلي للفلم 
جهاز تظهير آلي للفلم الشعاعي هودء06"م سل عناأهسسماسة 
جهازآلي يتكون من مجموعة من الأحواض تحتوي على 
محاليل لمعالجة الفلم وإظهار الصور الشعاعية »أي 
لتحميض الأفلام التي تحمل على حامل لتمّرآليا على 
أحواض إظهار وغّسل وتثبيت الصور الشعاعية على 
التوالي » تتراوح درجة حرارة محلول إظهار الفلم بين85 
إلى 105 درجة فهرنهايت » حيث تُقلل من الزمن الكلي 
لإظهار الفلم وزمن عملية التحميض . لاتحتاج أجهزة 
التحميض الآلية المعدة للاستخدام في ضوء النهار غرفة 
د ب ؛ يتم من خلاله إدخال 
الأفلام حيث تفتح وتغبت في حامل الأفلام . أما المعالج 
الآلي للأفلام بدون مانع للقيرء » فيحتاج إلى غرفة مظلمة 
لرفع الغلاف عن الفلم ووضعه في الحامل . يجب ارتداء 
قفاز اليد أثناء عملية التحميض . لتحاشي التأثير الضار 
لأحماض التظهير . 
مطرقة آلية أداة رص أو تكثيف آلية 
أداة صمّمت برأس راص «مُكتّف)» مختلف الأشكال 
يعمل كالمطرقة لإيجاد ضغط على المادة المراد رصّها 
وتكثيفها »مثل الذهب والأملغم داخل الحفرة ال محضرة في 
السن » وتتولد الضربات إما يدوياً بواسطة نابض مضغوط 
أو كهربائياً بواسطة الهواء المضغوط . 


مسئدة داتية 


5 


*ا 125 115) 211601121211 


2116011201 111121 1 


211011201 12211 


1236113 مأتاج 
مسندة تُستخدم في الحشوات الكبيرة من الأملغم » شريطة أن 
يكون النسيج السَني كافياً لإحكام طوق المسندة حول السن » 


وبذلك يتحقق إحكام جيد لصنع حشّوة جيدة ذات قوة 


احتمال عالية . 
مستقل . للمانيع مُستقل في أداء وظيفته » 0 
أأوتونومي 
1 دهتاعصوع عندمده ناد 
عصب مستقل (أو تونومى) 1211 0101 هه ]نات 
أحد أعصاب الجهاز العصبي المستقل . 
جهاز عصح تلقآئي هار دع اكز 217015 عتسمصم اتاد 
عَصبِي مُستقل 
نظام مستقل في الجسم ينضبط ذاتيا وليس إرادياً » ويتتحكم 
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3- تنظيف السن من العوالق دون إلحاق الأذى بالرباط . 
4- إعادة غرس السن في مكانها وتثبيتها باستعمال الجبيرة 


المناسبة . 
5 متابعة الحالة لتقييم مدى ثبات السن ومدى الحاجة إلى 
المعالحة اللبية . 
سن مَقْلو عة جزئيا 112117هم , )00 لعكلتاكة 


سن رجت جزئيا من السنخ العظمي بحيث أنه مازال جزء 
من السن مصلا بالأنسجة الرخوة والارتباط العظمي . 
مصطلح يستخدم للدلالة على الأذى أو الضرر السني نتيجة 
رضح أو صّدمة أو كّدمة حيث يَنفصل السن تماما عن 
السئخ . 

قلع 9 - استتصال 21016010123 ح 216 ر دمذو ناوج 

العصب 

استئصال جراحي جزئي » وتّزع العصب أو جزء منه » كما 
في استئصال العصب (207ماء6ناء01) . 
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قلع العتصب الحجابي عتمعتطم , سامتكلتاكة 
بلطة ان 55 
محو ري عالتلعة - لقتلكة 
زاود يةمحورية عاقطة لمتحة 
مكل محوري تاه لمعه 
زاوية ميّل ال حور الطولي للسن بالنسبة للقوى الطاحنة . 
حوا اف محورية كطاع 1 لحتته 
خط محو ري لي عطتا تمادام لمعه 


انظر زاوية خطية محورية لبية (عاعمة عمنا لدملدم لمنحة) . 
دحيلة محورية تلم (2اللزمة لمتحة 
يعبر الارتفاع الحدبي أو الارتفاع الحفافي ويمتد على 
انعد اجر لل , ارداق الشف دن لدي 
(1117337م5 2421ع0ء12) » الدحيلة الاطباقية 501تتآءء0) 
(لإةاكللام؟ . 
طح موري 

السطح الطولاني للسن من السطح الطاحن أو الحافة 
القاطعة إلى الذروة . الأسنان الأمامية لها أربعة أسطح 
محورية وحافة قاطعة ؛ والأسنان الخلفية لها أربعة أسطح 
مُحورية وسطح إطباقى أو سطح أفقي. 
جدار محوري 
جدار في حفرة محضرة تقع في اتجاه ا حور الطولي للسّن » 
أي قريبة من لَب السن في الحفرة المحضرة في السطح الحوري 
0 


2:21 511112 


لله لمعته 


ذاتى التغذىي طم 211060 - عنطم00)تاج 
يتعلق بالكائنات الدقيقة التى تستطيع الحصول على غذائها 
من ثاني أكسيد الكربون في بيئة لاعضوية وهو عكس غيري 


التغذية (عتام650م2عا»11) . 
(سابقة) نمو »تزايد . تنامى -21150 و لقا 
إضافى 2 مسناغد “ماق نْ 211127 


كستامه إتددالتكتاة 


نابض إضاني 
عاق ن سنى » 1 أكلصة“اعط) لوأاصعل - لمادعل , إددتلتعتتج 
سني - خبير بالمداواة السنية » خبير بالمعالحات السنّية 

طول النقوسس الماح 
الطول أو المسافة الموجودة ضمن القوس السنية لاحتواء 
الأسنان الطبيعية للشخص. أنظر أيضاً طول القوس اء1ش) 
(طاعدء1 » تقص طول القوس (لإعمعءء0 طاعمع1 اعته) » 
عرض القوس (5ا10/ طعتة) . 


طاعدعا طععح علطملته2 


لاو عائي ععديم الأوعية “نقلتاء 2525 
لايوجد له تغذية بالأوعية الدموية . 

مُعدّل . متتوسط » نسبى » قياسى » وسطى 2776125 

عوزالفيتامين 1 1 1 ]21 


مرض نات عن نقص الفيتامينات مثل : الرخد (نقص 
فيتامين 2 ) أو البثع (نقص فيتامين ©) . 
افُتلع بالقّوة 
سن مقلوعة .سن اقثّلعت 
سن اقتلعت بالقوة من السنخ العظمي كليا نتيجة رضح . 
أو إصابة » يمكن أن يعاد رَرْعها في السنخ بدرجات مختلفة 
من النجاح . يحدث أكبر معدل لنجاح إعادة رع الأسنان 
الدائمة حينما ترْرَّع السن خلال 30 دقيقة من حدوث 
القَلّع .عادة زرع الأسنان الأولية (اللبنية) » تتزايد فرص 
النجاح في إعادة رَرْع السن الُْقتلعة »إذاتمّت بسرعة » 
لذلك يجب على الأهل اتباع مايلي : 
1- انتشال السن القتلعة فى الحال . 
فلت الس بعائن ملل + 
3 - الذهاب إلى طبيب الأسنان مباشرة . 
يقوم طبيب الأسنان بإجراء عملية إعادة زَرع السن المقتلعة 
كمايلى : 
لمحتن الزيضبا كر ار قدي ف القطقة الراد هاده رن 
الندن تهازة: 
2- إجراء الصور الشعاعية » غالباً صورة حول ذروية » 
وصورة إطباقية لبيان وجود أية شظايا سنية أو عظمية في 


السنخ . 


21 


00 0هع15ناكج 
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الزاوية المنتتكونة من التقاء الجدران الثلاثة » المحوري 
والوحشي واللثوي » وهي زاوية نقطية (عاوصة غصذه©) . 
محور يِ وحنشي قاطع ١‏ لدككصنه)ئتلملته 
1 متعلق بالجدار ا حوري والوحشي والقاطع لحفرة شفوية أو 
حفرة لسانية في قاطع أوناب. 
أفية سحو رحني ناض 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدران الثلاثة » الحوري والوحشي 
والقاطع » وهي زاوية نقطية (عاعمة غصذه2) . ١‏ 


ع251ة لدكلء2:10015)012 


محوري وحشي لوكتتآء2:210015]0 - لدكتتاءع2:1001560-0 

إطباقي«طاحن» 

زاوية 5 رية وحشية إطباقية عاعصة لدكتااءء5]0-0تلملته 
«طاحنة» 


الزاوية المتكونة من التقاء الجدران , الحوري والوحشي 
والإطباقى » وهى زاوية نقطية(ءاعمة غصلهط) . 
محوري لتو يي 1 20161721 
متعلق بالجدار ا حوري واللثوي لحفرة أنسية أو حفرة وحشية 
أوحفرة جانبية طاحنة لسن أمامية مركزية «قاطع» . أو 
ناب » أو حفرة شدقية»ء أو حفرة لسانية لرحى . أو 


ضاحك . 
زاوية محورية لثوية عاعصة 1ه7أعستأعمتلكه 
الزآوية المتكوتة من التقاء الجدران » ال حوري واللثوي » وهي 
زاوية خطية (عاعصة عصنآ ) . 1 
تخطيط حركة المحور اللقمى تطمو نع متت 
محوري قاطعي ١‏ تدواع ستمتكهة 


متعلق بالجدارالمحوري والجدار القاطع لحفرة إنسية أو حفرة 
وحشية في قاطع أوناب . 

الزاوية المحورية القاطعة 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدار حوري والقاطع ء إما أن 
تكون زاوية خطية أو زاوية نقطية . 

محوري شّفوي 

متعلق بالجدار ال حوري والشفوي لحفرة إنسية أو حفرة 
وحشية أو حفرة جانبية قاطعة في قاطع أو ناب. 

الزاوية المحورية الشفوية 
الزاوية المتكونة بالتقاء الجدارين » امحوري والشفوي » وهي 


عاعقطة ل[دكاع د املعة 


لمتطولامتهته 


عاعطة لمتطه[ملعه 


زاوية خطية (عاعصة عصنآ) . 
محوري شفو يِ عنقى ِ - لدعأ امءعء10طهامتلكهة 
١‏ محوري شقو يِ لتو 3 لد 7ع سصنع م تطدامتعه 
يحور شفو يِ الشو ي - 1د ؟أعصنعه تطدامتعه 
محوري شفو يِ عنقي لدع1ءء0 أطهامتكهة 


(سابقة) محوري -3010ة 
متعلق بوضع الخفرة ة المعدّة وال حضرة في السن » خصوصاً 
محور السن الطولاني . 


محور يِ شدقي » محورى فموى- 5160095181 - [لوععناطم0ل:ة 


محوري دي 
محو ري شدقي 1261011202121 - 251011602171221 
على > حوري تَموي انوي 
معدو ري شلقي لمتحهمءعصطه تمدع - 21٠اع‏ ززع 25101160 


آلثوي - محوري تّموي لثوي 
محوري شَدْقي لساني - محوري 
فموي لساني 
المستوى المحوري الشدقي اللساني ٠‏ هام لمتاعستامءعسطملحة 
المستوى المحوري الَقَموي اللساي 


جوري إطباقي حوري طاحن لدكساءءه-متهة - لدكساعءمتهكة 


[دناع 2 11مء112 2:10 


مُحو ري عنقي - محو ري لثو ي ‏ لهلتعستومتهة - لمعتكععملجة 


محوري ولحدلني 
متعلق بالجدار الوحشي والجدار الحوري لحفرة شدقية 
«خدية» أو حفرة لسانية فى رحى أو ضاحك. 


22001521 


زاوية محورية وحشية عاعصة 21001521 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدارين ا حوري والوحشي » وهي 
زاوية خطية (عاعصة عصنآ) . 


فجن ري وحشي إطباقى سور لدكتتاءء21001560-0 


وحشي طاحن 
متعلق بالجدار احوري والوحشي والإطباقي لحفرة شدقية 
«خديّة» أو حفرة لسانية ا اقتكلكة 1 
زاوية محورية وحشية إظياقية عاعصة لدكتطاءء5]0-0للم0لده 
«طاحنة» 


الزآوية المنتكونة من التقاء الجدران الثلاثة » ال حوري 
والوحشى والإطباقى «الطاحن» » وهى زاوية نقطية )غصذهط) 


(عاعقصة . 
محوري وحشى لدكتتاءع2:21001560-0 - لدكتتاءء2:1001560 
طاحن "إطباقي» 
متمجور يو حشي لداع سطاع 22100150 - لدء1ء2:1001560 
عنقي - محوري وحشي لثوي 
حوري وحشي لتّوي - 9 - له ؟أعصتع 21001560 
محوري و حش يعدي لدء1ء2:1001560 


متتعلق بالجدار المحوري والوحشي واللثوي لحفرة شدقية 
«خدية» أو حفرة لسانية في رحى أوضاحك . 


زاوية محورية وحشية لثوية عاعصة لهلأعصنعم)دئتلملته 
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بحو ري إنسي و حشي 11121 مده 

حوري إنسي لوي 
متعلق بالجدار المحوري والإنسي واللثوي لحفرة شدقية أو 
لسانية في رحى أوضاحك . 

الزاوية المحورية الإنسية اللثوية 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدران الثلاثة » الحوري والإنسي 
واللثوي ؛ وهي زاوية نقطية (عاعمة غصتهط) . 

محورى إنسى قاطع لوك ستم زوع سسمتحة 
متعلق بالجدار ا حوري والإنسي والقاطع لحفرة شَفّوية أو 
لسانية في قاطع أوناب . 

الزاوية المحورية الإنسية القاطعية 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدران الثلاثة » حوري والإنسي 
والقاطع » وهى زاوية نقطية (عاعمة غصذه2) . 


عطهام 21 )210122510015 


نسي الوحشي 


20121 


281 1721ع 251011125108112 


251011510121521 251 


محوري أنسى إطباقى «طاحن» لدكساءء0-0 زوع سمتحة 
معان بالخدان مووي :والأدس والإظبائن_الحفرة شدفية أو 
لسانية في رحى أو ضاحك . 
زاوية محورد 3 إنسية إطباقية عاقطة لدكتطاءء0-0أوعتدمتلكة 
«طاحنة» 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدران الثلاثة » المحوري والإنسي 
والإطباقى » وهى زاوية نقطية (عاعصة غصزهم) . 1 
النخاع و اسيل الشّو كي مملكة 
محوري إطباقي اطاحن) 
متعلق بالجدار ا حوري والإطباقي لحفرة شدقية أو لسانية في 
رحى أو ضاحك. 1 1 
الزاوية المحورية الإطباقية «الطاحنة» 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدارين » المحوري والإطباقي . 
وهي زاوية خطية (عاعصة عصف) . 1 


لوكتتآء2:10-0 


ع251ة لدكتااءع2:10-0 


محورى فى لدم[اناممتعة 


متعلق بالجدار ال حوري والَبي في الجزء الدرجي للحفرة 
الجانبية الإطباقية في رحى أو ضاحك . 


زاوية محورية لْببّة عاعطة [دماناممتحة 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدارين » ال حوري واللبّي ؛ وهي 
زاوية خطية (عاعطة عصف) . 

1-محور كلا 


المخط الذي يدور حوله جسم ما » أوقد يدورإذا ما أمكن 
ذلك ؛ كل جسم له ثلاثة محاور تمر خلال مركز كتلته . 

من الناحية التشريحية : خط مستقيم وهمي بمر بطول العضو 
(مثال : السن أو العظم) يُستخدم لوصف وضع أو اتجاه ؛ في 


متعلق بالجدار المحوري والشفوي واللثوي لحفرة إنسية أو 
حفرة وحشية أو حفرة جانبية قاطعة في قاطع أوناب . 

الزاوية المحورية الشفوية اللثوية 
زاوية متكونة من التقاء الددران الثلاثة » المحوري والشفوي 
واللثوي » وهي زاوية نقطية (عاعصة غصذه) . 


2281 21؟أعططاع 2101210 


محو ري شفو ي لساني لمتعسصتاه تطهامتحتة 
هوالحد القاط لسن . 

امشو ى ل ري ره يِ اللناي عصقام لمسعستاهتطهقامتكة 
و دضع محلو ري شفو يِ السأني فص لام ته 
عمد م رالعقتصب محوري سباي لدتعستامتكة 


متعلق بالجدار اللحوري واللساني لحفرة إنسية أو حفرة 
وحشية. أو حفرة جانبية قاطعة في قاطع أوناب . 


زاوية محورية لسانية عاقصة لمتاعستامتكة 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدارين » الحوري واللساني ؛ 
وهى زاوية خطية (عاعصة عصنا) . 
تجو ب لساني عنقي ح- - لدع 1؟اءء0تاعستامتكهة 
محوري الساني لثوي لد؟أع صنع منمعستامتده 
محو ري الساني نوي - 2 - له ؟أعسأعمنتاع ستامتحه 
محوري لساني - عنقي لىء1اءء0تاعستامتكة 


متعلق باجدار ا حوري واللساني واللثوي لحفرة إنسية أو 
وحشية أو جانبية قاطعة لقاطع أوناب. 

الزاوية المحورية اللسانية اللثوية 
الزاوبة المتكونة من التقاء الجدران » المحوري واللساني 
واللثوي . وهي زاوية نقطية (عاعمة غصتهط) . 

محوري لساني إطباقي «طاحن) 


25010111251108 11251721 2181 


- لدكتالء 251011128110 
1[دكتا[ء8110-0 210112 
محوري لساني إطباقي «طاحن» - لدكساءء0-مناعستامتحة 

لدكتااعء50 2 ذ 2:10 
متعلق بالجدار ا حوري واللساني والإطباقي لحفرة في السن . 
متحوري إنسي [دأوعتصمتعة 
متعلق بالجدار امحوري والإنسي لحفرة شدقية أو لسانية في 
رحى أو ضاحك. 
زاوية محورية أنسية 

الزاوية المتكونة من التقاء » الجدار ين المحوري والإنسي ؛ وهيى 
زاوية خطية (عاعصة عصنا) . ١ ١‏ 


عاعتتة لماوع 2:02 


محورى إنسى إطباقى «طاحن ») لدكساءء0 دع مجه 


[11152ع25101216510-0 


محورى إنسى عنقى ار قبى) - - لمع ع0 1و سامتكة 
1 محورى إنسى لثوى لداع سطع هنوع سامتعة 
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محور الفك السفلى - محور 0018© - 22201011 , كتكة 
1 لقمى - محور اللقمة -محو رعقصئط - متهحه 16ولصمء - كتكهة 
ررّى » محور بِكَرى - محور معتر ض كلكة عو اقصهم) - كتكة 


خط وهمي يمر من خلال لقمتي الفك السفلي » يمكن نظرياً 


أن يدور حوله الفك السفلى . 


المحور السّهمي 


1151م 2؟ , كلكه 


1 خط عمودي وهمي يمر خلال لُقمة الفك السفلي » ويدور 
حوله الفك السفلى فى حركة متعرجة أو حركة مسئنة . 


و 5 
محور معترص 
محورالدوران 


715 و 315 


1 ]01 كته 


محور التماثل » محور التناظر 
فَقرةمحورية عنقية ثانية »المحور 
0 وه 02 


تسمية قديمةللرحى . 
محوان 

محوار ععصّبي وارد 
محوار عصبي صادر 
محوار عَبِي متحرك " 
مسحوار عَصبِي حسي 
متتجدواة 1 
سن آزل -الرحى 


57110110117 01 كلعكة 
وناطع ]م7 كلعة 


لا00) 27716 - طأامه) علددج 


20 - 25011 
ادع 211 , سمعهة 
أحاء “عله , دمعة 
1110601 و 1م32 
521250177 و 25011 
200 - 22026 


طا06) علءدج - طأامما 27716 


النتصوير الشعاعى لقياس الرا أس عتتأاعمده 1 هلامع 0)) 
(لإطمومع22010 : الخط الغبانيق المستخدم في قياسات الزوايا 
لتقييم النمو وأهداف العلاج أو نتيجته أو الكل معاً . 
انظر قياسات الرا أس (وعاعمه لقطمع0) . 
2- المحور ( الفقرة العنقية الثانية :1م711 17/1221عء 20مع56) . 
محورررزي 2125 و كلككة 
محور القم والمّك » محور لُقمي 
1 


لمستمده:"اطءء» , متعه 
0207121 , ملكة 


0201 و كلكة 


محور تحفى وجهى لمعه آ]متصوىك , متكة 

متخنو رالعين 1 ١‏ عل 01 وتحة 

متخو ر يصر يي م0 و متلكة 

مو رالدوران 100" 01 كتلاه 

نقطة يدور حولها أنبوب الأشعة والفلم لإجراء فحص 
مقطعي شعاعي وهي إما ثابتة أو متحركة . 


محور التماثل » محور التناظر 
محور طولي 
الخط الذي يمر بطول الشيء عبر مركزه . 
محور طُولي . محور طولاني 
خط وهمي أمأمي خلفي بمر من خلال إحدى لُقمتي الفك 
السفلي ويمكن أن يدور حوله الفك السفلي في حركة 


دورانية 2 


117 10ر5 01 كلعة 


5 ,و 2515 


01231 تناع م1 , متكه 
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النقطة 8 - النقطة فو ق الذقنية 2221 1مناة 2 أسلمم "18 
في المستوى الإنسي : تقع في أقصى الجزء الأمامي من قاعدة 
الفك السفلي وأقصى نقطة خلفية من المحيط الخارجي للناتى 
السنخي من الفك السفلي . وفي علم وصف الإنسان 
(/(0108ممعطاصم) :تعرف بالنقطة فوق الذقنية وتقع بين 
النقطة تحت السنية ونقطة الشامخة الذقنية. 

معدن بابيت لماعم ك*))تططوظ8 

نسبة إلى أ .بابيت » 1862-1799 » 82611 .1 » مخترع 
أمريكي . 
خليطة تُستعمل أحياناً في طب الأسنان » وتحتوي على 
النحاس (ءمم00©) واب (مخ1) والأنتيمون 
(07مممتاصطة) . 
مُتلازمة الرضاعة من 
الزجاجة (الرضاعة) 
تسوس السن بسبب الرضاعة 
من الزجاجة (الرضاعة) 

حالة سنية تصيب الأطفال بين 12 شهر و3 سنوات من 
العمر» بسبب رضاعتهم من زجاجة الرضاعة في وقت 
النوم » ممايؤدي لتعرض الأسنان للحليب (اللبن) أو 
العصير لفترة طويلة . يحدث التسوس بسبب تجمع 
الحليب أو العصير في الفم أثناء الليل » حيث تتحلل إلى 
حامض اللاكتيك مع المواد الأخرى المسببة للتسوس . لمنع 
حدوث مثل هذه الحالة » يجب اتباع الإجراءات الوقائية 
والتي تشتمل على منع إطعام الطفل وقت النوم » 
واستبدال الحليب أو العصير بالماء فى رُجاجة الرضاعة 
وقت الليل . كانت تُسمى سابقاً تسوس زجاجة الرضاعة 
(وعتتدء م601 عستكتتداا) . 

لحان الطفل أسنان طاءء) كنامس0ن06 - ط)ءء) رطقم 

الرضيع - أسنان ساقطة » أسنان لبنية 

فرشةة أسنان الطفل 


51201012 طاأناممط علغامط ترطقط 


06277 001 ع1)غ0ط تإطوط 


طكتاتاط )00 تطوط 


توتى الشكل . عتّبى الشكل ممع قط 
شبيه بثمرة التوت (لترع8) . 
المبوقة » العضلة المبوقة :امغأقسع2 


الوظيفة : تضغط الخدين باتجاه الأسنان » وتشد زوايا الفم . 
المنشأ : الجزء الخلفي للشواخص السنخية بالعظم العلوي 
والعظم السفلي . 

الإرتكاز : آلياف العضلة المستديرة الشفوية كعة1ناء1ط:0©) 
(0:35 عند زواية الفم . 

التعصيب : العصب الوجهي (علتاعم لقاعه؟) . 


[مختصر] شدقى . خدى . فمى لوععناط 8 
نقطة 18 72 8 )غصلمم - 8 


انظر النقطة 8 (8 6مذه2) . 
محوري خدى 7 
[مختصر] شدقي محوري 
[مختصر] شدقي محوري لثو ي » 1ه العستوهلتدمععطط - 6 ذل 
مخوري خدّى لنويٍ 1 7 
[متختصر 1ض شدقى عنقى . عنقى خدى لم1عءمعءعسط - 80 
[مختصر] شدق ىوحشى . خدى وحشى لهادتهمءعنط - 180 
مرتان في اليوم 0 عل ولط -.لبط 
تُستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
[مختصر] شدقى لثوي »خدى لثوي 21 اتعمنعمءعس( - 806 
مرتان في اليوّم مرتان يومية 7 عت صذ متط د ملنلتط 
تُستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
00 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 


[دن:212203 - دخا 


10251021121 - ن)ذآ 


علط ح .طلط 


5121 112امءعتاط! د اا 


لسانى 
[مختصر] معجون بارافين ‏ «صده/00م1 طاسسكنط - 8152 
يودوفو رم بزموت عأاكدم ستككد يوم 


يستعمل في علاج أقنية الجذور . 
[مختصر] شدقي إنسي ١‏ خدي إنسي ‏ [تأمعسمععسط - 81 
[مختصر] شدقي إطباقي 3 
خدي إطباقي 
[مختصر] دستور الأدوية هأعوممءمسمسفطط طمنانءظ8 - .ط.8 


لدكتااءع12»0-0ط 2 10 


لدماتاممععسط < مآ 


البريطاني 
يُستخدم في وصف العقاقير , بين مصدر تركيب العقار في 
الوصفة الطبية . 


[مختصر] مدونة دستور الأدوية البريطانى ‏ 8:15 - .18.5.0 
0012) 111121 2121:1112 
يستخدم في وصف العقاقير » لين مصدر تركيب العقار في 
الوصفة الطبية . 
و 
[مختصر] وحدة حرارية بريطانية -.8.111.10 ,8.110 
أتطنا لمسسعط ]1 اكناترظا 


وحدة لقياس الحرارة ؛ يمكن أن تكتب 810 . 


- 95 - 


خلفية إشعاعية 012" عسسامنيئعاعدط 
إشعاع كلي الوجود ينبعث من مصادر طبيعية ؛ حيث توجد 
فى التربة » 
والمياه الجوفية » ومواد البناء » والمواد النشطة إشعاعياً فى 
الخيم وحاضة البوعاننيو 4010740 »:والأيطة الكو 
من الفضاء الخارجى . معدل مايتعرض له الشخص فى كل 
عام من الأشعة الكونية 4 مللي راد (05هتم: 44) 0 
الأشعة الأرضية الخارجية 44 مللي راد » ومن منابع الأشعة 
النشطة الداخلية الموجودة طبيعياً 18 ميللى راد (18 05همد) ؛ 
مسئويات الخلفية الإشعاعية قد تختلف فى أماكن كثيرة .. 
مُسام الضغط الخلفي . تَخلخُل 
بالضغط الخلفي 
دوك از شك رجدو سكتوب وراك سيت 
الضغط العالي الخلفي للغاز الناتح وا لمحصور داخل القالب 
عندما لاايوجد تصريف كاف لتحريره حين دخول سبيكة 
المعدن المنصهر فى القالب . 
أسنان خلفية ١‏ 
ظهارة » مسند 
الخلفية المعدنية التي يرتكز عليها الوجه الخزفي للتاج . 
صفيحة معدنية أو خلفية معدنية لحماية وتقوية وجه خَزفي 
أو وجه أكريليكي لتاج أو جاسرة . 
خلفية رصاص » مسند رصاص 
خلفية الفيلم الشعاعي » لتقليل الجرعة الإشعاعية على 


0نم رعءل52 


الأشعة في الطبيعة » وتنبعث من مواد موجودة فى 


20105177 عللتاووع:1م ع[ع12 


طاعع) 101ع)ومم - طاعع) عاعوط 
سكاع ةط 


20 , عستكاعوط 


لعن 
خلفية معدنية لداأعمد , عمتاعوط 
خلفية فولاذية [عع)؟ , عستاعوم 


د 1 ؛تَبدّهخلفي » تَشْنْت ارتدادي تتعالدءسكاءع 52 
ذلك الجزء من الأشعة المبعثرة أو المشتتة الى ككريرارية 
أكبر من 90 درجة من الشعاع المركزي للأشعة 

جوم كم 
1 ع ا 

- أي مداخلة سنية يمكن أن تتسبب تتسبب فعلياً في تجرثم الدم » 
لمح ل الس ل و 
التتجرثم . وقد تكون هذه ا حالة المرضية عابرة » أو متقطعة 
أو مستمرة » ويمكن أن يؤدي تجرثم الدم في حالات نادرة 
إلى إنتان دموي أو إلى التهاب الشغاف . 

جرائيم , بكتيريا 


مفرد : جرثوم » جرثومة ؛ مكروبات مجهرية نباتية وحيدة 


ونع )22 ت قتدء رعاع2ط 2 متسعو2ء )ع2 


2ع 


العصود بات فصيلة العضود يات عوععة عوط 
عائلة من الكائنات الدقيقة عصوية الشكل تشكل أبواغ 
كرو »عادة متحركة ؛ تعيش بالهواء أو لاهوائية اختيارياً 
وغاليا عاخرا جل في القرية : 


عصوى عتقللعهط - «سمللعوط 
محلو بالعفزيات أرالأقكان عموية الشكل «الكخرى أو 
مصاب بها . 

عصيّات تللعةم 
جمع عصية (5نالا820) . 

لت » قاتل العصيات عل تالعوط 
أي عقار يستخدم لقتل العصيات . 

عدر يِ ا حدم نلاعوطم 

»عصوية دتاللعةط 


دن بن العاالة الاستلة ».مويك الكراء رسا تالهراء 
أو لاهوائي اختيارياً » وهي كائنات دقيقة عصوية الشكل أو 
كرود . المجمع : عصيات (تللئعة8) . 
عصيّة ة حيوائية » عصية هوائية 
وهي تحتاج أكسجين لتعيش وتتكائر . 
عصيّة لاهوائية 
تنمو بقوة في عدم وجود هواء أوأكسجين » تتميز العصية 
الهوائية والعصيّة اللاهوائية بتكوين الأبواغ ؛ أمثلة : الملبنة 
(1105لأزعةطماء1.3) » والعقدية الطافرة وتاءءمعءمامء:5) 
(قصةانامر » والمتفطرة (تلائعةط عاننزءطن1) » و عضية الكزاز 
(لللاعةط كناصماء1) . 


العصوية المغزلية - المغزلية المثواة 


26101 , كتالائعوط 


2226101 , كتاللئعوط 


- كتدط01 ]تكن كللتعوط 


111501211111111 21 


جرائيم سالبة الجرام 
عصيات فينيال - الغفارية الفموية  ».‏ - 'لهقصوة؟ , مسللعةط 
العصيات الشعرية الرقيقة كتلوءععتاط حتطعتمامء1 
خلف .ظهر ع1ع5282 
فعل خلفيء »فعلرا اجع دمتاعة كاعوط 
مشبكة ذات فعل خلي ممقك «منتاعة عاعوط 


رأ اص ذو فعل خلفي . مُكدّف ذو "تع قدء0م دامتاعة عاعوط 
فعل خلفي 
أداة لرص وتكثيف الأملغم » ذات عنق بشكل حرف [آ 
لتطبيق قوة تكثيف ناتجة عن حركة سحب » وليس حركة 
دفع كما هو معتاد . 

أداة حشو ذات فعل خلفى 
أداة حشو ذات عنق صّممت بزاوية بحيث يعود رد فعل 
ضربة المطرقة باتجاه الطبيب » تُستخدم لرص وتكثيف رقائق 
الذهب على السطح الوحشي . 


“21115856 2مماعة عاعوط 
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أي عقار طبيعي أو كيميائي أو حيوي يُستخدم لإبادة 


الكائنات الدقيقة . 

تراص جرثومى المنشاً مستا ساوعة عتدعع10رعاء2 

علم الجرا اثيم 2 البكتر يولوجيا 2210107 

انحلال الجرا اثيم 3 حل الجرا اثيم 2211515 
تحطيم وإبادة أو تفتيت البكتيريا . 

حال للجرا اثيم 5[معاعوط 
متعلق بحل البكتيريا أو الجرائيم 

العاثية ععقطمم ءاعد 

كائنات دقيقة تهاجم الجراثيم » وتنجح أحيانا في تحطيمها . 

كبح الجراثيم اذ ثيم »توقيف الجراثيم اذ ثيم كذكة)05 5211 
عملية منع أو إعاقة مو الجرائيم 

كابح للجرا اثيم ل 


أي عقاريوقف نمو وتكاثر البكتيريا مثل أي عنصر من 
مجموعة السلفوناميد (منامئع علتسقممطملن5) . 


كابح للجرا اثيم ع1هادم ماع52 
متعلق بتوقيف نمو الجراثيم . أي عقار يوقف مو أو تكاثر 
الكوائيم 
جرثو مي عنامعاعوط 
نالع ع1 


جرثومية . جرثوم 
الجمع : جرائيم . الاسم السابق لجنس من الكائنات الدقيقة 
سالبة الجرام تّرى كالقطع الناقص أو عَصّوية الشكل ؛ أما 
الآن فيطلق الاسم على العديد من الأجناس المختلفة من 


الكائات الدقيقة . 
حر ثومى الشكل . جرثمانى 0ع 
العصوانيات عوعع 0زم نرعاعوط 


عائلة الجراثيم اكوا 1 سالبة الجرام غير قادرة على 
الحركة «ساكنة» » وهي عصيات غير بوغية . 
العصوانية 1 

نوع من فصيلة العصوانيات » سالبة الجرام ؛ كائنات دقيقة 
لاهوائية تُصاحب عادة عدوى الفم » وتشمل أنواعاً مثل 
العَصوا انية الميلانينية (كتاعتطعع مطقاعم د5ع10مرعاعة8) » 
والعصوانية الهشة (كتلتعهظ دعل1معاعو8) » والعصوانية 
القَمو ية (كتلهده 5ع7010عاعة8) . 


داء بيلز 
نسبة إلى | . فون بيلز »1913-1845 » 83612 8.700 » طبيب 

ألماني . 

مرض يتميز بظهور حطاطات غير مؤلمة فوق الغشاء المخاطي 

الشفوي . 


1165 


12612'5 015625 


الخلية » وحيدة الصبغي » ليس لها جدار خلية قوي . تتواجد 
في كل مكان ومعظمها غير ضار بالأشخاص . والمجموعة 
الضارة تسمى الجموعة الممرضة (10هءع00100) » وهى 
صغيرة يمكن صّبغها ورؤيتها تحت الجهر » وتوضع في 
مجموعات حسب أشكالها : العصيات » باسيلاات وهى 
عَصوية الشكل . أو المكوّرات وهي مُكورة الشكل » أو 
لك رمس ره مسر 

0 بعض الجرائيم تبقى لسنوات في حالة 


غيرالمواتية . 
الراجيّات عوعع 2 أرعاعوط 
رتبة من المطور المجزأة . 
0 ثومي #بكتير يِ لمتمعنعوط 
متعلق بالجرائيم أو البكتريا . 
خلية 1 ثومية لاءء لمتعاعوط 
مستنبت جرثومى عتتتكلتك لمتاعوط 
التهاب الشغاف الجن ثومى- كناتلضمدءمل0ص لمتعاعوط 
التهاب الشغاف - كناتلعمءمقص لمتعاعقط عأنءقطتد 
الجرثومى دون الحاد - كنانلسهءمل0ص عجتاءعع كص 
التهاب شغاف القلب العدوائي 


التهاب الغشاء المبُطن للقلب (خصوصاً صمّامات القلب) » 
وتسببه المكورات العقّدية ال خضرة » والتي يمكن أن تنساب في 
مجرى الدم . تحدث تغيرات التهابية تتمثل في ترسب 
الفبرين وصفيحات الدم مشكلة النوابت (5ممتاماععء؟1) ؛ 
وكا على لخاراك كار المرمى راونا بن 
هذه الحالة (والتي يمكن أن تستمر لمدة طويلة) ويحتاجون إلى 
علاج أسنان حيث يحتمل أن تنتقل الجراثيم إلى مجرى الدم 
أثناء القلع أو تقليح الأسنان » أو جراحة اللثة . 

لويحة سنية مخاطية جرثومية عنا])ه1م كنامستعسحم لمتعاأعدط 

لويحة جرثومية » لويحة سنية 
غشاء أو طبقة تحتوي على كائنات دقيقة مع الطهاوة 
المكتسبة » تلتصق بأسطح الأسنان مسببة التسوس 
والتهاب النسيج اللثوي . أحد مكونات اللويحة الأخرى 
هو الخاطين وتفرزه العُدد اللعابية ؛ تختلف اللويحة 
الجرثومية من شخص لآخر في الثخانة والقّوام حسب 
التمثيل الغذائى » وصحة الأسنان والغذاء والعوامل البيئية 
الحيطة ا . . . لويحة سنية (ا0ةآم لمامء0) . 


عنصعمام لمتتعاعدط 


معد الجرائثيم اثيم » قاتل الجرا انيم عل 1عاعوط - لملءتعاعوط 
ميل الجراثيم اثيم - عقار قاتل تملع اعوط - عل ع اعوط 
للبكتيريا أو للجرائيم 
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بعد الحد القاطع أكثر من 2 ملليميتر من احور الطولي للأداة 
يمكن أن تدور فى يد طبيب الأسنان عند استعمالها ) . 
إطباق متوازن 1 ممتكساءء0 ل0عءسقلوط 
1-يتمثل الإطباق المتوازن فى التطابق المثالى للأسنان حيث 
توجد علاقة توافقية لإطباق أسطح الأسنان في الحركات 
المركزية » أوالجانبية في حدود المدى الوظيفي لعملية 
للقي وعولة البلعر يا ١‏ 
2-في الاستعاضة الصناعية : التلامس المتزامن أو التلقائى 
ينان العلرية والمعليةية الناحية البعى واليشرق. 2 
وفي المناطق الإطباقية الخلفية والأمامية في الأوضاع المركزية 
والجانبية » ما يؤدي إلى التوازن ويقلل أويّحد من ميل أو 
فوراق قافدة اشهان الس التمية للبدية الدامة “للذلت + 
يتعلق هذا المصطاح في المقام الأول بالفم » ولكنه قد 
يستخدم لاعار ]باق الها ز السى على المنصلة . 


إطباق متوازن آلياً ٠‏ 9للمعتسفطععتم «متمساعه لععسقلوط 
إطباق متوازن ميكانيكياً 
إطباق متوازن بغض النظر عن الاعتبارات الفيزيولوجية كما 
هو ا حال فى المفصلة . 
إطباق متوا ان 0 12117ع1010كإظام , تامأوتاءء0 ل0ععسقلقط 
فيزيولوجياً 
إطباق متوازن متوافق مع دور فيزيولوجي طبيعي متوازن 
لكل من المفاصل الفكيّة الصّدغية والجهاز العصبى 
الفملن ل ١‏ 
مكو ازن ١‏ اع سقلة5 
تماس 08 ازن أعقاصمء عستءسقلوط 


تماس بين الأسنان العلوية والسفلية الطبيعية أو الصناعية 
على الجانب المقابل للجانب العامل » أي التماس على 
الجانب غير العامل للأسنان .انظر تماس الجانب غير 
العام ل(5اع3امء 510 عصكاه5 عده]) . 

قَلْع موازن 
أجل موازنة التتقص في المسافة بعد الخَلع » ومنع ميل الأسنان 
عن الخط الُنصف للفك » وبذلك يمكن الحفاظ على تناظر 


عات عد سقلوط 


القوس السنية . 
و 

تداخل موازن ععصعناء ]عاص وستعسفلوط 
انظر تماس إطباقى غير عامل 06010531 01128 - 210) 
عقادمه . 

تماس إطباقى مو ازن أعقاصعق لووساءءه عستعسقلدط 
انظر تماس إطباقى غير عامل 06010531 1011028 - 210) 
عقادمه . 


1-صارفة عوط 
2 - حاجز لمنع دخول الضوء إلى غرفة تحميض أفلام الأشعة . 
حقيبة إنعاش بقناع ذى 01 فأ كتاكع "1 عاك طا-ع :528-7215 
صمام 
جهاز يتكون من حقيبة بلاستيكية بمكن ضغطها يدويا » 


متصل بها مصدر الأكسجين من طرف صمام يسمح بمرور 
الأكسجين دون رجوعه وقناع ينطبق تماما على الفم والأنف 
للشخص المراد إفاقته من الطرف الآخر . انظر أيضاً حقيبة 
أمبو (ع3ط تاطصطة) . 
1 تقة بيلي 
اد اي يُستخدم في طب الأسنان في تصنيع 
القوالب (1165) والقوالب المعاكسة (وعثل -تعغمصنم00) . 


1821167". 1251 


يَخْبِرْء يُقَسَى بالحرارة عكلة5 
عملية تصليب مادة الخزف السني بالحرارة في درجات 
حرارة ب يتم التحكم بها كهربائياً ؛ وذلك في فرن مُفرَعْ من 


الهواء . عملية تفريغ الهواء في الفرن تُقلّل من حدوث 
فقاعات هوائية داخل الخزف . لات أولا فيتحول 
إلى خَرَف غير مصقول ثم بعد ذلك يُصقل في درجات 
حرارة عالية . 
سا كر )حدمت بريه بكر 
نظام للتثبيت يتم التحكم به من خلال استعمال أطواق مرنة » 
تربط أجزاء مختلفة من القوس السنية في محاولة للوصول 


15211 ”5 2210125 


إلى توازن مسبادل للقوى ١‏ 
خَبزء الوا »مسد عمتكلوط 
1 -ميزان ععسقلة 
جهاز لوزن المواد أو المعادن مثل الدهب بدقة . 
2- توأ ازن 
حالة الاتزان . 
ميزان الخليطة والزئيق 17نا 21 -(2110 , ععسمقلوط 
تمفصل متوازن من نع تعره لععسقلوط 


الإطباق المتزامن للأسنان العلوية مع السفلية بانزلاقها فوق 
بعضها . حينما يتحرك الفك السفلي من العلاقة المركزية إلى 
التتلاقات اللقب كوية التعلقة «انظر ايشم رطياق طعوارت 
(مهأوتتاءه0 لععصهلة8) . 
اتزا ان الأدوات أل ستاتاكصا كستاغتك لصقط لععسقلوط 
القاطعة اليدوية . أدوات يدوية قاطعة متزنة 
لانزان إزميل قاطع يدوي تقوم الشركات الْمصنّعة بتصنيع عنق 
الأداة بحيث يكون الحد القاطع أوالشفرة أو التتصل بعيداً في 
حدود 2 ملليميتر عن احور الطولي لساعد الأداة (إذا تجاوز 
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يستخرج بلسم بيرو من شّجر « بلسم بيرو» الأمريكي 
تويُستخدم في الطب وصناعة العطور . 
شحرية 0 مصقط 
2 ا 0 القن 
تُستخدم لتثبيت جهاز جزئي اصطناعي أو جهاز تقويمي 
معدل الشريط . مُهايء الشريط مكيف 
الشريط 
أداة للمساعدة فى انطباق محيط الطوق التقويمى على 
السن » وتُستخدم لإحكام الطوق التقوبمي حول السن . 


؟اء1م202 عسق؟ط 


شريط قبل للضبط (ضبوط) 1طة)205 , لصوط 
طوق ذو لولب أو طريقة أخرى لتعديل حجم الطوق حين 
تطبيقه على السن . 

شريط كامل الإحاطة عستومء-211 , لصوط 
طوق يحيط بكامل السن 


تحريط اردكان » تحريط إسا 
(في تقويم الأسنان) : طوق يُشبت 


22101 و سقط 


يغبت حول السن » ويستخدم 


كمرتكز لتحريك سن أخرى . 
و 
شريط وعروة ه10 سه لصقط 
شريط تمجل . طوق أجل وعاعصك , لصقط 


شريط مئزري » شريط واق » طوق متزري ممعامة , لصقط 
طوق ارتكازي تقويمي له امتداد شفوي أو لثوي أو قاطعي 
للمساعدة في وضع وتثبيت الحخاصرة . ١‏ 

رباط معدنى شريطى علسقاط لصسقط 
قطعة من الشريط المعدني المصنوع من الفولاذ الذي لايصداً » 
تستخدم لتشكيل شريط تقويمي باستعمال زردية تشكيل 
الطوق ؛ تتطابق حو اف الطوق وتُلحم إما باللحّام الذاتي أو 
بمادة لحام . تبداً الشرائط المعدنية عادة من منتصف الشريط 
حتى تتطابق تماما مع السطح الشّفوي أو السطح الخدي 
للأسنان . ويجعل خط اللحام على السطح اللساني أو 
السطح الحنكي . 
تتوافر الشرائط المعدنية الطوقية بشخانات مختلفة » باختلاف 
الأسنان المستخدمة : 


الأسنان الأمامية 


(طاععا #متتعامة) 


0125 0.004--3 


الناب والضاحك 0224 01060 


(ة1 متعم ع عستصوء) 


الضرس ( 720124) 


0.200-0.150[ 0006-5 





إطباق د ازن دو أكتالء0 عستعسقلةط 


جانب مو ازن 510 وستعسقلوط 
مصطلح مُستخدم في دراسة الإطباق » يعني الجانب غير 
الوظيفي للأسنان في الفم » حينما يكون الفك السفلي في 
حركة انزلاقية جانبية . 

الجانب الذي تكون فيه الأسنان الطبيعية أو الصناعية المقابلة 


للجانب العامل في الفم » حينما يكون الفك السفلي في 

حركة انزلاق جانبية . 
تداخلات الجانب الموازن 5ع عدع نع ]تعاس ع10ه عستعسفلدط 
لسان أملس 2 لسان أجلح عنعده) 10دط 


لسان بدون حليمات على سطحه . يصاحب حالات عور 
فيتامين 8 (8 منمهااة؟) . 

515 , عنتاع 0غ 5210 
ةّ للوط 
أعكلء50 لصة للق٠ط‏ 


أسامل أععاء0؟ جه للقط 


نوع من احنفصل الزليلي صنمز 121مم2ز8) الذي يسمح 
بمدى واسع للحركة » مثل مفصل الورك » ومفصل الكتف 
يسمى أيضاً مفصل كر وي (اصتمز 010تعطمة) دع7010عطمة » 
ومفصل كرة وحق (8081120515) . قارن مع مفصل اللقمة 
(أضاهز 00203:1010) » ومفصل إر تكازي صتمز )م حلط) » 
ومفصل سرجى 01250[ 530016 . 

تبعطاط دارا ويل 

أداةذات رأس كروي 

كرات التحميل (كُرات متدحرجة) 

صقالة ذات كرة » مصمّلة ذات كرة 

مشبكةذات كرة > 


:01)مء ناممة للق٠ط‏ 


دكستروءط للوط 
اع امتصتتاط للقط 


مكقك 1لدط 


مسار حول سنى ذو عمئتم لمغدصملمتعم لعاستمم-للوط 
1 : 

نهاية كروية 
بالونالجيب كنتطلر , داومللقط 


بالون من المطاط أو من البلاستيك يمكن أن يملا بالهواء أو 
بالسائل . ويُستخدم داخل الجيب الفكي العلوي لدعم 
كسور الناتيء الوجني الفكي . 
بلسم - بلّسم بيرو 
البلسم ؛ مادة زيتية راتينية عشبية عطرية ( تسيل من بعض 
الأشجار) . تُستخدم في مستحضر ورنيش وايتهيد 
(اكتصعة؟ 20'5عطاء17/1) » وفى بعض لواصق أكسيد الزنك 
واليوجينول » وسادات قناة الجذر . 


1530 نتزرء حت بتسوكلوط 
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شريط مق التشكيل لع دمعتم , لمصقط 
شريط من فولاذ صامد بلا لام (مقطوع من أنبوب معدني) » 
مُصنّع بأشكال وأحجام متعددة من أجل مطابقتها التامة 
حول تيجان الأسنان التي يشملها الجهاز التقويمي الثابت 
التاحو ؛ 

دافع الشرد طَُ -- مو جه الشريط ‏ *تع«تيل لصفط - #تعطكسم عصقط 
أداة نُستخدم لوضع وتوافق الطوق الفولاذي الصامد على 
السن . 

نازع الشريط 
مطواة تقوبمية صّمّمت لنزع الأطواق من على الأسنان . 

شريط مَطاطي - شريط 

آمرن 

شريط بدون لحام » طوق جاهز 
عبارة عن طوق مقطوع من أنبوب من المعدن ليست به وصلة 


2120777" اعوط 


لضوط ع50داء - عاعططن" , سوط 


15 , لصقط 


ان 

شريط تقو يمحي بلا لحام 0006021 دوعلتيوع؟ , لصسقط 

دافع الشريط تعأهء5 سقط 
أداة ذات حد مُسطح » تُستخدم لدفع الأشرطة لتستقرعلى 
السن بواسطة قوة العضة . أي عن طريق العض عليها . 

مطواةشق الطوق وتتعتام عستغتامه - لصوط 

مو سعة الطوق "تعطعاء ناد امصقط 
أداة صّممت لتوسيع الطوق النحاسي . أو الطوق التقومي 

الشريط الدهليزى "تقلناطتايء؟ , لصقط 

خلايا ظهارية ابتدائية . 


ضماد » رباط » تضميد . عصابة ع25لصقط 
شريط من الشاش » أو من الموصلين (نسيج طبي رقيق) » أو 
أي نسيج لين آخر - إما بشكل لفافة :أومثلتي الشكل + 
ويربط حول جزء من الجسم للضغط على المكان لدعمه 
ومنعه من الحركة . أو لتثبيت ضماد الجرح في مكانه . 
ضمادبارتون 
رباط لدعم وتثبيت كسر الفك السفلي . وهو عبارة عن زوج 
من الأربطة على شكل الرقم 8 » يوضع حول الفك السفلي 


5 ,ر, 1521210286 


وقمة الرأس . 
ضمادالفك 315ل و ععدلصوط 
رباط ضاغط 01255111 , 52120286 
رباط يُستخدم للضغط على مكان جراحي ٠‏ نع تكوين ورم 
9 
تشكيل الشريط » تطويق ستقصدط 


عملية إحكام وتثبيت الأطواق التقويمية على الأسنان 


شريط ذو ملقاط مرسحك , لصقط 
شريط يثبت في مكانه بواسطة برغي (501617) وصمولة 
(عرقة) 0د . 

شريط حفافي نهم , لسقط 
طوق محيط بالسن يطابق شكل السن . 

زردية تشكيل حواف الشريط اعنام عستسمغاصمقء سقط 
انظرزردية (5رعنا©) . 

شريط تُحاسى "تع ممم , سوط 
اللو 1 
التسوس في السطح الملاصق للسن وممتد تحت اللثة أو في 


حالة الحاجة إلى دعم حدبة ضعيفة أو أكثر للسن . 

يُستخدم الشريط النحاسي في التركيبات الثابتة لأخذ طبعة 
دافع الشريط . موجه الشريط ““«عطكنام لصفط - محل -لصقط 

أداة تُستخدم فى تقويم الأسنان لجعل الطوق يُستقر في مكانه 


على تاج البحن .. 
شريط رأسى . ضماد رأسى مقعط , قصقط 
شريط أخدودي شفوي م 019“تتنا؟ مئا , لصقط 
صفيحة دهليزية فستصة! مممتساطتاوعء 
صائن الحيرَ ذو الشريط والعروة » م100 , “تعستهاستهصم لسقط 
حافظ المسافة ذو الشريط والعروة 
شَرد يط المسندة تخد , لسوط 


شريط رقيق من المعدن يستخدم للتعويض المؤقت عن جدار 
زائل من السن ليكون دعامة . أو سناداً أثناء عملية حشو 
السن . 
شريط تقويمى - شريط اصقط “امطاعصة ح عنغص000طاتره , 4صقط 
01 
شريط رقيق السماكة في شكل طوق » عادة من الفولاذ الذي 
لايصداً وأحيانآ من الذعب يُستخدم كمرتكز تغبت به 
الوؤصلات التقوبمية المختلفة على الأسنان. تتواجد الأطواق 
التقويمية عادة بأحجام وأشكال متعددة ويمكن إحكامها 
وضبطها على السن بحيث تكون مطابقة تماما لأسطح السن 
و أعلى قليلاً عن الحافة اللشوية لتصل إلى مستوى أعلى من 
نقطة التماس وتكون موازية للحد القاطع أو الحد الإطباقي . 
ويمكن إحكام الأطواق مع الوصلات التقويمية الملحومة بها 
لتطابق أسطح محيط السن با محاولة والتجربة وحينما تتطابق 
الأسطح ء تُلصق في مكانها بأسمنت لاصق . 
شريط داعم »رباط داعم 


اعام و مقط 
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المشبكة حيث تكون الأذرع امتدادا مباشرا للعوارض الرابطة 
لطقم الأسنان . 
أذرع مشبكة القضيب 
ذراع المشبكة التي تنشأ من قاعدة الجهاز أو الوصلة الرئيسية 
وتشمل الذراع التي تعبر الأنسجة اللثوية وينتهي طرفها 
بملاصقة السن في الاتجاة اللثوي الإطباقي . 
قضيب الوصيلة 
قضيب ثخانته أكبر من عرضه بالمقارنة مع الوصيلة الحنكية 
التي يكون عرضها أكبر من ثخانتها . 


35 رركقك نتوط 


201211161017 و عتهقط 


وصيلة القضيب "اماع صصق عوط 
عارضة أو شريط تربط أجزاء الجهاز السني الجزتي . 
قضيب دولدر 05 , عتقط 
قضيب لساني ثنائي . قضيب لساني ‏ لقتائصنا عاطناهل , هط 
3 ات 
عارضة مَفصلية استمل عوط 


قضيب كندي - مثبات العارضة المستمرة - 035ل عصصعع]1 , عنقط 
1 1 "اعستداء" دآ كنا 0تاستاصمء 

عارضة مُعدنية » تستقر عادة على الأسطح اللسانية 
للأسَنان » لتساعد على اتزانها واستقرارها » وتعمل كمثيّتات 
00-0 
قضيب معدني » يلاصق الأسطح اللسانية للأسنان 
الأمامية » ويساعد فى تثبيت الامتداد الوحشى لجهاز جزئى 
متحرك .انظر وضيلة القضيب اللسانى الإكيسية 000 
(1مأعع تممه 222[01 تتهط . ١‏ 

قضيب شفوي لقتطه! ر عوط 
وصيلة معدنية رئيسية تستقر وتتطابق مع القوس الشفوية 
لأسنان الفك السفلي وتصل جزئين أو أكثر من البدلة الجزئية 
المتحركة ثنائية الجانب . 
وصيلة معدنية تتطابق وتّستّقر على السطح اللساني من 
أسنان القوس السنية للفك السفلي » وتصل جزئين أو أكثر 
من جهاز جزئي متحرك سفلي ثنائي الجانب . 

قضيب إطباقي » قضيب طاحن 


لمتاعطة! , عوط 


لدكتااءع0 , عتوط 

قضيب ذو سنادة إطباقية ادع لدمتاءعه , مقط 
وصيلة رئيسية تعبر الحنك الصلب وتصل وتقوي جزئين أو 
أكثر من الجهاز الحزئي المتحرك بالفك العلوي . 

عارضة باسافانت - وسادة 9559582)'5 - 95529215 ر نتوط 
باسافانت - ارتفاع باسافان 


لدأاقلهم , عحوط 


©1015 21”5ه295599 - 220 


أشرطة آنل للكسور 
أشرطة هنتر شريجر - خطوط 


1121111 د'ع1ع تتخرملصةوط 


- و”لاععع:111 1-5 ]نط رول سقط 


شريحر فى الميناء اعسقم صذ معصنا ومععءعسطء5ك 
بنج » مادة مخدزة »كنب شائع 4 حشيين عناعقصوط 2 سوط 
1-بار وإنزدا 


وحدة لقياس الضغط الجَوي تساوي مليون ١‏ داين » في 
السنتيمتر المربع . 
2- عارضة » قضيب » سلك 
قضيب معدني أو سلك يُستعمل في الأجهزة التقويمية » 
كجزء من الجهاز أو يُستعمل في الأجهزة التعويضية المتحركة 
كوصيلة رئيسية لربط جزئي الجهاز ؛ أو يُستعمل كقضيب 
معدني يبت بسنين طبيعيتين أو أكثر » أو ثبت بجذور 
الأسنان » من أجل دعم وتثبيت جهاز كامل أو جهاز جزتي 
- مثال ذلك : عارضة دولدر (682 1201067*5) » وعارضة 
لسانية (مةط تقناع من]) . 1 
قضيب حتكى أمامى ‏ 
عارقينة إنائة كلفنا 
وصلة رئيسية ( عارضة ) بجهاز جزئي فكي علوي متحرك 
توجد في المنطقة الأمامية الحنكية وتقع في مستويين » 
مستوى بطول سقف الحنك والمستوى الآخر على النك 
الأمامى . 
قضيب أمامي - خلفي » 
غارف ناد خلا 
قضيب قوسي 
جهاز تقويمي : سلك يمدد حول القوس السنية ويثبت على 
الأسنان المعترضة . 
قضيب ماكيلين الكفصلى 
لفوت جد قا منه لفك المشلن ٠‏ 
القتضيب الزابظ 1 
قضيب رابط لسنين أو أكثر أو لجذور الأسنان » وذلك لدعم 
وتثبيت طقم الأسنان . 


2129م 7101تعاصة ر عتق٠ط‏ 


705161101 --222161101 و تفط 


طعتدة و نتقط 


591 0 


ألاع تتا 22 ,تفط 


زردية حنى القضيب وتتعتام عستلمعط عوط 
قضيب دهليزي »قضيب خَدي » قضيب فُموي لوععتاط ر عوط 
قضيب المشبكة مفقك , عنقط 
مشبكة القضيب مكقك عوط 


مشبكة من نوع العارضة ذات الأذرع تمتدمن الوؤصيلة 
الرئيسية أو من قاعدّة جهاز الأسنان الصناعى بمحاذاة 
الأنسجة الرخوة » وتقترب من نقطة التماس أو منطقة 
التماس في السن والاتجاه اللثوي الإطباقي ؛ أي هي نوع من 
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1-جذع أسطوانى » برميل اعوط 
خزانة المحقنة التى تملا بال حلول . 
2- طوق التاج السني المعدني 
تدع سوط 


حاجز .سد »مانع »عائق . حائل 
هَادة:مخاصة للإشعاع كالرصاص(1.620]) » أوالأسمنت 
(عاءتعدهح) » أو الجبس (2135]65) » تستعمل لحماية منطقة 
من تأثير الإشعاع . 

التهاب قناة بارثولين 
نسبة إلى س . بارثولين »1738-1655 » ستامطاعة8 ع » 


كتاتستامطاسوط 


مشرح فرك 
التهاب قناة بارئولين وهي أكبر القنوات اللعابية تحت 
اللسائية . _ 

قناةبارثولين أعنسل ك'ستامط و8 
أكبر قنوات الغدة اللعابية تحت اللسانية . 

ضما بارتون 292025 5'دهغ:181 


نسب (ؤإلى ج .ر .بارتون .1871-1794 » دماتمة5.8.[ » 
جراح أمريكي . 
ضماد على شكل رقم 8 لمسكي وق دعن وطبيت سرون 
الفاف السفلى . 
قاعدي » أساسي 
لبقا د ةا 
عظم قاعدي 
1 -(في التركيبات الصناعية) : النسيج العظمي في الفك 
السفلي والفك العلوي الذي يقدم الدعم للأجهزة السنية 
المينا عي 
2-(في تقويم الأسنان) : الأنسجة العظمية الثابتة التي تحد 
من حركة الأسنان لإيجاد إطباق مستقر . 
انظر قاعدة ذروية(6956 1هع1أمش) . 


عتقلزكةط - لوىكوط 


عدوط لوكو 


خلية قاعدية لاءء لومقط 
أية خلية من الخلايا في أعمق طبقة من الظهارة الطبقية . 

الورم الشائكي قاعدي الخلايا فسمطاصوعة لاءء لدمقط 
انظر ورم حليمي قاعدي الخلايا زهسره11مدم لاه 1[دك82) . 

سرطانة الخلايا القاعدية فسمسعنرق لاءء لوموط 


ورم خبيث في الخلايا الظهارية » يبدأ ببثرة تمتد محيطياً 
لتكون آفة مركزية . ثم تتآكل وتتقشر وتنزف . انتشار 
المرض نادر » ولكن انتشاره الموضعي يدمر الأنسجة 
التحتية والمجاورة فى 7/90 من الخالات القن تبي الود 
م قط القع والعفة الغلا + السب الرفسق للشرطات 
هو التعرض الشديد لأشعة الشمس أو الأشخة السينية . 


بروز في الجدار البلعومي الخلفي يشكله الجزء العلوي من 
العضلة القابضة العلوية للبلعوم خلال عملية البلع أو 


إخراج الصوت . 

حرف من نسيج متمدد على الجدار الخلفي للبلعوم. 
مثبات القضيب المستمر - - 202312110115 ر “لعستقاء:»1 تدوط 
قضيب كندي عدقط 5 07عصدعع1 


عارضة معدنية تستقّر عادة على الأسطح اللسانية للأسنان 

للمساعدة في تثبيتها » وتعمل كمثبتة غير مباشرة . 

عارضة معدنية تلاصق الأسطح اللسانية للأسنان الأمامية 

وتساعد في تثبيت الامتداد الوحشي لحهاز سني جزئي. 
قضيب الجبيرة 
قضيب تحت اللسان 

الوصيلة المعدنية في جهاز جزئي سفلي التي تمتد تحت 

اللسان في قاع الفم . 


أستامه , عتوط 


لدتاعطتاطناه؟ , عوط 


قضيب عبر الحنك 121 مركصةم , مقط 
1- شوكة عوط 
2- شوكة المسك 


في طب الأسنان : بروز دقيق على المقبض الخلفي للأداة 
السنية منع انزلاقها عند الاستعمال . > 

باربتبورات ( دواء) تعلط قط 
عقار من مجموعة الأدوية الُنومة وَالّْسكنة والُْهدئة 
للأعصاب ء تؤثر على مراكز المخ بدون التسبب في فقدان 
الوعي ؛ تقلل القلق أوالاضطراب قبل إجراء العمليات 
لشراعة (تمهيد التخدير مدع 1لعصرعء©) ؛ تَوضفك على 
شكل حبوب » ويجب على المريض حين تناول هذه الأدوية 
الامتناع عن شرب الكحول أوقيادة السيارة . وتُقسم هذه 
الأدوية إلى : طويلة المفعول : أكثر من 8 ساعات » وتستعمل 
كمسكنات وفي حالات الصرع ؛ ومتوسطة المفعول : من -8 
6 ساعات ؛ وقصيرة المفعول : من 3-2 ساعات وتستعمل 
كمنومات » وكأدوية قبل أو بعد الجراحة ؛ وذات مفعول 
قصير سريع المفعول : وتستعمل كمخدر للحقن في الوريد 
ولإحداث تأثير منوم قبل التخدير العام بالغاز . 

داء بارلو ‏ داء الحَمّر الطّفْلي . الإسقربوط 


121:1031"'5 1525 


عند الأطفال 
(سابقة) ضغط » ثقل » وزن -15221:0 


ألم سني طيرا اني 2 - ونم 21 أه000::ةط 
ألم في الأسنان ناتم عن انخفاض الضغط الهوائي نتيجة 
الارتفاعات الشاهقة . 

التهاب الجيب الضغطي 


12101 
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سطح النسيج الخّاطي «مخاطية الفم » الذي تغطيه قاعدة 
الجهاز السنى (البدلة السنية) الجزئى أو الكامل . يسمى 
أيضاً منطقة 00 الجهاز السنى 0 ممعوع6-ع تامع ) » 
منطقة تحميل الضغط (23162 ا -ووعا5) . 
حدود الُرتكز القاعدي , حواف المقر 
القاعدي . مُحيط الرتكز القاعدي 
الحد الخارجي للمساحة الكّلية التي تُغطى بواسطة قاعدة 
الجهاز السّني المتحرك » وتظهر على الغشاء الْخٌاطي في الفم 
أو على المثال المصبوب . 
الخدود الحيطية على الغشاء المخاطي أو على النموذج 
الجيْسي لكل المنطقة الفموية » التي سوف تُغطى بالجهاز 
السنى . انظر أيضاً مرتكز قاعدي 6 لوكة8) . 
سطح قاعدي عع تناد لوكقط 
عبارة عن سطح الجهاز السني (البدلة السنية) المتحرك » 
حيث نسخت تفاصيل سطحه عن النموذج المصبوب وهي 
بدورها مأخوذة عن الطبعة . 
سطح الجهاز السني القاعدي - 
سطح الطبعة 


مساحة سطح الجهاز السني الذي يتحدد مُحيطه أو حدوده 


12ل[انهه اوعد لووط 


- ع لمعل عع2]"اناد لوكوط 


1122016551011 511112 


بواسطة الطبعة . 

وريد قاعدى صاء؟ لدموط 
يتكون لوز يد القاعدي من اتحاد الوريد الدماغي الأمامي 
والوريد الى الأوسط العميق . 

قاعدة الاين 225 


1 - قاعدة الجهاز السني الكامل أو الجزئي المتحرك الذي يستقر 
على الناتىئ السنخى » وتثبت به الأسنان الصناعية . 

ف طبقة عاولة6 تكون أعبانا نرج الأسمدت الممروي ركاذ 
طبية « الإسمنت الطبي» » توضع في الأماكن العميقة في 
الحمّرة المححخضرة فى السن » لحماية لب السن وللمساعدة فى 
إزالة الغؤور 50 »انظر إسمنت ري 
الكالسيو م تعصاعه عملم ملتوط سساك1ة0) » إسمنت 
متعدد الكربوكسيلات (ا#عتاعه عه[ لاهطمةء -تإ[ه) » 
إسمنت أكسيد الزنك واليوجينول [0معوداء-ء00:ه عمز2) 
«عمرعءه » إسمنت فوسفات الزنك عأقطمدمطام عمتت) 
(أمعمرعه . 

3- قاعدة أو أساس يستقر عليها تعويض ما أو يبنى عليها ؛ 
أو أسفل الشيء . 

4- (في الكيمياء) :مادة تحتوي على مجموعة 
الهيدروكسيل » مثل : هيدروكسيد الصوديوم . 

5 المواد الأولية لُكب ما أو العنصر الأساسي في مزيج . 


العلاج : استئصال الإصابة جراحيا » دائما بواسطة 
التجفيف الكهربائي أو المداواة بالتبريد . تُسمى أيضا ورم 
ظهاري قاعدي الخلايا (هددهذاعط)زمء 1[اءه 82521) » سرطان 
قاعدي الخلية (825110:023) » سرطانة خلوية قاعدية 
(0108ستعقةء نة1[ن[اء»ه8250) . انظر قرحة قارضة » قرحة 
أكالة (ععلن غمء2050) . 
الورم المحليمى قاعدي الخلايا 
نموورمي ظهاري حميد يتميز بإصابات عديدة مرتفعة 
بيضوية صفراء أو بنية». يحدث عادةفى الأعمار 
التوسسطة : يتنم أيضا الور الفسكي باخلايا الغاعدية 
(08ةمطاصقعة 1اءه لدكة8) » التقران المثى عتعطسوممء5) 
١ . 16180]0515(‏ 
خلل التنسج القاعدي 2 ع النمو القاعدي مم25 لوكةط 
سوء علاقة في الهيكل العظمي متعلقة بعيب في حجمء 
أو شكل أو وضع العظم القاعدي . 


3 1[تحردم لاءء لوكوط 


متاعصدع 52551 
دم تاعصدع لدكوط 
أناعدداء 25 2 مستصد] لوكوطآ 
كتلةكة فتتدطتة! < وتستسدد1 
الصفيحة القاعدية التي تصل النسيج الظّهاري بالأنسجة 
الضامة الواقعة تحته » وهي تشمل الصفيحة الشفافة 


والصفيحة الكثيفة . 
طبقة قاعدية نم1237 لدموط 
طبقة ويل القاعدية و71 ر معنودا لدمقط 
الغشاء القاعدي عق معدم لدمقط 
الغشاء القاعدي الداخلى 112121 وعطق نط تسعحم لوكقط 
الغشاء القاعدي الخار ف 01017 رعصة تطسعمم لمكقط 


معدل الأيض القاعدي , +2311 - عاو عتامطقاعمم لدمقط 
معدل الأيض الأساسي . مُعدل الاستقلاب الأساسي 
الجسم » والفضلات الناتجة من الجسم : 
أيض قاعدي . استقلاب أساسي 
حرف قاعدى » حافة قاعدية - 
ارتفاع لساني لثوي 
مرتكز قاعدى . مقر قاعدى 
بنية النسيج الفموي التي تدعم قاعدة الجهاز السني الجزتي أو 
الكامل . انظر أيضاً حدود المرتكز القاعدي أوء5 82591) 
(عصتلاناه . 


منطقة اُرتكز القاعدي 


20115 [لو35ط 


لوسك - عع10 لدوكوط 


أو 562521 


25 أوه5 23521 
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رقاقة معدنية قاعدية لذه؟ لماعحم عموط 

قاعدة الجمجحمة للتكاى عط 4ه عموط 
أرضية الجمجمة وتشتمل على الَف القحفية الأمامية 
والمتوسطة والخلفية والعديد من الثقوب مثل الثقبة 
البصرية » والثقبة البيضوية » والثقبة الممزقة » والثقبة 
العظمى . 

مستوى القاعدة . المستوى القاعدي 
مستوى تخيلي يستخدم لتقدير ثبات الأجهزة الاصطناعية عند 

قاعدةلدنة 11وقام , عوط 
قاعدة الجهاز السنى الُْصنّعة من الراتين أو من البلاستيك . 

صفيحة القاعدة اي قاعدية دعدهط 0«معع" - عأوام عموط 
- قاعدة التسجيل - قاعدة مؤقتة - 
قاعدة التجربة - قاعدة البدلة ع5هط ع سطمعل - عقهط لهت 
السنية 
1- قاعدة مؤقتة مال امبداجهاز المي وتشتمل على 
الراتين أو الأكريليك أ أو الشمع » عليها ارتفاع شمعي 
لتسجيل العلاقة قة بين الفكين . أو لرصف وتنضيد الأسنان 
الصناعية أو لتجربة جهاز سني فيه أسنان منضدة : 
أيضاً قاعدة تسجيل (©5356 0170ع186) » قاعدة مؤقتة 
(ء635 012197 مطاء 1) . 
2- (في تقويم الأسنان) : الجزء من الراتين الأكريليكي من 
الجهاز التقوبمي المتحرك . الذي يطابق الخاطية وأعناق الأسنان 

تنبت به النوايض »والأسلاك » أوالضمات . 


صفيحة قاعدية طبرخية 


عطقام عكوط 


- ع5هط 701317 تاء] 


دءءم-دأاتسع عغأدارء525 
صفيحة قاعدية متوازنة » صفيحة 1110 , عندارعفوط 
قاعدية مُستقر ةَ 

صفيحة قاعدية من صمغ السلاك (عنهامعمةط عهلاعطة) » 


ليطن بمادة عالية الدقة د يه 


الانطباق . 
قاعدة التسجيل - صفيحة قاعدية 6)ق1مءقهط - 0:زمعع؟ , عموط 
قاعدة مطاطية "تع ططنات , عمقط 
قاعدة صمغ السلاك عقلاعطو , عقوط 


صفيحة قاعدية » مصنوعة من الراتين الأركب » انظر 
صفيحة قاعدية (عغ)ةامعقة8) . 


قاعدة رخوة 011 , عموط 
قاعدة الصب -- مُشكّل تع تدك ع[طتعسم ح عنترمه ر عموط 
البوتقة 


قاعدة الراتين الأكريليكى 

قاعدة قوسية 1 

قاعدة للحفرة » أساس عازل للحفرة 
نوع من أنواع الإسمنت » يستخدم ليغطي قاع الحمّرة ا حضرة 
في السن قبل وضع الحشوة الدائمة وذلك لحماية لب السن 
من المؤثرات الخارجية . 

إسمنت قاعدي - أساس 
عازل للحفرة 

قاعدة الحمحمة . القاعدة القحفية 
العظام الداعمة للدماغ » وهي التي تفصل القّحف عن 


صلوعء" عتاوع2 , عقوط 
طعترج , عقوط 


3017 عوقو 


95 2917 - امعصيعء , عقو 


لقتصوتك , عقوط 


الهيكل العظمي الوجهي لتكون قاع التجويف الجمجمي . 
قاعدة البدلة السنية ع"تتاصعل , عموط 


ذلك الجزء من البدلة السنية «طقم الأسنان» » الذي يستقر 
على الحيد السّنخي ويمتد على الحنك وتثبت به الأسنان 
الاصطناعية . 

قاعدةنمتدة . امتداد للقاعدة له أكمعاتت ر عمو 
امتداد خلفى بدون أسنان لقاعدة الجهاز السنى الاصطناعى 
المتحرك لتأمين الدعم الوحشي للخلف بدون أسنان ٠.‏ 

خط قاعدي . خط سياس 
خط رئيسي يتل أو يكل قاعدة . 

مادة القاعدة » مادة أساسية لهت همر عودط أية 
مادة تصنع منها قاعدة البدلة السنية مثل الراتين الأكريليكي » 
أو المطاط المقسى « القالكانيت» أو متعدد الإستيرين 
(الستتيرين :591606 مادة هيدر وكربونية سائلة عطرة غير 
مشبعة ة » نُستخدم في صنع المطاط واللدائن ن ) » أو المعدن مثل 
معدن الكروم كوبالت 210امء عستمعطكن) . 

قاعدةمعدنية لماعم ر عموط 
الجزء المعدني من البدلة الذي يستقر على المرتكز القاعدي » 
وتستخدم لوضل الراقين (البلابيعيك) بالأسنان »“ويمكن أن 
يكون من الذهب . أو الكروم ء أو الفولاذ الذي لايصداً . 

معدن قاعدي 

خليطة معدنية قاعدية 2110 لمأعحم عموط 
من الخلائط المستخدمة في طب الأسنان » التى لا تحتوي على 
أي معدن نفيس ؛ الخليطة التي تحتوي على الكوبالت 
والكروميوم ٠‏ والنيكل بكميات مختلفة . السبائك القاعدية 
الأكثر شيوعا والمستخدمة في طب الأسنان هي : خليطة 
النيكل كروم (7إ2110 عمسمغتطء-اععاء1/ة) » وخليطة الكر وم 
كوبالت (لإ2110 2026-0816© ) التى تستعمل فى طب 
الأسدا المتحفظ »وطب لكان العويضي » كبديل 
رصيض عن اللفلمط العدية النئيسة : 1 


عدتا عقوط 


[2)2 عكوط 


وجهي قاعدي لداع دكتموط 
متعلق بالجزء السفلي من الوجه . 

قاعدى 1 لدئةط - مسملتمةط 
كملن بالفاعنة أ اطق القا موي : 

الشريان القاعدي العامة “ملتموط 


الجذع الشرياني الخلفي المفرد . يتكون بالتقاء الشريانين 
الفقاريين عند قاعدة الجمجمة » وبمتد من الأسفل إلى 
الحافة العلوية من الجسر لينقسم إلى الشريان الي الأبمن 
والشريان الْحُّى الأيسر ليَغْذي الأذن الداخلية وأجزاء من 
الذماة دحاوك ارون التحوينة لك وشريان 4 ومن : 
الشتوياق الخشرئ »«والريان العيهي + والكتريان الى 
السغلي الأمامي ء والشريان الخي العلوي » والشريان المخي 
ابن : ١‏ 
مؤشر قاعدي » منسب قاعدي »دليل قاعدي تدز مسملتموط 
غشاء قاعدى 
علوي بكر لقاع ]نكهاء الترقعية أن اللزوة 
المدعمة بالنتوءات الليفية والعظمية من الجدار القوقعي . 
وهي تمد عضو كورتي ا حلزوني بقاعدة ليفية . 
ثقرة قاعدية »وهدة قاعدية 
نقرة في تاج قاطع علوي فوق عنقه . 
ضفيرة قاعدية 
ضفيرة وريدية » تتشابك بين طبقات الأم الجافية فوق الجزء 
القاعدي للعظم القذالي . وهي تربط الجيبين الصخريين 
لتتصل مع الضفيرة الوريدية الفقارية » وتفرغ فيها الجيوب 
الصخرية السفلية . انظر مدخل ضفيرة قاعدية 5ناءزءاط) 


26111212 تتملتمقط 


غأم “تملاكوط 


كتاناعام تتملاكوط 


(كتتقلاكةط . 
در قاعدي كناك “تملتموط 
قاعدي الارتكاز كتتملتفةط 
قاعدة الحمنجمة »قاعدة القّقحف تتسوك كسحلتمدط 
ذقني قاعدي لماصع ددم لتموط 


متعلق بالذّقن وقاعدة الجمجمة. 
قاعدي تحت الأنفي - قاعدي 
قاعدي أنفي 

مساق بالشطة الناعذية وفيح التقطة االتوسطة عن احافة 

الامادنة ناكقية المطي تر قط الله 


3521 تنه - لوكقدطنا251105 


5512521 


طول قاعدي أنفى طاعدع! لدممستعوط 
الخط الأنفى القاعدى عمصنا لدممستعوط 


(فى قياسات الجمجمة) : الخط الواصل بين النقطة الأنفية 
والنقطة القاعدية . 


قاعدة يثُبت عليها النموذج الشمعي . وهي التي تُمثل 
الشكل النهائي لخُفرة غائرة في المسحوق الكاسي في 
أسطوانة الصب ينصهر فيها المعدن ثم ينقل المعدن المنصهر 
إلى فتحة الصب . وتُعرف أيضا بشكل البوتقة ءاطنمتصع) 
(1ع م101 . 
قاعدة مستقر ة» قاعدة متو ازنة لعقتلتطهاء , عموط 
صفيحة قاعدية تخطى أو تُبطن بمادة من البلاستيك لتحسين 
انطباقها التام على الحَيد السنخي . 


قاعدة مو قتة 12222012177 و عق13 
قاعدة الاستناد السنى ع012-ط001)] , عموط 


قاعدة الجهاز السنى » المرتكزة على الأسنان الداعمة على 
جانبي المنطقة عديمة الأسنان بحيث أن المنطقة الدرداء لا 
تدعم الجهاز السني : 
قاعدة استناد نسييجى سنى 
قاعدة الجهاز السني الدعومة بالأسنان والمرتكز القاعدي . 
قاعدةالتجربة 2 


512201-0-©15511]-00112) , عكوط 


121تا , ععوط 


قاعدةالمطاط الصّلّب عاتسوعلن؟ , عموط 
سلك القاعدة .»سلك أساسئ ع1 عقوط 
الغشاء القاعدى عط طسعمهم امعموء عوط 


(سابقة) قاعدة »قاعدى -50هط , -متقهط , -تمقط 


قاعدى2, أساسى كتلدتكهط - لقتكةط 


5 8 أي ات 
قاعدى سنخى . قاعدى دردرى تتقامء كلقتكةط 


خط سنخي قاعدي عصنا عتقامء «لمتموط 
(ق فيابات] كبحي الفط الرمة] :يدق الفط القاصدية 
والقطة ]اس 

قاعدي غلصمي (خيشومي) لمتطعصةرطتموط 

قاعدي “تاف ١‏ عأكةط 

الدعم الأساسي للحياة (815) - ]ممصت عكنا عتموط 


إجراء التنفس القلبي الرئوي , والعناية القلبية الطارئة لإعادة 

الوظفة القنييية أن وظيفة التدوزة النموية أن اميا 
في المعالجة الطارئة للمريض الذي يعاني من توقف القلب 
0 توقف التنفس . ْ 

أجزاء أساسية 

إجراءات أساسية . عمليات أساسية 


كاتتقم عاكوط 
01015ع10 53512 
(حسب تصنيف تروجان ه125510200ء 30*5ز150) تعتبر 
الحشوات الفضية (الأملغم) » والحشوات المركبة والجراحة 
حول السنية » وجراحة أقنية الجذور والجراحة الفموية 


إجراءات أساسية . 
جمجمى قاعدى لحتصدى تموط 


متعلق بقاعدة الجمجمة : 
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5ع0651عنم1 لتطومكوط 


طعفوط 
ر قم الوجيبة عا تناه تفط 
حمام »تجاج طغوط 
حمام قلوي عمتله لله , قط 
حمآم كيميائي لمعتسعط , طامط 
حَماآم كهربي عتاععككء , طاقط 
حمام ساخن آمط و طغقط 
حمام هواء ساخن عتثة أمط , طاوط 
حَمآم غغطس ا | 
حمام معدني لوأعمم , طاوط 
حمام حراري لممصتعغط) , طغوط 
حَمآم مان يي 01م2؟ , طاقط 
حمام دافيء 520111 
حَمآم مائي 5213 و طاوط 
حمآم شمعي 7 و طاقط 
رُ ب المخياعا 2 تهيكل اشر غوف 257 1[مرمطعة ةط 


(ضفيدعة) (داتتصهع) . 


حربة »يطعن بالحربة أع صم زط 
زاوية مضاعفة لرأس أداة بحيث يكون موازياً كقبض الأداة . 
حربة مشكلة للزاوية 10121 عاعصطة بأعدم روط 


زوج من الأدوات القاطعة بشكل الفأس . تُستخدم 
لتشكيل وإبراز الزوايا في تحضير حفر الصنف الثالث ؛ 
حدها القاطع يشكل زاوية مع محور التّصل الموازي حور 
الساق ؛ 0 أيضاً مشكل الزاوية » مُكون الزاوية 
(اعممظ عاعصط) . 

رأ اص ذو حربة. مكنف ذو حربة “تع قاع 0 هرم أعدم تروط 
أداة لرص وتكثيف مواد الحشوء لها رأس ملتو وساق 
ذات زاوية قائمة تثنى لتغيير خط القوة مُستخدم في المقام 
الأرك انرص :وتكديي الذمي اللصاق منافيرة فى امقر 
ووترة السية جم من الكعد اواك فى قطي طول وزاوية 
الرأس / 

حربة ملتوية » حربة مُنحنية 
مجموعة ذات زاوية مضاعفة بانحنائين لأنها تثنى السلك 
التقومى بعيداعن بشكل مواز لاتجاهه الأصلى 6 

ملقط بشكل الحربة . كلابة بشكل الحربة ‏ .م 
أداة سنية تُستخدم لقلع الأسنان الخلفية » أو الجذور في الفك 
العلوي » انظر الكلابات (5معع01©) . 


60 , أعدم رهط 


12170 5 


قاعدي قذالى لحاتمن»ءم1كوط 
متعلق بالجزء القاعدي أو النُّتوء القاعدي من العظم 
القذالى . 

قاعدي لتسائق 121105515 
جومم الععلة اللي اللسافة. 

قاعدة العظم الو تدي ممع طمكتكةط 

صدغى قاعدي ال | 

متعلق بالجزء السفلي من العظم الصدغي . 

نقطةالقاعدة, قود بعدة مملكة5 


اتاقري لايناد : النقطة المتوسطة على الحافة الأمامية 
للثقبة العظمى في العظم القذالي , مقابل النقطة الخلفية في 
منتصف الحافة الخلفية وهى علامة لقياس الرأس ٠‏ 
تُستخدم عادة كعلامة على الصورة السيفالومترية الجانبية 


للرأين 

قاعدي أنفي لمستطسزموط 
متعلق بقاعدة الخ والأئف 

قاعدة. أساس كلكة5 


لتمروتك كزاكوط 


قاعدة الدماغ الخارجية 
قاعدة الدماغ الداخلية 


2 لتمروتك كزاكوط 


قاعدة كيال عقتاعسنا متموط 
عدة سود بقة اللخ تآناعمسلعم كتكوط 
قاعدة العظم الو تدي ممع طامكتكةم 
جزء من العظم الوتدي الواقع بين الأجنحة الكبيرة. 
قاعدى - 5 لدعده مح زكةط 
متعلق بقاعدة العظم الصّدغي . 
خلية سلية » خلية سبتية » خلية شبيهة بالسلة لاءء أعكامقط 


تاج شبيه بالسلة تاج سبتي كروك أععلمقط 
عبارة عن ثلاثة أرباع تاج معدني مصبوب ٠‏ وهوتاج جزئي 
يستعمل كتاج مؤقت لأسنان مكسورة أو سيئة التشكّل 
خصوصاً عندطلبة المدارس 
داء بازن - اللطاخ الأبيض (الشدقي 04 
الطلاوة . الطّلّوان . الصّداف » 7 
التقرن الأبيض ( الشدقى ) 
نسبةإلىأ .ب ] .بازن »1878-1807 »منتدظظط.ى » 
طبيب فرنسي . 
قعدة.ءأسسة 


132125 015356 - 


(كتلدععناط) مكلام مكاده1 


عاتطمه5دط <- 
إحدي خمسة أنواع من خلايا الدم البيض تحتوي على 
هيولى حبيبية ونواة من فصين أو ثلاثة فصوص ٠‏ تشغل 
حوالي نصف الخلية وتحتوي على الهستامين والهيبارين . لا 
يعرف إلا القليل عن عن هذه الخلايا » لأنها قليلة الحركة . 


لتطممكوط 
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تاج بين - تاج ذو وتد «زمك 00961-)نآمو - مكزوءن ونصوء8 
منفصل 

1-احتمال . القّدرة على الاحتمال 

2- سناد . مرتكز » سطح ارتكاز » مسند 

منطقة ضّغط . منطقة ارتكاز » منطقة تحمّل 

كرات التحميل » كرات متدحرجة 

تحميل مركزي . ضغط مركزي 

أداة ضتغط 

نقطة الضغط .ء نقطة الارتكاز 

مسمار الضغط . مسمار الارتكاز 


0 11011150115 - 101101 'ونزوء 1 


كعستروء1 


12 عاأتتوءع5 
الوط , عستسوءط 
لةتضدع , عسمستوعط 
0691 علمتتوع 
أسامم كسمتسوءآ 


5177 كلللتلوء1 


تاج بيرز- تاج 


موريسون 
نسبة إلى ج .ب بيرز ته 1.8.8 . 
صقالة ذات دنب ناتىء "تعطعتصصسط لته عع تجوعط 
بختريف ١‏ تلع اع 18 
انظر بختريف (اع1عاكاء 8) . 
نواة بختريف كناء اعنام ك'الء 7ع 6طاعء 18 
النواة السمعية الإضافية . 
مثلث بيكلارد عاعصممة و'لسماءء8 


نسبة إلى ب .أ .بيكلارد »1825-1785 . لتقاءء8.ة.ط 2 

مشرح فرنسي . 

المساحة اللحصورة بين الحافة الخلفية للعضلة اللامية اللسانية 

والقرن الكبير للعظم اللامي والبطن الخلفي للعضلة ذات 

البطنين . 

جكريل 
وحدة جديدة لقياس النشاط الإشعاعي الناتج عن تفكك 
العناصر غير المستقرة » واستخدمت سنة 1985 لتحل محل 
الكوري (0116) (وحدة قياس النشاط الإشعاعي ) . 

أشعة بيكريل : 


[عاعناتسوعء1 


5" 1*5ع121الوع6 15 


أشعة مادة ذات نشاط إشعاعى . 

ثلاع بدتار 1 عقطغطمة كتمصلعظ 
نسبة إلى ألوى بدنار » قبل 1816 » عقصةء8 وهاه » طبيب 
أطفال عار -. 


تقرح الحنك الصلب عند الأطفال : وهي قرحتان متماثلتان 
تظهران على جانبي خط الوسط للحنك الصلب وهي بقع 
صغيرة صفراء مُتقرّحة مرتفعة قليلاً » توجد على الجزء 
الخلفي للحنك الصلب للأطفال الذين يضعون أشياء ملوثة 
في أفواههم . يعتقد بأنها تننج عن رضاعة حلمة الثدي أو 
مص الإبهام أو مص أشياء صلبة . تكون مصاحبة للسفل 


حر بةذاترا أس أسلمم "تعمدصع لدم لزه 10مع , أعدمجوط 
را ص لرقائق الذهب 


تُستعمل لتصل إلى الزوايا النقطية القاطعة لرّص ودك رقائق 


عقدة» خرزة » كربة » حَبة لكان 

و 

عقدة مينائية لعفم , لمدعط 

كرية رجاحية عقدة زجاجية 55 , 5620 

رأس .منقارءئّرن نف علوء5 
(فى طب الأسنان) :فكا الزردية (وتهنام) أو الملقط 


(ومعع101) . 
منقارالملقط . فكاالكلابة 
مُنقار الزردية » فكا الزردية أو المطواة 
منقار ملقط العيادة » فكا الملقط 


5ءع101 , علوءع5 
وعلم , علوءع5 


162165 5 


مرتان يوميا . مرتان في اليوم (لاتبنية) عت متط.ل.ط 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
1-عارض » دعامة مصسوعط 


2- حزمةٌ شعاعية ضوء 


دعامة كابولية ندع ناعلتاصفق , سوعط 
دعامة ناتئة متبتة من طرف واحد . 
حز مَة شعاعية مركزية لوتطمع , سوعط 
عارضة تجن 5 » دعامة مُتصلة » 5 امم , سوعط 
دعامة متوا اصلة 


قُطر الحز مة الشسعاعية "تعاع تسوتل سوعط 
الى 3طو ون خرية اشاتان نل مهاية متخزوطا 
جهاز الأشعة . 
أداة م شدة للإشعاع أداة دليل - غمعتسضاكصذ عسمتلسع سوعط 
الحزمة الشعاعية - 
جهاز بيان وضع فلم الأشعة 
أداة تُستخدم في حالة اجراء صورة شعاعية داخل الفم 
لضبّط الحزمة الشعاعية الموجهة إلى الفلم الُْثبت بالحامل . 
يقة التوازي يعمل الجهاز على 
توجيه مركز الحُزمة الشعاعية بزاوية قائمة على محور الأسنان 
الطولي » ويكون الفلم بزاوية قائمة على مستوى الأسنان . 
دعامةبسيطة 
دعامة مُستقيمة طرفاها مثبتان على دعامتين ,5 
حجم الحّزمة الشعاعية 
حجم الحزمة الشعاعية للأشعة عند نهاية مخروط جهاز 


(110ط) ع6 071 عسمتاد1201 10زادومم 


ففي حالة استخدام الأشعة ب 


ع1متضاك , سوعط 


517 سوعط 


5-127 ر سوعط 


جر سى الشكل » ناقوسى الشكل عمقطة لاعط 
بلآدو ناءسّت الحسن حسحه 511 


نبات يستخرج منه الأثروبين » يستعمل لتنبيه القلب وكمضاد 
للتشئج » من الفصيلة الباذنجانية . 

شثل بل . شلل العصب الوجهي . الشلل 

الوجهي . لو ْ 

تحة إل المسبوس يل وماك جلة له اقم 1 : 
غالم فيزيولوجي اسكتاندي:. 
شلل العصب الوجهى (31219515م 261076 19[1عة1) ؛ شلل 
معيول الب 6 قد بسع عن زم الغضك: أو الشبغاط 
العتصب بسبب ورم أو ربمااعدوى غير معروفة السبب ؛ 
وهو شلل مؤقت أو عابر في جانب واحد من الوجه » 
ع نس بل رن السب ارجا 0 
شلل نصفي وجهي . فيصبح المريض غير قادر على إغلاق 
العين أو التحكم باللعاب في الجانب المصاب . 

1- البَطن : التجويف ا محتوي للأحشاء إلاعط 

2- بطن : الجزء البارز من العضلة 


اكلهم 111 


بطن العضلة عاعكتاحط جه ]0 تإلاعط 
ا جزء المتتفخ من العضلة . 

حزام »خيط ».2 كنار ع5 

يدور بوسيلةالخيط والبكرة دع كل جللنام لصح غاعط 

يدور بوسيلة الحزام »يعمل بواسطة حزام دع كرل-لاعط 

حزام المحرك . محرك حزامي حزام عصتعص , غاعط 


من الجلد » لتشغيل محرك آلة الأسنان . 

طاولة التبريد » منصة التبريد 
تسمح للصبّات السنية والأدوات الأخرى التي تصل إلى 
درجة حرارة عالية » بأن ترد إلى درجة حرارة الحو خلال فترة 
وجيزة من الزقن : 

يثني 2 يَلُوي 2 يُحنى لضع 
(فى تقويم الأسدان) : تعديل أو توجيه السلك التقويمي 
وتغيير اتجاهه عن الأصل بغرض تكييفه مع الأسنان المراد 
تقويمها . 

ثنية المرتبة الأولي 
(في تقويم الأسنان) : ثنيات (05م86) في سلك القاعدة 
لتغيير اتجاهه في المستوى الأفقي . نُستخدم أصلاًفي 
الأسلاك القوسية الشفوية لمعادلة الاختلافات فى الثخانة 
الشفوية اللسانية أو وضع الأسنان أو كاكميا» كال ذلك 
ثنية (لدء8) بين الثنية (1501ءهذ [همادع0) والرباعية 221ع]3.]) 
(502نعم1 فى الفك العلوي أو ثنية (86250) بين الرباعية 
والناب (عصتصدح) ١‏ 


امه بطعدوعط 


0101 ]11:5 , لصعط 


(2105ة5ة1131) . قارن مع لآلىء إبشتاين 'صنعنؤوم8) 
(واتوعم » سلاق (طقتصط]1) . 
كريوزوت شجرٌالزان عأ0دمعتك 0م واكطعععط 
مادة قوية مُضادة للجراثيم . تستعمل غالباً في علاج 
الأسنان ذات اللب غير الى ؛ محلول مطهّر ومُسكن 
خفيف يحتوي على مخلوط من الكريزول (اموعين) » 
والجيكول (6121001) وفينولات آخر ى(6062015) » تستعمل 
لتطهير اللب الجذري المتنخر خاصة بالأسنان اللبنية . 
مادة صلبة هَثْنّة »ذات درجة ذوبان منخفضة تفرز بواسطة 
النحل لبناء أعشاشها » ُستخدم في طب الأسنان ضمن 
الرئيسى فى شمع الإلصاق0ه8 واء50) . 
طبيقة ثابتة فجمة بواسطة با .ار .بج 2188688 2 
معدلة . 
بج ريموند 
مكتشف الجهاز التقوبمي الثابت ذي الأطواق المتعددة 
والمرتبطة » والذي يحمل اسمه » انظر طبيقة (ععصهناممه) . 
يقة للتقويم الثابت للأسنان ظهرت بواسطة الدكتور 
ب .ر .بج ععء2:.2.8.8 » وبدأ تطبيقها في سنة 1950 . 
باستخدام الجر مابين الفكين (00ناعهع ننه النحتة سسعام) . 


127 


11212ممل ودوعءآ1 


مم32 'موععآ1 


عتالوتسطءء) وعءآ1 


متلازمة بَهحت - عموع5لل 5ثاأععطاعظ دعسم لمر و'أ)عباءظ 
مرض بهجت 
نسبة إلى ه . بَهجَّت » 1889 - 1948 » إءداء11.8 , أخصائى 
أمراض جادية تركي . 


تتظاهر بتقرَح قُلاعي في الشفتين » واللسان » والمخاطية 
الخدية » أو الحنك مع إصابة أو مرض العين بالإضافة لآفات 
تقرحية للأعضاء التناسلية . 
تختيححة لوقع امت سكريكة 1857 دول 
اع اع اطكاء 1/1.8. 17 » أخصائى أعصاب روسى . 
يتظاهر بتهيج الخاطية في جانب واحد من المَمَّرة الأئفية » أو 
التجويف الأنفي مسبباً لتقللص وجهي في نفس الجانب . 

تاج ناقو سي اتاج جر سي 0 مكلك لاع[ 
تاج اصطناعي لسن يكون فيها القطر الأنسي الوحشي » أكبر 
عند زاوية السطح الإطباقي ما هو عند العنق . 


تع لاع" ك'اعندء ]طعا 1 
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نسب ةإلى السيون ع تبتيت :1830 -جدوا + عه 
0661 » طبيب أسنان بريطانى . 
الؤائنة المتكرنة بون الماستوقك التي ونيا اللقمة آنناء 
تقدمينا خلال شرعات القك السبقان النادية كما تكناهن قن 
المستوى الأفقي ؛ أي الزاوية الى توجد خلال الشركة طايه 
للفك السفلي بين المستوى االحيحي ومسار اللقمة . 

الحركة الفكية اللجنلة امو ور نقلن طن سقمر كأ أعصمعظ8 


انظر حركة بينيت (12017610611 5 أأعصدء 08 . 


حركة بينيت - ألتطد 5'اأعصمعظ - اأسعصء ممم و*اأعصصعظ8 
نقلة بينيت الانزالاقية 


الحركة الكلية الحانبية » أو التقلة الجانبية للفك السفلي الناتجة 
عن حركة اللقمتين على طول الميل الجانبي لمر الفك 
السفلى . التقلة الجانبية للقمتين والأتواض اسه خلال 
انزلاق الفك الجانبي . 
بنزوكاين 
دواء مسكّن يستعمل موضعيا على شكل حبوب استحلاب 
أورذاذ أومراهم لإزالة ألم فُرحة القّم » أولتسهيل أخذ 
الطبعات عند المرضى الذين لديهم قابلية القيء اللاإرادي. 
البنزويل بيروكسايد 
مادة حافزة » أو مُسرعة للتفاعل » تُستعمل فى الراتين 
الأكريليكي ذاتي البلمرة . 1 
بنزيل بنسيلين - © 
البنسيلين 
أول أنواع البنسيلين » يُحقن في الحضل لتَحَقيق تركيز عال 
وسريع في الدم , ويفرز بسرعة من الجسم . 1 
ع 
مرض عوزي ينشأمن عور الفيتامين 18 . مع عدم توازن 
الكربوهيدرات (031503018]65) والثيامين (عمتنسقنط1) 
فيتامين 81 (81 منمهال؟) . 


17021 


21010 2071دعط 


© ستللعتدعم ح ستللتدعم ا توجمعط 


أعاء سعط 


متلازمة بيرى وفر انسيشيتى - و*تأأعطء دع ع ص 1 - وصرعظ1 
خلل التَعظم الفكي 
الوجهي 
نسبة إلى سير ج .أ .بيري 1940-1853 . نتتلهء8.ى.6 هزد » 
أخصائي عيون إنجليزي » وأ .فرانسيشيتي » قبل 1896 


تأأعطءوععطة .د . 


10-12121ناط 01 طمحم - عددمنل0 مره 


)121012060015 


بين .مابين صعع اماع56 
جلفة » شطبة مائلة على سطح الحفرة [عترعط 
1-ميل أو انحراف ؛ زاوية ميل خط أو سطح بالنسبة لآخر 


بغير الزاوية القائمة . 


ثنية المرتبة الشانية 
(في تقويم الأسنان) : ثنيات لتغيير اتجاه سلك القاعدة في 
المستوى العمودي . 

ثنية المرتبة الثالثة م00 الختتطا , امصعط 
( في تقويم الأسنان) : ثنيات لتغيير الاتجاه الدوراني أو اللي 
أو لتغيير مستوى سلك القاعدة . تسمى أيضاعزم اللي أو 
عر م التدوير(عه10:03) . 


01:07 20مع56 , لصعط 


ثنية الإمالة إلى لخلف علعقط-متا , مصعغط 
(في تقويم الأسنان) : ثنية بالسلك التقويمي لإمالة الأسنان 
إلى لخلف . 

ثنية الإمالة إلى لأمام 0 101- من , لصعط 
(في تقويم الأسنان) : ثنية بالسّلك التقويمي لإمالة الأسنان 
إلى الأمام . 


ثنية الحملو ن -ثنية خيمية 0ضعط غدة) - عاطقع , لصعط 
(في تقويم الأسنان) : ثني السلك التقويمي في شكل خيمة 
لجعل الأسنان في وضع عمودي مكان السن المقلوعة . 

ثنية خيمية , ثنية الجملون لمصعط عاطقع - غدغ) , معط 

ثنية فى شكل 77 7 , معط 
فى اتوك الالتينان) #اتومم لتم و عقون فكاة العام 
أو مكان ثنى السلك 

ثنية جمالية 6 تجميلية 7220 وأتدوءط - عتاعطاوعة , لصعط 
لوضع الأسنان الأمامية في أفضل شكل جمالي . 
وصف لورم غير خبيث أو غير ناكس أو غير متكرر , لا 
يُهدد الحياة أو الصحة . مثل الورم المخليمي (0ده11مه) 2 
الذي لايدمّر الأنسجة التى ينشأ منها , ولايتتدشر إلى أجزاء 
أخرى في الجسم عونا ولايُعاود الظهور ثانية بعد 


أسمسعوتدعءط - معتدعط 


استئصالة . 
تضخم العضلة المضغية عتاعاءعدكقطد معتصعءط 
ا حميد تمهاس مروط 
شبيه الفقاع 6116010 عتنةاطتاء22 كتامعتاطط معتدءعط 
الحميد فى الغشاء المخاطى 
التهاب اللسان الهاجر 1 - كتاتدوماع 2)017اعتدد سعتمءط 
ال حميد - لسان حفر افى - - عتاعده) عتطمةرعمعع 
حمامى هاجرة لشاف 11 201512125 تناع ره 
الفقاع لويد كناع تطاممسسدعم سمعتمعط 
غشي سليم »إغماء حميد 552200 معتمعط 
ورم حميد "لتامتتتتا) معتصعط]آ 


زاوية بينيت عاعقصة 5 ”أأعصدء8 
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إزميل ذو زاوية مُضاعفة 
صدرية .٠.»صدار‏ طنط 
صدرية المريض . صدار المريض 
يشرب . شراب ( لأنينية) 
تُستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
ثنائي الخلقة مشطوب من الجانبين 1160ء69طلط - 0عاءوءطلط 


افكت عاعصد-اط 


اصع تادهم , طلط 
طتط ع عطلط 


مثقب ثنائى الجلفة اليل لعاع طتط 
أثنائى الغرف » مضاعف اليب »ذو حجرتين لونء سوعةط 


خراج ذو غرفتين . خراج ثنائي الخوف ‏ وعه805 لهتتعسدعلط 

حفرة بيشا - حفرة جناحية حنكية - ودو0؟ و'أقء1ز8 

2 2161750-02126126 
نسبة إلى م .ف .ز .بيشا » 1771- 1802 »غمطء81 .21.5.3 » 
مشرّح فرنسي . 

حلقة بيَكل . حلقة والداير اللوزية 

نسبة إلى ج . بيكل 61كاءذ6.8 » طبيب ألماني عاش في القرن 
التاسع عشر . 
تلك المنطقة من النسيج اللمفاوي التي تشمل اللوزتين 
البلعوميتين واللوزتين اللسانيتين والنسيج اللمفاوي في 
الحنك الرخو . 


كسك 5 'اعكلء11 


ثُنائى التقعر »ذو سطحين 0 ين ع لكوع سمعلط 

:ثنائى التحدّب »ذو سطحين ميحدبين ع كسمعلط 

ثثائى الحدبة - ذو حديتين  -‏ - 0015 0أءمكنه-70] - لتمكمتعلط 
ضَائفَك :1120121 


1- سن ذات حدبتين » وهما اثنتان : السن الرابعة والسن 
الخامسة من منتصف الفم إلى الخلف » تعتبران من الأسنان 
الخلفية » وتستخدمان في طحن الطعام » وتقعان بين 
الرحى الأولى والناب ؛ تسمى الضواحك وعددها 
ثمانية » اثنتان على كل من جانبي الفك العلوي والسفلي » 
وهما الضاحك الأول والضاحك الثانى » و يتوضعان بين 
الناب والرحى الأولى ؛ وهي انان بقولة سرامن 
اللبنية (الضواحك العلوية لها حديتان بينما الضواحك 
السفلية يمكن أن تكون لها حدبة واحدة إلى ثلاث 
حدبات . 
2- ثنائي الشرف : الصمام المترالي للقلب الذي يقع بين 
الأذين والبّطين وهو صمام ثنائي الشرف . 

طلا 

التضواخك 

لتاق الس 
منقسم إلى فرعين أو جزئين. 


021 1مكتعاط - 21ل 1أمكتعلط 
0ن( زالف | 

ع)2اصع210 - لواصعل1ط 
كتلط - لقللط 


2- (أثناء تحضير حمّرة في السن) ؛ قطع حافة السن لتشكيل 
زاوية أكبر من الزاوية القائمة مع جدار الحمّرة . مَل حافة أو 
سطح أداة يدوية قاطعة . 

جلفة حادة »ميل حاد » شطبة حادة 

زاوية الجلفة . زاوية الميل ‏ زاوية الشطبة 

أداة قاطعة حدها ذو جلفة » 

شطبة الحفرة الخارجية ثنائية الجانب 
أداة يدوية قاطعة حَدّها ذو جلفة من الجانبين لتشكيل الحد 
القاطع . مثال ذلك كما في الفأس (اعطعنة) . 

جلفة الحفرة الخارجية » 
شطبة الحفرة الخارجية 
شطب أو ميل الزاوية الخارجية لخفرة محضّرة بالنسبة لمستوى 
جدارالميناء . يقطع بزاوية منفرجة مع سطح السن من أجل 
إزالة العيدان المينائية القصيرة وسهلة التفتت . 

جلفة معاكسة. 
شطبة معاكسة 
دفع صل الأداة باتجاه قاعدة الجيب حول السّني » بحيث 
يفصل النسيج الظهاري الخارجي عن الميزاب. 


ع2 ر اعنوع5 
عاعصة اعوع1 
5ه ل0ع1ء 51-58 , اعتوعط[ 


1110000 


511112 2300 و [عتلع5 


[ع(8ع2 1:81:56 2 002019 ر اعنوعط6 


جلفة عميقة » شطبة عميقة وعع0 , انعط 
جلفةالحافة . شطبةالحافة ع5 , اعفععط 


جلفة خارجية » شطبة خارجية لممعاي , اعمط 

جلفة كاملة . شطب كامل للد , اعجعط 
شطب يشمل جدار المّرة ال محضّرة بالكامل » أي يشمل ميناء 
وعاج السن . 

جلفة الأداة » أداةذات شطبة 
شطب على الجانب المقابل للجانب العامل للأداة . 

جلفة داخلية . شطبة داخلية 

جلفة معكوسة , جلفة مقلوبة » شطبة 
معكوسة 

جلفة طويلة . شطبة طويلة 
جلفة تشمل أكثر من ثلث جدار الحفرة ال حضرة في السن » 
ولكن أقل من الثلثين . 

جلفة مُلاصقة . شطب مُلاصق 

جلفة قُصيرة ؛ شطبة قُصيرة 
جلفة لا تتعدى أكثر من ثلث جدار الحفرة ال محضّرة فى السن . 

(سابقة) اثنان » مرتان ثنائي , مّزدوج , مُضاعف ‏ لط 
ثنائي الزاوية » مُضاعف الزاوية 


1 ر 5681 


لممناعاص1 , اعععط 


1215 ر [عنوع5 
لةاع)12 , اعنوع5 


5 , اعلاع1 


لمستدمتام , اعوعط 
©6715" ر [عنلع1 


01 , اعنوع5 


عاعصة-اط 
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بروز محصور ضمن حدود الأسنان والنواتى السّنخية في 
كلا الفكين . 
تبارز كلا الفكين »اندفاع كلا 
الفكين للأمام 
بروز شاذ لكلا الفكيّن ؛ أي أن النواتىئ السنخية والأسنان 
تتعدى الحدود الطبيعية بالنسبة للقاعدة الجمجمية . 
وضع أمامي أوبارز للفكين بالنسبة للبنية الوجهية 


0 17 والتتقساط 


والقحفية . 
أداة مزدوجة للقياس عاء سالط 
مقياس قوى ا ضغ تتعاء 3م تفط :7ل مط اقمع «عاعسلط 


المز دوج - مقياس قوى المضغ "تعاع تام سهد 007ط ممع 
1 - أداة لقياس القُوة المبذولة لإغلاق الفكين . 
2- أداة تُستخدم لقياس ضغط العض . 
شبد بعر جباز ببمار 
طبيقة ناتجة عن تعديل طبيقة وظيفية منشطة نزوعة » انظر 
طبيقة بيملر (161*5تتا8 , ععمهناممة) . 


22 1امرمد 5”زءلسسزظا 


ثنائى الزاوية »ذو زاويتين » زاوية مُضاعفة عاعمقصتم 
أداة يدوية عنقها ذو زاويتان . بحيث يكون الحد القاطع 
للأداة على بعد 3 ملليمتر من محور الساق » مثال : بليطة 
الميناء اعطعنتقط اعسهمط) ء أو القدو م (©0آ11) . 

أداة بعنق ثنائى الزاوية 

ثائية الزاوية » زاوية مضاعفة 
لوصف الأدوات اليدوية » مثل بعض أزاميل الميناء » ذوات 
العنق بزاوية مضاعفة » بحيث يكون حدها القاطع بزاوية 
قائمة مع ال حور الطولي للأداة . 

ثنائي . مُزدوج 
1-(في الكيمياء) :يشمل عتصرين : 
2-(في التشريح) : منقسم إلى فرعين أو جزئين . 
3-(في الرياضيات) : أي نظام رقمي يعتمد على 0 و1 
ويستخدم بشكل خاص في الحاسبات الرقمية . 


يشمل عنصر الزئبق وعنصر آخر . 


115111 تند 01 عاعوتحساط 


لماع صقسصاط 


التقسلط 


سدع لقتتة «تتمساط 


يريط »رباط .ربط مسلط 

رابط تتعمصتط 
مادة رابطة تساعد على تماسك أو التحام الجزيئات الصلبة 
لتكوين مزيج متماسك . 


قوةرابطة .طاقة رابطة كوناعم عستلستط 
القوة أوالطاقة » مقاسة بالإلكترون قولت (7015 همماء816) 
التى تربط الإلكترونات فى مدارها الخاص بها حول تّواة 
الذرة . 

ر 


لسان مَشقوق عدعصه) لقطتط 
عيب فى النمو ناتم عن عدم اكتمال التحام جزئي اللسان 
عند خط الوسط ابتداء من طرفه . 


لهاةمشقوقة دكن لقلط 
ثنائى البؤرة لهءملتط 
املاط 


دو فتحتين »ذو ثقبين 
ذو شعبتين ذو قرعين » متُشعب مُفروق أشعب عاو تلاط 
5 0 و 7 6ه 
انشعاب ثنائى » ذو شعبتين » مفترق » تشعيب 2 621102 ناكلط 
5 8 5 ع8 و 
شعبتين »كما في تفرع جذري الرحى » أو حينما ينقسم 
5 ع و 
الوعاء الدموي إلى فرعين أو شعبتين . 


انشعاب الجذور »تشعب الجذور 05" , سملغدء تاقلط 


ساعتان ( لانينية ) وتتمطلط 
تُستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
ذو صفيحتين تتمستسملتط 


منطقة ذو صفيحتين د20 “تمستسخلتط 
انظر رابط خلف المفصل الفكى الصدغى 2متتء)5ه2) 
([111' , غمعسطعمة » اتشسةة 51-7 قر بك ا 
(وع550) . 


ثنائى الجانب ؛ مُضاعف الجانب 
يحدث على الجانبين أو متعلق بالجانبين . عكس : وحيد 


لوناعغ)هلقط 


الجانب ([112]678ه[) . 
فلح سنخي تغاني الجاب ألعك ماوع له لمعء6أقلتط 
العلمةالمزدوجة متاءستقط تدمع غقلتط 
عضة مفتوحة خلفية ثنائية عخلط سعمه تامترعادمم لمنء6أقلتط 
الجانب 


الصفراء .المرة كتلئط - علط 
سائل يفرز من الكبد . لونه بني مصفر ويُخْرّن في المرارة » 
يعمل على تحذل المواد الدهنية ويساعد على هضمها 
وامتصاصها »وبمنع تفسخ محتويات الأمعاء : 


صفرارق يِ تتختلتط 

ثنائى اللسان عأ ولسعتلتط 

مزدوج أعراف الأسنان مل مطمرملتط 
الارتفاعان أو الحيدان المستعرضان ويشكلان التاج . 

متعلق بكلا الفكّين ونه التتقستط 


بشكل دقيق » يخص الفك العلوي الأبمن والأيسر . وبشكل 
غير دقيق . وبالأخص في تقويم الأسنان » لشرح » أو وصف 
علاقة الفك العلوي بالفك السفلي . 

تبار زسنخي سني 0]551092م تقامة «لهم ادل 17و للتتقسلط 


لكلا الفكين ”2 
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عظم بيولوجي و5ه -ملط 
الفيزياء الحيوية . الفيزياء 
الأحيائية - الآلية الإحيائية ‏ الميكانيكية البيولوجية 
1- العلم الذي يتعامل مع القوى التي تؤثر على الخلايا 
الحية للجسم . 
2 -العلاقة بين التتصرف الحيوي للأنسجة الحية والتأثير 
الفيزيائي الذي تتعرض له هذه الأنسجة . 
3- العلاقة المتبادلة بين القانون الحيوي والقانون الآلى أو 
الميكانيكئ: ١‏ 
4 (فى طب الأسفان)* تأدب العرميمات السنية على البق 
9 
الفيزياء الأحيائية السنية » الفيزياء الحيوية - [8أمع0 , كعذءترطممنط 
السنية > الآلية الإحيائية السنية 
العلاقة بين التصرف الحيوي للأنسجة الفموية والتأثير 
الفيزيائي للترميمات السنية . 
تصور حيوي . تصرف حيوي - 
ابتناء » التّماء الجيوي 


1 
خزعه ,2 عينة 


215 -ح-ح و 1اوتتطامملاط 


5ع تتوداءعصرساط لوأامعل0 


كتلاه طفصة - كأكدامه1ط 


5210577 
نزع أو استفصال جزء صغير من نسيج مريض في الجسم من 
أجل دراسته وفحصه مجهرياً لتشخيص الحالة المرضية 

الموجودة . 

خزعة شفطية امك , لإومملط 
شفط نسيج سائل أو نسيج شبه سائل » من الجسم تحت 

ضغط ماص لإجراء تحليل مخبري. 

خزعة خَلوية 

أخذ النسيج الخلوي بواسطة كحت الخلايا من السطح 

(جوف الفم أوعنق الرحم) أو من الآفة » وذلك للتقييم 

المجهري . 
خرزعة استئصالية 

استئصال الآفة كليا وبعض من النسيج الطبيعي المجاور , 

وذلك لفحص النسيج المريض كجزء من المعالجة . 

خرعة اقتطاعية (استئصالية) 

استئصال جزء صغير من الآفة وبعض من النسيج الطبيعي 

اجاور » لفحص النسيج المريض . تعتمد المعالحة التالية لللآفة 


701081 , :5م10 


لمدماواعي , تلإومه1ط 


ل2ه121510 , لإكم10ط 


خزعةبالإبرة عللع»26 , تإومملط 
خزعة بالمقراض طاعصهسم , تإومملط 
خزعة سطحية ©1112 و 10057 

خزعة جراحية [دعنعتتنا؟ , تإومملط 


جسر بينج 21105 5م11 
نسبة إلى ب . ج بينج » 8.1.8188 » طبيب أسنان أمريكي . 


و 
جسر لسن واحدة مثبت على سن ممجاورة : 


(سابقة) حياة » حيوى أحيائى . بيولوجى -210 قط 
منشط حيوى »)محر ض عضوى )| 


الكيمياء الحيوية ‏ (تاوتسعك لدعنوماملط - تسكتسعطمتط 
دراسة كيميائية للعضويات الحية والمواد المشتركة فى أيضها » 
وتعنى أيضا الكيمياء الفيزيولوجية لهءنعهاهنوترطم) 


(لإاتاأمتططاعطء . 


دمر الحيوية » مبيد الأحياء لقل ولط 
التقبل الحيوي . التقبل العضوي جاتلتط ننه مصدمءملط 


بيولوجى لدعزعمامتط - عنتومامتط 
كيمياء بيولوجية (انوتسعطءمطط - ر«نمتسعك لمعتومامتط 
مُتطلبات بيولوجية مكح نوع لدعزعهاملط 


دو أكساءع510-0 


إطباق حيوي .إطباق بيولوجي 


علم الحياة .علم الأحياء . البيولوجيا رعمامتط 
لدعتسقطع سما 


ميكانيكي حيوي , الي حيوي 
تحضير ميكانيكي حيوي ١‏ 
انظر تحضير (2)00مهمع:2) . 
الآلية الأحيائية - الفيزياء 
الأحيائية » الميكانيكية البيولوجية 
1- العلم الذي يتعامل مع القوى التي تؤثر على الخلايا الحية 
700 للأنسجة الحية والتأثير 
الفيزيائي الذي تتعرض له هذه الأنسجة . 
علم قياس الحياة » مبحث القياسات ع1 )عصملط - تو«عصملط 
الحيوية » علم الإحصاء الحيوي 
عل سين الطرى اللجمامة طق امايق الجر رو 
«الأحيائية » »كالتحليل الرياضى للبيانات الحيوية . 
علم قياس الحياة » مبحث التباسات لاع سطماط - معساع سمتط 
الحيوية » علم الإحصاء الحيوي 
تطيق الطرق الإخصيافية على اتوم الجيوية : 
طبيقة بيوناتور , جهاز بيوناتور 
طبيقة وظيفيةنزو عة مُعدلة ءاطة:مصعم 660 نل010) 
(ععصقتاممة لهدمتاعصدة » ابتكرها بيترز 82311615 لتحسين 
التجكم والطهاز الععياي الست كيدها ال رطبينة تانود 


(561022601 , ععممتاممة) . 


16 لدع تسقطاعع دصسملاط 


5م10 د ىع تسمقطعع 1ط 


ع©تمقتاممرة امأقصماط 
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يتصلب الراتين ميثاكريليك (صتوعء :1 نإتعهطاء]/3) الذي ينتج 

اصطناعياً بواسطة تفاعل بيسفينولأ . لى-اممعطموتط) 

وميثاكريليت الجليسريل (©)12لاعةطاعصة الإتزءه:019) » 

يذكرة المركت الناغ/الطردن في عام التراون لوكي 

الث ميمى (5112ع1 01157 ]ماوع 1و0 م0010) . 

مشرط 4 مبضع 2 مبزغ "1نامغسلط 

مشرط جراحي طويل رفيع » مستقيم أو مُقوّس من الأمام » 
يُستعمل في القطع من الداخل إلى الخارج . 

مشرط كهربائى لمعتاععاء , وتسمامتط 

عضلة نض عالط 

1- مصطلح غير محدد يطلق على إطباق الأسنان . 

2-تسجيل الإطباق بواسطة الشمع » أو أية مادة أخرى . 

3- (في تقويم الأسنان) : مصطلح يصف مختلف أصناف 
الإطباق . 

4- إمساك أو قطع أي شيء بالأسنان . 

5 إجراء طبعة بمادة لدنة للأسنان أو اللثة في وضع إطباقي » 
لتسجيل علاقة الفكين (المركزية) » تُستخدم في عمل 
الأجهزة الاصطناعية . 

6 - جرح في الجلد ناتم عن عضة بالأسنان . 

7-الإطباق المركزي والتسجيل الإطباقي لعلاقة الأسنان 
الولو والأسكان السفلية] رحاكظ انين جاه الطياق 
الأسنان على بعضها . 

8 -الجزء اللسانى لسن صناعية مابين كتف السن والحد 
القاطع ٠.‏ 00 

عضّة مفتوحة أمامية 
إطباق لاتتراكب فيه قواطع الفك السفلي مع قواطع الفك 
العلوي في المستوى العمودي ولاتتطابق معها حينما تكون 

الأسنان الخلفية في حالة إطباق . 


0 22161101 و عالط 


عضة مفتوحة خلفية تاعم0 101دء)05م لوخدء)صللط , عكلط 
ثُنائية الجانب 


عضة الشمع » حافة إطباقية 
1- مصطلح قديم لم يعد يُستعمل الآن » يطلق عادة لوصف 
كتلة الشمع أو المركب الذي يغبت على الصفيحة القاعدية 
التي تُستخدم لتحديد العلاقة الإطباقية للفكين ولتنضيد 
الأسنان الصناعية حين تصنيع الجهاز السني الجزتي أو 
الكامل التعويضي .والصطلح المففضل الآن هو 531نااءء0) 
(صته . انظر حتار إطباقي 2 ارتفاع إطباقي (ست لووتاءء0) . 

2- بدلة سفلية أو علوية متحركة » عادة تغطي الأسطح 
الإطباقية للأسنان » تستخدم لضبط البُعد العمودي 


سكت لوكساءء0 - علء10ط عالط 


خرعة بالمنقب 
استئصال النسيج العظمي بواسطة أنبوبمفرغ قاطع » حيث 
تُنزع قطعة صغيرة من العظم المريض ء أو من داخل العظم 


عستطمع) , تإومملاط 


المريض. 
ثبات عضوي جاتلتطماكملط 
سكو ن حيوي » علاقة الوظيفة بالبنية ع عتأماوملط 
الإستاتيكا البيولوجية 
الإحصاءات الحيوية 1055م 
ثنائى الطور عمقطمتط 
دبو س ثُنائى الطو ر سام عأمقطولتط 
انظر 007 ثنائى الطور (عأكعقطمنط , صذط) . 
ذو قُطبين » ثنائى القن "تمامصتط 


مختصر عجينة بزموت صنده100101 طاتسكتط - ططا 

يودوفورم 

بارافورمالدهيد عأكهم عل 7طعل [قسدم مدوم 

زردية منقار الطائر » ملقط منقار الطائر اعنام علقعغط لعتط 
انظرَ زردية (11165) 6 

انكسار مزدوج »انكسار مضاعف ععدعع ستتاء لط 


مرتان يوميا . مرتّان في اليوم ( لاتينية) ‏ .0.لط - عنك صذ نط 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
مرتان يوميا » مرتّان في اليوم (لانينية ) 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
بَسكيت - خَزْف غير مصقول 
التزف بعد حَبزه للمرة الأولى في الفرن وقبل صَّقله » حيث 
يكون سطحه خشناً » انظر أيضا لز (معلة) : 
يقطع إلى جزئين . 
يقة تنصيف الزاوية 
(في علم الأشعة) : طريقة توجه فيها حزمة الأشعة عموديا 
على خط وهمي . ينصف الزاوية المتكونة بين مستوى الفيلم 
والمحور الطولي للسن المراد تصويرها ء انظر التصوير 
الإشعاعى (لإطامهمع 02010 . 
شطر 2 فتهي »قسمة 
القسمة إلى جزئين بواسطة القطع . 
عحيئة بزموت يودوفو رم ع770طع10 ه1000 طاسسكتط 
بارافورمالدهيد 812 - عاووم 
عجينة صفراء تستعمل كضماد فى بعض العمليات 
ا 1 
بيس جما 


.0 ح عتل كتلط 


150 - اتناعسلاط 


اع 515 


عناوتسطءع) عاعصه عستاءء15ط 


0 - لامتاعءو1لط 
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الجبيرة الواقية للعضة 
جهيزة مصنوعة من الراتين » لتغطية الأسطح الإطباقية 
والأسطح القاطعة للأسنان لحمايتها من القوى الإطباقية 
الرفة أثناء عمليات تثبيت واستقرار الأسنان . انظر أيضا 
جبيرة جننج متام 5د عمتصسنات) . 
عضة لة قافزة 
حركة قّسرية نحو الأمام لفك سفلي متقهقر » من أجل 
الوصول إلى إطباق طبيعي . 
قفل العضة »مقفل العضّة كل10 عغزط 
1 -أداة يمكن تثبيتها بالارتفاع الشمعي للعضة في الأجهزة 
التعويضية الصنعية المتحركة خلال تصنيعها » وذلك لحفظ 
العلاقة بين الفكين خارج الفم كما هي داخل الفم . 
2-أداة سنية للحفاظ على الحافة الإطباقية فى نفس 
العلاقة » خار- إج الفم كما في داخل الفم . 1 
عضة مُقفلة مك106 , علتط 
تشابك أو تداخل الأسنان أثناء الإطباق بشكل يمنع أو يحد 
من الحركة الجحانبية للفك السفلي . 


أستامه لنتدتع عالط 


لأمتتنال , عالط 


10 ور 11 
عضة رقيقة » عضة طرية - عالط طممناند - طامتتحم , عغزط 
عضة رخوة , عضة لينة » ارتفاع شمعي لين 
تسجيل الإطباق المركزي (تسجيل إطباقي) بواسطة كتلة من 
الشمع اللين بين الفكين . أي تسجيل علاقة الحدبات بين 
السطوح الإطباقية لأسنان الفكين . 
عضهة مفتوحة 
نوع من سوء الإطباق لاتنطبق فيه مجموعة من الأسنان في 
العرين الس العلوية مع لقا اياف الملك الفيتي الهاي ٠.‏ 
في حالة الأسنان الأمامية تسمى عضة مفتوحة ا ١‏ 
وعندما لاتنطبق الأسنان الخلفية من جانب واحد تسم 
عضة مفتوحة خلفية وحيدة الجانب وعندما لاتنطبق الأسنان 
الخلفية من كلا الجانبين » تُسمّى عضة مفتوحة خلفية ثنائية 


معمه و عالط 


الجانب (عغاط معمه #متعاومم 19[1ع81121) . 


ر فع العضة عستمعمره عكلط 
رفع العضة ‏ فتح العضة عط عستصعمه , عغلط 


عضة فوقية . تراكب العضة . إطباق فوقى 06 ر عللط 
الأسنان الأمامية العلوية ( القواطع 1570150:5) تُغطي القواطع 

عضّة مفرطة الغلق 
انظر فرط إطباق خلفى (056ا5ه076101 20516301 . 

مستوى العضة - 0000 - عصقام لدكتاءءه - عسقام عغزط 
الإطباق - صفيحة العضة 


50 لعاء07 عالط 


)هام عغ1ط 


لتصحيح مشاكل الاختلال الوظيفي للمفصل الفكي 
الصدغى . انظر طبيقة مستوى العضة عاذط ععصقناممم) 
0-0 
مفحص الإطباق 
حرف شمعي رفيع » يحتوي على رقاقة معدنية لينة ورفيعة 
منطمرة داخله » يُستخدم لتسجيل العلاقة الإطباقية للأسنان 
في الفكين في مختلف الأوضاع في الفم » ومن ثم نقلها إلى 
المطبق .يُسحخّن قبل الاستعمال ليلين ثم يبّردبعد 
الاستعمال . 
نوع من سوء الإطباق حيث يوجد تراكب عميق شاذ للقواطع » 
حينما ينطبق الفكان . 
عضة مقابلة 
عضة متصالبة عضة معكوسة 
نوع من سوء الاطباق لأحد أو كلا الجانبين للفكين » يشمل 
شذوذاً في العلاقة الجانبية لسن واحدة أو أكثر في القوس 
السنية . 


010عع" عاععطكء - عاععك , عالط 


0 , علاط 


-*20111111© و 5116 


)5-01 - -055 ور ]1ط 


سوء إطباق تتراكب فيه الأسنان » الأمامية خاصة » عمودياً » 
تراكب العضّة) » فتتجاوز الحدٌ المقبول ؛ وكثيراً ما يترافق 
بتناقص البعد العمودي وقصر ارتفاع الجزء السفلي الأمامي 


معع0 , عالط 


من الوجه . 
عضة مضاعفة . عضة مزدوجة تحنل , عغتط 
إطباق الحافة على عالط 70ع-0)-لص - ععلع-ما-عقلء , عغتط 


الحافة - عضة نهاية لنهاية » عضة حد لحد 
نوع من سوء الإطباق » تتطابق فيه الأسنان الأمامية 
(القواطع) بحدها القاطع دون أن تتراكب . انظر تمفصل 
(1200تاعتاتظة) . 
عضة طرف لطرف - عغتط ععل10-6]-عع0» - 0دع-ه- لص , علتط 
إطباق الحافة على الحافة » عضة نهاية لنهاية 
مقباسن العضة عونادع عالط 
أذاة معتممة ة للمساعدة فى الوصول إلى إطباق صحيح 
خلال عمل الأجهزة التعويضية ال تحركة في طب الأسنان ١‏ 
حماء العضّة 
مصطلح قديم لطبيقة تغطي السطح الإطباقي للأسنان . 
طبيقة راتنجية تغطي الأسطح الإطباقية والأسطح القاطعة 
للأسنئان ؛ مصممة لتثبيت واستقرار الأسنان بعد المعالجة 
التقوومية ولتقديم صفيحة إطباقية للانزلاقات الفكية السفلية 
الجانبية . سم أيضاً مستوى العضة(عءصدامء)81) . 


لتقنع عاط 
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عضة ضحلة . عضة سطحية ‏ عضة غيرعميقة 2 58811018 , عازط 


عضة رقيقة » عضة رخوة . عالط طعتاحم ح طامقتن؟ , عغتط 


ارتفاع شمعي لين 
تسجيل العلاقة بين حدبات الأسنان العلوية والسفلية بدون 
تفاصيل واضحة للأسنان . 


عضة بار زة »عضةناتئة لطاع لسن , عغتط 
نوع من سوء الإطباق تنطبق فيه القواطع الأمامية السفلية على 


السطوح الشفوية للقواطع العليا المقابلة لها . 


عضة مفتوحة خلفية سعمه “امتتع دودمم لمن ملتسن , عغلط 
وحيدة الجانب 

رقاقات العضة و21 عالط 

عضة الشمع »عضة شمعية 98 ر عالط 

شمع العضة , شمع الإطباق جه عللط 
انظر شمع (:ه1) . 

عضة عاملة :ده , عالط 

متعلق بالصدغين (معاً) لدعدهمحمعغلط 
متعلق بالصدغين أو بالعظام الصّدغية . 

عضة جناحية كستوع لط 


(في التصوير الإشعاعي) : نوع من أفلام الأشعة » يثبت في 
مكانه في الفم بواسطة جناح مركزي أو عروة السان 46ا» 
تنطبق عليه الأسنان » ويظهر في الصورة الشعاعية كل من 
تيان الأسنان الكلوية والسشلة بريضنوع لشتصدها : 

فلم العضة المجنحة »فلم جناحي 
نوع من الأفلام الشعاعية السنية له لسان مركزي أو جناح 
مركزي » تعض عليه الأسنان للحفاظ على وضع الفيلم في 
الفم أثناء إجراء صورة شعاعية للأسنان . يسمى أيضاً فيلم ما 
بين الأسنان (صلة لمسندمة1ممعامآ) . 


سلة عستوع لط 


حامل فلم العضة أللحنحة عامط صلق مستوعغلط 
صورة فلم العضة ألحنحة  -‏ < «دمناعع زمئام سل عستوع لط 
صورة للأسطح المنلاصقة سمناءء ز0دم لمستده»دم عاص 


صورة إشعاعية جناحية طمونع 2010" مستوع ةلط 
الطوير انوا اكزاير الإححاو العلينة والوتاية »على 
نفس الفلم داخل الفم .يثبت الفلم في وضعه الصحيح في 
الفم بإطباق الأسنان على جاخ الفلم المركزي خلال التصوير 
الإشعاعي . ويظهر الفلم بعد تحميضه . الأجزاء التاجية 
للأسنان العلوية والسفلية والتى تكشف وجود النخر أو 
التسوين فى تيجان الأمعات» وامواق الزائدة عن الحشوة ؛ 
والقلح » ومستوى الأعراف العظمية السنخية أو الحواجز بين 
الستية .انظر أيضاً صورة شعاعية إطباقية [153ااءء0) 
(طوموئع12010 . 


جهاز تقويمي من الراتين الأكريليكي يوضع على الأسطح 

الإطباقية للأسنان العلوية » يستخدم لعلاج ألم المفصل 

الفكي الصدغي والعضلات المصاحبة . على الرغم من أنه 
نزوع » يثبت الجهاز في مكانه بواسطة الأسلاك الشفوية 

والضمّات السلكية المكيّقة . انظر طبيقة مستوى العضة 181]6) 

(50قناممة عصقام » المستوى الاطباقي (عصهقام لودوساءء0) . 

صفيحة العضة - مستوى العضة 

1- صفيحة قاعدية مؤقّتة من مادة صلبة » تحمل الحرف 
الشمعي أو البلاستيكي (عضّة الشمع) تُسجل عليها 
العضة . 

2- (في تقويم الأسنان) : طبيقة تقويمية نزوعة » صّممت 
لفتح العضة أو لمنع إطباق أسنان مختارة أو لكلا 
الغرضين ؛ أي لإصلاح علاقة غير سوية للقواطع الأمامية 
وذلك بإضافة نتوء أو صفيحة من المعدن أوالمطاط المقسى 
أو الأكريليك على إحدى القوسين السنيتين لتعض عليها 
القواطع المقابلة لها » وحينما يكون الدنوء » أو الحافة ذات 
متدز وليس بشكل مسطح مُستو (180) يعرف هذا 
الجهاز بطبيقة مستوى العضة (كهدام 816) . قد يستخدم 
أيضا لتصحيح مشاكل المفصل الفكي الصدغي أو 
كجبيرة ()هنام5) لتعويض كامل للفم 1 

عضة مفتوحة خلفية عه “املترء]05م , عالط 
حالة من سوء الإطباق لاتنطبق فيها الأسنان الخلفية على 

طبيقة رفع العضة » جهاز رفع العضة 
مصطلح قديم لطبيقة تغطي السطح الإطباقي للأسنان 

(ععمقتاممة 0172133 لدكتااعء0) . 

منعكس عضي 

عض لاإرادي مفاجىئ يحدث نتيجة استثارة في التجويف 

الفموي ؛ قديكون من الصعب تحرير العضة في بعض 

الحالات » مثل : عند وضع ملعقة أو خافض لسان في فم 

المريض. 

تسجيل العضة 
مادة تسجيل العضة 

انظر شمع العضة (:ه عاز8) . 

عضة الراحة . إطباق الراحة 

حافة العضة - حافة إطباقية 

عضة المقص »إطباق مقصي 
عضة عميقة من سوء الإطباق » حيث تكون العضة متصالبة 
لسانياً بشكل كامل 2 حيث تحتوي الأسنان العلوية الأسنان 

السفلية » ولايوجد بينهما إطباق للأسطح الطاحنة . 


عصهام عالط ع عغأوام عالط 


32 تامرمة عساكتد" عغلط 


اع 11 عغزط 


0ه تاناعء" 1ط 


22211121 هتاه اداعء" عالط 


أدع" , 11 
نمك لدكتااء0 2ت ست عغلط 


15 ,و 5116 
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شان أسو د 
انظر التهاب اللسان الطفيلي (كتاتووماع عتاتكوعهة2) . 
بدي :9< لبد رباعي 
1216 01121210217 


نسب ةإلىج .ف .بلاك ؛ 1836- 1915 » عاعفاظ 6.97 » 


1115112 2151:1165 2 عناع02)] عا[عه1ط 


< تدع لقنتت ككلء1815 


طبيب أسنان أمريكي . 
تصنيف بلاك سمتاهء زوكمقك و 'كاعواظ8 
تصنيف بلاك للحفر كعك ]0 لامتادعلزومدك 5 كاعواظ 


يعتمد تصنيف بلاك لمر الأسنان على نوع السن . ومكان 

السن والأسطح المصابة بالتخر (التسوس) . 

1-الصنف الأول 1 1355© : أي تسوس بسيط في الأسطح 
الطاحنة للأرحاء والضواحك . والثلثان الطاحنان من 
الأسطح الخدية » أوالحنكية » أو اللسانية من الأرحاء » 
وفي الأسطح اللسانية للقواطع العلوية وأحيانا في 
الأسطح اللسانية للأرحاء العلوية . كما في نخور الوهاد 
والشقوق وهي حفر تبدأ من عيوب في التركيب النسيجي 
للأسنان . 

2- الصنف الثانى 11 01355 : بسيط (ع1مصنذة) : أي نخر في 
السطح ل أو السطح الوحشي للأضراس أو 
الضواحك . 
مركن (لمتامم مه ©) دق نخر أو خمرة بسيطة في السطح 
الإنسي » أو الوحشي للأضراس » أو الضواحك مع سطح 
آخر . 

3 -التصنف الثالث 111 1255© : حفرة في الأسطح الوحشية 
والإنسية للأنياب والقواطع » لاتمتد إلى الزاوية القاطعة 
(عاوطة لدداعمآ) . 

4 - الصنف الرابع 117 055 : حفرة في الأسطح الوحشية أو 
الإنسية للأنياب والقواطع » تمتد لتشمل الزاوية القاطعة . 
5- الصنف الخامس ١7‏ 1255© (تحفرة في الغلث اللعري من 
السطح الشفوي .أو الخدي أو اللساني أو الحنكي لأي 

سن . 
حفر الصنف الأول لبلاك 
حَمّرتبدأ في العيوب التركيبية للأسنان كالوهاد والشقوق 
وتوجد على الأسطح الإطباقية للأسنان الخلفية » وعلى 
الثلثين الإطباقيين للأسطح الشدقية واللسانية للطواحن ‏ 

وعلى السطح اللساني للقواطع العليا . 


65 ]1 وكوك 112115 


حفر الصنف الثانى لبلاك وعتالكق 11 ومقك 5عاعو81 
حفر الأسطح المتلاصقة للضواحك والأضراس (الأرحاء). 
حفر الصنف الثالث لبلاك وعتاتكق 111 ومهك وعاعواظ8 


صورة شعاعية ذات جناح 
إجراء صورة بالأشعة السينية لتيجان الأسنان للتحقق من 
وجود النخر في الأسطح الملاصقة . 
فون تتفم 
1-عملية تمزيق الطعام بالأسنان الأمامية بغرض مضغه 
وطحنه . 
2- عملية جرح شخص بواسطة استخدام الأسنان » كسلاح 
لاختراق وقطع وتمزيق أنسجة الجسم . 
عض المخند 
عبارة عن عادة يقوم فيها الشخص بمص الأنسجة الرخوة 
للخد بين الأسطح الطاحنة للأسنان ثم يعضها » وفي بعض 
الأحيان يسبب ذلك تعطن الأنسجة . 
عض الشفة 
عبارة عن عادة يقوم فيها الشخص بسحب شفته » أو الشفتين بين 
الأسنان » ثم يعض أو يمضغ الأنسجة الرخوة » وقد تصل إلى 


حد تعطن الأنسجة . 


2-75 105لرء1511 


2 


كاعع2© , عصتغاط 


مثا , عسنغاط 


قُوَة العضة »ضغط العض ع"تتاووع1م عستالط 
و 
١‏ عاط 
م 
وجني مزدوج 21 سرمع زعلط 
و 98 ع 7 م 5 5 
متعلق بأكثر النقاط بروزأ على القوس الوجنية على كل من 
جانبي الوجه . 
أسو اللو نْ ك[ع612 
إسمنت نحاسى أسو د أاعمرعء تاعمرممق عاعد1ط 


إسمنت فوسفات الزنك يحتوي على أكسيد الكبريك ينتج 
عنه اللون الأسود الذي يمُيزه . كان يستخدم في السابق في 
ترميم الأسنان اللبنية » وفي تثبيت الجبيرة » والأشرطة 

لسبان أسود مشّعر 
بقع سوداء » أو بنية على ظهر اللسان مُصاحبة لحليمات 
خيطية . ترافق هذه الحالة التدخين الشديد أو تناول 
المضادات الحيوية واسعة الطيف . انظر أيضاً التهاب اللسان 
الطفيلى (عتاتكههدم كتازووه1ع) 5نازووماع عناتمدعةط) ؛ انظر 
أيضاً اللسان (عناعمه1) . 

رصاص أسود - جرافيت 
شكل من أشكال الكريون الأسود طري ؛ تُصنع منه أقلام 
الرصاص . 

عيب البقع السوداء في فلم الأشعة أله سل عاوممه عاعقام 
حجان الصر ة رحجاء 2 مل شك سداد رسيي 
وجود جزيئات غبار أو نقطة صغيرة من الُْظهر على الفلم 
الشعاعي قبل تظهيره أو بسبب انتهاء صلاحية الفلم . 


125 ح- عناع ناه لإتتتحط عاع اط 


عاتطموعع - لدوع1 عاعقاط 
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نسبة إلى ب .ف .بلاندان » 1789 - 1849 » منلصة81 .2.1 , 
جراح فرنسي . 
غُدة بلاندين - الغْدة اللسانية الأمامية 
لماع لحتاعطتا "تمت1عاطة 
غدة لُعابية مُختلطة قرب طرف اللسان على سطحه السفلى » 
وق سحن غْدَة نيهن (لصداع د'صطدال) . ١‏ 
عمليةبلاندين 
عملية جراحية لتصحيح شق الشفة المضاعف وذلك بقطع 
قدلث هن عظم اليكعة ,مغ تصغيز الفاتى الفكي البارق , 
1- عُفل 
قطعة معدنية غير مصئّعة ( مُعدّة لكي تصبح أداة ماء 


- ل0دماع 5' تل ددا 


11 201125 د1ظآ 


كلسقاط 


كمفتاح أو غيره ) . 
2- رباط معدني » شريط معدني . 

(في تقويم الأسنان) : شريحة من المعدن قصيرة ومقوسة 
3- أبيض » خال . قَراغ . 

شرائط معدنية وعلسقاط 
قناة بلاسيوس - قناة يسن أعنال و'مءكدع )5 - أعيال 'كتاأمماظ 
«العْدة النكفية» 7 
نسبة إلى ج .بلاسيوس »أو بلاس 81265 08 , كنااكة0.81 2 
6 -1682 » مشرح هولندي . 


ورم : جذعي ؛ ورم أرومي ورم جرثومي 1202 
ورم حقيقي » يظهر كنمو مرضي موضعي مستقل . 

عااس و 

يبيض . يزيل اللون طعدعاط 


1- يبيض عن طريق الكيماويات . الأسنان المتلونة يمكن 
علاجها بهذه الطريقة . 

2-أية مادة تستعمل لهذا الغرض . 

تبييض إزالة اللون 

1 - إزالة البقع بواسطة استعمال مواد كيميائية مؤكسدة . مثل 
فوق الأكسالات وبيربورات الصوديوم »إمامعا أو كل 
على حدة . 

2-(في طب الأسنان ) : عملية تبييض الجزء التاجي لسن 
غير حية بواسطة وضع مواد مبيضة على أو في تاج السن 
مُؤقتاً » مثل بير وكسيد هيدروجين (الماء الأكسيجيني) » 
ويمكن أن تُسرّع عملية التبييض بواسطة استخدام الحرارة أو 


كقستطاعدة11 


الضوء فوق البنفسجى . 
مسحوق التبييض 1 0550م عستطعدء1ط 
أسلو ب تبييض الأسنان حدء )555 عستطعوع1ط 
معجو ن أسنان للتبييض )كم طامه) عستطعدء1ط 


حفر في الأسطح المتلاصقة للقواطع والأنياب » لاتشمل 
الزاوية القاطعة . 

حمر الصنف الرابع لبلاك 
حمّر في الأسطح المتلاصقة للقواطع والأنياب » تمتد وتشمل 
الزاوية القاطعة . وبذلك يلزم تعويض الزاوية القاطعة 
با حشوة . 

حمر الصنف الخامس لبلاك 
حَمّر (ليست وهاداً) في الثلث اللشوي من السطح الشفوي 


وعتالكق [١1١‏ وممك 11215 


5كع لك ٠١‏ وممك 11215 


أو السطح الشدقي أو السطح اللساني للسن . 

تاج بلاك مكلك ولع و81 
نسبةإلىج .ف .بلاك .1836 - 1915 » عاعفاظ 6.97 » 
طبيب أسنان أمريكي . 


تاج ذو وجه خَرَفي للأسنان الأمامية » يثبت بواسطة وكّد 
محَلرَّنَ داخل قناة الجذر المبطنة بالذهب . 

سكين بلاك لقّطع عكتطعا تداماءء؟؟اعطاع [دكتاءالطنا و'ع121خ1 

اللثة الجزئي المعمم . مشرط بلاك لقّطع اللثة الجزئي المعمم 

انظر أدوات الأنسجة الداعمة السنية [8)ههلمتةم) 
(115 151311126 . 

تصل 5200 شفرة »نصلة 
الحد القاطع للسككين » أو تصل المقص المتقابل . 
الحد القاطع من الأداة السنية الموصول بساعد الأداة بواسطة 
عق الأداة » أما في الأدوات السنية غير القاطعة مثل أدوات 


5120 


الرّص فيطلق عليه اسم الرأس , أو الطرف (01150) بدلا من 
النصل أو الشفرة (©8120) ويسمى السطح العامل 1628:ه0877) 
(عع سه بالوجه (ءع220) . 
تصلة دائرية “تق[نء ,120 
حد يشبه القُرص » تصلة شبيهة القُرص غكائلتونل,ء190ط 
حد مُسطح .حد مستو ‏ نصلة مسطحة ع1 


حد مُجوف ؛ شفرة ممجوفة »نصلة مجوفة 0 51206 


نصلة متبسطة مُستدقة 124 لعاصتوم, علقاط 
تصلة المشرط . شفر ةالمشرط اءعملوعءدرع120ط 
نصل جراحى لدعنع تناد رع0جاط 
تصلة عاملة ١‏ 21011 
يبيض اللون . يُشْحُبٍ اللون اعسقاط 


يصبح شاحباً أويفقد لونه » نتيجة نوف أو برد أوانفعال 


خكري أو نتيجة لمرض. 
جييض الدى و طلي بالقصدير عستطءسقاط 
0 4 0 2( غير مُهِيّج لسصقاط 


عقدة بلاندان - 
العقدة العصبية تحت الفكية 


- دمتاعصدع 2'5تل ددا 


0 :131نا 01 تتمسسطنك 
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نقطة .صوت كصوت انفجار الفقاقيع طماط 
نقطة من شمع أو دهن أو سائل . 
1-كُتلة 
2- حاجز » إحصار » إعاقة 
انظر تسكين الألم (هتوعع لهصة) . 
تخدير إحصاري . تخدير عوقي- 
تخدير ناحي 
اعتراض عصب مغذٌ المنطقة ما بإصابة أو رضح أو جرح » أو 


5101 


- وادعطادوع22ة عل510 


1 لمدملعء1 


بآفة مرضية . 
سَدثلم غائر ناه غ101 
تقليل أو إزالة العُؤورات من القالب الرئيسي لعمل جهاز 
تعويضي قبل نسخ امثال . 
حَجَزْء حَصرءإرتاج .إحصار 
دم 2100 
سائل أحمر لزج ينتقل من القلب إلى الأوعية الدموية » 
يحمل المواد الغذائية والأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم » 
ويزيل ثاني أكسيد الكربون والفضلات . يتكون الدم من 
ملايين الكريات الدموية (خلايا الدم دلاءءه 81000) التي 
تسبح في بلازما الدم . تحتوي الخلايا الحمراء (كُرِيَّات الدم 
ال حمراءو1813/6100(]6) على الهيموجلوبين «خضاب الدم» 
الذي يُعطي للدم لونه الأحمر .هذه الخلايا تحمل الدم 
الم كةو المنتقداث الى تسرف هاما يعسن + ذكرن 
كريات الدم الحمراء في تفن العام عند الأطفال » وفي 
بعض العظام الطويلة عند البالغين . عمر الكريات الحمراء 
الطبيعي أربعة أشهر . ثم تُدمر أو تُتلف في الكبد أو 
الطحال » ومحتوياتها من الحديد تحفظ لحين استعمالها . 
الخلايا البيضاء (كُريات الدم البيضاء وعأء160ا1.6) قليلة 
العدد نسبياً وتختص بالدفاع عن الجسم ضد الميكروبات . 
أعدادها تزداد إذا أصيب الجسم بالعدوى («مناءعكمآ) . 
تختص صفيحات الدم (الصفائح الدموية وعالءهطستمعط1) 
بعملية تجلط الدم (التخثّر الدموي) . 
آغار الدم 
وسط استنباتي يحتوي على دم وآغار مُغْذ 2 يستخدم في 
علم الجرائيم لاستنبات بعض الكائنات الحيّة الدقيقة مثل 
العتقودية البشروية » والمكورة المزدوجة الرئوية » والمطثية 


كسكاء10 


تتوعة 121000 


الحاطمة . 
بنك الدم علصقط©ط 0مماط 
عدوى محمولة بالدم ممتاعع كص عصخرمط -لمماط 


خلايا دموية » كريات دموية دلاءء 51000 


فُقّاعةءنفطة 
1- نفطة جلدية ممتلئة بالدم أو بسائل مَصلي . 
2- (في طب الأسنان ) : كُرية صغيرة معيبة تبرز على سطح 
صبة المعدن تحدث نتيجة انحصار فقاعة هوائية بين 
النموذج الشمعي ومادة مسحوق الكساء » بحيث يملا هذا 
الفراغ الزائد بالمعدن المنصهر عند الصب 

ينزف لحكلا 

علء116 


قللناط ع طعاط 


نازف » نرّاف . نزوف »نعر » فاصد 
شخصض تصبيه نويات نف متكرزة + 
مصطاح يُطلق على المرضى ذوي الاستعداد التّزفي . 
٠. 1 . 0. 5 4‏ 0 
يستعمل عادة لوصف مريض يعاني من زمن نزف شاذ أو غير 


نزف 2212201125 2 عستلعء51 
اضطرابات نزفية دعل هكتل عستلععاط 
مؤشر دموي . دليل دموي » منسب نزفى علص عستلععاط 
1 2 ب : 

تقاطتزف دكستمم عصتلءء1ط 


عمل علامات » أي نقاط نازفة على اللثة الملتصقة بواسطة 
قاعدة الجيب . تُستخدم هذه العلامات النازفة كدليل عند 
قطع اللثة في قطع اللثة الجحزئي . 
استعداد (أهبة) للتْرّف 
رمن التَرّف 
الزمن منذ بدء تزف الدم حتى وقوف انسيابه بعد وخحز 
الإصبع . زمن النزف الطبيعى 4-3 دقيقة . 


2027ع) عستلءه11 


عدطتنا عستلءء1 


شبيه المخاط » نظير ال مخاط . مُخاطانى لتمسصعاط 

وقف الثر المخاطى » توقّف السيلان الفا كلكة)دومسمعاط 
دفار المحائة لوطا ١‏ 

جَفنى لمستخطمعاط 


0ع - دمعتحطمعاط 
م105 م11 

1 - أعمى .أكمه لمتاط 

2- غير نافذ » مسدود من جانب واحد . مغلق النهاية 

خراج مقفل 


خراج بلا فتحة ناسورية . 


555 00تاط 


ناسور مقفل 1ك لسنتاط 
ناسور ذو فتحة واحدة فقط عند أحد طرفيه . 
تفطةءيثرة دعائتاط 


حويصلة تتتج عن تجمّع موضعي للسائل تحت الجلد . 
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والأضداد ؛ يخزن في بنك الدم لنقله إلى المستشفيات 
لإعطائه لمن يحتاجه من المرضى . 


الصفائيح الدمود ب 15م 1000ط 
انسمام الدم 2 تسمم الدم دتسعمع 1نامع - عستدهكزمم 1000ط 
ضغط الدم .2.5 ح عتتناووعتام 1000 


الضغط فى الدورة الدموية »الذي يطبقه الدم على جدران 
الشرايين . ويعتمد ارتفاع ضغط الدم على قوة ضخ الدم 
بواسطة القلب » ومرونة جدران الأوعية الدموية » ومقاومة 
الشعيرات الدموية وحجم ولزوجة الدم . 
مصل الدم 1 
سائل رائق مصفر ينفصل عن الدم عندما يتجلط (يتخثر) . 
خلال عجلية تلظ اللام يتكون الفيرينوجين من مضل النام:. 


مستتزء5 51000 


مجرى الدم مدع 5 00م0لآط 
فحص الدم » اختيار الدم ادع 1000ط 
نقل الدم 00 كنا أكطة 2 1000 
فئة الدم 2 من ةّ الدم - مجموعة «نتامع 1000ط - عم 1000ط 
الدم 
وعاء دموي اعووء7 51000 
أية قناة تحمل الدم خلال الجسم . 


أو عيةدموية 5اعووء7 51000 
تشمل :الشرايين . والأوردة » والشّعيرات الدموية . 
الشرايين الصغيرة سم : الشرينات (116710165ة) » 
والأوردة الصغيرة ا الوريدات (وع1نامءع؟) . 

فاقدالدم.شاحب 

يم 4 


ينفخ 101 
خط النفخ - خط الانثناء عصتا عسسمعة1؟ - عصنا «زماط 


منفاخءنقاخ 

مُنفاخ الهواء 

أنبوب معدني أجوف متصل بانتفاخ مطاطي يُستعمل لنفخ 
الهواء لإزالة النُعاب أو الفضلات من حمّرة في السن خلال 
يا 1 

م لكام 

أنبوب تفخ » بوري . حملاج » قصبة التفخ 
ملهب غاز مضغوط مع هواء »يستعمل في عمليات الإلحام 


2001155 


152107 


مقط و مع جرملاط 


1 , م1011 


عمام 101 


التقويمي . 
شمع أزرق للحشوة المصبوبة :ه17 اإفلصذ عساط 
خط أزرق فى اللثة - خط رصاصى عصنا 1630 - عصنئا عساط 
خط يظهر على حافة اللثة في حالة التسمم بالرصاص . 
لسان أزرق عناعطه) عساط 





الدورة الدموية دعنك 0مماط 

تلط الدم . تخثّرالدم 

عوامل تجلط الدم »عوامل تخثر الدم 015]ع12] عستاامك 0وماط 

كُريات دموية 

تعداد كُريات الدم 
حساب عدد خلايا الدم في كل ميليميتر مكعب باستعمال 
المجهر . 


مُستنبت دم . مّزرعة دم » رَّرع الدم 


51000 5 


65 كام 01» 521000 


أستامء 51000 


عنتتاكلتك 51000 
ا ةّ الدم » مجموعة الدم - فئة مم69 61000 - مردامتدع 1000 
الدم 
تَصنيف فئات الدم بالنسبة لنقل الدم : 


زمرة دم الأشخاص 


زمرة دم الأشخاص 
الذين يمكن أن ينقل | الذين يمكن أن يتبرعوا 
إليهم دم من هذه الزمرة | بدم الأشخاص من هذه 
(المتلقي) الزمرة (الواهب) 
ققخ به 0بم4 
8خ 8 8,0 
48 0 ,لك ,رظب4 
0 ,قلخ ,رظب4 0 


يقسم الدم إلى زمر مختلفة » وتشمل 8 » 8 » قله ».0 » 
اعتماداً على وجود أو عدم وجود مستضد خاص على 
سطح الخلية ا حمراء » قد تكون المستضدات عالية التواتر 
أو منخفضة التواتر » وترتبط الأهمية النسبية لهذة 
المستضدات بأهميتها السريرية في المعالجة بنقل الدم » 
وزراعة الأعضاء . والتوافق الأمومى الجنينى » والدراسات 
الورائية . 1 1 

نظام 1 ةّ الدم تاءع )55 تامع 1000 
نظام تصنيف الفئات المتعددة من الدم الإنساني . في عمليات 
نقل الدم » يجب أن تكون مجموعة دم المستقبل من نفس 
مجموعة دم ا معطي أو متوافقة معها . وذلك لمنع أي تفاعل 
شديد يمكن أن يكون قاتلاً أو تميتاً . توجد أربع مجموعات 
رئيسية من الدم البشري :4 »8 » 48 .0 . يعتبر الشخص 
ذو الدم من الزمرة 0 معطياً عاماً لكل الزمر . 

بلازما الدم 
الجزء السائل من الدم ويتكون في الغالب من ماء (92/) » 
ويحتوي على البروتينات . والأملاح » والهرمونات » 
والفضلات . والمواد الغذائية » ومواد التجلط (التخثّر) » 


كام 521000 
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1- التجويف الخلفي (الظهري) (035117 1001531) ويحتوي 
على أنسجة الجهاز العصبي التي تُنسّق وظائف الجسم ؛ 
وينقسم إلى التجويف الفَحفى (اتكهه لمنصدت) : الذي 
يحتوي على الدماغ » والتجويف الشوكى (3517ه 021أم5) 
الذي يحتوي على الخبل الشوكي ٍ 
2-س التجويف الأمامى اده 1تامه1) : يحتوي على 
الأعضاء الحيوية للجسم 2 وينقسم إلى التجويف الصدري 
الذي يحتوي على القلب والركتين وينقسم بدوره إلى 
تود يِف تأمو ري (لاللكقء لدتلمدعترء©) و تجوي يفين جنبيين 
(165ى3ء 1دعتة[ط) ؛ والتجويف البطنى 1521مدهلطاف) 
(لاتكهه الذي يحتوي على الأعضاء الكبري الهضمية ؛ 
والتجويف الحوضي (023197 261710) الذي يحتوي على 
الأجهزة التناسلية وأجهزة الإخراج . 
مستويات الجسم : هي خطوط وهمية لتقسيم الجسم إلى 
أقسام تُستخدم لوصف مكان عضو من أعضاء الجسم . 
1- المستوى السهمى (1306م 5381081) : هو أي مستوى 
عمودي يقسم الجسم من قمةالرأس إلى الأسفل إلى 
جزء أيسر وجزء أبمن . 
2- مستوى منصف سهمى (عمقام لمنازع ه3/1105) م 
أيضاً الخط الُنصف » وهو مستوى عمودي يقسم الجسم 
3- مستوى أمامي «(مستوى جبهي) (عمصهقام لمندمم) : 
مان أنضناً مستوى تاجى (013806 0010081) » وهو أي 
مستوى عمودي على المستوى السهمي ؛ حيث يقسم 
4 -مستوى أفقى (عصهام لهغخمه2ه10) : 0 أيضاً مستوى 
مستعرض (013060 113576156) » وهو يقسم الجسم إلى 
جزء علوي وجزء سفلي . 
انذ تصوير طبقي » تصوير رصفي (لإطمونع ممطده1) . 
عبارة عن مجموعة أعضاء وأنسجة تؤدي وظائف خاصة ؟؛ 
وتشتمل على : الجهاز العَظمي » والجهاز العَضَّلي ء 
والجهاز القلبى الوعائى » والأنظمة اللمفية والمناعية » 
والجهاز البولي » والجهاز الجلدي . وجهاز العُدد الصماء » 
وجهاز التكاثر . 


5عقام 5007 


011510512117" لامناءهء5 1007 


كحء )55 5007 


1- قناةالبندقية القصيرة 
مُصطلح يطلق على قنوات جذور الأسنان غير مكتملة النمو 
عند ثلثها الذروي لأن قناة الجذر تكون متسعة أكثر في الجزء 
العئقى » انظر قناة (لهصه0) . ١‏ 

2- قناة مختلطة 

كليل »غير حاد أسساط 

سناع 155 أمساط 
فصل الأنسجة بواسطة استعمال أداة غير حادة . 

طرف غير حاد 

ضبابي » غير واضح 

رؤية ضبابية . غَشاوة سملك؟ لأ سالط 

عاج وردي ستامعل طكساط 

[مختصر] معدل الاستقلاب عاقتدء ناو طهاعصم لومدط - 18111 

القاعدى » معدل الاحتراق . معدل الاستقلاب الأساسى 

عُقدةبوكدالك 1 

بةإلىف.أ.بوكدالك ».1801 -1883, 
عاعلةلطءه80.خ. ١7‏ 2 مشرح نحساوي . 
العقدة العصبية الموجودة في الفك العلوي , والمتكونة من 
التقاء العصب السنخي الأوسط والعصب السنخي العلوي . 


تفصق ككتاطع0تنساط 


20 أاسساط 
عاط 


«متاعصدع ككاء1دلطء1]0 





عَصب بوك البلعومى - - ماعط لمععم زتقطم د'كل 80 
العقدة الجناحية الحنكية ممتاعصدع عستاحلدممع زعام 


5 3 3 5 2 
نسبة إلى أ .س .بوك , 1782- 1833 » 4.0.8001 » مُشرح 


ألماني . 
بوكوسان - بيربورات 
الصوديوم 

منسب بوديكر 
النسبة بين عدد أسطح السن المصابة بالتسوس » وعدد 
الأسطح الكلية المعرضة للإصابة بالتسوس . 

حركة جسمية 
حركةٌ انتقالية للسن » أو لمجموعة من الأسنان »عادة ما 
تكون عمودية على احور الطولي للسن أو الحاور الطولية 
للأسنان . 


610121 500111122 - تتودمء130 


120 5 'اععلع1006 


لذااناننا 


500117 201 


جسم 200 
1- التركيب الكُلي للشخص مع كل الأعضاء . 
2-أكبر جزء » أو الجزء الرئيسي لأي عضو ؟ مثل جسم 
عظم الظنبوط (8ذة) . 
تجاويف الجسم . أجواف البدن 
يشتمل الجسم على تجاويف تحوي الأعضاء الختلفة الوظائف 
وهى : 


5007 5 
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1- ربط » وصل ء يَلصق ‏ يلحم انا 
2- رباط 
3- مادة رابطة » رابط 
تستخدم في ربط الأجهزة التقويمية بأسطح الأسنان 
باستعمال طريقة التخريش بالحامض والراتين المبلمر . 


رابط كيميائى لمعتسعط , لصمط 
رابط مباشر أعع تل , لصمط 


يركز مبائت يوضع على سطع الس :دوق استعمال ميئدة 
رابط غير مباشر 
يقة لوضع الطبائق التقويمية حيث تثبت أولآ في مكانها 
على مثال الجبس باستعمال لاصق يذوب بالماء . ثم تعمل 
مسندة لينّة من الراتين المبلمر » حيث تُستخدم كدليل نقل 
لَوَضع الوصلات بدقة في التجويف القّموي . يزال اللاصق 
عن المسندة بواسطة إذابته بالماء الحار . تُخرّش الأسنان وتثبت 
الوصلات بمادة الربط بالطريقة المعتادة . 


120111 , لصمط 


رابط طبيعى (فيزيائى) لدعنووطم , لصمط 
تاج م تبط . تاج ملتحم رمك لعلصمط 


تاج ذو وجه خزفي حيث ينصهر الخزف على التاج المكوّن 
من الذهب والبلاتين ليشكل السطح الإطباقي للتاج . 
حشوات تجميلية 5" ]40011-20101110 لعل0صمطآ 
مرتبطة بالسن 
وجه تجميلي مرتبط 
انظر وجه تجميلى مباشر (1عع0ء7 أع12116). 
التحام ‏ ارتباط . التصاق 
1 -القوة التى تظل بها المادة ملتصقة بمادة أخرى . يمكن أن 
تكون ميكانيكية مثل بعض مواد الحشو التي ترتبط مع ميناء 
السن » أو تكون كيميائية »مثل ارتباط الخزف مع الذهب 
أوأي معدن آخر ء أو تكون وظيفية . 
2-١في‏ طب الأسنان التحفظي) : عملية التخريش الحمضي 
ليقام الس ككبياقيا الزيطتعكة كاده المنشو أو لوجه 
تجميلي . 
3-(في تقويم الأسنان) : العملية التي يتم بها تثبيت 
الوصلات التقويمية مباشرة على الأسنان » بواسطة مادة 


ماع72 501201601 


هط 


رابطة (لاصقة) . 
مادةرابطة أصععة عستلصمط 
مادة مؤثّرة على الربط . 
التحام مباشر . إرتباط مباشر أعع تل , عقستلصمط 
طريقة داخل الفم توجه فيها الوصلات التقوبمية بدقة وثثبت 
كل واحدة بمفردها . 


لآلىء بون الظهارية - عقيدات واآتتقعم لوتاعط)زمء و'صطمظ 


بون - لآلىء إبشتاين - 0011165ه و'سطامظ 

كنوع 2'5طاء)5مآ1 
كع ل اعابطنا انكر نويه كل ررقي ابلط امتوميط 
للحنك عند الولادة . 

عقيدات بون 

د 

خراج جلدي موضعي يتكون عادة عند البصيلة الشعرية . 

مقياس بولى 53115 1801675 

آذاة قباول الجعاون سنتاكة الف عار يعاق اسع عن 
حافة مستقيمة مُقسمة إلى ملليميترات بها فرجا ثابت 
ومسمارآخر منزلق عليه وعتبة (مقياس صغير) مدرجة » 
تقيس حتى العشرمن المليميتر . (فى طب الأسنان) : 
تُستخدم لقياس البعد الطولي لسن أو للوجه . 

تحليل بولتون كذ (لقطة د'دهغ801 
طريقة صمّمت بواسطة واين بولتون ههغ1ه8 عمدوهة1717 , 
لتقدير التناقضات في حجم السن (قُطر التاج الوحشي 
الخنى انون القرا الخارية والعووس النفلة: 

تناقض 0 لتون . تباين بولتون إع لمعن 5ل دندهغ1ه8 

مُستوى بولتون 

مستوى بولتون- برودبينت 

نسبةإلىس .ب .بولتون«0.8.801608) » راعى 
(58025017) ؟ ب .ه . برودبنت ]2ع8.581.810206 »2 أخصائى 
تقويم أسنان أمريكي معاصر . 1 
مستوى وهمي يُحدّد التقسيم بين الوجه والجمجمة » ويقع 
تقريباً على الخط بين نقطة بولتون والنقطة الأنفية . 

نقطة بولتون أستمم 5*دهغ801 
س .ب .بولتون 0.8.8010 ووالدته السيدة 
س .س .بولتون 0.86108.© مولا الأبحاث التي أجراها 
ب .ه .برودبنت 8.81.810205686 » والتى كانت نتيجتها 
تحديد هذه النقطة . ١‏ 
أعمق نقطة على الثُلمة خلف اللُقُمة (خلف اللُقمية 
عع 1) للعظم القذالي » وتشاهد على الصور 
الشعاعية الجانبية لتحدد ارتفاع التقوس ؛ أو أعلى نقطة في 
تجويف الحفرة القذالية (خلف اللقمية) » كما تشاهد من 
الأشعة الجانبية ؛ الاختصار هو 80 . 

لُقّمة . بلعة , مضغة » حبّة كبيرة كنتامط 
1- كتلة مستديرة شبة صلبة من الطعام واللعاب » تكونت 
بفعل اللسان » والأسنان » والحنك » خلال عملية المضغ 
لكي تكون جاهزة للبلع . 


2 -حبة كبيرة مستديرة . 


00115 5 'تتطمظ 


1عناتتن1 جلتمط 


دام 5 دمغامظ 


هام ك*غدء1020آ-ممغامظ 
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عَظم مَفصلي “نقلتاء11ة , عصمط 
الفك السفلى للحيوانات الفقارية غير الثديية . 
عظم قاعدي 
قاعدة عظمية داعمة للفك ؛ وهي جزء من الفك العلوي 
والفك السفلي » يستقر عليها الناتى السنخي السني ٠»‏ وتبقى 
بعد فُقدان الأسنان وامتصاص الناتئ السنخي السني . 
عحطم خرن 
العظم الذي يندمج في نسيجه كثير من حزم الألياف 
الكولاجينية » وهو جزء من الجدار العظمي لجيب السن » 
أي هو العظم ا جاور للرباط حول السني والذي تنطمر فيه 
ألياف شار بي (5لء1 والإءممقط5) . 
حر احم 
ترسيب للعظم كعملية تعويضية استجابة لرضح إطباقي . 
يمكن أن ينتج العظم بكثرة ويأخذ شكل سنخ بَصلي 


ل2252 , عدصمط 


عللقصتاط , عصمط 


5 ر عامط 


(15ا0طلنا8) . 
عظم إسفنجي » عظم كنا0لاءعصق - 260 [اءعصق , عصمط 
مسامى البنية عصمط تلإعودرممهة ح عدصمط 
عظم قش 0 النخاع ٠‏ > عطلط لإعصممه ‏ كناو لاععصق عصمط 
الب دلسلعم عطا 


عظم شبيه بقرص العسل يحيط به الغلاف الخارجى للعظم 

الكثيف الذي يسمى القشرة أو اللحاء (ع1ره©) . 
إزميل العظم 

أداة لقطع العظم ذات حد أو نصل مُسطح مع نهاية مربّعة 


اععتطء عصمط 


مسسمك عصمط 
022 , عصمط 
الطبقات الخارجية الكثيفة » أو الصلبة من عظم كامل النموء 
أحيانا 0 العظم القشر يي (عصمط لهعقارم0) . 
طبقة خارجية رقيقة من العظم الكثيف » تتكون من حلقات 
صفيحية متتالية من ألياف كولاجينية . 
كحت العظم » تجريف العظم 
كاحت العظم » مجرفة العظم » مكشطة العظم 
مقراض العظم ملقط فَرض العظم درءء10؟ عستاكيت عصمط 
نوع من الملاقط ذو ساعد طويل » وحيد المفصل أو ثنائي 
المفصل وذو نصلين قويين . انظر كلذبة » ملقط (ومعء101) . 
كيس عظمي أمدي -نزف 
تلقائى » تزف مجهول السبب 


01021 , عدصمط 


امك عصمط 
5ك عامط 


عأااع*دنكء عمط 


- 32101751221 , أوق عمط 


عتطادمه1010 عتعمطءتمسسعطا 


يقة لالصاق جهاز تقوبمي مباشرة على أسطح الأسنان 
بوسائل مثل التخريش الحمضي ». بدون استعمال مشبكة 
أو شريط . 
التحام غير مباشر . ارتباط غير مباشر 
طريقة من خطوتين : وفيها تثبت الوصلات التقوبمية مؤقتاً 
على أسنان نموذج الدراسة ثم تُنقل إلى الغم عن طريق 
مسندة مشكلة محافظة على الاتجاه المسبق تحديده » يدم 
تتبيتها في وقت واحد . 


أعع011د1 , عستلصمط 


سائل رابط لتنا عستلسصمط 
سائل يؤثر على الربط . 

ارتباط ميكانيكى لمعتسمطععمم , عستلصمط 

راتين رابط ١‏ سلوءم عستلصمط 


1 انظر . . . التحام راتيني (عستلمهط منوع؟) . 
ٍ 5505 - عصمآ 
1- المادة التي يتكون منها الهيكل العظمي لمعظم الفقاريات » 
وتشتمل على نسيج ضام يحتوي على الأوستين المشبع 
املا الكالسيوء ١‏ ونتكر من طليقة خارسي ةلي 
تُسمى : العظم الكثيف وشبكة داخلية تُسمّى : العظم 
الإسفنجي تحتوي على نقي العظم الأحمر . تبدي الدراسة 
ا مجهرية وجود أنظمة من القنوات الصغيرة تُسمّى قنوات 
هافرس » تحتوي على الأوعية الدموية وكمية كبيرة من 
النسيج الضام الرقيق والخيوط العصبية والأوعية اللمفاوية . 
السطح الخارجي للعظم مُغطى بطبقة رقيقة من النسيج 
الليفي تسمى : السمحاق الذي يمد العظم الواقع تحته 
بكميات وفيرة من الأوعية الدموية . يوفر العظم أماكن 
ارتكاز لعضلات الجسم لتسمح بحركته » كما يقوم 
بحماية الأعضاء الضعيفة مثل الدماغ » والعينين » 
والرئتين إلخ . ويوفر الدعم للجسم كله . ينتج نقي العظم 
كريات الدم الحمراء الجديدة . 
2- أي جزء مُستقل من الهيكل العظمي . انظر تحت اسم كل 
عظم منفرد من عظام الرأس . 
عمر العظم. العمر العظمي 
عظم ألبريخت 
عظم سنخي .عظم درذري 
ذلك الجزء من عظم الفك الحيط بالأسنان » الذي يدعم 
الأسنان في الفك السفلي والفك العلوي مكونًا الناتئ 
السنخي » ويشتمل على عظم إسفنجي » وعظم قشري 
كثيف . وينمو مع بزوغ الأسنان وبمتص حينما تفقد 
الأسنان . 


28 عصمط 
5ع , عصمط 


21611 , عدصمط 
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طُكْم عظمى متجانس 15 , الدع عصوط 
طَعم عظمي بين شخصين من نفس النوع أو الجنس . انظر 
ل متجاز (اكممع ممده1]) . 
2 0 ص 
بلحم متي سوي 
طْعُم عظمي بين أشخاص متماثلين جينياً » يسمى أيضاً طعم 
متماثل د باكمتع150) . 
طُعْم عظمي راصعي 
ااي شم را 0 5 لإقلم0) . 


1ع2ء1508 , اكومع عصمط 


02127 , ألواع عصمط 


طانلامع عصمط 

لفط , عصمط 

1:0:11221م1ع1ض1 , عصمط 
العظم الإسفنجي والصفائح القشرية بين سنين متلاصقتين ع 
ويكون جدران جيوب الأسنان من الناحية الإنسية 


والوحشية 
عظم صفيحي غطقط 2160 [اعصيوا - عرد [اعصدد!ا , عصمط 
1- عظم كثيف كامل النمو » حيث تكون الألياف 
الك ولاجينية متوازية في صفوف : 


532 عظم حزمي (عموط عللصنس8) . 
فقدالعظم 
انحلال وفقدان العظم الداعم للأسنان » بسبب العدوى » أو 
الضغط الإطباقي طويل الأمد في مناطق المضغ . 
كم ري 
عظم حفافي . عظم 
حافوي - حافة سنخية 
تغي السظم 


يوجد ضمن العظم الإسفنجي ءانظر التخاع » الثقي 


5026 55 


22211 , عدصمط 


0 :2170121 2 اماع :تقخط , عصمط 


221077 عامط 


(11320197) . 
نقى العظم المركزى لةتطمع , «رمتتتفحم عصمط 
نقى العظم الأحمر 10 , 1037تهطر عصمط 


امون (اغاذ) الدموية سيق سكل الاذيا الدموة 
الحمراء » والهيموجلوبين » والخلايا الدموية الْبيضاء » 
والصفيحات . 

النقى العظمى الشوكى . ثُقى عظمى 1101© , 017تتقخط عمط 
يتكون أساساً من خلايا دهنية ويوجد في أجسام العظام 
الطويلة . 

ملقط قضم العظم 
تقضم الععظم بمقدار صغير جداً ورقيق . 
انظر ملقط (ومععء:201) . 


درء101] قنتط٠طتص‏ عصمط 


آفة داخل العظم . بدون أعراض .» منفذة للأشعة . ليست 
محاطة بنسيج ظهاري ولاتعتبر كيساً حقيقياً. تحتوي عادة 
على كمية ضئيلة من سائل بني . أسباب المرض غير 
معروفة . 

كيسة عظمية متعددة الكهوف 
انظر كيسة متعددة الكهوف (اولاء 12ناء8/11610) . 

عيوب عظمية . خلل عظمي ٠‏ نَقص عظمي 

انظر عيوب عظمية (قاءع]ء0 كنامء55و0) . 

عظم غربالي 

عظم أيسون 

عظم وجهي 


ألياف العظم - ألياف شاربى 


20211111013121 , أوق عصمط 
5اعع]ع06 عصمط 


12010طء رعصمط 
5 م,ر, عمط 
لد12 رعدمط 
- وع:1طة عصمط 
115 51121075 
خلل تنسجى ليفى عظمى 512 كتاه نط عصمط 
انظر خلل التننسج الليفي ا 110 . 
مبرد العظم 
أداةيدوية » خلل التنسج الليفي ثنائية الطرف غالباً » 
بنصلات مسئنة قاطعة . تُستعمل لتنعيم الحواف المتعرجة 
من العظم : 
مظفار عظم إزميل مُجوّف للعظم 2 منقر عظم عوناوع عصمط 
أداة يدوية تماثل أزميل العظم » ولكنها ذات نصل مجوّف 
مثل إزميل كوبلاند (اعقتطء 5 'لصهامده0) . 
قطعة من العظم تؤخذ من مكانها وتوضع في مكان آخر 
لتصحيح عيب في العظم . أو غٌرسة منقولة من عظم سليم 
لعل ميمل جزء ناقض عن اللععظم أوبعزء عطمي هريضن 
بعد استتصاله . 
طُعْم عظمي ذاتي المنشأ 
عظم يؤخذ من مكان ويوضع في مكان آخر لنفس 
الشخص 206 أيضاً الطّعم الذاتي (اتمعع مسلط ) . 
طُعْم عظمي إسفنجي 
طْعْمٍ يشمل على نقي إسفنجي . لين موجود في العظم . 
طُّعْم عظمي إسفنجي كثيف كناو [اععصق-10دم , امهنع عصمط 
طَعْم يشمل على عظم إسفنجي وعظم كثيف صلب » 
يوجد قريباً من السطح في أكثر العظام . 
طعم عظمي متغاير المنشأ 135 )2 , أكوتع عطمط 
طَّعْم عظمي بين نوعين أو جنسين مختلفين . يسمّي أيضاً 
الطّعم الغيري 2 الطّعم المغاير 2240ع0مع6) . 


21 عصمط 


لهاده*] , عدصمط 


5'ع 260 , عدمط 


ادمع عصمط 


35 ور أ]آ1وزع عصوط 


5ع عه , اكومع عصمط 
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عظم إسفنجي 0287م و عصمط 
يضم الجزء الداخلي من العظم كل من العظم الإسفنجي 
0 2 والعظم الإسفنجي هوالمادة الإسفنجية الداخلية 
الموجودة ف في العظم الكتيف ويتكون من شبكة من حجب 
عظمية بينها فنجوات مُتصلة ببعضها ممتلثة بالنقي العظمي 


ومتصلة بالنّقي العظمي المركزي . 
جراحة عظمية 151لا عمط 
عظم صدغي 01:21 مخاة يعصمط 
نسيج العظم ٠‏ نسيج عظمي عناو5ة) عوط 


نوع صلب من التسيج الضام مكون من خلايا عظمية » 
ومادة بين خلوية متكلسة منتظمة في صفائح رقيقة . تسمى 


أيضاً نسيج عظمى (06ا55نا إ860) . 
ترابيق عظمية عفلناععطةت عصمط 
شمع عظمى 7832 عصمط 


عظم محبو كَِ ج1509 , عصمط 
شكل من أشكال العظم الإسفنجي غير الناضج قبل الولادة » 
يحتوي على فراغات وعائية مُتصلة مع الألياف الكولاجينية 
العظمية تكون شبكة غير صفيحية ُستبدل بعظم كامل 
النموء وقد يتواجد كمُبطن لجيوب السن حتى عند 


البالغين » وفي عملية ترم ميم العظم الطبيعية » وفي حالة النمو 
السريع لأورا م العظم : 

عظام القّحف لتناتسدك عط آذه وعصمط 
عظام القحف الثمانية » تُسْكّل غطاءاً صلباً للدماغ » 
وهى : 


العظم ا لبهي (عصوط لمغصمع©) : عظم مفرد يكون الجبهة 
وجزءاً من قاع القّتحف ومعظم سطح الحجاجين (الحجاج 
هو تجويف عظمي يحمي العين ) ؛ وفيه الجيبان الجبهيان 
ويقع كل جيب فوق إحدى العينين . 

العظمان الجداريان (50265 223116]31) : وهما عظمان » 
يكونان معظم الجوانب العلوية » وسطح القحف . يتلاقيان 
عند الدَرز السّهمى على الخط الُنصف للرأس 
التمفصل بين العظم الجبهي والعظام الجدارية يُسمى الدَرز 
التاجي (01]نا5 0010021) . يتواجد اليافوخ عند الأطفال 
وهو منطقة لينة عند نقطة تلاقي دروز العظم الجبهي 
والعظم الجداري التي لم تُغلق بعد . وتختفي حينما ينمو 
الطفل ويتم التحامها . 

العظم القذالي (عصمط لمختمقء0) : عظم مفرد 2 يَشْكّل 
خلفية قاعدة القَّحف ٠»‏ ويلتقي مع العظام الجدارية عند 
الدرز اللآمى . يمر الحبل الشوكى من خلال الثقبة العظمى 
في العظم القذالي . 1 


عظم غير صفيحي - عوط ج1098 2 0ع)12اع تسقلصمه , عصمط 
5 2 
عم بمو 
عظم قذالي 
عظم جداري 


لداأتماعع0 , عصمط 
عستأقلهم , عصمط 


لقاء تددم , عصمط 


دبوس العظم 2 مسمار العظم سم عصمط 
صفيحة العظم »صفيحة عظمية عغهام عصمط 


صفيحة معدنية مستوية »أوعلى شكل حرف.آ فيها 
ثقوب عديدة على أبعاد متساوية » تثبت في العظم بواسطة 
مسامير » تُستخدم لعلاج كسور العظم . 
عقا بدني دعم 
مُتموّج . عظم محبوك 
عظم مُريع : 
الفك العلوي في الفقاريات غير الثديية ؛ أحد عظمين في 
جماجم كثير من الفقاريات الدنيا يتمفصل به الفك السفلي . 
عظم جذري 
العظم السنخي الذي يغطى جذر السن من الناحية الوجهية 
واللسانية . 
مبرد العظم الُممحبب قاشط العظم » مبشرة العظم مكة عصمط 
1 أداة يدوية » تماثل مبرد العظم » على نصلها عدد كبير من 
النتوءات (نقط ناتئة بدلامن الخطوط ) » تستخدم لتنعيم 
العظم المتعرج . 
انحسار العة 
تراجع ذروي لمستوى النّتوء السنخي مصاحب لمرض 
التهابي حول سني ؛ أو مرض حول سني ناتم عن سوء 
التغذية ينجم عنه انخفاض مستوى العظم الداعم للأسنان . 
دري الحللم اتصاتي لمكم 
ارتشاف العظم » امتصاص العظم 
عظم شبكي » عظم شبكاني - 
« شبكي الشكل ١‏ - عظم متموج » عظم محبوك 20 لع17707 
تفرس العظم عقستصصقءة عصمط 
التصوير الشعاعي للعظم باستعمال عناصر مُشْعة » حيث 
تظهر التغييرات الأيضية أو الاستقلابية داخل أو حول الآفة . 
مقراض العظم 


1 يماثل كلابة فَرض العظم (ومء100 أناء- عمه8) ٠‏ 


202 77018612 - 1 [السلتام , عصمط 


1120126 , عصمط 


20111" , عصمط 


موأووعءعع" عمط 


تدمع" عصمط 
لام :مدع" عصمط 


عع" , عصمط 


215 عمط 


عَظم هيكلى لوأعاعكاة , عصمط 
العظم لاي من الهيكل العظمي وتستند عليه الأنواع 
الأخرى » مثل 2 مثل العظم السنخي(6موط تقامع كلظ ) . 


2010عطام؟ رعصمط 


عظم وتدي 
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علامة عظمية ع1 تفسلمة1 يصمط 
انخفاض أو نتوء على العظم » تُستخدم كدليل لتحديد 
حنك عظمى . حنك صلب 
انظر حَنَك صلب (912]6م 81350) . 
كوول عظمي 
6 تاي » جيب عدي 
انظر نسيج العظم (عناوكت عمه8) . 


)هلهم تلصمط 


تلم تإدامط 
أعكل0؟ تتصمط 
وعلنع1م؟ تإلصمط 


1ا155) تإطامط 


جدار عظمى لله" تصمط 
10183 


بورق » بوراكس ١‏ بورات الصوديوم') 
هادة كببياتية + الاسم السام لبرباعي بوراك 
الصوديوم تناع ] 0نائتله50 » تُستخدم في طب الأسنان 
كتتقيط للضيرجات امسن مكل عنس جاديين: «الحسسن 
الحجري» . وكمادة مَقَويَةَ للغرويات آلمائية العكوسة ؛ كما 
تُستخدم كمادة مسيلة خلال عملية صب المعادن أو عملية 
لحام لسبائك الذهب . 


قرقّرةالأمعاء متتطع ترعدوطنرمط 
صوت قَرفّرة وفرفّعة يحدث بسبب تحرك ريح أوغاز البطن 
فى الأمعاء . 

حد حانة عمط 


حافة مُحيطة حول عضو أو حول كتلة نسيجية . 
حافة سنخية 
حافة قاعدة الجهاز السنى الاصطناعى . 
حافة جهاز الأسنان الصناعى 1 
1 حافة قاعدة الجهاز السني عند التقاء السطح المصقول » 
والسطح اللثوي الفموي (حافة سطح الطبعة 1655100م110 
ععداتنو) . 
2-النهاية الُصوى لحافّة قاعدة جهاز الأسنان » عند النهايات 
الشفوية » واللّسانية » والخلفية . 
تشكيل الحواف - تشذيب 
عضلى حفافى - تشكيل - عصنل1نامط عنادعنا - عمنسستن 
ف ح- 5200 نسيجى حفافى عستسست عسددتا 
كك كر ان ماده لط انيه أ عل الس ال 
الجاورة لحواف الطبعة . 
حركة حدية » حركة حدودية 
حركة الفك السفلى في أي اتجاه حتى نهايتها القصوى » 
والتي يحددها العظم » والأربطة » أو النسيج الرخو . 


217011 ,ندعل مط 
- :تالضعل , مدعل مط 


اع طمتاعم ع معلل 


عاعكتاتط 2 1328ل 1تامجط تتعلسدمط 


15201011 


العظمان الصدغيان (50265 0181م1620) : وهما عظمان 
يشكلآن جانبي وقاعدة القّحف . يشتمل العظم الصدغي 
على الأذن والصّماخ السمعي الخارجي وهو اكمر العظمي 
للأذن الخارجية . 
العظم الوتدي (عدهط كزممعطم8) : عظم مفرد ٠»‏ يتألف فو 
ويشكل الجزء الأمامي من قاعدة الجمجمة . يتمفصل 
الجناح الكبير مع العظم الصدغي في كلا الجانبين »و مع 
العظم الجبهي والعظم الوجني في الأمام لتكوين جزء من 
الحجاج . يتمفصل الجناح الأصغر مع العظم الغربالي 
والعظم الجبهي ليشكل أيضا جزءاًمن الحجاج. توجد 
الجيوب الوتدية في العظم الوتدي خلف العين مباشرة . 
العظم الغربالي(02ط لزمسط8) : عظم مفرد » يشكّل 
جزءاً من قاع القّحف . والحجاج » والتجويف الأنفي . 
معجون بوجيلا عأكهم 5*هاء زددم8 
انظر معجون أسنان ساليسيلات الكولين عصنامطع) 


(ع]كهم لامعل عند تزعتلة5 . 


تاج بونود يل تك 5'للتكتصمظ 
نسبة إلى و .ج .أ .بونويل » 1899-1833 , الز«ده8.ى.11/.0 » 
طبيب أسنان أمريكي ا 


تاج خَرَّقي يتصل بجذر السن بواسطة وتّد لولْبّي «مُحَلزنَ» 
يشت في مكانه بواسطة الأملغم . 

مُثلثك بونويل عاعسصمت ؟'للتحتتصوظ 
نسبةإلى وليمج .أ .بونويل . 1899-1833 » سدفلاة/1ا 
1ه 0.6.8 » طبيب أسنان أمريكى . 
مُكلث متساوي الأضلاع » طول أضلاعه 4 بوصة قاعدته خط 
يبمتد بين اللُقمتين »وضلعاه خطان يمتدان من اللقمتين 
ويلتقيان في نقطة التماس الإنسية » للقاطعين المركزين 
المقلين ‏ أن العقمطة الكرسنطة لوف الم يمن لتقن 
للفك السفلي قارن مع زاوية تويد (اعصهتا 0 : ١‏ 

عظمى نان 
تينان والمطلم ]وشيب بالعظ .+ 

مط عظمي . تيس عظمي » التحام عظمي 

مرتكز عظمي «رباط عظمي 

تصلب عظمي شبد ععظمي 


ك5لده تلطه تتطمط 
اداع تسطعدغج تصمط 
كتللق تتصمط 


عع امحدمء ترصمط 


خبيئة بة اميك تإصمط 
ثقوب عظمية مستصسعتره؟ تصمط 
شظية عظمية ادع سعد يصمط 


2-(في تقويم الأسنان) : سلك تقويمي يثُنى ليصبح بشكل 
القوس السنية . يثبت بإحكام بواسطة عرى سلكية على 


القواطع الأمامية من الناحية الشفوية أو اللسانية . 


قوس وجهية 12 , مط 

قوس شفوية منطبقة لقتطة1 76)60 , تروط 

قوس شفوية عالية لقتطها طاعتط , «حمط 

قوس رزية »قوس مفصلية عق ضقط , لزمط 
قوس وجهية ذات محور متكيّف أي يمكن تعديله . 

قوس شفوية لقتطه! , عمط 


طاتامم عط ]0 عموعكتل كخ'مع1801 


داء بوينللفم 


بيج ست .بوين . 1941-1857 . ء1.1.801 » 
أخصائى أمراض جلدية أمريكى . 
مرض جلدي يصيب مُخاطية الفم يتميز ببثرات حمراء 


مغطاة بطبقة قرنية سميكة . 
وعاء » تجويف , أمعاء لووط 
وعاء مطاطى اء طن" , لتتمط 
غدد بومان ١‏ 5 18015112115 
نسب ة إلى وليم بومان. 1816 » تطقحتده8 متقتلل1171 » 
طبيب جراح إنجليزي . 
غُدد بالغشاء الخاطي للفم . 
صندوق ءعلبة .يعلّب عمط 
الجزء العميق من الحفرة المركُبة . 
طابع التعليب 277 عمط 
انظر حامل الطبعة (/8ها ه10وده:مه) . 
علبة النفايات و كتاكء"1 :101 عمط 
قالب ملت افق اعمط 
تعليبت سه 


مسندة من الشمع » أوإطار من الشمع يحيط بالطبعة لمنع 
اعبس (الجبس الحجري عدها5 أو الخص نه]وة21) من 
التَبَعثّر . وبهُذا يعمل على الحفاظ على دقَةٌ الطبعة والتوفير 
في استخدام المواد . 1 
تعليب الطبعة 

تغليف الطبعة بواسطة إحاطتها بسور شمعي يشكّل صندوقاً 
حول الطبعة بحيث يمكن إنتاج قاعدة المثال بالحجم والشكل 
المناسب مع المحافظة على تفاصيل الطبعة » وبذلك يتحقق 
توفير للوقت والجهد المبذول في تشذيب الأمثلة وهي الخّطوة 
التي تلى صب أمثلة الجبس ٠‏ - 1 
(في تقويم الأسنان) : إحداث تجويف في السطح الإطباقي 
لجهاز تقويمي متحرك » للسماح بتحريك النابض النشط . 


50115 01 21 11 


أنه عستدهط 


علاقة الحافة الخلفية 
أقصى علاقة خلفية للفك السفلي بالنسبة للفك العلوي » 
في أي علاقة عمودية توعية 0 

جرم اسشافة لكلف 
الحركة الجانبية للفك السفلى حتى الحد الخلفى لحركته . 

وضع الحافة الخلفية 1 
أقصى وضع خلفي للفك السفلي في أية علاقة عمودية 
نوعية بالنسبة للفك العلوي . 

سد مُحكم للحواف . إحكام إغلاق الحواف 
إحكام تام لحواف الجهاز السني الصنعي مع الأنسجة المحيطة 
والمجاورة لها لمنع مرور الهواء أو أي مواد أخرى . 

بنى حفافية . أنسجة الحافة 
الأنسجة القَمّوية التى تحيط بحافة الجهاز السنى الصنعى . 

خركة الاتشحة القاتة 000 
فعل العضلات والأنسجة الأخرى ال جاورة لحواف الجهاز 
الستى الصنعى . 

حافةتُرمُّزية ‏ 
الحافة الحمراء للشفتين » وتمثل منطقة انتقال من الجلد بلونه 
الطبيعى إلى الغشاء امخاطى الأحمر . 

السوارلية ْ 
نسب ةإلىأ.بوريل » 1867- 1936 » اعتره8.ى » 
بكتيريولوجي فرنسي . 
جس من فصيلة الملتويات (1:0026]30626م5) » عبارة عن 
كائن دقيق من الجراثيم اللولئية » سالبة الجرام . اللا هوائية » 
وتعيش متطفلة على الأغشية المخاطية للثدييات ومن ضمنها 


2051661101 , 1012اهاع" اكول بتعلضدمط 


7205161101 و الع تداع :2201 عتعلندمط 


20511101 , 511012مم “7ع010ط 


لده؟ :501:03 


1501:0161 5 


501:01 15511 15 


10 صنه؟ , متعلسمط 


ل | 


الإنسان . 
حدبة عقدة »برزة و20 
بروز مُستدير بشكل العقدة على سطح العظم أو الورم . 
حدبة جبهية دمن رووهمط 
ذوبرزات 20551 
زجاجة .ء قارورة 5061 
الور ضاع الصناعي (بالقارورة) عستلعء ,عامط 


الور ضاع الصناعي (بالقارورة) لتنا عامط 
سرج محاط ء سرج محدد ».سرج مرتبط 580016 0ء0ستامط 
ذلك الجزء من الجهاز التعويضي الذي تحده الأسنان من الجانبين . 
فم طاسمصر - عطعسمط 
قوس 20 
1 -أي جهاز أو أداة مقومنة على شكل قوس. 
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ع لهذ عتلقدام»2) مابين 81 »85 . يسمى أيضاً الصعل أو 
قصر الرا أس (ددىتلقطمعء 'وقطعة81 - مالقطمعء إطعة81) ؟ 
انظر أيضا تضبق الجمعمة (20515ع]05تمونت) » قصير الرأس 
أو عريض الرأس المستدير - عتلقطامعه وطعه8) 


(15ا0لقطمعءتقطعة]ط . 

قصيرالقحف عتسقن وطعوعط - لمتسوعت جطعو نط 
قصر القحف اتسوعت وطعوندط 
قَصر الشفة , قصرالشفاه ‏ - راث :رطع ممح متلتعط وطعومم 
1 1 مع عر 
قصير الأسنان 00و22 - غأدمل وطعوسط 
قصيرالوجه ءذووجه عأم1:050موإطعهناط - لماع د جطعو مط 
قصير وعريض 


نموذج وجهي يتميز بوجه عريض مربع » المصطلح المفضل 
هو عريض الوجه (16م1:050م27نا8) . 


قصراللسان ءذو لسان 2 ح- لودوماع تطاعة:دط 


قصير شاذ 

قصر الفك . الروق 015 125 - متطأممع جطاعة:1طا 
فصر الفك فتطاممع جطعة1! - كتامطأامسع جطعوةط 
قصير الأسنان دمل روطع هط - غدمله وطعفترط 


أسنان ذات تيجان قصيرة وجذور طويلة . 
قصر الوجه ء ذو وجه 
“قصير شاذ 


لداع 1 وطعوةتط - عتدرمدم::م ططعومط 


قصر الآنف »ذو أنئف قصير شاذ متستطءوطعوسط 

قَصّر الأنف والحنك «الفك العلو ي2» كنا دإطاءوطعة دم 

قَصر الجسم اتسدهىتتطع 1ط 

قصير الحنك . قصير القوس السنخية عستاوطمهاءجطعة 1ط 
ذو حنك عريض وقصير . 

ضيق الحنك والفك العلو يِ عتسم سس وطء فبرط 


ذو حنك شاذ قصير وعريض . ودليل حنكى 5318]81) 

(«علمهة أعلى من 115 . / 
كتاف 

أي شيء يقاوم العناصر الأفقية لقوي المضغ . انظر إطباق 

الأسنان المحكم عستطعمع 01 . 
ذراع الكتاف 

ذلك الجزء من الجهاز الجزئي الُّصمم لمقاومة فعل قوة 


الإزاحة الجانبية له »أو لمقاومة حركته الجانبية » يسمى 


121 


مترة عساعوطط 


أحياناً ذراع المقاومة الجانبي (مة ع كتأكلوع لدرعاهآ) . 
1 - حاصرة » سناد »سناد فّوسى أع 5121 
(في تقويم الأسنان) : وصلة تقويمية تُستخدم كوسيلة لنقل 


شمع التعليب 7 عسمتامط 
سبع المحم وفقل كرو اليب اللي 
سناد ء دعامة .رباط . حاصرة »طوق 512 


(في تقويم الأسنان) : أي جهاز تقومي » خصوصاً الذي 
يشمل أطواقاً أو أسلاكاً عبر الأسنان الأمامية . مُصطلح 
ليه : 

مَشابك » دعامات . حاصرات 
(في تقويم الأسنان) : انظرطبيقة ثابتة لععنقة) 


(ععمقتاممة . 


ا 


ضفيرة عَضدية داعام لمتطع معط 
شبكة من الأعصاب في الرقبة » تمّر تحت الثرقوة وتحت 
الإبط» تنشأمن احج الرقبي الخامس والسادس والسابع 
والثامن » ومن العصبين الأوليين الشوكيين الصدريين » 
وتُذى عضلات وجلد الصدر والكتفين والذراعين . 

عَضّدي رأسي 

الجذع التضدي الرأسي 


عتلقطمعءهتطعةط 
ح علسدتا عتلقطمءءهتطعوتتط 
كا 21221101211 2115 "1) 
وعاء دموي يغذى الطرف العلوي الأبمن والجانب الأيمن من 
الرأس والوقية بالدم» ويسمي الشريتان غير 
المسمى ((21161 8]16لتسطصصمة1 ) » انظر مدخل م 
العتضدي الرأ أسي (كتاء تلق طمعءه تطعوءط كتاعصتص1) . 
وريد عضدي رأسي - 
الوريد فير امسمى 
الوريد الموجود فى الجزء الأوسط من قاعدة الرقبة » أعمق من 
العضيلة لشي الدر قوب اليا دي »بسيو قن وريد 


د صسء؟ عتلقطمعءءهتطعوستط 


21101171110115 0 


الأجوف العلو ي . 
وجهي لسائي عَضدي لممعستامك همتع ةرط 
متعلق ب » أو يؤثر في » أو يصيب اليد والوجه واللسان . 
(سابقة) قصير ٠‏ قصر -لإطاعقعرط 
قصير الرأ أس . عرد بض الرأ أس المستدير . - عتلقطمعء :جطعوندط 
الصّعل 05ل طاررعء وطاع 1:2 


مصطلح في قياس الجسم البشري »يستخدم في تقويم 

الأسنان لوصف الوجه الذي يكون أعرض من الْمعدّل أو من 

الطبيعيى . المؤشر الرأسى يكون أكبر من 81.0 ؛ عكس 

متطاول ال أس 00 ١‏ 
قصّر الرأس » الصّعّل 

سوء تكون خلقي للراسم حيث يحدث انغلاق سابق 
فى الكوى اطانني 
للرأس فيصبح قصيراً وعريضاً في المظهر وذادليل راسي 


القطمعء وطعوط 


لأوانه لللارر التاجي / ينتج عنه زيادة شديدة ذ 
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بثلاثة أغشية 5 تسمى السحايا (و6ع2نمء381) » ويتكون الدماغ 
من المادة السنجابية والمادة 0 : 
خرآج الدّماغ 

جيب إنتاني في جزء من الدماغ » ينتج عادة عن انتشار 
العدوى من مصدر آخر » مثل الجمجمة أو الجيوب الأنفية 
أو أنسجة أخرى في الرأس ؛ وقد تكون العدوى تالية 
لمرض في العظم أو في الجهاز العصبي خارج الدماغ أو 
القلب . 00 أيضا الخراج الدماغي اماع 1ع 0)) 
(ووعء65ة » الخراج داخل الدماغ (ووعءوط3 1[فتطة عه نامآ) . 


5ع 132 


خلايا الدماغ كلاءء ستمءدط 

رمل الدماغ لصدد ستةئتط 

جذع الدماغ معاد ستفترط 

أثلام الدماغ أعلند ستحعرط 

3 7 

فرع »شعبة طاعسفخرط 
فرع من الجذع الأساسي » كما في حالة الأوعية الدموية 
والأعصاب. 

سدور مى 2 عُلصمى لمتطعصدعرط 

آقو س 00 مية ١‏ طععية تمتطعصوئرط 
إحدى البنى القوسية في البلعوم الجنيني » في الفَقَّاريات 
المائية » تتطور الأفواس إلى خياشيم . 

فوس خيشومية أولية أوتدة؟ , طععية لمتطءصفرط 


فلح غَلصّمي » شق خيشو مي ألعك لمتطءصفعرط 
انخفاض طولي في البلعوم »عند الجنين البدئي 2 مقابل 


الح لسرب اد الب ةاللفوفة: 


كيسة الفلح ال خيشو مي ادي ألعك لمتطءصفرط 

كيسة خيشومية ادك لمتطعصةةط 
كيسة تنشأمن البقايا الخيشومية في الرقبة . 

ناسو ر خيشومي 1 فلساكة لمتطعصةرط 


نمر خلقي شاذ و البلعوم إلى السطح الخارجي للرقبة » 
م عدم العادن الشق الغلصمي أثناء النمو ا جنيني . 


تم أيضاً ناسور عنقي (ملتطاكة لمعتكعن) . 


تلم خيشومى 520079 لمتطعصفعرط 
جيبة خيشومية طعسمم لمتطعصدسط 
لسرا الا - الموراكسيلة 1012 - وَلاعسمطسدر8 


سميت تكريماللعالمة سارة يرنهام (ممتقطصة8 وتته5) التي 


ساهمت في معرفة فصيلة النيسريات الجرثومية (المكورات 
الجر ثومية) (د2تعاعدط 02 (زلنسصهة عدءعدترهو5ك71) . وهى 


جسن من جنس الموراكسيلة من فصيلة النيسريات 
الجرثومية وهي مكورات غير مُتحركة » غير حاملة 
للأبواغ » سالبة الجرام وهوائية ؛ تحدث ثُزلة (التهاب غشائي 


أثقل السان ٠‏ بطاء التكلم ؛ بطاء التلفظ 


القوى المؤثرة من القوس السلكية السنية أو مُلحقاتها مثل 
الجر المرن بالأسلاك التقوبمية أو حزام الرأس لتُسبب حركة 
السن . تصنع المشابك أو الحاصرات عادة من البلاستيك أو 
الخزف أو من معدن الفولاذ الذي لايصدأ » حيث تلحم بمادة 
لحام أو تُلحَم ذاتياً بالأشرطة أو تُلصق مباشرة على أسطح 
الأسنان . انظر طبيقة (ععصةناممة) . 

2-حامل » طاولة » صينية 


زردية تزع الحاصرة . زردية تزع وتاعتام عستامصعم أععاع ترط 


السناد 
انظر مطواة (15عنا©) . 
شِِ شق الخاصرة ة »شق السناد غ10ه أعكاعقترط 
طاولة محمولة . صينية الأدوات المحمولة عاطها أععاع فرط 


طاولة متّحركة وهي جزء من الجهاز السني . 
ذراع صينية الأدوات المحمولة 
أنبوب الحاصرة .أنبوب السناد 
مسبار براكت . مجس براكت 
نسبةإلىس .ا .براكت »1850 - 1927 16ا80016.خ © » 


تتح علطه) أععاعهةط 
عطن) أعكاعة1ط 
105 5'ااع131212 


طبيب أسنان أمريكي . 
مسبار دقيق مَرِنْ مصنوع من سلك فضي يستخدم لسبر 
آناسور الخراج الستخي . 
(سابقة) بطىء . بطء مقط 
بطء القلب / تلعف رلقرط 


21 12 


بطء غير طبيعي في الكلام نات عن صعوبة في حركة 


اللسان . 
بطء الحركة دوع مصتعا علط 
بطء التكلم »ثقل النطق - متتطاتيه جلمنرطح متلماولصوترط 
21212 
بطء التلفظ أو نطق الكلام الناتم عن آفة مركزية . 
بطء العتفس 2 حت وعنام 1207 
بطء شديد في التنفس غير الطبيعي حيث يكون مُعدّل 


التنفس أقل من 17 نفساً في الدقيقة . 
دماغ ٠»‏ كتلة النسيج العصبى داخل 
الجخمجمة 

ذلك الجزء من الجهاز الععصبي المركزي الموجود داخل 

الجمجمة (1لنهاة) أو القحف (صسنائمةت) فى الفقاريات ؛ 

يشمل الخ .والمخ »وجذع الدماغ والبصلة . والدماغ 

الملتوسط وجسر فارولي . يُغلّف الدماغ والحبل الشوكي 


دمل طمععم - ستوتدط 
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تر ممتد موأعمعاي , ععل0صط 
جسر سني ذو جاسرة »هي امتداد للجسر متصلة به من 
طرف واحد . 


جسر ثابت - جسر قوسى ‏ 921086 طعننة - 0ع<ة , علط 
جسر سني مُشبت في مكانه بشكل دائم على دعمه » لا 
يستطيع المريض تزع بنفسه . 
جبدر ثابت - ثابت لع - لع , ععمتدط 
جسر قطعة واحدة » حيث تكون الدعمة » أو الدعم امتداداً 
كاماد للمثبتات من طرفيه . 
جسر ثابت-متحر كِ - عاطة؟مسصحلعءة , ععلسط 
1 21105 عع11::0-1 
تكون الدعمة أو الدعم ( الجزء الذي يحل محل الأسنان 
المفقودة ) متصلة بمثبات الجسر من طرف واحد » ومتحركة 
من الطرف الآخر بحركة محدودة تتحكم بها مثبات الجسر 


فى نفس الطرف . التّسمية القديمة هى ل 11) 
ا : 1 
جسر ثابت-شبه مشحر كِ عاطة؟مستدسه-لع:ة) , علط 
نر مصبوب بالكامل أكقء للنظ , ععلتبط 
جسر عاجل بكر فوري ع2 تلع صصص , عولط 
جسر ميرد يلاند” لسما د11 , ععلسط 


عبارة عن تعديل في جسر روشيت حبك تلصق المنبنات 
بأسطح الأسنان الداعمة الحُرشة شة بالحامض مع تحضير بسيط 
للأسنان الداعمة » يخَرش أيضاً معدن الأسطح الداخلية 
المطابقة للمثبتات بواسطة التخريش بالتحليل الكهربائي » 
لتحقيق التثبيت الميكانيكي للمادة الرابطة اللمستخدمة لتثبيت 


الجسر . 
000 مختلط لععنم , ععلبط 
دعمة الجسر عناصمم , ععلتدط 
جسر خَلَفى 00511101 , 511056 
حبر نزوع 1 1 همتع" , ععلصط 
جسر سني يمكن للمريض أن ينزعه من مكانه لتنظيفه أو 
عرض آخر . 
مثبات الجسر "اعستحاء" ععلتدط 


ترميم بشكل تاج أو حشوة مصبوبة يؤدي إلى ثبات الجسر 
عند لصقه بالسن الداعمة . 
جسرروشيت و*ع ع0 , علاط 
' نوع من الجسور الثابتة الصغيرة حيث ترتبط المثُبتات 
بالأسطح المحخُرشة بالحامض للأسنان الداعمة »مع تحضير 
بسيط للأسنان الداعمة ؛ يتم تزويد أسطح الثبتات بتُقوب 


تسمم بالنحاس الأصفر 


مخاطى) الموراكسيلة (البرانهاميلة 2[لء7تره مها 
1س في التجويف الفموي 
نحاس أصفر ١‏ 21 
خليطة من النحاس والتوتياء . 
5 1213559 
لحام بالنحاس الأصفر سعط 
عملية وصل المعادن ( يحدث أحياناً التباس بينه وبين عملية 
اللّحام ) بواسطة الستحب ؛ حيث يلا المعدن المصهور المسافة 
سد معي ريق براضيظة القجل لطر 


انكسار . انقطاع 2 رضح ع8 علدعترط 
فاصلة.قاطعة دع كلوط 
قاطعة الإجهاد »فاصلة الجهد . فاصلة -وو5)0 , لتعكلوعترط 
جهدية 1 
كبر ٠قطع‏ 2 رضح كلوط 
نقطة الكسر أستمم عسمتعلوءط 
قوة الكسر طاعدع :اه عستكلدء: 
من 0 امع" - وستطاوءنط 
عبصر التَتَفْس ودع نزوو لاوط 
هصهامة وعء 1 
مكان تلاقي الدرز التاجي والدرز السهمي . أي مكان 
اليافوخ الأمامي : 1 1 
جسر 51105 


جهاز تعويضي لتعويض سن مفقودة أوغير بازغة أو أكثر» 
يثبت على الأسنان الداعمة عن طريق مثبتات مثل التيجان 
والحشوات المصبوبة من الذهب بواسطة إسمنت »ولا 
يستطيع المريض نَرْعه أوإزالته بنفسه . ويستخدم الجسر 


للتعويض الجمالي والوظيفي . 
در تجميلي عتاعطادعة , عولط 
جسر تشريحي لمعتسماهصة , ععلصط 
جسر أمامي 07 أتتعاطة , عمط 
جسر قوسي - حسر دراعي” - طععية , ععلتط 
جسر ثابت 1105 27:0 - عم0قصاط سدمعى 


جسر عتلي » جسر جناحي » جسر كابوا لي "تع اع لتاصى , ععلتدط 


جسر طرفه م* مثبت على سن داعمة والطرف الآخر يستقر 
على اليد السخي ويه بمثبات جسر أو 
جسر م كب المحم , علط 
حسل 8 عستكمعل 0 
ل م هد 
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كلماارتفع الرقم »دل على صلابة المادة . يدل رقم 
الصلابة بشكل عام على مقاومة المادة للانسحال والتآكل » 
يُستخدم اختبار برينيل لصلابة المادة في طب الأسنان عادة 
لقياس كيفية استخدام المواد امختلفة في مقابل بعضها » وفي 
مقابل الأسنان الطبيعية » لتحاشي التأثيرات الضارة 
لانسحالها وتآكلها مثل الأملغم والإسمنت والخزف . قارن 
مع اختبار نوب للصلابة 50 دوعص مقط 5”م0200) . 
ماكينة برينيل ( لقياس صلابة المعدن ) عصنطءهصم 5 *لاعصترظ 
عه 9 3 - 0 
هلب 2 شعرقاس حشن »وبر 
فرشاةذات شعر قاس . فرشاة هلبية 
كتاب الوصفات الطبيّة 2 
الوطني البريطاني 
دستو ر الأدوب يةالبريطانى ‏ 812 - و0ممعفةسسقطط طكناترظ 
دُستور الصيدلة البريطاني 
قائمة الأدوية الرسمية والمستعملة بشكل عام » تنشر تحت 
رعاية امجلس الطبي العام » حيث توضع معايير صارمة 


1ط 
طعتختط علأكط 


1011112177 21021 اكمتاتدظ 


للأدوية وجرعاتها . 
وحدةالحرارة البريطانية ([611) - أنصتنا لممضعط! طئفترظ 


مقدار الحرارة اللازمة لرقع حرارة باوند واحد من الماء درجة 
فهرنهايت واحدة . 


هش »ء قَصيف . سهل الكسر علط 
قصافة2.هّشاشة ودع 1ط 


شوكة - إيرة الب » شوكة العصب ‏ «اعووط متعم - طعووعرط 
إبرة شائكة 
أداة يدوية تُستعمل داخل قناة الجذر » وتتصل بماسك 
الشوكة لتحاشي سقوط الشوكة المفاجيء داخل البلعوم 
خلال المداخلة السنية . وهي شوكة رفيعة مُستدقة إما إبرة 
ملساء تُستخدم لاستكشاف قنوات الجذور» أوشائكة 
تستخدم لاستئصال وإزالة لَب الجذر . تتوفر بأحجام 
مختلفة » سميت سابقاً إبرة العصب (طعدهءط 276ه21) . 
شوكة شائكة » شوكة مسئّنة »إبرة شائكة 0عطمهط , طعومعط 
شوكة بأحجام مختلفة ذات نتوءات أو أسنان باتجاه ممسّك 
الشوكة . تستخدم أساسا لاستئصال اللب الحي » وإزالة 
الأنسجة المتعفنة وإزالة الضمادات من قناة الجذر . 
شوكة دونالدسون 15 , طاعفمعرط 
شوكة ملساء . إبرة ملساء 
شوكة جيروماتية - شوكة 
عصبآلية 
ومرحيالاه ضيه العاكدولككا تخد مع النيضات 
اليدوية الالية ذوات الحركة التبادلية العكسية . 


1 عط , طاعدمعط 
- 21 مزاع , طعدمسطاط 


طعد0:ط امعد لمعتسحطاععدمر 


لتحقيق التثبيت الميكانيكى للمادة الرابطة وهى الإسمنت 
أَلْركب .ويُستخدم حمر رانين لدعم القواطع الأمامية 
المركزية أوالجانبية المتقلقلة أو لتعويض قاطع جانبي أو 
مركزي أمامي مقلوع وذلك لفترة محدودة : 

3 : 2001 , عمط 


جسر صحى 217لطة؟ , 5110156 
سر نصك ثابت 0ع -نسه؟ , علط 
حشر بسيط عامسة , ععلتدط 


كر درا اعي - جسرقو سي 1086دط طععة - صقم , علتط 

جسر كابولى مرن عاء اعلتاصق عسترمك , ععل0تدط 
جسرتكون فيه الدمية بعيدة عن الْثبتة أوالمُبتات ومتصلة بها 
عن طريق عارضة « قضيب» منطبقة على مخاطية الفم التي 


تجاورها . 
جسر مُقاو م للإجهاد للعكلوع:1 ووع"؟ , ععلتتدط 
حا مو فت 201217 , 0ط 


جسر مصنوع من مواد مؤقتة يحل محل الجسر الدائم ويثبت 
على الأسنان المححضّرة لحين انتهاء فني الأسَنان من تصنيع 
الجسر الدائم . 
وحدةالجسر 
جزء مُستقل من الجسر » مثل الجاسرة أو المثبات . 
1 -صْنع الجسر 7 
2- الجسر نفسه 
جهازتعويضي ثابت يقبت بشكل دائم على الأسنان 
الداعمة . 
جسرالأنف . قَصبة الأنف 
الجسر الذي يتكون عند التقاء عظمتي الأنف . أي الجزء 
العلوي من الأنف . ١‏ 
بريتال - ميثوهيكسيتون ‏ <تنان500 عصم)تدعطمطاعمم - لماأعترظ 
الصوديوم 
محلول بيربيتيورات ادر يعطى عن طريق الوريد . 
كعان 
لمأع 03 لامع 
صلادة برينيل » صلابة برينيل 
صلابة المعدن مُقاسة بكرة فولاذية تضغط عليه . 
عدد برينيل للقساوة . رقم 
برينيل للصلابة 
اختبار برينيل للصلابة 
تحديد متوسط صلابة سطح المادة بواسطة قياس كمية 
المقاومة لضربة كرة فولاذية » تُسجل نتيجة الاختبار كرقم 
الصلابة لبرينيل ((81181) (ءطصتته ووعملعقط 1*5اعصترظ) » 


أنست غ110 


51101527501:1 


205 عطا 01 عم10دط 


عاط 
0ط 
5 :5 ااع ددا 


121111111 12210111655 5 لاع سترظا 


أدع) 1221:01:55 5 لاعسترظا 
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الشعب الهوائية . يحدث عادة لأفراد الأسرة الواحدة . 
والسبب غير مُحدد » وقد يَشمل أياً من العوامل الآنية : 
الحساسية للأنربة أوغبار الطلّع » أو بودرة الوجه . أو بعض 


الأطّعمة أوالأدوية »أوالعدوى الشعيية »أوالإرهاق 
الذهنى . 


شعيّبة هوائية , قُصيبة هوائية عامتطعصمتط 
أصغر شعبة من الشعب الهوائية . التي تنتهي بالويصلات 


الهوائية في الرثتين. 


متعلق بأو مُصاب بالتهاب القصبات عتاتطع صمعرط 
تزلة شعية » التهاب شعبى » التهاب القصبات وتغتطعصمعرط 


الهوائية 


التهاب القصبات الحاد عأتاعة , مكتطعصوعط 

التهاب القصبات المزمن عتممتتطك , كتاتطعصصط 

متو سع الشعب الهوائية :1120ل مع صمعرط 
أية مادة تتسبب في توسيع الشعب الهوائية . 

تشنج شعبي 2 تقلص قصبي 11012105 


صعوبة التنفس نتيجة تقلّصات تُشنجية للشعب الهوائية » 
كما يحدّث فى الربو أو فى السّعال الديكى . 
شعنة رئوية .2 ل هوا ائية : ) تطعصمط .ام ) كتتطاعصوصط 
قَصبة هوائية 
إحدى فرعي الممر الرئيسي للهواء ( اليسار واليمين) الذي 
يصل القصبة الهوائية بالرئتين ؛ ثم تتفرع في الرئتين لتكوين 
الشجرة القصبية . 
أي جزء من الممرات الهوائية حيث تنقسم القصبة الهوائية 
إلى شعبة هوائية يمنى وشعبة هوائية يسرى . حتى الشعيبات 
الهوائية في الرئتين . 
عمليةبروفي 
نسبة إلى ت .و .بروفي »1848 - 1928 . إطمه81. 1.177 , 


110175 


جراح أمريكي . 
عملية جراحية لرّق فلح الحنك بواسطة عْرَرٌ سلكية 
مشدودة » ثُشبت في مكانها بواسطة صفائح من الرصاص 
تدب أطراف الشّق إلى بعضها . 
اللسان المشعر البنى 
خلبيه 1ن عشارة مكسيدة تاثا 


اده 


51201511 12117 1 


عاعتلاعم محمعط 


تاج براون 0 5 لامر 
نسبةإلىأ.ب .براون »1844 -1916. مبوه:18.5.8, 
طبيب أسنان أمريكي ١‏ 


كا خرن د ناميه جد فيها وتد من البلاتين لتثبيته 


ممسك الشوكة . مقبّض الشوكة عللصقط طعقمعرط 
مَاسك الشوكة . حامل الشوكة مع10مط طاعومسط 


شوكةالعص ب إبرة شائكة 26157 , اعقمعرط 

شوكة ملساء - 
مسبار قناة الجذر 
شوكة رفيعة مُستدقة مصنوعة من سلك لين من الفولاذ 
مُستدير» أو مربّع وذات أحجام مختلفة تتدرج من فائقة 
الدقة إلى الأئحَن . 


51017 لقطق ]001 - )5200 , طعومقتط 


شوكةرخوة 501 , طاعومرط 
شوكة مر نة نامك , طاعدوئرط 
شوكة مر ُُ المقطع :51121 ر اعقفعوط 
شوكة الساعاتي و"اع كلق تصطء 72 , طاعدمرط 


شوكة ذات إنحناء حاد » بأربع أو خمس زوايا جانبية حادة » 


تُستعمل لتوسيع قنوات الجذر 


عريض .واس ناا 
واسع الطيف لنتاتجاءء جره-0مخرط 
مضاد حيوي واسع الطيف غ)و1طتاصة تستخضععمة-لدمرط 


مُضاد حيوي ذو تأثير على أنواع عديدة من الكائنات الحية 
الدقيقة المعدية . 
معجون مضاد حيوي 7351 7017:21211001 لستاستاععم50-5مئاط 
متعدد واسع الطيف 
خط برودبنت وبولتون عصنا ونصمغاوظ عد 8020 
مستوي بولتون عمهام 5'دمناه8 . 
خط برودبنت عصنا ونغدء طلومر8 
خط يُستخدم في التحليل السيفالوميتري الجانبي يربط نقطة 
السرج بالنقطة الأنفية . 
شوكة. سفود 
عبب تلوري في عل تمعلان إلنا»قطور كيوء لق 
سطح السن عند ال حافة العئقية غير مخطى بالميناء . 
مكسون متكيدن 


عطع0اط 


ماعع[هاط 


شوكة عَصب مكسورة طاعدمعاط عاعم مععامعرط 
-ه 2 
بخرء نفس مئلتن 2 - 12101110011684 


- 
م« 


301 اا “ده 1 و 
(سابقة) شعبة » قصبة . شعبى » قصبى ‏ -2026120ط , «طاعصوعط 


الشحّب الهوائية . قصبات هوائية تطعصمعط 
شعيّبات هوائية » فُصيبات هوائية لتطع سوعط 
تع 2 قَصبى لمتطعصمعرط 


ربو شعبي . ربو قَصبي 
ربوينتج عن صعوبة في التنفس بسبب تقّص عضلات 


اق لقتطاعصةتط 
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إطباق الأسنان المحكم وسحلها ؛ يحدث عادة خلال النوم 
ودون وعى من المريض . هذه الحالة غالبا ما تكون مصاحبة 
لكبح الغضب » والإجهاد العصبي ء أو الإنفعال العاطفي ؛ 
يمكن أن يكون التداخل الإطباقى من العوامل الأساسية 
المسببة لها . أعراضه الأكثر شيوعا هي نماذج الاهتراء الشاذة 
على الأسنان » وتلف الأنسجة الداعمة السنية » واضطراب 
المفصل الفكى الصدغى .قد يعكس أيضا عادة وظيفية شاذة 
اتطقط لقصمناء ممه م) 8 

صريف الأسنان عستختساط 

صر يف الأسنان عتنالاط - تاكتختسرط 
سحل الأآسنان الاعتيادي أو صرير الأسنان اللاإرادي » 
يحدث عادة أثناء النوم ؛ يتسبب بتآكل حاد للأسنان » 
ونقص الدم الموضعي في العضلات والألم ‏ وتلف للأنسجة 
الداعمة للأسنان . كثيرا ما يكون مصاحباً للإطباق المحكم 
للأسنان » ومشاكل الخلل الوظيفى الفكى الصدغى . 

لج ضعريك انان م . 
طبيقة داخل الفم تستعمل للحد من التأثيرات الضارة من 
صرير الأسنان النشط . 

نوس السو : صعريية الأستان اورسخ 
تحن لادان لوراكيا +عتمة باوكا رات عضدي ا عادة 


220112121 لاكتتتضتط 


11 


صرير الأسنان الجنو نى دتسمسطمط ترط 
دوحل الكيدان اطتوى: أو لشم 

صرد يف »“سحق الأسنان 2 طحن الأسنان كنامرع اط 

فقاعة عاطططتاط 

فُقاعةهوائية عه , عاططتاط 

خدء شدق 62 


الخد » وخصوصا الجانب الداخلي من الفم . 
فمّي ‏ خدّي ‏ شدقي ‏ دهليزي » فموي 

اسع الأسحان العمودية» الع تم ى بيكاطية الخد أن 

مخاطية الفم . نسبة للخد أو الشدق ء أو نسبة لدهليز الفم » 

باتجاه الشّدق . مصطاح يشير إلى أسطح الضواحك 

والأرحاء التى تُواجَه الخد ل أيضاً وجهى (لماعة) . 
التطبيق الشدقي : 

للآدوية 
ف نواه بان ل ابر 
والأسنان أو اللثة حتى يذوب . 


لوععتاط 


11 01 1:2]1011)]كلتتسلة لدععسط 


زاوية شدقية ء زاوية خدية عاقصة لوععسط 
زاوية التقاء السطح الشدقي لسن أو جدار حفرة في سن 


أنبو ب براون عطن و'ع اونظ 
عبارة عن أنبوب صغير زجاجي للتحكم وضبط التعقيم 
يحتوي على سائل أحمر يتغير إلى اللون الأخضر حين يصل 
إلى درجة حرارة معينة . هذا التغير يدل على تحقيق درجة 
الحرارة المطلوبة ولايشكل أي دليل على التعقيم . يستخدم 
الأنبوب ذو النقطة الخضراء فى معقّمة الحرارة الجافة » 
والنقطة السوداء أو النقطة الصفراء في معقمة البخار . 

كدمة .رض »سّحج رضح 
إصابة سطحية بسبب كدمة بدون قطع الجلد » حيث يتغير 
لون الجلد والأنسجة تحت الجلد نتيجة نزف وتجمع الدم في 
الداخل . 

فرشاة 

فرشاة آلية - فرشاة 

كهربائية 7 

فرشاة سوداء الهلب 


5315 »ع - وواناتاط 


طكتاط 


طكتاتتط لدء1:اع16» - 2110112012 , طامتصط 


ع715)1ط2 عل612 , طامتصط 


فرشاةهلبية علأمتدط , امتخط 
فر شاة المحر كالهلبية عطغه! علأمتوط , طمتصط 
فر شاة صقل خامية لقتاط معتلقء , امتخدط 
فرشاةشمواه للصقل أكناط كتمسف , طامتصط 
فرشاة شمواه جلدية "تعطادع1 متمسفطك , امتخرط 
فرشاة تنظيف عستصوعك , طامتتط 
فرشاة قُطن صوفى اعتسد؟ دسمغاق , طامتتدط 
فرشاةغَزل القُطن 0 جمغامء , طامتخط 
فر شاةسنية طكناتاط طأمه) ح لقاصعل , امتخدط 
فر شاة كهربائية لمعتاععكء , امتخرط 
فر شاة زائدة العو مة 501-قتتاعت , طمتحتط 
ف شةة الإنهاء وستطعتصة , طامتصط 
فر شاةقاسية لتتقط , طامتختط 
فر شاة متوسطة القساوة سم تلع2 , امتسدط 


فرشاةذات حرّم شعيرات متعددة ‏ 64اكدةالناضر, طقنطط 
فرشاةالصّقلَ »فرشاة التلميع 
فرشاةلينة . فرشاة ناعمة 
فرشاة ناعمة لَلمُحرك المخبري 
آسلوب الفرشاة . طريقة الفرشاة 
فرشاة سنية . فرشاة الأسنان 


0 م 


عفريس 
استعمال الفرشاة والمعجون لتنظيف الأسنان . 
طاءء) , عوستطمتصطط 


15 , طاكتاتاط 
501 , طئتصط 
)12 غ501 , طامتصط 
1 1طاعع)] اكتضاط 
1 , طئتصط 
11 


تفريش الأسان 


صرد يف الأسنان لمكتتتاتاط ع تنخرط 
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حافّة خَدَيةِ » حانّة شدقية . حافّة دهليزية 
7 ب 00 00 و 4 هه 
مخاطية فموية - مخاطية 220059 عاععطء - وومعتاحم لمععسط 


ماع تقد لدععتاط 


خدية 
غشاء مُخاطي قموي 
عّصب شدقي 2 ععصب خَدَي 
الأليافٌ الحسية لعصب 0 قة التي تُغذي الجلد (م5181) 
والغشاء كادي للخد . انظر مدخل شدقي (كتلوععن8) . 
كلم شدقية ؛ثُلمة خدية طعامه لمععسط 
ثلمة على شكل حرف“7 فى البدلة السنية » والطبعة » 
تكونت بواسطة اللجام الشدقي » تؤدي إلى انخفاض في 
جع اعبار لني ».يحتوي اللجام النَدّي .انظر أيضاً 
ثُلمة ذ شفوية (طعامم 21أطه]) . 
إطباق شدقي 
تراكب خَدي » بروز شدقي 
وسادة خدية ووسيادة وفلجزية » وسادة شدقية 
حليمات خَدية : حليمات دهليزية 1 
رفاء شدقى »حتار شدقى عطمة" لوععسط 
خط افصال حدق الكدى الشاخصة الققية العليا والشاخطة 
ال 
مبعاد شدقى 
انظر مبعاد امع : 
تصنيف القطع الشدقية 
أو الجانبية 
تصنف العلاقة الأمامية الخلفية الشادة للفكين حسب علاقة 
الأسنان السفلية الحّدية أو الجانبية مع الأسنان العلوية الحّدية 
أو الجانبية » اعتماداً على الأرحاء الأولى بشكل خاص 
كدليل . عادة ما تتداخل حدبات الناب » والضاحك الأول » 
والضاحك الثاني العلويين وحشيا مع الأسنان السفلية 
المماثلة لها . انظر سوء الإطباق (5100اءء0/1210 . 
نتوء حَدَي عرف خَدَي كأعطة لدععسط 
سطح الفك السفلي من ال حافة أو الارتفاع السنخي إلى الخط 
المنحرف الظاهر. 
وتاكاتي دكن ملي مر 
شداقي فكي سفلي 
لطاخة شدقية » ُطاخة خدية "تفعدره لدععتاط 
عينة مُن خلايا الخاطية المتّدية . تؤخذ بغرض الحصول على 
النمط النووي لتحديد الجنس الوراثي للشخص . 
جبير شدقية 1 أستامة لدععسط 


أية مآدة (عادة تكون من الجبس ) توضع على الأسطح 


11221 122110115 1212 


221 لوععتاط 


ل أكتاء»06 لوععتاط 
أء زجاء07 لوععسط 
لهم لدععتاط 


عدالأمرهم لدععتاط 


2101 ]ع لوععتاط 


10 امعسوء؟ لدععتساط 


:2220111121 , لاأعغطة لوععساط 


50 #ين جيه 0ه اي 
غدد شدقيةءغددفموية 


الشريان الشدقى - 
شريان اوفط 7 

يَغذي العضلة المبوقة » والغشاء المخاطي للخد . وجلد الخد . 
قي أيضاً شريان المبوقة 0 عع 8) . انظر 
مدخل شدقى (5ذلهء8100) . 

منظر شدقي ‏ وجه شدقي 
السطح الرحهي أن السطح لدي للأسنان الخلفية . 

1 -حفرة الفم 2 اير - شدقية 

2- تجويف الحّد 

محيط شدقى . حفاف شدقى 
شك الخانن الشذقي اأأيهاة انلف هين بكرن اك 
لعن مُحيطي عنّد الثلث اللنوي: . 


حدبة خدية 


21117 5111122601 ح تلإتتعاتتة لوععتاط 


اععم35 لدععتاط 
كاتلكق لوععتاط 


"تتاماطق لوععتاط 


مكتك لوععتاط 

إزاحة خدية »إزاحة فموية أدع عع د[ مكتل لدععسط 

دحيلة شدقية » فر جة شدقية » فتحة شدقية ‏ عناكة تطصي لدععسط 
فل بين الأضراس الطاحنة والضواحك تجاه الّد. 

21215 لوععتاط 
جرمقق جاع الشهاة الس البعيد عن الأسنان » ويشغل 
الدهليز الْحَدي للفم . انظر أيضاً جناح (ععمها©) . 

لجام خَدَي 3 لجام شدقي موعن لدععساط 
يوجد اللجام الْحَدَي في منطقة الرحى العلوية الدائمة 
الأولى » وير من مخاطية الفم على السطح الخارجي للقوس 
الفكية العلوية إلى السطح الداخلي للخد . 

لثة خدية »لثة شدقية ممع لدععسط 

5 الدععتاط 


العْدَد اللعابية امختلطة ؛ في مخاطية الخد ؛ وهي غدد لعابية 
بكر تر كول البخيلة ار ة والغشاء ء ا خاطي في دهليز 
الفم . 

كلمتحدي 

فُرجة شدقية 

طْعْم ل ؛تطعيم خَدي 
اننظ فكو تقويم الدهليز بطّعم جلدي ومتقممع مكاة) 
(12517مه1تاطتاوع7؟ . 

انكماش شدقي .أوب فموي 
انطواء الوريقة البرَانية للداخل في الجئين + مكونة الفم 
لبي 


صفيحة خدية - صفيحة لثوية خدية - 


51007 لوععتاط 
كتاقلط لوععتاط 


لقلصا لدععسط 


12116211 “* 11 


- قتمتدتها لدععساط 
- مستسها [د لاع ساعمءءتاط 


؟ءواتطاتلمت١‎ 12 
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الأسطح الطاحنة للأسنان . تُسمى أيضاً عَضلة الخد ءاء6©) 
(ع151ال1 . 
شريان المبوكّة 
الشريان الذي يَغذّي مخاطية الشّدق وجلد الخد والعضلة 

المبوقة . 
عرفالمبّوقة 
ميكانيكية المبوقة 
العضلة المبوقّة قة - الضلة السنخية 
الشفوية 
العضلة المبوقة - العضلة السنخية 
الفكية العلوية ‏ 7 
عضلة الخد (ع1عكناطة عاعع0) وهي عضلة متتسشظة رفيعة 
على كل من جانبي الوجه بين الفك العلوي والفك السفلي. 
عصب المبوقّة 
العصب الذي يعصب العضلة البوكٌة 
ظل العضلة المبوقّة 
شريط أو حزمة ظليلة على الأشعة تشاهد في الصور 
الشعاعية للضواحك العلوية » وتمثل كثافة العضلة المبوكة 
خراج المسافة المبوقّة 
دعم المبوقة 5 


(سابقة) 2 حَدَي 2( شدقي 


كتلوعءعتاط.ى - 17ء)21 :اماو ستععتاط 


أدع 1 *22]01لاععتاط 
13 :5112112101 
12211516 21401 تاععتاط 

علعكتات كتلقتطج1م1امء؟21 
- 1211516 2601 تاععتاط 


ع1عكتامط 7ه[ لتتمدده1[مء؟21 


15ل2 .ا - 2617 2101 تاععتاط 


51220037 *12122601اط 


25255 572 *22601لء112 
001 :2101 تاأععتاط 
- م211 ,-قع©11ط, -0ع112 
محوري خَدَي .محوري شدقي لمتحدمععسط 
متعلق بالجدار الْحَدّي والجدار ا حوري في الجزء الإنسي » أو 
الوحشي من حفرة جانبية إطباقية في رحى أو ضّاحك . 
زاوية محو ربة خدية »زاوية محورية عاقصة لحتدومععتاط 
شلفية 
زاوية تتكون من التقاء الجدار ا حوري والجدار الْحَدَي . وهي 
زاوية خطية (عاعصة عصفآ) . ١‏ 


عنقي محوري خَدَي - - لدع ءء0 تتدمععساط 
محوري خَدَي ف يِ لمتحدمععسطه ؟تعوماع 

لشو ي محوري حَدَي - - - لهكتعستومتهكدمععسط 
محوري خَدَي لو يِ لمتكدمععسطه ؟تعوماع 

عُلَصمِي خَدَي - يلعو مي شدقي 2 - لمتطعصة:طمععسط 
بلعو مي قُمي لمدع219128طمزمععتاط 


عنقى خَدى - لثوى شدقى لهكأعسلعمععتاط - لمعلعءءمععسط 
متعلق بالخد ©اهعط6) والعتق (1ءه81) . 
حيد عنقى خَدّىي , الحرف الشدقى 
| تر 5 
ميل شدفي 


1105 1لدء71 5211001 


1110221 


الخّدية للوحدات المكونة للجهاز السني الثابت » لتثبيتها في 
موضعها بغرض تجميعها معاً  .‏ 7" 
نابض خَدي » نابض شدقي 
سلك نابض تقويمي يعمل من الجانب الْتَدي للسن . 
ثلمخَدي ءثلم شدقي 
ئنية » في النسيج الفموي في الغشاء الخُاطي محاطة خارجيا 
بالخد وداخلياً بالأسنان. 
بطح حدي يسطوناني 
جانب السن أو جانب الجهاز السني اجاور للخد 
سطح البدلة الْنَدَي أو 
الشدقي 
جانب الجهاز السني المجاور للخل . 
أنبوب دي : أنببوب جانبي 
أنبوب يُربّط عادة على الجانب لدي من الجهاز التقويمي 
ف متطقة الأرحجاء كد رام خلدله للك + / 
دهليز خَدَي دهليز الفم » دهليز شدقي 
1 ذلك الجزء من التجويف القّموي المحخاط من أحد جانبيه 
بالأسنان » واللثة » والارتفاع السنخي » ومن الجانب الآخر 
بالخد . 
2-في الفم الأدرد » الجزء من التجويف الفموي الحاط من 
أحد جانبيه » بالارتفاع المتبقي بعد خلع الأسنان ومن 
الجانب الآخر بالخد. 
جدار الخد ء جدار الشدق 
جدار حفرة سنية موازي للسطح ادي للسن . 
سلك خَدَي » سلك شدقي 
في اتجاه الفم أو ادق 2 
دك . حشو 
إيقاف التّزف » بدك أو حشو اجرح بضمادة كتانية . 
(ساء بقة)خَدي ؛ شدقي 


لامك لوععتاط 


كناء1تاد [لوع©1اط 


1121 511112 


62115 01 ععدأتتناد لدععتاط 


63 لوععتاط 


علناطتاوء؟ لوععتاط 


للد" لوععسط 
ع1 لوععسط 
5للدععتاط 


1110 


- 21160 و-اععتاط 


فمى لسانى . شدقى لسانى لمتعستلععسط 
امبو نَّة. العضلّة المبوقة تدمغمستععسط 


العضلة الرئيسية في الخد » وهي واحدة من اثنتي عشرة 
عضلة في الفم . تنشأمن الأعلى من الفك العلوي » 
ومن الأسفل من الفك السفلي » وترتكز على الشفتين ؛ 
يُغطى سطح العضلة باللفافة الببلعومية الفمية والوسادة 
الحَدّية ؛ ويخترق الجزء العميق منها قناة الغدة التكفية مقابل 
الرحى الثانية . تعصب العضلة الْمبَوقة قة بالأفرع الشدقية 
للعصب الوجهي » وتعمل على انضغاط النَدء وهي 
عضلة هامة في عملية مَضغ الطعام حيث تدفع الطعام على 
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الثالوث اكلضغى اللسانى ‏ 320 رتدمغدءتائةسرمسوصذ امععسط 
الشدقى ' 
مركب من حركة لاإرادية للشفة واللسان والفك والرأس » 


تشاهد في خلل الحركة المتأخر . 


فكى خَدَي »فكى شدقى 7ه [لتتم مع عتاط 
جلك لفك العكري وال : 
3د متاق بانافرة النهوية وكيب النكي: 

إنسي حَدَي إنسي شدقي 1 لدزوع سسمععتط 


متعلق بالسطح الإنسي والسطح الحَّدّي لرحى أو ضاحك 
أو للجدار الإنسي والجدار الحَدي في الجزء الدرجي الحفرة 
افيه إطباقية بي" ْ ْ 
زاوية إنسية خَدية . زاوية إنسية شدقية 
زاوية متكونة من التقاء الجدار الإنسي والجدار الحَدي وهي 
زاوية خطية (عاعصه عصنآ). ١‏ 1 


عاق 11د ت<امععتاط 


أنفى خَدَي 2 أنفى شدفى لدكمرمءعع 1 
متعلق بالأئف والخد أوالبلعوم والفم . 

ملعو مى أنفى حَدى » بلعومى أنفى لدع 2إتقطادره225مععتا 
متعلق بالبلعوم والأئف والخد. 


إطباقى خَدَي إطباقى شدقى لدكساعع0-مععسط 
متعلق بالسطح الإطباقي والسطح لخدي لرحى أو ضاحك 
أو لجدار إطباقي وجدار خَدَي لحفرة في السن . 
زاوية خطية إطباقية حَدية : 
بلعومي خَدي » بلعومي شدقي 
متعلق بالبلعوم والخد أو البلعوم والفم . 
لفافة تلعوا مية فموية د25 [دع86 92 1دطارمععتاط 
غشاء بلعومي فموي 
المنطقة التي تنطور إلى بلعوم وفم في الجنين البدتي 
عضلة يلعو مية فموية عاعكتتقط لومعم جل تحطارمععتاط 
جزء من العضلة العلوية المضيقة للبلعوم . انظر مدخل 
عو مى فمى (5ناء0811600721817/18) . 
إزاحة خَدَية »انزياح شدقي 
انحراف أو إزاحة السن في اتجاه الخد. 
لبي خَدي ‏ لبي شدقي 
متعلق بالجدار اللَبّي والجدار الحَدّي في حفرة إطباقية أو في 
الجزء الدرجي من حفرة جانبية إطباقية في رحى أو ضاحك . 
زاوية لية خدية عاعصة لدمانممععسط 
زاوية متكونة من التقاء الجدار اللْبّى والجدار الحَدّي وهي 
زاوية خطية (عاعمة عصنآ) . 1 ١‏ 


عاعتتة عصنا لدكساعءء0-مععسط 
2)21لدممع ع1 


[دع21:725ط1جمعع تا 


221122 1دع50285 تحط مععتاط 


ع تاء12جمع116 


لوماتاممععتاط 


طاحن خَدَي »إطباقى لدكسءء0-مععسط ح لوكساءمععسط 
إطباق حَدَي 
نوع من سوء الإطباق » حيث تنطبق الأسنان الخلفية العلوية 
ديا أوشدقيا خلافاً الوص الطببعي 
وحشي خَدَي . وحشي شلقي 
اد لطاع متملع لتدي والطيلع لكي لل . 
2- متعلق بالجدار الْحَدي والجدار الوحشي في الجزء الدرجي 
من الحفرة الجانبية الإطباقية في رحى أو ضاحك . 


عاقطة [د)15لمععتاط 


11060101 01 


10015) 2[1 


زاوية وحشية شدقية 
زاوية تتكون من التقاء الجدار الوحشي والجدار الحَدي . 
وهى زاوية خطية (عاعمة عصنآ) . 
وجهي خَدَي » وجهي شدقي 
سدادة وجهية قّموية » سدادة وجهية 
شدقية » جهاز وجهي حَدَي 
03 0 4 اح 00 
لنوي سدفي - عبعي 
خَدَى 
2- متعلق بالجدار التَدَي » أو الشدقي والجدار اللثوي للجزء 
الإنسي والجزء الوحشي لحفرة جانبية إطباقية في رحى أو 
ضاحك . 
زاوية لثوية شدقية 
زاوية متكونة من التقاء الجدار اللثوي والجدار الْحَدَي . وهي 
زاوية خطية (عاعصة عصافك) 2 


لدن012ع1ط 


0111:2601 لق1ع 11012 


21001121 > 91 لع طاعمء12ا 


3281 21 ؟أعتاعمعءتاط 


صفيحة لثوية شدقية- صفيحة - قستصةا لدكتعستعمععسط 


خدية - صفيحة دهليزية تقلتاطتاوء؟ - مصتسصجا لدععسط 


| 
التهاب شدقي لسانى - وع516 كتأتعط«“تقطممدوماعمعءعتاط 
بلعو مي جاف 
متلاز مة شوجرد ين عدم تسم د'دعترعوز5 


شفو يِ خَدَي 2 شفو يِ شدقي لمتطهامععسط 
متعلق بالخد والشفة . 

لساني خَدَي » لساني شدقي 
متعلق بالسطّح اللسائي والسطح ادي للسن. 

المستوى اللساني الشدقي عمقام لمموستامععسط 
مستوى يمر خلال السطح اللساني والسطح الخَدّي للنبيزة: 


علاقة شدقية لسانية متطكصمتنهاء لمسوستامععسط 
الوضع الفراغي بالنسبة للسان والخد. 


لدتاعستلأععتاط - ادنع ستامععسط 


- 135 - 


بناء تاج السن 00 و متاعملتسط 
بصلة »انتفاخ 3 نُخاع مستطيل طلتاط 


أدهي لاير 4 قل المقلة» وجذور الشنعر + :وبعضن 
النهايات العصبية الحسية . 


بصلة شريانية لمتعترة , طلسط 
بصلة سمعية 0114017نمة , طلسط 


مُقلة العين 
بصلة الشعرة 


عن و طلتدط 
تتتقط , طلتتط 


بصلةالقلب اتتفعغط , طلسط 

انتفاخ مُجوف 0ط , طلدط 
الجزء المفرّغ من البدلة السنية لتقليل وزنها . 

تصلة نُخاعية تومه املعم , طلسط 

انتفاخ العصب . بتصلة عصبية 2217 ر, طلتاط 

البّصلة الشمية 6017غع0112 , طلسط 


الشلل البصلى 5515 لهتتهم “توطاتاط 
حالة ضمور عصبي تتميز بشلل متقدم للأعصاب القحفية » 
يصيب الشفاه واللسان والفم والبلعوم والحنجرة نحدث 
كثيراً للأشخاص الذين تعدوا سن الخمسين من العمر الذين 
يعانون من التصلب المتعدد ء أو التصلب الوحشي 
الضموري . 


بصلات ( جمع بصلة) (قتاطلتاط غ0.ام ) أطلسط 


بصلى الشكل محرمكتطلتاط 
بصلانى » شبيه البصلة زو طلتط 
بَصلي . ذو بّصلات , مُنتفخ قناه طلناط 


له مظهر البّصلة » لأنه يماثلها في شكلها أو طبيعتها ؛ بازغ 
0 101115 كتامطاتاط 


20 كتامطلاتاط 


تصن الشكل م52 كتامطلساط 

نُتوء 3 2 انتفاخ ععلساط 
ناتيء » بارز » منتفة عاط 

مقط بارزة , 0 منتفخة وععنة إعلساط 

كُتلة عللناط 

أسلو ب الحشو بالكتلة 2 عتانتسطءع] عاعهم عللتتط 
تقنية الحشو الكتلي 

عمق تقود به الكثلة ١‏ لامعل طأاعدء ةد علاط 


يكون عمق حفرة حشوة الأملغم أكثر أهمية من عرضها » 
لأن أقل عمق أو أقل ثخانة مطلوبة لحشوة الأملغم من 
1.1-9 مم ؛ وكل إضافة مقدارها 1 ملليميتر مربع لعمق 


انقلاب شدقى م أومء 1116201 
الكعرا نت اله نحو الخد بصورة تختلف عن الوضع 
الطيعي. 

لد التيةا قت لاقن ادق مسامدة + عب 


ولتععسط 
ئنية حمية تحت الذقن تشكل الذقن المضاعفة . 
سكين شبيهة بالحربة عكتدعا عاعسط 


مشرط بشكل الحربة يستعمل لقّطع النسيج بين السني خلال 
إجراء عملية قطع اللثة الحزئي . 
معجون باكلي لإزالة 
الحو ' 
خليط من البارافورمالدهيد مع 12 جزء ثيمول «زيت 
السَعتر) ٠»‏ و11 جزء نيوثيزين ؛ يستعمل كملطف للألم 
لإبطال حساسية العاج . 


2251 016562510121125 1679:'5ك1عناظا 


سن ناتئة من أسنان الفم » سن بارزة )00 اعسط 
برعم مقاط 


1- تركيب شبيه بالعقدة » وهو المرحلة الأولى من النمو لأي 
نبات »أو ورقة أو فرع . 
2-أي تركيب تشريحي صغير بمائل البرعم . 


مرحلة المَرَعَمة » المرحله البرعمية 5128 لناط 
برعم التَذوق ]251) , 0تاط 
إحدى الخلايا الحسية عالية التتخصص المستقبلة للتذوق فى 


الظهارة السطحية . الحليمات الفطرية والحليمات الكأسية 
للسان هي الخلايا النهائية لعَصب التذوق المسؤولة عن 
القدرة على التذوق . 1 


عو ومو 


برعم سني غ20 , 0تاط 
تركيب شبيه بالعقدة من الصفيحة السنية أثناء النمو الأولي 
للسن » يتطور إلى عضو مينائي داخل الكيس السني . 

تبرعم 1 

دارئي 2 مُنظم »صاد . مادة حاجزة دع أكسط 
مادة تثبت تركيز أيونات الهيدروجين في الحلول عند إضافة 
الأختافن » أز القلريات ” ١‏ 

ملح دارئي 

مادة كيميائية تسمح بحدوث تغير طفيف في امحلول عند 
إضافة أحماض أو قُلويات وهي توجد ضمن محاليل 
التخَدير الموضعي للمحافظة على القراة المنسجم والمتناغم 
للحمض/ القلوي مع الدم والخلايا النسيجية. 


الد؟ عأكتاط 


عجلة الصَفّل 2 فرص الصقل اععطر كسد 
بناء 2 إنشاء 3 إقامة منا-للتتاط 


)0 , متاعللتتتط 


بنية السن 
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بمزلاج »فتستعمل مع القبضات اليدوية ذات الزاوية 
المعاكسة . أما السنابل ذات الساق الأصغر والناعم فتلائم 
القبضة اليدوية عالية السرعة وتثبت برأس القبضة بواسطة 
الاحتكاك . تُصنع السنابل من الفولاذ أومن كربيد 
التنجستين (0810106 معاوع110) وتكون ذات شفرات 


0 

بسسلة ترميلية إعتضتقط ر سقط 
سنبلة عريضة في الوسط ومُسطحة الطرفين . 

مشيلة فُنْدو سية لاع تكوع2 و عتتاط 


سئبلة مطورة لتجريف وإزالة حشوات الذهب أو الأملغم 
تقلل التهيج أو الإثارة والإنزعاج عند المريض . تحتوي على 6 
شّفرات على كل منها 17 نتوءاً » وبذلك تقطع المعدن 
بسهولة وتُقلل من صوت صرير القبضة اليدوية» 
والصدمات .ء وتَناثر الجمسيمات » واحتمال انكسار النتوء . 


مثقب كليل 0 أاصساط ر عبط 
مشقب عَظم عطمط ر عباط 
مثقب جراحي يستعمل لإزالة العظم : 
ومو 
مشقب برعمي 0 ,و عتتاط 


يشب كرييه 
مثقب مصنوع من كربيد التنجستين (25106ء معاوع صنا1) » 
ويستعمل مع القبضة اليدوية عالية السرعة والقبضة اليدوية 
فائقة السرعة . 

محفظة المثاقب 

مُبِدَلَ المثاقب 

مشقب إنهاء الراتين الْركٌبِ 
مثقب به 12 شفرة . 


2110© و عتقاط 


عأااع55ة نقتا 
لء5 قلط نقتا 


5 00111205116 و عقتاط 


مشقب مخر وطي عصرم , تباط 
يستعمل لإنهاء وتلميع وصقل المعدن. 
مثقب مخروطى مُستدقالرا أس 0عغصلمم عصرم ر بط 
مثقب معتر شّ القطع - عتقاط اناعد < أنه -وومتك ر عباط 
مثقب متقاطع - مثقب متصالب - مثقب مُسان «ناط عأهادع0 
مثقب شاق معتر ض القطع -- ح عتاناكك؟ أتا-وومك ر عقتاط 
مثقب شاق متصالب تتناط عتتتادكة؟ أتاع سر 


مثقب برأس مخروطي أو برأس اسطواني . 
و 
مثقب شاق مستقيم مخرو 261 أناء-وومك ر عتتاط 
مه 9 7 
معترض القطع 
مثقب شاق مصنْع بطرف مستدير » يعرف عادة بإضافة بادئة 
عددية مثل 1 » وبذلك فإن كان رقم السَئْبلة 556 يكون 
1[3356 ؛ بعض المصانع ينهي العدد بحرف مثل 1 وبذلك 


“ناك خأطع اد 


الخفرة »أو ثخانة الأملغم يضيف للأملغم القّدرة على 

مقاومة قوى المضغ الضاغطة حتى 4 أو 5 مم من ثخانة 

الأملغم أو عمق الخفرة .(لايَنطبق هذا على عرض 

الحشوة) . 

1- ضخ إكلاتاط 
0 ع سمس 

2- يصعب نحريكه أو نقله. 

مُفّاعة » بثرة » بُقبوقة (عفللسط.ام) فللا 
(الجمع :فقاعات) حويصل كبير أو نّفطة ءأوبثرة 
تكونت ضمن أو تحت الغشاء ا لخاطي وتحتوي على سائل 
صاف . 

مُقاعىء نُفاطى 
متعلق بالفقاقيع أو البثرات أو فقاعي الشكل . 

ا ا 0 

مرض فقاعي » مرض نفاطي 
أي مرض يتميز بطفح أو نفط أو فُّقاعات »تمتلىئ بسائل 
تحت الجلد أو الغشاء المخاطى » مثال ذلك داء الفقاع 


ك0 


15625 15ا0طلآتاط 


(كتاعتطممطء6) . 
شبيه الفقاع الفُقاعي 0معتطمسصعم كتامللسط 
مخفك الصدمة عاء ممرمسساط 
حزمة»ربطة عللصتاط 


عظم جز مو عصوط علمصسط 
سن مدملكة 
ذو حدبات مستديرة 4 أو مخروطية على الأرحاء 5 


مُصطلح في علم الحَُريات لأسنان ذات أعراف مستديرة . 


0010 - أدملمصسسط 


سن مدملكة مهللة حدم لممعاء ومستاط 
مصطلح في علم الحفريات لأسنان ذات أعراف أو نواتيء 
طولانية مستديرة : 


مُوقد بنزن ث“ملهب بنزن "اعباط معمصتاط 
سنبلة » مثقب أسنان , مُسحل 
أداة مُثلّمة ( مسننّة » دَوَارة قاطعة بشفرات حادة متعددة 
الأشكال صّممت لتتلائم مع القّبضات اليدوية . مُصطلح 
يُطلق أيضا على الأدوات الدؤارة الماسية الصغيرة . تشتمل 
السنبلة على جزء قاطع ( الرأس) » وساق ثبت بالقبضة 
اليدوية » وساق مُستدقة (العنق) تَصل الرأس بالساق . 
وتستعمل السنابل متعدّدة الأشكال والأحجام لتحضير الحفر 
وتشذيب الحشوات ولكل شكل نظام ترقيم يتزايد على 
التوالي مع زيادة الحجم » وتسمى السنابل حسب الشكل 
ونموذج الرأس أو الغرض من استعمالها . تستعمل السنابل 
ذات الساق الناعم الطويل مع القبضات اليدوية المستقيمة » 
والسنابل ذات المقابض القصيرة من النوع الذي يقبت 


“انتتاطت قاط 
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:وعم و عقتاط 


ان ِ 5 

مشقب كمثري 

مثقب شاق مستدق الرأس » 
ولام 


مثقب مروس 


1 مشقب سطح الجذر 
مثقب لتحضير سطح الجذر أو وجه الجذر . 


1155111 201260 , عتتاط 


12621 1001 , عققاط 


مثقب مستدير عقتاط 120 ©1056 > 10111101 , عققاط 
يستعمل لإزالة العاج المتنخر » وعمل غُؤور مستدير . 
مشقب قصيرة اماه , قاط 


مثقب وحيد القطع » مثقب ب فر د الققطع غناء-ء اعسل , عتاط 
مشقب أملس 
مشقب لَولبي 

مثقب يستخدم لتحضيرآبار للدبابيس. 
منصة المثاقب » قاعدة المثاقب » حامل المثاقب » 
أعلبة المثاقب 


11 ,و عاتاط 


لقنتام؟ و عتتاط 


220)؟ عتناط 


مشقب جراحى لدعاع تناد , عتتاط 
مشقب شاق د وطى ادك عتأاع م12 , عتناط 
مثق ب تنجستن ١‏ 0 ور قلاط 
مثقباتو ر ين عستطنت) , عسط 


مثقب هراز 1ط ر باط 

مشقب دولابي 
مثقب تفيد في الحصول على تثبيت في الحفرة في حالة 

دولاب بيرلو , فرص بيرلو 
دولاب ذو حافة حادة غير مركب ا للا 
ل يه 
استعماله حتى لايتسبب في رفع حرارة السن أو الحشوة 
المراد صقلها 
نسبة إلى د .ب .بيركت ٠‏ 191تنا1(0.5.8 » جراح إنجليزي مرخ 
القرن العشرين : 
ورم لمفي خبيث سريع النمو يتكون من خلايا لمفية شبكية 
غير متمايزة تؤدي لحدوث ورم كبير حال للعظم في الفك » 
وتحدث عند الأطفال كتلة بطنية . يشاهد الورم فى وسط 
أفريقيا » ويتميز بكثلة بيضاء رمادية ذات قوام شبه 
النخالة » يحتوي أحياناً على مناطق نزف وتنخر ؛ غالبا ما 
يُصيب الجهاز العصبي المركزي وأعضاء أخرى . فيروس 
إيشتاين - بار (/8819) (كنهل؟ ه0-8زء)5م8) » وفيروس 
الهربس (71205 65م1167) » يصاحبان هذا الورم اللمفى . 
تؤدي المعالجة الكيميائية عادة إلى الانكماش السريع للورم 


711 ر عتقاط 


0151 1:1699*5ناظا 


نه طصرحصج]1 5" )لظ 


يصبح رقم السنبلة 525261 ؛صممت هذه السَنْبلة لقطع 
الشقوق في السن . ”2 

شفرات قطع المثقب 

مشقب أمسطواني 

مثقبف اموا انه 00 [12أم؟ ع:21نانك “تعستا , عسط 


1071135277 و ثلقاط 
25 ناتك قاط 
"تعلطتاتق ر سسط 


0 علطتا سقط 


شفرات 7 5 
مشثقب مج » مشقب ذو عتناط عأوأصعل - 0ع) ابعل ر عط 
أسنان 

ارم »أي مزوّدة بأسنان وذلك 

عطائه ره ة قطع عالية . 

مثقب انديب البدلة 1 ع1تاأمعل , مستط 
مشقب ماسى 0 , عتناط 
مثقب ذو نهاية قاطعة اانه ل , عباط 

مثقب يكون الجزء القاطع منه في طرفة » أو في نهاية رأس المثقب 
مشقب إنهاء كلتطكنسة ر شط 


مثقب إنهاء وتلميع وصقل .» يكون له عادة العديد من 
الشفرات الدقيقة والمتقاربة (مثقب إنهاء ساد) . 

مشقب شاق ع“اناككل؟ , عقناط 
مثشقب سني أسطواني يستعمل لتحضير الحفر السنية » 
افج الحقوق الإطائية لركن اهناك . 

مثقب شاق مُسطح النهاية 

مثقب شاق أملس النهاية 


20 )12 ع:تنادكةا , متبط 
0ه عمهام عنتتاككة , عبط 


1212 , عتقاط 
0 112122-22 , تحط 


ماع 21100 ر تباط 
مثقب مُنزلق القناة 
يستعمل لإزالة الطبرخي (قطاءنرعم ةن 0) فقط من داخل قناة 
الجذر الحشوة بالطبرخي . 
حامل المثاقب القابل للتعقيم 
مثقب الحشوةالمصبوبة 


صع100ع-5ع2)6ع , عتتاط 


21101221 1م12 نتستط 


127طآ , عتقاط 


مشقب قَمعى عدمء لع امع ص1 , تبط 
معقج رأسه تنه سكل العنلم اعون م يكافد فى عمل 
الغؤور للتثبيت 
مثقب مخبري 120126017 , مقاط 
مشقب طويل عدم ر تسط 
له 


مثقب منمنم » مثقب صغير جدا 211211 و لتقا 


- 138 - 


الشعاعي للدلالة على منطقة شديدة السواد على الفلم 
الشعاعى نتيجة اختراق زائد نسبياً للأشعة السينية . 

عامىي زعي" 

منطقة شديدة السواد على الصورة الشّعاعية السّنية ترى عند 


الحافّة العئقية للسن » يمكن تشخيصها خطأ بأنها تسوس أو 


7121 , )0101 منتتاط 


ين 

فرنالحرق د08 اتاممسبط 
فُرن يعمل بالكهرباء » ويتتج حرارة عالية تدريجية لإزالة 
النموذج الشمعي أو الأكريليكي من قالب المسحوق 
الكاسي » ورفع درجة الحرارة المناسبة لصب المعدن المصهور 
داخل القالب . 

خط بيرتون - خط رصاص » 

خط التسمم بالرصاص 


نسبة إلى ه . بيرتون » 1799- 1849 » 105نا11.8 » طبيب 


عدثئا 1620 - عستا ك'دمأستسظ 


بريطاني . 
ومو 
سنبلة . مثقب عتقاط ‏ نط 
جراب . 00 مَصلى وتتاط 


جر اب فليتشمان واتمقسء 11 , مقط 
يقرب »يوصل بالتناكب . يُناخم اباط 
1- يوضع مباشرة ليخطي أنسجة ا حافة السنخية. 
2-وصل النهاية المسطّحة لأي سطحين متجاورين أو 
متلاصقين بدون تراكب كما فى الوصلة التناكبية 04ا81) 
فصطامل . ١‏ 
مَفُصل تناكبى . مَمُصل التناكُب 
تمر لامي قد بطكان معان بدركا تاكن :. 


أسلمل أختاط 


تاج تمدن 180115 
000 7 5 : 0 
تاج قشري ذو وجه خزفي يرتبط بالجذر بواسطة وند 


1- زر برعم بحية اننا 

2- طابع الذقن . نُقْرة في الذقن 

3- كُريّة معدنية تتخلف بعد الصّهر 
المعدن الزائد والمتبقّى بعد عملية الصب ويوجد عند مدخل 
عن ال 7 7 

طابع الذقن . ثُقرة في الذقن 

ووالشاي نووز لساني لقناومنا , صمغباط 

بروز بشكل الزر يربط بالسطح اللساني للسن .أو يلحم 
بالسطح اللساني للطوق . يُستخدم هذا الزّر لربط الأسنان 
معاً » أو يسّتخدم كثقطة جر للأطواق المرنة أو الحبل المرن ؛ 
يستعمل لتعديل دوران الأسنان » أو شذوذ العلاقة 
الجانبية للفكين «إطباق متصالب» » أو غَلق المسافة. 

حصيلة ثانوية » نتاج ثانوي »محصول ثانوي | 


لط , سمغغتط 


الحال للعظم » والشفاء الكامل للمّرض . يُسمى أيضاً 
الورم اللمفى الأفريقى(72ده محر[ 0 » ورم بيركيت 
(ا0طتنة 5 كلتدا8) . 


حَرق ٠ك‏ مسسط 
إصابة في الجلد » أو الأنسجة أو الغشاء ال خاطي نتيجة حرارة 
زائدة أوتيار كهربائى »أو احتكاك 2( أوإشعاع »أو مواد 


كاوية » أو كيميائية . 


حَرْقَ كيميائى لمعتصضعط بمسسط 
حَرْق كهر 0 ع1ت6ععا1ء بمسساط 
حَرْق إشعاعى 010 تتا 
حرق حرار ىق قتاع ط)رمسسط 
حارق » مقبرة »ملهب تدع متبط 


ذلّك الجزء من الموقد أوَ المصباح الذي يحدث فيه اللهب . 

9 000 01 اناق 
ملهب غاز مضغوط مع الهواء عنتة 0ع55ة :صصق -ققع , “تعغمسط 
رق » الإحساس بالحُرقة 


- آم ع س . 
5 لاكتصتتاط 
عم 


يلمع وينعم بالاحتكاك للحصول على بريق عال . 
دك وتلميع بانزلاق أداة يدوية ناعم ةملساء » تحت 
الضغط » كما في إنهاء ستطح حشوة الذهب. 
صقالة أداة الصّقل 
أداة يدوية بطرف مستدير تُستعمل لتنعيم الخشونة أو 
التَعرّجات في الحافة المينائية لطوق تقويمي ولانهاء وتلميع 
وصقل الحشوات المعدنية » أو التيجان أو الأجهزة السنية . 
تسمى أدوات الصقل بحسب المواد التي تصقّلها » أو بحسب 
سكل الترامن العامل + .شكل: الع فالة الكروية 8311 
(1عطامتصختاط » صقالة ذيل القُندس (#تعطمتصعتاط اتمامعتكوء8) »2 
صقالة بشكل ذيل السمكة (#عطاقتصتاط لأءمقط:-لتماطة) . 
صقالة ذات كرة , أداة صقل ذات كرة 


صقالةدوارة دع كتل-عستعح , معطامتصسسط 


صقل 5 
إزالة بالحرق . تبديد بالحرق » منطقة محروقة أاممعباط 
1-في الحشوات الذهبية والتيجان والجسور : إزالة النموذج 
الشمعي .أو النموذج الأكريليكي من قالب المسحوق 
الكاسى بواسطة الحرارة (600 درجة مئوية أو أكثر تقريبا ) 
ليصبح النموذج فارغآ لاستقبال معدن الصب المنضهر . 
هذه العملية » أي عملية الإزالة بالحرق تبدأ مباشرة قبل 
عملية الصّب (صب المعدن المنصهر) داخل الفراغ المتبقي 
بعد إزالة نموذج الشمع » أو نموذج الأكريليك . انظر 
أيضاً عملية ققد الشمع (01006595 11/32 )قمآ) . 
2-(في علم الأشعة) : مُصطاح يُستخدم في التصوير 


211111115 01 


اع امتصستاط 


للوط , “تعامتصصسصتط 


تا 
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حبّة سكرية , حبّة عطرية , قرصة وطيبة بامطعف 
حبة أو فرص للاستحلاب ». لتعطير النفس وإزالة رائحة الفم 
الكريهة. 


«(سابقة) فاسد .ردىء » مَرضى -معةء 


فساد الأسنان »عليل الأسنان ير داءة الأسنان 06000102 

مصطلح قديم لحالة مَرضية تتميز بأسنان مريضة. 
سيء المذاق » طعم كريه » استكراه المذاق وأكناء 0205 
أمرا اض اللسان . غنغرينة اللسان » فساد اللسان 060010513 
دتحدام0 )دمع 


البَخر »رائحة الفم الكريهة 
أعصوري 
1- متعلق بقّاة أو مسال ذات فتحة واحدة . 
2-متعلق بالأعور (تتوع2). 
ثُقبة عوراء . ثُقبة مسدودة 
ثقبة اللسان المسدودة » 
ثقبة اللسان العوراء -ثقبة موراند «تعصصهتدم؟ و'لصةده8/1 
انخفاض على ظهر اللسان قُربٍ جَّذرة موضع فتحة القناة 
الدرقية اللسانية المغلقة . 
أعور ‏ الأعوّر .ممرغة 
1- أي مر ٠‏ أوقناة أوجيب ذات فتحة واحدة . 
2- الجيب المتمدد المغلق وحيد الفتحة » وهو بداية الأمعاء 
الغليظة . 
داء كافي - قرط التعظّم 
القشري الطفولي 
نسبة إلى ج .كافي » قبل ١1895‏ تإعثنه1.0 » طبيب أطفال 
أمريكى . 


بشكل خاص الترقوة » والفك السفلي » ويتميز بانتفاخ في 
الأنسجة الرخوة يتبعها فرط تعظم أونموزائد للعظم 
القشري. 

بَلْقاء كاجيبوت » حب السلاطين 
انظرزيت حب السلاطين (انامتازهه 07 011) » وهو زيت 
أخضر زكى الرائحة . 


8 


كليو عير 
كلس جيري 
متعلق بالكالسيوم أويحتوي على الكالسيوم أوأملاح 

الكالسيوم ؟ طباشيري (وكللهطت) . 
حصاة كلسية 


لوعء» - لوععد» 


لعسدة 101 لوعع2») 


- ©1ا5 101 ع1) 01 تاعصد01] لدععدء 


©6266011111 - 20 


علتأمقكصا - عدوء015 5' 021127 


10515 لط 1[د1م» 


أتامء[3>© - اأتامتازد) 


و1631 


115 - 5تنا0ع:21221© 


كتالتع1ل2» كتامع:21221©) 


[مختصر] مع ( لانينية ) ص د 
تُستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

[مختصر 2 عصتمة - 0 
السن الثالثة فى الفكين . 
فى حال ظهور الأسنان الدائمة . 

ور ريو صوطترى < 0 
رمز كيبياتي للكربون 

[مختصر] عنقى . رقّبى لمعتمع - 0 

[مختصر] 0 ري عُنُقى لمتكدمعتمم» < 04 

عمو رمن 1 285 [دع0201051ختطء - 4ن) 

رمز الك انق م سسكلده - و0 
رمز كيميائي للكالسيوم 


علتاكمق» - داتاكمة» - .ردء 


تُستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
س3 - سلنتيميتر مكعّب 
- وو 
[مختصر] محورى عنقى لسانى 251921مناعستامء1؟ء» - 014 
ع َ اع مستامع - مسن 


1نامع عتطس دع 


دسي 


رمزالكروم 


1. 1 


الرمز الكيميائي للكروم . 

رمزالنحاس ممم 6.2 
الرمز الكيميائي للنحاس . 

خزانة ؛ حجرة » مُقصورة أعستطقء 


خزانة سنية لمتصعل , أعصتطةء 


كبل 2 تريش سلك عاطةء 
الأنبوب المرن للمُحرَّك السني الذي يَنْقل الحركة من المحرك 
السني إلى القبّضة اليدوية . . 

دافع ذو ككل عحتجل عاطق 

محر كذو كَبل عصتعد علطةء 

دنفى,. هَزن الى عتاععطعةء 
انل لالت 

برشامة »برشانة أعطاعقء 

كي لوه بورزة نان جر في دصر 
غير مقبول المذاق . 

دف » هن ال ملتعطعةء 


حالة مرضية » تكون مرافقة لأمراض مزمنة » أو لمرض عضال 
مثل السرطان ؛ تتميز باعتلال عام في الصحة » وتقص في 
الوزن » وُضعف عام وهزال في الجسم . 
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ورم غير شائع 2( ينشأمن النسيج الظهاري سني المنشأ 5 

.4 7 د 2 7 قد 
ويتميز بطبقات متراصة من السيج الظهاري . يشابه ورم 
أرومات الميناء (2دده)6135ماء0:ة) إكلينيكياً . 


كيس ا سنى المنشاً أوك عتسمعوماد000 عستطكتئلىء 
حا الكالسيو م26 ع 0 كتاملءع 21> 
تخْليس كلس » كلسنة سمتأحستعلى 


ا أوإزالة مكوناتها المتطايرة بال حرارة 3 
007207 
شديدة ء أي تحويل المادة إلى مسحوق أو تجفيفها بواسطة 
الحرارة . 
2- تعريض المادة للحرارة من أجل إزالة أي ماء فيهاء 
«جبس باريس كلكة2 01 ترع]وة1ط) . 1 
داء التكلس . كلاس 
بشكل شامل فى عقيدات صغيرة فى الأنسجة الرخوة. 
كالسيوم 
عنصر كيميائي أبيض ضارب إلى الرمادي ثنائي التكافؤ » 
ورمزه الكيميائي 2037 » وهو عنصر رئيسي في الكلس 
الموجود في كل الأنسجة العضوية تقريبا مثل العظم » 
والأسنان » والدم » يكون معدن الكالسيوم الأملاح مثل 
أكسيد الكالسيوم وكربونات الكالسيوم . المعدل اليومي من 
هذا المعدل في حال حدوث حمّى أو حمل أورضاعة » وفي 
طور النمو ١‏ توعد الكارسنيم أيضاً في منتجات الألبان . 


عسمتعلدء 


5أل05سلعلده») 


8) - مستعلدء 


تفرز العدد الدرية 5 مركي لوي الجتري الكابك 
كربونات الكالسيوم - كللقك - عأقصوطعقء علق 
الطباشير 


ملح من أملاح الكالسيوم » يستعمل بعد طحنه أو سحقه » 
كمادة ساحلة في معاجين الأسنان » وكمادة للتلميع أيضا : 
هيدر وكسيد الكالسيوم 
ملح من أملاح الكالسيوم على شكل بودرة بيضاء تخلط مع 
الماء لتصبح عجينة » أو بشكل مخلوط جاهز في أنابيب » 
تُستعمل كمادة قاعدية أي مبطنة على عاج حديث القطع 
لتوفر طبقة حامية للب السن » وخاصة في الحفر العميقة ؛ 
وقد توضع مباشرة على لب السن خلال مُّداواة الأسنان 


25:01:00 لمسستاعلدء 


استحالة كلسية كين كلسي 


0 كتامع:21221© 


رواسب كلّسية أزوممع06 كتامعءتمعلقء 

حصوة كلسبة عدما؟ كنامعء 12و31 

كالسيفرول - فيتامين12:2 وط ستسعغت؟ - امععكعلدء 
انظر فيتامين (صنسة)1؟) . 

مكلس مكو ن للكلس عتلعلىء 

حاجز كلسى »عاد تق كلس تتعتتضقط عتكتعلى 
حاجرٌ أو جسر من مّادة كلسية يتكوّن تدريجيا فوق لب 
مكشوف » يتكون الحاجز الكلسي استجابة لتطبيق 


بدقة أسلوب تأثير مادة هيدر وكسيد الكالسيوم . انظر مُوٌ 
الذروة الممتحث (00وءللن:ءمه). 


تكون العظم المتكلس 


601 علأعلدء 


خطوط التكلس - خطوط ودعطةا كتجاءع 1 - وعصنا علد 
رتزيوس 
تكلس ممناة قن 221 


عملية ترسيب أملاح الكالسيوم في أنسجة عضوية 
متخصصصة فيحدّث التصلب الذي يمكن أن يكون طبيعياً 
كما في حالة تكون الأسنان أو العظم ؛ أو أن يكون شاذاً غير 
طبيعياً كمافى حالة قَرْط نشاط نظائر الدرق . تزيل 
لياف الكر + افطل اوسن توغ الي 
كلس النسيج المينائي للسن , وهو عكس عملية التكأس ؛ 
انظر 0 زمن التكلس (ممتنوع قله 6ه وععة) . 
تكلس ل شر ملتام عكد كلتل , مدع قعليىء 
تكلس لب انس » حيث يترسب الكالسيوم في أعمدة أو 
صفوف أو جدائل » تشمل النسيج اللبي كله . 
تكاس أب السن ملنام , سمفوعء على 
ترسيب أملاح الكالسيوم في أنسجة لب السن ما يؤدي إلى 
تصلبه » وتمعدنه » وتضيق حجرة اللب ؛ يحدث هذا نتيجة 
التقدم في السن » أو نتيجة التسوس أو التّخَرء أونتيجة 
رضح . 
خطوط التكلّس - خطوط التطبق - وعصنا مدع قنلدء 
دعسا لوأسعصسصء مس1 
خطوط فاصلة بين الطبقات . 
متصلب بسبب ترسب أملاح الكالسيوم . 
منطقة غضروفية متكلسة 
الصفيحة المتصلبة » جليدة متصلبة 
ورم ظهاري متتكلس 
سني المنشأ عورم ذو منشاً سني 


ظهاري متكلّس - ورم بينبورج 


ع1 


عدم عم ص [تاعقء ل0ع7علد» 
عاعتلاعم لعقتعلد» 

عتدعع000260 لمتاعطاتي عمستكتقادء 

14111110111: - 05 


401120101 
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حصاة لُعابية . تَلْح لعابي 
1 تحجر شاذ فى العُدد اللُعابية أو القّنوات اللُعابية . 
2- قلح فوق اللثة . 

قلح .حصاة 
حجر ؛ مصطاح عام لأية كتلة متحجرة أو حَّصاة توجد 
مصادفة بالجسم . (في طب الأسنان) : الرواسب الكلّسية 
060051 01015ة0212) » وتتكون من للوتيخة متمعدنة فيها 
رواسب صّلبة ملتصقة على الأسنان . وتصن ف "حسب 
موقعها بالنسبة للحافة اللثوية إلى القَلّْح فوق اللثوي 
(5تا[تاعلدء 1هلالع ماع -12م1ا5) » وا القَلح تحت اللثو يِ 
(5تا]تاعلةء 791كأع صاع طنا5) » سخ ا الفَلْح تحت الحافة 
(5تالتاعلةء لفساعتممم -طناى) » والقَلح فوقالحافة 
(5نا1تاعلدء لمصاع تفص حة رمن 5) في الطب) : الحصاة التي 
يمكن أن تحدث في كثير من أعضاء التخزين أو قنواتها » 
مثل : الحصاة الكبدية » أو الحصوات الصفراوية » الحصاة 
الكلوية » الحصاة البّولية » والحصة اللُعابية إلخ .انظر . 
حصاة لعابية (طائاه1ة51) . 

كلحنبني 


تكون رواسب من أملاح الكالسيوم على الأسنان . 


521172177 , كنا ملتعلدء 


كتالتعلةء) 


دامع , وسلتعلديء 


قلح لشوى لو؟أعدع , مسلتعليىء 
قلح لُعابى 2 فلح فوق لثوى لإتتواتلدد , كتالتعليء 


كتالداء 1د 81721 اع 5111:2 


1- حصاة غير طبيعية تتكون فى العُدة اللُعابية أو القناة 


اللّعابية . 
2- القلْح فوق اللثوي . 


لم21 5112811181921 - 15ا1[تا21© 1221221تالاء5 


- لقطتتاتاء5 , كتالتعلدء 


الفَلح تحت اللثو يِ لهاتعصأعطتاد , مسلسعلىء 
قَلْح سني ملتصق بالسن تحت حافة اللثة » داخل الجيوب 
اللثوية . 

قلح تحت الحافة لفصتعنتقسسطناد , مستسعلىء 

املح فو قاللثو يِ [وا تع داتع 12ارنا؟ , كتللتعليىء 
فَلْح سني يلتصق بالسن فوق حافة اللثة . 

قلح فوقالحافة لقطتع :تستكنازتاك , كتتلتعليىء 

عملية كلدويل - لوك عم و”عنارآ -لاء:0210) 


نسبة إلى ج .و .كلدويل » 1918-1834 .61:ل1ده. 6.78 » 
جراح أمريكي ؛وه .لوك» 1855 -1925 . عنهآ11» 
اختصاصى أنف وأذن وحنجرة فرنسى. 

عجار جراحية لتحت عور شنيف ف لحن الفكي 


النّبية » وتسمى في هذه الحالة تغطية لب السن ملناط) 
(عصاممهء وذلك لحماية الل الي وحث اللي على تكوين 
عاج مَرمّم أوتكوين جسرمن العاج بعد عملية بَثْراللّبِ ؛ 
يستعمل أيضا في محاولة تشجيع استمرار تكوين جذر السن 
بعد استئصال نب السن فى حالة الأسنان ذات الفتحة 
الشركة الراسسة © كسان و الكتاورة إل يستميك 
(21662100ءم4) . يسمى هيدر وكسيد الكالسيوم تجارياً : 
دايكال (129631) » وهيدروكسلين (عصمتامع520]) » 
وهيبوكال (لهءمم8159]) » ومبطن حفرة الل السنى ماناط) 
عملا تجااتكوء لمعدا . 
معجون هيدر وكسيد الكالسيوم 
سلفات الكالسيو م - تمسادموع - عأحكلناد ممستعلديء 
الجبس الحجري - جبس باريس 
ولعي ماوع الكاكاييوم حكن امورل علي نادلا 
عملية تكلّس , أو حرق الجبس الموجود طبيعياً » حيث ينتج 
تكوينانمنالهيمهيدرات (ع همل زّطنصع1) : 
ألفاهيميهيدرات (05216لإتسرعط -قطماه) وهو المكون 
الأساسى للحجر الصناعى ؛ وبيتا هيميهيدرات -ماء8) 
5-6 المكونة 0 باريس » وكلاهما يستخدمان 
في تصنيع النماذج السنية » وأيضا كمادة كسو أو تغليف 
للنماذج الشمعية . 
ألفا ننفت 01 ]12ل تلطتسعط-قطملهة , عأدكلسهد ستعلدء 
هيميهيدرات سلفات الكالسيوم 
شكل من أشكال سلفات الكالسيوم ؛ ينتج بعد تسخين 
الجبس تحت ضغط البخار لدرجة 120 - 130 مئوية . الجبس 
الخجري السني هو ألفا نصف هيدرات سلفات الكالسيوم . 
بيتا هيميهيدرات ]0 عغهدلتطتسعط-هاعط , عتمكلسد تلد 
سلفات الكالسيوم 
شكل من أشكال سلفات الكالسيوم . ينتج بتسخين الجبس 
في الهواء إلى 130 درجة مئوية ؛ وهو جبس باريس »و 
يستعمل في طب الأسنان كجبس للطبعة وكجبس للنماذج 
القيية؛ 
تنحستات الكالسيو م عأ أفعصنة ممسسعلدء 
مادة متألقة »تستعمل لطلاء الأفلام الشعاعية لزيادة 


0351 1501:0210 ممستعلدء 


212511١ 01] دعرو‎ 


حصو يُ عتملتعلقء 
مان بالمضت:. 

خصو ي 2 قلحي اتللساعلةء 

حصوي الشكل قلَحى الشكل وتاملنعلة» 
ينغن بالحصى أو شبيه بالقلح . 
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1-حجرة ءكمرة 
(في التشريح) : أي تجويف أو حجرة مثل العين والقلب. 

2- آلة التصوير 
صندوق أوحجرة خاصة ء أوآلة تُستعمل لالتقاط الصور 
الفوتوغرافية . 

صندوق العين , الحجاج 

صتدوق الدماغ «الفمحية 

لا 

فراغ داخل السن يحتوي على اللّب . 


2062002 


تلنا0 متاعصسسيةء 
لال 01 72219و 


ملتاصية “تعد 


زاوية كا 2 عاقطة :9د ا!اتتقمم - عاعسة د"نء سيد 
راوي مسر 
زاوية الفك العلوى 
نسبة إلى ب .كامبر »1789-1722 #أمة2.0 » مشرّح 
هولندي . 
خط كامبر عصنا و'مث مسد 
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نسبة إلى ب .كامبر :1789-1722 #أمة2.0 » مشرّح 
هولندي : 
1- خط بمتد من الحافة السفلية لجناح الأنف إلى الحافة 
العلوية لزنة الأذن. 
2- خط يمتد من مجرى السمع الظاهره الصّماخ» إلى النقطة 
تحت الشوكة الأثفية . 
مستوى كامبر نا داعم 7دهن) < عتقام و"عزء مصرون) 
نسبة إلى ب .كامبر »1722 -1789. 2.0 » مشرح 
هولندي : 
مستوى أفقى بمر خلال وتدة الأذن إلى النقطة أسفل الأنف 
على جانبي الوجه 2 وهو في العادة موازللمستوى 
الإطباقى . انظر خط الجناح -الوتدة (عصنا نكمم -هله) . 
باراكلوروفينول مشبع [متاعطمه:ةم[طعهنتهم لعغةتمطصيسىء 
بالكافور 
٠ 5‏ و 7 
بارامون وكلوروفينول مشبع بالكافور 
111)1) - [مسعغطره:1م[طاء20م سدم 
عقار يستعمل كضماد لقناة الجذر منذ القرن أل 19 » ومازال 
لاستعماله شعبية على الرغم من معرفة خواصة السامة . 
العطيفة 
5 و9 39 2 هه 5 
جنس من الجراثيم يرى كعصية حلزونية رفيعة » متحركة ع 
سالبة الجرام » توجد في التجويف الفموي و القناة المعوية. 
انثناء الفك » فك أر نبي 
تشوه خلقى أوسوء تكون فى الفك أو الشفة يشابه مظهر 
فك الأرنب . 
قناة » مجرى 


10 طامسسةء 


7ع 1052ز مسد 


م10 مسد 


لقصةء 


العلوي » يتم فيها عمل فتحة فوق وخلف الناب العلوي 

خلال جدار جيب الفك العلوي أي إجراء فغر الغار 

(0إ05]0173]ث) (إحداث فوهة فى الجيب) عن طريق المداخلة 
ماعل الم التسرف اننا حله وفيا عمل فيل 
بالمطهرات ويمكن أيضا تطبيقها لإزالة جذر سن انزلق داخل 

5 

ارتسام كلدويل » بُروز كلدويل 

انظر تحت التصوير بالأشعة (تإطمهرع12010) . 

مُعايرة » تدريج » تعب 

1- تحديد أو قياس قطر قناة أو أنبوب أسطواني . 

2-تدريج » أداة تستعمل للقياس حسب معيار معلوم . 

قّدمةِ » مسماك . قائس الثخانة » 
مقياس الأقطار . فرجار 

1- أداة لقياس سَماكة الشىء أو ثخانته . 

أداأذات ذراعين بها تبريم تعمل لتيابالطرق: 

وتكون في شكل خاص لقياس القطر الداخلي والخارجي 

للأجسام الأسطوانية . 

2- سماكة أو ثخانة . 

3-يقيس بالفرجار . 

يقة كالاهان عم و'سمطقالله 0 

نسبة إلى ج .ر .كالاهان .1853  1918-‏ مقطقللة 1.1.0 » 

طبيب أسنان أمريكى . 

بقة لتنظيف قناة الجذر يستعمل فيها حامض الكبريتيك 

ليساعد على فتح وتوسيع القناة » وتفتيت لب السن المتعفن . 
تصلب جلدي - دَشبذ عظمي 
املووسا عدن قله ست للسك انه أو الفط اذ 

التهيّج المستمر لهذه المنطقة . 

ل 

1- نسيج ترميمي يترسب حول نهايتي العظم المكسور وهو 
نوع رديمي من عظم جديد » يبتدئ بشكل رخو ء ثم 
يتصلب ويدشبذ العظم الجديد ليمنع حركة الأجزاء 
المكسورة . 

2- تج موضعي في الطبقة القرية للسيج الظهاري الذي 
تعرّض للضغط والاحتكاك . 

قحف .قمّة الجمجمة ء قمة القتحف 
1- غطاء الجمجمة(مته 51611) . القّبة القحفية لةتصمت) 


يه 


10نلة1» أو صدفة الخمعمة (لمتاتصهمه 0 قطعده») : 
2- قمّة الجمجمة المتكونة من العظم الجبهي » والعظم 
الجداري » والعظم القذالي. 


دمناءء زمتام كخلاء00210) 


حمتاوناطتلةء 


وتاءمتللدء - دترعءمتلةهء 


كتالليء - 2110517 


517للة» - عتطللدء 


ل - متتسو كلد 
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قّناة توجد عرضا في قاع الحفرة اللقمية »يمر بها وريد من 


القّناةالسنية لمعل , لقصسىةء 


أبة قّناة من القنوات في الفك العلوي أوالفك السفلي » 
الى يجريها وغاء دموئ أو عضن لتفنية الأستان.. القدوات 
السدية العليا تكون بالفك العلوي + والقنؤات السينية 
السفلى » وتكون بالفك السقلي. 


قُنبّة عاجية علناطنة لمستامعل - لمستامعل , لقسىء 


قناةغربالية لتمصسطاء , لقصسى 


قَناة بين العظم الغربالي والعظم الجبهي , يمر خلالها العصب 
الغربالي الخلفي والعصب الأنفي الهدبي والأوعية الغربالية . 


القّناة السمعية الخارجية 17مغنامتتة لممعا, لقصدةء 
قّناةوجهية لدتعج؟ , لقسىء 


قناة تمتد من الجزء الصخري من العظم الصدغي إلى الثقبة 


أداة حَشو القّناة 211 لقصدء 
قَّئاة حنكية كبيرة عستاهلهم تدمع , لحصسةء 


قّناة تمر من الحفرة الحنكية الجناحية إلى الثقبة الحنكية 

الكبيرة خلال الجدار الجانبي للحفرة الأنفية » بين الفك 

العلوي والعظم الحنكي » ويمر خلالها الشريان الحنكي 

الكبير والعصب الحنكى الكبير. 
كناة رسينة :كنال مقودية: 

قناة الحبل السني 

قّناة تمر خلال العظم السنخي » يوجد فيها رسن السن 

(حزمة النسيج الضام التي تربط جريب السن الدائمة إلى اللّثة 

المحيطة) . 
قّناة هيرشفيلد - 
القّناة المغذية 
القناة الزجاجية . القّناة الهيالينية 


:تق[ناع1222ءطناع , لقطدء 


221 أدطعض انتم ح 10'5اعلطء كتلط , لفسدء 


40 , لفصسةء 


القّناة تحت اللسانية - لم أتعاصة - [ودوماع مقط , لفصسىء 
القّئاة اللقمية الأمامية تفصق عند[ نجل0صمء 
القّناة القاطعة ا أوأعدز , لحصسدء 
قناة تمتد من الحفرة القاطعة إلى قاع الحفرة الأنفية . 
ثّناة سنخية سفلية تتقامء؟21 لامع كص , لتفسى 
كنا سنية سفلية لمامعل ««متعكصا , لفسى 
القّناة تحت الححاجية لمغتطم كص , لقصدء 


أحد الممرا ات من الأثلام تحت الحجاجية إلى الثقبة تحت 
الحجاجية في الفك العلوي ء يمر عبرها الشرايين تحت 
الحجاجية والأعصاب تحت الحجاجية . 


(في تشريح) : أنبوب ضيّق أو قناة يكون عادة داخل العظم ؛ 
بعض أنواع القنوات هي القناة المقربة (لقصوء ماع00 ش6) » 
القناة السنخية (لهصقء مهامعكله) . 
(في طب الأسنان) : مم رأنبوبى أومجرى داخل السن » 
بمتلى عادة بالنسيج التي 0 

قناة ثانوية ». قناة إضافية 266655017 و لقصدء 
فرع من قناة الجذر الرئيسية » توجد غالبا في النصف الذروي 
من جذور الأسنان أو في منطقة تشعب الجذور. 


قناةغذائية تامع تطلة , لقصدء 
قناة سنخية . قناة تفصق لفأاصعل - عتقامء؟21 , لقسى 


0 عا ١‏ د 5 
دردرية- قناة سنية 
قناة سنخية سنية لداخصع100م2176 , لقسى 


مصطلح قديم قناة السنية([قصهه لمغصمء12) . 


القناة الثُقمية الأمامية- - ده1 لصم “اتمتتعاصة , لفصسىء 
القناة تحت اللسانية لقصق 1010 :يلصم «امعاصة 


لقصةء [د55ه16اع 1500 
بمر للعصب تحت اللساني . خلال العظم القذالي ؛ تُسمى 
أيضاً : القناة تحت اللسان (لهصهء [دودهاعمم:119) . 

القناة الحنكية الأمامية - القناة 

الحنكية العظى 

قناة تمر من الحفرة الجناحية الحنكية إلى الثقبة الحنكية 
الكبيرة » في الجدار الجانبي للتجويف الأنفي » بين عظم 
الفك العلوي وعظم الحنك عيمربهاالعصب والشريان 
الحنكيين الأعظمين . 

القّناة السمعية 

قَناةولادية » مجرى ولادي 

قّناة المندقية القصير ة وكناناع 0 مسالط , لقصدء 
مصطلح يُستعمل لوصف جذر سن غير مكتملة التكوين أو 
النمو . حيث يكون الثلث الذروي لقناة الجذر أوسع في 
قطرة من الجزء التاجي الذي يعلوه : 

القّناة السباتية مه , لقصىء 
ممر أو قّناة في الجزء الصخري للعظم الصدغي » يمر خلاله 
الشريان السباتي الغائر . 

القّناة المخية الشوكية 

قّناة دورانية - قّناة 


4 5 
مغعديه 


- 2121م 101تمع )دمر لفصيء 


تفصق عستأقلدم “إعاوءع 


15 2110116017 - 20016017 , لقصطيء 


طاعتاط , لحصسيء 


لقطام1<05اءئعء , لفصسدء 
لدع ر لقي 


لفصةء أغدع امد < 17م جلسعندك , لفسدء 


عن[ جل0دصمق لفسدء 


كنا لقّمانية » قناة شبه اللقمة 


1010 , لقي 
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قّناة الفك العلوى - الثقبة 


- 11217ن:222 :تناع متاك , لحصدء 


العظمية المدورة الوتدية م 0" لاعطنة01] 
112115 05515 
القّناة الفقارية لقناطعامء؟ رلقصةء 


القّئاة الحسجاجية الوجنية - 
القّناة الححاجية العذارية 
الوجهي والفرع الصدغي للعصب الوجني . 


2 1 ا 
قناة وجنية صدغية - 


لما1ط27502226160-01 , لفصسيء 


- 0121 278501221606612 ر لقطدء 


ادا ل ا نعم وعدي 8 
ثقبه وجنيه صدعيه 21011220121 1013122113 


قنيات (لاتينية) تلسعتتقصةء 
قُنيّات عاجية دعلقامعل تلسعتلفقسىء 
قنيّة »قّناة صغيرة (لانينية) كنلساءتلقصدةء 


مر أنبوبي شديد الضيق يوجد في العظم . قناة دقيقة يمر فيها 
السائل النسيجى . 
فنية سنية » قنية ا كتلةامعل كسلسعتتفسى 
قّئاة من القنوات الدقيقة التى تحمل داخلها نتوءات أرومات 
الملاط . أثناء تكون الملاط . " 
قّناةدمعية كتلمسستعد1! كسلسعتتفسيى 
قَناة كتلقصةء 
عصب القّناة الجناحية 
انظر جدول الأعصاب (وع لهل . 


إسفنجي . مُسامي , شبكي 
ذو تركيب شبكي » ذوتركيب إسفنجي ؛ يطلق على النسيج 
العظمي: 

عظم إسفن 

سرطان 
نموخبيث ينشأمن الخلايا الظهارية يستعمل هذا المصطلح 
بكثرة لوصف كل الأورام الخبيثة . 


217 , 7117950101 كتلقطدء 


5ا10لاع 02 


202 570287 2 عصوط كام لاععصدةء 


601161 


خلية سرطانية لاءء «ععصةء 

سرطان الفك 301( , “تعع طق 

سرطان الشفة متا , “فعضي 

سرطان اللسان 8106 0)] , “تععطق 

سرطانى 5كا0لاء 0126 
متعلق بالسرطان #ععمون) . 

تقرح »قفرحة مواتية »أكلة. قارحة تامع ططق 
قُرحة غنغرينية . 

قارحة أنفية 225 تلتانتعطقء 


غنغرينة للغشاء الخاطي للأنف . 


قّناة مابين السنية - 
قّناة مغذية 

القّناة السمعية الداخلية 

القّناة الدمعية 

القّئاة النكية الصغيرة 
إحدى تفرعات القّناة الحنكية الكبيرة » وتحمل تفرعات من 
الأوعية الحنكية الكبيرة إلى أنسجة الحنك الرخو . 

قّناة الفك السفلي - القّناة السنيّة 


و 


لقضق أغدع أ تاد ج لمأاصعل0عاص1 , لفصسدء 
210160177 91 عاضا , لفسدء 


لمستمعة1 , لحصسيء 


عستأهلهم تاعدوع1 , لتحسدء 


- :22220110121 , تقد 


السفلية تفصق لمندعل “امتعكسز 
قّناة الفك العلوى - ننه التتقجد , تفسىء 
القّناة السنية العلود بة تفصق لدأدعل “دمتء مهمد 


القّناة الأنفية الدمعية 
القّناة التي تحوي الجرى الأنفي الدمعي . 


2121 ةتد225012 , لقصسدء 


القّناة الأنفية الحنكية عستا قلدممكهط , لقصدء 
أحد الممرات من الحُفرة الأنفية إلى الحنك » عادة ما تكون 
مقفلة عند الرجل . 

القّناة العصبية لماعم , لقصدء 

القّناة المغذية -- لقص 10'5عءلطءكتتظ - اسمع انه , تفسى 


قّناة هي رشفيلد 

واحدة من القنوات الأنبوبية أو الأثلام التي توجد في بنية 
العظم السّتخي للفك العلوي والفك السفلي تمرخلالها 
شبكة الأوعية الدموية . 


قّناة العصب البصر يِ عنامه , لفسىء 
قناة حنكية عستأقلهم , لقصسىء 
قناة تلغيو مية » مجرى لعو مى [د2ع121725م , لفسسدةء 
قناة لُقمية خلفية 1 :0312م *املمء]05م , لفصدةء 


قّناة توجد عرضاً في قاع الحفرة اللقمية يمر بها وريد من 
الجيب الوريدي المستعرض . 


القّناة الحنكية الخلفية - - عسمأقلهم “امتعادمم , لحقصسدةء 
القّناة الحنكية الصغرى تفصق عستتقلهم ععووع1 


أحد فروع القّناة الحنكية العظمي » وهي تنقل فروع الأوعية 
الحنكية العظمى إلى أنسجة الحنك الرخو. 


القّتاة الجناحية الحنكية - - عستمهلدممع :عام , لحصدء 
قّناة حنكية خلفية تفصق عستاهلهم “امتعؤومم 


قناةلبية - قّناةالجذر 
قئاة جذرية - قّناة لبية 
قّناة تحتوي على لب السن ماراً من خلال جذر السن إلى 
| ا 
قّناة شوكية 


تفصق ]001 - مانام , لحصيء 


لقحطقء مانام - غ004 , تسد 


لحسصامه؟ , تهسدء 
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حالة التسنين غير الدائم » يقع وحشي القاطع الجانبي وإنسي 
الرحى الأولى المؤقتة »في كل ربع من القوس السنية . في 
الإثغار الدائم يقع وحشي للقاطع الجانبي » وإنسي 
الضاحكة الأولى الدائمة في كل ربع من القوس السنية . 
وهو معد لتقطيع وتمزيق الطعام . الناب العلوي الدائم هو 
أطول الأسنان . من المهم الحافظة على الأنياب في الفم من 
أجل الناحية الوظيفية والجمالية أو كلتيهما » وذلك بسبب 
وضع الناب في القوس السنية وطول جذره يطلق عليه اسم 
سن العين (طامم) ©(8) . يميل تاج الناب السفلى تجاه 
اللسان . تبدأ الأنياب المؤقنة (اللبنية) بالتَكلّس قبل 
الولادة » وتَبِرْغْ في الفم بعد حوالي 18 شهر . تتم عملية 
التَكلّس عادة بعد سنتين ونصف وتبدأالجذور فى 
الامتصاص بعمر 7 سنوات » قبل سقوطها فى السنة 12 . تبدأ 
الأنياب الدائمة بالتَكلّس عند 5-4 شهور وتّبزغ في الفم 
كاملة فى سن 12-10 سنة . 
انفصال إطباقي نابي 
انظر . . إطباق ذو حماية بالناب » إطباق واقي بالناب 


(0ه1كتتاءه0 0عاعع ]0م -عصتصةن0)) . 


50 عستدسةء 


بارزة نابية ؛ بروز نابى » شامخة نابية » عع صتصص عستسيء 
مرتفع عظمي في الفك العلوي يغطي جذر الناب . منحنى 
مقوس ظاهر من العظم والنسيج الرخو » يغطي جذور 
الأنياب العلوية » وينشأ نتيجة لكبر حجم جذر الناب » 
على دعم الشفة العلوية على جانبي المتّخَرِين (الفتحات 
الأنفية). 1 

حفرة نابية . ثُقرة نابية 
منخفض على السطح الخارجي للفك العلوي خلف 

الارشاد النابى ‏ دليل نابى 
عبارة مختصرة لوصف الأسنان المستخدمة كدليل إطباقي » 
في حالة عدم إطباق الأسنان «اللاانطباق » . أثناء الانزلاق 
الجانبى » والمتعلق بحركة الفكين . فى حالة الانزلاق 
الجانبي » على الجانب العامل » يلامس السطح الوحشي 
الوجهي للناب السفلي . السطح الإنسي اللساني للناب 
العلوي حينما يتحرك الفك السفلي جانبياً » مُسبباً عدم 
إطباق للأسنان الأخرى .انظر . .إطباق ذو حماية نابية » 


إطباق ذو وقاية نابية («هأوساءءه 0عاءع101م -عصتصهن0) . 


2 عتتدرةقء 


51110212 عستصةء 


قارحة الفم 8 - 01:15 تفصق 
التهاب الفم الغنغريني ؛ غلغرينة الفم طاداه]/3) 
(عمعتدوهدع ؛ وتبدأ بالغشاء ا لخاطى بالخد أو باللثة. يمكن أن 
تمتدإلى الأنسجة الوجهية . 8 الحدوث في الأطفال 
الواهنين. 

شمع كانديليلاء شمع الفربيون 

اللبيضة - طوقيّات . فُطور 
جنس من الفُطريات الجرثومية الممرضة » شبيه الخميرة » 
حتينات داء المبّيضات (01013515مق2) أو داء الطوقيّات 
(5أقةنائهه8/1) أو داء السلاق (طونامط1) » يَسمَّى أيضا 
الطوقية (112نهه810) . 

الميّضمَّة البيضاء 
أكثر الأنواع شيوعا حيث تسبب داء الِْيَمنّات وهناك أنواع 
أخرى من الْبِيّضات يكن أن تسببه . 

داء الطلوان الْمْبَيَضي 


داء الْميِيّضّات . السلاق 


9 جالتاعل0ةء 


لتلتسممم - 05نل0سسةء 


ك1 105ل0طقء 


دلكلدامرمكلتاع1 لملتلصدء 
- كاكةألتدممط ح كأمدتلتلصدء 
تغط 
عدوى حاذة أو مزمنه نتيجة للإصابة بنوع من فطر 
المبُيَضات البيض شبيه الخميرة تصيب الأغشية المخاطية 
ومظاهره الفموية آفات بيضاء سرعان ما تتقشر تاركة أسطحاً 
نازفة » كمافي السلاق الفموي أو التهاب الفرج والمهبل » 
وبمكن أيضا أن يصيب الجلد » والقلب ء أو الرئتين . 
داء نيمات التدنسجي عناكدامناء مقط عتصسوستطك ,متمدتلتلسيى 
المزمن 
داء الْبيَضْمَات الحامى 
ذم الات السو 
عدوى الفم بِالْبَيّضَات البيضاء يمكن أن تترافق مع الحالات 
المزمنه قبل السرطانية. 
داء الْمسَيَضمّات الغشائى الكاذب 
الفموي الحاد - سلاق 
داء المنْيَضَّات 
داء المبَيَضمَاتَ الضمور الحاد عنطم م2 عأدعة ,كتوملتلصدء 


0 


سمعه 


22011013515 5 


0121 , 1015515ل0طدء 


22111 0121 , 1013515لطقء 
طكتناتتط) - كتاقطة:7 اصع د00 ناء5م 


هع - 100515ل0طقء 


2001م 

ناب عستسةء 
السن الثشالثة من خط الوسط فى التسنين الأولى 
والعسلن لعن + شل السردن لمن ماروا يي 1 
لاما نت وسح شري دري هلخادو در اساسا وري 
تسينا » وارتفاع لساني لثوي ظاهر في التسنين الدائم ؟ في 
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نابض عتلي »نايبض كابوا لي كسترمء عع رعلتاسىء 
1- قُبّعةء ئلنسوة مهو 
تعبير عامي ؛ يطلق على التاج كمصطلح آخر » يستخدم 
حينما يغطى تاج السن الطبيعية بغطاء كُلَي أو جزئي . 
2 - قمة . غطاء يحمي نسيج 
أيه مادة أو بنية » تغطي اللّب المكشوف للسن . 
تاج ذوكّلنسوة - تاج قَشري 
تُبّعة التاج .غطاء التاج 
تُبّعة الميناء . غطاء مينائي 
الميناء الذي يل قن اكليم الس النامية 
غطاء معدني 1 


0مك لاعطد - تلمك مرىء 
0 رو 22© 


اعسهمم , مروء 


لها2: , مدء 
غطاء بلاتيني . قبعة بلاتينية 
غطاء الل »قلنسوة اللب ملنام , مىء 
فُرص مُعدني أو بلاستيكي أو مادة كيميائية يُخطى بها الل 
المكشوف . 
غطاء الرأس . غطاء 
الجمجمة - قمة الجمحمة ٠‏ قمة القحف 
جبيرة قلنسوية 
جبيرة سنية معدنية مصبوبة » أو جبيرة أكريليكية راتينية » 
تتبن 16 2 تيجان الأسنان الطبيعية و ا 


1 , موه 


0ه - 2192:2193 - ااتكاد , ردء 


أستامه مردء 


0 7 ا 
0ك 5 و رس 
غطاء مطر فق »غطاء يشكل بالتطريق 0 , مرة؟ 
تغطية مباشرة أعع تل , عستمميء 


تغطية لَب السن المكشوف بضماد طبي في محاولة للحفاظ 
على حيويته » والتغطية المباشرة تعمل بشكل فعال في حال 
الانكشاف الآلى للب السن وعندما تكون الأسنان حديثة 
البزوغ «الأسنان الفتية . 
تغطية غير مباشرة 
يوضع هيدروكسيد الكالسيوم أو أكسيد الزنك 
زالوجتول »قوق سطلقة مقر من العاج القخر + ويك مرو 
فترة تتراوح بين 6 إلى 12 أسبوعاً »يرفع العاج التَخَّر 
المشبقي . يتوقع حدوث عملية التكلّس » أي عودة التمعدن 
للأنسجة المتأئرة بالتسوس من العاج (هذه العملية مثيرة 


أع12011:2 , عسامميء 


للجدل) . 
قُدر ة»سّعةءطاقة جع همه 
قُدر ةالصّد. قُدر ةَ التنظيم عست أكتاط , باعدمرةء 


متلازمة كابدبون و - 10ر5 5*غدمجرع لم03 


تكو 3 العاج » سوء تنسج العاج عا رطا دأوعدعع مستاصعل 


21151 ت 2211516 عستسقء 


العضلة النابية - العضلة الرافعة 
لزاوية الفم 
تمفصل الأسنان ذو الحماية صمنغهلتعتاسة 0عاءء01:م -عصتصىفى 
الاية + [طباق ذوتوقاية نابي 
انظر ..إطباق ذو حماية نابية 0عاءة0]6:م-عستصمه0) 
(مهاكتاعه0 . 
إطباق ذو وقاية نابية 
إطباق يشكل الناب منفرداً كدليل لعدم انطباق الأسنان في 
حالة الانزلاق الإطباقي الجانبي (151650 تام 1عاهآ) . 


015 للتاعطتة 1272601 


03 0ع1ع01:0]6 -عطلميء 


إطباق رافع ع5 عصتصدء 
خراج المسافة النابية ودعءو26 ععهمه عصتصدء 
أنياب أسنان نابية طاعء) عصتصىء 
ناب »سن نابية طامه) عستصةء 


سن ذات حدبة واحدة » تماثل أسنان الكلاب » توجد بين 
القاطع الجانبي والضاحك الأول. ويوجد ناب واحد في كل 
ربع من القوس السنية في الأسنان اللّبنئية والدائمة . 
نابى الشكل 
يتك الاب أوقي سو نالية» 
العضلة النابية - 
العضلة رافعة زاوية الفم 
قارحة ء تآكل الفم - 
اليا جاح تلاج 
فرح الفم والشفتين خصوصا (مصطلح قديم) . 
قارحة ة الفم » قرحةقلاعية “لعع1نا كتامطاطمة - عتدهد علص 
أنبوبة رفيعة صلبة » أو شبه صلبة من المعدن أو الزجاج أو 
البلاستيك أو إبرة غير حادة بمكن إدخالها في قناة أو حفرة 
أو وعاء دموي داخل الجسم لبزل السوائل خارج الجسم . 
خط صماخى 2 قى .» خط صماخى عصنا تمدع سمطاسيء 
ا بي مولي . 
خط انوا وين ترق أو اقل شين كاتني لزارية العين 
الجانبية» ومجرى السمع الظاهر « الصماخ 3 
لحاظ » مآق »موق (ج :آماق ,. أمواق) 
1- عثتّلة . كابول 
2- دعامة ناتئة مثبتة من طرف واحد 
جسر كابولي » جسرعتلي 
صفيحة جزئية ثابتة أوجسر له دعمة واحدة ملاصقة للمنطقة 
درداء »أي جسر متّبت من طرفه بالسن الداعمة والطرف 
الآحر يستند على الحيد أو الارتفاع السنخي الأدرد . 


دمكتستسةء 


تلتاعطتة 1282]01 > كتتاستصدء 


115 كتتامطاطمة - تتععلصيء 


قلتناصقه - فلناسدسةء 


كتتطاسةء 


ماع كتلقاصة - عع لقاصق - مرعتوع 1تامس3ء 


211015 *دع1149أطقء 
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كساممصة» 
1- طريقة أوأسلوب لتغطية لَب مكشوف ‏ لحمايته من 
المهيجات وتحفيزه على الالتئام . 
2-تسمية عامية للتنويج . انظر غطاء (08) . 
تغطيةاللب 
محفظة ءغلاف ( لاتينية ) 
م 2 ظىي 
متعلق باحفظة المحيطة بالمفصل . 
انظر التحام (ممأوعطلة) » التحام محفظي كه اتاوصة0)) 
(مم1اوعط0ة . 
الرباط المحفظى 
الترباةالمحنظ للبتضل 
الصدغى الفكى 
رباظ يغلف الغشاء الزلالي العلوي والسفلي للمفصل 
الصدغى الفكى السفلى . 
سف ار ل ا للك 
1- الغلاف الليفي » أو الغلاف الغشائي الذي يغطي عضواً 
أو جزءاً من عضو . 
2- غلاف خارجي قابل للذوبان ويحتوي على الدواء . 
3 - الرباط ال حيط بالمفصل » كما في حالة المفصل الفكي 
الصدغي. ١‏ 
4 -وعاء مواد الحشو التي تمزج آليا. 
محفظة الأملغم , مُضغوطة الأملغم 
محفظة مينائية » كبسولة مينائية - 


م لية تقب 


ملنام , قصتممةء 

.م2»© - عاتاومة» - ولتاومدء 
لللتاكمةء) 

15 :31[تاكمد) 


انماع تدعا “تحتلتادمردء 


1131 رااعصدع!! «تداتاكميء 


عاتاومةء) 


21 , علتاومرةء 


- 1[ع22ه2ء , علتاومةء 


فشي ة مينائية عاعتانه اعسمي 
محفظةالمفصل أستمزل رعلسسوميء 
محفظة أنفية لدكقه , علناكمرةء 
البنية العُضروفية حول التجويف الأنفي الجنيني . 
محفظة ذات محتويات متناسبة وموم , علناومقء 


هَرَارْ الملحفظة . هراز الملضغوطة دمغ ندطذ؟ علتومدةء 
3 0 و - 5 7 5 
الكبسولة . 


نزع المحفظة . استئصال المحفظة 27مغاع» لآناومرة» 
التهاب المحفظة كتاتلسدمصةء 
التهاب المحفظة والأربطة الحفظية المصاحبة أو أربطة القرص 

استجابة لتهيج أو مرض . 


التهاب محفظى لاصق ع"اأمعط20 ,كتعتلتومدء 
المفصل وانتفاخ الأغشية الزلالية أثناء حالة التهاب المفصل . 


نسبة إلى س .كابدبون » 1867 - 1917 ٠‏ غمهمعلمة0.0 » 
طبيب أسنان فرنسي . 
شّعري »دقيق , شّعيري 
1- مصطلح يُستعمل لوصف أي أنبوب فائق الدقة . 
2- أحد الأوعية الدموية فائقة الدقة التي يتكون جدارها من 
خلية واحدة » يصل مابين الشرينات والوريدات . توجد 
الشتُغيرات الدموية على شكل شيكة كنيفة تُنطي جميع 
أنحاء الجسم لتسهيل تبادل المغذيات ونواتح الفضلات 
ومواد أخرى » بين سائل الأوعية الدموية وخلايا النسيج 
ال حيط بها من خلال جدرانها شبه النفوذة . تتكون جدران 
الشعيرات الدموية من طبقة واحدة من الخلايا الظهارية 
تعرف بالخلايا البطانية تسمح بمرور كُريات الدم البيضاء 
في حالة حدوث التهاب . 
فعل شَعْري 
فَعل يجعل سطح السائل في الأنبوب إما أن يرتفع أو 
ينخفض . معتمداً على مدى لصوقية » أو تماسك جزيئات 
السائل . فكلما كان تماسك الجزيئات أكثر كلما ارتفع سطح 
السائل » وكلما كان تماسك الجزيئات أقل كلما التصق 
بجدران الأنبوب الذي يحتويه وانخفض سطح السائل . 
يسمى أيضاً الجذب الشعري (0ماعممع))ة تصهللتمه0) » 
الخاصة الشعرية » أو الجاذبية الشعرية (ضنعة11اجة©) . 


0 7اتتقللتميء 


اتقللامةء 


دمناع2 «تمللامدء 


جَذْب شّعري 
حالة تنتج عن التوتر السطحي تسبب ارتفاعاً أو انخفاضاً 
لسطح السائل الملاصق لسطح صلب . انظر الفعل الشعري 


(ممتاعة تجتقللتمةن0) . 

هشاشة شعر ية لاتلئعة"] جتمللتمدء 
هشاشة الأوعية الشعرية . 

تَزْ ف شعر يِ 0ه «تقللتمةء 
النزف من وعاء شّعري أو أوعية شعرية »تتميز بالتر . 

أوعية دمود ية شعر ية كاعدوء؟ تودهللتمةء 


1-لقمة 
و ع 
2- رؤيس ( رأس صغير ) » رؤيس العضد . 
1-لقمة 
تو 3 عظمى مفصلى (106006اء 2308 اتاعتاتة نزده8) . 
و 5 
2- رؤيس 
رأس صغير (820ط 1لهدد8) . 
لقمة الفك السفلي . رؤيس الفك 
السفلى 
الرأس المفصلى للفك السفلى ء لُقمة الفك السفلى 


(ع071دمء تتم انط تلطة]/8) . 


تمق - سسطاءغزمدء 


لسسلاءغ تمده - دمسلتكتمدء 


111 تسسسالتكاميةء 
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السكاكر » وعديد السكاريد » ومتغاير السكاريدو هي منبع 
فوري ومباشر للطاقة حينما يهضم الطعام. السكاكر 
الأحادية سكريات بسيطة تشمل الجلوكوز (يسمى أيضاً 
دكستروز) » والفركتوز (يُسمى أيضاً ليقولوز) . يُهضم 
الجالكتوز اللاكتوز . السكاكر الثنائية وتشمل السكروز » 
والمالتوز » واللاكتوزء تحتوي معظم الفواكة والخضروات 
على بعض السكريات الطبيعية . توجد النشويات في 
القمح » والرز » والبطاطس. 
حمض الكربوليك 

حمض سام » كاوي يستقطر من قطران الفحم » أو ينتج 
صناعياً ويُستعملٌ كمادة مُطهّرة مانعة للعفونة ومانعة 
للإنتان. حمض الكربوليك النقي يسمَى أيضاً . .فينول 
(01ههنم) » اسمّمْمل في الماضي لقتل الجرائي واليكفيزيا 
المتواجدة في الحفر التخَرة . 
راتين مشبع بالفينول 

ضماد مهدّيء ومطهّر مضاد للعفونة » يُستعمل لإزالة الألم 
النَاتج عن انكشاف لَب السن . ويحتوي على مزيج من 
الفينول » والكحول الراتينى » وأحياناً أكسيد الزنك وألياف 
القطن الطبي . 
كربون ٠»‏ فحم 
عنصر غير معدني رباعي التعادل عدده الذري 6 » ووزنه 
الذري 01 تويك الفحم بشكل نقي في الماس » 
والجرافيت » ويدخل في مكونات كل الأنسجة الحية » 
ويوجد في الجو كثاني أكسيد الكريوة 

الكربون ضروري للعمليات الكيميائية بالجسم . يشترك في 
كثير من عمليات البناء الأيضي وكعنصر من عتاصر 
الكربوهيدرات » والأحماض الأمينية » وثلاثي الجلسرين » 
والحامض النووي الريبوزي وحمض الديوكسي 
ريبوينوكليك وكثير من مركباته الأخرى . 
كُتلة فحمية (كربونية) 

كتلة من الفحم النباتي أو الكربون المضغوط » صممت 
ليوضع عليها الأجزاء المعدنية المراد لحامها أو انصهارها . 
ثاني أكسيد الكربون 
غاز عديم اللون والرائحة يمثل الناتم الأخير للتنفس ؛ تحمله 
الكربونات في بلازما الدم ويّترك الجسم عن طريق الرئتين 
إلى الجو الدارجي . في حالته الصلبة يمكن أن يستعمل ثاني 
أكسيد الكربون المشلج ككاوأو حارق (عتامتمقطءو8) » 
وكطريقة لاختبار حيوية الأسنان ؟ يُعتبر ثانيً أكسيد الكربون 
عاملاًمهماً لفزيولوجية التنفس . تحث أية زيادة لثاني 
أكسيد الكربون في الدم الجهاز العصبي الذي يتحكم فيه 


10 عناآمطعروء 


زوع 011260طردء 


ممطعرقء 


2101 تامطعروء 


010210 تمطترةء 


رفو المحفظة . تَدردِ يزالملحفظة . خياطة "تفده 1تدمرةء 
0 1 فد 7 


شق المحفّظة » استعصال المحفّظة بضع "نم0 1تاومرة» 
المحفظة 
الفتح الجراحي لحفظة المفصل . 
ر أس أنامرةء 
رأس الفك السفلى لقمة الفك السفلى ‏ عهاناطانلصقصد غتاصىء 
حدبة كارا ابللي 1 دركك ككتلاءط همون 


نتسبة ]لك ع اس كسا رات لان 1287-:1842 
(1ااءطديةت.©.6) » طبيب أسنان نمساوي . 
حَدبة إضافية أو زائدة توجد على السطح الإنسي الحنكي 
لبعض الأرحاء الأولى العلوية الدائمة والأرحاء الثانية العلوية 
المؤقتة بالفك العلوي. 
حديبة كارابللى 
حديبة صغيرة توجد أحيانا على السطح اللساني للرحى 
العلوية ؛؟ وهي صفة وراثية . 
قيراط أل 
1- وحدة وزن للذهب والحجارة الكرية . 


علع طن ك'تللعطة::21 0 


2 جزء من 24 جزءا . 
- لقياس تّقاوة الذهب : الذهب النقى يكون عبارة عن 24 
ا 1 
-القيراط للسبيكة » يرجع إلى عدد أجزاء الذهب في 
السبيكة من 24 جزءاً » مثال :22 قيراط من الذهب أي 
2 جزءاً من الذهب و جزآن من معادن أخرى ؛أما24 
قيراط فهو ذهب تَقَى . انظر أيضاً درجة نقاوة الذهب 
(ووعمعماط) . ١‏ 
- لقياس وزن الحجارة الكريمة (1 قيراط -200 
ملليجرام) . 
الكربيد علأطضرقء 
مركب من الكربون وأحد المعادن الأخرى . 
كربوهيدرات » سكريات 
مادة عضوية تحتوي الكربون والهيدروجين والأكسيجين » 
ويدخل ضمن هذه الجموعة : السكر والنشا والدكسترين 
والسيليولوز » وهي من أنواع الطعام الذي يولد طاقة 
وحرارة ؛ مركب يحتوي على الكربون » والهيدروجين » 
والأكسجين حيث تكون نسبة الهيدروجين والأوكسيجين 
عادة تمائلة لنسبتهما فى الماء » أي 2 .ويمكن تصنيفه إلى 
سكاكر أحادية » وسكاكر ثنائية » وسكاكر ثلاثية » ومتعدد 


12ل تطمطتتةء 
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سير طُِ » تولّد السرطان وأععدعع مسعدء 
مكون السرطان .» مو لد السرطان . مسرطن ‏ عنتمعءومسمقوضىء 
سرطانة » ورم سرطان » سرطان ظهارى مسمسع سق 


ورم ظهاري خبيث يسبب عادة نقائل . انظر سرطانة »ورم 
خبيث (7عع0هن) . 
سرطانة شعية عتستاعة , مسامسعضسيةء 
نوع من سرطانة الخلايا القاعدية يصيب الوجه » والأسطح 
المكشوفة من الجسم ٠‏ بسبب التعرض المباشر والمستمر لفترة 
طويلة لأشعة الشمس . 
سرطانة غدانية كيسية 
ورم ظهاري خبيث في الْدد اللُعابية يشمل الخلايا العضلية 
الظهارية » والخلايا المبطنة للقّتاة . 
سرطانة سنخية 
سرطانة الخلايا القاعدية 
سرطانة موضعية خبيثة تنشأ من طبقة الخلايا القاعدية الظهارية . 


751 2062010 , ملامساععردء 


21760121 , 2امطاعتريء 


لاءء لوكهط , 22م تطاعضدء 


سرطانة بشرانية تع لتم , مسسامسععمةء 
نوع من السرطانة ينشأ من الخلايا الظهارية الحرشفية المطبقة » 
ويمكن تقسيمه إلى عدة أصناف متباينة . 
سرطانة لابدة - سرطانة بين تكتى ص مسامسء ند 
الخلايا الظهارية مسمس سه لمتاعط) تمع مامز 


مصطلح يطلق على آفات الغشاء المخاطي المشابهة للظهارة » 
وبمتد سوء التقرن فيه إلى جميع طبقات الخلايا الظهارية 


سرطانة بين الخلايا الظهارية  -‏ - لهتاغط)أمرعة "صا , مسمسقوسيى 
سرطانة لابدة تالو ص مسامسء ترد 

سرطانة شرا انية مخاطية 11601 , للامسلععرةء 
ورم خبيث » يشمل الخلايا الحرشفية » والخلايا مفرزة اخاط 
في الغدد اللّعابية. 


سرطانة الحافة السنخية 
سرطانة الغار (الجيب) 
0 طانة الغشاء المخاطى الشدقى 22016052 لوععتاط 01 فتتامسلء نرق 


1105 عتهامء؟21 01 22م تاعتددء 


©2111101112 01 


سر طانة اللثة مع ]0 للامساعسرى 
تبسر طانة الشفة عمثا 01 مسامساعسريء 
سق طانةالحنك )هلهم ]0 للامساعسريء 
سرطانة اللسان عنا8 0 01 حلنامسء ترق 


سرطانة الخلايا المغزلية 
شكل مختلف من السرطانة حرشفية الخلايا تسمى خطأ 
سّاركومة(2هه:58) أو ساركومة سرطانية 
(081512053560112)) بسبب الخلايا الورمية مغزلية الشكل . 


لاع-016طام؟ , مسسمساعضسدء 


مركز التنفس في الخ .على زيادة مُعدل التنفس . بهذا 
الفعل يزيد تّدفق الأكسجين ويقل ثاني أكسيد الكربون حتى 
تعود كميته في الدم إلى المعدل الطبيعي . 
واصمة كربونية “مسجل كر بوني » مُعلّم عاع ءا تقخم مامطترقء 
لعصيي القهاز الس اوري الدريع تحمل زا 
جرافيتي مثبت في مغزل الممساح لتعيين خط المسح (علو 
الجيط) على السن الداعمة للمثال أو القالب المراد مسحه . 
ورَّق كربون للتعليم 
عمود كربون للتعليم 
أحادي أكسيد الكربون 
غازسام عديم اللون يخرج من عادم السيارات . يمنع 
التبادل الطبيعى لثانى أكسيد الكربون والأوكسجين أثناء 
عملية اقفن جص بتهولة براشطلة خاضا اليم الميزاء 
لتكوين الكربوكسيهيموجلوبين . 
فولاذ كربوني » فولاذ فحمي 
كاربورندم .سامور 
مادة ساحلة تحتوي على كربيد السيليكون مع الصّلصال أو 
مادة أخرى . يقع ترتيبها من حيث الصلابة أو القساوة بعد 
الماس . ويمكن الحصول عليها بدرجات مختلفة من 
النعومة » من فائق النعومة إلى الخشن . يثبت بواسطة مادة 
رابطة على دواليب ساحلة أو أقراص ساحلة . 
و ص سامور اول ستتمستتدوطعةء ح عكتل تسسمستختمطضهدء 


0221 12221121125 تامطتعردء 
00 ع دكا تددج تامطعردء 


2201000 تامطترةء 


[عع)5 تمطعروء 


60101 


ر أس سامور أسلمم تسسمستختمطسريء 
دولاب سامور 
عجينة كرب وكسيميثيل 
سيليولوز هلامية 
عجينة قادرة على الالتصاق بمخاطية الفم » تُستعمل لإضافة 
حماية آلية لها » وكحامل لأدوية موضعية . 
جَمّرة حميدة ء دمل » الجمرة 
عدوى بالمكورات السبحية للغُدد العرقية أوبصيلات 
الشعر » تسبب التهاباً للأنسجة تحت الجلد الحيطة بهما »مع 
إفراز القيح من خلال فتحات عديدة تكون تجاويفاً خراجية 
عديدة ضمن مساحة موضعية . وتنتهي بتقشرها 
وانفصالها . 
مُسرطن . مُولد السرطان 
1 - أية مادة مسببة للسرطان » مثال قطران التبغ. 
2- نُستعمل بشكل عام لأي عامل يسبب ورما خبيثا من أي 


[عع؟1 لسسمستختمطعرةء 
05لتالاعء1 تطاع مس ودمطعرةء 


)235 ستاجاعع 


عاعنتاطعرقء 


2016 
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علم أمرا اض القلب 107 لس 
قلبي رئوي 0122177تلنادرم تلد 
الإنعاش القلبى الرئوى -12)10 0 كناوء"1 تمدام سادرم تسرد 


22 
عملية أساسية لإنقاذ الحياة » تشمل التنفس الصناعى » 
والتدليك القلبي اليدوي الخارجي . تؤدى في حالات 
التوقف القلبي لإعادة الدورة الدموية والتنفس »من أجل منع 
حدوث تلف الدماغ اللارجعي الذي يحدث نتيجة نقص 
الأكسجين بالمخ . عملية التدليك الخارجي للقلب تجعل 
القلب ينضغط بين القفص الصدري والعمود الفقري 
الصدري . أثناء انضغاط القلب » يندفع الدم إلى الدورة 
الدموية العامة والدورة الدموية الرئوية » وحينما يرفع 
الضغط . يمتائ القلب بالدم الوريدي . يجرى التنفس في 
الفم أو عملية تنفس صناعية آلية مؤازرة لعملية الإنعاش 
القلبية الرئوية لأكسدة الدم بالأكسجين في الدورة الدموية . 


لاتحتاج هذه الطريقة لأي جهاز . على الرغم أنه يمكن 
استخدام أجهزة آلية » ويمكن لشخص أو شخصين القيام 
بها ؛ وتحتاج إلى ثلاث خطوات : 
1- التأكد من جعل الجرى التنفسي مفتوح . 
2- إعادة التنفس 
3- إعادة الدورة الدموية . 
فش ل قلبى تنفسئ ع“لنالتج؟ دم د تمدعء :دم للد 
قلبى و عائى 1 تتقلنء010525تقء 
متعلق بالقلب والأوعية الدموية . 
الجهاز القلبى الوعائى . الجملة عورد “تملسء ك2 متلدء 
الدورانية ‏ . ٠‏ 
نظام دوران الدم في جميع أنحاء الجسم ويشمل القلب 
والأوعية الدموية . 
التهاب القلب كنغتلسةء 
التهاب صمامات القلب ‏ التهاب وتاتلد عل عتلسى 
مصارع القلب 
عناية»رعاية علق 
تخر 2 كوس وعترةء 
1 (في الطب) : تآكل : نسيج العظم الالتهابي 


2 - (في طب الأسنان) :هو المصطلح التقني 9 البديل 
عن مصطاح التسوس (البلى :10668) ؛ وهو مرض يعد 
من أكثر الإصابات شيوعا في الإنسان ينتج بسبب زوال 
وفقد الأملاح المعدنية من اللسيج السدي » يتسبب في تهدّم 
الأأسبحة السنية المتكاسة بمساعدة النشاط الحرثومي » 
وفي حدوث الحفرة السنية . 


سرطانة حرشفية الخلايا » لاع 5013220115 ر للامسلعضرقء 
سرطانة الخلايا الحرشفية 

سرطانة من الظهارة الحرشفية ؛ نوع من السرطانة البشرانية ؛ 
يعتقد أنه الورم الخنبيث الأكثر شيوعا في الحفرة الفموية 
بكل أشكاله المختلفة مثل التقرّحي (علننومعء01]) والمُشقق 
(لعنناود1) . 

سرطانة تُؤلولية 
شكل مختلف من السرطانة حرشفية الخلايا أقل دّرجة في 
اللفاكة أبعية اكيت ار بلمكزاعوف ] عن للها فى 
الأتسجة الشقبطة رايط خالباغند كار الستد | 


600 17101 


شبيه السرطانة » نظي رالسر طان مع 
0 طانى »سرطانو يِ 105 عرق 
متعلق بالسرطان أو مصاب به.. 
ساركومة سرطانية 00010 
ورم خليط يشتمل على تميزات السرطانة والساركومة . 
بطاقة ايلك 
بطاقة تحص تسوت ر للد 
بطاقة تسجيل تمع" , لكتدء 
«سابقة) قَلب . قَلْبى -نلتتق , علي 
كفلبى ١‏ عمتلمةء 
متعلق بالقلب . 


توقف قلبي . توف القلب . سكتة قلبية 
توقف ضربات القلب » ومن ثم حدوث قُصور في وصول 
الدم المحمّل بالأكسجين إلى مراكز المخ » ويُصاحبه توقف 
التنفس ؛ يجب إعادة دورة الدم خلال دقيقتين لتحاشي تلف 
خلايا اللخ . 
فشل تُلبي » هبوط القلب 
يمكن أن يحدث ببطء أو بشكل مُفاجيء » ويجب عدم 
الخلط بينه وبين توقف القلب «السكتة القلبية) » حيث 
يحدّث الهبوط القلبي نتيجة لمرض يؤثر على النتاج القلبي 
فيكون غير كاف للحفاظ على دورة الدم الطبيعية . 
العضلات القلبية عبارة عن تسيجح عضلي خاص ؛ وهي 
تكوّن جدران القلب » وتتغذى بواسطة الشرايين التاجية . 
منظم تم الققلب 
النتاج القلبي 
صمامات القلب 
لسان ناري لسان مُرمزي »لسان أحمرلماع عناعده) لمستلسرديء 
لسان أحمر قان لامع » بسبب زوال الطبقة الظهارية . 
(سابقة) كلب »قلي 


أدع*1 21012 


ع“اتالت] 21:01 


21013 21151 


"تع ك[قتتاع2م عقتلنددء 
أنامرانه عمتلضدء 


21013 721975 


©21:010- 
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شخص لديه زيادة شاملة في معدل التسوس السني » على الرغم 
من اهتمامه الجيد بصحة فمه . 
تسوس دان لقسته:ام , معسيدء 
انظر نخر متقار ب (كعتعق ل2ستدموممه) «الصطلح 
المفضل) . 
تسوس إشعاعي 
صبري اليم لوز تناب لازن :يعد الها لل بالإساء... 
يصاحب هذه الحالة جفاف الفم . 
0 


0 ر 2115© 


تسوس سريع » تسوس منتشر » تسوس مر 2115© 


عنيف 
نوع من التسوس يوجد غالباً عند الأطفال » ويشمل العديد 
من الأسنان » له بداية مفاجئة مع تقدم سريع مدمر للأسنان ؛ 
يظهر فجأة وينتشر بسرعة . 

ا 0 

تسوس راجع 

تسوس يحدث عند حواف أو تحت حشوة سنية موجودة » 
ينتج إما بسبب تراكم فضلات الطعام أوعن عدم إزالة 
التسوس بالكامل ». أو بسبب التصميم غير الملائم للحفرة أو 
للحشوة » انظر نخر ثانوي (وعتةء توتقلدمعءه5) . 

تسوس متبق » تسوس مُتخلف لقسللوء؟ , معستى 
جر اس اسلو ا 
يتكشف لب السن إذا ما أزيل بالكامل . 


611" ور 210165 


تسوس الجذر أ00" , معتتقء 
تسوس ثانوى 20817معه؟ , معتردء 


تسوس شيخى » تسوس شيخو خى علتمع؟ , ععتتوء 
تسوس يوجد عند كبار السن ؛ يصيب الملاط على الأسطح 
الدانية بسبب انحسار الأنسجة الداعمة للأسنان » وغالباً ما 
يكون نتيجة تراكم فضلات الطعام بين الأسنان » بسبب 
إهمال العناية بصحة الفم والأسنان » وأيضا بسبب قلة إفراز 
اللعاب . 

تخَر السطح الأملس 
ئَخَر يصيب الأماكن التالية في السن : أ- الأسطح الدانية . 
ب- الثلث اللثوي من السطح الشدقي واللساني من تاج 
السن . ج- عند الحافة اللثوية للملتقى المينائى الملاطى . 
إذاحدت وأضيب السيع الملاطيه سي + الكت املاط 


(وعتكةء 1ه معمرع0)) . 


©2115 , 51100111-511112© 


مسوس عتمععمتتقىء 
تسوس 2110517 - ترأالءتدعع هد 
تسويس 0517 


تسوس ملاصق » تسوس 2281ل1:05م - لفستح0:اممة , معسيىء 
و - ٠.‏ عي ٠.‏ . 
متقارب - تسوس مجاور - وعتتقء [2تاناكتعاصأ - معترى 
تسوس بيني 2( تسوس دان 
تسوس سني يبدأ في السطح الإنسي »أو السطح الوحشي 
للسن » ويحدث غالبا أسفل نقطة التماس مباشرة . 


تسوس متو قف عع , معستقء 

تسوس ملاطى لمأسعصمع , معسى 
تآكل على انطع الكل يمكن أن يصيب منطقة تشعب 
الجذور . 

تسوس م من عتصعتط , معضسىء 


نخر سطحي بطيء 2 متلون غالباً 2 حيث يتراوح التلون 
بين الأصفر الفاتم والبنى المحمّر والأسود . بمكن أن يكون 
التلون بفعل الكبريتيد الذي يدخل الحفرة الفموية » أو من 
الناتم النهائي للنشاط الجرثومي . يحدث التسوس المزمن 
عادة فى البالغين » ويصيب عدد قليل نسبياً من الأسنان . 
مسود. 
تسوس سني 
مرض نات عن تهدم وتفتت الأنسجة السنية الصلبة 
بسبب فقد الأملاح المعدنية . ينتج النخر السني عن تفاعل 
بيني بين جراثيم متنوعة في وسط حامضي . 
تسوس الميناء 
خال من النخر - منيع للنخر ٠‏ 1لالمسة-مع رق دععم]-معترقء 
ذو مناعة للدخر 
تسوس أولي » تسوس ابتدائي 
المرض في مراحله الأولى » حيث تبدأ الإصابة بالتسوس في 
الظهور . 
انظر تسوس متقار ب (ذعتةه 21تتعرممممه) (الْصطلح 
المفضّل) . 
(وعتتدء أمعتماعم]) هو تسوس في مراحله الأولى » وعادة لا 
يحتاج إلي أي علاج في هذه المرحلة . 
عُرضةللنخرءميّالللنخر 


لداصعل , وعتردةء 


اعسقص , وعتسدةء 


أ أماعض1 , معتردء 


101151121 , وعتردء 


ع-01ا55ة؟ 220 غأم , كعتتدء 


أداعع2 17ادءع 12م 15د 


©2115-1012 
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الدماغ والرأس عن طريق فرعيه الخارجي والداخلي . 
ينشأ الشريان السباتي الأصلي » من الجذع الرأسي العضدي 
والقوس الأورطية » وينقسم إلى فرعين : الشريان السباتي 
الخارجى أو الظاهر والشريان السباتى الداخلى أو الباطن » 
يُعْذي الدماغ والسحايا والوجه والعنق وجانب الرأس 
واللسان . انظر السباتي المشترك أو العام ققاميه02) 
(كتستاتصحهه » السباتى الخارجى أو الظاهر كتاممة©) 
(1602ء » السباتى الداخلى أو اباط (ممتعاصا كتاممو0) . 
قناةسباتية 1 1 لحصسق نامسد 
مر في الجزء الصخري للعظم الصدغي بمر خلاله الشريان 
السباتي الداخلي أو الباطن . 
عصب سباتي 
يطيي ادهو لفاوق اللسالافي الواتق:: 
انظر مدخل السباتي (كتاعناممتة 0) 0 


21:01 221 


ضفيرة سباتية كتلاعام 21:00 
أية واحدة من الضفائر العصبية الثلاثة المصاحبة للشرايين 
الجشانة 


قارن مع الضفيرة السباتية العامة 2060ء «مستصسم©) 
(5ناءا16م » والضفيرة السباتية الظاهرة لتامتةء لمممعء:) 
(5ناءا16م والضفيرة السباتية الباطنة لتامعةء لممتعام]) 
(كتورعام . 

عمد سباق طلتمعطد نامسد 
الغلاف الذي يحيط بالشريان السباتي المشترك أو العام » 
والوريد الوداجي والعصب الحائر . 

غَشي الجيب السباتي . إغماء 


5910726 كتتطلد 21:0010© 


الجيب السباتى 
انظر متلازمة الجيب السباتى (206ه 5900 كتاصذة 0تاممهت) . 
متلازمة الجيب السباتى عدده0ز؟ متسله نامسد 


فقد الوعي المؤقت الذي يترافق أحياناً بنوبات تشنجية بسبب 
شدة منعكس الجيب السباتى » حينما يزداد الضغط على أحد 
اركلو ليون السيانين . سو أرهنا #إقياء انيت 
السباتى (عم0ع5980 كتتصلة 10أممون)) . 

خراج السافة السسائية 

خرطوشة . كربولة » حبابة 
خرطولية وجايتية من جوع خاض دوي غالى رع 
واحدة من محلول الدواء » حيث يمكن وضعها مباشرة في 
محقنة خاصة للحقن تحت الجلد . 

خرطوشة مخدر ء حبابة المخدر 
خرطوشة زجاجية مسبقة التعبئة بمحلول الخدر الموضعي » 


©21:0010 5226 555 


عانامتتوء 


22511201 , عانامنتيء 


1- منسوين 61015 


تسوس بدئي . تسوس 


أولي 


لامعل كتامسدء 
كنال تأده - [وتأتطا , كتامتتدء 
افة تسوسية .إصابة تسوسية سملوع! كنامتتىء 


سن نخر » سن متسوسة طأ00) كتامستىء 


تاج كارمايكل - - لاككمتك وثاأعفكء تمسسد0 
ثلاثة أر باع التاج نامتك عع تقنان-ععتتطا 


نسبةإلىج .ب .كارمايكل .1856 -1946, 
أعقطع تمتتةن .1.2 » طبيب أسنان أمريكي : 
عملية كارمودي وباتسون 
عملية داخل الفم » تستخدم لرذ أو إرجاع العظم الوجني 
المكسور أو القوس الوجنية المككسورة »عن طريق قطع في 
منطقة الجزء الناتيء من العظم الوجني . 
سن بمزقة سن قاطعة 
متعلق بآكل اللحم » تُطلق على السن التي تُستخدم في قطع 
وتمزيق اللحم . 
الكرنوبة : شجرة من الفصيلة التخلية 
شمع الكرنوبة 
شمع يستخرج من أوراق شجرة «الكوبرنيكي» وهي من 
الفصيلة النخلية » ويستخدم في الصقّل والتلميع . .إلخ . 


)0221:120017:-15 2150115 03 


21355191 


600 
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لتحمى كلمع تلق 
لاحم ا ي (ضار) علا لتصيةء 

أي حيوان آكل للحم . 
0105 التق 


لاحم .ضاري كل للحم ؛قارم 
تجرزن الدم » وجود الكاروتين - هتمع ستامسق - متسعصع امسق 
ف الدم 
تَلوّْنَ الجلد والأغشية المخاطية » سببها زيادة الكاروتين في 


206011 


1ه مط تجامء مد 
لل 
فرع من الشريان السباتي الباطن » يغذي التجويف الطبلي . 
انظر مدخل السباتى الطبلى (5اعتنصةم حت (زامعتاممه0) . 


211177 عله ممم جامء مد 


عصب طبلى شكنان 1211 عله ممم جامء مد 
انظر 0 الطبلى السباتى (كتاء تطةم صا نجام 00206)) . 

سباتى 1 1 0خضةء 

شرد كان سباتي 21117 متامةء 


شريان رئيسي على جانبي العنق . يحمل الدم المؤكسج إلى 
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ع 


غضروفى كنع م ةق 
متعلق بالغضاريف أو مكون منها . 

قحف عضر و في ةك كتامداعع 12ت تددء 

فَحف عضر و في 10 عغط) 01 تساتسدك كتامدعع قلتاسىء 

هيكل عضر وفى 22211 كتامدعع هك لتاسردء 

بنية غْضر وفية 1 5111101 كتامعع 2 لتاضرىء 


كربولة . خرطوشة 
محقنة الخرطوشة 
محقنة خاصة » حيث يكون محلول الدواء المراد حقنه معبأ 


علنامتدده < عم 10 اعرد 


©21:0101856 59115 


مسبقا في كربولة زجاجية . 
ا ولناعستضرق - عاعصستسضسةء 
بروز لحمي صغير 
لحيمة تحت اللسانية - لمتاعستاطت , عاعصسسسةء 
1 كللدناع تاطاناك واتاعستاتتدء 
خلجية »لحيمة عاعستدقء ح كلتاعستضيةء 
لحيمة لُعابية - حليمة تحت كع لتلهد فلتاعسستىء 
اللسانية و لتاعستتتةء 
لحيمة تحت اللسانية ولناعستسق كتلمسوستاطهد 


عاعتتناتقء لهتاع تطتا٠طاناد‏ - كتلمساعستاطناك 


بروز لحمي صغير على جانبي اللجام اللساني 34 على قمة 
فتحات الغدد اللُعابية تحت اللسانية . 2 


مه 


يلحت 6217 
يشكل المادة وهي في ال حالة اللدنة ٠»‏ مثل الأملغم 2 والشمع 
الخ . 

00 

أية أداة يدوية نُستعمل في النحت والتشكيل . خصوصاً في 
عمل النماذج الشمعية للحشوات المصبوبة والتيجان 
والبدلات السنية » والأملغم . أنظر منحتة الأملغم 
(7ع317» تتتدع له متخ ) » أو منحتة الخز ف (1ع3157ء متقاءءع201) 2 
وقد سجلت تحت أسماء عديدة مثل : منحتة ماك كولنج 


(7ع15هه 011158 381»0) » منحتة وار د( اطق 5 », منحتة 


60171 


فرا ام (تعنكتوء ولمنتطة1) م همة لو كرو نو *صمت6.]) 
ولاص 
ا » منحتة فيهي (6 لق 65» . منحتة مجرفة 
ف صية ة الشكل (010ه10-015مع1كء تيع تكتون)) . 
منحات الأملغم 
نوع مصمم خصيصا بنصلة حادة » تستعمل لتشكيل 
حشوات الأملغم. 
منحات فرا ام 
منحات لوكرون 


1 , تع كلو 


ك'تقتطة "1 , مدعلو 


5 عبطا , 2161© 


تُستعمل لمرة واحدة . وتحتوي على جرعة لفرد واحد . وهي 
مُصنّعة خصيصا لمحقنة الخدر السني . وتتوفر في أحجام 1.8 
ستيميتر مكعب و 2.0 ستتيميتر مكعب . 
ناقل . حامل 
جا الأددف حاف الأملعم 
أداة لنقل الأملغم إلى الحفرة السنية ال حضرة . 
عُضروف 
نوع من الأنسجة الضامة المرنة الخالية من الأوعية 
الدموية » متصل بالأسطح العظمية المفصلية حيث يكون 
بعضاً من أجزاء الهيكل العظمي . 
نسيج ضام مّرن »يحتوي على خلايا خاصة (خلايا 
غُضروفية) في نسيج من الألياف الكولاجينية » والمخاط 
العُضروفي . ينقسم العُضروف حسب نوع الألياف الموجودة 
فيه إلى : عُضروف شفاف أو زجاجي . وعُضروف مرن 
وعُضروف ليفي . يحتوي الغضروف على قليل من الأوعية 
الدموية . تدعم حلقات من الغضاريف القصبة الهوائية » 
وتُّقرّي جدران الشعب الهوائية لتظل مفتوحة . تكون كثير 
من عظام الجسم . عند الولادة بحالة غُضروفية »ثم تتحول 
تدريجيا إلى عظم . 
عُضروف مفصلي 
عُضروف جناحي 
غُضروف على شكل حرف لآاءيكون طرف الأنف . 
عُضروف مفصلي 
عُضروف أنفي جانبي 
أحد غغضروفين يشبهان الجناح » شكلان امتداداً للعُضروف 
الحاجزي » متصلين بالعظام الأنفية وعظم الفك العلوي . 
عُضروف ميكيل 
غُضروف الأنف الحاجزي 
عضر وف حاجزي لقامء؟ , عمقلتاسدء 
غُضروف ضمن الحاجز الأنفي . يقسّم التجويف الأنفي إلى 
الفجويك الأنقى الأبجق ل الى السو 
عضر وف ار ١‏ 7211077 , ععقلتاتتدء 
أكثر أنواع الغضاريف الثلاثة مرونة » يحتوي على ألياف مرنة 
في قالب ليفي أصفر . يوجد في أجزاء مختلفة من الجسم » 
مثل الآأذن الخارجية » الأنبوب السمعى والفلكة » الحنجرة . 
انظر أيضاً غضروف مرن 0 عتأقة81) . قارن مع 
غضروف زجاجى (021111266 113721106) » غضروف ليفى 
أبيض 0000 عانط/ل) » غضروف مرن عقامة 1 


1 


تدع لقططتة , "عرد 


ع125اعردء 


"نملناء21)1 , ع 12اتتدء 


عتقلة , ع1128اتتدء 


“نم[ناء21:)1 , ع128اتتدء 


لدكة2 لقتاء)د1 , عع هلتاعسدء 


و'اعكاء»1١‏ , عع 12د 


تهامء؟ , 05« عطا 1ه ععهملتاسدء 


(©0310138 » انظر غضروف أصفر (ععقلتاتتةء املاع لا) . 
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1- قالب » مَودْجٍ جبس » قالب جبسي أكدء 
2-:صت #مصبوت 
نه عرو لاق رد وار ا ا 
الجيري » أو جبس باريس ؛ عكس الطبعة (دمزووءءتصص]) 


قالب مُعلت 20 ر أقةء 


قالب الطبعة الناتجة عن إحاطة أو تسوير حواف الطبعة 
بواسطة شرائط من المعدن اللين أو الشمع » بحيث تشكل 
صندوقاً » ثم توضع على هراز ويُصب داخخلها الجبس 
الحجري أو جبس باريس . وبذلك لايحتاج القالب الناتح 
إلا إلى قليل من التشذيب . 
كلب مَصّبوبٍ ».لب مصبوب 
صَبيبة معدنية شبيهة بأرومة السن ضمنها وتاد مثبت في قّناة 
الجذر لتثبيت تاج سن صناعية . ْ 
قارن مع قلب الأملغم (©1ه0ء صنوع [دحة) » قلب الراتين 
المركّب (ع:1م» عاأوومططاه0) » انظر أيضاً قلب (001)) . 


01 )5د 


تاج ممصبوب 070 أقهء 
تاج جزئي أو تاج كامل بوجه »صب بالكامل من خليطة 
قالب سنى لوأاصعل , أكقدء 


جزء أو اجزاء موجبة مشابهة للتجويف الفموي. 
قالب تشخيصى - قالب للدراسة - 


- 0112820511 , أقدء 


نمو ذج للدراسة - - 7220061 107و - أمقه 511103 
مثال قبيل المداخلة السنية 251 اوناع رزمء:1م 


جزء أوأجزاء موجبة مشابهة للحفرة الفموية لغرض 
الدراسة » وتخطيط أو وضع خطة للعلاج ا 
قالب منسوخ 
قالب صنع بواسطة إجراء طبعة لقالب آخر . في تصنيع 
البدلة السنية النزوعة يكون القالب المنسوخ قالب مقاوم 
للحرارة . تؤخذ الطبعة عن القالب الرئيسى. 
قالب المسحوق الكاسى  -‏ 8(اماعةاءم 1 وأكقةق» 
قالب مقاو م للحرارة قات متسوخ أكق عأهعتامنال - أمدء 
قالب مصنوع من مادة تتحمل درجات الحرارة العالية »دون 
أن تتحلل أو تتفتت هى المسحوق الكاسى » وذلك لأغراض 
الصب في حالات تصنيع البدلات السنية المتحركة . 


1123511 و )25 


5 نل , أقة»> 


قالب رئيسي 
مسخة مطابقة الأبطع القن امهكرة:» ومقطفة الازتفاغ 
المتبقية » أو أجزاء أخرى من القوس السنية أو جميعها 
تستخدم في تصنيع حشوة سنية أو جهاز تعويضي . 


منحاثت الشمع 1 ر “2191© 

منحتة بنصلة غير حادة صّممت خصيصاً لتشكيل الشمع » 
كك سانيا درس ها 

تشكيل الشمع . نحت الشمع » شمع التحت 
انظر الشمع (جه1) . 

1- حالة »حال »علبة 625 
مُصطلح غير دقيق في علم تعويض الأسنان » يستخدم 
كمرادف لمريض »أو للدلالة على إحدى مراحل العلاج 
التعويضى للأسنان » يجب أن تستعمل بدلاً منه المصطلحات 
الخاصة 520305 والبدلة السنية والأمثلة أو الصبئات . 

2- إصابة مرضية 
إصابة مُحدّدة بمرض معين » كحالة حمّى التيفويد مثلا . 
وكلمة حالة ليست مرادفة لمريض . فالكلمة الأخيرة تعنى 
الشخص ذاته المصاب بالمرض . ْ 

حالة كالفن 
نسبة إلى الدكتور كالقن » وهو طبيب أسنان أمريكي . 
7- 1923 » أدخل استخدام الأشرطة المرنة أو الأشرطة 
المطاطية » كوسيلة لتطبيق قُوَة لتحريك السن ؛ وهو أول 
المقترحين والمؤيدين لقلع سن أو أكثر للحصول على مسافة 
خالية كافية لترتيب الأسنان بالفك. 

تاريخ الحالة . سيرة الحالة 
تسجيل طبي كامل قبل المرض أو الإصابة » تتضمن تاريخ 
الأمراض المعدية التى أصيب بها المريض » وكل المعلومات 
التعاى سبصرله | المعوي ا طرق العا 1 ان طرق 
التحصين » وأيضاً قابلية الآباء أو أفراد العائلة للحساسية 
والعيوب أو الأمراض الوراثية أو العيوب الطبيعية المكتسبة . 
سجل الحالة 

خراج جُبني » خراج متجبن 

محفظة الفلم الشعاعي 
1- مُغلف أو حاوية يوضع فيها الفلم الشعاعي » يسمح 
باختراق الأشعة . يمكن أن تكون مصنوعة من البلاستيك » 
أو الكرتون الْمُقوى »أو المعدن. 
2-(في التصوير الشعاعي) : حامل للفلم الشعاعي غير 

تفوذ للضوء بأحجام مختلفة . يُستعمل خارج الفم . 
يشتمل على طبقتين من الشاش المقوى » يوضع الفلم 
الشعاعي بينهما في الغرفة المظلمة . توضع عليه علامة 
للدلالة على يمين أو يسار المريض . 


ان ان 


©2115 72 


5*ستكلةن) , عمد 


017اكلط عمة» 


010" م356 
6005015 
2555 2560115 


عأاعوقة» 
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القالب بواسطة القوة النابذة أو الطاردة . تستخدم آلة الصب 
النابذة بالحث الكهربائى التيار الكهربى لصهر خليطة الذهب 


بدلا من حملاج الغاز. 
القولبة السنية لدامعل , عستامدء 
القولبة النهائية لقسة , عستامدء 
بوتقة الصب - - أسطوا انة ‏ د مطل رعصتاكق - عامد1؟ عستاعميىء 
8 - بوتقة مقاومة للحرارة ع[كة1! تاماعد طاء: 


5 م 
المعدن المنصهر . لعمل حشوة سنية معدنة مصبوبة : 


ذهب الصّب 3 ذهب مصبوب 0 عستافيىء 
انظر ذهب (6010) . 
آلة الصب عصتطء 2ج عستاميىء 


جهاز آلي يُستخدم الضغط أو الخلاء أو القوة النابذة لدفع 
المعدن المنصهر داخل قالب يتحمل الحرارة العالية . 
آلة الصب النابذة , آلة الصب [دعد دع , عسمتطعهمد عمستام 
بالطرد المركزي 
صب البدلة الجزئية 
عمليةالصّب 
أسطوانة الصّب 
أسطوانة معدنية من الفولاذ الصامد » قُطرها 13/16 
بوصة » وطولها 1.5 بوصة ( تتوفر بأحجام كبيرة حتى 3.5 
5 بوصة » لصب البدلات الجحزئية) . يتغبت الْمبطن الرقيق 
(الأسبستوس أو الشريط الخزفي) على جدارها الداخلي ثم 
تُصب مادة المسحوق الكاسي حول النموذج الشمعي الذي 
يرال بالحرارة تاركاً مكانه قالباً» يصب بالحشوات المعدنية 
المصبوبة أو الطبائق السنية أو الأجهزة التعويضية المعدنية . 
الكتماض القين : : كملض ال 
انظر ان » انكماش (عمةلمعط5) . 
انكماش في الصب , انكماش 
خاتج خن الصب 
تفلم أن انكماكي نتيجة التقلّص الحراري للمعدن البارد » 
واتكماش التصلب أو التجمد الذي يحدث حينما يتحول 
المعدن من الحالة المنصهرة إلى الحالة الصلبة. كما في حالة 
خلائط الذهب السنية التي تتحول من الحالة السائلة إلى 


“اناطع لمتاتتهم عستاعدء 
55 2515© 


©2515 5 


ع25كلمتطد عستامد» 


ا عم تكلستتطد , عستامدء 


الحالة الصلبة بانكماش قدره 1.4 - 1.5 / تقريبا ؛ وإذالم 
يتعادل هذا الانكماش بتمدد القالب » تصبح الصبيبة الناتجة 
صغيرة جداً ولاتنطبق في مكانها بإحكام . 

وتد الصب عنا“تمد عستامةء 


72 ]105 , عتاعتسطءء) عستاعدء 


يقة الصب بإزالة الشمع 
يُحاط نموذج الشمع بمادة المسحوق الكاسي المكوّن من 


حم ة مصبوبة فكية علوية أستامه تإتددللنتهم امي 
ذرا اع معدنية مصبوية تنه لماعمم أمىء 
حشوة مصبوبة معدنية تقلصا لماعمم أمىء 
حشوة مصبوبة معدنية مغطية للسن "إقلده لماعمم أمدء 
تعويض معدنى مصبوب . حشوة 20 لقاعمر امد 
جبيرة معدنية مصبوية أستام؟ لماعم امىء 
سلك معدني مصبوب ععدل؟ لمأعطر أكىء 
نمو ذج لتصيدد ب [ع200 اكد 
قالب سل 001110 , أقدء 
قالب رئيسي تم فيه تعديلات أو تغييرات قبل البدء في عمل 
قاعدة البدلة. 
قالب الجبس ]15م و أقد» 
وتاد مصبوب 0051 أكقء 
وتادولب مصبوبان علامء مضه أدمم أكدء 
قالب قبل الجراحة 101217 ور أقة©) 
تصنيع القالب 1 2351© 


تصنيع القالب من القالب الرئيسي (أقةه 3/35]65) لغرض 
الجراحة على هذا القالب وحفظ القالب الرئيسى 

قالب مقاو م للحرارة [اماعة لاع" , امه 
انظر قالب المسحوق الكاسي ١‏ (أكة الاعصاوع كصآ) . 

كقلضن الفجت انكماش الضت 
انظر انكماش ناح عن الصب (عصتاكةء مذ عمه لم عط5) . 

قال ب الجبس 


ع8 2كلنتتطد أكدء 


502 و )25 


قالب للدراسة 07ناو ر أقةء 
ماسح القالب 51119773:01 2351© 
قالبّ شمعى 72037 رأقة©) 


©2335) , 15 


قالب العمل » قالب التشغيل 
ضت 2 سكب »صبيبة عستامى 
1 عملية إدخال المعدن المنصهر تحت الضغط في القالب 
لتكوين الصبيبة . 
2-الشكل المعدنى الصلب المتكون فى القالب بعد عملية 
اليك 1 1 
3-عملية صب القالب أو النموذج داخل الطبعة . 
صب بضغط الهواء 
عملية الصب باستخدام آلة تدفع المعدن المنصهر داخل 
القالب بواسطة الهواء المضغوط. 
سّبيكة الصّبٍ . خليطة الصب 
صب نابذ .صب طارد لدع تاكتامع , عستاعيىء 


عملية الصب باستخدام آلة تدفع المعدن المنصهر داخل 


155101 211 و 23501115© 


:2110 وستاعدء 
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إيحائي » بما يشبه التنويم المغناطيسى » تتميز بالصمل وفقد 
الحركة الإرادية » وتظل أطراف المريض في أي وضع كانت 


فيه قبلاً. 

جمدي عتامعلداد» 
متعلق بالجميدة (/ا5م021816) . 

تحفيز وأوؤلماىه 


حَفَاز .حافز .عامل .وسيط 
حَفَاز .حافز .عامل . وسيط 
مادة لتسريع أو إبطاء تفاعل كيميائي » وبدونها لايحدث 
حَماز » وسيطي .دواء بديل 
ملب قد رشو رسو الشف 1 
عامل حفاز 
تكرارية اللفظ 
اضطراب في الكلام حيث يُكرر المريض الكلمة أو الجملة 
عدة مرات . 


أصسدنعاءعع2 - أوزلهاوهء 


ل (لهاقء - أوتزلهاة» 
عتانجلماةهء 
أدععة عتاجلداةهء 


وأكقطمواة 


2 . : 
حالة من صمل (تصلّب) العضلات يمكن أن تنتج عن صدمة 


كتداع امماق - نومع 1مماىهء 


- 


نزلة سايق 
التهاب الأغشية المخاطية » وخصوصاً في الأنف والبلعوم 
يصاحبه إفراز مُخاطي . 


تَرْلى .مصاب بالتَزّلة »مركو 7 لمطتسماةء 
متعلق بالنزلة أو مصاب بها . 
التهاب الفم التَزلي 
يشبه السلسلة أو له ترتيب مشابه للسلسلة . 
خيط جراحي . قُصابة 
خيط لرتق الجروح أعد من أمعاء الغنم بعد تنظيفها 
ومعالجتها وتعقيمها . 
خيط قابل للامتصاص يؤخذ من الطبقة تحت المخاطية لأمعاء 
الغنم ويستعمل في رق الجروح العميقة : 
قَنطارء قَشطرة ».محجاج 
أنبوب جراحي لتفريغ السوائل من تجاويف الجسم أو لتمديد 
قناة أو وعاء دموي . 
مهبط علمطاقء 
1-جانب الشحنة السالبة من أنبوب الأشعة السنية » 
ويشتمل على خيط التنجستن وكأس ال موليبدنيوم البؤري. 
2- الموصل الطارد للإلكترونات والأيونات السالبة في 


15 لقطء تماق 


عا 2لتاسعاةء 2 10[مسعادقء 


أتاكواةء 


عاعأعطاةء 


الجبس والسيليكا بعد مزجه .ثم يزال الشمع من القالب 
بعد تصلب المسحوق الكاسى بواسطة الحرارة »ثم يصب 
المعدن المنصهر تحت الضغط داخل الفراغ في القالب . 


هَاز الصب . مهرة الصب دمغةطذ؟ عستامدء 
صب فراغى” تستاناعة؟ , مستاكىء 


عملية الصب باستخدام آلة تجعل الضغط الجوي » يدفع 
المعدن المنصهر داخل القالب . 
يي 
مركب من أنواع متعددة من الشمع بخواص مقننة » 
يستعمل فى عمل النماذج حيث يحدد شكل القوالب 
المعدنية المطلوبة . 
يتركب شّمع الصب من شمع البرافين » وصمغ الدمر » 
وشمع الكوبرنيكي » ومواد ملونة ؛ له الخواص الآنية : 
تتكسر حوافه الرقيقة بسهولة عند حافة القالب أو السن عند 
تشكيله أورفعه » ويكون سطحه ذو ملمس ناعم » ولا 
يتغير شكله أو حجمه حينما ينقل أو يرفع من السن أو 
النموذج . 
نوع 4 :شّمع صلب . أو شمع قليل الانسياب » يستعمل 
في بعض طرق تصنيع الشمع غير المباشرة. 
نوع 8 :شمع صلب » يستعمل في طرق تصنيع الشمع 
المباشرة » لعمل التيجان والحشوات المصبوبة . 
نوع 0 : شمع لين » يستعمل فى طرق تصنيع الشمع غير 


©2515 85 


المباشرة . 

انظر شمع (ه1) . 
عرضى » طارئ » عارض لقتاكقةء 
إضانة : حادثة . طوارئ بالقتاقةء 


عيادة الطوارىء ٠‏ عيادة الحوادث 
(سابقة) تحت . أسفل »ضد ء 
هبوط »رجع 

فرت اه 
خمود أو انخفاض في الألم والأعراض لمرض ما . 

أي ضّهدمى تقو يض تَطو رتخريبى , انتقاص <دوناهطهاه» 
عملية تحليل أو تدمير وهدم للمركاك المقدة بواسفة 
الجسم . بمعنى الأيض الهدمي » وهو عكس الأيض البنائي 
(الابتناء : سكناهطهصهة) . 

الجمدة (ومعلهاة» 
حالة من فَقّد الوعي ١‏ غيبوبة» » مصاحبة لنوم مفتّعل نوم 


عتستك بالمسكيء 


عطاى , عاو , عقاو 


كأكة ةمق 
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مكواة »كي 
1- إتلاف الأنسجة بحرقها بمادة كاوية و مكواة ساخنة . 
2 المادة أو المكواة المستعملة فى الكى. 
آدأة أو جهان لإزالة ألئجة مريضة أو ]تسن غير مرغوت 
فيها بإستعمال سلك محم أو كاوية مُحمّاة ؛ استبدلت 
بالكواء الكهربائية أو باستخدام تيار كهربائي ذو تردد عل 
جداءً 
مكواة حقيقية 
مكواة ساخنة لدرجة البياض تستعمل للكى. 
كَى كيميائى لك و لإلاع ]نلق 
امشعيال د اذ كيان خارف إلكن.: 
كي بارد » كي بالتبريد , كي جَمّدي 
.استخدام التبريذ الشديد عمثل استعمال خلج ثاني أكسيد 
الكريوة' للكئ. 


زسفائاءف 


2121 , 1119و 


610 , إاع اتاو 


0 كهربائى . 2111177 1600© - عتتاعع1كء , لإتاعاناقء 
مكواة كهربائية 
انظر كى كهربائى (1617نه00تاء816) . 
ىَّ جلقاتق 2 1 - 521921202111617 - 52117321 , 211117 
لك اة جلفانية » مكواة كهربائية إلاعاتتوء0تاععاء 
سكين الكى عكتما وسعاسةء 


مشرط جراحي خط وكوى المج اخ الدرف . المشرط 
موصول بمصدر كهربي ليسخن إلى أن يصل لدرجة الكي . 


0 حرارى -0تتتغط) , اإتتعاسىء 

أحوق 2 ساق بالحوف لوق 
متعلق بالوريد الأجوف . 

ورم و عائي كَهفي 2 251100115 2 هللامطت 35 

ككهفي ء متكهّف ك0 ك3 


يشمل فراغات أو تجويفات . انظر أيضاً ورم وعائي كَهفي 
(122128510123ع2 كتامطتع005)) . 
شريان كهفي 
ورم وعائي كَهْفي 
ورم خلقي حميد يحتوي على فراغات كيسية كبيرة تملوءة 
بالدم . تعتبر فروة الرأس . والوجه ء والرقبة من أكثر الأماكن 
عرضة للإصابة بهذا الورم » ولكن هذه الأورام وجدت أيضاً 
في الكبد وأعضاء أخرى . تعتبر الأورام الوعائية الكّهفية 
السطحية سهلة التفتت وسهلة العدوى إذا جرح الجلد . 
يشمل العلاج الملاحظة , والإشعاع , وامحاليل المصلّبة » 
واكر اذ 
سند يفا الورم الوعائي الكهفي لم ) 
(21810108 08076120105- 03596120510111 » الو رم الو عائي 


©2910 115 21177 


62571101156 2 


الحرا ارية ية | لأبونية ة. 
3- الإلكترونات السالبة فى أنبوب الأشعة السينية . 
شعاع سالب . شعاع مهبطي دم علمطادء 
تيار من الإلكترونات داخل أنبوب الأشعة من الخيط إلى 
الهدف. 
كاتيون .هابطة حامق 
كاتيوني ني ء ل عتسمتادء 


سلب إن القطي لالت , 


سفلى الأسنان السوية غ0 لم30 
امداق طيعة فر الفلك النشلى ققطة , 
دنب 1 ١‏ 62 
ذيل أووزائدة تشبه الذيل . 
صّوب الذنب نمه 


باتجاه الذيل أو القدم ؟بعكس المنجه تخ الكجحمة أو 
القّحف أو المتجه نحو الرأس 


يل مختص بالذنب لهلتاةء 
1- متعلق بالذنب أو الذيل . 
2 متعلق بطرف الذيل من الجسم » عكس منقاري 
(لهتاوه]) . 
سبسبي لدكتتةء 
حم اق مل سعط - دزأعلدكتتدء 


ألم حارق شديد مرافق للجروح التالية للرضح ؛ قد يكون 
نتيجة تشابك الألياف الودية الصادرة مع الألياف الحسية 
الجمسدية . يحدث أحيانا بعد إصابة العصب الحسى . 
سبب 1 2115 
كاو(كاوي) ء محرق عتأكتاةء 
1- حارق ء مُدمّر لمواد الأنسجة . 
د أى عافن يعني ترق تدس الالسعة : 
مواد تأكل أو تخطم الأنسجة مثل كلوريد الزنك 0مز2) 
(ع0ملطهء . 
ممحلول كاو 
كي .حرق “المعالجة بالكّي , 
1 -استعمال المكواة أو المادة الكاوب ية . 
2 -نتيجة استعمال الكى . 
إفلا ف موععي للأنيجة بالمزكات الكياقة أربالغزارة : 
يكوي 1 2ع اناق 


110 عتأمتدء 


»وسم تع اناق 
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- حيّز أجوف داخل بنية كبيرة » مثل التجويف الصفاقى 

أو التجويف الفموي . انظر أيضاً نجويف الجسم 804) 
كوه . 

2- مصطلح غير تقَّني يطلق بواسطة الشخص العادي على 
تسوس السن في طب الأسنان :هو مُصطلح سني يصف 
الفراغ الناتم عن التَخَّر التسوس أو عند إزالة التسوس من 
السن . 

3 - حالة يسببها النَخَر والتسوس ء والرّضح » والسحل » 
والتآكل أو النحت , والَك أو الجرش » ينتج عنها فقد 
سبع السرة الشبلية © و لالظو جلي هيد المؤم. 

زاويةالحفرة 
الزاوية المتكونة من التقاء جدران الحفرة السنية » وتُسمّى 

حسب الجدارين المكونين لها . 

حفرة دانية » حفرة ملاصقة 
حفرة إمافي السطح الإنسي »أو السطح الوحشي . حفرة 

من الصنف الثالث ((واذتحده 111 5و0135) . 

قاعدةالحفرة.مبطنالحفرة 

عبارة عن الإسمنت الْمبطن لقاع الحفرة العميقة ا لحضرة » 

لحماية لب السن من الإثارة الحرارية » أو الإثارة الكيميائية 

أو الرضح . 

1- جوف الفم 

2- تجويف الخد 

3- حفرة خدية دهليزية 

حفرة الصنف الأول (حفرة طاحنة ) 
حفر تبدأ فى الأنسجة المعيبة عند الوهاد والشّقوق . على 
الأسطح اتناك للضواحك والأرحاء ‏ وثلثي السطح 
الإطباقي من الأسطح الشدقية للأرحاء » والسطح اللساني 

#لافراكله الماري » وأحيانا انشع اباي الأروكاء العلوية . 


عاعوطة جأاتلك3ء 


31ل:1:0مم3 , الكو 


35917 595 


01 226102 أوممك 5 كاعد1ظ , تجأاتكدء 


لدععتاط , الكو 


[ دوكقك , 2516© 


حفرة من الصنف الثاني 11 ووفك , جأتكةقء 
حفر في الأسطح الملاصقة للضواحك والأرحاء . 
حفرة من الصنف الثالث 111 ومقك , وأتكقء 


حفر في الأسطح الملاصقة للقواطع والأنياب » دون أن 
تشمل الحد القاطع أي لا تحتاج لازالة أو حشوالزاوية 


القاطعة . 

حفر ة من الصنف الرابع 117 ومقك , باحق 
حفر في الأسطح 5 صقة للقواطع والأنياب وتحتاج لإزالة 
الزاوية القاطعة . 

حفرة من الصنف الخامس كا ومقك , وأاتكقء 


الكهفي (فسمس حوه) . قارن مع ورم وعائي شعري 
(1261231810123 :13ة11زمة"0) » وحمة خمرية اللون 5نلاع21) 
(15اع0قمطة1] . 
أحد زوجين من القنوات الوريدية المتعرجة ثنائية الجانب بين 
العظم الوتدي للجمجمة والأم الجافية ؛ أحد الجيوب 
الوريدية الأمامية السفلية الخمسة التي تنقل الدم من الأم 
الجافية إلى الوريد الوداجي الباطن ؛ مثل كل الجيوب 
الوريدة الأحامة المدلية » الجيب الكَهُفى ليست له 
سهافانة بعري خلال اناجم تي له املع 
والعصب البكري » والعصب المبعد » والعصب البصري » 
والأفرع العلوية من العصب مُثْلّث التوائم والشريان السباتي 
الباطن » يستقبل الجيب الكّهفي الأوردة البصرية السفلية 
والعترية حفن الأرردةالحية ٠‏ والبية الود دار 
ويتصل مع الجيب الكَّهفي من الجانب الآخر من خلال 
الجبوب الكهيفية المتداخلة يتم تصرّيف الجيب الكَهفي في 
الجيب الصخري السفلي » ومن ثم في الوريد الوداجي 
الباطن. انظر مدخل جيب كهفى (23/100115ه كللطلة) . 
مُلازمة الجيب الكهيفي ١‏ 
حالة شاذة تتميز بتورم ملتحمة العين . وجفن العين 
العلوي . وجذر الأنف » وشلل في الأعصاب الثالث والرابع 
والسادس . تنتج عن خثار بالجيب الكهفي . 
خثار الجيب الكَهفى 
عدوى التهابية حادة » تنرافق مع تكون خثرة » داخل الجيب 
الكهفي . تحدث دائماً نتيجة عدوى في التجويف الفموي 
تنتشر داخل الجبيب . وهي متلازمة » تحدث تالياً لعدوي قريبة 
من العين أو الأنف » تتميز بتوذم العين » واحتقان وريدي في 
العين » وشلل الأعصاب المغذية للعضلات خارج المقلة . قد 
تنتشر العدوي لتشمل السائل النخاعي والسحايا . 
العلاج : بالمضادات الحيوية » وأحياناً بمانعات التخثر . 
الوقاية : يشتمل على تحاشي عصر أي بثرة أو حبة أوآفة 
تجلدية أخرى ف منطقة الاق ومنتضف الوح : 
الوندي - العظم الوتدي 
جَريك اللي بتعتر :الأب 
( لاثينية ) 
تجويف . تَكَهْف 
العملية التي يهدم فيها التسوس الأنسجة الصلبة لتاج السن 
مخلفاً تر 3 
كار ون - مُقَلح فوق الصوت ني 50217 عتممكة ان < دم ناكو 
حفرة . تجويف . فّجوة 


©29100115 15 


57712011012 12115[ك كتاملتاء 35 


©2510 115 5112115 110515 


ع02 10مسعطمه - فللتكدء 


0717 ملنام - عدملنام مماتكيء 


00010 


تفافدف 
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حفرة في السطح الشفوي من السن ؛ حفرة من الصنف 


الخامس . 
002 
زاوية خطية للحفرة عاعسصة عستاراتكةء 


مُبطن الخفرة تعستا تكد 
مادة توضع داخل الحفرة الحضرة قبل إدخال الحشوة النهائية . 
الغرض منها سد الأنابيب العاجية لحماية لب السن من مادة 
اللشو اقد حوري الإستمدت المبطن ءأوالورتيكن المبظنح 
على هيدروكسيد الكالسيوم » ويوضع على جدران السن 
المحضرة لسد نهايات النبيبات العاجية لحمايتها من التهيج 
أو الإثارة ومن تأثيرات التسرب الدقيق . 

تبطين الحفرة 

مادة تبطين الخفرة 
مادة تستعمل كمبطن تحت الحشوة » لعزل السن عن التهيج 
الحراري ٠‏ أو التهيج الكيميائي » وكما تقلل في نفس الوقت 
من كتلة الحشوة الكبيرة » مثل إسمنت فسفات الزنك » 
وإسمنت كربوكسيلات الزنك . وإسمنت أكسيد الزنك 
سريع التصلب . 

حفرة لسانية 

حفر إنسية 

حفرة إنسية شدقية » 

حفرة إنسية دهليزية 

حفرة إنسية لثوية » 


د ا 
حفرة إنسية عنقية 


كستسلا جأاتحدء 


لقاتاء)222 عستسنا جأاتحدء 


لحنتاوطنا , جأاتكدء 
[12دعط< , الكو 


لدع 2510611 , الكو 
2225108125171 , تجالك3ةء 
2 اله 52-7 اه 
حفرة إنسية قاطعة [دكتعصله أكعمم , تكد 


لمتطه[م1دع2< , كتكيء 


لمناع 3 10[1دعط<! , باتكو 
- لوكتالآءع22510-0 , 3517© 
حفرة إنسية إطباقية .1.0 - كتحق لدكسءو تأفعمدر 
حفرة إنسية طاحنة وحشية ‏ - [ه)وذل-مكتاءء10-0أدعمط , واتكةء 


.11.0.1 - تجاتتكقء 0015)5[1كت1ء10وعجدر 


و ا ع مم 
حفرة صيقه 22110777 و 2917© 
٠. 53 0 0‏ 
حفرةانفية لذكقط , جتتكى 


حفرة طاحنة . حفرة إطباقية لدكساءعه , كتحىء 
حفرة فموية » تجويف فموي 
تجويف الفم ضمن حدود الشفتين ؛ ويّضم الأسنان والبنى 
الداعمة للأسنان » واللسان وداخل الخدين حتى الحنجرة 
واللوزات ؛ وفي مسميات الهيئة الدولية للتوحيد القياسي 
والمعايرة أعطي للحفرة الفموية ككل الرمز 00 » ومنطقة 
الفك العلوي الرمز 01 » ومنطقة الفك السفلي الرمز 02 . 


لهناه , الكو 


حفر في الثلث اللثوي »من السطح الشدقي أو السطح 
اللسانى للسن » غير حفر الوهاد . 
تقر من الضتف النادسق 
( ليست مذكورة فى تصنيف بلاك همدع زومهاء 5ءاعة81) 
خنز مود على الشافة انقاتطلحة وعلى فم الحدباتث 
للأسنان . 
تصنيف الحفر 
تصنيف الآفة التسوسية حسب أسطح السن التي تصيبها . 
مثل السطح الشقوي . أو الشدقي أو الطاحن ؛ ونوع السطح 
مثل وهدة أوشق أو سطح أملس ١‏ 
الترقيم العددي لأنواع الحفرة حسب التقسيم الذي قدمه 
بلاك عاءة6.7.81 . انظر تصنيف بلاك للحفر 5اءة81) 
(مم نوع زوكدك1ء دوعتااتكهه . 
انظر أيضاً تصنيف احفر الصناعى 602ه172وك12كء 35121اتش) 
(وعتااكمه . 
حفرة مُركبة 
1 حفرة سنية محضرة تشتمل على ثلاثة أسطح أو أكثر من 
السن مثال : السطح الوحشي والإطباقي و الإنسي : 
2-آفة تسوسية في ثلاثة أسطح أو أكثر من السن . 
حفر 0 7 كبة 2017 ندع امطامء > 20نامم طامق , الك 
1- آفة تسوسية في السن »تصيب سطحين . 
1000م 
3- حفرة تشمل سطحين أو أكثر من التاج الإكلينيكي . أ 
حفرة وحشية إطباقية أو حفرة إنسية إطباقية . انظر أيضاً 
تصنيف بلاك للحفرةه صمتةعكزومهكء 5كاءع812) 
(وعتااكهه . 
التحويف القحفى 
حفرة عميقة ١‏ 
تصميم الحفرة . تخطيط الخفرة 
ا حشية 
حفرة وحشية طاحنة . حفرة 


1 ودومك , 7الكدء 


مد أدمقك جأالك3ء 


لاع [مطام , جالكدء 


8 6 


لحتصوك , الكو 

وعع0 , باتكو 

معئاوعل جاتكدء 

لماكتلل , «وأتكدء 

ح لدكتااعء01560-0 , 35717 


3-0 


وحشية إطباقية 


جد ساد 


00[ - باحق لوكتء15)0ل 
تدز دنب الحمام لتهاء؟00 , أتحىء 
قاعالخفرة .قعر الخفرة 
قاع الحفرة الحضّرة التي تستقر عليها الحشوة . 
حفرة عنقية 3 حفرة لثوية واذكق ١7‏ ومقك - لهاكأعصاع , واتكى 
- حفرة من الصنف الخامس 
حفرة شفهية 2 حفرة شفوية اذكه ١7‏ وممقكء ح لملطه1 , باتكةء 
- حفرة من الصنف الخامس 


1001 بالكو 
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التنظيف وإزالة الفٌضلات وتجفيف السن المحضر بواسطة 
إروائها ورشها بالماء ثم تجفيفها بالهواء المضغوط . 


ورنيش الخفرة امتسسة؟ بأتكدء 
انظر ورنيش (اقتصعة؟) . 


جدارالخفرة 
أحد الجدران التي تخدد معالم الحَفرَة ا حضرة في السن » 
ويسمى حسب سطح السن المواجه له : مثل إنسي » 
وجح كدو اساي »لبي »محورّي » لثويء 
اط 2 م 2 وشفوي. ١‏ 
حفرة ةواسعة » حفرة متسعة 
خخ الحفرة 
'مصطلح يُشير إلى التقاء جدار الحَُفرَة مع السطح الخارجي 
لسن ب 
زاوية احفر ةالخارجية 
الزاوية الواقعة بين جدار الحفرة والسطح الخارجي للسن . 
جلفة الحفرَة الخارجية » شطبة الحفرة اعناعط عع112ن605 35 
الخارجية 
ميل زاوية الحفرة الخارجية لجدار الحفرة المحضّرة في السن 
بالسجينة لخدا رموه المدى قار سان ختظلفب: 88:4 : 
قارن مع جلفة ([ء٠ءع8)‏ » جلفة معاكسة (اء٠ء1036م00)‏ . 
زاوية الخفرة الخارجية الخطية » 
الزاوية الخطية لسطح الحفرة 


انظر حد خارجى . حافة خارجية (©هنلان00) . 


للة؟ باتكو 


710 , لالكوء 


600001112 


عاقطة ع1112 3505© 


عاقتة عصتا ععد 1 سسدمكةء 


حافة الخفرَة الخارجية »الحافة الخارجية تأع"تهط عع1:12نا05؟3» 


للحفرة 
انظر حد خارجى (00156) . 
مُحيط السطح الخارجي للحُفرَة 
الحدود الخارجية للحفرة . 
نجويف . كهف . حجرة 
1 


ته ع05111:12 35 


6001 


حجرة سنية - - عفلملنام ك5ها351» - كلمعل مسساحةء 
د 0 البية 2717 ملتام 
التجويف الأنفى 1251 351112©> 
جوف الفم بالخاضة 1011م كاه تناكف 
أفطس الرا أس »عر أس - حتلقطمءء60ع - تجلقطمععءمطء» 
قر دي كتالقطمعءءمطء» 


تَشوه خلقي للرأس » يتميز بغياب الأنف » وتقارب تجويفي 
الحجاجين ما يعطى مظهرا عاماً يشبه القرد. 


خلية لاءء 
1 - كتلة من الجٌبلة » تحوي النواة وهي أساس تكوين هيكل 
الحيوان » والنبات. 


لحأهلدم , جأاتكدء 
الزاوية النقطية للحفرة 
تحضير الحفرة - تحضير السن 


عأقطنة أستمم جأالكدء 
> 1222126101م لالكوء 
100110 
الإجراءات العلاجية فى طب الأسنان الترميمى بمافيها 
ادل إزالة انسح السو تركف ارسق وسكي 
الأنسجة السنية السليمة وتهيئتها لنثبيت حشوة مؤقتة أو 
حشوة دائمة » وتتم تهيئة الحفرة بواسطة المجارف . و أزاميل 
الميناء » والأدوات الدوارة القاطعة . انظر تصنيف بلاك 
للحفر (وعاتلاةء 04 «متاوء /زومد1ء 5“اء812) . انظر تحضير » 
تهيئة (00لهتتودمع:2) . 
مبطُن الخفرة 
حفرة ملاصقة » 
حفر ة جانبية » حفرة دانية 


121 2017 ع تاعسدم الكو 


2717 1:0312131مم2. - لقدسل:1:0م , جأالكدء 


حفرة موجودة فى في السطح الإنسي أو الوحشي للسن . 
حفر ة قاطعة ملاصقة - - لوكتعصة-مستدهام , وكتكىء 
حفر ةّ أمن الصنف الرابع ١‏ جاتكق 11 وموك 


حوره ونث إمافي لسع الإنسي أوالسطح الوحشي . 
تمتد إلى الحد القاطع لسن قاطعة أو ناب ؛تُسمى حفرة من 
الصنف الرابع (واتتحةء 197 و0135) . 
حفرة طاحنة دانية » 1[دكنا1ء10:1120-0م و وأتكقء 
حفرة طاحنة إنسية أو وحشية - 
حفرة من الصنف الثاني 


حفرة تحدث إما المستلح لالس أو الست الو حنيية 


ك3 1آ] ومدء 


مع السطح الطاحن للسن الخلفية ؛ 3 سمى حفرة من الصنف 

لكي (غامه 11 55ه01) . 

حفر 3 ةالنٍْ ملنام , كتحي 
حُفْرَة في قلب السن » تشتمل على حجرة اللَّب وقّناة 
0 

ختم الحفرة »ساد قُنيّات الخفرَة »سد القنيات لدعد باتكةء 

العاجية فى الخفرَ 

حفرة مة 097للقط؟ , وأتكىء 

حفرة بسيطة عامسك , جاتحي 
حفرة تحدث في سطح واحد فقط من السن . 

ماتحت قاعدةالحفرة عكقط-طتاد وأاتكقء 


مادة توضع في عمق الحفرة ا حضرة قبل إدخال مادة قاعدة 
الحفرة » يمكن أن تحتوي على هيدر وكسيد الكالسيوم » 


لتشجيع اكرين املك مره 
تنظيف الجفرة 


ا011) جأالكوء 
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التهاب الهلل الحاد 
التهاب يصاحبه تورم وتقيح وألم . 
التهاب الهلل المزمن 
التهاب مع تورم وألم خفيف . 
سيلولويد . خَآواني 
ريط ب اوتويد 
انظر شريط (ما8) . 
أسيتات السليلوز 
مادة تستعمل في تصنيع شرائط المسندة » والأشكال التاجية . 
سيلزيوس .سيلزيوسي - وساواء©) 
مقياس الحرارة المئوي . حيث تتراوح درجة سيلزيوس بين 
نّقطة انصهار الجليد (0) صفر درجة مئوية » ونّقطة غليان الماء 
(100) درجة مئوية عند مستوى البحر تُسمى أيضاً 
سنتيجراد »فى قياسات الحرارة ولكن يفضل استعمال 
مُصطلح 5006 (كناتواء©) الآن . 
سلم سلزيوس 
نسبة إلى أ . سلزيوس 1701٠»‏ -1744 . ناذواء©.ى » عالم 
فلكي سويدي . 
عبارة عن تدريج لقياس الحرارة تكون فيه نقطة التجمد 0 
درجة ونقطة الغليان 100 درجة ؛ أيضا يسمى المقياس 
المئو يلمع تامع ) . 
إسمنت أسعصمع» 
1- مادة حينما تتصلب تلصق غرضين معا وتملاً المسافة بين 
سطحيهما » وهي نوع من أنواع مواد الحشو مكل سمت 
السيليكات . 
2-مادة حشوسنية لاصقة تُستعمل كمادة أو وسيط 
تمليطي .أو كقاعدة للعَزل أي لعزل لب السن عن أي 
موارات مويعة 4 أو كاد تددو موق 
3-(في طب الأسنان) : مصطلح يغطي المواد التي تستعمل 
كملاط أوعازل لاصق » وكمبطن للحفرة » وكحشوة 
دائمة مثل :إسمنت السيليكات » وإسمنت الأيونومير 
الزجاجى . أوتستعمل كحشوة مؤقتة مثل إسمنت 
فوسفات الرّنك » وإسمنت أوكسيد الرّنك »إلخ . تمزج 
المككّونات بالنسب الصحيحة لتكون كتلة لدنة ثم تتصلب . 
انظر أيضاً إسمنت النحاس الأسود تعممم عاعة81) 
عه » إسمنت السيليكات (ا2عميعه عنهء5111) » 
إسمنت إيبا/ أكتمْكيدد الزنك حظ8 / عله عمتت) 
«عتءه » إسمنت اكسيد الزنك واليوجينول 
(22624ع0 201ععناء-21007106) » إسمنت الأيو نومير 


ع01ا2 ركلاتلتلاءء 


عتدمتتك ركتاتلسلاءء 


لس 


متناد 10ملسلاءء 


ع)هاء20 عوملتسلاءء 


علوء؟ كتااواء) 


ا 1 
. كل خلية عبارة عن مركب معقد من مادة حيّة 
0 » تحتوي على نواة معلقة في الهيولى والطبقة 
الخارجية محاطة بغشاء الخلية نصف النفوذ . تتكاثر الخلية 
بواسطة الانقسام الفتيلي . وتُصئّف الخلية حسب شكلها » 
مثال : خلية عمودية » وخلية حرشفية ؛وحسب 
وظيفتها . مثال : خلية إفرازية » خلية عصبية ؛ وحسب 
ترتيبها مثال : خلية مطبّقة . وحسب سماتها المميزة : 
مثال : خلية ذات أهداب ؛ وحسب وجودها في نسيج 
خاص . مثال : خلية عُضروفية ؛ أو حسب محتويات 
الهيولى مثال : خلية دهنية . 
3- (في علم الكهرباء») : جهاز لإنتاج طاقة كهربائية بواسطة 
التفاعل الكيميائى بين مركباته أوعناصره . 
إحدي الخلايا النمائية . 
خليةالميناء - أرومات الميناء 


1دده770اطص , لاء» 


221125 - اعسقح , لاءء 


خلبة ظهارية لمتاعطغتص , لاعء 
إحدى الخلايا التي تكوّن النسيج الظهاري . 
خلية الارتكاز الظهارية - 2 - ]عسطعه))ة لهتاعطازم , لاءع» 
خلية الارتباط البشري مستاعطغتمء اعسمدء لععسلعم 


الظهارة امينائية المختزلة 

عدن سل عله مرككل 
خلية كبيرة » متعددة النوى ؟؛ مثل الخلية ناقضة العظم : 

خلية بلازمية فطكقام , لاعء 
خلية نقي العظم من متتاليات الخلية اللمفية » التي تكون 
وتفرز الأضداد . 


أطنواع , لاء» 


خلية شائكة علكاعتيم , لاعء 
خلية ذات زوائد رقيقة تصلها بالخلايا ا مجاورة لها . 

تجددالخلية لولاعدع: ر لاءء 

خلية ورمية "نمطت ر لاع 


عتقتتطاءء 
يتكون من العديد من الخلايا ؛ متعلق بالخلية أو يتكون منها . 
الوق 
رُوائد خلوية 
التهاب الهلل . التهاب خلالى وتاتلسلاءء 
التهاب منتشر ؛ عادة ما يكون قيحياً » للسيج بين الخلوي » 
وخصوصاً النسيج تحت الجلدي . 
دري ل اندها دوعو بج روا عد 
بوذمة » وألم » واحمرار » وإعاقة وظيفة الجزء المصاب . عادة 
ما ايحدث فى الأنسجة اللينة تحت الجلد » مثل العنق .كان 
يعرف سابقا باسم ذباح لودفيج (2متعصة 5ممل0نمآ) . 


رع تتماسلاءء. 


26555 تتقاتلاءء» 
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إسمنت متعدد الكربوكسيلات 

1 - الممسحوق : مزيج من أكسيد الزنك . مع أقل من 10/ 
سلفات الماغنسيوم » والفلوريد القصديري . 

2- السائل :40/ محلول مائى من حمض البولى الأكريليك 
غير مهيح للب السن » لا تسم خترارة عند مرعه »ولا 
يحتوي على حمض الفسفوريك. 

إسمنت متعدد الكهارل 017تاعع1ع-:017م , لمعم 


20172120712 , المعغصرعء 


إسمنتآ كسيد الزنك 0106 عست عصناءك-كاعنسي , أسعسىء 
إسمنت أحمر 0ع" , أمعصمعء 


أكسيد نحاسي في إسمنت فسفات الزنك ؛ قاتل للجراثيم 


لم يعد يستعمل بسبب ضعف استقراره الحيوي في الأسنان . 
إسمنت أكسيد الزنك واليوجينول عضت 0ع مكمسا" , أمعصع 


المقُو ى أو المدعم [مسمععناء-0:106 
حشوةإسمنت 0110" امع مرعه 
إسمنت قناةالجذر تفصق ]00 , أمعص 
إسمنت السيليكات عامعتلله , أمعصعء 


1-المسحوق : مزيج من السيليكات وأكسيد الألومنيوم مع 
فسفات الكالسيوم وفلوريد الكالسيوم . 
2 -السائل : محلول حمض الفسفوريك المدروء . 
ملاط السن طامم)] , أسعمىء 
إسمنت بلون السن 


10011-20101110 و اأمعصعءء 


إسمنت كربوكسيلات الزنك ‏ 0<71266متتق عصته , أسعصىء 
إسمنت أكسيد الزنك 0:00 عصع , أمعص 
مزيج من مسحوق أكسيد الزنك » وسائل اليوجينول . 
إسمنت أكسيد الزنك (إيبا) 184 /عل<ه عصنة , أسعصع 
إسمنت أكسيد الزنك [ممععناء-0:006-عسته , لسعم 
واليوجينول 
إسمنت ا كسى فسفات الزنك عأهطمومطمتإنه عصته , أسمعصىء 
إسمنت فدنات الن نك 121م105م عطاع , أمعغصمعء 


1- المسحوق : أكسيد الزنك مع أكسيد الماغنسيوم . 
2- السائل : حمض الفسفوريك , وماء » وأملاح معدنية مثل 
الألومنيوم . 
إسمنت عديد أكريلات الزنك 
إسمنت عديد 
كرب وكسيلات الزنك 
ليف ملاطي 
أية ليّفة من الألياف الكثيرة للغشاء حول السني » التي تمتد 
من الملاط إلى الضفيرة المتوسطة » فيما تختلط نهاياتها مع 
الألياق السنخية . 


7017217121 عطلم , لمعم 


ع2120:7121»-:7017 عطلم , لمعم 


عد لوأسعصمعء 


لد جاجى (06116121 01355-10201261©) » إسمنت فوسفات 
الزنك م :21) » إسمنت متعدد 
الأكر يليك الزنك («عممع 017:219/1216م عمذت) » إسمنت 
متعدد كربوكسيلات الزنك 6غ]12:هطمةء-ق1هم عمتت) 
(امعماعه . 
ملاط 06 
الطبقة التي تُخطي عاج الجذر . 
إسمنت الراتين الأكريليكى 
1- السائل : ونحيدا العملار مق الكل ميا كرايف مع كابح 
ومنشط. 
2-المسحوق :عديد ميثيل ميثاكريليت ومادة مالئة » ومادة 
ملدنة » ومتشط للبلمرة . 
قاعدة إسمنتية 
طبقة عازلة من الإسمنت السني » يضاف إليها أحياناً عقاقير 
طيية 6 تضعط على قاع الكي : ا مره لمماية لبا لين + 
ولتقليل كتلة الحشوة المعدنية أو لإزالة أو تخفيف الغؤور. 


ألاعصعء ماعجم - عاعقاط , لسعم 


طلوء" 20111 , لمعم 


225 اع صررعءء 


إسمنت أسوه - 


أكتسييد تحيناسئ 2 وكوبالت يمزجان مع حمض 
الفوسفوريك . 
الإسمنت النحاس الأسو د "اع مرق عاعه1ط , أمعممع 


إسمنت فوسفات الزنك يحتوي على الأكسيد النحاسي » 
الذي ينتج اللون الأسود المميز له » يستعمل في حشو الأسنان 
اللبنية » وكجبيرة تثبيت » وفي تثبيت الشريط التقويمي. 


إسمنت إيبا 


05712طل2 , العم 
ذةائ"ا , أمعصسعء 
إسمنت ذو ذرات ناعمة اعستمتع-عسةا , أمعص 
إسمنت الأيو نومير الزجاجى *55-1020121ه1ع , اداع جرع 
إسمنت متعدد الكهارل نصف شفاف » يتكون من مسحوق 
سيليكات الألومنيوم الزجاجية » التي تحتوي على الفلوريد ؛ 
يُستعمل فى حشو الأسنان الأمامية وملء الشقوق والوهاد 


لللأسنان الخلفية. 
ملاط بين الخلايا تملسطاءء “عنصا , أمعص 
مُلاط بين المواشير عتامسكتدم عاص , لمعمو 


عطتا أسعصوعء 





خط الإسمنت .ء خط ملاطى 
عد ظاسين اسوك عا حاف لقو الصيية أن 
التاج مع السن . 

إسمنت طبي . إسمنت مُشّبع بدواء 
إسمنت بمزوج بمادة طبية . 


0110 , الاعصرعء 
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الملتقى الملاطى العاجى لامتاعسصباز لمستاسع 600 أسعمى 
منطقةً تلاقي والتحام املاط والعاج . ويتغير خط التلاقي 
حسب السن والحالة الفموية . 
ملاطي مينائي 
متعلق بالملاط والميناء لسن . 
الملسقى الملآطي المينائي 
ملف تشريعي بين الملاط على سطح الجذر » وميناء 
التاج » وبمثل علامة مميزة بين تاج السن والجذر . ويوجد في 
واحدة من ثلاث علاقات : يتراكب الملاط بع بدا ءالسن 
(يغطي الميناء جزئياً» أو يكون لاوط تحداً لحد مع الميناء أو 
يكون الملاط قصيراً عن الميناء . 
تملط » تراكم المادة الملاطية على 
الأسنان ؛ رط التعظّم الملاطي - 
تضخم ملاطي 
تكون الملآط » تشكل الملاط . تولّد الملاط 
عملية تكوين الملاط بواسطة الأروماتٌ الملاطيّة . 
شبه ملاطى . شبّيه بالملاط . 
طبقة من النسيج الملاطي الناشيء غير مُشبع بالمعدن ؛ يُعتقد 
بأنه مقاوم للامتصآص . 
ورم ملاطي 
تكائر حميد للنسيج الضام سني المنشأ في الفك السفلي أو 
العلوي » ينتج الملاط نسيجاً شبيهاً بالملاط عند ذروة السن 
دائماً » وهى إصابة بدون أعراض ذاتٌ ثلاث مراحل تظهر 
عند ذروة الأسنان الحيّة » وهي مرضص محدود ذاتياً . 


اعتتطتقتء0)جمعصمع 


10 ءتنل اعسسمدء0) دعم 


- 7205]0515©-22©2260اع© 
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002) 225 


010 ع ممع 


060000202 


ورم ملاطى حميد معتصعط , همسسمأسعصع 
000 5 و 5 5 : 
ورم حميد تميز يحتوي على رقائق من نسيج يشبه الملاط » 


يتواجد بشكل عام عند جذر الضاحك أو الرحى في الفك 
السفلي » ويتحد النسيج الصلب للورم مع الجذر . ويشاهد 
بكثرة في الرجال تحت 25 سنة من العمر . 
ورم ملاطي ورائي متعده - 
وَرَمْ ملاطي عملاقي التكون 


لقتلتصة] , مسسمأاسعصمءء 

مستدمكتأاسوواع - 1م لسر 

2060002 

ورم ملاطي عملاقي التكون 
نوع من الورَم الملاطي يتميز بكتلة كثيفة » مشبعة بالمواد 
المعدنية من الورم الملاطي . توجد في أجزاء مختلفة من 
الفك ؛ ويشاهد بكثرة غالباً فى الأعمار المتوسطة لإناث 
الرقوع سين افا لان , اللاط البورائي اللمضوية 
(2]01235ع20ع0 ع1متالتتحط لقتلتسهة؟) . 

ورم ملاطي حقيقي - ورم ملاطي حميد ‏ 2<عئا) , 28مأاسعصعء 


1 أداء‎ 1١ 


ددهت أسدواع , 12امأسعصء 


تمزق ملاطى لدع [واأتاتعطرعء 
انفصآل قطعة من الملاط عن سطح الجذر . يمكن أن تكون 
نتيجة رضح إطباقي أولي . 


إلصاق بالإسمنت . تمليط مم امع سرع 
عملية تثبيت الحشوات المصبوبة والتيجان بواسطة إلصاقهم 


بالإسمنت » أوأية مادة لاصقة أخرى , 


إلصاق نهائى لقص , سمتامتسعصم 
إلصاق مق 5 مسسععاصا , سمتأمأسعصس 
ستلحخصضق لامع مع 
بالمططة عا تسمعصمع 


جسم صغير مُلاطي حر في الرباط حول السني أو ملتصق 
بسطح الجذر وناتيء أو بارز في مساحة الرباط حول السني . 

تولّد الملاط 
ورم ليفي ملاطي 
1- أية إصابة داخل العظم تتكون من نسيج ليفي ضام » 

يحيط ببؤرات من مادة متكلسة بمأتل الملاط . 

2- ورم سني المنشأ نادر» يتكوّن من كميات مختلفة من 

نسيج ضام ليفي مماثل للملاط ؟إصابة فكية مركزية . 


تامع ممع 


رع 


12 ممعم 


يمنتين 
لاصق تصق تملط 


المادة اللاصقة بين 


06000060015 


151211 12110115111201 8 تأداع مع 


المواشير 
التهاب ملاط السن 5ت)تسعم 
التهاب اكلاط السنى «الملاط ») . 
أرومة الملاط اتات الملاط . أرومة ملاطيّة غفقاطه)معصعه 


خلية حرشفية أو مكعبة كبيرة . مسؤولة عن تكوين الملاط 
على عاج الجذر لسن في مرحلة النمو . 
وَرَم أرومات الملاط . ورم الأرومة الملاطيّة 
ورم ملاطي حميد . ورم ليفي سني المنشأ يتكون من خلايا 
تنطور إلى أرومات الملاط ولكنها تحتوي على كمية قليلة فقط 


20200202222 


من النسيج المتكلس . 

انتقاضً المللاط و0 سعمعء 
امتصاص الملاط . 

خَلية ملاطية 0ع مصاع 


خلية متواجدة في الطبقة الْحََوية من الملاط »على شكل 
نجمة باستطالات دقيقة شعاعية. وهي نتاج من الأرومات 
الملاطية وتظل في الملاط حديث التكون . 

ملاطي عاجي 0 

متعلق بالملاط والعاج للسن . 


لمستامسع00)جعصمعءء 
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ملاط تال (تالي) ملاط ثانوي 500202377 , لمستاأسعصع 
مركز وسط 20 
مركزالمقاومة 
(في تقويم الأسنان) : نقطة مفردة مركزية في كتلة الجسم » 
مقاومة لقوة تؤدي إلى حركة انتقالية للجسم بدون دورانه : 


اماع 


ع21]كلوع" 01 “اعارء» 


مركزالدوران مناه 0" آ0 معامع 
النقطة التي يدور حولها الجسم وهو في مكانه » دون حركة 

(سابقة) مائة » موي » جزء من مائة تامع 

درجة مكود 00 ع20 اع تامع 
1- مقياس درجات الحرارة المئوي » الذي يحتوي على 100 
قسم 2 حيث يعتبر درجة تَحِمُّد الماء هي الصفرء ودرجة 
غليانه هي مائة درجة (100) » تسمى أيضاً : سيلزيوس 


(كسناكاعن0)) . 

2- مقياس درجات الحرارة على مقياس سيلزيوس . 

3 - مصطلح استخدمه 8 .ف .بلاك عاعهاظ.6.97© في صيغة 
الأدوات الخاصة به » حيث واحد سنتجريد - 3,6 
درجة . انظر سيلزيوس (كناأواءع0) . 


مركزي كتلةتممع - لقتطمء 
يكبا ونا لوك اريق فى لوكو بون علي اد 
الخارجى . 
شريان الشبكية المركزي - قصنتاء عطا له وتعاسية تدعام 
يان زن 21117 2111125 


فرع من الشريان البصري يعصب الشبكية . يُسمى أيضاً : 
شريان زن (لاتعانة و'صصذت) . انظر مدخل شريان الشبكية 
المر كزي (عقصتاء؟ دتلهتمع0) . 


محورمركزى كته لقتطمءء 


ضغط مركزي . تحميل مركزي 
تطبيق قوة بين الفك العلوي والفك السفلي في نقطة تقع 
قريبة قدر الإمكان من مركز مناطق الدعم في الفك العلوي 
والفك السفلي . نُستخدم بغرض توزيع قوى الإطباق 
بالتساوي على مناطق الأنسجة الداعمة خلال تسجيل 
العلاقات بين الفك العلوي والسفلي » وخلال تصحيح 
الأخطاء الإطباقية . 
أداة الضغط المركزي 
أداة لدعم كل من حافتي الشمع على قوسي الفك العلوي 
والسفلي . وتتكون من نقطة تماس متصلة بيإحدى حافتي 
الشمع » وصفيحة متصلة بحافة الشمع الأخرى » لتوفير 
سطح يستقر أويتحرك عليه مسمار الارتكاز أو نقطة 


كمتمتوعط لقختاوءء 


0691 عمتدعط لمتطمعءء 


اعتلال الملاط ح داء النسج 0515م - فمنتطاوم ممعم 
الداعمة 
حالة شاذة للأسنان تنتج عن تَدَخّرالملاط » ونقص تكون 
الملاط . يؤدي الاعتلال الملاطي إلى التّهاب الأنسجة حول 
الج واسسالة الأنسة لداعي السك 
التهاب الملاط والسمحاق » 
التهاب ملاطي سمحاقي 2 التقيّح 5تدلم0ء215 3:011:062زم 
المح نقح سكل سي 
قرط تكونالملاط » فرط 
التملط 20 
ترسب الملاط بكثرة على سطح الجذر . 
ملاط 06 
نسيج متكلس ناشيء من الطبقة المتوسطة التي تُخطي جذر 
السن . يمكن أن يكون ذا الخلايا أو عديم الخلايا . 
يَغطي املاط عاج جذر السن من اللتقى المينائي الملاطي إلى 
الذروة . وهو النسيج الصلب من ادر والذي تسعقن فيه 
الأربظة السنخية خول السنية . والتى تُسمى : ألياف شاربى 
(و1ء86 ذالزعم تقطة) . 1 ١‏ 
ملاط عديم الخلايا 
ملاط يوجد على النصف التاجي من جذر السن » أي طبقة 
اأكلاط عند اللتقى الملاطي العاجي » لاتحتوي على خلايا 
ملاطية ««يتحتوي أساسا على ألباف شاربي : 
ملاط لاليفي » ملاط عديم الألياف عنهالتدطكة , تسكسعصع 
طبقة رقيقة جدًا من الملاط » لاتحتوي على أربطة كو لاجينية 2 
توجد حول عنق السن ؛ ويعتقد أن أرومات الملاط تقوم 
بإنتاجه . 
ملاط خلوي . ملاط ذو خلايا 
ملاط يوجد في النصف الذروي من الجذر. 
عَرْنَ الملاط . فرط النمو الملاطي - 
تضخم ملاطي » زيادة نمو املاط 


فرط التتسج الملاطي - 


- 11051115 2402عمتاءء 


1155 - 0515 اع ماء» 


:1 1تطلاء22 , مستكسعصمع 


“تقلتالاء» , مستكسعصمعء 


5051]0515:© 22612611122اع©) 
10 


- 1251م “اعم7ط متتكسعصءء 


فر طالتملط 1255© 
ضخامة الملاط إ1م0 )نع مقط مكاسع ممع 
تملط معاكس 5 1611© لاع © 


زيادة مرضية في ثخانة الملاط » تنشأ باتجاه أو بداخل العاج . 
ملاط أولي » ملاط بدئي 
الطبقة الداخلية من الملاط عديم الخلايا » والتي تُخطى بعد 

ذلك بطبقة من الملآط ذي الخلايا تُسمى الملاط التالي 

(تطتا امع صرعع ارمق ممع 5) في الجزء الذروي 1 


11122177م , لمتتكأسعص 
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ألم ينجم عن إصابة أولية أو اختلال وظيفة الجهاز العصبي 
المركزي 1 
شلل مر 0 يِ فى الدماغ أو الحبل الشوكى 9515[ه8هم لقتادع 


أاشعةمركزية 275 للتطمءء 
الأشعة التي تقع في مركز حزمة الأشعة الصادرة من جهاز 
الأشعة . 

علاقة مركزية سمتامكء" لمع 


العلاقة بين الفكين عندما تكون لقمتا المفصل في أقصى وضع 
متراجع غير متوتر في الَفْرَة الحقانية » حيث يمكن لأية حركة 
جانبية للفك أن تبدأ » وفى الفك الأدرد ينطبق هذا على 
وضع النائئ الشغي عندما يكون الفك في وضع الرائحة : 
قسم التعقيم (551) - أمعسصندمعل «امرمده علترعاد لدساصء 
المركزي 
مبني التعقيم المركزي الموجود في المستشفيات 1 


مركزءوسط تعامع - عنطوء 
انظر مركز (#عاداع0)) . 
مركزى عتامعء 


متعلق بالمركز أو يقع فيه . 
سحل مركزي , ضبط مركزي » 
تعديل م ركزي 
عضة التحقق المركزية » 
عضة تسجيل العلاقة بين الفكين » 
صفيحة فحص الإطباق المركزي 

تسجيل وضع الفكين أو القالبين » وتؤخذ بالشمع أو 

بالملعجون » وتُستخدم لتعيين علاقة الفكين المركزية 
الصخيجة أو اللاقات اللامركرية الالجرى مكل بروة 

الفك أو الفكين أو الأسنان الأمامية . 
تسجيل إطباقي مركزي 

تسجيل وضع الفكين المركزي أو علاقة الفكين المركزية . 
وضع الفك المركزي 
علاقة الفكين المركزية - 


اماع داكن 20 عاص 


عاتطعاععطكء عسامء 


010ع»ع" لوكسطاء©70عاطا عام 


1100 355[ علامءء 


211 ح لامتاهاع:* اكول علامعءء 


علاقة مركزية - متام" كدل 0ع0ناماءم - مسمتاواءم 
علاقة الفكين المتراجعة 


1-علاقة الفكين : حينما تكون لقمتا الفك السفلي في 
أقصي وضع متراجع »غير متوتر » في الحفرة الحقانية 
«الجوف العنابى» » عند أية درجة من ابتعاد الفكين » حيث 
1 للف 6ه لمابية أن هذا 

2 -أقصى علاقة تراجعية للفك السفلى بالنسبة للفك 
العلوي عند يعد عمودى ثأيت , ١‏ 


- 


الارتكازء وقنعمل دائها للخحصول على العلاقة المركرية 
نُقطة ارتكاز مركزية » نقطة تحميا 
مركزية 

نقطة التماس لأداة الضغط المركزي . 


أسلمم عسمتدعط عله تامءء 


الأداة الراسمة مركزية 06912 ماع02 عسمتتدعءط عله تمع 
الاستناد 


أداة توفر نقطة ارتكاز مركزية أو نقطة مركزية داعمة بين 
حافتي الشمع أوالبدلة في الفك العلوي والفك السفلي » 
وتشمل نقطة التماس التي تتصل بإحدى حافتي الشمع أو 
البدلة » وصفيحة متصلة بعضة الشمع المقابلة أو البدلة 
السنية المقابلة » التي توفر السطح الذي تستقر أو تتحرك عليه 
نقطة الارتكاز . هذه الأداة نستخدم بغرض توزيع قوى 
إغلاق الفكين بالتساوي على المناطق الداعمة للجهاز 
السني » خلال تسجيل علاقة الفك العلوي بالفك السفلي أو 
لتصحيح نقاط التماس الناشزة أوالكل معاً . / 
أجهزة مركزية . معدات رئيسة امع تسمتسيء لمسامع 
حفرة مركزية . تُقْرة مركزية 
تلم بين الحدبة الشدقية والحدبة اللسانية للسن . 
ميزاب متوسط . ثلم متوسط 
قاطع مركزي » ثنية 
الجهاز العصبي المركزي 
أحد الفرعين الرئيسيين للجهاز العصبي في الجسم . يضم 
المخ والحبل الشوكي .يقوم الجهازالعصبي المركزي 
بعمليات نقل المعلومات من وإلى الجهاز العصبي الحيطي » 
وهو الشبكة الرئيسية للتنظيم والتحكم بالجسم كله . يتحكّم 
الدماغ في كثير من الوظائف والاحساس . مثل النوم » 
والنشاط الجنسي ». والحركة العضلية والجوع » والعطش ء 
والذاكرة » والانفعالات . الحبل الشوكي هو إمتداد مختلف 
أنواع الألياف العصبية من المخ ويعمل كموصل بالجهاز 
العصبي الحيطي . اثنا عشر زوجاً من الأعصاب القحفية تبرغ 
مباشرة من المخ . تتفرع الأعصاب الحسية والأعصاب 
الحركية عن الحبل الشوكي بين الفقرات ثم تتحد لتكوين 31 
زوجاً من الأعصاب الشوكية الحتوية على ألياف حسية 
وألياف حركية . 
إطباق مركزي 
العلاقة بين القوسين السنيتين العلوية والسفلية » عندما 
تتلامس الأسنان في علاقة مركزية . 
ألم مركزي 


52 21 اع 


51007 اوناع 
121501 لو تامع 


5 ) - مداع ا5؟؟ 10115ع2 لوتطامعءء 


لامةتأكساءع0 1نامع 


طلقم لقنتامءء 
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تداخلات العلاقة المركزية 


1111115 تشاع" ماوع 


علاقة مركزية إطباقية ممتكساءء0 ممتاماء» عتمم 
انظر و ضع تماس متقهقر (051100م أعمادم» لعل تصاعكل) . 
وضع العلاقة المركزية دم لومم ممتاهاء» عسلم 


تسجيل العلاقة عستالساعع0 , لرمعع" مسمتاماء" عتطصعء 
المركزية الإطباقية 
تسجيل العلاقة المركزية عند بعد عمودي إطباقي ثابت . 
ذؤّابة ( وسط هامة الرأس) 1 
نابل لدعكسام 
1- يتحرّك بعيداً عن المركز : مصطاح يشير إلى قُوة باتجاه 
الخارج » بعيداً عن النقطة المركزية أو عن ا محور » مثل القوة 
التى تحافظ على القمر فى مّداره حول الأرض . 
3 الي عن ارا ١‏ 
ماتيا 
آلة الصب النابذة , آلة صب 
بالطرد المركزي 
آلة الصب النابذة بالحث 
الكهربائي 
قُوَة طاردة نابذة » قوة طاردة مركزية 


أنارراء سام 


كستاكة لدعداكتمطمءء 


عقلتطاع1222 عستامةء لدع تاكسام 


و علتطعقخط عستاعىء لدع نالضتمعءء 
ع1 سام اععاء 
101 لدع دال سام 

1-قوة نحو الخارج تنشأ بواسطة دوران جسم . 

2 - (فى طب الأسنان) : تنطبق هذه القاعدة » عند إدخال 
الججون وغل قغاة اذى حرايظة مجاقي هاا مدر 
الجلار بن + واها'نن مين المكاكن جر انحظة أله المت 
النابذة 1 ١‏ 

1-يَتسِد 
2- نابذة 
آلة لفصل محتويات ذات كثافات مختلفة من محلول » 
بواسطة قوة الطرد المركزية . 
مُندفع نحو المركز » جاذب نحو المركز , جابل 
القوة الجاذبة نحو المركز 
(سابقة) رأس 
مجه نحو الرأس . متجه نحو قمّة الجسم . رأسياً 
ألم الرأ أس : صداع وأعلقطمعء <رعلملقطمعء - ونتعلمتلقطمعء 
شيعالبكبية 
مضاد حيوي نصف تخليقي » يعطى عن طريق الفم 2 
فعال ضد العداوى موجبة الجرام وسالبة الجرام : 
رأسى عتلقطمءء 
محلق بالرلئن أوافي اقناء الزائن ا وطاق رقي القت 
واو 


منسب را أسى ٠»‏ مؤشر جمجمى 120 عتلقطمءء 


115 امع 


لداء مام 

101 لداء مام 
-ملقطمعء , علتقطمعءء 
10مطمءء 


ستدء أقطمءء 


علاقة إطباقية مركزية ممتاقاء» لدكساءءه عتضمءء 
إطباق مركزى دامتكساءء0 عتطدوء 


1- وضع التماس المركزي للأسطح الإطباقية لأسنان الفك 
السفلي مع الأسطح الإطباقية لأسنان الفك العلوي ‏ 
حيث تكون في أقصى تماس أو أقصى تداخل حدبي . 
2-( في تقويم الأسنان) : وضع الفك السفلي المتمثل في 
أقصى تداخل حدبي اعتيادي لأسنان الفك السفلي مع 
الفك العلوي ؛ وقد أطلقت عليه التسميات التالية : 
وضع التداخل الحدبي (60زومم لهمكناءرع)ن1) » الإطباق 
المج كزي الاعتيادي (دمأوتااءءه عتامعء لمتطتطة2]) » 
الوضع الإطباقي العادي (مه60أومم 531تااءء0 5021[]) ؟؛ قد 
يتوافق أو قد لايتوافق وضع لقمة الفك السفلي مع العلاقة 
المركزية ؛ من أجل ذلك فإن مصطاح إطباق اعتيادي 
(دهتكساءءه 1قتاتطة1]) هو المفضل . 


مسر الإغلاق المركزى عنتناكمكء 01 طاهم عستامع 
وضع مركزى سمتاتكمم عتطمع 


وضع الفك السفلي في أقصى علاقة تراجعية مع الفك 
العلوي عند بعد عمودي ثابت . 
انظر مركزي (عتتامع2) » انظر أيضاً علاقة مركزية عتتامع0) 
(ممتواء: » علاقة لامر كزية (م0 لهاع" عتامعءعع8) . 
إطباق مركزي مبكر - 
إطباق ناشز 
إطباق غير متناسق بين الأسنان المتقابلة » حيث تتداخل مع 
إغلاق الفكين في إطباق مركزي . 
علاقة مركزية 
1- علاقة الفك السفلي بالفك العلوي حينما يكون الفك 
السفلي في أقصى وضع متراجع غير متوتر » عند ارتفاع 
عمودي ثابت في الحدود المتاحة للدوران الحر للقمتى الفك 
العدل محيفث كن الت كات لاني افا 
2-(في تقويم الأسنان) : العلاقة المضغية أي أقصى علاقة 
يي القنة القاك الستقان والتعائيعة المصلية والمة 
الحقانية » والتي يحكمها التوازن العضلي وليس التداخل 
اند الس محا قير المساهيو سوقترا ميلد 
مصطلح أقصى تراجع مقبولاً» ومصطاح الأكثر تراجعاً 
الأخير مأخوذ من مبحث التركيبات الصناعية التعويضية ؟؛ 
الوضع اللّقمي قد يختلف إلى حد ما » ويمكن تحديده 
بشكل عام كما يلي «ارتفاع على السطح الخلفي للشامخة 
المفصلية» ؛ حالات عدم التوافق بين الإطباق المركزي 
والعلاقة المركزية » مهمة بشكل خاص في تشخيص 
مشاكل اختلال وظائف المفصل الفكي الصدغي . 


- 2011115 اعنام عتسامصء 


06115311 115 


ل" عتامعءء 
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أنقاط تشريحية وعلامات تشريحية تستعمل في التحليل 
القياسي الأمامي والجانبي للرأس . انظر علامات قياس 
الر أس (5كاتةتصلصطة] عتأعمةه 1ه طمعت) . 

علامات قياس الرأس 
تعريف عام للعلامات المستعملة في التحليل القياسي للرأس 
ترتكز على مقاييس الإنسان الأصلية من ابتكار رودولف 
مارتن (صتائة]/2 دام11001) وهو عالم ألماني بعلم الإنسان أو 
علم السلالات ؛ أما المرجع الأمريكي القياسي فهو من ابتكار 
كروجمان وساسونى(121ا58550 320 مقدمع 20ك1) . 
من المهم التذكير بأن تعريف علامات قياس الرأس يعتمد 
على اتجاه الرأس في الوضع الطبيعي لأن وضع العديد من 
علامات الرأس مثل الشامخة الذقنية » والنقطة الفكية » 
والنقطةه . والنقطة 8 تتغير بإمالة الرأس إلى الأعلى أو 
الأسفل . 
توصف علامات قياس الرأس عموما كبنية سّهمية منصفة أو 
كبنية ثُنائية الجانب ؛ بالإضافة إلى تصنيفها إلى ثلاثة أصناف 
دعاساف يوسي قاض , تقع عند التقاء تركيبين 


5كك “تق تطلحة! عتتع دده [قطمءء 


تشريحيين معروفين » لاتتأثر بوضع أواتجاه الرأس . 
2-علامات تتعلق بمكان أو حيز : بحسب التعريف » تقع في 
نقطة محددة في حيز خاص على سطح العظم أو سطح 
النسيج . يتغير موقع هذه العلامات على السطح بتغير اتجاه 
الرأس (هم ؛8 ؛ 0؛ 45ج ؛ هط ؛ 80 ؛ عط ؛ م0 ؛ 
م3 . 
3-علامات لظل ُنوء أو بروز : تقع عند اتحاد خيالين أو أكثر 
للعلامات » لأنها تحدث بواسطة التراكب » الذي يسببه 
تكوين صورة ذات بعدين من شيء ذي ثلاثة أبعاد . انظر 
ملحق7علامات قياس ا أس عتتاعمده 1 هلامع 0)) 
(2003115ة1 وتعر يفها فيما يلي ١‏ 
قصلي 
نقطة التقاطع للمحيط الظهري للناتيء اللقمي للفك 
السفلي » والعظم الصّدغي .في الحقيقة يُستخدم السطح 
السفلي للمنحدر المائل لأن حافة العظم الصدغي لايمكن 
تحديدها بوضوح على الصور الشعاعية (ناتئة 0عاءءزمرط) . 
زاوية الفك السفلى » رأس الزاوية 
افق يقل حاف ميقا ان لفك النشاو سوه كزة 
الأسنان فى حالة إطباق (حيزي » مكاني 131اهم8) . 
مفتاح ا حافة ‏ الحيد المنخفض ١‏ 
أقصى نقطة سفلية على الحيد الناتيء المتشكّل بالنتوء 


عدخ - تتولتك21:)1 


20 - «متدامع 


تدكا - 10ر12 


نسبة أقصى عرض إلى أقصى طول للرأس مضروبة في مئة . 


أي : 
عرض الجمجمة 2 100 
م 
ْ طول الجمجمة 

مشلثرا أسي عاعسمتا عتلقطمءء 

يتكون من عتطوظ تصل يق الذقن والبية والقذال”+ 
«(سابقة) رأس -ملقطاوءء 
صورة قياسات الرأس - سورع هلقطامءء 


طمو تع 2010 عتاعدددهلقطامءء 
(في تقويم الأسنان) : مصطلح يستخدم أحياناً للدلالة 
تستخدم اللعراض موصي ؛ قدتسجل قياسات 
الجمجمة أحياناً رقمياً مباشرة من الفلم الشعاعي إلى 
الحاسوب الرقمى . 
صورة شعاعية لقياسات الرأس - طرورع هلقطامءء 


طموناع 2010 عتتاعدددهلقطامءء 


تصوير الرا أس - تطمونتع ملاقطمءء 
تامو تاع 2010 عتاع دده لقطامءء 
تصوير إشعاعي للجمجمة . 
مقياس الرأس 1 "تعاع دده لقطامءء 


أداة للحصول على صور سيفالومترية في وضع مكرر . 
تتألف عادة من مُثبت للرأس لتثبيت الرأس في وضع ثابت 
ومثبت لمنبع الأشعة السينية . 
مقياسي رأ أسي عتتاع ددم لقطامعء 
متعلق بقياس الرأس . 
تحليل قياسات الرأس 
1- (في تقويم الأسنان) : تحليل لقياسات الرأس أو الجمجمة 
لبعض النقط الثابتة التى تؤخذ من الصور الشعاعية الجانبية 
والعور نو الكاعية الأنامية الخلفيه . 
2-(في التشخيص التقويمي للأسنان) : تُرسم مختلف 
الخطوط الواصلة بين النقاط المعروفة » وتٌقاس الزوايا الناتجة 
عن تقاطعها . انظر تحليل داون (19/515[هصة 5*م120) . 
تحليل قياسي أمامي للرأس 


كلك 5لقطة ع1اعدددهلقطامءء 


و كلك 5لقطهة عأتتاع دده أقطمءء 
021 

تحليل قياسى جانبى للرأس ,و كت وتزلقصة عتاعدددهلقطمءء 

١ 1‏ لوناء)د1 


تشريح مقياسى للرا أس 37م أقطة عتتطعمرماقطمء 
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النقطة الخلفيه 
النقطة المتوسطة على حافة الثقبة العظمى السفلية . 
أقصى نقطة خلفية على حافة الثقبة العظمى على المستوى 
السهمي المنصف . ( حيزي » مكاني 20121م5) . 

الفسامفة الذقية 1 
النتقطة الأكثر تقدما على الارتفاق الذقنى . 
قف : تقطة قا غلى الذكن لانتيوى مبتقاك لمنوة: 

الشوك الأنفى الخلفى . 
نقطة تقاطع السطح الأنفي والسطح الفموي للحنك 
الصلب مع الخفرَة الجناحية الحنكية .( ثابت 60ة5) . 

النقطة السنخية 
أقصى نقطة سفلية متقدمة على الناتىئ السنخي بين القواطع 
المركزية العلوية . 

السرج , حفرة بشكل سرج 
مركز السرج التركي أي مركز الحفرة النخامية في العظم 
الوتدي (حيزي » مكاني 20121م5) . 

النقطة تحت الشوكية 00 د لك أغصامم كد10 ح علمستموطنى 
نقطة 4 لداون 
أقصى نقطة خلفية في التجويف بين الشوك الأنفي الأمامي 
والنقطة السنخية (حيزي » مكاني 2021م5) . 

النقطة فوق الذقنية - 18-8 5 05 - 126124216ة :متاك 
نقطة 8 لداون 
أقصى نقطة خلفيه على التجويف بين الشامخة الذقنية 
والنقطة تحت السنية . (حيزي » مكاني لقتنوم5) . 


م0 - مسمتطاكامه 


7205001011 - 28 0 05 


5 - عصامه [دكهط 1:10ء]705 


اط - تامتط)71:05 


5 - ولاء5 


خط قياسى للرا أس عصنا عتاع ددم لقطمءء 
مستويات وخطوط دوعطهام لصه ععصتا عتطعددهلاقطمعءء 
مقياس الرأس 


الخطوط والمستويات الختلفة التى يمكن أن تظهر على راسمة 
قياس الرأس بتوصيل النقاط الختارة . كما ينتج عن تقاطع 
الخطوط زوايا يمكن قياسها . تستخدم معظم قياسات الرأس 
القياسية قياسات الزوايا (2]5ع1235101612 ة1ناعتتش) 
المذكورة ؛تم وضع الحدود الطبيعية للمقارنة الإكلينيكية . 
الخطوط والمستويات شائعة الاستعمال هي مايلي (انظر 
أيضا ملحق 7) . 
خط قاعدة الجمحمة 
لبرودي 
خط يمتد من خلف النقطة الأنفيه إلى مركز السرج التركي . 
المستوى الوجهي 
خط يمتد من النقطة الأنفيه إلى الشامخة الذقنية . 


ط] - عسصحام لجاعد1]1 


5 - غ001:ظ8 01 عستا ععقط لمتسدن 


الوجني . وتقع في منتصف المسافة بين الحُفرَة تحت الصّدغية 
على السطح الجانبي من الفك العلوي . (حيزي » مكاني 


لمتنوم5) . 

الُنقطة الححاجية 0 ح علماتطره 
أقصى نقطة سفلية على الحافة تحت الحجاج .(حيزي » 
مكانى 20181م5) . 

بورد 3 ط - هتامم 


أعلى نقطة على الحافة العلوية لجرى السمع الظاهر ؛ يقرب 
على الصور الفوتوغرافيه باستعمال النقطة الأكثر علوا من 
الحافة الخارجية لمزلاج الآذن (حيزي . مكاني 201م5) . 
تُقطةالحفرة 
الجناحية الفكية 
نقطة عند قمة الحَفرَة الجناحية الفكية ( ثابتة 8160) . 
تركيبات سّهمية مُنصفة تستعمل كعلامات وتشمل الآني : 


11 د أدامم دودوم1] 7نه11لده تامع 7117 


النقطة الشوكية الأنفية ذلك - عسامه لدكهط “امترعكصهة 
الأمامية 


النهاية القُصوى الأمامية العلوية للفك العلوي في المستوى 
اسه اللتمتف :(ثايت 001 , 
تُويعدة » نانطة القاعدة 
النقطة المتوسطة للحافة الأمامية للثقبة العظمى . 
النقطة السفلى من الحافة الأمامية للثقبة العظمى (حيزي » 
مكاني لمتنوم5) . 
نقطة بولتون 
تقاطع الحافة الخارجية للقمة القذالية مع الثقبة العظمى ؛ 
ثّرى كأعلى تُقطة على الثلم الظهري للقمة القذالية . 
(حيزي » مكاني 20021م5) . 
النقطة الأكثر انخفاضاً على الخط المتوسط للفك السفلى . 
اناقل تفظلة مخاددكة على الحافة نارين للقن حير 
مكانى 20121م5) . 
النقطة بين السنية 
أعلى نقطة متقدمة على الناتئ السنخي بين القواطع المركزية 
السفلية (ثابتة 60<ة2) . 
أسفل نقطة على الفك السفلى عند التقاء عظمى الفك 
«ارتفاق » وصل 5 نإطصم:ز5). (حيزي » مكانى ل 
النقطة الأنفيه 1 
تقاطع العظم الجبهي مع الّدرز الأنفي الجبهي » في المستوى 
السهمي المنصف ( ثابتة له<ز2) . 


5 - دمماكموط 


0 - امم ددهغ]1امظ 


مم - بامتطادمع 


10 - علماسع201 "سا1 


11 - دمأسعددر 


ا > لاماكهم 
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تصوير شعاعى لقياس الرا أس تطمرة ع 2010 عتتاع مده لقطمع 
انظر قياس الرأس (لتتأعمنه 1ق طامع0) . 
علامات قياس الرأس 5كتقسقصة! عدددنا )لود عتعدمهمتلقطمء» 
على النسج الرخوة 
مرتسم قياسات الرأس 
الرسم على بلاستيك شفاف لتركيبات تشريحية مختارة من 
الصور الشعاعية لقياس الرأس ورسومات قياس الرأس . 
عادة لإنجاز التحليل القياسي للرأس . 
رسم استشفافي على ورق رسم أوفلم لتركيبات مختارة 
من الصور الشعاعية لقياس الرأس . 
قياس الرأس . قياسات الرأس 
علم قياس أبعاد الرأس أو الجمجمة ٠‏ إما أن يكون بالقياس 
اللباشر أو بالرسم من الصور الشعاعية وعمل سلسلة من 
الخطوط والزوايا مع قياسات نسبية ؛ يستخدم في دراسات 
النمو » وفي تقويم الأسنان لتحديد الطرق التقويمية المناسبة 
لتصحيح سوء الإطباق » وبعض ال حالات الشاذة الأخرى ‏ 
والجراحة التجميلية للوجه . 
عضلة بلعومية رأسية - 
عضلة مضيقة بلعومية علوية وذع هجتقطم ماع تطعصمء عاععتاصر 


5 ©11اع دده [قطامءء 


اع دده لق طامءء 


- عاعكتاتا لدعع 2 إلتتقطامهأقطمءء 


511101101 
سيفالوريدين عستلةملقطامءء 
مضاد حيوي واسع الطيف نصف مُصنّع » يعطى بالحقن في 
الوريد أو بالحقن فى العضل . 
مُثيّت الرأ أس 1 أهاومتصسدتىك - أغهاده[أقطمرءع 


أداة أو جهاز ضوع لعتبيت الزآسن فى مسقو ثايت حتى 
يتسنى أخذ سلسلة أو مجموعة من الصور الشعاعية » تلتقط 
على فترة طويلة من أجل مطابقتها معا بدقة بغرض المقارنة 


توا أم متحد من الرأ أس للصدر - لان لل 01 11 قف 
توأ أمي نمنحدي الرأ أس 5معع طول - ومنداع مسسسوكتل 
شمع 791 ح وزع 
خزفى تمتونرعء 
خا ات خزفية كاعكاعة0اط عتسومع 


حاصرات خزفية بلون الأسنان من بللورات الالومينا ويفضل 
استعمالها لشكلهاالجمالى عن الحاصرات المعدنية 


الاعتيادية . 
تاج خزرفى 0ك عتسومءء 
خزف فلوراباتيت نخدم 1012 , عتنسدء 


السيليكات » لأن معامل تمدده الحراري يتناسب معه . 


مستوى فراتكفورت الأفقى 8" - لدغادمعتتمط ارم كعلسدم] 
خط يمتد من النقطة العلوية لمزلاج الآذن ( بوريون مم ترهم) 
إلى النقطة الحجاجية . 
خط القاطع الفكي السفلي 
خط مرسوم خلال احور الطولي للقاطع السفلي . يمتد من 
لتنامع إلى المستوى الفكي السفلي . يستخدم هذا 
الخط ليظهر الميل المحوري للقواطع السفلية . 

خط القاطع الفكي العلوي 
خط مرسوم خلال ا محور الطولي للقاطع العلوي » يمتد من 
الحد القاطع إلى خط قاعدة الجمجمة . يستخدم هذا الخط 
ليظهر ميل القواطع العلوية . 
مماس للحافة السفلى للفك السفلى . 

خط يصل زاوية الفك السفلى بالنقطة الفكية . 
المستوى الإطباقي 
خط يمر خلال نصف الارتفاع الحدبي للأسنان الخلفيه » 
ونصف تراكب العضة للقواطع . عندما لايتوافق هذان 
المستويان » يمكن أن نلجأ إلى المستوى الإطباقى للأسنان 
الخلفيه . 

المستوى الحنكى 5- كللد - عسقام لدأهلدهم 
خط يصل الطرف المستدق للشوك الأنفى الأمامى بالطرف 
المستدق للشوك الأنفى الخلفى . على الصورة الشعاعية 
الجانبية . 
محور النمو 3 
خط يصل مركز السرج التركي مع النقطة الفكية . خط النمو 
بالاتجاه الأسفل والاتجاه الأمامي للهيكل العظمي الوجهي 
من تحت القحف أو الجمجمة. 
ارتفاع الوجه 

ارتفاع الوجه العلوي :المسافة بين النقطة الأنفيه والشوك 
الأنفي الأمامي حينما يبرز على المستوى الجبهي . ارتفاع 
الوجه العلوي يكون تقريبا 45./ من الارتفاع الكلي للوجه . 
ارتفاع الوجه السفلي : المسافة بين الشوك الأنفي الأمامي 
ارتفاع الوجه الكلي : المسافة بين النقطة الأنفية والنقطة الفكية 
كما تبدو على المستوى الجبهي . وهي تساوي ارتفاع الوجه 


ذا 121501 عتولاناط ددر 


عصنا تامكاعطة توعد التتمسر 


812 - عسمام عتحلتتط 1ل سفصر 


012 - عصهام لدكساءعه 


كلكة )7-6101 


أطعاعط لداعد] 


العلوي زائد ارتفاع الوجه السفلي . 
المستوى القياسى للرا أس عمقام عتعددملقطمءء 
صورة شعاعية لقياس الرأس ‏ طررهرعمنلة" عتمعدمملقطمء» 


صورة أو صور شعاعية للرأس ٠‏ بإستخدام مقياس الرأس . 
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حركاته الدقيقة . 
و 0 


وده 
متعلق بالمخ . 
الشريان المخى 
يَعْذْي المخ بالدم 2 وله ثلاثة فروع : فرع أمامي » وفرع 
أو سط » وفرع خلفي . انظر مدخل مخي (3ط08:6) . 


لوختطءرء 


177ع11ة لقخاطءنرء» 


احتقان مخى دمتادعع دم لقناطاءمرء» 
قشر ةلمخ 1 تعاتدمء لمعتطءمعء 
1 ف مخى 1125ماع قط لمنتاءترع 
شلل ع كلهم لوختطء»رعء» 
وريد 0 صلء؟ لوعرطءمرعءء 


أحدالأو ردة التي تصرف الدم من المخ . 
ألم المخ »صداع 
سيلان أنفي مخي شوكي 
تسرب السائل النخاعي من الأنف . أحياناً نتيجة كسور في 
الهيكل العظمي الوجهي . 
السكتة الوعائية الدماغية 
مخ متتخاطءتاع» 
اجزء الرئيسي من الدماغ » ويحتل الجزء العلوي من تجويف 
الخميحبة «القويت 210 . وينقسم إلى جزأين نصف 
كرويين أيمن وأيسر . ويشمل مراكز السيطرة على وظائف 
الجسم المختلفة » ويترجم النبضات التي يستقبلها من الأعضاء 
الحسية في جميع أنحاء الجسم » مثل الرؤية » والصوت 
واللمس . والضغط . والحرارة والشم . ويتدخل أيضا 
بالذاكرة » والاستدلال أو الحجة والإقناع » والانفعال. 


عطعه0هعط - وتعلةةااءرءء 


02 مستت لمسترده:طءمرء» 


أضسع10ع2 «تقلتاععة؟ مخااءرعءء 


شمعى 5ا0ع1ع© 
مكون من الشمع أو شبيه به 
صملاخ لاع تنلاع 
وسو 5 
لدعاامء 


1- (في التشريح) : متعلق بالعنق » أو الرقبة . أوالمنطقة 
الضيقة من العضو . 
2-(فى طب الأسنان) : متعلق بعنق السن : وهى المنطقة 
الضيقة عند مُلتقى التاج بجذر السن . ١‏ 
إرساء عنقى 
انظر إر ساء عنقي (لمعاتكاءه ععة1مطعصظ) . 


22101285 لقاع 


بيقة عنقية ععسقتاممة لمعاامعء 


(فى ختويم الأننان)#حجهاز خارج الفح عنس تنشيطه فورح 
القوى عن طريق وسادة خلف الرقبة . 


خزف ليشيو م- ثنائي السيليكات 16ه1116كتل سستطكئا , عتسممعء 

نوع من الخزف المقاوم للي » ذو شفوفيه جيدة »يكون 
الهيكل الأساسي . ويُغطّى سطحه الخارجي بالخزف 
الزجاجي الحتوي على الفلورأباتيت » يستخدم بشكل جيد 
في التيجان المفردة والوجوه العتجميلية التي تفبت 
بالكضاق نولك أن شرت قال للتشوين: سيان 
هلام مُخرش يحتوي على حمض الفلوريك لمدة 20 ثانية » 
ويمكن ملاحظة السطح احرش بالحمض كما في ميناء السن 
بشكل طباشيري غير لماع » ثم يتم إلصاقه بإسمنت 
الأيونومير الزجاجي . 


وتاد خز فى 0ك تسونرع 
و لظ د 
مرمم خرفى "تت معان تدمع 


مادة تستخدم لأغراض إصلاح الخزف ٠‏ والترميمات المغطاة 
بالكمبوزيت » حيث تواجه طبيب الأسنان باستمرار مشكلة 
الكسور في الترميمات الخزفيه والكمبوزيت ؛ ويمكن 
استخدام المرمم الخزفي للاستطبابات الآنية : الكسوات 
الخزفية » والترميمات الخزفيه الكاملة » والترميمات المغطاة 
بالأكريليك . 

صناعة الخزف 
مصطاح عام يطلق على أشغال الخزف السني » مثل 
الحشوات الخزفية السنية والتيجان والجسور الخزفية والوجوه 
التجميلية الخزفية . 

صناعة الخزف السنى 
عمل وتشكيل الأسنان الخزفية » والتيجان والحشوات 
الخزفية. 

صناعة الخزف السني 


0600015 


لدامعل , كعتسومءء 


5> توا لقامعل - 0025م تتيونرءء 


صناعة الأسنان دعتمطومعء لوأمعل - مأتدملم صو 
الخزفية . صناعة الخزف السنى 
عضلة بلعومية كرد به 151 52821 “تقطمرملوء» 


انظر مدخل عضلة لعومية قرنية (دتاءع ل الإتقطم م2 0) . 
مخيخي عتقتاعاءمء 
تعلق بامخيخ . 
شريان يعدي المخيخ » والبصلة » والشاخصة الدودية . 
سفلى .» وفرع علوي .انظر مدخل مخيخيى (نلاءطءم0) . 
المخيخ 


الجزء الأصغر من الدماغ » ويقع أسفل المخ »ويعرف 


كاء1ة “تقلاعطاةءمء 


تمسسطاعلاءرءء 
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( فى التصوير الإشعاعى) : منطقةمنفذة للأشعة تشاهد عند 

حافة السن » تشخص خطأ أحياناً على أنها تسوس أو تنّخر . 

مةناسكاء»22 ح مرهنا؟ لدء1تاءء 
ينطبق حول العنق فقط . 

الثلث العثقى للسن طأمه) عط 8ه لعنطا تمعتكع 
ذلك الجزء من تاج السن أو جذرالسن . الجاور للخط 
العئقى . 


جدار عثقى لله" لمعتمع 
جدار الخفرة القريب من عنق السن . 
ألم عنقي قتطجل0م60 مع - فوتأعلدء المع 
رفحب أذنى لمنتتتدمع تمع 
ناسور 8 0 أذنى » ناسور - هلتاكة لوتسدمع تمع 
خيشو ف اك لمتطعصوعط 

عنقي حل ري - 81721 لم20 - لملكدم»1اء» 
موري لنوي 

عنقي خدي - شدفى 105161721 - لدععتاطم1 اع 


متعلق بالسطح الخدي أو الشدقي من عنق السن الخلفيه أو 


اللثة . 
عنقى قفو يِ لتمامن»0 -معلتمو 
عنقى 55 محوري - - لمتحتدمععتا امع للع 
دغرئ شدقي محوري لدتحدمعع نط0 ا تع ماع 


عنقي وجهي ار قبي وجهي لمعد]مء امع ع 
متعلق بالرقبة أو العنق والوجه . 

داء الشعيات العنقى الوجهى 
١‏ داء الفطر الشعاعى (كلقمه إممصتاعه) 1 

عنقي قاطع ١‏ لدكتعست-مء ,مع 

عنقي شفوي - لثو ي شفوي 1ه "تومتووتطها - لمتطمامءتكى 
متعلق بالسطح الشفوي لعنق السن الأمامية أو اللثة . 

علني لساتي: - لنناتي 

لثوي 

متعلق بالسطح اللساني من عنق السن أو اللثة . 

عنقي قفوي لهاتمنء0-معلمعء 

عنق عرقبة 
مصطلح يُستعمل في التشريح السني لتعريف الْلتقى بين 
التاج وجذر السن . وهو عنق السن . وهو ذلك الجزء الضيق 
من السن » حيث يلتقي السن باللئة » ويقع عند الملتقى 
الملاطي المينائي 


001771012121 35 


لةاأع داع متاعطلا - لهتاعستام»1زء» 


ع0 


الشريان العثقى » الشريان الرقبى العامة لمعتل 
يَعْذي عضلات الرقبةً » والحبل الشوكي » والفقرات. 
ويتفرع إلى ثلاثة فروع : الفرع الصاعد . والفرع الغائر» 
والفرع السطحي . انظر مدخل شريان عنقي (كتلمعتكع0) . 
نفودية عنقية - نفوذية شعاعية - انامصتتاط تلمعتمع 
عنقية » منطقة عنقية شافة على الأشعة إعدعءعس1من0ه" لمعتجع 
منطقة منفذة للأشعة على الأسطح الدانية تشاهد في الصور 
الشعاعية بشكل تقعر في سطح الجذر في هذه المنطقة » 
وهي تماثل التسوس . 
ألياف عثقية كولاجينية 
انحناء عثقي » انحناء رثّبِي 
تناع ماي عن 


01 اهو 0 هه 01 هو وه 00 
لفافة عنقية .» لفافة رقبية 


115 دمععجلامء لقع 1زاء» 
عنأ تنك لمع اكع 
11015 اعصسمي لمعاترعءء 
قعك2؟] لمعالمعء 
ألياف عنقية ألياف رقبية وع 7ط لمعلررءء 
ناسور عنقي »ناسور رقبي 
رقاقة عنقية . رقاقة رقبية 
حزام عنقي » حزام رقبي 
خط عنقي . ملتقى عقي 
ملتقى خطي لميناء التاج بملاط الجذر عند عنق السن . 
حافة عنقية . حافة رقبية” 
ذلك الجزء من الخفرة ا محضّرة » أو الحشوة » القريبة من عنق 
السعرخ. :+ 
الغدد المخاطية العئقية »الغدد 
المخاطية الرقبية 
ات عنقية » عضلات رقبية 
أعصاب عنقية 2 الات رقبية 
انظر مل عنقي (وعلهع ا كتع0) . 
ضفيرة عنقية » ضفيرة رقبية 
شبكة من الأعصاب تكونت من الانقسام الأولي الباطني 
للأعصاب العدّقية الأربعة الأولى . كل عصب عدا العصب 
الأول » ينقسم إلى فرع علوي ف سفلي . وكلا الفرعين 
يتحدان ليكونا ثلاث عرى .: تقع الضفيرة مقابل الجهة 
القحفية للفقرات العنقية الأربع الأول »إلى البطني 
والوحشي من العضلة رافعة لوح الكتف الأخمعية الإنسية 
الرعطى ونه اروم عقرلةاف نه شتعق الوقيلة النقيية 
الترقوية الخشائية تتحد مع بعض الأعصاب القحفية ولها 


ملساكة لدع المع 
لزه لدع تمع 
تدعع لدع 1ااءء 


عستا لمعتتمرعءء 


ملع تقد لدعاكمءء 


5 2211115 لقء171ع© 


5ك1ءكتاطط لوء رع 


215 1621مرع0 


كتالاعلام لقع 1تاءع» 


أفرع جلدية و عضلية عديدة . 
نفوذية شعاعية عنقية » - تإعمععن0101ة" لمعتمع 
منطقة عنقية شافة للأشعة اتامصتناط لمعتكرعء 
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2210501 - ع1مرمد0 :امع سمط 


أفطح الوجه 


فطح الوجه 105077جع مسقكء 

فطح اللهاة عصناوطمهاىء سقط 
تقوس الحنك الشاذ . 

شطب » شَطّف » حافة مَشطوفة كلسم 


في تحضير حفرة داخل السن . أو تحضير تاج للسن » يكون 
إنهاء حافة الحفرة أو التاج بشكل منحن » أو مشطوب من 
السطح الحوري حتى السطح الخارجي. ‏ 


5-3 


فرح عتعصقطء 
آفة الزهري الأولى » تبدأ كحطاطة صغيرة » وتتطور بسرعة 
إلى قرحة مؤتكلة. 

فرح الشفة متا ى عتعصقطق 

تبدل . تغير عسقء 

تبدل بعدي لقصده تأكصعدستل , ععصفء 


قناة.مجر ى »أخدود اعمصفقطاء 

قناة مقوية , قناة مشبتة 
قناة معدّلة أو مكيفة للحصول على ثبات الحشوة . 

ضور المجرى الأخدودي 
تحضير سن لاستقبال تعويض معدني مصبوب » حيث تكون 
الأسطح ال لحضرة مستدقة أو 5556 مستكلاقة رقيعة 
تُقطع لتزيد من ثبات الحشوة أو التاج . 

تشكي )ك1 - مناه عاعد سمل 
تعديل لون أو محيط بدلة الأسنان وإضافة حافة مقوسة بين 
الأبداة لمدوشكل البدلة كنيها : ابقنا ل كن وار 


و 
تخدب (ع0تدمماوع"1) . 


960 , اعمسفقطء 


معام 5112 اعمسصفطء 


تشارلزبل لاء8 وعاتتمطن 
طبيب إسكتلندي » 1774 - 1842 » اشتهر بدراسة التشريح 
والأعصاب والفيزيولوجيا . 

طريقة شارتر 0 ونع ا قط 


يقة مُحدّدة لتفريش الأسنان تتميز بوضع الفرشاة بزاوية 
5درجة على الأسنان مع توجيه شعيرات الفرشاة نحو تاج 
السن . 
سجل » جدول » خريطة طبية » ممخطط بيانى أسنقدك 
سجل بصري أو رسم بياني أو تخطيطي لأسنان المريض 
الصحية والعلاج الموصوف له . تسجيل هذه البيانات على 
سجل مرئي . 
سجل سني 
رسم بياني يمثل أسطح السن في الفك العلوي والفك 


لمادعل , سدح 


طا0ه) , عتمعءء 
0 سى . مقعد تتقطء 
لامعل , متتقطاء 
كرس للذاحلة الصسة 
كرسي طبِيتٍ الأسفان 
كرسي سني ذو استطالة 
مضاعفة 
كرسي سني كهربائي 
كُرسي سني حديث الطراز 
كر سّ ع ذو استطالة واحدة 21981ع0 ع«معدع1ء) عمه , #شتقطء 
انب الكرشر ,أقبام العاف السسة 
أعيال جاتن أناء امئان اليه 
كر سي سني اعتيادي الطراز » [8أدع0 5)716 0تقلصقاه , تتقطء 


5 لقادعل , متقطء 
اكتأصعل تتقطء 


لمعل عمرمعدعا1ء) عاطدامل , متتقطاء 


لمادعل عتتاععككء , تمك 


لوغضعل ع1نجاد صندع200< , تفط 


510 تتتقطء 


21001015 5106 تتتقطء 


كُرسي سني قياسي 
كرسي التصوير الإشعاعي 
تقويم أو ترقيع زاوية الفم »رأب زاوية الفم 2 
رأب الصوار 
عملية جراحية تجميلية لزاوية الفم (الملتقى الشفوي) : 
طباشير - كربونات كالسيو م6 عأقصوطتلقء تعلق ح عللقك 
انظر كربونات الكالسيوم (عأقموطمةء سناع له 0) . 
حجرة ءغرفة 
أي فراغ مُغلق 2 (في علم التشريح ) : ويف يقير يحل : 
حتخر ةهواء - حجر 12212261 72611111113 حت لله , ماع اسقط 
تفريغ 
انخفاض فى الجزء الحنكى من بدلة الأسنان العلوية » يكون 
مناية حجر ة ريغ الهواء :ويلك بمناعة ف البانهنا علي 
الفك العلوي داخل الفم . 
حجرةاللب 
حجرة في قلب تاج السن » محاطة بالعاج 3 تحتوي على 
اللمح الس:: 
انخفاض في سطح قاعدة بدلة الأسنان لتقليل الضغط على 


8-127 و مللقطء 


1357م مستتلقطء 


عاء سقط 


ملنام , مءطتسفقطاء 


أعتاع" , عع طتسفقطء 


جز ةّ مص - حجرة ‏ ااءطصتفط عله - بامتاعند ر عءطصضفط 
هوا اع 
و 

حجرة تفر يغ - حجرة ‏ “اءطتصضفطك عله - مسساساعة؟ ر عمسف 
هوا اع 


15 مع ح- عللقطامعءءع سهفطء 


أفطح الرأس 
فطح الرأس 


7لقطرععع سقط 
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للتسجيل هذه الأوضاع بالنسبة للبدلات السنية على المطبق . 


يقة للتحقق من تسجيل إطباقي سابق » بواسطة تكرار 
العملية . أحيانا تُسمّى عضة التحقق (عااط امعط©) . 
خد وجنة عكاععء 
جانب الوجه أسفل العين . 


“بروز حمي » خاصة البروز اللحمي على جانبي الوجه بين 
العين والفك والأذن والأنف والفم . 
سم أيفناً الفم » تجويف الْند » الشدق (وععن8) . 
بطي الخد . عضة الخد 
تُدبة على الخاطية الشفوية . والخاطية الخدية » توجد عند 
مستوى خط تداخل الحدبات الإطباقى للأسنان . وتظهر 
عادة كنظ أبرفن :سنيج #قاه يتكل فرط القرة + 
عَظم الخد - عَظم الوجنة 
انظر 2 الوجني (عمهط عتتهمرمع 23) . 


سالط -عاععطء 


فطاوع 7 - عصمط عاععطء 


كستأكاعك عاععطء 
الاعك , عاععطء 
بعض النواتى الجنينية 


الوجهية . 
مخاطية الخد - مخاطية 82110058 [وععناط 2 وومعتاطر عاععطء 
عصّلة الخد - العضلة ‏ عونمم عدهأقمةعسط - عاعكتاصر عاععطء 
المبوقة 
الجيب الندى طعدمم علععطء 
العف التو وجنت اد 
وافى الخد 7مععامتام عالععطء 
عبعاة الخد ماع هتداع" عاععكء 
داعم الحَد 01 متاك عاععطء 
أسنان الخد طاعع) عاععطكء 


مصطلح شامل للضواحك . والأرحاء . 
سن خدية - سن رحوية ا00] عتحامحم ح- طامه علععل 


(سابقة) شفة » شفوى -ملتعك , علتعط 


ألم الشفة ألم الشفتين » ألم الشفة العصبي وتعلدائعط 
ألم عصبي في الشفة أو الشفتين . 

قطع الشفة » تشفية » التشفي » استئصال الشفة تمع لتعط 
البتر الجراحي لجزء من الشفة : 

انقلاب الشفة للخارج » انشطار الشفة متم مداع اتعطء 

زاوية الفم دمتلتعط 

التهاب الشفة » التهاب الشفتين والصوار كتاتلتعك 


حالة شاذة للشفتين تتميز بالتهاب و تق تشقق للجلد . هناك 
أفكال عذيةة بحي الخالالث المسينة مدا العدوضن الذي 


السفلي . تسجل عليه تفاصيل الخفر» والحشوات » 
لمع : 

تسجيل التفاصيل الإكلينيكية لأسنان المريض والأنسجة 
اللحيطة » والتفاصيل الشخصية » وسيرته الطبية «تاريخه 
الطبي» . تحتوي معظم السجلات السنية على رسم 
تخطيطي للأسنان يتكون من أربعة أقسام. من الأنظمة 
المستخدمة نظام ا ندي - بالمر 5”#عتصلةط-7إل ممع ندج) 


طاعع) راسدمكء 


015 


(ماعاولزو ونظام شي 
انظر ملحق3 . 
تسجيل بياني للأنسجة حول سنية 
رسع باثي لقياسات عمق اليب التام هن فقن ارتباط اللقة 
مع المي + 
وصلة شايس 
انظر و صلة محكمة ()معصطعقاة ممأواععرم) . يعتقد بأنها 
أول وصلة داخلية » صّممت بواسطة الدكتور هيرمان 
شايس 003(65) مقصمع]] .دآ وصتعت بواسطة شركة 


شيقرون (تاعاأ5ز5 عمتاتقطء 5 'ممكعطل) . 


لداصه1000عم ركستاسقطء 


اع ططتطء 22 'عع وقط0) 


اج مم 0 .11ل 
1 انظر ماقأو كب 00 
فحص . يدقّق . يحقّق 
مفحص الإطباق . 
صفيحة فحص الإطباق 
عضة تحقق أو تسجل العلاقة بين الفكين . 
انظر عضة التَحقّق المركزية (©]1ط عاءءاه ءأتام»0) » وعضة 
التحقّق البارزة (عغاط عاععطء ع«لوتساممط) . 
تمن الإطباف مر عرزي 
خض الإطلياق احرف از 
اللامركزي 
نحم ردق اجانين 
فحص الإطباق المتقدم ْ 
رقائق فحص الإطباق 
يتل خض علافة 
الفكين 
فحص العضة - عضة التحقق 
إجراء طبعة بالشمع الصلب أو مركب الصوغ » لتسجيل 
الأو ضاع الإطباقية المختلفة للأسنان في الغم » واستخدامها 


ورء101 5'ع026211) 


عاععطء) 


010عع" عاععطكء - عالط عاععطء 


عتتادعء , عالط عاععء 


2611ع0ع» و عالط عاععء 


لةتاعأاد1 , عاخلطعا ععطاء 
710]11151 , عالط عاععطء 
وللء 721 عالط عاععطء 


0ع 6012 داع" اكقل عاععطء 


)01 عاععك - 0جرمعع" عاععء 
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كا ممه نعط 


شق خلقي في الناتئ السنخي العلوي مصحوب بفلح 


امك 
قضم الشفة وأعقطمم تع 
ر أب الشفة 12517درماتعك 


عملية جراحية لإصلاح التشوه الخلقي للشفة أو التشوه 
الرضحي 1 
رفوالشفة تطامقطءتماتعطء 
الشفة الخلقى أو الشفة الممزقة . 
شق الشفة - شّفة الأرنب » علم 
سوء تشكل في الشفة » ناتم عن نقص التحام تطوري مغال : 
الريبوفلافين » وتتميز بقَشْب الشفة وتشقّقها . 
داء الشفة والصوار الزاوى - عاء16”عم - متقلتهصة , كتوملئعطء 
الصماغ » التهاب زوايا الفم 
تشقّق بزاوية الفم نتيجة انخفاض البعد العمودي بسبب عدم 
وجود أسنان . أو الرضح » أو نقص الفيتامين » أو عدوى 


متاءء تفط - كتمتطعده1تعطء 


5ز105تعطل 


فطرية . شكل من أشكال تشقق الشفة » يصيب زوايا الفم . 
رأ أب الشفةوا الفم جأمقآدره أقحده)د10ئعء 
إصلاح إصابات الشفة والفم بواسطة الجراحة التجميلية . 
إستئصال جزء من الشفة . قطع الشفة . تإدصمغاماتعطء 
ضع الشفة 
0 عأقاعء 
خالب ماعط 
عامل خالب أصععة عستاأماعطل 


له نقطتان للاتحاد ليكوّن المركب الحلقى » أي لربط الأيونات 
المعدنية . يُستخدم في علاج التسمم الحو : 
محلول خالب 
محلول يوضع في قناة الجذر الضيقة » من أجل إزالة التكئس 
من جدرانها » وذلك لتسهيل عملية توسيع القناة خلال 
معالحة قناة الجذر » مثال : محلول (6014 . 
خسلن 


0 اد اعطء 


تاساعد 


1 -اتّحاد مركّب أو مجموعة مركبات مع جوهر م ركزي تنتج 
عنه حَلَقَة مغايرة 8 


لأشعة الشمس » الحساسية للمستحضرات التجميلية 
ونقص الفيتامينات . قارن مع تشقق الشفتين (15أوه1أعط0) . 
انظر التهاب الشفة الزاوي (كاتاتعط متماتاعصة) . 
التهاب الشفة السعفى 
التهابالغفة نسب التعرض الأقعة الشمين. 
التهاب الشفة الأرجى (التتحسسى) 
التهاب الشفة الزاوي » صُماغ ‏ ' 
التهاب الشفة أو الشفتين مع زاوية الفم : 
التهاب الشفة التقشري .ء التهاب 
الشفة التوسفى 
روفي عاق فعافة لسن لسن عدو لمعا نك 
نتيجة التهاب الشفة المتكرر . 


2ع تطتاعة كتاتلتعطء 


211151 , كتاتلتعطء 


"تملتاقصطة , كتاتلتعطء 


12 مكلت 5تاتلتعطء 


التهاب الشفة العْدّى كته اسلصواع كتكتلتعط 
التهاب الغدد الشفوية 3 الذي يسبب تورم وتصلب الشفة 5 
التهاب الشفة القوبائى 5ع ناء رصا , كتاتلتعط 


القوباء أو الحصف الذي يصيب الشفة . 
التهاب الشفة المتنقّل - 
التهاب الشفة التسممى 

التهاب جلدي نانح عن التلامس مع مستحضرات التجميل 

الخرّشة أو الكيماويات الْخرشة . 
(سابقة) شفة . شفوى 
سرطانة الشفة 

ورم ظهاري خبيث في الشفة . 
فلح الشفة والفك والحنك الخلقى دأعتطء12)05هممطغقمعملئعكء 

سوء تشكل خلقي 2 يتميز بشق في الشفة العلوية 2 والناتى 

السنخي العلوي والحنك شق الشفة مع فلح الحنك . 
فلح ويجهن شعوي فكي 

خلقى 

شق يشمل الشفة العليا» والفك العلوي » مصحوب بفلح 

و 0 

شق خلقي في الشفة العليا » والنتوء السنخي العلوي . 
تلح بوي دحي عدي 

فلح شفوى فكى حنكى خلقى وأعتطء812]05مط)قصعملئعكء 

شق الشفة (مذآ-عمهة1) » وشّق الحنك (2:6لهم قع01) . 
شق الشفة » شرم الشفة . علم - م(متاءءتفط - سستطاتحصعمائعط 


515 - 201512125 , كااتلاعطء 
2 15 تلاعطء 
-لتعاك , -ملاعطء 


2116023 


كأكتاء021050205[أمدع 0 1أاعطء 


كأكتطء05 اهدع 10أاعطء 


- كامتطء0111:2105 اهدع 10تعطء 


شفة الأرنب 


ورم شفوى كناعدره تع 
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معالج كيميائى عتأناء مهنع )م سعدا 
مادة كيميائية ذات تأثير مضاد للجرائيم . 
معالحة كيميائية مع )متسعطك - وزمرونعط)مسعء 


1-علاج الأمراض بالآدوية الكيميائية » التي تؤثر على 
الجراثيم الممرضة دون الضرر بالمريض . 

2-علاج الوم الخبيث بواسطة الوسائل الكيميائية . 

3-استعمال المركبات الكيميائية في علاج الأمراض » مثل 


التهاب مخاطية الفم بالمعالحة 15 كمع نامر "إمرونتع طم سعد 
الكيميائية 


آفات فموية تُسبب الإحساس بالحرق وهي مناطق محمرة » 
قابلة للتقرح » حيث يحدث التقرح بشكل قرحات عديدة 
ومتسعة ؛ وهو أثر جانبى نادر للمعالحة الكيميائية . 


متعلق بالصب من المعدن الذواب عتامدام معط 
نسبة للقالب المصبوب من المعدن الذواب . 
صب القالب من المعدن الذواب 357 امعط 


تشكيل الأسنان الصناعية من سبائك لها درجة انصهار 

منخفضة . لم تعد تسعتمل في الوقت الحاضر . 
ورم زواياالفك 
ملامح الوجه المستدير الممتلئ اليم اانا" » والعينان 
المتجهتان إلى الأعلى التي يتميز بها الحثل الليفي الوجهي . 
مُظهره الخارجي كوجه طفل . يعاني من أكياس متعددة 
الفجوات في الفكين » أي له وجه متسع يماثل وجه الطفل 
البريء الجميل١‏ ملاك) (طتصعطك) . 


كتلط سعط 


- 


بمضغ كعك 
تسجيل المضغ 0ع سل سرعلا 
تسجيل الحركات الحانبية والحركات المتقدمة الأمامية للفك 
السفلي على الأسطح الطاحنة للحرف الإطباقي » بواسطة 
الأسنان أو بواسطة الأجهزة الآلية . 
المضغ »عملية المضغ 
دورة الملضغ 
مسلك أو مسار كامل لحركات الفك السفلى . خلال حركة 
مضغية واحدة . انظر دورة المضغ عاعوه 0000 1 
قُوةاللضغ 


درجة القوة المبذولة بواسطة عضلات المضغ خلال عملية 


كماعط 


عاعت7 وستكعطء 


101 مال لكعطء 


تصالبة مسسمكدتطك - مسكعقتء 
التصالبة المّصرية عنامه , مسكمدتء 


تقاطع ألياف العّصب البصري . 


2-زوال الكلس » حيث تُنزع أيونات الكالسيوم من الأنسجة 

اليسكية كوا عط +صايل فيع نان سكل 

رك 1 طآ8 - 210 عتاععهاعاع ستصة تلمع ا جطاط) 6 معها 

ليكون مركباً جديداً ؛ اختلاب الكالسيوم مسستعلة0) 

(12002ءه . ويستعمل في توسيع قنوات الجذور الضيقة 

قن :اللحاطة اللبية م 
جُدرة 

كيميائي , كيماوي 

1- أية مادة نوعية » يكون تركيبها » وخصائصها » وتفاعلها 


اماعط - 1010ع؟! - ل0تماعطء 


لمعتسعطء 


معروفا . 
دمج بالعيمياة: 
ألفة كيميائية جانستككه لدعتسعطا 
عامل كيميائى أصععة لمعتسعطل 
تحليل كيميائى ١‏ كت وإلقصة لمع تسعطء 
حفاز ا » وسيط كيميائى أوزلقلاق لمعتسعطء 
كى تبان ١‏ اإتاعاتتق لمعتسعككء 
"الك باتععمال ناد كمائية كور 
مر 8 كيميائى لسناهصرصصم لمعتسعداء 
دواء كيميائى 1 كنل لمعتسعط 
ضباب تمان 18 لمعتسعء 


نباك > أو سود ادف[ |الهنور السو اميه امسوم يا : 
نتيجة فساد ا حاليل المعالجة . 


وسائل كيميائية كطتقعحط لمعتسعطء 
و 
النظرية الطفيلية وعتتتقء ]0 لإامعط) عنتمم تدم-معتسعطء 


نظرية تشرح أسباب نخر الأسنان » حيث طرحت في سنة 
9 .» وتفترض أن النخر ناتم عن فقدان ميناء السن 
لأملاح الكالسيوم » بسبب فعل الأحماض التي تُفرز بواسطة 
الجرائيم . 


كيمياء 7ااكتسسعكء 
علم ودراسة تركيب المادة وتحليل وتحولات المواد امختلفة . 

كيمياء حيوية "تامتسعطءه1ط ح لدعزع10م0طط , «وامتسعطء 

كيمياء نسيجية - لدعاع10مأكتط , وتتامتسعطء 


1177 1ع 1150 
كيمياء صيدلانية 2 


11121ع12قطم , اتامتسعطء 


كيمياء العقاقير 
وقاية كيميائية كته[ جطمه::ممسعطء 
استعمال الأدوية الكيميائية للوقاية من ومنع الأمراض . 
انجذاب كيميائي دتلتهامتسرعط - كتعهامسعطاء 


- 177 - 


أداة نادرة الاستخدام حالياً » وهي نوع من محقنة الهواء » 
تتكون من انتفاخ مطاطي مُتصل بفوهة معدنية » 
وتستعمل لإزالة الفضلات خلال المداخلة السنية. أو 
لتجفيف مكان العمل لتسهيل الرؤية الجيدة . 

جراحى عأعنتنستط - لمعاع تست 
متعلق بالجراحة . 

إزميل . منحت 
أداة يدوية » حدها ذو جلفة من ناحية واحدة » تستعمل فى 
الجراحة لتقطيع العظم إلى رقاقات أو شظايا مسطحة رقيقة . 
تُستعمل في قطع ميناء السن . عند تحضير وتجهيز الحفرة 
بالسن . 

إزميل ذو زاوية مُضاعفة 

إزْميل العظم 
إزميل وحيد النهاية له ساعد طويل بنهاية مربعة يمكن الدّق 
عليها بواسطة المطرقة » لتقشير العظم خلال العمليات 
الجراحية . 

إزميل ذو زاوية عكسية 

إزميل ذو جلفة عكسية 

إزميل ضربة الشريحة 
إزميل يدوي للعظم . أو مجوب له نّصلة مجوفة » متصلة 
بساعد مُجوف كمثري الشكل ثماني المقطع بمكن أن يتوفر 
بأحجام متعددة . 

إزميل الميناء 
يكون عادة وحيد النهاية » باستثناء الْمشذّبات الحفافية . 

إزميل قاطع يدوي 


اععتطء 


عاقطة- لط , اععقط0) 


عصمط , اععلطء 


2-22610 ادم , اععتطء 
[عن٠ا26‏ ادم , اععلطء 


0طماوتام , اععتطء 


اعسحح , اعكتطء 


اانا -لتقط , اعمتطء 


إزميل الضغط كسلووعتزم , اعقلطء 
إزميل مستقيم خطوته تناه , اعمتء 
إزميل ويدلستيد ع , اععلطء 


كلورامفينيكول(مضاد حيوي) 
مُضاد للجرائيم ومضاد الركتيسيات . مضاد حيوي واسع » 
ينتج من الجرائيم » أو ينتج صناعياً. الكلورامفينيكول له آثار 
جانبية خطيرة » ومن النادر استعماله هذه الأيام . الاسم 
التجاري هو : كلوروميستين(صتاءء :ممه 1دك) . 
استطباباته : يوصف في علاج العديد من العداوى الخطيرة . 
مضادات الاستطباب : العدوى البسيطة أو غير المعروفة ع 
الحمل » والرضاعة والحساسية لهذا العقارتمنع استعماله 
منعاً بأتاً : 
تأثيراته الجانبية : التأثيرات الخطيرة هي الاعتلال الدموي ‏ 
خمود نقي العظم وقّقر الدم اللاتندنسجي . 


[معتدع طامسوسملطء 


تضالبي 
تدك الال 01 
الحماق 
مر مراف لوف الجن عادول مان 
تبلغ 14 0 أعراضه : حمّى مصاحبة لحويصلات شقافة 
1 » منتشرة على جميع أجزاء الجسم » تجف 
الحويصلات بعد فترة وتكون جلبات » ويصبح المريض 
خالياً من العدوى حينما تزول هذه الجلبات . 
الشكوى الرئيسية 
التعبير اللفظي من المريض عن المشكلة الرئيسية التي يشكو 
منها والتي لها الأولوية من اهتمامه . 


عتتمعوتطء - ©1ا دعوت - لمسعحتطء 


ولاءعتة؟ - مم دعءعاعتطء 


أستوام سدم أعتطء 


5 01 


عضو شيفيتز صوع 01 2'5اأكعلطن) 
نسبة إلى ج .ه . شيفيتز » 1850 -1901 » 2االاعتط1.8.1 »2 
اس 7 


فرع الفك السفلي للقناة النكفيه . 
طفل انالف 
الصبا 2 مرحلة الطفولة 00 نط 


متلازمة طفولية عدم مره لممطللتاء 
طب أسنان الأطفال ‏ عنام0000عهم - بواكتاسعل و'معسعللئ 
التهاب الشفة كتاتلئعط - متكتلتطء 
نافض للثك 


إحساس بالبرودة مصحوب برعشة » غالباً ما تميز بداية 


دقن صتطء 
النسج اللينة والصلبة في الجزء الأمامي السفلي من الفك 
السفلي في منطقة التقاء عظمي الفك «الارتفاق» . 

بروز الذقن , زر الذقن 
جملة تستعمل بشكل عام لوصف الجزء الأكثر تقدماً من 
ارتفاق الفك السفلى . 

حزام الذقن ١‏ 

مُنعكس ذقني 

حدوث انغلاق للفم ناتم عن ضربة مفاجتئة للذقن . 


مغغسط ستطء 


متك صستطاء 


111 ستطء 


مبعادالذقن *101ع اع" تك 
مبعاد أجل للذقن » كابح آل للذقن «'عاعصط , «مأعضضاءم صتك 
صّلصال صينى( كارولين) لفك قستطء 


يوجد في الطبيعة على هيئة سيليكات الألومنيوم المائية » 
يستعمل كمادة مالئة فى بعض المواد السنية . 


محقنة الهواء . محقنة الماء 


- 


عدع:101ط رلطء 


571125 مرتطء 
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هو بونجيلا (اءزمده8) “تي جيل (61ز16) ؛ بيرالفيكس 


تع كلةوط) . 
(سابقة) عضر وف -0تلصمطء , لصم 
0 وفى لدتلسمك 
متعلق باللصورت : 
التهاب الغضروف كنس لصم 
أر ومة غضروفية غ135طه تسمل 
112 


ورم الخلايا مكونة الغضروف 
ورم حميد ينشأ من الخلايا مكونة الغضروف » أحياناً تظهر 


في مناطق مبعثرة متتكلسة ومتنخرة . 
داء التكلس الغضروفى كأدمسكء 021ل صمطاء 
قحف غْضر وفى ١‏ سسا تسوت ملسم 
المتكمة التصروفية للحن 
خلل التنسج الغضرو في لم075 لمسسمنعلماءء0 :لصم 


الأديمى الظاهر 
ل 
ورم عفاي غضروفي ليفي - 
ساركومة ليفية غضروفية . ساركومة 201:0521:60128مطء 
0 
عصروييهة 
0 
غضروفي لساني 
العضلة الغضروفيه اللسانية 
تعمل على سحب اللسان وخفضه . انظر غغضروفي لساني 
(00201081055115) . 


> 01:01111:0521:201112 طامط 


لد55 1012010810 


عاعكتاط2 لود105[ع2010مطء 


شبه العٌغضروف » شبه غضروفى 000 
ورم عفلى - سا ركومة شحمية - قتطامء:0521 تاملسم 
غضروفية- سار كومة غضروفية 10ل 
ورم عضر و فى 3 غضر وم 0102م 
28 1 : 6 
ورم حميد يتكون من النسيج الغضروفي . 

تلين العْضر وف 22 ملسم 
حالة مرضية تنمية بلينَ شاذ للعضرووف»..: 

0 2 

غضروفى بلعومى لوعع "تق طدره :0 صمكء 


العضلة البلعو مية الغضر وفية عاءكناخط لمعم« إتقطمملصمطء 
جزء من العضلة مضيّقة البلعوم الوسطى . 
انظر بلعومى عضر وفى (كناء8 لتقام 0لصمط0) . 

ساركومة 0 وفية 1 ل 
ورم خبيث . ساركومة غضروفية 5تاصصنعهلتامته0) 
(جامع501 . 

تشكل العُضروف .ء التغضرف 

حَبْل 02ل 

الحبل الطبلي نط مصدج) حلندمكء 


210515 غ2 


كلورهكسيدين عستل تدع طملاء 
1-خَسول للفم » يُقلل تكوين اللويحة على الأسنان » 
ويتسبب بتلون داكن بشع للأسنان . 
2- مُطهّر مذاب في محلول مائي أو محلول كحولي » 
يستعمل على الأسطح الجلدية » وأماكن العمل » ولتطهير 
الأدوات . الكلورهكسيدين يمنع تكون اللويحة الحرثومية 
حينما يستعمل كغسول للفم بتركيز 0.2/ ثلاث مرات 
يوميا . يُدمج أيضا مع معجون الأسنان. 

كلوروفورم 
سائل طيار عديم اللون » له طعم ورائحة مميزة .استعمل 
فى السابق كمخدر استنشاقى . فى طب الأسنان : يستعمل 
كمليب للكرنان كا امع مان . انظر كلورويركا 
(مطعتتعم01020) . 


مله تملطء 


ورم أخضر - ساركومة خضراء 08228ع100581طء - تددم ملطاء 
حالة مرضية تتميز بتعدد الأورام النخاعية » ذات لون 
مُخْضَّر » تصيب الوجه والجمجمة بشكل خاص » وتكون 
صورة الدم المصاحبة مشابهة لابيضاض الدم . 
كلوروميستين - [معتدعطمسحة“«ملك ع سناع وماك 
كلورامفينيكول 
انظر كلورامفينيكول ([معتمعطم سوه 1ط ) . 
كلوروبركا 
معجون يتكون من الكوتابركا المذابة في الكلوروفورم 
ويستعمل مع لب صلب من الكوتابركا كساد في طريقة 
التكثف الجانبى لحشو قناة الجذر. لسد القناة وأية أقنية 
الاقم "- 
1- الفتحة قمعية الشكل 2211 22521 21061ء)05م 2 وسدمطاء 
2- الفتحة الأنفيه الخلفيه - المنخر (0056131) «قمع أنفي» - المنعر 
فوهتاالآنف الخلفيتان- المنعران 
انتقاء »اختيار 
كوليكلسيفيرول - فيتامين13 183 سنتحسكذ؟ - اممعقك لوءعامط 
كولستيرول 
بلورات الكولستيرول 
بلورات صغيرة صفراء » توجد أحياناً فى الفجوات 
كسيف : 1 
معجون سليسيلات الكولين عاكهم لهادعل عنما ترعتلدد عستامط 
السنى 
معجون مضاد للالتهاب , مُسكن للألم » يحتوي على 
السليسيلات المذابة » يمكن وضعه على مخاطية الفم 
المصابة » من ثلاث إلى أربع مرات يوميا . الاسم التجاري 


قطعنرع دره«ملطء 


1021123 


60101 


[6عاوع1امطء 


كلداك2 [م:اعاوع1مطء 
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كروموسوم 01 05ت 
واحد من 46 بنية خيطية فى نواة خلية الإنسان 0 تحمل 
المعلومات الوراثية على شكل جينات : تنقسم 
النووي الريبي المنزوع الأكسجين (2214) والحمض النووي 
الريبى (314) . 

0ن 

عرومن 
له بداية بطيئة ويستمر لفترة طويلة » عكس الحاد (عاتاعة) . 

ا اج مزمن ووعء2 عتصمتء 
الخراج المزمن إما بارداً » أو ناته عن عدم اكتمال شفاء خراج 
حاد »أو عن وجود أعداد قليلة من المكروبات » ويرافقه 
تكون قيحي مع قليل من الالتهاب . يسمى أيضاً : الخراج 
البارد (ووعءوطة 0010) . 

داء المبيضات الضمورى 

المزمن 

مرض مزمن » داء مزمن 
مرض يستمر لفترة طويلة إذا قيس بمدة نفس المرض في حالته 
الحادة .تكون أعراض المرض المزمن عادة أقل حدة عن 
المرحلة الحادة . قد يسبب المرض المزمن إعاقة جزئية أو 

داء الانسمام الفلوري المتوطن 101055 عتنسعلص عتصس 

المزمن » التسمم المزمن المتوطن بالفلور 
الداء الورمى الحبيبى المزمن 0156356 كناه)ةتده[نتصفع عتصمضدكء 
ألم وجهى فموى مزمن طتهم [وأع02012 عتطادم15ل1 عتصمسء 


عتطعتطاء 


5ه عتطم 0:ج عتصعتطء 


15625 عتطتطاء 


ذاتى الاعتلال 
انظر ألم الأسنان مجهول السبب (0002121812 عنتطنهم1010) . 
مرض التهاب لدأه 1000م :2017 تسد تكسا عتسمسسك 


الأنسجة الداعمة السنية المزمن - 
التهاب الأنسجة الداعمة السنية » التهاب دواعم السن 
التهاب اللثة فرط التدسجي كاذ أعساع عتأمجامعءمروط عتمصسطكء 
المزمن 
نسيج التهابي مُزمن 
التهاب حليمات اللسان المزمن 
مرض التهابي يصيب اللسان بمتد أحياناً إلى الخاطية الخدية 
والحنك . يتميز ببقع حمراء مبعثرة » حيث تصبح الحليمات 
اللسانية رقيقة » مع ألم حارق بشدة » وتساقط النسيج 
الظهاري . يصيب الأشخاص متوسطي العمر وخصوصاً 


1015م - عدوء015 


15511) 12226017لتت ناكسا عتصوسطاء 


15اتللامصرهم لمتعستنا عتصصعسطء 


عَصب الحبل الطبلي 
داء الرقص 


12177 لومحم ولضامطء 


002 


مشيمية 1مك 

الشريان الملشيموي 
يغذي الضفيرة المشيموية في البطين الوحشي في المخ . انظر 
المشيمية الأمامية (متتعاصة وع1010مط0) . 

ظاهرة كريستنسن - 
(في طب الأسنان التعويضي) : حدوث فرجة بين النهايتين 
المسطحتين المتقابلتين للارتفاع الإطباقي العلوي والسفلي 
حينما يكون الفك السفلي مندفعاً للأمام ‏ بارزاً؛ . يسمى 
أيضا : فلح كريستنسن (ااع1ء و'معقمعامتقتط0)) . 

مرض كريسماس .داء كريسماس 
نزف وراثي مماثل للناعور » ولكنه ناتم عن نقص غير 
اعتيادي في عامل تخثر الدم »أي عامل كريسماس » أو 


21117 ل1منامطء 


- 12120111612011م ك' تع كتاء) 5 تقطن 


أآعك و'سعكصع )كط 


©1525 25 كط 


العامل التاسع . 
عامل كريسماس 12101 ممساعتستطن0 
كروماتين ستامسسلء 
الجزء الصبوغ في نواة الخلية . 
كر وم (فلز معدني ( نا تطسرمعتكء - عمسماء 
كروم كوبالت - تسوك غلقطم ح القطمء عسسمضسداء 
كوبالت الكروم 


انظ رخليطة (سبيكة) الصب كوبالت كروم الةطامه) 
(7ا2110 025ا35ء لتتتتمطامتطء . 
كروم كوبالت موليبدنم 
(في الغرس السني) : خليطة معدنية تستخدم في تصنيع 
الغرسات العادية المصبوبة (كاصة[مططا متماكناء )قه0) . 
تعويضات الكروم المعدنية 
مَطلي بالكروم 
كروم (عنصر فلزي) 
معدن صلب قصيف فضي اللون ؛رمزه الكيميائي 6 
يستعمل أساسا كطلاء واق (للمعادن) » لأنه يقاوم التآكل 
بشكل فعال . 
كبك الكروم 
مادة التلميع الفائق . 
صبغي » صبغوي » كروموزومي 


. 


متعلق بالّعرى الصبغية الصبغيات (الكروموزومات) . 


سناع 220170 القطمء عسسوساء 


55 ]0105 لقاعم عسسمستء 
'عدامنتطاء 


11012 حت لتاساتسطامنتطاء 


0700 تتتناتسدمتطاء 


6010205011121 
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ندبى لمن ضوعن 
متعلق بأثر التحام الجروح أو الندبة . 

ل ضوع 
انظر ندبة أو آثر التحام الجروح (5627) . 

تلدب 10515 > 100)و7أتطوعن0 


الجبيرة التندبية 
تستخدم في حالة الجراحة المفصلية التي تؤدي إلى تصحيح 
الشذوذ في وضعية القرص المفصلي لجعل الفك السفلي في 
وضعية أمامية ملائمة لتخفيف الضغط عن النسج خلف 
توضع الحبيرة التندبية عادة على الفك السفلي ويتم تشكيل 
ل ةا ة مباشرة في فم المريض أثناء 
الأسابيع الأولى التالية للجراحة مع عمل تعديلات تدريجية 
في السطح الإطباقي للوصول إلى أقصى تماس إطباقي مع 
الأسنان المقابلة 

(سابقة) هدب .هدبي تلك 


أستام؟ سمتادعتطوعك 


أعذات ونلك 
مفرد : هدبة (متنائلت) . 

لتوتلك 

الشرد ا الهدبى 
يغذي المقلة بالقام 2 والشريان الهدبي له ثلاثه ار م 
أمامي » وفرع خلفي طويل » وفرع خلفي قصير. . يُسمى 
أيضاً شريان عنبة العين (097681]) . انظر هدبي (متتمتل) . 


لوعلنا - لتتعاترة وترحتلكت 


عضلة هدبية عاعكتتحم سسمتلك 
عضلة تكيّ النظر » انظر هَدبى (كنمهتل©) . 
عصب هدبى عالاع20 إتدوللك 


يعصب المقلة » والعضلات الهدبية . انظر هدبى (ونهةئا) . 
مُهدّب ء ذو أهداب ١‏ 
ذو زوائد تشبه الشعر . مصطلح يستخدم لوصف الخلايا 
الظهارية المتخصصة ذات الأهداب . 
ظهارة مُهدبة » خلية ظهارية مُهدبة 
هدبي » شبيه بالشعر 
أسنان هدبية 


اك 


تناع طاتمء لعأدتلكء 

مسحرمكتتلكء 

طاعع) مسدمكتتلكء 

أسنان دقيقة متراصة كما فى بعض الأسماك . 
هَدَبءرشءجفن ١‏ 

1 مجهرياء زوائد تشبه الشعر تبرز من بعض الخلايا 


سسائلك 


النساء ويمتد امرض لأسابيع أو أشهر 1 سم أنضا : التهاب 
اللسان لمولر (5ازووماع 1167*5ء010 . 
التهاب حافة اللثة المزمن 
التتسمم المزمن بالزئبق 


داء المبيضات المخاطى 220100515 5نا0ع0)22ا©60نات1 عتسمضيدكء 


15 لطاع 22[1اع :12221 عتطمغتطء 


ك1 1نا"1 12 عتطامعتطء 


الجلدي المزمن 
التهاب العظم و النقي المزمن كتاتاء إسامعاده عتممساء 
ألم مزمن ستدم عتصمستك 
شقيقة اشتدادية مزمنة ٠‏ وتصهتكتصطعط لقصكري<م هم عتصمسء 
صداع نصفي نوبي مزمن 
التهاب الأنسجة الداعمة المزمن ‏ 005 عم عتصمسطاء 
التهاب دواعم السن المزمن 


نوع من التهابات النسج الداعمة للأسنان ذات التقدم 
البطىء » وتشمل في العادة كل الأسنان . 

تسمم مزمن 

التهاب الفم التقرحي المزمن 

إزمان »زمانه 
عمر الشخص يعبر عنه بفترة الزمن التى مرت منذ ولادته ؛ 
عن عمر الطفل أو البالغ بالسنين . 

مقبض » »ممسك كاعنادكء 
أدلة مدك 4 00 - 8 لذت القوارة. 
القبضات التوربينية » لإمساك المثشاقب بواسطة القبض 


15015 عتتامختطء 
5 حدما ع كلاو عع 1ن عتصصسطء 
جا تمسسطء 


28 ©10201051طء 


بالاحتكاك . 
مقبض موجه مباشر كندل ناعء تل , علعساطء 
مقبض ذو مسكة احتكاكية ماع سمتاعتا , عاعسء 


مقبض مخروطى » قابيض مستدق الطرف لاع27) , عاعتتكء 

طبيقة شن حهن (ختهاة شون - هن) ععءسصقنتاممة ونصنظ]-صسطن 
انظر طبيقة الحاصرة المركبة إععاعةعط مم تهستطسسمه) 
(ععءمصقتاممة . 

الكيلوس عاوطء 
مُستحلب الطعام المهضوم » وهو مُستحلب لَبني يوجد في 
الأمعاء » خلال عملية الهضم . 

الكيموس 
خلاصة الطعام المهضوم في المعدة »أي الطعام المهضوم 
خرناء بجعي جرم الجدة إلى الأمنياء سيق يمرك إلى 
كيلوس . 


عصسوطء 
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دورانى 260177 لتاعتدك 
متعلق بالدورة ؛ ويطلق بشكل خاص على الدورة الدموية. 

توف دورا اني أدع211 1017 شلتاعتدك 

قناةدورانية لقصقء «دمأقلسعسسق 


انهيار الدورة الدموية 

قصور الدورة الدموية 
الوم الدموية 

جهاز دوراني - جهاز قلبي وعائي 


5م0112 260177 لتعتدكء 
عتتالته؟ 017غدلانعنرك 
5101 126017تاعتدكء 
- حناء )575 26017 لناعنتكء 
ع أاى؟؟ تتقآناء 21010125 
انظر جهاز قلبى وعائى (2اءاؤلز؟ عة[ناءكة20107ة0) . 
دورة شريانية - دائرة لشن 
(الدورة الشريانية الدماغية) 
دائرة هاليري الشريانية - 
دائرة زن 
دائرة من الشرايين حول مدخل العصب البصري في الصلبة. 
(سابقة) حول . مُحيط ب ْ 
التهاب محيط التاج -- 
التهاب ما حول التاج » التهاب حوائط التاج 
المحيط . محيط الدائرة » كفاف 
مُحيطي » دائري 
مشبكة حي دركقك لقتاد :عكتسععيق 
ضمة تطوق أكثر من نصف محيط السن الداعمة . 


انظر تحت عيوب عظمية (هاءماعل قنامء055) . 


21:61105115 كتالتاءظت 
كتللذ1 ]0 عاءمع 
- تناع للقط كناك10اء:21 كتالتءتتن 


!عد 7211115 


©11611111- 


11015 - 15لد2010تتاعنتكء 


01 


لقتامءءلسسعترك 


اعع161 لقتادء "ع لتسسعتدك 


صفاحات دائرية عللاعدسها لمتاصء نع سوسس 
مثبتة محيطية تاعستماء" لمتاصء نء لسبعنيك 
مشبكة تثيت محيطية - - وفقك دمتادعاء"م لمتادء نع كسىعك 
ضمة تن 
رباط محيطي . رباط دائري كسح لمتامع نر كتسعترك 


العظمي الوجهي . لتثبيت العظام المكسورة » حيث يلتف 
سلك من الفولاذ الصامد حول ال حافة السفلية للفك السفلى 
من داخل الفم » تحت التخدير » ثم تُربط أطراف السلك من 
فوق جبيرة »أو بدلة أسنان موجودة . 


حول الفك السفلى تفلن طن سفسسسء تق 

حولالعين 1 عتقلناء م ستءتيقك 

حول الفم .محيطالة [“اممسسعترك 

ارون ل الفم خّ دمللهم لةتمسسععيقك 
منطقة مُصفرة حول الفم قد تكون علامة على الخمى 
القر مزية املاع أعاسدء5) . 


الظهارية . والأهداب لها حركة مُتذبذبة لطرد الأجسام 
الغريبة » وتوجد في مجرى الجهاز التنفسي . 
2- رمش أو هدب العين : 
الحزام الّسني - الحافة القاعدية 
نُتوء أو ارتفاع يوجد في الثلث العنقي من الوجه الحنكي أو 
الوجه اللساني للقواطع والأنياب الأمامية » قرب الحواف 


1015 لدكهط - دسدالساعسكء 


فلا121 , لمسلسحئسكء 
تتننال[تاعتسكء 


فلناكن - درمك 


استئصال اللهاة اإسماععستمء 
التهاب اللهاة كتاتصمك 
استتصال اللهاة . استرخاء اللهاة كنوهاممدمك 
رفو اللهاة . خياطةاللهاة جطمقطتمصمكء 
شق اللهاة اإدمامهمك 
حول ( لاثينية) د وعمرك 


الضفيرة الوريدية تحت اللسان 1ووماع0متتط كتاومدء؟ عسلاءءمين 
دائرة عاعندك 
دائرة وملسي 
نسبة إلى ت .ويليس »1621 - 1675 » 1.17/11115 » طبيب 
ومشرّح إنجليزي . 
الجهاز الشرياني الدائري عند قاعدة المخ . يتكون من 
الشرايين الخية الأمامية والخلفيه » والشرايين الموصلة الأمامية 
والخلفيه » والشريان السباتي الغائر : 
دائري »شبه الدائرة » حَلَقَي 
ُتحة دائرية ‏ منفذ دائري 1 
(فى التصوير الإشعاعى) : لتحديد مسار الحزمة الشعاعية . 
أثباف كو لاجينية ذاكرية 
ألياف دائرية 
الألياف الكولاجينية التي لاترتبط بالسن ولكنها تحيط به » 
جاو رجغلا السو الضاء لله الحنافية واللقةين السنية:: 


عسل 


كتللك1؟ ]0 عاءسن 


ناعنك 


226111 “لولأتاعتركء 


111:5 دعع د1امء تتجلاتءننكء 


ودع عتحلتعندك 


دورة » دوران 

1-حركة أوانسياب متكرر في شكل دائرة » تطلق بشكل 
غاص عا انماث الدع فن لسو , 

اق الطث) احركة الدع فى التي بوط فيه 


الدورة الدموية 01 دم تكفلتعترك 
الدورة التاجبة 0102217 رلامتكملتعترك 


الدورة الرئوية 2217 مانام يممتكقلتعترك 
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ملقاطالمنشفة [ع01) , ميستحك 
مشبّك فوطة أو منديل يستخدم في الجراحة بعد تعقيمة . 

داء الشعيات دلوم( 7امستاع2 - مسدكء 

خط كلابتون عصنا و'سمامة01) 


نسبة إلى | .كلابتون »1830 - 1909 » همام8.012 » طبيب 
إنجليزي. 
خط مخضر يظهر على اللثة » في حالات التسمم بالنحاس . 
قاعدة كلارك . نظام كلارك 
تستخدم لتحديد الأهداف بواسطة طريقة الأنبوب المنحرف . 
انظر قاعدة الغرض الخدي (عانتاءء زله لدععد8) . 
لسان كلارك عتعد0] 5'ع13:2:12©) 
نسبةإلى السير . تشارلز كلارك ‏ 1857-1782 ء هذى 
ععاتهان .21 وعاتقطن0 » طبيب إنجليزي : 
اللسان المتشّقّْق في حالات التهاب اللسان المتعلّقة 


ع1 12115 


بالزهري 7 و و 
(لاحقة) تخرب 2 تحطم 3 تحلل » استحالة » تنكلين 11 - 
مشبّك .ضمة ‏ مشبكة مققء 


في تصميم البدلة الجزئية ال متحركة : مرتكز خارج التاج يحيط 
بالسن الداعمةانظر وصلة محكمة ومنوزءعءط) 
(امعسصطع هه أو مثبتات مباشر (065نماء1 أهد116) على 
شكل ذراع معدنية مصبوبة أو سلكية وذلك لثبات وتوازن 
البدلة الجزئية المتحركة » تتكون أجزاء المشبكة أو الضمّة من 
ذراعين : طرف ذراع التشبيت يوجد في منطقة التقارب 
العنقية ويعمل على تثبيت البدلة في الفم » أما الذراع 
الآخحرى فتعمل على توازنه » انظر ذراع مقوية عصاعه8) 


(ططلكة . 
(في الجراحة) : أية أداة لإمساك النسج معاً . خصوصاً 
العظام (وعمه8) . 

مشبكة آدم وطقلك , ممقكء 


مشبكة من سلك فولاذي صامد » تستخام لتثبيت الطبائق 
التقوبمية المتحركة . تتكون المشبكة من قطعة واحدة من 
سلك أسطوانى » يعبر المستوى الطاحن عند المسافة الإنسية 
والمسافة الوحشية للرحى الخلفية من الناحية اللسانية أو 
الحنكية » ويتصل بالصفيحة الأكريليكة ؛ يتحقق ثبات 
المشبكة من الانحناءات المثبتة . من الناحية الخدية » يشغل 
الغؤور المثبت الخندي الإنسي والخدي الوحشي للسن » 
بانجاء سابل مردوح للعيت: الشراع الخدية الواضلة بين 
الانحنائين المثبتين تُستخدم للمساعدة في إدخال » ونزع 
الطبيقة . 


حول الحجاج لمغتط:تمسسوضسيق 
حول اللب »حول اللبى لمان سنك 


العاج حول اللبي ستامصعل لدمانامسسءنيقك 

متحدد.ءمحدود 1110 ءعسسءتدك 

حول اللوزة . محيط اللوزة نه للتكدمأسسعترك 

خراج حول اللوزة ووع25 عله ل[تكددمأسسءترك 

كأسى » محوط ]12ل كسسعترك 
مجان بص دول لاسي ف لخوطة ني أن جمالك 
الحوطة فى اللسان . 

حليمة كأسة - كللتصهم ع)12لد؟ ح مللتمدم عغدالة كخسعنيك 

حليمة محوطة 
حول الوجنى 21 امع 7 -لمتتاع تدك 
رباط حول ل جني كط عنام سدمع 7 -ستعترقك 


كيف تور الفك الملوق' بلك مو خلال للد يضل بين 
القوس الوجنية من الأعلى وداخل الفم من الأسفل . 
يتانيست - ستان - 01106[طء8900] وعسها) حاوعصدان0 
هيدروكلوريد- بريلوكين 
هيدر وكلوريد 
انظر بريلوكين هيدر و كلوريد(101506طءع0ل :زط عصنتهء2210) . 
حمض السيتريك 
الخضراوات والفاكهة من 
جنس الليمون 
ملقاط . جفت . ملقط .ماسك 
1-أداة ذّات نابض أو لولب لتثبيت أي شيء في مكانه . 
انظر ملقاط حاجز المطاط(م<تة1ء نهل 200 . 
2-أداة جراحية ضاغطة . 
أداة جراحية ذات أطراف مُسنئّة وساعدين » بمكن غلقها » 
مصممة للضغط على عضو أو نسيج لمنع تسرب 
محتوياته » مثل : وعاء دموي » أو طرف مقطوع من 
الأمعاء . 
شريط ذو ملقاط 
طوق يثبت في مكانه بواسطة لولب وجوزة. 
ملقاط العظم 


5 


ع10110110 تت عستدع10تدم 
0 عتتداك 
15 ماع66 220 5انناتا كنامنداك 


مسحء 


لصوط ممرصسحء 


202 , مسمكء 
أداة معدنية تستخدم لتثبيت قطع العظم المكسور خلال 
عملية الإرجاع المفتوح للعظم » من أجل التصحيح الإطباقي 


للأسنان . 
ملقاط لثو يِ 1و تمدع , ميستحك 
حامل الملقاط 5 ردك - مدعل1امط مريسحك 
مشبّ كحاجزالمطاط مكل تتغططن , مرسقكء 


مشبّك نابضى » يثبت الحاجز المطاطى حول عنق السن . 


-ه 
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المشبكة ذات الفعل الخلفى 
مشبكة مصبوبة أومشبكة مشكلة تستخدم في البدلة الجزئية 
النزوعة أو الطبيقة التقويمية النزوعة (القابلة للنزع) ٠.‏ تستقر 
المشبكة ذات الفعل الخلفي على السطح الخندي للسن أعلى 
قمة محيطها . ثم تعكس اتجاهها لتشغل إحدى الغؤورات 
الملاصقة للرحى . 

المشبكة ذات الكرة 
مشبكة مصممة من سلك من الفولاذ الصامد في طرفه كرة 
من اللحام » أو سلك مسبق التشكيل ذو كرة في نهايته . 
يستخدم لتثبيت الطبائق التقويمية المتحركة أو الأجهزة 
التعويضية الأخرى . تعبر المشبكة السطح الإطباقي عند 
المسافة بين السنية » وتشغل الغؤور المثبت الخندي الإنسي 
والخدي الوحشي للأسنان الملاصقة الخلفيه . 

مشبكة طوقية » مشبكة شريطية 

مشبكة ذات عارضة - مشبكة روقك وبطعهةه80 - عوط , ممقكء 


5-4 


روتش 

ينشأ ذراع المشبكة من قاعدة البدلة » أو من الوصلة 
الرئيسية (تتصل بها بواسطة وصلة صغرى) وتقترب من 
الغؤور المثبت من الاتجاه العنقى . وتُسمّى أيضا : مشبكة 
روتش (مكقكك و”طاء202) . ويمكن أن يكون شكل المشبكة 1 


)ع2 عاعهط , موكحء 


للقط , موهء 


قط , مروقلء 


1 سآأولا . 

مشبكة مصبوبة أكقء , رققكء 
مشبكة صنعت من خلطة » تُصب بالشكل المطلوب » 
وتحتفظ بتركيب بلوري . 

مشبكة محيطية لقتادء ع لتسسءتيتك , رمقكء 


مشبكة مصبوبة أو مشبكة سلك فولاذي صامد تحيط بالسن 
بأكثر من 0 درجة » شاملة الزوايا المتقابلة 2 وتكون عادة 
ليت بذلة متحركة أو طبائق تقويرية امشيحركة :تير المشنيكة 
عادة السطح الإطباقي عند واحدة من المسافات الملاصقة بين 
الرحوين »ثم تتحرك بالاتجاه اللثوي نحو السطح المللاصق 
الآخرء منتهية بملىئ الغؤور المثبت اللثوي الملاصق . وبذلك 


مشبكة مركبة سماقستطصرمء , فهك 
مشبكة من نوع المشبكة المحيطية الذراع المثبتة فيها عبارة عن 
سلك 0 مطاوع . 
مشبكة مستمرة » مشبكة متواصلة - كنامتاستاهمء , مرمقكء 
المفيتة ذات العارضة - “تعستماء" قط كنامتاستاممى 


المستمرة عارضة لسانية ثانوية 


قط 151121[ '010217ع56 


مشبكة رأس السهم حسب آدم 110 و'تتقل4 , دركقكء 
مشبكة من سلك فولاذي صامد تستخام لتثبيت الطبائق 
التقويمية المتحركة » تتكون من سلك خدي يصل بين رأسي 
سهمين يرتكزان في الغؤور الخدي الإنسي » والغؤور الخدي 
الوعنشي: ببستم ر اللسلك على الأسطح الإظباقية” ليتشعقر 
طرفاه فى الصفيحة القاعدية ويثبت بها بواسطة انحناءات 
متعددة : 

زردية تعديل المشبكة 

المشبكة العادية . مشبكة وفك عنتتاكة:7طص - 5'"رعكاءة4 , رمدء 

آيكر - مشبكة المسافة 

انظر مشبكة الدحيلة (مكهاء عتتاقة:طمم8) . 


5اع1ام لوأادع0 عستاكن [20 درمحكء 


مشبكة مصبوبة بالكامل أكةء 211 , درمقكء 

ذراع المشبكة ننه , رمقكء 
انظر مشبكة (م0135) . 

ذرا اع مشبكةالعارضة عتقط كته دركقكء 


ذراع الضمّة التّي تنشأمن قاعدة البدلة أو الوصلة 
الرئيسية . وتتكون من الذراع التي تعبر النسيج اللثوي » 
وتفع نهايتها بملامسة السن في الاتجاه اللثوي الإطباقي . 

ذرا اع المشبكةالمحيطية لقتامع تع ؟مسسعتنيك , محية رركقكء 
ذراع المشبكة التي تنشأ من الوصلة الصغرى » وتتبع محيط 
السن في المستوى العمودي تقريبا على خط إدخال الجهاز 
الحزئي . 

ذرا اع المشبكة المحيطية المثبت عالأمعاء" , مضه رركقكء 

112121 ناعنك 

ذراع المشبكة المحيطية المرن » الذي يشغل طرفه النهائي منطقة 
التقارب العئقى للسن الداعمة . 

ذراع التوازن 

للمشبكة المحيطية 
ذراع المشبكة المحيطية » الذي يكون صلباً نسبياً » ويلامس 
الارتفاع امحيطي للسن . 

مشبكة السهم - 


لحتادءناءلسساءندك وستعتلاطة)5 , ضرح درمحكء 


كفك 21101120 - 211088 و ركقكء 


مشبكة رأس السهم 
انظر مشبكة را أس السهم (ممقكء لمعطومسضة) . 
مشبكة رأس السهم تنه , مرفقكء 


نوع من المرتكز التقويمي وهي مشبكة مصممة من سلك 
فولاذي صامد تستخدم لتثبيت الطبائق التقويمية المتحركة . 
وتتكون من قطعة واحدة من السلك على شكل رأس السهم 
وتشغل الغؤور المثبت » الخدي الإنسي والندي الوحشي 
للأسنان المجاورة . يستخدم عادة زوجان منها » وتعبر المشبكة 
المستوى الطاحن عند نقطتين » عادة عند المسافة بين السنية 
(الدحيلة) . مشبكة آدم نوع متطور من مشبكة رأس السهم 
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مشبكة تبادلية - ذراع 
المشبكة - ذراع نّشطة 
ذراع المشبكة أو امتداد آخر من البدلة الجزئية : 3 5 


> 1003 ررئقكء > 21021اعع" , مركقكء 


ته قداع ةط 


لتقاوم قوى الإزاحة الجانبية . 

مشت المشبكة ء الذرا اع المثبت للمشبكة عالتأطعاء" , مرمقكء 
ذلك الجزء من ذراع المشبكة الذي يشغل الغؤور المثبت وهي 
منطقة التقارب العئقي من الطرف النهائي للذراع . 


مشبكة عروية عكسية - - م106 عوعء رع" , ومقكء 
مشبكة دبوس الشعر مركقك ستم تفط 
انظر مشبكة دبوس الشعر (م135كه صامكتة11) . 
مشبكة حلقية ل" , مكمقكء 


مشبكة محيطية تُشابه المشبكة ذات الفعل الخلفى » وتكون 
للذراع المثبتة الحيطة بالسن دعامة إضافيه » لمنع الذراع المثبتة 
من الانفتاح . 
مشبكة روتش - المشبكة ذات 
العارضة - المشبكة المتقاربة كفك عصنطءد0:تممة نزولل ه«تعصاع 
لغويا 
مشبكة ذات أذرع ؛هي من نوع العارضة الممتدة من 
الوصلات الرئيسية أو من قاعدة البدلة السنية ؛ تمر الأذرع 
بجوار الأنسجة الرخوة لتقترب من نقطة التلامس أو منطقة 
التلامس بالاتجاه الإطباقي اللثوي . 
موازن المشبكة . ذراع الاستقرار 
للمشبكة »ذراع التوازن للمشبكة 
ذراع المشبكة التي تشغل وتظل أعلى من الارتفاع الحيطي » 
دائما في منطقة التقارب الطاحني . انظر ذراع المشبكة المقوي 
(متتة عسمتعهة81) . 
مشبكة ذات الفعل الفاصل 102ا2 عستكلوءتط-ودءاة , ترمقكء 
للحهد . المشبكة المخففة للضغط 
تخفيف كل أو جزء من القوى الطاحنة على السن 
الداعمة » وذلك باستخدام مشبكة السلك المشكل . يمكن 
أيضا أن يسمح لأسنان البدلة بالعمل دون الاعتماد على 


- نفك عندط - طعوهم] , وده 


كساعتلتطة)؟ , ممهكء 


الأسنان الداعمة . 
التواء المشبكة سمتكده) رمقء 
التواء الذراع المثبتة للمشبكة السنية على محورها الطولي . 
مشبكة سلكية 511 , رمقكء 
مشبكة سلكية مشكلة 11؟١‏ أطع 510 , ركقكء 


مشبكة مصنوعة من خليطة ذهبية » يمكن أن تتحول إلى 
أشكال مختلفة من السلك » بهذه العملية تتحول البنية 
البللورية إلى بنية ليفية . مشبكات السلك المشكل تشمل : 


عارضة معدنية تستقر عادة على السطح اللساني للأسنان » 
التسياعدة فى اتسقرارها وكبافها وتشما كفديعة غير 
مباشرة . 

مشبكة كروزا 
مشبكات » تُصنع عادة من سلك من الذهب » وتستخدم في 
طبيقة كروزات التقويمية . تُشابه من حيث التصميم » 
مشبكتان ذوات فعل خلفي تعملان على نفس السن . 
انظرطبيقة (ءءصهناممة) . 1 

مشبكة المسافة » مشبكة الدحيلة عتتناكة :اطق , دركقء 
مشبكتان من المشبكات الحيطية تنشآن من قاعدتين استناديتين 


5 ,و روق1لء 


متواجدتين في المسافة بين سنين متلاصقتين . 
مشبكة عابرة 1709 , مرمقكء 
مشبكة تستخدم لوصل طبيقة تقوبمية متحركة مع الشريط » 

تكون عادة على الرحى الأولى العلوية الدائمة . 
مشبكة قريبة من اللثة 
مشبكة روتش مركمك وبطعده1 
مشبكة مثبتة للبدلة » تمر ذراعها بجانب الأنسجة الرخوة » 
وتقترب من نقطة التلامس على السن من ا حافة اللثوية . 


عختناءدء11 درمهكء 


- قتقنتطع1:02ممة 17ل ؟تعساع , مرمحهكء 


خطإرشاد المشبكة عصنا علتنمع , مرمحك 
مشبكة بشكل دبوس 8250© 1000 68615" - ستمستقط , مرمقك 


الشعر - المشبكة ذات العروة العكسية 
مشبكة محيطية تنشأ فيها الذراع المثبتة من الكتف أو قاعدة 
الإسناد بالطريقة الاعتيادية » ثم تسير بانحناء خلفي مزدوج 
لتشغل الغؤور المثبت في نفس الجانب الذي نشأت منه . 
ا أيضاً : المشبكة 8 العروة العكسية م100 56ء(ع12) 


(مكهاء . 
مهمازالمشبكة 5 , ركقكء 
مشبكة الرحى تتقاممه , درمقكء 


شكل من أشكال المشبكة التقوبمية لسن رحوية بازغة جزثيا » 
صممت لتمر فوق السطح الطاحن لتطبيق ضغط إيجابي 
للداخل. وهى مثبتة من طرفيها بواسطة انطمارها فى قاعدة 
الجهاز. 


مشبكة متقاربة إطباقياً عستطعده:تاممة :(الدكساءء0 , مرمهك 
مشبكة تنشأ على الجانب الإطباقي من خط المسح ٠‏ وتنتهي 
فى منطقة التقارب العئقى . 

قيةة تقويمية : 00021 ط)ته , مرمقكء 


من مكونات الطبائق التقوبمية » تتألف من المعدن المرن الذي 
لانعلونة تامس رفظ جنرنيا ملسن ولك لكتبيت 
واستقرار الجهاز . 
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للحدبة الإنسية الشدقية للرحى الدائمة الأولى العلوية 
بعرض ضاحك على الأقل . 
الصنف الثالث (إطباق إنسى 216510001051008) : تبرز 
القوس السفلية إلى الأمام بالنسبة للقوس العلوية في أحد 
الجانبين أو كليهما . والرحى الأولى السفلية تكون إنسية 
القند ارسي اراي العلرية.» 
الصنف الرابع : العلاقة الإطباقية للقوسين السنيتين تمثل 
حالة تُيزة حيث تكون في إطباق وحشي في أحد الجانبين 
وفي إطباق إنسي في الجانب الآخر من الفم . 

تصنيف المعادن دلماعحم 01 ماد كللومدكء 
تصنف خلائط المعادن النفيسة والمستخدمة فى التيجان 
والجسور والطبائق النزوعة والثابتة بحسب ما تحتويه من نسب 
مختلفة من الذهب والبلاديوم أو البلاتين أو كليهما معاً إلى : 
خليطة نفيسة للغاية (7إ2110 عآطمم طعخ118) : تحتوي على أكثر 
من 60/ ذهب مع بلاديوم أو بلاتين أو الاثنين معاً .خليطة 
نفيسة ((إ2110 عاطه21) : تحتوي على كت من25/ ذهب مع 
بلاديوم أو بلاتين أو الاثنين معاً . خليطة ذات قاعدة غالبة 
(7إ2110 عكهط :3[)ممستسسملع2) : تو يِ على أقل من 25/ 
ذهب مع بلاديوم أو بلاتين أو الاثنين معاً . 


الثّر ُو 33 عظم الثر قو 0 عاعتكقكء 
طَفل » صلصال » غَضار كه 
تنظيف . تطهير كسأكصوعءك - عستصوعء 
إبرة التنظيف إبرةء01ءع5 وستصوعكء 


تستخدم لتنظيف مخرج اندفاع الرذاذ في القبضة اليدوية 
ذات الزاوية العكسية . 


منطقة قابلة للتنظيف و21 عاطدكصوعكء 
كن ين الدييلة التكعديطار ا اله اللوقة . 
صاف » نَقي ؛يصفى «ملقي تدوعكء 


1- صّفاء »نقاءء تصفية ععسممتوعكء 
2- مسافة فاصلة . المسافة بين الأجسام أو الأشياء . 
3- (في طب الأسنان ): عملية إزالة جميع الأسنان من فم المريض . 
خلية نيرة » خلية صافية 
المسافة بين القوسين السنيتين » 
المسافة الإطباقية الفاصلة 
مسافة انزلاق الأسطح الإطباقية المتقابلة على بعضها بدون 
تعيق انزلاقها . المسافة الصغيرة 
بين الأسنان العلوية والأسنان السفلية حينما يكون الفك 
السفلى فى حالة استرخاء «راحة» . 
أيقيا : قباس ازتفاع الوجة مخلاوفا مب طول الوبعة م«تحيتها 
تكون الأسنان في وضع الراحة ادع غه مه أكمع ستل لدعتا7؟ 


لاءء ععسموسضوعكء 
- لدكتالء12]61:0 ر ععمدسوعك 


1522 لدكتتلء121210 


وجود أي بروزات متداخلة : 


مشبكة آدم » ومشبكة السهم وضمة رأس السهم » والمشبكة 
ذات الفعل الخلفي » ومشبكة الكرة » والمشبكة المحيطية » 
ومشبكة كروزات . 
لحي دكا 
"لصي للقي افرمي اشرق وعم ل 
تصنيف . ترتيب ممنتاق تلأومدكء 
نظام معياري متفق عليه » لوصف مجموعة أو مجموعات 
من فئة واحدة »مثل الحالات . والأمراض إلخ . انظر 
تصنيف أنجل لسوء الإطباق 01 «ماوءقزوده1ك 'عاعمة) 
(5100ا[عه12210 . 
تصنيف تسوس الأسنان دوعتت 01 تامتادء لأومدكء 
نظام تعريف التسوس السني حسب جزء السن المصابة . 
ابكر هذا النظام ج .ف بلاك 81061 ./0.9 . الذي عرّف 
التصنيف الأول للتسوس (وعتمهه 1 01355) : بأنه الذي 
تدكا وماد والقار ف بلاطم كادف ارسي 
والضواحك (ثنائية الحدبة) »وفي الأسطح الوجهية 
والأسطح اللسانية للأرحاء وفي الأسطح اللسانية للقواطع 
العلوية . 
الصنف الثاني للمسوس (وعتةه 11 01255) : 
الأسطح الملاصقة للضواحك والأرحاء » تمتد من السطح 
الملاصق إلى السطح الطاحن . 
التصنيف الثالث للتسوسس(3265 111 01255©) في الأسطح 
الملاصقة للقواطع والأنياب » ولايشمل الزوايا القاطعة . 
التصنيف الرابع للتسوس(وعتمةه 197 01355) : في الأسطح 
الملاصقة للقواطع والأنثياب ؛ ويشمل الزوايا القاطعة . 
التصنيف الخنامس للتسوس (وعتتةه 7 201355) : فى الثلث 
العدّقّي للأسطح اللسانية والأسطح الوجهية باستثناء الوهاد 
والشقوق . 
تصنيف سوء الإطباق 
نظام ابتكره أ .ه . آل عاومة.8.11 » لتعريف سوء وضع 
وإطباق الأسنان العلوية والسفلية كما يلى : 
الصنف الأول (إطباق محانك 00000 : 
علاقة أمامية خلفية طبيعية للفكين » ولكن يوجد ازدحام أو 
انحشار للأسنان السفلية والأسنان العلوية وبروز أوارتداد 
القواطع العلوية ؛ وتصالب العضة الأمامية أو تصالب العضة 
الخلفية أو كلتاهما معاً » ومّيل إنسى للرحى فى حالات فقد 
الأسنان السابق لأوانه . 1 1 
الصنف الثاني (إطباق وحشي مه أكتااء15]0[) 2 التلم 
الشدقي للرحى الأولى السفلية يكون باتجاه وحشي بالنسبة 


: يحدث في 


0 ]0 تامتاق تلأوموكء 
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حالة خلقية ( تشمل أحياناً عظم الفك العلوي) » حيث 
يحدث عيب تطوري على طول خطوط التحام الأنسجة 
الطبيعية للشفة ينتج عنه فلح الشفة . ويمكن أن يكون وحيد 
الجانب أو ثنائي الجانب ودائما ما يصاحبه فلح الحنك . 
وتنشأعنه مشاكل فى التغذية . ويكون علاجه إما بالمعالجة 
العقوهية أو الخراحة الترميشية أو كلعيهنها في مرححلة 
الطفولة . تسمى أيضاً : الشفة الأرنبية (مذا-6:ة81) . انظر 
أيضاً فلح الحنك (21906م ألع0) . 
تيم ذا لليف 

التصحيح الجراحي للإعاقة الخلقية وحيدة الجانب أو ثنائية 
الجانب للشفة العليا » التى تحدث عادة نتيجة فشل جنينى فى 
التحام النتوء الأنفي المتوسط والنتوء الفكي العلوي . د 
قد يتم ترميم فلح الشفة خلال ال48 ساعة الأولى من حياة 
الطفل بعد الولادة » ولكن بعض الجراحين يتبعون قاعدة 
العشرات » فيجرون العملية حينما يصبح عمر الطفل 10 
أسابيع » ووزنه 10 رطل أو أكثر وهيموجلوبين الدم 
0جم/ 100 مل على الأقل قبل إجراء العملية » تستخدم 
الكوع المانع لمنع الطفل من لمس الجرح » وتجهز بالحجم 
المطلوب أو المناسب ثم يُرسل إلى غرفة العمليات مع 
المريض . بعد العملية الجراحية يظل الطفل معتمداً على 
التنفس الصناعي حتى يصبح التنفس طبيعياً » ويبقى تحت 
الملاحظة لتلافى انسداد الجرى التنفسى أو النزف الشديد أو 
فصتا الخناطة أو الاحمرار تحت الكوع المانع . يتم الإبقاء 
على القوس السلكية الموجودة في الشفة العليا للطفل والمثبتة 
بالخدين انع أي شد غلى الخياظة . يُحُْطن الطفل السوائل أو 
العصير من خلال محقنة معقمة أو جهاز تغذية خاص ؛ 
يستمر إعطاء السوائل عن غير طريق القناة الهضمية حتى 
يستطيع المريض أن يتناولها عن طريق الفم ؛ منتجات الألبان 
والمواد الصلبة ‏ والرضاعة من الثدي أو الحلمة المطاطية غير 
مسموح بها » وتختلف طريقة تناول الطعام لكن يجب أن 
يكون رأس الطفل للأعلى عند تناول الطعام . يلبس الكوع 
المانع في جميع الأوقات باستثناء وقت تأدية التمرينات 
الحركية . 

النتيجة النهائية : تَسمح الطرق الجراحية الحديثة بترميم 
ملحوظ لفلح الشفة . ولكن المريض يحتاج في بعض 
الحالات إلى عملية تجميل جراحية أخرى لإزالة الندبة أو 


تتتدومء متااقعكء 


التندب . 
فلح الحنك الصلب ع126هم انتقط ]0 أأعك 
فلح الحنك الرخو عأهلهم امد ]0 أاعك 


(9721) ؛ أي البعد العمودي في حالة الراحة محذوف منه 
البعد العمو دي الإطباقى 155دناءءه ممتممع ستل لمدعتتك17 
(8720) . أي إن المسافة بين القوسين السنيتين- 7720-1712 


(ععسصفموع01) . 
مسافة فاصلة تلاصقية لمستعمنام عاص , ععسممسندعك 
مسافة فاصلة إطباقية لدكتتاءء0 , ععسمنوعكء 


مسافة الأسطح الإطباقية المتقابلة » دون أي بروزيعيق 
حركتها . 
سناد إطباقى - سناد طاحن أوع لدكتاءء0 - أوعء 
1- ل الأسنان) : عرو معندئقة » أو مهماز معدني 
في طبيقة تقوبمية » لتثبيت الأطواق المرنة » أوأية وسيلة 


2-(فى طب الأسنان التعويضى) : سناد إطباقى 010521 ©06) 
١ | : 5‏ 1 
انقسام »انشَقاق . انفلاق »انشطار » تشطر عمد لكوع 
فشنت يتفسخ »يتشطر عكوعلء 


فلح »فلح »انشطار ألعكء 
فلح أو فتحة متدة » تحدث نتيجة قصور في التحام جزأين أو 
سطحين أثناء النمو . 

فلح سنخي ش 
فلح في الناتى السنخي » يكون مصاحباً عادة لفلح الشفة » 
أو فلح الحنك أو كليهما معا . 

فلحالناتئ السنخي 

فلح ثنائي الجانب »فلح مضاعف الجانب ‏ 0112]681 راقعك 
فلحان متشابهان على جانبى الخط المنصف لشىء ما. 

فلح الخد . خد مشقوق 1 . كاععدك أاعك» 
شذوذ خلقي بسبب قُصور بعض النواتى الجنينية الوجهية 
في الالتحام : 


عنقلامء219 , اع 


55 :2190121 , أاعلء 


عاعامصدى راعكء 
فلح وجهي لدمعه؟ , ألعك 
شذوذ تطوري ناتم عن قصور أو فشل الالتحام الطبيعي 
للنواتى الوجهية خلال النمو الجنيني . 
فلح لنوي 
فلح ضيق على شكل 7 في الحافة اللثوية » وهو ليس بالفلح 
الحقيقي » ولكنه مرحلة أولية من الانحسار اللثوي » في 
أمرامد الكبدة النافية» يداف جنا عند كرك ليت + 
يوجد هذا الانحسار الطولي المشابه للفلح عادة في اللثة 
الشفوية للقواطع السفلية » واللثة الخدية للأرحاء العلوية . 
فلح الشفة - شفة الأرنب «عَلم) 


له كتأعصاع , اع 


متاء قط - متا أعكء 
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اللسان المشقوق . اللسان المشطور 
ينقسم اللسان بواسطة فلح طولي . يُسمى أيضاً اللسان 
المنشطر (عناعهه] 81150 . 

فلح اللهاة »لهاة مشقوقة 
جالعل كاذ جين كدق ]انهاه ا عقن سيب ل 
التحام طيتي الحنك الخلفيتين . 

ال يقة اكرفوة 

ترفُوي جمجمي » تَرفُوي قحفي 
متعلق بالترقوة والجمجمة . 

سوء تعظم الجمجمة والترقوة 
(خلل التعظم الترقوي القحفي) 
نوع نادر من قصور التعظم يتميز بنقصان في تكون عظام 
الجمجمة وغياب كلي أو جزئي لعظمي الترقوة مترافق 


نا 0) أ1ع1» 


ولناكن أاعك 


©16100- 


لحتسوءه100ع01 


515ك505]0 لقتصد 216100 


بغياب جزئي للأسنان . 

انظر سوء التعظم » ».خلل التعظم (03:505]0515) . 
خلل التنسج الترقُ فوي القحفي وأكقام095 لحتسدنه ملعك 
ترا قو ي لامي تطمل عل 
تر فو يِ خشائي ءءء 
تر قو يي قصي لممعادملاعكء 
يطبق أسنانه بإحكام طعمعكء 


إطباق الأسنان المحكم . إطباق الأسنان بإحكام (كزم) عمتطعمعك 
عادة فموية سيئة تتميز بإغلاق مستمر » أو متقطع للفكين مع 


الضغط . 

منحتة مخلبية 60 
قامج ف .بلاك كاعة1 0.17.8 بإطلاق هذه التدمنة على 
أدوات النحت وأدوات التجريف والتى يشبه شكل نصلها 
الخلب وحدها القاطع مزدوج على الطرفين ؛ وتستخدم 
لتجريف العاج النخر من الحفرة امحضرة في السن . 

معدن كليشيه لماعم عطعتك 


خليطة صهورة » من القصدير » والرصاص . والالتيمون » 

بالتمركة طال ل طو/ 01 
فرقعة. طقّطقة . الطّقطقة المفصلية 

صوت ينشأ عن المفصل الفكي الصدغي يسمعه المريض أ 


كسكاعلكء 


الطبيب المعالج بسبب انزلاق القرص المفصلي أثناء الحركات 
الانزلاقية للفك السفلى . 
غياةة : «متوفت ٠»‏ سرين الس دالت عنستكء 
إكلينيكي »سريري لمعنستكء 
1 متعلق بملاحظة وعلاج المرضى بعكس النظريات 
والأبحاث التجريبية . 
32 متعلق بالعيادة : 


فلح الحنك .فلح قبة الحنك . حنك مشقوق عأقلهم ألعكء 
عيب خلقي يتميز بفلح في منتتصف الحنك ناتم عن فشل 
التحام جزئي الحنك أثناء النمو الجنيني . قد يكون الفلح 
كاملاً » يمتد من خلال الحنك الصلب والحنك الرخو إلى 
التجويف الأنفي » أو قد يظهر بأي درجة من درجات الفلح 
غير الكامل أو فلح جزئي . 

تحدث هذه الحالة تقريباً بمعدل مرة لكل 2500 مولود» 
وتصيب الإناث أكثر من االذكور وتكون مصاحبة بفلح في 
الشفة العليا . 

هذا العيب الخلقي هو أكثر عيوب سوء التكون القحفي 
الوجهي حدوثاً أي ما مجموعه نصف الجموع الكلي من 
العيوب . تكون التغذية عن طريق أجهزة تغذية . لا تجرى 
الجراحة الترميمية للعيب عادة إلا بعد السنة الأولى أو السنة 
الثانية وتجرى على مراحل . 

العناية بالطفل تحتاج إلى فريق من ضمنه جراح تجميل » 
وأخصائي تقويم » وطبيب أسنان » وممرضة . وأخصائي تُطق 


وسمع ٠.‏ 
طبعة لفلح الحنك لكوع تمصا عأملدم -الاعك 
مريض فلح الحنك أسعتاهم عأملدم-اقعك 
جهاز تعويضى لفلح الحنك دتوعط)05م عأملدم-العك 
ترميم فلح الحنك "تتدمء" عأقلدم ألعك 

التصحيح الجراحي للفلح الدلقي في منتصف الحلق 
بالتجويف الفموي والتجويف الأنفي .يتراوح الفلح 
الحنكي من انفصال بسيط في اللهاة إلى امتداد الفلح ليشمل 


الحنك الرخو والحنك الصلب . ويمتد للأمام بشكل أحادي 
الجانب أو ثنائي الجانب من خلال الحيد السنخي . يرافق 
فلح الشفة عادة فلح الحنك .يجري ترميم فلح الحنك عادة 
الطريقة :يتم قبل العملية تجهيز مرفق كابح بحجم مناسب 
لمنع الطفل من لمس الفم ويرسل إلى غرفة العمليات مع 
المريض . بعد العملية الجراحية يظل الطفل في بيئة من 
الأكسجين حتى يصبح التنفس طبيعياً » ويلاحظ الطفل 
للتأكد من عدم حدوث أية علامة على انسداد السبيل 
التنفسى أو النزف الشديد . تستعمل التغذية غير المعوية 
بالسبوائل :إلى آن وستطيع أناياكل عن طريق المم.. 

منطقة الفلح 

فلح ستيلمان 
انظر فلح ستيلمان (1ع1ه و'صممطل5) . 


مماعء" أاعلكء 


5 , اآاع1ء 
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رمع َ 1 كناسرمكء 
انقباض تشنجي مع ارتخاء يتبعه تقلص متبادل للعضلات . 
عضة مغلقة .ععضة مقفولة عالط لعومك - عغتط-عومكء 
شكل من أشكال سوء الإطباق . يشاهد فيه تراكب عميق 
شاذ للقواطع الأمامية » حينما تكون الأسنان في وضع 
إطباقي . 
ههه مفو له ومطة عاق 
1- تراكب شاذ للعضة . 
2 - نقص البعد العمودي الإطباقي وينتج عن العديد من 
العوامل مثل انسحال الأسنان » أو البزوع غير الكامل 
للأسنان الخلفية الداعمة . قارن مع عضة مفتوحة «ءم0) 
(©]ثط انظر إطباق خلفى زائد (عتناوه1[ء1ء09 301ه205]6) . 
تدليك الصدر المغلق . تدليك 


عالط 0ع0105 


2255285 أكعطء 10560 


القلب الخارجي 
تدليك لقنو الصدر المغلق ع28ددقتبط اتتهعط أدعدكء - 0ع5م1ء 
تجرد يف مُغلق . كَشط مُغلق ع8قأأعننك لعوومكء 
كسر 00 تناع 12 لعومكء 
كسر بالعظم غير مصاحب بجرح الجلد . 
انظر كسر (عتااعة1) . 
عروة مغلقة.عروةمقفلة مم1 لعومكء 
فم ان أنامهم لعومكء 
تجبير مغلق .رد مغلق سمتاعسلع" لعومكء 
تقويم الكسردون جراحة .انظر تحت : إرجاع . رد 
(ممتاعسلع]1) . 


115 01 011211012ع1 ل0عوم10» 


رد مغلق للكسور 
رديدوي للكسر بدون قطع . 


نظام مغلق سعاورة 0عوم1ء 
نظام لايتفاعل مع البيئف. 

إغلاق عسلومكء 

إغلاق العضة عالط , عستومك 

إغلاق العروة . قفل العروة م100 عستومك 

المطثّية ستل نومك 


جنس من فصيلة العصويات » لاهوائي » موجب الجرام » 
وهي كائنات حيّة مغزلية الشكل أو عصوية الشكل . 

المطئية الكزازية 
جراثيم عصوية الشكل » توجد في الأرض أو التربة » وقش 
الإسطبل » وتسبب مرض الكزاز للإنسان . كانت تسمى في 
السابق عصبة الكزاز (نصماء) 115ز820) . ويجب تحذير 
المرضى لتحاشى ممارسة الأعمال اليومية فى الإسطبل فورا 
بعد إجراء عملية جراحية في الفم .0 


تتواء) دسننل دمل 


تاج ِ كلينيكي مكدمك لمعتستكء 
ذلك الجزء من تاج السن الطبيعية المغطى بالميناء » والظاهر 
من اللثة » والمرئي في الفم . 

نسبة تاج السن الإكلينيكي إلى 

جذرالسن الإكلينيكي 

النسبة بين طول جزء السن الواقع تاجيا بدءً من الارتباط 
الظهاري . وطول الجزء بدءً من الجذر الواقع في الناحية 
الجذرية من الرابط الظهاري . تفيد نسبة الجذر الإكلينيكي 
إلى التاج الإكلينيكي في التشخيص وتقدير ما يحتمل أن 
يحدث بالنسبة للمرض حول السني . 

طول التاج الإكلينيكي 1 
ارتفاع السن من ا حافة اللثوية الحرة إلى السطح الإطباقي » أو 
السطح القاطع » ويجب أن يكون 4 ميلليميتر على الأقل من 
لجر طن لس نل عايب 

الأهمية الإكلينيكية 

المتطلبات الإكلينيكية 

جذر! كلينيكي - جذر )0و لوعاع10و لوطم - )0م لدعتستكء 

فيزيولوجي 

ذلك الجزء من الجذر التشريحي »٠‏ والمنطمر في العظم 
السنخي والمتصل به بواسطة الرباط حول السني . 


لوعتستك /دكدمتك لوعتستك 


100] 060 


طاعدع! مكامتك لمعتستكء 


0211 لفعتستكء 


15 ناملء" لوعتستكء 


طبيب إكلينيكى » طبيب معالج صدك نستكء 
(سابقة) عيادة » عيادى . علاجى . إكلينيكى -معتستكء 
دراسة الأمرا اض على المرضى . إكلينيكى (2]20108جمعنتصتك 


إمراضي . متعلق بأعراض الأمراض وأوصافها . 
(الباثولوجيا الإكلينيكية) 
(سابقة) انحدار » منحدر . مائل » تقهقر 
تسطّح الرأس 
تسطح الرأس 


رأس سرجي ؛ فيه عيب خلقي » عبارة عن تجويف أو تقعر 


حصلك , -مستكء 
لاكتلقطمءءمطتك - متتلحطمعءعءمستكء 


القطمءءمصتك - عتلمطمععءمستكء 


في قمة الرأس . 
إكلينيكى الشكل 0زستء 
نواتى | كلببكة وع5وعء10م لأمستكء 
استطالات عظمية شبيهة بالإصبع . تكون الحافة الأمامية 
والحافة الخلفيه للحفرة النخامية في السرج التركي . 
مشبك .ماسك .ملقط متك 
مَشْبك التمساح 1 علتلمعمك , متك 
مشبك نابض . ملقط نايبض عستدمه , متك 
منحدر العظم ألوتدي ٠‏ المحدر تاكتك 
رمعي عتصمء 
متعلق أو متميز بالرمع . 
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د را م 
3 
تخثر 222110 
3 و 
تكون جلطة دموية . وهى عملية يتعاون فيها العديد من 


عوامل التَجلّط لتكوين جلطة فبرين غير ذوابة . 


02381112 


تحشر الدم 01 , ممتاملسعده0» 
زمن التخثر عستا سمته 1 سعدم» 
الزمن اللازم ليتحول الدم السائل إلى دم مخثر (متجلط) . 
زمن التجلط الطبيعي من 8-4 دقائق . انظر زمن التجلط 

(عطتنا عمتناه01) . 
كر ةّ 0201110 
فحم حجري . فحم نباتي [دمى 
عكم ع نل ععو0216» 
07 1 الأجزاء المنفصلة . 
التئام 3 التحام ععدعء و0216 


التحام أو اتحاد أجزاء كانت منفصلة من قبل . 


النئام » موافقة » تطبيق مامتها ردم 
التنام الجرح أو العظم المكسور . 
تضيق » ضيق ٠‏ انضغاط دامتاهاء دم 
يتعلق بالأوعية الدموية . 
تضيق الأو رطى 202 عغطا 1ه «سمتأهاء عدم 
خشن . غليظ : 60215 
مَفصل ثابت كأوم ]هزد - منص لساعتا دم 
طبقة »غلالة . غطاء إنللك 
غطاء برانى ! » غلالة برا انية ك0 , غأوى» 
غطاء 02 »غلالة مصلية 5 رو 0831© 
مَطلى 2 سق 6020 
لسان مُتَسخْ »لسان مَطلي عناع<0] 202160 


لسان سطحه مُعْطَى بطبقة من بقايا الطعام مختلطة بالجراثيم 


والنسيج الظهاري . 


طبقة خارجية . غطاء » غلاف تاد 

كوبلت لم02 
عنصر معدني كيميائي » أبيض فضي يستخدم لتكوين كثير 
من الخلائط . 

علاج بأشعة الكوبلت "(مرة“تعط) تسوعط- لوطي 

قنبلةالكوبلت طصوط غتقطمء 
مصدر إشعاع علاجي بنظائر الكوبلت . 

كوبلت كر وم تناتطمنتطء-21طامء 


خليطة من الكوبلت والكروميوم تستخدم في تصنيع بععض 
البدلات الجزئية والأجهزة التعويضية الأخرى . وهي خليطة 


غَلق .انغلاق عتتاومء 

غلق البوتقة . إغلاق البوتقة ع1ك2ة1؟ , عنتتومء 
غلق نصفي البوتقة المعدنية خلال تصنيع البدلة السنية . 

إغلاق تجميلى عتأكقام , عتومكء 

انغلاق أو لى ١‏ 177 تتام ر عتتتاومك 

حلط د امك 


1 -كتلة نصف صلبة تكون عادة رخوة ذات طبيعة مُنزلقة 
تسمى الخثرة بالنسبة إلى اللبن (الحليب) . 
2-(في الطب) : تسمى الخلْطة بالنسبة إلى الدم . 
جلطة دموية ؛ خثرة دموية 00 , امك 
التجلط - التتخثر 
آلية دفاعية للجسم لوقف النزف . حيث تحث إصابة الأوعية 
الدموية الفيبرينوجين الموجود في بلازما الدم على تكوين 
شبكة رقيقة من لييفات الفيبرين تحجز كريات الدم الحمراء » 
والصفائح الدموية لتكون سد رخو في مكان الإصابة . هذه 
العملية بالإضافة إلى عوامل كثيرة أخرى » تتسبب في بطء 
نزيف الدم أو إيقافه » حصت لبان لاخر لكي باط 
عوامل التجلط .عوامل التخثّر 
زمن التجلّط » زمن التخر 
الزمن المطلوب للدم لتكون جلطة (خثرة) » ويختبر بواسطة 
تجميع 4 ميلاياتر من الدم في أنبوب زجاجي (عطنة وكه1[©) 
وإختبارتكون الجلطة . يلاحظ أول ظهور للجلطة ويدوّن 
الزمن المار لتكونها . يستخدم هذا الاختبار البسيط لتشخيص 
الناعور ولكنه لا يكشف إلا اعتلالات التجلّط البسيطة . 
تطبيقاته الرئيسية هي تقييم العلاج بمضادات التخثر . يسمّى 
أيضاً زمن التخثر (عصنا دمتنةامعهه0) . 


له بي 


106128 - عدنتاام1ء 


»10111125 15 


عدا عستاامكء 


القَرَ نفل 6101 

زيت القّرتفل لزه ءىمكء 

مقبض طعناسكء 
يقبض على شيء بإحكام : 

مقبض سني لواضعل , طعنسكء 


قالب معدنى للقوس السنية فيها فراغات لتيجان الأسنان » 
كن سرينها على الأسسان يت توافق الطباغات الأمعاة 
على الأسطح اللسانية والشدقية » تاركة الأسطح الإطباقية 
غير مُطّاة . وهي تستخدم كوصلة معدنية للقوس الوجهية 
أو أداة قياسية أخرى : 


داء الشعيات 012760515 تتاعى د من نول 
00 2 مخثّر أس سعد 
دة تساعد على التجلّط (التخثر) . 
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قرص مسكّن للألم يحتوي على الأسبيرين » والفيناسيتين » 
والكوديين . لاينصح بالمستحضرات الْركُبّة لتسكين الألم 
لأنها لاتحدوي أياً من مميزات المستحضرات المكونة من عنصر 
واحد 5 


و ع 
دستورالادوية الله امء مطدء 1103 ج000 


كوباك عله006-2) 
ضماد حول سني بدون يوجينول . 
معامل ١‏ أسعك اعم 
مُعامل الامتصاص نامتام:هوطة ]01 أمعك تلاعى 
معامل التمدد لامأكصوموت 01 أمعك قلاعم 
مُعامُل الاحتكا دمناء 11 01 أغسعنتلاءمى 
مُعامّل الانعكاس دمناءع1]ع" 01 غمعن تلاءمى 
معامل التغير واتلتطدتسة؟ ,و غمعك تلع 
مُعامل الانحراف مم تكح سد ؟ ]0 أغمعن تلاءمى 


مُعامل الل وجة 5117م 15؟ 01 أمعك تلاعمى 
معآمل الحرارة 

معامل السرعة 
مُعاملٌ الحجم 
عام لإضافي .عامل تميمي 
سد مطاطي »حاجز مطاطي سحل «تعغططنا" - سحل ععكامء 


126111 7[تلاع ]اوداع ل 1ع 0» 
1017؟؟, امع قلاعم 
011112؟ , أسعك لاع 


012101 


طبيقة صفيحة كوفن عع طمقتاممة عأهام ونسقةه 
صفيحة كوفن المشقو قةّى جهاز كوفن ‏ عغأهام انام؟ و'س115ه) 
ونيم 


نسبةإلى س .ر .كوفن »1891-1826 . طبيب أسنان 


طبيقة تقويمية » كانت تستخدم في الماضي لتوسيع القوس 
الستية بواسطة صفيحة مشَقّوقة صّممت لايجاد ضغط 
جانبي مُسيطر عليه على الحواف اللسانية للقوس السنية . 

نابض كوفن 
نابض من السلك الثخين » يستعمل لتوسيع أو تضييق 
الأجزاء الخلفية من الطبيقة التقويمية ويوضع في الخلف بين 
الجزئين المنفصلين لايجاد ضغط يتسبب في التوسيع أو 
التضييق . 


امه 1305م 


يلتحم . يرتبط . يتماسك عتاعطامء 
مطابقة .» التحام التئام ععمع تع طامء 
مترابط . متماسك أصع نع طام»ء 
تشتت مترابط عالق أمعنتعغطاى 


تفاعل بين فوتون الأشعة والذّرة » يتغير به مسار الفوتون » 
ولايحدث أي تغيير في الذرة 3 


خليطة (سبيكة) الكوبلت 
كروميوم المصبوبة 
خليطة صلبة ومقاومة للتآكلمن الكوبلت والكروميوم » 
تستخدم في تصنيع البدلات الجزئية . 
لسان مَرصوف 
التهاب اللسان مع تَضحّم حليماته وإصابته بالطلوان . 
ممُكوري 
متعلق بالجراثيم المكورة أو مشابه للمكورات الجرثومية . 
مكورات (مفرد : مكور ) عم 
مكورة » مكور (ج :مكورات) 
كائن دقيق كروي الشكل » أو جرثومة كروية » يمكن 
التفريق بين أجناسها بحسب شكل تجمع خلاياها . الخلايا 
الكروية المنفصلة تماما تسمى : مُكورات دقيقة ؛ والخلايا 
المزدوجة تُسمى مكورات مزدوجة ؛ والخلايا المرتبة في 
شكل سلسلة تُسمّى : مكوّرات سبحية ؛ وتكون سائدة فى 
حالات الالتهاب » والخلايا المرتبة في عناقيد تُُسمّى : 
المكوّرات العنقودية وتكوت سائدة حينما يتشكّل القيح . 
القوقعة . حَلزون الأذن الباطنة 
أنبوب حلزوني » يكوّن جزءاً من الأذن الداخلية (الباطنة) . 
فوقعي . حلزوني . محاري 
متعلق بحلزون الآذن. 
العصب القوقعى 
يعصب العضو الحلزوني من القوقعة . أحد الأفرع الرئيسية 
من العصب القحفى الثامن » حيث تنشأ الألياف من خلايا 
العقدة الحلزونية » وتنتهي في النوى الحلزونية البطنية 
والظهرية لعنق الدماغ . يسمى أيضاً : عَصَبٍ سّمعي 
(ع177ع2 علتاأوتاومعة) . 
انظر قَوقَعى (وتمهعاطاء0©) . 
زبدة الكاكاو “اعااتاط 3معم» 
شحم أبيض نقي يستعمل كمزلق أو مخفف للاحتكاك » 
لحماية سطح إسمنت السيليكات أثناء تصلبه . 
ترميزء راموز . نظام شفري ٠.‏ دستور 6.60 
ترميز لوني سني دملمء لمامعل ,علوم 
نظام ترميز ملون 
شريط ترميز لوني 
كُوديين 
عقار مشتق من المورفين وتسعحئل كميتكن لالم 2 
ولتهدئة السعال المهيجة . 
حَبة مركب الكوديين 


21107 251125 تتناتحطامنتطاء-216طم0» 


عنا018)] ع125]022ططم0» 


لدع0» 


ماع00 


وعلطعم 


نوع لطعم 


217 تدع لطعم 


0101© متتاع]55:5 006 
:0101© ورعمها ع00» 


عماع00» 


1ت اغع1ط2] 0سناممصصمء عستعلمء 
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راتين متماثر بالبرودة - - صزوع 2]60ناع2 حسلوءم عستسك-10مء 
راتين منشط - راتين عنتناء-كاعتنان - صتوء:1 “تعدو [وم ماه 
ذاتي التبلمر - راتين سريع صو عمسي عو - ستوعمر 
التبلمر - راتين ذاتي التبلمر 
رانين عن بلبمرته بواسبطة مقط وسفاز يدوك البتخادام 


حرارة خارجية . 

فّرحة الباردة » قّرحة البرد - وتلقتطه! ععمنرعط - عنرهد 10م0» 

هربس الشفة 

حويصلات هربسية تحدث على الشفتين وتمثل الظهور التالي . 
0 ودة انه 
2 ودةالجلد سكاو 6ه ووعصلامء 
لحام بارد 0 011 
كولاجين دعع112امء 


ألياف مكونة للنسيج الضام للثة » وهي الألياف الرئيسية 
للرباط حول السني ؛ أكثر أنواع البروتين غزارة في الجسم » 
ويتكون من هيدروكسي برولين » وهيدر و كسيليسين » وستة 
عشر حمضاً أمينياً . الألبومينويد (010منتصنداط1ة) » وهو 
إحدى المكونات الرئيسية للعظم » والغضاريف .» والأنسجة 
الضامة . 

ألياف كولاجينية 
ألياف ليّنة مرنة مؤلفة من حزمة من اللييفات »غالبا ما 
تتجمع لتكوين حزماً كبيرة ؛ وهي المكون الرئيسي للنسيج 
الليفي وعنصر أو جزء أساسي من الرباط حول السني . 
توجد الألياف الكولاجينية في النسيج الضام » وهي أكثر 
الأنسجة شيوعا بالجسم . وهي ألياف غير مطاطة ؛ توجد 
حزم من الألياف الكولاجينية في عمق المركب المخاطي 
اللثوي ؛ تصنف في مجموعات حسب توضعها : 
1- الألياف الكولاجينية المائلة . 
2- الألياف الكولاجينية عبر الحاجز . 
3- الألياف الكولاجينية الدائرية . 
4- الألياف الكولاجينية الطولية . 
5 الألياف الكولاجينية اللثوية السنخية . 
6- الألياف الكو لاجينية اللثوية السنية . 


15 دمعع د11آم» 


ألياف لثوية سنخية لهكتعصاع-10م»ع219 , وعدطة مععحلامىء 
كولاجينية 7 

ألياف دائرية كولاجينية تقلناءتتك , وععاطق مسععقلام»ء 

ألياف لثوية سنية [2اأع تطاأع-062)0 , دوعندط معع د 1اآم» 
كولاجينية 

ألياف طولية كولاجينية [فسصتليتعصه! , وع«طة مععقلاى 


تشنت مترابط 

التحام » تماسك . ترابط . التئام » التتصاق 
تظهر هذه الخاصية في بعض ال مواد » حيث تنجذب الحزيئات 
إلى بعضها البعض » وتقاوم الانفصال ؛ أي القوة التي توحد 


5 1ع ]ه50 اد عام 


ممزدىع ام 


جزيئات المادة . 
ملتحم » متماسك . ملتصق لصاق .ء ترابط عالوعطامء 
رقاقة لاصقة لذه؟ عجتمعطامء 
ذهب لصاق »ذهب متماسك 10 ع ؟أمعطام» 
رقاقة ذهب لصاق [زه؟ 10مع عجتأمعطام» 


رقاقة من الذهب ينُظف سطحها من التلوث بواسطة 
التسخين ؛ يمكن أن تلّحم ذاتياببعضها تحت الضغط خلال 
رصها داخل الحفرة ال لحضرة . 


التماسّك » التلاصق ددعم ا أوعطامء 
ملف »لفةءوشيعة لأمء 


تَفافالملفالمرن 
1 أداة تقويمية 5 


71203 كستتامه لأمء 
رن من محور دوراني ذي جلبة (غطاء) 
يلتف حوله سلك من الفولاذ الصامد ليكون الملف المرن أو 


الملف النابضى . 
اختبار العملة ايع سلمء 


اختبار يستخدم لتحديد الضوء الآمن داخل الغرفة المظلمة » 
ومدى تأثيره على الفلم غير المعالج . وتحديد ماإذا كان 


مضيق بين القمتين »شيق 1مء 


منطقة منخفضة بين الحليمات اللثوية الوجهية والحليمات 
اللقرية اللكيانة + لعلف كايا كيم 5 نتطفة كهادن 

الانخفاض اللثوي 
انخفاض في الحليمة بين السنية بين قمتين » واحدة على كل 
اننع متطلة التمانين : 


له؟أوصطاع , 1م» 


باردء برد ركام .رشح 600 
در اج بارد وىءعء265 10م 


خراج بطيء التكوين » يتشكّل عادة حول عظم أو مفصل » 
مع قليل من الالتهاب » ولايبدي علامات للحرارة 
والاحمرار والورم . 
كي بارد » كي بالتبريد 
"لعل كىئ باز (الإاعأتتوء01370)) ١‏ 
أكريليك 5 بالبرودة . أكريليك عنارتعة عصتس 10م 
ذو تصلّب بارد 


17ع تاق 010 
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المفصل الفكي الصدغي تربط القرص المفصلي مع لقمة 
الفك السفلي » وتسمح الأربطة بحرك دوران القرص في 
المحور الأمامى الخلفى فقط . 

قئاة لب جانبية » قناة لب إضافية 
فرع من قناة لب السن تخرج من جذر السن من مكان غير 
الذروة . 1 أيضاً القناة المتفرعة (لهصضدةء عصتطعصة:8) » 
قارن مع قناة الجذر الإضافية ([هضهء غ100 01ووعءعة) . 


لقصقء تنام لدتدعغجلام» 


أوردة إضافية .ء أوردة رادفة كصسك؟ لقع )ولامىء 


جا 1 اعع011» 
2 0ع 
ف 9 مدع 
جامع الغبار غكنال , #دماءة11م» 
طوق .ع حلقة عتقللى - أعلامى» 
المنطقة من الجهاز التعويضي التي تستخدم كطوق حول 
إيزاء دأ ستلامء 


تحقيق التوازي في التصوير الإشعاعي ؛ العمل على تحديد 
حجم شعاع الأشعة بواسطة المسدد أي استخدام قمع ء 


ع 


الاشعة . 
إيزاء مستطيل انام تهاعع" , دامتأدتطتلاىء 
تحديد شكل الحزمة الشعاعية السينية إلى مُستطيل » 


باستخدام حاجز مكتّف للإشعاع فيه فتحة أو منفذ مستطيل 
بدلآمن المنفذ التقليدي الدائري . 
المسَدّد »الميزاء 
(في التصوير الشعاعي) : أداة تحد من حجم وشكل الحزمة 
الشعاعية . 
حجاب أو أنبوب مَبِطّن بمادة تمتص الحزمة الشعاعية . 
صممت لتحديد حجم وشكل الحزمة الشعاعية . 
صل الميزاء 
خطأ في طريقة إجراء الأشعة داخل الفم يتمثل بعدم تركيز 
الحزمة الشعاعية مركزيا على الفلم الشعاعي » مما يؤدي إلى 
ظهور منطقة غير مُعرضة للإشعاع على الفلم . 
غَرواني 
1-حالة من حالات المادة تكون فيها الجزيئات المنفردة للمادة 
إمافي صورة جزيئات كبيرة »أوفي مجموعة من 
الجزيئات الصغيرة (طور أو شكل منتشر) منتشرة بانتظام 
فى وسط مُشتت لادة أخرى »أي تظّل فيها جزيئات مادة 
أخرى معلقة بانتظام » مثل :إسمنت السيليكات » ومواد 
الطبع الغروية . 
2- يشبه الغراء . 
3- الإفراز الهلامي عديم اللون للغدة الدرقية . 


401 هتلام 


]داك امأامسطتلامىء 


01110 


الألياف الكولاجينية المائلة 

الألياف الكولاجينية المدحرفة 
هي أكثر مجموعات المركب المخاطي اللثوي » تمتد بشكل 
عانزوبالاتياةالأيقل من تدان انتم الوسااط جا لين , 


الألياف الكولاجينية عبر الحاجز [8امعكصة" , وع«طة سععهلام» 


عتتوتاطه , دع:دطق مععجلام» 


لييفات كولاجينة ملتدطة معع هلام»ء 
لييفات دقيقة جدا ورقيقة » تؤلف الحَزم التي تكون الألياف 
الكو لاجينية . 
كولاجينى . هلامى » غرائى كناممع8 0112 
متعلق بمولد الغراء .20 


مطرس كولاجينى . قالب كولاجينى ‏ تاقد كتاممععةلاى» 
انهيار » انكماش » هبوط ْ 
حالة من الإجهاد أو الانهيار الشديد نتيجة عيب أو خلل في 
عمل القلب أو النزف أو بعد صدمة شديدة . 1 


5م0112 


هبوط (وهط) قلبى وعائى نقلناءكة05للتتقء رعوم12امء 
هبوط الدورة الوعائية 6017 فلناعندك ,عدوم هلام 
طوق . حلقة عتقلاىء 


1 طوق يُحيط بعنق أية بنية . 
2- (في طب الأسنان) : طوق معدني ضيق ينطبق حول 


عنق سن داعمة . 
قاعدةطوقية عفقط عتجلامىء 
تاج طو قي مكلك عتحلامء 
تاج صناعي يوصل بجذر السن بواسطة شريط معدني . 
طوق معدنى تاعمد , عتقلاىء 
حر اج شبيه 39 رالقميص ودعع265 0ند-1ة1آمء 
خراج سطحي مُتصل بمجرى ناسوري بخراج آخر أكبر 
وأعمق.. 
1- إضافي »ثانو ي »2 جانبي لوعع هلام 
2- فرع صغير 
الأر بطة الإضافية للمفصل الفكى [121 ,كاصدع صسدهنا لدع نهلاىء 
الصدغي ْ 
زوج من الأربطة الداعمة على الآأوجه الجانبية والإنسية لحفظة 
الملفصل الفكي الصدغي تربط القرص المفصلي مع لقمة 
الفك السفلي » وتسمح الأربطة بحركة بحركة دوران 
القرص فى ال حور الأمامى الخلفى فقط . 
دورة جانبية 3 ران رادف 1 1 سمتاملبعنعك لوتعنجلاىء 
الأر بطة الإضافية للمفصل 1117 ركاسعصسدعن! لدمرعتحلامىء 
الفكي الصدغي 


زوج من الأربطة الداعمة على الأوجه الجانبية والإنسية محفظة 
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حالة من فقدان الوعي التام والاتهيار » حيث تنعدم القدرة 
على الاستجابة » حتى باستعمال أي مله خارجي ولايمكن 
إيقاظ المريض خلالها ؛ يمكن أن تدنشأ عن مرض أو أذى أو 


000 
متعلق بالغيبوبة » سباتي 6012605 
اتحاد, تركيب 2 ديع ابغرع »توليف دمت غقستط سروم 
مشترك » متحد » مندمج . ممتزج لعستطصرمء 
مطاعم 2521 سستسرم» 
1- كائن يعيش على كائن آخر أو بداخله لمنفعته دون الضرر 
بالعائل 


2- كائن طُفيلى يحدث ضرراً بعائله » مثل : الْمبِيّضات 
البيض التي توجد في اللعاب . 


مختبر سد تجار ى 120126017 لماسعل لمعتسم 
مُتفدّت , مُهشّم » مُتجزىء 0 تاستسسطامء 


مكسور إلى قطع صغيرة . 
كسر به العديد من الشظايا العظمية . انظر الكسور 


(وعتتاعة1) . 
و 


1121101 116601 17لتتداقء 


1010 تام 
100 01 102 تاستستحمامء 
تفتيت الطعام إلى أجزاء صغيرة . 
صوار 12 - 1551116 تتام 
1 - شريط من الألياف العصبية أو نسيج آخر يعبر من جانب 
الجسم إلى الحانب الآخخر » عادة يصل بين بنيتين أو كتلتين 
من نسيج . 
2- نقطة التقاء أو اتحاد بين أجزاء أو أجسام متشابهة , أو نقطة 
اتحاد لحزئين تشريحيين . مثل زوايا العين » زوايا الشفاه . 
الصوار الدماغى - ستقناط , علناككتستصرمء 
1 ع01اكولتتتحطامء لقنتطاءترعن 
صوار الفم 12601 هختنادكتتسصرمء ح لقلطع 1 , عتتاككتسسسرى 
ركنا الفم حيث تتصل الشفة العليا بالشفة السفلى . 
الصوار البصري 


0011 , ع1ناككأستحطامء 


صوار الحجفتين سنت تداء لهم , عتساومتسخصمء 
الشريان السباتق المشغرك.»٠‏ 21117 2321:0010 لامصصامىء 
الشريان السباتي العام 


أحنالشراين الكبيرة > يعذئ الراس والوقبة «الريان 
السباتي الأيسر هو فرع من الجذع العضدي الرأسي . الذي 
يتفرع إلى شريان سباتي عام ظاهر » وشريان سباتي عام 
باطن . تغذي أفرع من الشريان السباتي الأصلي الظاهر 


غَرواني لل وى 
متعلق بالغراء أوله صفات الغراء » وهو حالة من التبعثر بين 
الهلام وال محلول الغروي. 

عنق »ما يشبه العنق 


عنق السن 


ملام 


5امع ملام 


عنق الفك ع12ناطنلطهممه ممسطامء 
عنق لقمة الفك أ20371010م كتاووعء120م سسسطلاىء 

:نقاناطتل مدر 
ور 0111160177 - لنسنالتدمغت[امء 
ا ماتلا - 98امغسلامء 
القّلة 2 0 صمغ الصنو بر دأوه* - تإدامطم16آمء 


1 -راتين القّكّفونية : مادة صفراء صلبة تتخلّف عند تبخير 
التربنتينا من راتين الصنوبر » تمسح بها أقواس الكّمنجات 
وأحذية البهلوانيين لمنعها من الانزلاق . 

2- يكسو أويمسح براتين القلفونية . 

لون 


تامام - تامام 


تلوين . صبغ » مادة مُلونة عسلامام» 
تلوين خارجى عأمستطي , عستامامىء 


صبغ خارجي . مثل تّلون السطح الخارجي للجهاز الصنعي 
التعويضي . 

تلوين داخلي 
صبغ داخلي . أي اندماج الصبغ ضمن مادة الجهاز الصنعي 
التعويضي . 

لون 010 - تامام 

ترميز الألوان 
نظام لوني للأدوات صغيرة الحجم معرف من الهيئة الدولية 
لتوحيد المقاييس 150 حيث يرمز لأصغر الأدوات حجماً 


121151 , كسكام1ام» 


5ه :11ا0101» 


باللون الأبيض » ويتدرج إلى الأصفر ء والأحمرء والأزرق » 

والأخضر ‏ إلى الأسود . 
دليل لوني »دليل ألوان 
توافق لوني » توافق الألوان 
لونالسن 
شركة كولومبيا للأدوات 
مجموعة من الأدوات اليدوية » نُستخدم لإزالة القّلح 
وتسوية الجذر أي جعله مستوياً وأملس . 


علتنع “انا0آامء 
كستطاء]222 تتنامامء 
00 , تامام 


0111111125515 


عبعيل 2ع سام 

عميدالأئف 51 كلاعسساى 
الجزء اللحمى الطرفى من الحاجز الأنفى . 

سبات كا 2 سي 1 608 
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تسجل كمايلي : صفر 0) - لاعلاج ؛1- تَحسَن في 
صحة الفم الشخصية ( الرمز 1 .» 1ع00» ) ؛ 11 1+ إزالة 
القلح (الرمز 2 و3 ».83 2 علم» ) ؛ 11 -1 + 11+ علاج 
مركب «الرمز 4 »4 علم»). 
كثيف »2 مندمج 2 متجمع » مكتنز اع متم 
عظم كشيف 
عل سن كك يعد سان بلع يتن المبكل التطدي: + 
ويتميز عن العظم الشبكي الإسفنجي. 
مَكَتّف ء أداة الرص 
1- أداة تساعد في عملية حشو أو التحام المادة مثال : 
حشوات رقائق الذهب. 
2- (في علاج الجذور) : أداة صغيرة تتحرك آليا » تماثل 
مبرد هدستروم (©781 ونصءهئكل216) ولكن بأخاديد عكسية 
تستخدم لتكثيف أو حشو قناة الجذر بالكوتابركا ٠‏ تُسمى 
أحيانا مكَنّف ماكسبادن (02]عةمحده© 5مع300م1/165) 


عد0ط أعدمصصامء 


"مع 2020625 ح ناماع 2 ترم 


7 حشوءرص 20202000 

١‏ لتشريحا لسني المقارن 

متوافق »مؤتلف 
يستطيع أن يتواجد بالتآلف مع شخص آخر أو عقا رآخر . 


22601277 لوأصعل 1217ل مرحنام 


11و متام 


متوافق وراثيا '(للدعتاأعمعع , عاطتدمصسصمى 
متوافق مناعيا 17لدءأع7010تتصصحطا , عاطتأدمصسصمء 

تغاو ض الات اناللف 

منحنى معاق: ض .2 منحنى معادل . ع اتناك 25 2 كتاء تتام 
متحنى مكافيء 


1-منحنى تنضيد الأسطح الإطباقية للأسنان . 
2-الانحناء الأمامى الخلفى والانحناء الجانبى فى تنضيد 
الأسطح كه الحو اف القاطعة للأسنان العفاقة 2 
اللذان يستخدمان لتحقيق إطباق متوازن يُعادل مسارات 
نُقمتي الفك السفلي حينما يتحرك الفك من الوضع 
المركزي إلى الوضع اللامركزي ؛ يستخدم لتحديد نقاط 
التماس السنية على الأرحاء ولتوفيرنقاط التماس المتوازنة 
للبدلات بما يلائم البروز الفكي السفلي . المنحنى المعادل 
يتوافق مع قوس سبي للأسنان الطبيعية . 
فَلْع معاوض . قَلْع معادل 
قلع سن من أحد نصفي القوس السنية بعد قلع سن من 
نصف القوس السنية المقابلة » من أجل الحفاظ على توازن 
الإطباق الفموي . ولمنع حدوث سوء الإطباق . 
معاق ضة ٠»‏ تعويض كع مسرم 


شفاه كفو 0 


01110125211118 104 


5ل| أمعاء متام 


أنسجة الوجه » وفروة الرأس » وأغلب الرقبة والحلق . 
ويغذي الشريان السباتي العام الباطن الدماغ والأنسجة 
الآخرى مثل العينين . 
الضفيرة السباتية العامة 
شبكة من الأعصاب على طول الشريان السباتي الأصلي » 
تفرع منها الألياف الودية التي تذهب إلى الرأس والرقبة . 
وأفرع مصاحبة للأوعية الدموية القحفية . تشكّلت الضفيرة 
السباتية الأصلية بواسطة الضفيرة السباتية الظاهرة والضغيرة 
السباتية الباطنة » وبواسطة العقدة العنقية للجهاز الوذي . 


كتاءت1م 21:01 01221121011© 


ركام 010 تامستصسصمىء 
برعم السن العام ممتاعع لدغدصعل تامستصرى 
الوريد الوجهى العام سلء؟؟ لقاعه؟ لامستصرمء 


مُتداو ل .2 متنقّل »نقيل » سار ع 1طقع تسناستصامء 
أمرا اض متنقلة » أمرا اض سارية دعكةء015 ع1[طمع تستتسحمامىء 


انظر أمر اض معدية(وهوههوذل كتامناءة تكص]) . 


موصل 011111111215 
الشريان المو صل 21117 متاك تانتستطامء 
يشكل جزءاً من دائرة ويلس (1115خ/77 4ه واهك) . انظر 

وصلة (وضوء 1صتاستمده©)) 
اتصالء نقل 1ن تططل0» 
طب الأسنان الاجتماعي "إاكتامعل "جاتستتسصامىء 


فرع من طب الأسنان يقدم العلاج والوقاية من الأمراض 
السنية لجماعة من الناس يعيشون معانحت ظروف واحدة . 
منسب الأنسجة الداعمة 
للاحتياجات العلاجية في المجتمع 
منسب وضعته منظمّة الصحة العالمية (19810) لتقدير 
الاحتياجات العلاجية للأنسجة الداعمة السنية » وليست 
حالتها المرضية . ويمكن استخدامه لمسح انتشار الأمراض 
الوبائية » أو الفحص الجماعي للصحة الفموية .يجري 
الفحص باستخدام مسبار ملك الحيه الما له كيد 
الداعمة ذو النهاية الكروية ويعتمد على ثلاث أسنان فى 
انفلك الخلوق وناقاف ف القله السك وا سدانية فى 
القم+مع اسعبعاد أضراس العتقل . للأغراضن المستحية » 
تفحص أسنان السداسية كدليل ؛ وفي الفحص الفردي 
يسجل رمز صفر (0) للدلالة على عدم وجود علامات 
مرضية . و واحد (1) للنزف اللثوي » إثنان (2) لترسب 
القلح تحت اللثوي أو فوق اللثوي » ثلاثة (3) لوجود جيب 
مرضي بعمق من 6-4 ميلليميتر » أربعة (4) لوجود جيب 
0610م) بعمق 6 ميلليميتر أوأكثر . احتياجات العلاج 


12012 1100102421عم 117اتامتسامء 


01 112111126 5 
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تأهيل مركب متهن لتطقطءءر ع امسرم» 
ترميم سني كبير يشمل ست وحدات أو أكثر من التيجان أو 
المسورفي نفس خّطة المعالحة للخريض» ويغطلب تنفيذه 
وقتاً وجهداً ومهارة غير عادية من الطبيب » و من فنْي المختبر 
لإمكان بناء الأسنان التالفة » وملء فراغ الأسنان المفقودة » 
والوصول إلى حالة مستقرة للتأهيل الفموي للمريض من 
الناحة الرظنية ولكمالة 
مضاعفة . اختلاط 
هورم جانة هذ لاف حلا كر امرض ارفس . 
مضاعفات متأخر ة »اختلاط متأخر 000 6 
مضاعفات مباشرة , اختلاط 
مباشر » اختلاط فوري 
مضاعفات الز رع السني 2601087ه اميس ص ممق تامسمىء 
مكون 

جزء أو عنصر من مادة مركبة . 
مكونات الجهاز السنى عتتطدعل عاء[صحصمء ه 01 غمعصومسرمىء 

الكامل ١‏ 
الجهاز السني الكامل يتكون من القاعدة والجناح . 

عنصر القوة . مكون القوة 
أحد العوامل التى تكوّن القوة » . 

مُكونات المضغ 1 
حركات الفك الختلفة أثناء عملية المضغ والتي يتحكم فيها 
الحهان الحمتي العقبان:والمتاضل التكية الصناضية» 
والأسنان ٠‏ والطعام المراد طحنه . يمكن تقسيم عناصر دورة 
المضغ (بغرض التحليل أو الوصف) إلى عناصر فتح دورة 
المضغ » وعناصر غلق دورة المضغ » والعناصر الجانبية 
اليبسرى لدورة المضغ 2 والعناصر الحانبية اليمنى لدورة المضغ 

.2 والعناصر الأمامية الخلفية لدورة المضغ : 
المكونات الأمامية الخلفية لدورة , ص«هاهعناكهه 01 كأمعصهمصدمء 
المضغ 2110011101 


10 1متدم 


1012ل لامتكوء 1 أمصامء 


200012 


101 01 عدم ]مام 


0122012215 0] 0 


مكو نات غَلْق دورة عصلومك , صمناوعناأعقطط 2ه كأسعصومسدم 
المضغ 

المكونات الجانبية [28ء)12 أ؟ع1, مقع كقح ]0 كاسعدصومصدمء 
اليسرى لدورة المضغ 

عناصر فتح دورة المضغ 1251221015 01 01222012612]5© 

العناصر الجانبية يمنى لدورة 
الملضغ 

عناصر الإطباق 

العوامل ا ختلفة التي تشارك في الإطباق » مثل المفصل 


و 122251]1626101 01 215اء22012امء 
لواعغد1 أطعتر 


0122012215 0] 03 


شفاه منطبقة » حينما يكون الفك السفلى والعضلات 
التحيية دحجالة اوها الأراعة, 1 

كامل “بكمل 

جهاز سني كامل . طقم نامعل للد - ع تتطدعل عاأءامصرمء 

أسنان كامل ٠»‏ بدلة كاملة 

جهاز تعويضي سني يعوض جميع الأسنان والأنسجة الحيطة 
بالفك العلوي والسفلي . 

جناح الجهاز السني الكامل 
الجزء الممتد من قاعدة الجهاز السنى الكامل فوق المخاطية 
الملعضفة > كيدا من الحافة الجقية لمان إلى تحافة الحهاة 
السنى . 

قاعدة البدلة السنية الكاملة عط عختنأصعل عأعامصسرومء 
تغطي الحيد السنخي المتبقي والمنطقة اللثوية امجيطة . تصنع 
القاعدة عادة من الأكريليك ويمكن تقويتها بإضافة شبكة 
معدنية تنطمر في الأكريليك . 

بدلة كاملة تعود يضية 2 

جهاز سني كامل تعويضي 
1-تعويض كامل الأسنان الطبيعية فى القوس السنية 
والأنسجة الحيطة بواسطة جهاز صناعي تعويضي : 

2-علم وفن تعويض الأسنان لفم بلا أسنان (أدرة) . 

فحص اشعاعي كامل دمتامصتسدي عتطممعع 20105 عاأعامسدمء 


عا متام 


112125 ع*تتطأسصعل عاع[مصسمء 


- 71:05)12)15 ع"اتاأسعل عاع[مصامء 


15 ندعل للد 


مجموعة كاملة دعلتاع5 عاع[محمامىء 
انظر أشعة كاملة للفم (/133-ة طاناممط للج . 

ورت ع ع ان 

مركب ». مجموعة . مشترك » معقد عد[ محطام» 

حفر ةّ 0 كبة 2517 011120 طم ح تواتك عر امصصامء 


حفرة تشتمل على أكثر من سطح في السن . قارن مع حفرة 


لثوية (01دء 021أع612) . انظر 5 ةّ 7 كب 0هناومتده©) 


كوه ١‏ 
ورم سني م 53 معقد عدده ج000 عألوممصمء ععاصسمى 
انظر ورم سني (عمرماهه000) . 
مركب قحفى وجهى لدع ]متصقى , عامسمىء 
مركب لثو يِ 00 ١‏ لهاتعصتعمامع , عامسدمىء 
مركب مخاطى لثو يِ 21 7ع طأع 0 نات ر عامسسمىء 
العضلة لمر ع عاءعكتامد عع مسرم 
العضلة الشوكية النصفية » . 
ورم سني 5 كب 2ه غ0 و امسرمء 


انظر ورم سني 7 كب (0002]0118 116و0م0012)) . 
جيب 0 كب أعكاع0م عع مسرم 
جيب حول السن يشمل أكثر من سطح واحد للسن » ولكن 
بمنفذ واحد على السطح الخارجي . 
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2-(في طب الأسنان) : يطلق على مركب الطبع 

(01120م012 عستااء3400) .انظر مواد الطبع 
(له1ماء]122 مماووع1مططآ) . 

مسئّدة مُركبة »قالب مركب 


دعو ره 


مركب الصوغ . مر كب التشكيل ٠»‏ 5صناء00<< , سمناتوومصدمى 
و رس 


0122205161011 1221117 


جبيرة مر كبة أستامك دمت زومم صامء 
0 كب ستنت 5 ")52 , دامتالوممصدمى 
7 3 

مركب ل الاك 


1 -(في علم الأدوية) : مزج مادتين أو أكثر كما في الآدوية . 

2- (في الكيمياء) : مادة من مركب ثابت » تكونت باتحاد 
ذرتين مختلفتين أو أكثر من عناصر مختلفة » تظل مرتبطة 
معابواسطة وصلات التكافق . 

3- انظر مواد الطبع(1221651215 لكوع 1صس]) 2 ومُركّب 


الطبع (01120 22م مامادوع:1محط]1) 


حفرة م كبة 217 011110 متام 
انظر حفرة (05119)) . 
و رس 
حشوة مركبة كسنتللة؟ سام مسم» 
كسر مضاعف . كسر مفتوح 11201 نام مسرم» 


انظر كسر (7ناع813) . 

مركب الطبع 

جيب مركب 
جيب حول السن يشمل أكثر من سطح للسن . 

7 كب التشكيل » م 53 عستلاء200 , لسناممسرمء 

الصوغ ‏ مركب الطبع 
مستحضر من الصمغ » والراتين » والزيت » يلين بواسطة 

الحرارة الجافة أوالحرارة الرطبة »ويتصلب بالتبريد . 
ونّستعمل كمادة طبع غير مرنة » ولتثبيت الفاصلة «فاصلة 
الأسنان» » وملاقط الحاجز المطاطى . 

معالحة تقويمية شاملة(مة1©) 0 عا أكتاع اع" مصدمء 
التشخيص والعلاج المنسق للمرضى الذي يؤدي إلى تحسن 
الاعتلال الوظيفى القحفى الوجهى أو التشوه الوجهى السنى 
أوالائنين معاًء ويشعمل العلاج عادة باستخدام الطبائق 
التقوبمية الثابتة وتنسيق إجراءات مساعدة مثل القلع » 
الجراحة الوجهية الفكية . الجراحة الأنفية البلعومية » والعناية 
بالمرضى لفترات طويلة وفحصهم دورياً . 


©011220111101 , 101 


201 011110 تتام 


ضغط ء انضغاط 20010 
صفيحة لانضغاط العظم 12م عصوط تامتووع:امسرىء 


صفيحة معدنية ذات ثقوب » مصمّمة لإحداث قوة ضاغطة 


على العظم في مكان الكسر . 


الفكي الصدغي » والجهاز العصبي العضلي المرافق » 
والأسنان » والبنى الداعمة للجهاز السني . 
مركب » مؤلف من » مشكّل من 
راتين مُركب 
مواد الحشو الراتينية الناتجة من تفاعل إثير بيسفينو لأ "إثير 
ثنائي حامض الكربوليك أ» مع الراتين الأكريليكي وحيد 
التماثر» والمحفز بواسطة نظام أمين أول أكسيد البنزويل » 
حيث تضاف إليه مادة مالئة غير عضوية مثل : الكريات 
الزجاجية أو قضبان الألمنيوم أو قضبان السيليكات أو 
قضبان الكوارتز أو قضبان ثلاثي فوسفات الكالسيوم . 


6012051 


زوع" 0511م تام 


و 3 
إسمنت مركب أمعصعء عغتومم صرمء 
ع رس 
قلب راتين مركب عنام عاتوم م صطتامء 


بناء من الراتين المركب » صّمم لتثبيت تاج سن صناعية . انظر 
أيضاً : قلب (00:6) » قارن مع قلب أملغم متوع لق متم ) 
(©1ه» » قلب مصبوب (ع2مه ]085) . 


حشوة م كبة كسمتلل عاأزومم سام 
و رم 
مادة حشو مركبة 221121 عسطتللة ع)زوممصنام» 
انظر حشوة الراتين (صذوع: 5311160) 
زعانف الراتين المركّب طعة1؟ عغزومم سدمء 


زوائد أطراف الحشوة . 


راتبن مُركب ساد الحافة » راتين 


مركب لختم الحواف 


أسقلدء؟ تناع :1221 0511م[ تتام» 


مادة م كبة لمع ممم عاتومم سام 
راتين مر كب تملوء بالدقائق عتمم , عاتومم صم 
ورم سني 0 53 2 0111005114646 


1 / 97 5 3 53 5 6. 1 5 ٠. 
ورم سني المنشأ يتكون من ميناء وعاج شاذين : يسمى ايض‎ 
. ) الو رم السيى المر ىب (2تطمغدهله عع[ ممه‎ 
ورم سني حر 5 ع0 )ج000 عازوممصرمىء‎ 
٠. 2 3 0 7 2 7 ١ 
العين 1 انر ورم سني (ع<ده]000)‎ 
راتين مركب‎ 
)111160 انظر راتين الحشو (صنوع؟‎ 


حشوة 1 كبة » حشوة راتين مركب 5)01201052ع1 )ز05م012© 


طصلوء"1 0511م تتام 


راتين ف كت من معحونين ]150-025 , 05166 تتام 
مر 53 الراتين 0ع12تعصترامم - غطعنا علطتكذ؟ , عأتوممصصمء 


المبلمر بالضوء المرئي 

تركيب . مُركّب . مُجمّع 
1-(في الكيمياء) : نسب الُْركٌبات المكونة لمزيج أو العناصر 
المكونة لُكب . 


20002111 
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مقعر عاللعمء 
ذو انحناء داخلى أو ذ رف 
0 7 2 ع خلى 9 2 سطح مجو 
تفعر تقعير نجويف 7 لكوع دمي 
تركيز ء»تكثيف 0 امع ع جام 
تركيزالقوى دع 101 ]0 دامتكهتاسععمصمء 
تركيز أيو نات دما صعع0 تلوط 01 2م20 تأسععدصم» 
الهيدروجين 
(ستتلهعللة) قلوى (210) حامض 


12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
الرقم الهيدروجيني (الباهاء) لبعض السوائل : 

6,5  باعللا‎ 

بلازما الدم 7,4 
تركيزالجهد 
مُتراكز » مُتحد المراكز .ذو مركز عام 
دوائر مُتحدة المركز 
مفهوم.فكرة .تصور 
مفهوم الثبات » مفهوم الاستقرار 
قُرينة » محارة 


5 01 201:2]1012ع022 
11أماء 02 
دعاعندك ع1 امععصم 
أمععطم» 
512277 و أرععصطم 
وطعدرمء 
[ج : محارات (ع8طعه20)] ؛ أية بنية تشريحية تماثل 
الصدفة . مثل الآذن الخارجية «صوان الأذن» أو عظم 


المحارة . 
محارة الأذن عللاتاعتتتاة قطعداى 
محارة غربالية لهلتمصسطاء , قطاعصمء 


محارة الأنف السفلية 


225 1211101 و قطعصطمء 


22521 12210016 , قطعصمء 


محارة الأنف كتلدكهقه قطعصمى 
المحارة الأنفية القرينية - النابرة ‏ - لهصذط5ن6ه0كهه يقطعصمء 
١‏ لأنفية 2251 2551١‏ 

محارةالقحف لاتسوك 01 مطاعممء 


انظر القتحف » العتبة (متهه:كله0©) 
محارة الأنف العلوية 
العرف المحاري للفك 
الغلوي 
حصاة 
التحام ملاطي » نمو متصاحب 
1 - التحام طبيعي لحزئين منفصلين . 
2 -(في طب الأسنان) : التتحام جذور السن بالعظم » أو 
بسن أخرى مجاورة لها بترسبات ملاطية . 
ا تحجر تحصي 
كتلة مكونة من أجزاء منضغطة معا . 


22521 511261101 ر قلعتم 


واللتتقم عغطا 01 أوعتك لقطعصسم 


0 - 1ع :0111© 


026265211 


6022 


انضغط المفصل أستمز 01 مامتووع :مسرم 

قولبة بالضغط . تشكيل بالضغط 
لسعو« لسعطاو الحعي يننا ستل قنك جا ذافن 
ااال واشئلية تشكيل لاد والعيوط فى فلحي" 
تكبل تحط ادام قن يك جالت سو فاك 
مشَقّوق . انظر أمفتا" : و بالحقن «دمتاءءزهآ) 
(2001010128 . 

ضّغطي »ضاغط 

فُوةضاغطة 

قُوة الثقل الضاغط 

شد ضاغط ء توثّر ضاغط 
حدوث توتر للمادة حينما تتعرض لإجهاد ضاغط . 

إجهاد الضغط , إجهاد ضاغط 
القوة التي تنشأ داخل المادة في مقابل قوة خارجية ضاغطة . 


01120155101 01115 


60001111 

610-10 عاأووع :متام 
:101 0122215517 

101 102011125 ع "اأووء:1 متام 


011121551576 0 


طاقطاء )5 ع تكأووء :1 ممنام» 


55 عالأووع طلم 


ضاغط 15501 تام 

ضاغط الهواء "لل , “امووع*1متطت0ء 

العضلة ضاغطة المنخر 11151 22115 “امدوع :رطام 
عضلة تضغط على فتحة الأنف الخارجية » انظر جدول 
العضلات (وع1ء3/105) . 

تصوير مقطعي محوسب " 71) - إطاحصةومصره) لعكنامسرمء 


عملية التصوير الشعاعي الطبقي وفيها يسجل ماسح الصور 
الشعاعية الطبقية الحوسب بيانات تقيس مدى نفوذ الأشعة 
السينية من خلال الغرض المراد تصويره »ثم تستخدم هذه 
البيانات بعد تحليلها وفق مقياس الكثافة في تشكيل الصورة . 
يستخدم في ذلك شعاع دقيق يدور حول جسم المريض 360 
درجة في حركة مستمرة ليصور الجسم في مقاطع مستعرضة 
مبيناً كثافة الأنسجة الختلفة . تكتشف بهذه الطريقة الكتل 
الورمية أوانزياح العظم أو تجمّعات السوائل في الجسم . 
سمي سابقاً التصوير الشعاعي المقطعي اوري ا محوسب 
(تتطموتع مطدم لمعه 0ع2تتع نا مطامن) . 

المفراس المقطعى 
اللكسوتني ك0 


تصوير طبقى بمساعدة - "7إطجرةنتعمصده) 0عاوزددج -“اء)نامحطامى 


ح “اع صصهء5 تطمروتاع 10120 0ع مرحنام 


الحاسوب مى ك0 
تصوير شعاعى مقطعى إطصةدى0دده) لقتحة لعمترء أن مسرم 
محوري محوسب 


قياس سيفالومترى محوسب 1 اعتدهلقطمرعء لع تعن مسدمء 


- 198 - 


رأس أداة الرص 

أداة رص أو تكثيف حشوة 
قناة الحذر 

أداة رّ صآلية ذات نابض 


أسامم تاعكسع لصم 


5 لقطقء ]00 , "تععدع لصم 


2117210 علطتام , “تعكدع 0م 
نشط لوعتسمطععمم 1160متضصمىء 

الرص . التكثيف 

التهاب العظم المكثف 


2002155 
كتالء)5 - 15ااء]05 عمأكدء020» 
كطؤكدمء0201 
التهاب موضعي مزمن ذو درجة منخفضة » حيث يتكون 
طمك كدي للا حول كزوج و الأنناة غير لي أو الحية 
جزئيا » وتحاط النوات المتحللة من اللب الُدموت بجدار 
كثيف من العظم » أو يتكون عظم كثيف شاذ في مكان 
الذروة بعد خلع السن . وتشاهد في الصور الشعاعية بشكل 
منطقة ظليلة شعاعيا أي غير نفوذة للأشعة . 
حالة .»شرط 
شترطي 
مُنعكس شرطي 
منعكس غير عادي ولاغريزي » لكنه ينشأ نتيجة لتكرار فعل 
مرافق . 
فعل انعكاسي شرطي 
استجابة لمنبه غير طبيعي » يكون مكتسباً خلال حياة 
الإنسان» فك أذ بسني مون الكررةارفةلفادات 
الإنسان ؛ مثال ذلك : رمش العين أو غَمَر الجفن اللإرادي » 
وتّفضة الركبة . 
توصيل ‏ نقل »إيصال 
تخدير نقلي . تخدير نوصيلي 
تخدير إحصاري - 
تخدير ناحى . تخدير مناطقى ‏ - وأوعط)ادعقصة لقصمزعءم 
تسكين الألم - تسكين- ع لقصمتعء" - وزوععاقسهة 


م0 
60011100 


تع ل1ع"1 2010م 


1 جع لاع 0ع ده تل0سمء 


2002101 


020111261012 21225)12©519 - 


و2215 52م16ا2011م» 


الألم الحاصر أو تسكين الألم الناحى دلوءع لقصة عاعماط 


فقد الاحساس . خصوصاً بالالم »في جزء من الجسم 
يحدث بواسطة حقن الخدر الموضعي بتماس مع مجرى 
العصب أو الأعصاب لوقف انتقال التّبضات العصبية إلى 
ومن المنطقة التى يعصبها ذلك العصب أوالأعصاب . تُسمى 
أيضاً فعدي عاد يِ (2أوعطاوعمة عاء810) » أو تخدير 
العصب الإحصار ي (هأوعطادعصة علءه61 عكتعل) . 
موصلية 
الموصلية الكهربائية 


0001111 


لدع اععككء , «ا1كتاع سلسم 


2- قلح » حصاة . 
أية كتلة تتصلّب وتترسب في الأنسجة أو في أي تجويف في 
الجسم . (في طب الأسنان) : القلح المتصلب والمترسب على 
الأسئان . 


ارتجاج دماغي , اهتزاز رأسي عنيف دم أككناء جم 
1- ضربة عنيفة أو صدمة على الرأس . 
2- فقد الوعي المؤقّت بسبب ضربة على الرأس . 
رص » تكثيف . حشو 0ك جام 
رص مادة الحشو داخل الحفرة الحضرة بالسن » مثل حشوة 


رقائق الذهب . 
رص يدوي » حشو يدوي » تكثيف يدوي أصقط , دمتأدعصمء0ممء 
ر صآلي » تكشيف آلي 
اترص نوق لصوي 

تكثيف فوق الصوتي 
آأذاء ارصن + امالك » آداة اللو +التراض 

أداة يدوية ذات طرف غير حاد مُسان » تستعمل لرصّ 

وتكثيف رقائق الذهب , أو لحشو الأملغم . أو مواد الحشو 

المرمم داخل الحفرة الحضرة في السن . 
راص الأملغم , أداة رص الأملغم , 
ضاغط الأملغم 

أداة تستخدم لرص وتكثيف الأملغم داخل الحفرة احضرة في 

السن . 
راص آلى , أداة الحشو الآلية ‏ 

أداة ار الآلى تع كدع20مء لمعتصهطاععدم 
أداة مصممة لتطبيق قو ة آلية يمكن التحكم بها خلال رص 
مواد الحشو في الحفرة الحضرة في السن » مثل الأملغم أو 
رقائق الذهب . ويمكن أن يتم الحصول على القوة الضاغطة 

بواسطة نابض نشط أو قوة هوائية أو قوة كهربائية . 

أداة رص آلية ذات نحكم كهربي 


2221212121 , «ملأدكدع 20م 


1161250121 ,و 100)دكطع020» 


6010161251: 


16 , “تعكدع20م» 


> 21110121201 , “3ع 0201625 


اللو 1تاععا1ء , «اععمعل0جمء 
لدعتسمطاععمم 0ع11مضصمء 
أداة رص رقاقات الذهب - راض" - وآزه]-010ع , ““عقصء20م»ء 
الذهب - راص الرقاقات"ءكمء0بمء كلزه؟ - #ععصمع لصم 8010 
أداة تُستعمل لرّص وتكثيف حشوة الذهب المباشرة داخل 
الحفرة المحضرة . 
أداة رص آلية لدعتسقطععطة , متعمسعلصم 
تُستعمل لرص الذهب أو الأملغم ؛ الضربة الناتجة عن 
الأداة » إما أن تكون نتيجة عملية يدوية » أو با محرك السني » 
أو بالهواء المضغوط . 
أداة رص آلية ذات تحكم هوائي 
(يتم التحكم فيها بالهواء) 


11212117اع2 , لاعكطع20م» 


لدعتسمطاععدد 0ع11م صم 
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رأس لُقمية 
و ضع الحركة الررئة المفصلية 05110 عصنتط تدماتجلصسى 
وضع لقمتي الفك السفلي ف في الجوف العنابي » حيث يمكن 
عبن خوك بيغووة يكزي ارول 
ميل لُقمي جانبي 
اتجاه الممر اللُقمى الجانبى. 
آلية لُقمية 
عنق اللقمة 
مرلقمي 
مسار تجتازه اللقمة في الجوف العنابي » أو حفرة الفك 
السفلى خلال حركات الفك السفلى المختلفة . 
مر جانبي لُقمي 
مسار اللقمة فى الحركة الجانبية . انظر أيضا حركة بينيت 
(ع 772077 5اأعصمع8) . 
مسار لقمي متقدم 
مسار اللقمة حينما يتقدم الفك السفلي إلى الآمام ١‏ 
مستتو ى لُقمى عصهام :03131جمء 
المستوى المار خلال النقطة الأكثر بعداً للخلف من رأس 
اللقمة » ونقطة على الشعبة الصاعدة فى منطقة زاوية اللحى 
عمودياً على المستوى السهمي : 
ناترء لدي نتوء لُقمي 
ماري »مسلك تُقمي 


مفصلية لقمية » مفصل لقماني 


0ع :2015م 


لوناءع)12 , «سمتامستاعصا مومسم 


»02017:131 1 
0203131: 21 


طادم عتماجلصمء 
لوناء)ه1 , طادم عدداتول0صطمء 


21:0]111517 و طاهم :203:121مء 


01055 *01203:191© 
00 :203121مء 
21 :0203131 
- كأ05ا! طاتده1ج0دم» 
١ل‏ عه 2071010م» 
انظر مفصل لقمى (اصذهز 1010:ز40م00) . 
لم 1 6001 
بروز مستدير في نهاية الشعبة الصاعدة للفك السفلي » 
تسمفصل قن الخوف العناني : ْ 
0 راللقمة - الخو ر اللّقمي - كته لهاجلصم - متكة ع1ج0دمء 
0 ربكر ي »2 مبحوق ررزي - “نق[تاطنلسهمم - كتدج ععسصتط 
مُحور الفك السفلي جور 
معترض ل 
خط وهمي يمر خلال لقمتي الفك السفلي يدور حوله الفك 
د ب ب ب 


لقمة الفك | لسفل 


2305 - 12125715 35 


ح خنو[ناط نل همد , ع1 جلدم 
ع1نلضقممه عط 0 عاتول0صمء 
نتوء مفصلي للفك السفلي » وهو نتوء يشبه الزر على الوجه 
الأعلى من الحافة الخلفية للشعبة الصاعدة للفك السفلى . 


الموصليةالحرارية أمعط , واتحتاع لصم 

الناقلية الحرورية لممضعط) , تناع سلمصمىء 

لُقمى كا 6203511 - :1دد2031مء 
متعلق بلّقمة المفصل (416ه00) . 


كأدع2ء28 :0207:1212 


قصورالنو اللقمي 
محور لُقمي - محوراللقمة - 


ع1مجل0صم - كتلعه ننه[ علضم 


محور رزى أو بكر ى  -‏ *ل1ه[ناط لفحم - كلع عقصلط - عتعهة 
محور الفك السفلى - محور كلكتة ع251715ة - ولك 
0-0 

معترص 


خط وهمي يمر خلال لُقمتي الفك السفلي يدور حوله الفك 

00 1 
قناةلقمية 

تمر للعصب تحت اللسان خلال العظم القذالي . 


لقصة غدد1نل0جمء 


إِر إزاحة لقمية أسعصسعع ص اركتل ماتجمصسى 
عنصر لقمي اع طرعاء ندد1 جلدم 
ثقبة لُقمية لاع مسح 02؟ عدوا تجلصمء 


5 0203710101» - وووم] :نة1:ج0صم» 
اح تالت تند رخال الفظم القذالي يقع خلف 
اللقمة . 

كسراللقمة 
كسر رأس أو عنق لقمة الفك السفلى . يوصف أيضاً . .كسر 
لقمي داخل المحفظة (عتتاعة1 0م ننة[تادمةء 6ختام]آ) » 
0 لقمي خار جَ المحفظة عه انزلمم عقادوممعدست»:8) 
(1361116 » كسر لقمي مز احتة1نا0همء العع12م015) 
(1]3]011 » كسر لقمي غير مز اح نه لمهم لعع12م5ئ1ل دملا) 


(عتتاعة ]ا . 
مو لقمي 5 
دليل لُقمي »مرا شد لقمي 6 مر شد نُقمي 
511101212 *02017:131© 


ذلك الجزء من المطبق التشريحي الذي يستخدم محاولة 
الحصول على نسخة مطابقة لوضع اللقمتين في الممر اللّقمي 
الحقيقي ويعرف بالمسار اللّقمي0اءمنا كهاتجلم00) . 
7 شد ننجي -- - دليل 1ن :02013121» - ع2هل تناع :207:131مء 
لُقمي #مرشد لُقمي 
جهاز ميكانيكي على المطبق » القصد منه توجيه حركات 
المطبق بشكل يشابه أويطابق ما يحدث في الممرات اللُقمية 
لمفصلى الفك الصدغى . 1 
زاوية ميل الدليل اللُقمى - 
درجة ميل المرشد اللُقمي 


1ناا 112 :0712م 


طاكامتع عتما تجلصمء 


- عل تناع :0203131 


1101212 :02013:131» 
10ناى :0103:1231 - 1112261011 


110111110 


زاوية الميل للدليل اللٌقمى بالنسبة للمستوى الأفقى . 
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خطأ فني في التصوير الشعاعي داخل الفم » يتسبب في 
56 نطقة بالفلم الشعاعي غير معرّضة للأشعة . ويحدث 
نتيجة عدم تركيز حزمة الأشعة في وسط الفلم . 

مخروط قَضِي - قمع فضي 


أسلمم ماع للد - ه5119 , عممء 


أداة ذات مخروط وتجويف أداامع مسصاعصذ أعكاءه5-عممى 
يكون فيها التق والنضلة أو الرآنى منفضلين عق المفبضل ؛ 
ويثبتان فيها بلولب . 
مقبض ذو ساق مخروطية عللصقط معاد أعكلءه5و-عصمء 
وتجويف 
مواصفات . تهايق دهن سدع تكمامىء 
مواصفات جانبية ع087715» ,10ج تناع تكحام» 


مواصفات القوس الشريطية طاعنته صوططت , مناه سعتكصمىء 
مُلتق » متلاق مع ؛ مُندمج مع »بندمج مع » تماد 26عنالكصم» 


خلقّى » ولادى #مقل المولد لم)غتمععدمء 
موجود في وقت الولادة » موروث » وراثي ٠.‏ 
شذوذ خلقى . عيب خلقى 'للقصامسة لمنتمععمدمء 


تَقص التصنع الولادي 
فلحالحنك الخلقي 
تَشوه خلقي .عيب ولادي 
مرض خلقي » مرض ولادي 
ورم لشوي خلقي . بَنْعة ولادية 
ورم خَلوي محبب ينشأ قبل الولادة . 
ورم لشوي خلقي عند 
حديثي الولادة 
ورم حميد للنسيج الرخو». يوجد عند الولادة في منطقة 
الفك السفلي أو منطقة الفك العلوي . 


ناسور خلقي » ناسور ولادي 


كام لدأاتمععطامء 
هلهم أآعك لداتمععدم» 
اعع061 [داتمعع ام 
لمعل لداتسمعع دم 
ع35ع15 [واتمعءعظام» 


كتلنامء لواتمععدام» 


ند 2277 عط) 01 كتلتامء لداتسمععدطمء 


ع“تتاكك؟ لداتمع8 0 


اك لداتمعع دم 


نقص التنسج الو لادي نقص دك امممتط لماتمععصمىء 
التنسج الخلقي 

قصورالدرقيةالخلقى مسكنل01: وطاممءوط لمكتسععصمىء 

ضخامة اللسان الو ا 2 222210512 ل[هاتمعع جامى» 
ضخامة اللسان الخلقية 

تشّو ه خلقى »سوء تشكّل و لادي 1-0 لداتمععصمء 

متلازمة خلنية عدم تكصر؟ لمأتتسععطامى 

مرض الز هري الو لادي كتلتطمز؟ لماتمعع دم 

محتقن 600060 
احتقان 1 2006 


ذوعنق ضيق يمتد للأعلى لتشكيل رأس يكون ضيقاً من 
الطرف الأمامي الخلفي وعريضاً من الجانب إلى الجانب 
الآخر ؛ سطحه المفصلي أملس » وتكون اللقمة مع لقمة 
الجانب الآخر من الرأس جزءاً من الحركة البكرية «الرزية » 
للجهاز المفصلي الفكي الصدغي ؛ تنطبق تماما في الجوف 
العنابي للعظم الصدغي ؛ تتصل العضلة الجناحية الوحشية 


بعنق اللقمة من الأمام . 

عنق اللقمة ]0 كاععط , علولصمء 
ذلك الجزء من الشعبة الصاعدة للفك السفلي الذي يتصل 
باللقمة . 

بمراللقمة طاهم عاتجلصىء 


المسار الذي تعبره لقمة الفك السفلي في منطقة المفصل 
الفكي الصدغي خلال حركات الفك السفلي المختلفة . 


تمر اللقمةالجانبى لوناعغة1 , طكهم عاتجلصىي 
مسا اللقية فر اطرش القدام عونم عه لك الل لقال 
إلى الجانب ٠‏ - 1 1 

استعتصال اللقمة اتير اللقمة اتمدماعع 1 ولص 


إزالة نُقمة الفك السفلي بالوسائل الجراحية . انظر . . قطع 
العظم تحت اللقمى (/إتامامء]5ه ةا نزلصمءطه5) . 


نقطة لُقمية(اللقيمى) صمنا حلمو 
أعلى نقطة على الحيط العلوي للقمة الفك السفلي . 

ننس 00110 
متعلق ب أو يشبه اللقمة (©05:1م0©) . 

مفصل لقمي أستمز 0ذأماتجلصى 


النتوءاللقمى . الناتىء اللقمى » 
الشاخصة اللقمية » نات شبه لقمى 
لعدى اقبي القك السفل 0 
خَرْع اللقمة ‏ شَكْ اللقمة . قطع اللقمة 
قطع أو شّى عق لُقمة الفك السفلي جراحيا » بدون إزالة 
اللقمة . 
مخروط عصمء 
(في التصوير الإشعاعي) : أداة بلاستيكية مؤنّفة محددة 
لتوجيه الأشعة توجد فى جهة الأشعة السنية ؛ أي الجزء من 
جهاز الأشعة الذي د المسافة الآدنى بين المصعد والفلم 
الشعاعي » واتجاه احور المركزي للحزمة الشعاعية . يكون 
ا مخروط إما قصيراً» أو طويلاً » أوأنبوبياً » أومخروطياً . 
ويمكن أن يزود بجهاز ترشيح أو جهاز تسديد . انظرأيضاً : 
تسدد أو تسديد (00111:036100) » وا المسددة (مغهم111م0) . 


تطح متخروقي 


و2105 0207:1010 


007100127 


©0126 5 
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122201 :2211101-27051661101 , لامأاعع مام 


وصيلة رئيسية تستعمل في الفك العلوي ذات أجزاء أمامية 

وخلفية » انظر أيضا عارضة (مة8) : 
عارضة وصيلة » قضيب موصل 

عارضة أو شريط يربط أجزاء البدلة السنية الجزئية . 


عق , *1م0اع01111© 


وصيلة رئيسية *223[01 2121م عأعامصام , «دماأععصدصم» 
للصفيحة الكاملة 
وصيلة رئيسية تُغطى الحنك بالكامل » ماعدا المناطق التى 
فيا ان ١‏ 1 


وصيلة حدوة الحصان الرئيسية *222[01 06طوعة01:5ط , “دمأععصهمء 
تستعمل في الفك العلوي كوصلة رئيسية للبدلة السنية 
الحدكية الأمامية وتكتسب صلابتها من تعّدات هذه المنطقة 


نشزة قبة الحنك . 
عارضة لسانية واصلة » عارضة عتقط تمستا , «دمأععصممء 
لسانية رابطة 
رابط العارضة اللساني 01 زقخط عتق٠ط‏ لقتاعصتئا , “امأععصممء 


الرئيسى . وصيلة العارضة اللسانية الرئيسية 
تستخدم في البدلة الجزئية المتحركة في الفك السفلي لربط 
الأجزاء اليمنى واليسرى . ويقع باتجاه لساني بالنسبة 
للارتفاع السنخي وباتجاه لساني لثوي بالنسبة للأسنان . 
رابط الصفيحة اللسانية 
الرئيسى . وصيلة الصفيحة اللسانية الرئيسية 
راط ردي متم ل ف اقلم السقلى ف تمس البندالة 
الجزئية المتحركة » بشكل امتداد معدني علوي يغطى اللثة 
وينتهي على الارتفاع اللساني اللثوي للأسنان ٠.‏ 
رابط رئيسي . وصيلة رئيسية 
جزء من البدلة الجزئية المتتحركة يربط الأجزاء على جانب 
واحد من القوس السنية مع الأجزاء على الجانب المقابل من 
القوس السنية ؛ الهيكل الصلب من البدلة الجزئية الذي 
تتصل به جميع أجزاءه المختلفة . انظر رابط » واصل 


(7مأععطده00) . 


222[01 1216م لمتاعطتا , “تمأععصصمء 


123301 , 01اعع2طام» 


رابط ثانوي » وصيلة صغرى - - "امتح , “اماعع طحم 
رابط عارض » وصيلة عارضة 
في تصنيع بدلة الأسنان التعويضية المتحركة » رابط يصل بين 
الوصيلة الرئيسية أو قاعدة البدلة الجزئية المتحركة 
والوحدات الأخرى من الجهاز التعويضي » مثل المشبكات » 
والمثبتات غيرالمباشرة » والسناد الطاحن » والأذرع التبادلية . 


521 00112101: 


احتقان فعال » احتقان فاعل 


22117 , 102اوع0118© 


احتقان مخى لقناطءء» , امتاوععدم» 
احتقان ورد يدي 35 , 0115501011 
احتقانى عكتادءع8 011 
حر اج احتقاني 5255 176اأوع0118© 
خراج يتكون بعيداً عن مركز الالتهاب . لأن مقاومة الجسم 
فش ل القلب الاحتقاني عتتالته؟ اتتوعط علتأاوعقصطمىء 


لوعتصم - عتصسمء 


مخروطي . شبيه بالمخروط 
مخروطي . شبيه بال مخروط 


عتصم ح لمعتسم 


لة مخروطية - دللتهم محدمكتلة - مللتمهم لمعتصىء 

مقاطع مخروطية كدمناءء؟ لمعتصمء 

سطح مخرو طي عع هتتناك لمعتصمء 

سن مخروطية طامه) لمعتصمء 
انظر سن (15ه10) . 

منطقة مخروطية بلا إشعاع ]1ه عستممء 


مصطلح إشعاعي لوصف خطأ في توجيه مركز الحزمة 
الشعاعية بالشكل الصحيح أو الأمثل . ينتج عنها منطقة 
بيضاء ذات حافة نمطية مُنحنية على الفلم الشعاعي بعد 


ملتحمة 600000000 
الغشاء الخاطى الذي يغطى مقدمة مقّلة العين ويبطّن الجفن . 
ملتحمى ١ ١‏ 1121 ام 

متعلق بالملتحمة (دكتأعمتازم060) . 
شرايين الملتحمة دع تعاس لوكتاأع صن زصمء 


الشرايين التي تغذي الملتحمة .انظر جدول الشرايين 
(وعةتعاتط) 2 الملتحمة (115ه'كتأعطتايم00)) . 
التهاب الملتحمة .رمد 
ضام ؛رابط .موصل 
ببح قيام لبن خلوي 


000000011 
600017 


1551 “لو[تتلاء1:0] ع "لتاععصسمء 


نسيج ضام عنادكت) عاكتاعع طحامء 
مرتكز من النسيج الضام ٠‏ ااعتسطع هاج عنادكن عكتأعع سمدم 


رباط من الألياف الكولاجينية المنطمرة في ملاط الجذر . 

للسن . 

اضطرابات النسيج الضام 5ع010كلل عناككنا ع «تاءعصصمء 

وصيلة 
ذلك الجزء من البدلة السنية الجزئية النزوعة الذي يربط 
المناطق السرجية أو عناصرها الأخرى . 


6011116101 
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2 3 : ارت 2 فظية 
تحضير الحفر السنية بالإزالة ا حددة للتسوس فقط مع ا محافظة 
على النسيج الحي للسن . 


هلومع نام ع كناد ااءقطامىء 


معالحة محافظة اداع ماوع 2 ع تكتأد 1ع كطامىء 
يصون .ء يحفظ ع لاع 0135© 
اعتبارات كع ل أكممىء 
قو ام »تماسّك » شمل » اتساق 60151517 
بنية »تركيب » صيغة دمن سكتاكصى 


(فى الطب) 5 العادات الوظيفية الطبيعية للجسم 2( مع مراعاة 
التنوع الوراثي وتأثير البيئة المحيطة على التطور البدني والتطور 
لعفا . 


م يِ كر كيبى لهصم تان اتاكممى 
متعلق أو متائر بالبنية ككل . 

منضيّق منقبض » مخدئق لف لاك 

تضيّق »انقباض . اختناق حامتاء تتأكممء 

مضق »قابض » مضكقة »عاصرة . مصرة عدماء أتتأكطامىء 


العضلات المضيقة للبلعو م 165 كامد كتهه وسقطم :1101 تأكطام» 
عضلة تضييق البلعو م (كتطلاتقلام أعتتامص00) . 


العضلة مضيقة ع15©1ا22 *01أتاء متاك كأع د رتقطم دماءتاقصمء 
للبلعوم العليا 

بناء. صنع 0ع كام 

طبيب استشاري . مستشار ألة) نكمم 


متخصص كامل التدريب فى الطب أو فى طب الأسنان » 
يستطيع أن يتحمل مسؤوليته الكاملة تجاه علاج المرضى 1 


1- استشارة مناه لتكصطى 
2- مؤتمر . تشاور 
مداولة بين طبيبين أو أكثر حول تششخيص داء أو معالحة 
مرض ما . 
1- تمناس 2 تلاصق 2 تلأمس أع اجام 


تقارب شيئين أو جسمين إلى حد التلامس . 
2- شخص مرافق لشخص آخر يعاني من مرض معد . 
منطقة التماس » مساحة 
التماس - نقطة التماس 
أية منطقة من مناطق التماس بين الأسطح الملاصقة لتيجان 
الأسنان المتجاورة » يطلق عليها أحياناً نقطة التماس 
ممم أعمام00) ؛ وهي تسمية لم تعد مستعملة : 


َه 
1 أ©12دم د وع:21 أعحاصم» 


تماس موازن 5 , أ112ام» 


التماس لأسنان الجانب الموازن » المقابل للجانب العامل إما 


عتقط 012121 , “امأععصصمقء 


رابط العارضة الحنكية الرئيسى » 


وصيلة العارضة الحنكية الرئيسية ناكا 
عارضة ضيقة أوسميكة (أمامية - خلفية ) تستخدم كوصيلة 
رئيسية . 
رابط شريطى حنكى رئيسى 122016 ص58 212081م , اماع طدمء 
وصيلة شريطية حنكية رئيسية 


عارضة رقيقة وعريضة (أمامية - خلفية ) . 
صفيحة رابطة . صفيحة وصيلة الأسنان 
المخروطية - الأسنان النابية 
تُسمّى الأسنان النابية با خروطية للتشابه بين شكلها وشكل 
المخروط . 


2121 ,ام0اععصططامء 


طاعع) عصتصق - دوع10م0سم 


واع» متلارا كَِ كنوك 015 
يقظ ومدرك لما يحدث حوله . 

وعى » شعور »استبصار ل 60115 

موا افقة > ثبو ل أحاء 0115 


سن الإدراك . سن التمييز » سن التأهيل 

موافقة المريض . قبول المريض 

صيانة . وقاية . حفظ 
الحفاظ على الصحة أو على الأجزاء المصابة » مثل 
الأسنان . 

مُحافظ ء وقائي , تحفظي 
محافظ على صيانة الصحة . 

مداخلة سنية وقائية 

طب الأسنان التحفظى » 

طب الأسنان الوقائى 

فرع من طب الأسنان يختص بالمحافظة على الأسنان المصابة 
ويتضمن إزالة التنسوس وحشو الحفر وتركيب التيجان 
والججسور . في المملكة المتحدة يقتصر المصطلح على طب 
الأسئان الترميمي الذي يختص بترميم الأسئان » ويشمل 
علاج الجذور » وتتويج الأسنان » وتركيب الجسور الثابتة. 
من ناحية أخرى » فإن الحدٌ الفاصل بين طب الأسنان 
التحفظي وطب الأسنان التعويضي غير واضح » وبشكل 
عام« التمويضات التسركة الى تيد ف ثباتهكا على 
الوصلات المحكمة . تعتبر من طب الأسنان التحفظى بينما 
التعويضات المتحركة التى تعتمد على المشبكات للثبات 
والاستقرار تنتمي إلى طب الأسنان التعويضي . انظر أيضاً 
علم مداواة الأسنان اللبية (وعناهه000م8) » 5 الأسنان 
العلاجى 577 صعل عكتأهرءم0) (مداواة الأسنان ) » طب 
الأسنان التعود يضي (لإتامتامعل عتاأعطاوموط) . 


25 011521 
أطع 221 , أمسعكدامء 


00000 


6000517217 


015121157 2117 


عتتصلع1:0م لمأادعل ع كلاه ناعكمء 


0215117 1576ماع كلام 
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1د عسل تار 

2- ناقل للعدوي 
متعلق بمرض قادر على الانتقال من شخص لآخر . 

مَرض مُعد (مُعدي) 
مرض ينتقل بالاختلاط المباشر مع المريض » أو باستعمال 
أدوات سبق للمريض استعمالها أو ملوثة بإفرازات منه . 


135و م002 


02128510115 11525 


قابلية العدوى . قابلية السريان 02225 
وعاء .إناء » صندوق "اعستماصمىء 
يَلوث عا تسق امم 


يلوث الشيء أو يجعله غير نقي بإضافة مادة غريبة » أو 
يجعله معدياً بكائنات دقيقة . 
ملوث 
تلّوث 
حالة وجود التلوث » أوعدم نقاء الشيء بسبب إضافة مادة 


غريبة أو كائنات دقيقة . 
و 


7210 تتم اس 


00020020110 


معاصر 60111122001217 

و و و 5 7 

مماس 2 متلامس 2 محاور »قريب »© متصل ب 20135 
00020015 


مستمرءمتواصل » دائم 

أمثيّتة ذات عارضة مستمرة - 
عارضة كينيدي 
عارضة معدنية تستند عادة على الأسطح اللسانية للأسنان 
الأمامية » لتساعد على استقرارها وتعمل كمثبتة غير مباشرة 
أو تُساعد على ثبات الامتداد الوحشى لجهاز جزئى متحرك . 

1- عارضة مستمرة 1 18 طم 
عارضة مُحملة على العديد من الدعائم » تقوم بدعم نهاية 
العارضة غير المدعومة . 

2- شعاع مستمر 

مشبكة مستمرة » مشبكة متواصلة » 
عارضة معدنية تستند عادة على السطح اللساني للأسنان 
لتساعد على استقرارها وتعمل كمثبتة غير مباشرة . 

بدلة سنية لثوية مستمرة 
بدلة صنعية تشمل على أسنان خزفية » وقاعدتها من الخزف 
الذي يخبوعان قاغدة بلاقينية رقيقة (لميعد مسشعملا في 
الوقت الحاضر) . 

رط بالغروة المسعمرة » ربط 

بالعروة المتواصلة 
انظر ربط سلكى (8مة”171) . 

قوة تقويمية مستمرة 

حشوة متواصلة 


ح تاعستواء:"1 قوط 10115ا لاسرم 


عنقط 22603”5ع16 


ك2كك" 2110115 1الامء 


©0110112110115 51111223 016121111: 


11 1007 110115 لهام 


:101 011100101111 0115ا لاسرم 


011111110115 01-1 


بوجود أسنان أو في فم أدرد . في تصنيع الجهاز السني «بدلة 
الأسنان» يكون التماس الموازن مطلوباً لتحقيق ثبات الجهاز 
البنتتى :+ 


تماس إطباقى موازن لدكساءء0 عست سهلهط بأعماصمىء 
انظر تماس إطباقى غير عامل 0521ا1ءع0 28ك2105/011) 
وعماصمه . 


تماس منحرف . تماس 0 - علتاعع 011 , أعماصمىء 


للانحراف - تعارض حدبى » ععدع ندع ]عاص لمركتك 
تثنابك حديى ١‏ 
خالة مانن وإ الكنتان عل لفك السسفان سحن 
مسار انغلاقه الطبيعي إلى وضع الإطباق التام (علاقة الفاك 
المركزية) عند الإغلاق المحوري الرزي للبدلة الكاملة 
التعويضية » ويمكن أن يتسبب في دوران أو انزلاق بدلة 
الأسنان عن مرتكزها القاعدي كمد 


تماس أو لى لقتائصا , أعماصمىء 
أول تماس إطباقي للأسنان العلوية مع الأسنان السفلية حين 
انغلاق الفكان . 

تماس مؤقت 120126121217 ر أعقاصمء 


تماس إطباقى . تماس طاحن لدكساععه , أعقتاصومء 
تاس الأسدان العلويةتتع الأشداف السقلية حيقما يكون 
الفكان فى حالة إغلاق طبيعى . انظر إطباق (دمأدنااءه0) . 
تماس مفتوح »انفراج 1 دعمه , أعقاصمء 
نقطة التماس - منطقة التماس 2162 أعقاصق - غسمم أعهاددمء 
نقطة التلامس بين سنين متجاورتين . 
تماس مبكر 
حدوث تماس مبكر فى حالات الإطباق المعترض » أو 
الإطباق المتحترف أو القماس الأولي لبعض الأسنان > يمنع 
الانغلاق التام مما يسبب حالة تماس منحرف . 


21211121111 و أعقاصمء 


تماس ملاصق لقستهدمدم , أعقاصوء 
تماس لسطحين متاخمين لسنين متجاورتين . 
علاقة تماس متطعصمتنهاء أعماصدم» 


- 511112 أع اتام 


سطح تماس - سطح مجاور . 
0 
انظر سطح مجاور (ع2126نا5 081ن:10مجة) . 
تماس عامل 
تماس الأسنان المتقابلة على الجانب الذي يتحرك باتجاهه 
الفك . 
1 - عدوى » مرض معد . عامل مُحدث للمرض 
(مثل فيروس) 
2 سم » تأثير أو إتصال مؤذ : 


511112 10:11121م2 


70115 , أعماصم» 


0016100 
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تشكيل الحواف » ضبط الحواف 


20000115 


زردية ضسط الحواف وتاعتام عستسماصمء 

(سابقة) مضاد معاكس -012618) 

رز اونة يةتعكسبية عاقطة-2 :تمه 
ذاعم على زاويفية بن أو أكشرء بحيث تسمح الزوايا 


بوضع الطرف العامل للأداة عند أو قريباً من أو في حدود 
3 ميلليميتر من ا حور الطولى لمقبض الأداة . 
فنقية ذاك واوة هكسية * 
حامل لمثاقيب حفر الأسنان ذو زاوية مزدوجة » أو سلسلة من 
الزوانا تعمل الوصول وض ادر 
لف ساكس 
1- يسمّى أيضاً 06٠61(‏ 1276156) : الزاوية بين النصل القاطع 
وقاعدة الجيب حول السني حينما يكون النصل في وضع 
يَفصل الظهارة الميزابية عن الظهارة الخارجية . 
2- جلف خارجي لتحضير حفرة في السن يمتد إلى الحدبة 
الشدقية أو الحدبة اللسانية من هيوه واخل التاج. . 


716 مقط عاعطد-ة صم 


[ع7ع-2112م 


شاد استطباب مم ند 1 ستعه اصمىء 
أي عامل في سيرة المريض ؛ يجعل من غير الحكمة تنفيذ 

مُقلّص »قلوص علتاعة صمي 

تقلص »انقباض مناه امم 


نُقصان فى المقدار » إما فى الطول أوفى المساحة أو فى 


تقلص متساوي القياسات عاأتاعددهكا , مامتاعه صم 
تَقَلْص عضلي بدون تغيبر في طول العضلة خلال التَنُص 

تَقَنُْصِ إسوي التوتر ١‏ عتصماهكا , ممتاعه صم 
تكلس يصن ردك إل ير ف متول الحفيلة نيعا 
العضلة في توترثابت . 

0 العضلة . انقباض العضلة ‏ عكككتاصر ]0 دمناعةخصمء 
قصر وتوتر في العضلة استجابة لتنبيه العصب . 

تَقَلُصِ و 0 205121 , لامتاعة صم 


ا ال 


العضلة . 
تَققّع 60111121101 
النواهي . الموانع » موانع الاستطباب » كدمتاقع نلمستهة هم 
موانع الاستعمال 
مقابل .على الجانب المقابل لهندء هله دمي 


متعلق بالجانب المقابل لبنية أو آفة . 


درز مستمر . خياطة متواصلة 5116101 0115 تاطتأهامء 
انظر دَرَز » خياطة (86116) . 

1ك سيط حدوة ؛تَخم حَدَّء كفاف 
الشكل » أو الهيئة الخارجية » أو السطح التشريحي للشيء . 

2- شكل . هيئة 
إبداع الشكل الخارجي للبدلة أو للأسنان الصناعية أونحت 
السطح الخارجي للحشوة الترميمية بالشكل المطلوب . 

خليطة محيطية . خليطة كفافية (2110 عتنامغأهمء 
خليطة مناسبة للحشويمكن أن تأخذ الشكل التشريحي حيط 
ا 1 

المحيط الخدي . المحيط الدهليزي 
شكل السطح الخدي للسن الخلفية. 

المحيط اللثوي 
الهيغة الخارجية لأدة" قاعدةالندلة »أو شكل آبة مادة أخترى 
حول الأسطح الملاصقة والأسطح العنقية للأسنان 
الصناعية . 

محيط البدلة السني اللثوي . 

المحيط اللثوي للبدلة 
الشكل أو الهيئة الخارجية لقاعدة البدلة أو الهيئة الخارجية لاية 
مادة أخرى حول أعناق الأسنان الصناعية . 

علو المحيط - ارتفاع المحيط 
خط وهمي د يحيط بالسن » ويحدد بوضوح أكبر محيط لتاج 
السن في مكان مختار .في تصنيع البدلة الجحزئية المتحركة 2 
تُسمًى المنطقة فوق هذا الخط : منطقة التقارب الطاحنى » 
بينما نُسمى المنطقة أسفل هذا الخط ( لثوياً أي باتجاه اللثة ) 
منطقة التقارب العنقي ؛ يمكن أن يتغير مكان الخط ( يرتفع أو 
ينخفض) بحسب ميل القالب بالاتجاه لخدي اللساني أو 
العكس وهو على الماسحة «الخططة» . 1 


)©01110111 


لد21 , “اتامأاطمء 


125121 , 0101]أظامء 


اداع 1251721ع , 1نا0أامء 


01 أغطواعط , عاناماصمء 


خطالمحيط عصئا سامغاصمء 
خطوط أوين المحيطية د01 01 معصتا سماصمء 


خطوط مجهرية تشاهد أحياناً في عاج السن » حيث تقابل 
الانحناءات الثانوية للأنابيب العاجية . 
انظر كيل الخافة (عسمتممماوع1) . 
محيط ملاصق . محيط مجاور 
شكل أو هيئة السطح الإنسي أو السطح الوحشي للسن . 
شريط مُحيطى » شريط مطابق سقط تمادام 


رباط أوطوق مشكل على هيئة السن أو مهيا لكي يطابق 
حيط لمرو ريتك ل لع موك لسن 


221221 , “تتاماطمء 


لمسك:10م , عتناماصمء 
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2- نقطة التقاء 
تقارب عنقى - منطقة تقارب عنقية - لدع1لع , ععمععنء كلامىء 
1 د21 11121015 
الزاوية المتكونة بين الميل المحوري العنقي لسطح السن من أحد 
الجوانب » وقلم التسجيل التشخيصي لمخططة القالب 
السني » حينما تتلامس مع السن عند ارتفاعها ا حيطي . انظر 
الار تفاع ا حيطي (كتامادمء 4ه غطعنء11) . 


و 


متقارب أمعوناء كطامىء 
و و 3 
مقار ب » مجمع 0101 
و 5 

تَ 01257 


متجن يال السيظع الخارجي للعدائرة أو الكرة ؛ سطح ذو 
انحناء خارجي على شكل قبة. 


اختلاج اه لكل كصمىء 

حالة من التَقَنْص العضلي اللاإرادي العنيف . 
تبريد» تسرد 1 عستاوممء 
001101 


تنسيق , تتنظيم 
القدرة على العمل بانسجام » كما في التناسق العضلي . 
الكوبال, صمغ راتيني قاس تهممء 
راتين يستخلص من الأشجار الاستوائية يستخدم في المذيب 
أو المادة الحالة كالورنيش. 
راتين الكوبال 
ورنيش صمغ الكوبال 
ورنيش مبطن للحفر المحضرة في السن . 


طلوء 21م 


كته 21م 


1 - غطاء ؛قبعة »قلنسوة »قوب 600 
ف صفيحة معدنية توضع على سطح جذر السن قبل تثير تشيتت 


2- النصف العلوي من البوتقة 
الجانب العلوي أو الجانب القاعدي من بوتقة الجهاز السني 
«البدلة السنية» . 1 
قوب .غطاء . قُبّعة »ستارة , تُكّدسوة 
غطاء رقيق من المعدن المصبوب » بدون غوورات خارجية 
ينطبق تماماً على السن الحضرة أو الوتاد قبل استقبال تاج » 
أو بدلة سنية فوقية . 
غطاء ناقل 
غطاء من المعدن أو من الراتين الأكريليكى يُستعمل لنقل 
القالي هن الظية :موية لك تالص ول ردقه قاينة 
بين السن المحضرة والأسنان الملاصقة أو علاقة ثابتة بين 
الأسنان العديدة اللحضرة . والآسنان الأخرى في القوس 
السينية ٠»‏ 


5ام0» 


“1121511 ىر 0115© 


(في طب الأسنان) : يشير إلى الجانب غير العامل للبدلة 
الس 
على الجانب المقابل من القوس 
(قوس الجانب الموازن) 
جانب مُقابل (الجانب الموازن) 
الجانب المقابل للجانب العامل . 
تبايّن , تضاد 
(فى التصوير الشعاعى) : الاختلاف فى الكثافة بين المناطق 
المتجاؤرة على الضورة الكتعاعية ٠.‏ ” 
عوامل التسباين 
مواد ظليلة على الأشعة تدخل ضمن الأنسجة بكثافة 
متجانسة بحيث تمكن رؤية البنية وحدودها الخارجية . 
وسط تبايني 
ماده غير مدقةة للاقيعةع تدع إلى بنية علوعة بالهؤواء أو 
بنية مملوءة بالسائل لتجعل بالإمكان رؤيتها . 
يتحكم » يضبط , نحكم . سيطرة » ضبط 
جهازالتحكم القدمي / 
العقاقير المراقبة . عقاقير مُتحكم بها 


انظر قانون سوء استعمال الأدوية 366 وعنصل 01 056ا8115) . 


طععدة لوعمع هله صم 


510 لومدء]212 تضم 


0015 


01112356 15 


021135) 10 


0[1اصطم 
1 , 61تاطمء 


دعناتدل 261:01140م» 


رض ©ر ضح عكتتلاط > تامأكتكطمء 
ملاءمة »موافقة 2ع لداع كلام 
تشكيل ملائم » تهيئة ملائمة حكده؟ ععمعتمء كمامء 


إجراء تعديل على الحفرة ا لحضرة فى السن » لتكون ملائمة 
لإدخال الحشوة النهائية ؛ وهذا ينقد في حالة الحشو برقائق 
الذهب » حيث يقطع جدار الحفرة بميل معين يسمح بسهولة 
وصول رأس أداة الرّص إلى بعض أجزاء الحفرة . 
تُقطةالملائمة 
نقطة البداية أو مساحة غؤور مشبت تساعد على تثبيت أول 
ة ترص داخل الحفرة من مادة الحشو . 
ملائم اصع تمع كمامء 
ادي يدي 
سبيكة اعتيادية » خليطة اعتيادية 
1- يتقارب أو يميل إلى الالتقاء عند نقطة واحدة 


أسامم ععسع تمع كمامء 


1010 أمعتمء كطامىء 
21021ع كام 
21107 لمدام تمع كم 


60011165 


تقارب لثوى 15ل ؟تعسيع معن كص 

تقارت إطباقى (للدكساععه عونت خصو 
5 و 6 

1- التقار ب 81177 0171© 2 001357186110 


الميل إلى الالتقاء عند نقطة واحدة . 
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خيط المحرك السني 
جا اليه - 
بنية مؤقتة في بالسن أثناء نشأته تربط عقدة الميناء مع 
العرضيكة لبه خاي 
خيط التبعيد اللثوي 
الحسبل الرسني » رسن السسن 


عستلعدء لمأادعل , 0"رم» 


اأعسمص , 0*امء 


21 اأعطاع , 01:0 
- *21[نا103ء طتاع , 01:0 


15 111223[تا 51321122 


خيط غير مُشْمّع 1ن ,لام 
حبل صوتى » وتر صوتى لهء0؟ , 10م 
خيبط مدع .حيبل مش 0 ,زمه 
قلبى الشكل 001021 
فلت نواة وزاك لب رسا العضو :601 


(فى طب الأسنان الترميمى) : صبة من المعدن متصلة بوتاد 
كيه دغل قناةالجذر 1 هي البنية الأساسية التي يثبت 
عليها التاج الصنعي » والقلب هو جزء من نظام أو طريقة 
القلب والوتد ويكون مصبوباً أو مسبق التصنيع » القلب كما 
يمكن أيضا تشكيل من الأملغم أو الرائين اركب ويثبت 
بالسن بدبوس تثبيت داخل قناة الجذر . 
2- قائمة » ساندة 

تسجيل جزئي«عادة يكون من جبس باريس أو أحد 
مشتقاته» للعلاقة بين الأجزاء » مثل الأسنان » والحشوات 
المعدنية » والغطاء أو القبعّات . 


كلب أملغم 


01 , 116 


قلب مصبوب أكةء , عخام» 
5 وا رمت 
قلب راتينى مركب 602000511 ر عخلم» 


قلبى الشكل ممنده] , عام 
قلب بورسلين » قلب خزفي 
خزف يخبز على مسندة من البلاتين » لتوفير قاعدة قوية 
متجانسة لتصنيع تاج ذي غلاف من الخزف صنهاءء:ه2) 


(كامك أعاعول . 


ستواءع00 , عام 


الأدذمة ترم 
طبقة النسيج الضام بين بشرة الجلد والنسيج تحت الجلد ؛ 
الأدمة أو الجلد الحقيقى . 

الآدمة اللثوية 1 
النسيج الضام أو الصفيحة الخاصة «الطبقة الخاصة » للثة . 


ل512517 , لتتاللامء 


قّرنية العين ل 
زاوية.ءركن لع 10م 


0 ر لم010 


زاوية الفم ؛ ملتقى الشفتين » الصوار 


مع01510م0» 


متماثر مكون من وحدتين مختلفتين أو أكثر من وحيد 


يلمر ةإسهامية عد (1وممء 
النحاس نان ح تاعرممىء 


عنصر معدني محمر » رمزه الكيميائي 01 » لين وقابل 
للطرق وأملاحه سامّة » ويُستعمل بكثرة في الخلائط . 
ملغم نحاسي . أملغم نحاسي 
خليطة الأملغم التي تحتوي أساسا على النحاس والزتبق ؛ 
تلين أو تلدن بواسطة الحرارة قبل طحنها واستعمالها مباشرة . 
شريط النحاس - حلقة النحاس ‏ متك «عممرمء - لصقط “تعممرمء 
انظر حلقة النحاس (عمةة مءعمم00) . 
خط النحاس . أملغم نحاسي 
خط مُخضر أو أرجوانى على حافة اللثة » يشاهد فى حالات 
افد الها 1 1 
حلقة النحاس - طوق النحاس تفط “ءمممء - عستم “عممرمء 
أنبوب من النحاس ذو جدار رقيق يستخدم ليحتوي ويدعم 
مادة الطبعة ويتوفر بأحجام مختلفة » مرقّمة بالتسلسل . 
ويمكن جعله ليناً أولدناً بواسطة عملية التليين بالتحمية ثم 
التبريد . يمكن أيضاً استعماله كتاج مؤقت على الأرحاء أو 
كمسندة طوقية عند حشو الأرحاء . 
طبعة طوق النحاس 
أخذ طبعة للسن ال حضرة باستخدام طوق النحاس الحتوي 
على مادة الطبعة » ويكون من الضروري أخذ طبعة شاملة » 
لتوضيح وإظهار المسافات الملاصقة للأسنان مع السن 
ا لحضرة ليتم إرسالها إلى فني الأسنان . 
سلفات النحاس 
مادة بلورية زرقاء تُستخدم كمحلول لترسيب النحاس في 
طريقة طلاء المعادن . وتستعمل على شكل مسحوق في 
علاج الجيوب حول السنية . 
حباك 
1- أية بنية تصل بين الأشياء . 
2- بروز على اللسان فى الجنين يتكون من اتصال الأقواس 
العضدية الثانية ويمثل الجذر المستقبلى للسان . 
حباك اللسان - البارزة ْ 


د11 تناع ممم 


عصنا «تعممم»ء 


11115 “1ع م0 


عأقطملناد “تعمممء 


حلناممء 


- عوتناع مآ ملتامء 


تحت الغلصمية عع دع صتدك لمتطاعصة ةرطمم روط 
حبل 2 خيط »وثتر 600 


أية بنية مستديرة طويلة ومرنة . 
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الناتئ الإكليلاني 
نُتوء عظمى مُستدّق على الحافة العلوية الأمامية للشعبة 
الجياعية انيل الممك . وهى تُوفّر منطقة ارتكاز للعضلة 
الصدغية وتساعد على انغلاق الفم . 

استئصال الناتى الإكليلى 
البتر الجراحي للتتوء المتقاري في الفك السفلى . 

بضع الناتئ الإكليلي ١‏ | 
إعادة التشكيل ٠‏ أو الشّق الجراحي للتتوء المنقاري في الفك 
50 ش ١‏ 


طعامه 2010مدمء 


01011010 210255 


6010110100127 


600100100101277 


تعديل شكل التاج »عر أب التاج 010100125177 
كْرَية 2 جسيم »خلية عاعكتام1م» 
صحيح ».مضبوط عع 0011 


علط اأعع:11م 
تصحيح . تقويم الشذوذ » تصليح دامنتاءء تمه 
0 الإطباق 3 إطباة 

تصحيحى » مقوم مصلح » مادة مقومة 


لوكتااء06 , دامتاعع1م» 


6001117 


مواد الطبع التصحيحية 122]61121 تامأودء حصا ع جكناءء »ترم 

تقود يم تصحيحى 015 00 ع كتاعع 1م 

خط كوريجان- الخط عصنا “تعممم ح عسنا و'سدعتترم0) 
النحاسى 


نسبةإلى السيرد .ج .كوريجان .1880-1802 0:ز5 
مدع 1.1.0013 » طبيب أيرلندي 7 
خط قُرمزي فوق اللثة يُشاهد في حالات الانسمام 


النحاسي : 

يتاكل 601100 
انظر متآكل (001:051597) . 

اكتكال 60010 
انظ ر آكل » أكال (305176ه©) . 


01105102 01 215 


انتكال الأملغم 

اتتكال الأدوات الجراحية كغدء صتتاعصة لدع تسد 2ه «ملىء سدم 
صدأً الأدوات الجراحية ء أو التآكل التدريجى لأسطحها 
اللامعة » بسبب التأكسد وفعل الملوثات ال سني 
الأدوات من خلائط الفولاذ الصامد من حدوث التآكل » 
ولكن التآكل يظل مشكلة حتى لو تمت عملية تنظيف 
الأدوات بشكل مُرض . يحدث التآكل بسبب تنظيف 
الأدوات الجراحية وتجفيمُها بشكل غير كاف بعد استعمالها » 
واستعمال محاليل التعقيم التي تسبب تآكل أسطحها » 
والتعرض الزائد لمثل هذه المحاليل أو خطأ في عملية التعقيم . 


تقرن ما ترم 

قرن » قَّرِ نى الشكل لالم 
مزاذقك القرن لي (متمط ملناظ) . 

قرون ( جمع فرن ( ( تتصنامء 01 لمستتام ) حتتصترىء 

فرنى تتام 
متعلق بالقرن (10م001) . 

تاج .إكليل (لاثينية) 60102 

تاج سني كتامعل قنامرمء 


تاجي 1 كليلي هامي تهده"1مء 
1 متعلق بتاج السن . 
2- فى اتجاه الدرز التاجى . 
5 صلل كه أو يشتضص بتاج الرأس . 

مستوى تاجى - مستوى جبهى عتتهقآم [8)د0؟ - عصقام لقدمرمء 
أي مستوى مار طوليا خلال الجسم » من جانب إلى جانب » 
يقسم الجسم إلى جزء ظهري (خلفي) وجزء بطني (أمامي) . 
انظر مستوى وجهى (306آم 121عة) . 

الجزء الاجي . القسم التاجي 

حجرة اللب التاجية 

تاجى .اكليلى 

شرايين تاجيّة 
شرايين تغذي عضلات القلب .هي الأفرع الأولى من 
الشريان الأورطي . يتسبب تضيق أو إنسداد هذه الشرايين 
بألم شديد 0000 : 

أمراض تاجية 

خثار تاجى كتد0طتططامختط) تإنتهده:1مء 
انسداد الشرايين التاجية بواسطة الخثرة . 

الناتىء الإكليلى للفك السفلى 55ع1:0م 5010م0دمء - عدمرم» 

١ ّ 1‏ ع[ طتلسقدم عط 1ه 


1 0101121 
لاع طاتتقدك ملام لهحام"رمء 
0102177 


©01:011217 1115 


01011217 15255 


الكليلى 0101100 
ذو امات لتييحية )درت الشرو لكشل ليك 
السفلى: 1 

التهاب ما حول السن البازغة » تواج 
التهاب النسيج الرخو حول تاج سن بازغة (التهاب حوائط 


01015 


التاج 6. 
وجهي تاجي لقن 1ممه مي 
متعلق بتاج الرأس والوجه . 
إكليلانى 01001 
فرط في إكليلاني نكم امنء مقط ل0أممه»دم» 


فرط نمو نسيجي حميد للناتئ الإكليلاني بالفك السفلي 
يؤدي إلى صعوبة فتح الفك . 
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صفيحة قشرية شفوية لقتطها , عنهام لدعتارمى 
صفيحة قشرية لسانية لتمدعصنا , عأغهام لدعتا»:مى 


كورتيكوستيرويد » هرمون القشرة الكظر يه 010عاومءم» 
هرمون تنتجه الغدد الكظرية أو بدائلها المصنعة . يستعمل 
بكثرة في علاج كثير من الحالات التي يلزم علاجها 
بالستيرويدات » مثل : بريدنيسون » كورتيزون » يُستعمل 
أيضاً موضعياً في الفم لعلاج القّلاع الناكس . 

العلاج بالكورتيكوستيرويدات 
علاج الأمراض بواسطة هرمونات الكورتيكوستيرويد . 

استئصال جرا احي للعظم الحطمامع]05 لوعنا"1م» - تإدامامءت1مى» 

الدضرق قط المقلم القشري 
قطع العظم السنخي القشري المحيط بالأسنان » لإضعاف 
مقاومة العظم خلال تطبيق القوي التقويمية على الأسنان في 
العلاج التقويمي . 
كورتيكوتروفين ٠»‏ عنطممخامعناندمء-ممعسعله - سنطاممعامعتامى» 
هرمون الفص الأمامي للغدة النخامية - 400111 ح عتمتندمط 
الهرمون الْمُوجَه لقشرالكظر 
تفرز الغدة النخامية الأمامية الهرمون الموجه لقشر الكظر 
لتنبيه الغدد الكُظرية لإفراز ستيرويدات الكورتيزول » 
ويمكن استعمال الستيرويد الكظري المصنع على هيئة 
هيدروكورتيزون أو بريدنيزون للحقن أو على هيئة هلام 2 
كعامل مُضّاد للالتهاب . 
كورتيزول - هيدروكورتيزون » 
كورتيزون مائي / 
الهرمون الطبيعي للغدة الكُظرية » يستعمل كعقار مضاد 
للالتهاب . 

الياقوت » الكورندم » أوكسيد الألومنيوم » سامور 01:1201112© 
مسحوق أكسيد الألومنيوم » تستعمل كساحل في التلميع . 

الوتدية 
جنس من فصيلة الوتديات . وهى كائنات حيّة دقيقة على 
شكل عصويات دقيقة » موجبة الجرام » هوائية » وعديمة 
الحركة بشكل عام . 

الوتدية المغزلية - 

لمغزلية 

نزلة برد ركام . سيلان الأنف 
الإصابة بنزلة برد بسبب عدوى فيروسية تسبب التهاب 
الغشاء الخاطي للأنف والبلعوم الأنفي . 

طب الأسنان 

التجميلي 


11205) 1010ع]01:1205© 


011501 > 250100115012 


تنلاع 6012 


- 1101126كنا] لمستترعاع 2 طع مام 
21 111501211111111 


02 


05121 


06215117 علاأعطادعة <-ع دا كتمع عتأعسدوم» 


النظافة هي العامل الأهم والوحيد في منع التآكل . أية مادة 
غريبة عضوية أوغير عضوية توجد على سطح الفولاذ 
الصامد هي عامل مُشْجّع على حدوث التآكل ٠‏ ويظهر 
الفحص الجهري وجود مواد غريبة وكلوريدات من محاليل 
التنظيف تتناثر على سطح الأدوات النظيفة والمعقمة . 

كلما زادت نسبة الكروم في خليطة (سبيكة) الفولاذ الصلب 
الذي تصنع منه الأدوات الجراحية » كلما زادت مقاومة 
الأدوات للتآكل . 

إضافة الكربون يزيد من صلابة الخليطة » ويقلل من مقاومتها 
للتاكل . يحدث معظم التاكل في الآدوات الجراحية بشكل 
سطحي . ويمكن إزالته بغمره في محلول من الأمونيا 
والكحول أو بتلميعه في المصنع . 


أكال 01105157 
1- تآكل المواد أوالنسج » خصوصاً بواسطة الفعل 
الكيميائى . 
2-مادة 1 كلة 5 
العضلة المغضنة للحاجب تتلننءمناك 7مأدم نم 


واحدة من ثلاث عضلات للجفن . تنشأ من النهاية الإنسية 
للقوس فوق الهدبي . ترتكز على الجلد فوق القوس 
البجاجية »ويعضببها المع الصدضي والأيزع الوجني 
للعصب الوجهي . ووظيفتها جذب أو سحب الحاجب 
للأسفل وللداخل كما في العبوس أو التجهم . 
لمم أيضاً المجعدّة »المغضنة (09:0ع:0©) . قارن مع 
العضلة رافعة الجفن العلويءةةئ0ءم1نام :ملهرع.آ 
(6110115م5 » والعضلة المستديرة العينيةكتقة1ناءع011) 
(تلناءه . 

كورسودايل غَرغَّرة للفم 
انظر كلورهكسيدين (عمتلتعط:ه1ط0) . 


01500315 1 


قشرهءلحاء ]6001 
1- الطبقة الخارجية لعضو داخل المحفظة . 
2 الطبقة الخارجية للمادة السنجابية للدماغ 1 
لدع1 :ةم 


قشري » الحائي 
1 متعلق باللحاء 5 
2- متعلق بلحاء الشجر ء ويطلق على النسيج الخارجي 

عظم قشري . عظم لحائي 
عظم يحتوي على نسبة 70/ إلى 90/ من المعادن . 

صفيحة قشرية » صفيحة حائية عغهام لدعتا»رمء 
الطبقة الخارجية من العظم الصلب الذي يغطي العظم 
الداخلي والسطح الخارجي من النتوء السنخي . 


عصوط لدء1)1م» 
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بمسك لفافة القطن 
أداة للجانب الأمن أو الجانب الأيسر » تتوفر بأحجام متعددة 
للأطفال أو للبالغين » ولها ذراعين بتتوءات بارزة » لتمسك 
لفائف القطن في مكانها بالفم » ولها ماسك بشكل الملعقة 
ينطبق أسفل ذقن المريض . تستخدم هذه الأداة في الفك 


120103 011 سمغاامء 


السفلى لعزل الأسنان ولتحافظ على ساحة العمل جافة 
حينما يكون الحاجز المطاطي غير متوفر . 
كر بة القطن الطبى لاسن أعلاعم 7001 تامام 
قُطن طبي »صوف تُطني - 0102© غدءط:250 ح 7001 «مغاامء 
قطن ماص 
مادة تصنع من القطن الْمنقّى ويزال منه الشمع الطبيعي 
والحبوب . وبذلك يمكن أن يمتص الرطوبة . 


علبة الُقطن الطبى 205 79001 «مكامء 
ألياف القّطن الطبى 
لفافة تُطن طبية . 
لفافة صغيرة من القطن أليافها مضغوطة بإحكام » تستعمل 
لامنصاص اللعاب في الفم 2 لتساعد في الحفاظ على ساحة 


111:5 7001 مام 


1011 7001 مغام» 


- 1176 '101115ت0) 
العتصب الأنفى الحنكى 261 عستا هلد ممكهم 
نسبةإلى د .كوتونيو (كوتونيوس) .1822-1736 » 
(كلاتمصت00) ممعن00. 2 2 مشرح إيطالى . 


و 


سعال طاعتامى» 
يضاد.ء يبطل يعادل يحايد أعهناء أ طتامء 
عضة مقابلة عغلط- تعتغستامء 
العضة التى تقابل العضّة المأخوذة للأسنان فى الفك الواحد . 
طبعة القالب السلبية (قالب معاكس) 1 للع أسنامء 


الصورة السلبية للقالب » تصنع عادة من معدن ذي درجة 
ذوبان منخفضة عن المعدن المصنّع منه القالب . 
مُهبّج مقابل ةل عأاستام» 
1- مايحدث أو يسبب تهيجاً مضاداً . 
2-أي عامّل يستخدم لإحداث التهيّج . أو الإثارة في موضع 
من الجسم لتخفيف الألم أو الالتهاب في موضع آخر . 
تضاد التهبج » تخريش مضاد » 
تهيج مضاد 
إحداث إثارة أوتهيج سطحي متعمد . من أجل تغطية أو 
تخفيف تهيج أو ألم موجود فعلياً . 
ثقب مشطوب 


011111 1---0 


ع[دزكناء) تام 


و 


مصطلح وضع لوصف المداخلة السنية الوقائية أو ا محافظة 
التي تهدف إلى تحسين الشكل الجمالي لأسنان المرضى 


والمظهر الجمالي للوجه بشكل عام . 
تأثير جمالى أعع لك عتاع وى 
تقويم بان دعنكص ه00 مطا"ه عتأعسوم»ء 
أخصائى التجميل أكذع10ماع تددم 
علم اكه التحميلبية (12060105وم» 


متلازمة كوستين - متلازمة المفصل 
الفكى الصدغى ٠.‏ عددم لصن غصلوز مقلتاطن0سقصسم ممص 
الاختلال الوظيفى الفكى الصدغى 
نسبةإلى ج ب 00 00 5 ., 60 1و00). 8.ل 
106 » اختصاصى أنف وأذن وحنجرة أمريكى . 
الأعراض العديدة للم مزعج أوخالةمرضية في المفصل 
الفكي الصدغي بسبب عيوب في الإطباق كفقدان البعد 
العمودي بين الفكين أو قصور الإطباق الخلفي للأسنان » أو 
أي نوع آخر من سوء الإطباق » أوربما الضزز الفكي أيضاً ‏ 
والرعاش العضلي » والتهاب المفصل أو الرضح المباشر 
للمفصل الفكى الصدغى ؛ تسبب هذه المتلازمة ألما رجعياً 
مزعج ايمس به المريض في الرأس » والعينين » واللسان » 
والشبوات الشركة ساسييا تلمات فقللنة نوكه أنه 
المضغ. 
الجذع الشر ياني الضلعي العنقي أو الر قبي كلصنات تمعتء0)ومء 
يُغذي العضلات الغائرة للعنق » والظهر ء والمسافات الأولى 
والثانية مابين الضلوع » والعمود الفقري . انظر لجذع 
الشرياني للعضلةالض لعيةالعنقية تتاعصت1) 


- 5920102 5'مع0051) 


(كللهع1تااعء005]0 . 
غمد الإصبع للك 
قطن امام 
ملقط القطن ولع لآم «ماامق د ومءع؟10] داماامى» 


أداة تستعمل لإمساك المواد الختلفة » مثل كُرَيات القطن أو 
لفائف القطن » وأقماع الكوتابركا وأقماع الفضة وغيرها . 
مقطنة »وعاء القطن 


10103 1امغاام» 


كرية القطن أعلاعم مام 
0 2 كريات القطن عع كد ركتل أعلاعم سمكامء 
لفافة قُطن 011 امام 


لفائف أسطوانية من ألياف القطن المضغوط . تُصنّع بأطوال 
من 1.5 إلى 6 بوصة » وقطرمن 3/8 إلى 11/4 بوصة 
وتستعمل لعزل السن عن اللعاب وحفظه جافاً خلال المعالجة 
السنية . 
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(117) العصب محرا ك مقلة العين (20]02تته1تاء0) . 

(17) العصب البكر ي (علتتعط ممعلطءعم12) . 

(7) العصب مثلث التوا ائم (علاتعط لمستصعع ت1) . 

(71) العصب المبعد (261596 غ04ع010طه) . 

(7717) العصب الوجهى (©7عم 00121) . 

(7117) العصب السمض (عتكاعم 7مانلتتة) . 

1:0) العصب اللسانى ا مى (عاكتعط 0861 تتقطم010550) . 

©) العصب الحائر :اغبي المبهم (علااعم كناعة17) . 

(37) العصب الإضافى (©2567 1(7هووعءععة) . 

01 العصب حت اللماق (عااعم لوووماع 0م819]) . 

سيق أيضاً الأعصاب ا (وعتكاعم لمتاع رع 0)) . 
ألم عصبي قحفي دنعل تتاعم لحتسونى 

إحلال صناعي لجزء من الجمجمة أو الرأس. 
قبةالقحف 

انظر قمّة القتحف » غطاء الرأس (متتةكلوه0) . 


دادع )1065م لقتصوعه 


ألسة؟ لقمتسونكه 


«(سابقة) قحف -متصوتن 
قحفى أخر مى لمتسدهععهمنتسوى 
ققحفى أذنى لدنتتتدمتسون 
قحفى شدقى قحفى فموى يِ لدوععتاطمتصدي 


متعلق بالقحف (0تتائصة01)) وجوف الفم فلكو 0101) . 


قيلة قحفية عاعءمتصون 
قحفى مَخَى لدنتطءترعءم تسو 
قحفى عنقى لدع1عءءمتصونى 
شدخ القشحف كتكقاءمتصوين 


شذوذ التعظّم الترقوى القحفى . - وزوه)دهة0007ءءمنصهءن 
شذوذ التعظم القحفي الترقوي 


0515 لقتصدد 16100 


المسخ ذوالقحفين كنتحط 107 متصوسن 
قحفى وجهى لمعه /متسوسن 
1 متعلق العف (صتناتصةت) والوجه (ء0ة©) . 

زاوية قحفية وجهية عافسة لمعه ؟متصسوىن 


الزاوية ما بين احور القاعدي القحفي وا حور الوجهي 
القاعدي عند الدّرز الوتدي المصفوي . 


مركب قحفى وجهى ددع لمصمء لمعه امتصدن 
كوه فحن ل 00 لاتمستدمك1عل لمعه امتصدي 
انفصال 55 و 0 امتاعصد زكتل لمعه متصدىن 
( شذوذ التحام الدرز القحفي الوجهي) 
كسر انفصالى قحفى وجهى  -‏ <وتاعصدازكنل لقعهامتصمن 
كسر لوفور للفك العليز ى 1 01! عا - عتتاعة:] 
من المرتبة الثالثة 1 ع1ناأ 112 111 


1- منخفض مشطوب الحواف على السطح تعد لاستقبال 
رأس مسمار لولبي أو مسمار برشام » بحيث يستوي مع 
السطح أو يغور تحته . 
2-الآداة التى تستعمل لإحداث هذا المنخفض . 
إزميل كو بلاند اعكتكء لسقامنام0) 
انظر إزميل ([ءدن2) . 
ازدواج »مزدوج 
(في تقويم الأسنان) : قوتان متساويتان متوازيتان تعملان في 
اتجاهين متضاديين وليسا على نفس الخنط . هاتان القوتان 
تعملان على دوران الجسم حول محور المقاومة . 
غطاء 
غطاء مسندة الرأس 
ملقط قرنالبقرة 
أداة سئية تُستخدم لقلع الأضراس السفلية . انظر كُلابَة 
(ومعع101) . 


عامتامء 


600 
أ5ع:2011ع2 , 0331© 
6060 


5ر101 تنام ط كم 


0 تصدع 2 شرخ كاعد 


شرخ بالتاج لامك ر عاعوتن 
شرخ بالجذر 0015 , كاعون 
متلازمة شرخ السن غ00 , عسمسلصر اعون 
قحفى كتلمتصوىك - لمتسدسىن 


قاعدةالجمحمةأوالقحف 

خط قاعدة الممحمة 

خط قاعدة الجمحمة 
لبرودي 


ف 33 فية 


225 لقتطوء 
عدتا ععوط لمتسون 


5 - غ8001 01 عستا ععقط لمتسدن 


لقتصةن 
منسب قحفى - مسب را أسي 120 عتلقطمعء - علصا لمتسدي 
عصب كان 
عصبٌ من الائني عشر زوجا من الأعصاب الحيطية التي 
دكنا تبكر د مر اللذماء ‏ انظ موحل تعدفى 
(وعلهتمهت) . 
الأعصاب القحفية 
اثنا عشر زوجاً من الأعصاب تنشأمن الدماغ وتخرج من 
التجويف القحفى من خلال ثقوب عديدة فى قاعدة 
القحف » يعكيس الأعضات الشركة الى تعفا من لين 
الشّوكي . الأعصاب القحفية ترقم بأرقام رومانية متعارف 
7) العصب الشمى (عتكاعم تإاماعة 1[ 0) . 
(17) العصب الفرن (عتكاعم عتام0) . 


221 لقتسسوتك 


و21 لفتسسوتك 
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متعلق بقياس القحف عتتاع سمتسمتن 

النقط القحفية كأسلمم عتتاعسسمتصدن 
أية علامات على الجمجمة تستعمل في قياس أبعادها . 

علاقة قياسات الجمجمةض متطاعصمتاهاء عتاع سسمتصدسىن 

مبحث قياس الجمجمة مع اع سسمتسونن 

قياسات الجمحمة » علم أبعاد الجمجحمة إتتاع سامتسمن 


علم يختص بقياسات الهيكل العظمي القحفي الوجهي 
للدراسة المقارنة بين أنواع سلالات الإنسان » واختلافه عن 
الركسيات الأحرئ آي ركب الديبات الالحرى الى تشمل 
الإنسان ‏ والقرد » إلخ . 1 


مسيخ متحد القحفين 05 تون" 

اعتلال قحفى "طاو ممتصوينى 

قحفى و مى لدع8 1 تقطاممتسو 

و م 0 مي قحفي لازن لوف 

ترقيع الجمحمة . تة يم الجمجمة 3 5177ة[ممتصوين 
رأب القحف 

تَقْب الجمجمة.ء.بزلالقحف ناا تنامزمتطسوننت 


ع 5 2 مواسض/» هه 
شق قحفى صلبى . انشقاق القحف متكت عتطعة:امتصسوسن 


والسيساء ( خلقي) 


شق قحفى (خلقى) كتعتطءومتصوسى 
تصلب قحفي . تكثف عظام الجمجمة كتوم تعاءومتصونى 
فحص الجمجمة التشخيصى . تنظير القحف معدم تصونك 


قحفي فقاري . قحفي صلني 2 قحفي سيسائى [هسامدومتصوءن 

مثبت الرأس . جهاز مثبت للرأس 6ه)كلقطمء» - غهاومتصهن 
أداة تستخدم للتحقق من تكرار ثبات الرأس في نفس 
المكان » لإجراء صور شعاعية متكررة » تستخدم في قياسات 
الرأس . 


تضيّق القحف 5أ05ع)كمتصة نك 

تعظّم دروز القحف الباكر 0515]كمتصون 
تعظّم الدروز القحفية في وقت مبكرعادة . 

تعظم دروز القحف المبكر 051055 لصون 

تابس قحفى 25م تصوين 

محجاج 1 عدتامامتصسوتن 

حجا فحة 077مام تسو 


أية فتحة جراحية فى الجمجمة » لتخفيف الضغط داخل 
الجمجمة أو للتحكم في النزف » أو لإزالة ورم . 


التهاب عظام الجمجمة .التهاب القحف كتكتصسوسن 

تحف تمسو 

ذلك الجزء من الرأس الذي يحتوي الدماغ والذي يمكن 
تمييزه عن الوجه . 


كسر مستعرض للعظام القحفية الوجهية فوق العظم 
اعتلال وظيفي قحفي وجهي 
خلل التعظم القحفي الوجهي : 
حالة وراثية شاذة تتميّزبتأنف الرأس (أي ذو جمجمة 
مخروطية الشكل) . وجحوظ العينين » وفرط التباعد حول 
العين » وأنف شبيه بمنقار الببغاء » ونقص نمو الفك العلوي 
بجوتسي للك السنفي الطبرعيل المعظم 


11 لقاع 12متصوعه 


011012121 15 


(009505]60515) . 
كسر قحفى وجهى عتتاع 2" لمعه ]متسوسن 
الثلمة القحفية وجهية طعامه لماع امتصدن 


ثلمة على الحاجز العظمي بين التجويفين الأنفي والحجاجي . 
ربط قحفي جبهي بالأسلاك , 
تثبيت قحفي وجهي بالأسلاك 


دماعاع]51 12121متصون 


15 لماع دآمتصونع 


ادر اسة الجمجمة » مبحث شكل الرا أس 2 لمعم تصونن 
مبحث القحفيات 
مخطط الممحنة »مر سام القحف ونع متصسوينى 
تصوير الجمحمة » وصف ال جمجمة » تطمونتعمتصسوين 
تصوير القحف 
علم الجماجم "لع 10متصونك 
تلين القحف دنع لم سمتصسوين 
حالة تدميز بليونة في عظام الجمجمة » تشاهد عادة في 
الأطفال الرضع . 
"تقلناط نل سمسدم تسوس 


3 01 فكي 01 لي 
متعلق بالحمجمة (القحف) (51011) والفك السفلي 


(ع1طتلسدلة) . 
الاضطرابات القحفية الفكية 75ع0:امدتل تقلت طنلسقسمتصمعن 
السفلية 70 


تثبيت قحفى فكى سفلى ممتاهءة؟ سملا طن سقصمتصسوسىن 


انظرَ تثبيت »رد (00ة<ة) . 


مَفصل قحفى فكى سفلى . مفصل أصلوز ننقلن طن سقسمتصمى 


ذكي صنلغي 
قحفى فكى علوى 17ه تتم سمتسوين 
تثبيت قحفى فكى علوى سمنمعة وددللتحمسمتصدن 


تشبيت الأجزاء المكسورة من الفك مع الأجزاء السليمة وغير 
المكسورة للجمجمة بواسطة الأسلاك أو المسامير المعدنية . 


قيلة سحائية قحفية عاعع مع تدع سامتسونن 
مقياس القتحف عاء مسمتسوتنت 
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كريوزوت 0050 
مطهر ومضاد للعفونة يستعمل لمعالجة احتقان لب السن . 

قَرفَعَة 
إحساس ملموس بصوت كركرة ناتم عن تشابك قطع 
العظم المكسورة » حول هلالة المفصل الفكي الصدغي . 
صوت طقْطَفَة عالية تحدث في المفاصل » وفي الرئتين 
حينما تُصاب ببعض الأمراض . 


كلمع - 1120101مع» 


فرقعة مفصلية تملناعناة ركساتمعي 
1- ميزاب أمعءوع تن 

2- هلال ( على شكل هلال ) 

ميزاب تحت اللسانى لقتاوستاطنه , أمعععمن 

كريزول 1 لكيه 


سائل مُصّفر» يستخرج من قطران الفحم أو الخشب » 
يحتوي على نسبة صغيرة من الفينول . يستعمل أحياناً 
كمضاد للعفونة ومطهر . ويستعمل أيضا كمركب مع 
محلول الفورمالدهيد » يسمى بالفورم وكريزول ويستعمل 
فى معالجة قناة الجذر كمادة مُفقدة للحيوية ومضادة 
للمقولة 
عرف 
حافة » أو حيد ضيق بارز مرتفع » مصطلح يستخدم بشكل 
عام في وصف العظم . مثل القنزعة الأنفية للفك العلوي 
ويُستخدم أحياناً في وصف الأنسجة الرخوة » مثل فُنزعة 
لثوية دعت لهكاعم03) . 
العرف السنخى 
أعلن ثقاط الباتر «السششين نول رين ستحين سين : 
العرف ال 7 
ا 0 
حيد أوإرتفاع يمتد من قاعدة الحافة الأمامية للنتوء المنقاري 
تلقاك السفلى إلى الرعي الطاحدة كرتكهر عليه العقيلة 
المبوقة / 
عرف سني - 
عرف كوليكر السني 
عرف لثو ي 2 تر عة لثوية » ستعنتهمطد له«تومنع - له؟أعسأوباعس 


قمة لثوية - حافة لثوية 


أله - اوعنم 


عنقلامء؟21 ر أوعله 


05 , اودع 


:2112122601 و أوعل0 


أدعنك لدادعل 1'5ع112لامكا - لماصعل , أوعي 


عرف كوليكر ‏ أوعك لهاصعك - لوتاصعل 5ع لامآ , انعم 
ول 
السني - عرف سئى 
عرف عصبى لقتتتاعمط ر أوعءمن 


لوأتملعع0 , اأوعمه 


عرف الفك العلوى . المحارة لهطاعصم , هللتتقمط عطا 5ه أوعمن 


قحف مشقوق قلط سسمستسوين 


القحفالمخى علمنتطءع سمستصسدي 
القحف الحشوى علفنعء كل تسساتسوتن 


0131211 


ضرس العقل . الرحى الثالثة 


4. 3 


آفنة عاو 
انخفاض موضعي ء أو حفرة على شكل تجويف . دائرية 
عادة ولها حواف مرتفعة . 

أقنةاللثة لواتعساع , «تعاون 
انخفاض في اللثة الملاصقة . بسبب تلف تنخري للحليمة . 

عيب عظمي أقنوي 

تجزع 
تشققات دقيقة شعرية الشكل تظهر على أسطح الأسنان 
الطبيعية . والأسنان الخزفية » والأسنان الأكريليكية » ومادة 
قاعدة البدلة السنية الراتينية نتيجة الإجهاد الداخلي . 

تشقّق الأسنان الأ أكرد بلبكية طاءعء) عتاوعج ؟ه عستمدى 
تشققات دقيقة تظهر على أسطح الأسنان . 

يزحفءرّحف بوعءم0 
يتغير شكله تغيّراً ثابتانتيجة للإجهاد المستمر أو للتعرض 
للحرارة العالية ؛ تغير بطيء في أبعاد شيء ما نتيجة للإجهاد 
المنقير أو للتعوضن للبعراوة الجالية .. 
مَصطلح وصفي مُفيد في طب الأسنان بسبب العلاقة 
الموجودة بين انهيار أو تكسر حواف الأملغم » والتغير البعدي 
(الزحف مععتن) للأملغم . تلساب حشوات الأملغم أو 
تَرحف تحت تأثير قوى المضغ القوية ؛ كما يتغير أيضاً شكل 
المعادن الساخنة والخزف ببطء » حينما تكون تحت تأثير ناتح 


أعع161) 0550115 :1213© 


نوف 


رّحف ديناميكى » رّحف ح ركى » زحف ‏ عتسفمول , معوسن 
فعّالنشط ١‏ ْ 
قياس التغير البّعدي الناتم عن وضع الثقل الدوري خلال 
ره رمك 
زحف ساكن عناهاد , ووععين 


وضع ثقل على العيّنة » وتسجيل التغيّر البعدي بالنسبة 
للزمن . وضع ثقل صغير » وتسجيل الجهد أو التوتر 
الناتم . يزاد الثقل ( بحيث ينتج ثقل أكبر) . ويسجل التغير 
البعدي على فترات زمنية معينة . 
تحزيز , تسنين » تفرض 

تجعدات في الخلايا » يسببها أي سائل محيط بها مفرط 
التوترء حيث يترك السائل الخلوي ‏ الخلية . في محاولة 
للتخفيف من ضغط ال حلول الحيط بالخلية ٠.‏ 7 


0 لمعن 
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فدامة ماكتستاء م 
نوع من أنواع خمول الغدة الدرقية الخلقي ؛ وهي حالة 
مرضية خلقية » ناشئة عن فقدان الإفراز الدرقى » أو 
اضطرابه » تتسم بالتشوه الجسدي وقصر القامة والبلاهة . 

فلع (شق طولي) 
شرخ » أو شق ضيق في السن . 

الفلع اللثوي - 

التلم اللثوي 
الفراغ الواقع بين السطح الداخلي للثة الهامشية وسطح ميناء 
السن أو الملاط حسب مستوى الاتصال الظهاري . 
متعلق بالفلع ؛ ينطبق خصوصاً على الفلع اللثوي . 

ظهارة تلمية 
انظر نسيج ظهار ي (سط”تلعطام8) . 
سائل عنقى » سائل لثو ي ‏ لنت لكتمسيع - نسل ممتتمعتوعن 
انظر انل لثو ي (للطة لهحتومته) . 

مهد ناف 
1- شكل من المثبتات يستعمل مع الطبائق التقويمية 
الحر 6 
مشبكة من سلك أسطواني تنبت حول السن لدؤمن تشييت 
الطبيقة التفويمية ؛ تثبت نهايتا السلك في الطبيقة التقويعية 
مرف او البو اطرقية:. / 

2- طبيقة تقوومية صّممت لتعمل ككابح للعادة . 

مهدادم 

مهد الوجه 
طبيقة تقوبمية تتكون من هيكل من الفولاذ الصامد مع وسائد 
ترتكز على الذقن والجحبهة ؛ تستعمل وصيلة أفقية ثابتة » أو 
وصيلة أفقية قابلة للتعديل لمسك الأربطة المرنة لإرجاع بروز 
الأسنان . يثبّت الجهاز فى موضعه بواسطة الأربطة المرنة 
لمتضيلة مبع طبائق داحَل,الغم بواسطة احزام الرأمن : 

مهد جاكسون - 

طبيقة جاكسون 
مهد لساني » كابح لساني 
انظر مهد اللسان » حاجز اللسان » حابس اللسان عناعهمه1) 


601 


كنا ناك 9[1القطاع - 21القطاع , 0271 


و فت 6 


لتتاتاع طاتي “تملسعاوعم 


5ك هك , طتن 


12 , طاتنى 


12122اممرة كندهكءاعول - ك'دهكئاعول , طاتنى 


811 01) , طلتنك 


رتك . 
غربالى »مصفوي الشكل مخدمكتسرطتن 
سر طانة مصفوية لمنتمكتطتك 
انظر سرطانة غدية كيسية (102ممتعتتةه عتاولزءممعلم) . 
الصفيحة المصفوية عأهام مسحدمكترطتن 


الحافة المائلة على السطح الأنفي للفك العلوي » أمام الثلم 
العرف الغربالى للفك 
العلوي 
حيد صغير مائل على السطح الإنسي للنتوء الجبهي للفك 
العلوي . تدعم القرين المتوسط. 
عر ف القرين السفلى للفك ‏ 0 ترعلصذ , ه[انتقمم عطا ]ه غوعىن 
العلوي- 
العرف القريني للفك العلوي 
العر ف الأنفى للفك العلو يي لفكقط , فهللتتفصس عطا ه امن 
حَيّد على الحافة الإنسية للنتوء الحنكي لعظم الفك العلوي » 
1 يتمفصل مع عظم الميكعة 5 
عرف القرين العلو يِ للفك *01تتعمتاك , هللتتهمم عطا آه أمعىن 
العلو يِ - العرف الغربالى للفك أوعتن 108[1متصطاء - لقستطسة 
العلوي 
العرف القرينى 
السفلي للعظم الحنكي 
حافة أوارتفاع حاد أفقي » قريب من الطرف الخلفي للسطح 
الأنفي للعظم الحنكي » ويتمفصل مع قرين الأنف السفلي . 
العرف القريني 
حيد أو حافة ضيقة قريبة من النهاية العلوية من السطح 
الإنسي للعظم الحنكي » يتمفصل مع قرين الأنف المتوسط . 
العر ف القرينى السفلى 0 تتعقصذ , عصوط عستاهلهم عطا 6ه أمععن 
للعظم الحنكى - العرف 
الصّدفي للعظم الحنكي 
العرف الأنفي لعظم الحنك 


1201021 , فللتتهمم عغطا ]1ه أدعي 


والتتقم عغطا ]0 أدعنك لقطعصم - لمستطسس 


دللتهتهم عط 01 


لقطعغدم , عصمط عستأهلدم عطا ]1ه اوعس 


ل0102تططاء , عصمط عستاأهلدم عطا 1ه أدعس 


ادع لقطعدمء - لمستطصسسا 

عطوط عستأهلدم عط 1ه 
رعط0ط عسأهلهم عط 01 ادع 

ل13258 

حيد على الحافة الإنسية لعظم الحنك » يتمفصل مع عظم 
الميكعة . 

العرف القر يني العلو يِ للعظم و عصوط عستأتهلدم عطا 1ه أدعىن 

الحنكي - العرف الغربالي [08تمستطاء - لمستطعحة ممه 

الجام ادي 
العرف الحنكي 


ا 3 03 ٠.‏ 30 
حيد رقيق مستعرض من العظم »يعبر الجزء الخلفي من 


عطلط عستأهلدم عط ]0 أدعس 


عسمتأهلهم رامعم 


الحنك الصلب . 
العرف الصدغى 0121 07قطع) رامعل 
عرف دهليزي ١‏ "تقلحاطتاكةء؟ , أمعى 
قدم ستاعنن 


الباق عيانت , ما تمان 
انس دتو )لان ديق وار رفع لانن لحري 
اللساني بعوامل طبيعية أو بعادة مكتسبة تؤدي إلى شذوذ 
في العلاقة قةالجانبية بين الفكين . يختلف عن الإطباق 
الطبيعي ؟ وتكون فيه العلاقة الشفوية اللسانية أو العلاقة 
الخدية اللسانية للأسنان المتقابلة عكس الوضع الطبيعي أي 
بحالة تراكب أفقى معكوس 720048مط مدعت 1]) 
(مقلععء07 . 1 


عضة متصالبة أمامية » إطباق متصالب 


00551 


2211101 و 0055111 


كو هراط اننانارة قوسم مكري باشيية للعراط 
العلوية . 

عضة متصالبة خدية » إطباق متصالب شدقى [هععطط , عاتطووممه 
سرومع الأسداة العلية إن الأييتان لتقل إلى الكاسية 
الخدية « الشدقية » وحدوث عضة متصالبة نسبية . 


إطباق متصالب سنى لمتصعل , عتتطوومتن 
إطباق متصالب » ينشأ نتبيجة سوء وضع سني : 

إطباق أمامي سني متصالب ‏ «متتعاسة لمتصعل , عاتطكووممن 

إطباق متصالب لسانى لمدعصتا ر عتتطووم 


تغير وضع الأسنان العلوية » أو الأسنان السفلية إلى الناحية 
اللسانية » وحدوث عضة متصالبة نسبية . 

إطباق متصالب خلفي 
تنزاح الأسنان الخدية «الشدقية» السفلية إلى الناحية الخدية 
أو إلى الناحية اللسانية بالنسبة للأسنان العلوية أوالعكس . 

إطباق متصالب هيكلي 
عضة متصالبة سببها سوء وضع هيكلي أو سوء نمو 

أسنان ذات إطباق متصالب 
تصميم للأسنان الخلفية يشمل تعديلاً بالحدبات الخدية 
للآسنان العلوية بحيث ترتكز في حفر الأسنان السفلية . 

اتعفال العلوت ٠‏ اتعقال العدوى 
انتقال الجراثيم » أو الفيروسات أو متلازمة العوز المناعي 
لكبو لاي ارك لواو بط سر سرمي اران 
مريض إلى آخر عند استخدام طرق تعقيم غير جيدة أو 
أدوات غير نظيفة أو حقن غير طروحة . 

مشقب ذو قطع مُتصالب 

الترقين . التظليل المتعارض 
(في العمليات الجراحية) : تَعليم خط القّطع بخطوط دقيقة 
عمودية «90 درجة » على خط القطع لدي يه 
الجرح في وضعه الطبيعي بعد العملية . 


10551 , 20511101 


لجاعاع]1؟ , عا[طوومم 


طاعع) عا [طووممه 


60105531 


عقتاط أناء-0055 


قستطء)قط-5و5م1» 


(سابقة) حلقة 

حل طرجهالي 

العضلة الظرجهالية الحلقية 
عضلة تضيّق أوتوسع مشق المزمار . انظر عضلة حلقية 
طرجهالية (كناع10ممعا ته مع05)) . 

حلقي بلعومي . تخي بلعومي 

العضلة البلعو مية الحلقية عاعكتاطة تعمد “تحطم معن 
جزء من العضلة مُضيقة البلعوم السفلية .انظر عضلة 
يلعو مية حلقية (دتاعع 0 حتقطممعتنت) . 


-110© 
ع0 


عاعكتاحط 0أمدع ار تدمع 1س 


لوء085تلتمطم معت 


حلقى درقى . فتخى درفى 010 جتطامعسن 
ره كان در قي حلقي ١‏ إتاعاستة 10م جطامعتن 
يغذي العضلة الدرقية الحلقية (عاءعقتتطة 10م7تطامع مت ) . 
انظر عضلة درقية ة حلقية (هع010وطامع 0 ) . 
عضلة درقية حلقية عاعكتتحط 010 وطأامعت 
توتر الطيات الصوتية .انظر عضلة درقية حلقية 
(5ناع010آتإطامع 1ن ) . 1 
بَضع الحلقي 17طمامء ا إطامعك - تجدده0غ0100: جطامعت 
والدرقي 
بَضع الغشاء الحلقي اإحامأومعطاع 2 - تجددماه: جطامعينى 
والدرقي 1 


ثقب الغشاء الحلقي الدرقي بواسطة إبرة أو تتصل جراحي 
الجر وه بال مجرى الهوائي 


بضعالحلقي الدممامع 1س 
بضع الحلقي الر غامي 101337 مع طاعه "تامعن 
كر يستوباليت عاتلوطماكتن 
نوع من السيليكا يستعمل مع جبس باريس كمقاوم للحرارة 

فى المواد الكاسية 1 
موا 0 »معايير . مقاييس متعاتين 
ميزان » معيار » مقياس »محك » فيصل مسمتتعاتين 
حرج ء حاسم » خطير َ لوعكتن 


باهاء حرجة كلم لدعناتن 
مشبك التمساح متك علتلمءم 
لسان تمساحى عناعحاه] ع1تلم0ءم0ن 
اللشان الصف 
مُتصالب 2 متقاطع »معترض 005 
ترا اص متصالب مناه ستاساععة 5و2 
قوس معترضة طعنتة-ووم 
خط ارتكاز القوس المعترضة عستا سستعلس؟ طاععيه-كومعن 
مق ص ذو منقار متصالب 0دوك عتتتطوعتا علوعط-وومىن 


لقطع الرباط السني 
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تاج ذهب ذو وجه أكرد يليكي 4 تلععدة؟ عن اوعة , مكصووعت 

م »تاج مصبوب بالكامل 

تاج تشر 2260201 , لاككمعك 
0000 الممتد من الملتقى المينائي 
العاجي إلى السطح الإطباقي أو الحد القاطع : 

تاج تشرد بحي - تاج السن 059تك 00)5) - لمعتصرم4فسة , مكومس 


أكقء 211 , 0111 


ذلك الجزء من السن الْمُغطى بالميناء » وقد يكون مغطى 
باللثة . 
تاج وجسر 1105 0ه تاككمتك 


بدلة سنية جزئية ثابتة . 
تاج صناعي . تاج اصطناعي 
تعويض ثابت لمعظمء أو كل الجزء التاجي من السن 
الطبيعية ؛ يُصنّع عادة من الذهب أو الخزف أو الراتين 
الأكريليكي . 
تاج ذو سطح طاحن مصبوب 
تاج شبيه بالسلة 
نوع من التيجان الجزئية » عبارة عن ثلاثة أرباع التاج » وهو 
تاج مصبوب من المعدن ؛ يغطي ثلاثة أرباع التاج الإكلينيكي 
للسن » بدون أو بوجه أكريليكي . يستعمل كتعويض 
بشكل شبه دائم للأسنان الأمامية المكسورة أو القواطع 
الأمامية مشوهة التكوين عند طلبة المدارس . 
تاج ناقوسي » تاج جرسي 


نم2111 , لامع 


دركتاهء-]25© 522060 , لام 


أع2251 , 1015© 


لاعط و لامع 


تاج صناعي للسن 2 يكون فيه القطر الإنسي الوحشي 
للسطح الإطباقي أكبر من القطر عند العنق . 
تاج ذو قبّعة 2 تاج ذوقلّنسوة - #«وزمتك لاعطو - صرق , هرمن 
تاج قشري . تاج هيكلي 
تاج مصبوب أققء , 001510 


تاج معدني ذو وجه م نتجميلي ؛ أو تاج جزئي أو كامل 3 
يصنع بواسطة عملية الصب . 
التاج الإكلينيكي - تاج خارج السنخ - لمعتستك , مكحمعت 
م0 تتجامع 217 -ونطرء 
مصطلح تشريحي للجزء المرئي من السن الطبيعية فوق ا حافة 
اللثوية عند أية مرحلة من مراحل بزوغ السن . 

جاع طوني 
تاج صناعي يغطر عنق السن ويثبت على جذر السن 
بواسطة شريط معدنى . 
تاج كامل 
مام كان 1 لك رن الحيفة لشي ل" من 


عتقلامء , كام 


عاع 1 متام , مله 


عدوى متصالبة ممتاعء كصذ-وومى 
انتقال العدوى من مريض إلى آخر في المستشفى أو في 
المستوصف » أو في مركز العناية الصحية في نفس البيئة . 
انظرعدوى 1 1 . 

ترا ابط متصالب »صلة متصالبة عستعلستا-وومسن 
إضافة مواد إلى الّراتين الأكريليكي لتصليبه » وجعله متيناً » 
وخالياً من التشقّق » بواسطة سائل وحيد التماثر . 

أسنان ذات دبوس معترض طاعء) سام-دوم 
أسنان اصطناعية ذات دبابيس متعامدة مع محورها الطولي » 
ات تثبت في البدلة المتحركة الجزئية أو الكلية . 


مقطعمستعرض ء مقطع عضي 


60055-0 


خطوط عرضية كطم هتاه -وومنه 
خطوط ترى تحت المجهر » تعبر المواشير المينائية » يعتقد أنها 
تعكس نوها اليومي . 

فوس سنية معترضة » منحنى سنى معترض عتاثتلك 17055-1001[1© 

حول » تصالب العين 1 عتء عط 1ه عسلوومسن 


مرض كروزون - خلل التعظم ح عووء115 00112025 
القحفي الوجهي 


نسبةإلى أو . كروزون .1874- 1938 » 203نا0.60 » 


©12110121231 15 


أخصائي أعصاب فرنسي . 
يَنْحَشْر »يزدحم 6000 
000 


مزدحم , مُتراص على نحو غير مُريح 

قرط ازدحام ء »فرط انحشار 

ازدحام ».رصص . تراكب 
سوء إطباق ناتح عن انزياح الأسنان أو سوء توضعها في 
القوس السنية » بسبب كبر الأسنان وعدم تكافؤها مع 
القوس السنية » أو بسبب صغر القوس السنية غير المتكافيء 
مع الأسنان . فتصبح الأسنان مزاحة »أو ملتفة » أو ملتوية 
«مفتولة» في الأبعاد الثلاثة . 

تاج »إكليلكي 
1-تاج السن الطبيعية ؛ ذلك الجزء من السن الذي يغطى 
بالميناء » ويظهر خارج اللثة . 
2- تاج أو غطاء اصطناعي يغطي كل التاج الإكلينيكي 
للسن أو جزءاً منه » وب 7 يثبت في مكانه بالإسمنت . ويمكن 
أن يصتّع من المعدن, أو البلاستيك » أو لخزف » أو من هذه 
المواد مجتمعة . ويصئّف حسب طريقة ة تحضيره ه والمواد 
الْمصنّع منها . 

تاج أكريليكي 

تاج ذو قشرة أكريليكية » 

تاج ذو وجه أكريليكي 
تاج معدني مخطى بطبقة رقيقة من الأكريليك 


:071 و 6101060 


0007 


610771711 - 0012 


21711 , لمعه 


م722 217:11 , ماكمنلء 
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تاج ذو وجه مفتوح - ماكلمتك مروء-كلقط < عع 12 -دعمه , مككمين 


تاج جرثئى - 770 12-0)]1121:]1) - 3111م , لاككمنك 
ثلاثة آأر باع التاج 
تاج جزئى ذو وجه تجميلى -- تمعد 1[1ا هم ر ومن 


ثلاثة أر باع التاج ماتامتك لعا تمسن-عع عط 


تاج السن الإكلينيكي . 


تاج فسيولوجى لوعتعه1010أوتتطم , ومين 
تاج ذو سكة 1501م , لاككمتكء 


تاج صناعي يثبت بواسطة وتد معدني داخل قناة الحذر 
تاج ملحوم بالبلاتين » تاج 
مخبوز على البلاتين 
اح جاعيت من قوقع الو( عا ارون لبان 
تاج رابط بالبورسلين »تاج لاحم 0ع0صوط صتقاءع:مم , مرمىن 
بالبورسلين 
تاج من المعدن المصبوب 2 يخبز عليه الخزف لكى يرتبط على 


20200 مسساستاهام , مكلمع 


مركت طتداء201 ,80151 
خزفي الحدبات 
كا منطيدد الإطباقي مُغطى بحدبات خزفية وليست 
معدنية . 
تاج ذوغلاف خز في أع21[ ستقاءء:001 , كمعن 
تاج كامل من الخزف له كتف عند حافته اللثوية . 
تاج قشري اخ فى 2 تاج ذو وجه تعع 72 ستقاءء7001 , ماككمين 
خَرْفي 
تاج معدني مُخطى بقشرة رقيقة من المخزف : 
تاج ذو وتاد »تاج موتد 
أي تاج اصطناعي يثبت بوتد داخل قناة جذر السن. 


©107712 , 2051] > 21706] 01 


تاج مُثيت بوتد لعستماء:-]05م , ماككمعن 
تاج فولاذى صامد اععاد ددع لستهاد لع معام , مكحمعن 


مسبق التشكيل 
تاج مسبق التشكيل من الفولاذ الصامد أو من خليطة التيكل 
كروم » يتوفر بأحجام وأشكال عديدة حيث يشكل ويثبّت 
وقت المعالحة 7 ويستعمل كتعويض شبه دائم للأسنان اللبنية 
وكتاج مؤقت للأسنان الدائمة . 
أداة لنزع التيجان الاصطناعية من الأسنان . 


61077111 16111071“ 


الذهب والمعدن . أو البورسلين أومن بعض هذه المواد 


تاج مخرو طي لمعتصمق , مكصحمعت 
تاج ذووتاد منفصل أ0019 لعطعهاع0 , مكومين 
تاج معدني مزدوج لوأعخط عاطتاه1 , مكحمين 


تاج ذو وتاد. تاج و ثّد لامك أومم - اع00 , مككمين 
تاج مزود بوتاد مسبق التجهيز 0050 0عنودعطو]ع©) . 

تاج تجميلي 

تاج خارج السنخ كت تاج إكلينيكى ‏ - ننقامء؟1ة-ةتتائءرم07تك 


مكلملىك لوعتستك 


©1031 , ©5111 


11251 ع:تتطادعل - ع51ج1] كمع 


بوتّقّة الناج - بوتقة البدلة 
بوتقّة معدنية تشبه الصندوق ذات قسمين » قابلة للتفكيك » 
ويعد فيها قالب مقطعي أي قابل للتفكيك من الجبس 
لامي أن حيس ائيس 2 حرطن فضفع البدلات ال 
أوالتعويضات الأكريليكية المختلفة . 

مُشْكل التاج » مُكون التاج 
غلاف شفاف على هيئة تاج » يستعمل في عمل التاج 
الؤقت من الأكريليك يعد عضي الس : 

تاج كامل 

تاج كامل ذو وجه تجميلي 
تعويض خارج التاج يخطى التاج الإكلينيكي للسن بالكامل. 

تاج ذهبي 

تاج ذو نصف قلسوة .» تاج ذو نصف قبعة دع كلفط , مكحمين 
نوع من التيجان يُغطي كل أسطح السن ماعدا السطح 
الشفوي » أو السطح الخدي الشدقي» » ويثبت بشريط 
معدنى . 

تاج واق (واقي) ‏ تاج قلنسوي » تاج ذوغطاء 00مط, ««مت 
تاج نصف قبعة يغطي السطح اللساني والأسطح الجانبية 
والسطح الإطباقي للسن . 

تاج جاكيت » تاج ذو سترة 
تاج تجميلي كامل يغطي أرومة السن ال حضرة بشكل كتف 
عنقي » ويصنع من الخزف , أو الراتين الأكريليكي . انظر 
تاج مؤقت(0101/11 (1612001813) ؛ يثبت على السن 
بالانديتك : 

إطالة التاج عستدع طاعمع1 مككمين 
عملية جراحية يتم فيها قطع اللثة لزيادة كشف حافة تاج 
السن بغرض تعويضها بحشوة ترميمية . أو لزيادة إطالة تاج 
السن لتعويضها بتاج . 

تاج ذو قالب معدني 


010171 101 


لان ر, كامس 


مع 721226 انظ , تامع 


0171 , 10 


أع21 , 70ا00 


10151 , 1221152 
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نوع من التاج القشري » يثبت بواسطة إسمنت لاصق » 
ويُغطي أسطح السن عدا السطح الشفوي أو السطح الشدقي 
بغرض جمالي : انظر تاج جزئي ذو وجه تجميلي لهنائة©) 
(01770 لاععمة7 ٠‏ 
تاج سني 0011 متانتامنكء 
تاج أنبو شن تاج ذو 592متك أتتوم- 570‏ “تقلتتطتا , ومين 


جزثين » تاج مزدوج 


تاج ذوقطعتين عع أم-190 ,تلمك 
تاج مُصِنّْع من شريط معدني مُشكّل متصل بغطاء مطرق 


تاج ذوقشرة. تاج ذو وجه طقع 162 , لاككمنن 
تاج كامل يغطى وجهه الشفوي بالأكريليك أو الخزف 
بغرض تجميلي . 

تاج ثؤلوا لي 15 1011© 
فرظ تمو شبيه بالنولول على الميناء فوق تا السن . 

تاج ذونافذة 
تاج معدني ذو قشرة أكريليكية يَغطي كل أسطح السن عدا 
السطح الشفوي أو الشدقي ويستخدم في العادة كدعامة 
لجسر . تاج مفرغ من السطح الدهليزي . 


تتود 2 0000171 


6103511, 7712010777 


1- - صنع التاج ٠‏ أو تث تثبيت التيجان الصنعية على السن 1:077250112© 
22 الناح تفسه وخيتها كون نو مكانة بالق ' 
كروزا 060221 


نسبة إلى ج .ب .كروزاء 60.8.0026 ؛ أخصائي تقويم 
أسنان أمريكي القرن العشرين » انظر طبائق 

طبيقة كروزات » جهاز كروزا 
طبيقة تقوبمية نّروعة مكونة من قوس سلكية حنكية متصلة 
بمشابك للتثبيت على الرحويين الأوليين » تستقر بما يشبه فعل 
ا خلب » وتستخدم القوس كقاعدة لختلف أنواع الوصالات 


(وععممتاممة) . 


11211ممة 00107215 


لتحريك الأسنان . 
1-صليبى الشكل متصالب لمتعسست 
2- فاصل » حاسم . قاطع 
بوتقة .بوتقةالصب عاطتعسسن 


وعاء لصهر المعادن من الفخار أو الخزف أو الكوارتز وخلافه . 


بوتقة فخارية لفك , عاطعنتي 
سرير البوتقة عللدىك عاطعسن 
مشكل البوتقة - قاعدة الصب 795 عتتتمو - تتعصسدم؟ علاطتعسي 
بوتقةالفرن ععقصصعنا؟ , عاطعسن 
بوتقة من الكوارتز لقنل , عاطعسن 


نسبة التاج للجذر 
السجبة يق جره انسة البارقة فرق اتلعة ونفو الذي غري 
اللثة ؛ علاقة التاج الإكلينيكي إلى الجذر الإكلينيكي للسن . 


101711 - 1001 0 


مقص التاج 015 1011© 
انظر مقص (501550155) . 
تاج بلا كلحام 5ك لقع , 1010© 


تاج قشري محضر من قبعة معدنية بدون أي لحام . 
تاج قشري - تاج قلنسوي , 
تع فيحلي 

تاج مكون من قشرة معدنية أو صفيحة معدنية » مشكّل 

لينطبق على سطح تاج السن الطبيعية المحضرة . 
تاج ذو كتف 

تاج مشكل عند قاعدته بحيث يستقر على الجذر المحضر 

بدون شريط معدني . 
شاق التاج 
تاج ذو وساد منشطر » تاج ذو وتاد منفصل 00761-)1آمة , هاممن 
تاج نزوع متصل بجذر السن بواسطة وتد منفصل يثبت داخل 

قناة الجذر أمبطئّة بالذهب. 


0مك ررق ح لاعغطد , ممع 


5120111013 ,و 010351 


*111]3ك تمتك 


تاج فولاذي صامد اععا؟ ددع لصتها؟ , مكومتن 
قالب التاج تاد , ومن 
تاج مطرق 760 0101710 
تاج مصبوب على قلنسوة )5112860-25 , 101710 
تاج مُتداخل 2 تاج متراكب » تاج ذو عأممعدعاء) , مكحمسن 
تاج ذو جزئين » الجزء الداخلي يثبت على تاج السن امحضرة 
ويستعمل فى حالة عمل الجسر . حينما تكون هناك مشكلة 


خاصة بتوازي الأسنان الداعمة للجسر » حيث يمكن بهذه 
ا وي 
لي 0 أو الراتين 
أو الفولاذ الصامد أو الراتين الأكريليكى يستعمل لحماية 
السن المحضرة والأنسجة الرخوة المحيطة .يمكن نزعه 
بسهولة . ويحافظ على إطباق الأسنان وعلى السن الحضرة » 
ريثما يصنع التعويض الدائم 

تاج مؤقت ذو وتد 

ثلاثة أر باع التاج - تاج كار مايكل - 1ءاتتهنان-ععتتط) , سمت 


60103111, 612012177 


61035111 , ]©12201:217 05 


5 اع 2ط سس 
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بلورة 
أمختصر] قسم التعقيم المركزي 


انلقف 
علتاع)5 لونطمعن) - 12كك0) 
مع 7امرممد 


عي 3 


مكعب عطتكء 
مرفقى »زندي لدغتطته 
ادليه مكاي » مكعبى لملزوطن - لتمطته 
2-العظم التردي 0 

1- شبه مكعب 0 - لملتمطتكت 


2- متعلق بالعظم النردي 
ظهارة مكعبية الخلايا 
خلايا ظهارية بسيطة الشكل مكعبة بسماكة طبقة واحدة 5 


نا تاعطاتمء لملزمطته 


و 


كفة كله 
ك ظهارية - ]اتاعسطعه))ة لمتاعطازم ح لمتاعطغتص , ككدى 
ارتباط ظهاري 
وو 


1 - مستلبت » مزرعة 2 زريع 16 
العمل على إنماء كائنات دقيقة فى وسط صناعى . 
2- استنبات 2 زرع 


مجموعة من الكائنات الدقيقة النامية صناعياً . 


3- ثقافة 
مزرعة جرثومية لمتعاعجط , عسطكلنى 


طبق الزرع طاكتل عسكلته 

مزرعة القطرة المعلقة 

وسط استنبات » مستنبت 
أية مادة تستخدم لاستنبات أو زرع الجراثيم » ومن أوساط 
الاستنبات الرئيسية كل من الحساء » واللبن » ومصل الدم » 


م1211811285-01:0 , عنتنكلتكء 


لتك 


والآجار » والبطاطس. 

مُستنبت مختلط لعتتد , عسكلنت 
مسن صصوى على جاتن مختلفة وعديدة من الكائنات 
الحية الدقيقة . 


مُستنبت سلبي عالتادهعع2 , عستكلتك 
طبق زرع 
مستنبت جرثومي ينمو على صفيحة زجاجية » أو في طبق 
بتري ٠‏ 
مستبت إيجابي 
. كني يحتوي على نوع أو جنس واحد من الكائنات 
الدقيقة . 
مُستنبت قناةالجذر 


مُستنبت مائل » زرع مائل 


12م , عنتنكلته 


25117 , 1ناكلتكء 


01011 و عنلتاكلتكء 





2221© ]1:00 , عنتتكلاتى 


ألما , عنتنكلتهء 


ملقطالبوتقة دعده) عاطتعسي 
صليبى الشكل مسحدمك نتن 
خام 2 يم ناضج 6110 
سحق » انسحاق . ساحق . هرس كعستطكت 


قوةالسحق . قوةالهرس طاعمء اد عستطكتن 
فقسو » وسف .جلبة أكتاء 


2-6 


عصب كروفيلييه 


نسبة إلى ج .كروفيليه »1791 -1874» تعنط ل.ل » 
عالم في التشريح وعلم الأمراض فرنسي . 


2217 و"لاء لطلاع نا 


رافعة كراير "امشو كعك وك و0 
نسبةإلى م .ه . كراير » 1840 - 1921 » 11.11.0161 » 
جرح فم امريكي 1 


واحدة من زوج من الروافع تُستعمل لخلع جذور الأرحاء » 
واحدة للجذر الإنسى والأخرى للجذر الوحشى » تتعاكسان 
بالنسبة للجذور فى الحهة المقابلة من الفك . 


(سابقة) برد » برد شديد » صقيع 
كي بالتبريد »كي بردي 


-170؟1 - -متوده 


2170211117 2 2010 21112177 


الكرايوليت عاتامومه 
سائل يستعمل كمذيب في تصنيع مسحوق سليكات 
الإسمنت . 

مسبار التبريد 10م نونك 


أداة تستخدم في اللجراحة البردية (الجراحة القرية : الجراحة 
بالتبريد) . 
الجراحة البردية 
العلاج الجراحي لأنسجة مريضة باستعمال التبريد الشديد 
حتى درجة التجمد» لتحطيم الأنسجة جراحياً . 
المعالجة بالتبريد .المداواة بالتبريد امهنع طام روم 
استخدام أدنى درجات الحرارة في علاج المرض » أي بالتبريد 
الشديد . 
حويصل . جريب هريمة » مهد , خبيئة 
مهد السن » جريب السن 
تجويف في عظم الفك يحتوي على السن الناشئة . 
حفرة العظم السنخي تنشأ فيها السن قبل أن تبزغ داخل 
الفم . 
داء ا 2025 20 
داء فطري برعمي . عدوى فطرية مزمنة تتسببها المستخفية 
الحالة للنسج (عالإامةتوط 012ره1) (مكورة خفية جديدة 
التكوين) » وهي آفات ثؤلولية بنفسجية اللون » يمكن أن 
توجد على الأغشية الخاطية الفموية ويمكن أن تتقرح . 


01705101817 


ع111ام؟ < أامومه 
لداصعل , اروم 


- 219 - 


ف يتن عر ينان 
التجريف حول السني للنسج الرخوة الذي يزال به النسيج 
الكمرك ليطن لجاز اللغري للجيب ولا البسي 
بواسطة المجرفة » بدون شق أو قطع اللثة . 1 

نجريف مفتوح » كشط مفتوح دعمره , ععفقااعسته 
الطريقة أو الأسلوب الجراحي حول السني حيث يزال النسيج 
المتموّت المبطن للجدار اللثوي للجيب . ويستخدم القطع 
لهذا الغرض » وتلزم الخياطة لغلق الأنسجة المقطوعة . 

الكشط حول الذروي- 
الكشط ذُروي . تجريف ذروي 

الكشط تحت اللثو يِ » نجريف تحت 1ه اأعستع طناك , ععمااءسده 

اللثة 
إزالة النسيج الظهاري من قاع الميزاب اللثوي والمبطن للجيب 
حول السني . 

تجريف جراحي . كشط جراحي 
سحج جراحي لجدران حفرة في العظم أو لنسيج رخو 
لإزالة محتويات الحفرة . 

مكشطة . محرفة 
أداة تستخدم في الكشط شبيهة بالملعقة تستخدم لإزالة 
النسيج بالكحت أو التجريف ». مثل مشذب ميتشل 
(1261تتها 5'[[عطء31) » ملعقة فوا لكمانة'صمقصعألاه17) 
(«ههم؟ . انظر أيضاً الأدوات حول السنية 1ةأهه0هتءم) 
(115 105311126 . 

مكشطة العظم . مجرفة العظم 

مكشطة الأنسجة الداعمة » 

مجرفة دواعم السن 

كوري عسسهء 
وحدة قياس النشاط الإشعاعي . 
وحدة قياس رقم التفتت النووي لعنصر مشع وقد حل 
محلها بيكريل (اعتعناوءء8) في سنة 1985 . 

ماري كوري 
عالمة كيميائية بولندية المولد » (1934-1867) » فرنسية 
الجنسية » مكتشفة الراديوم وخواصه الإشعاعية . 


0560 , ع128اع:1نء 


- لدء1م0112 , ع128اع:1ناء 


ع25أاعنلتكء 1621م 


لدء5111:51 , ع28]]ع:1نا© 


أع1ا© - عأااع 1ن 


202 وعااع دنه 


1ع , عاأاعندنهء 


1125© دااع تماعااعء دنه 


111 , عدن 


تصليب البدلة السنية - عتتأمعل - عسسكمعل , مستسست 
تصنيع البدلة السنية ع0 

التصليب بالحرارة أفعط , عستسسك 

ضوء التصليب (تصليب ضوئي ( خطئنا عستسى 


أداة أو جهاز يستخدم الإشعاع فوق البنفسجي أو أي مصدر 
ضوئي آخر لتنشيط وتصليب مادة الحشو . 


مو الكاثنات الدقيقة على سطح مائل للحصول على مساحة 
أكبزللتموق:. 

مُستنبت وَخْري » زرع وخزي 
زرع بتلقيح الوسط بواسطةإيرة تطعن بعمق في هذا 
الوسط . 

مُستنبت نسيجي » زرع النسج 


20ا)؟ , عنتنكلته 


15511 , 01:2التكء 


مع .معهء بالإضافة إلى ( لانينية) ع د سنك 
تستعمل ف كتابة الوصفة الطبية 5 
600112 


وتدي » شبيه بالوتد , إسفيني 
كوب 2 معدم ملساء 
قمع الصقل اللدن .2 قمع التلميع المرن عسصتطكتاوم عاطتدء1 , مده 
قمع الصقل أو التلميع عستطكتامم , منى 
قمع مطاطى 


:دع 115 و متك 


تُحاسى كا 600 
متعلق بالنحاس (7ءمم00) . 
1 - شفاء »استشفاء »برء » علاج كودلف 


أ- علاج المرض أو الشفاء من الإصابة . 
ب-أية وسيلة » أوعقاريستعمل لعلاج الأمراض »أو 
الإصابة . 
2- يُصلب ,يصع 
أ- سيلة تقنية لتحويل النماذج الشمعية » مثل قاعدة الشمع 
التجريبية إلى قاعدة البدلة الصلبة المكونة من مادة أخرى . 
ب - طريقة للتفاعل إما كيميائياً » أو حرارياً لتحويل مادة 
لدنة إلى مادة صلبة مثل : الراتين الأكريليكي الذي يتحول 
من اللدانة إلى الصلابة . ْ 
مكشطة . مجرفة 
مكشطة جرايسي » مجرفةجرايسي 
مجموعة أدوات مختلفة » صممها د . جرايسى '(101.61266 
عام 1930 . : 
كَشط . تجريف 
1- إزالة المواد من على أسطح الجذر والجيوب حول السنية » 
وذلك بالطريقة أو الأسلوب الذي يشمل إزالة الأنسجة 
المتموتة المبطنة للأنسجة الرخوة في جدار الجيب حول 
السنى . يمكن أن يكون التجريف مفتوحاً أو مغلقاً . 
2-إزالة المواد الغريبة ( أي النسيج والعظم الملتهب المزمن) 
من جدران فجوة عظمية بواسطة المجرفة . 


عأاع دنه - أعندنه 


016 4*5 


001125 


نجريف در وي لدعتمة , ععمااعسننه 
إزالة جراحية لأنسجة مريضة مزمنة من السنخ العظمي 
المحيط بذروة السن . 
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حينما يتحرك الفك السفلي من الوضع المركزي إلى الوضع 
اللامركزي .في التعويض ببدلة سنية كاملة » يكون من 
وسائل استقرار الأجهزة السنية تحقيق تماس الأسنان الخلفية 
في العلاقة المركزية وعند بروز الفك السفلي للأمام وفي 


الانزلاق الجانبي ؛ 
منحنى هيرتر - ذلك (لع 1 - 1-121-1116105] “تلط , متنك 
درايفيلد 
منحنى مونسون 5ك* 00 17لا 


تسبيتة إلى عرس «توتسوق 1953-1869 + 
00000 طبيب أسنان أمريكى : 
المستوى المنحنى للأسطح الإطباقية للأسنان الخلفية ؛ وهو 
يطابق جزءاً من سطح كرة نصف قطرها 102 ملليميتر 
مركزها في نقطة بين الحاجبين » هي مفرق الحاجبين 
بحسب مونسون » هو منحنى الإطباق حيث تتلامس أو 
تتطابق كل حدبة وكل حد قاطع مع جزء من سطح كرة 
قطرها 8 بوصات مركزها فى منطقة مفرق الحاجبين . 
منحنى الإطباق 1 ممأكبااءء0 ]0 علدنت 
1 السطح الإطباقي المنحنى الذي تتلامس فيه بتناغم الأجزاء 
الكبرى للبروزات أو النتوءات القاطعة والإطباقية للأسنان 
الموجودة في الفم : 
2-منحى الأسنان الذي يقع على الأسطح الإطباقية 
للأسنان . 
انظر أيضاً المنحنى العكسي (علاتلنك عوع ١)‏ 
منحنى سبي ) قوس سبي 
نسبة إلى ف .فون سبى »1855 -1937 » عءم5 8.00 » 
عالم ألماني أخصائي في علم الأجئة . 
منحنى يمر من لُقمة الفك السفلي بطول السطح العلوي 
لكل الأسنان السفلية حتى القواطع المركزية » يشكّل قوساً 
من 7-6,5 ملليمتر حينما يشاهد من المنظر الجانبي 
منحنى تشريحي لتنضيد الأسنان إطباقياً يبدأ بقمة الناب 
السغلي ثم الحدبات الشدقية للضواحك الطبيعية والأرحاء 
ويستمر حتى ا حافة الأمامية للشعبة الصاعدة للفك السفلي . 
منحنى ستيفان » قوس ستيفان 
رسم بياني يوضح ارتفاع وهبوط حموضة اللويحة خلال 
وبين الوجبات خلال 24 ساعة » خصوصا زيادة الارتفاع 
نتيجة تناول الكربوهيدرات الخالصة وبخاصة السكريات 
والمشروبات السكرية بين الوجبات . 
منحنى ولسون » قوس ولسون 


عع6م5 01 عدنء 


لتقطامع )ك5 ]0 عتكتنكت 


مك111 01 عمدنه 


تصلُّب . تصليب الأكريليك 


2511 01 عمست 


التصليب بالضغط 2165511 ,كلتك 
عملية التصليب 1055م عسدتكء 


العملية التى تَتَبلُمر » أو تتصلب بها المادة الراتينية من خلال 
استخدام الضوء ء أو المواد الكيميائية » أو الحرارة . 


تصليب ذاتى -كاء5 , قستسه 
وحدة التصليب . آلة التصليب اتسنا عستسسك 


ميناء محعدَ » ميناء مفتول اعسقدء لعلاسسى 
ميناء السن الذي تكون القضبان المينائية فيه مفتولة » مما يزيد 


من قو 3 الميناء 7 
تتجال مجرى اماع تناه 
كسار متر ددء تيار متناوب 1 , أمعضتتكت 
كار مستمر » ألاع “تناه التقاعمء د أعع لل , أمعضستكت 
تيار متواصل 
تيار كهربى عتاععك , امعسستكت 
ان كهر باق لمعتاععك , امعسسته 


تبان جلقانى ا مستمر عتسط كلمع , امعضسيك 

عملية عطي »عملية مستورة 
عملية جراحية حول سنية تستخدم أساسا في الجزء الأمامي 
من الفك العلوي لإزالة الجيوب حول السنية » أو تقليلها 
بدون أن يتسبب ذلك في مشاكل جمالية : 


:0100111 لمتماعتتكهء 


تقوس »انحناء .اعو جاج 112لا 
انحناء أمامى خلفى 212161020511101 , 1726لا 
انحناء جانبى لفناع ]12 عمسي 


منحنى . قوس خط منحنى 1لا 
' انحراف عديم الزوايا خط مستقيم او سطح مستقيم 3 
منحنى أمامي 2211101 ر اللا 
انحناء الأسنان من منتتصف الناب فى أحد جانبى القوس 
السنية إلى منتصف الناب فى الجانب الآخر من القوس 
الندنة:: 
عكس منحنى 1117© ©1715 2ت 250135 2201-10 , علاندنكء 
مونسون المن لمحن العكسي 
منحنى الإطباق حيث يكون محدباً للأعلى . 
منحنى شدقي »منحنى خدي 
انحناء إطباقى بطول السطح الشدقى من الناحية الإنسية 
الثالثة » . 
منحنى مكافيء » منحنى معاوض 
انحناء الأسطح الإطباقية للأسنان » لتحاكي الممرات اللقمية 


لط , عتاندنكت 


11176 5 
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حدبة شدقية وحشية 
ارتفاع الحدبة 
أقصر مسافة بين قمّة الحدبة ومستوى قاعدتها . 
حدبة غير مدعومة , حدبة غير 
داعمة (حدبة موازنة) 
الحدبات اللسانية للأسنان السفلية والحدبات الشدقية 
«الخدية» للأسنان العلوية » أي الحدبات التى لانتطابق في 
الإطباق المركزي . ١‏ , 
حدبة كارابللى «كتك 5*ئلاءطوته") ح تلاءطهعهن) ؤه كنك 
انظر حدبة كارابللي (مكتك كثتلاعطوعة0) . 


1501121 , مركتكء 


أطعاعط كته 


5 ,ور 572لا 


حدبة مقابلة 5 و ([15ا©> 
مستوى الحدبة عطقام مركتك 


مستوى وهمى صغير » حيث توجد قمة الحدبتين الشدقيتين 
وأعلى نقطة من الحدبة اللسانية . 


زاوية مستوى الحدبة عاقطة عسهام-مرككى 
علاقة مَل مستوى الحدبة مع مستوى الإطباق . 
حدبةإضافية [دأدع دع [درمنا؟ , مركت 


أية حدبة شاذة أو زائدة على سطح السن . 
حدبة داعمة . حدبة مدعومة 5 ور ركلا 
الحدبات التى تحافظ على البعد العمودي » وهي الحدبات 
الشدقية « الندية » للأسنان السفلية والحدبات اللسانية 
للأسنان العلوية في الإطباق المركزي. 


علاقة حدبة إلى حدبة ممتاداء" مركناء-0)- كتهت 


علاقة حدبة بحفرة متطكده1)ه1ء1 0-10552]-مركته 

حدبةالسن طامه) , تركتكت 

نحو حدبةالسن لدمكتء 

حدبى لومكتء 
متعلق بالحدبة . 

قمة حدبية اعم2 لممركتكه 

توافق حدبي 2211220117 لفركتكء 


تشابك حدبى » تعارض حدبى ممعت عاص لممكتك 
خالة من تماين الأسداة حبك ستكر ل الك السفل عق 
بقار إغلاقة الطب كما غين اعتيادئ لبك لأنة جدبة 
مع سن مقابلة بحيث يمنع الإطباق الطبيعي لبقية الأسنان ؛ 
تماس مبكر لحدبة مع سن مقابلة تمايمنع تماس الحدبات 
الأحرى : 

مُحداب »ذو حدبات 0ع مكتك - 0عألمكتك - عأومكتك 

سن ذات حدبة واحدة - ناب 

مصطلح مرادف لناب . انظر ناب (عمتصةت) وهو الاسم 

المفضل . 


عمتصق - لأمركتهء 


قوس متقاطع ؛ قوس سنية متصالبة للدلالة على فرق 
الارتفاع بين الحدبات المدعومة » والحدبات غير المدعومة في 
الإطباق . 
منحنى السرور 
منحنى الإطباق » مقطعه العرضي يطابق الخط المحدب 
للأعلى ماعدا عند الأرحاء الأخيرة . 
المنحنى العكسي - اناه 5 32101-12201501 2 168156 ر ماللا 
عكس منحنى مونسون 
منحنى إطباقي مُحدّب للأعلى بالنسبة للمستوى الجبهي . 
(في تقويم الأسنان) : يوافق انحناء القوس السلكية مستوى 
قوس سبي » وحدوث رفع العضة . 
منحنيات إطباقية 
منحونة - تمرات إطباقية منحوتة 
1-تشكيل محيطى بواسطة حركات الفك السفلى المتعددة 
على السطح الإطباقي للحرف الإطباقي بو اسطة الأسنان 
أو الصادمات التي توضع في الحرف الإطباقي المقابل . 
2- منحنيات إطباقية تنشأ نتيجة المضغ أو الحركات الانزلاقية 
للارتفاع الإطباقية » والتي يمكن أن تحدث بتأثير وجود مواد 


016351011 , 16لا 


كطاهم ساحلعالتحط 2 ساحلع لتم , وعسنه 


ساحلة . 
انظر تسجيل علامات المضغ (10معع1 مت عط ) . 
متلازمة كو شينج 01101 5 لاتطكن0) 


نسبةإلىه.و.كوشيتج .1939-1869 ع 
عستطكنات. 11.177 » جراح أعصاب أمريكي 
متلازمة تحدث نتيجة زيادة فى نشاط قشر الكظر . أعراضها 
لكان عو الويجة القمرى اتح عرق طفل قاف الرقيك 
يمكن أيضا أن تسبب تخلخل عظام الوجه . 

وسادة ‏ مسند 

وسادة باساثان - عارضة باساثان 


لامتطكتء 

- )225525212 01 تامتطكتكء 
©1015 1223552721115 
ارتفاع معترض بارز على الجدار البلعومي الخلفي » يسببه 
تَقَلْص العضلتين العليا والوسطى المضيقتين للبلعوم أثناء 
الكلام وخاصة عند المصاب بفلح الحنك : 

حدبة مكتء 
بروز قمعي مُستدق الطرف على السطح الإطباقي للأسنان 
الخلفية يستخدم للطحن حين انطباقه في وهاد الأسنان 
المقابلة . 

زاوية الحدبة عاعسة ركتكء 
زاوية ميل جانبية الحدبة المتكونة مع الخط العمودي المنصف 
للحدبة وتقاس إما في الاتجاه الإنسي الوحشي أو الاتجاه 
لاقي اماف ب ١‏ 1 
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انظر قشير ة أو لية «ابتدائية » أصلية» (عاعاتكء تكتمسقط) )» 
شير ة ثانوية (عاعتانه تتتهلدمءء8) . 
فُشيرة الميناء المكتسبة - 
طّهاوة مكتسبة 
جليدة الميناء المكتسبة 
ووو ةد خا اا 


دده 


اإعسمم لع11تاوع2 ح لعتتدان»26 , عاعتكنه 


عاعتلاعم لع التتوعة - عاعتاته 


اعصقص لء "توعد , عاعتاته 


العسسمح - لوادعل , عاعنعنى 


ظهارة مينائية ضامرة - اعضف لععسلعم - عاعقنى 
طهاو ة مكتسبة - عاعتلاعم 0ءتباوع2 - سستاعطاتمء 
ظهارةثانوية عاعتانك وسحلسمععو 
جليدة مينائية ملسعتاس , عاعتاتى 


ظيط الاخلارية من اد مضيو وكقر و على سطع عيناء 
السن . ويعتقد أنها الناتم النهائي للخلايا مصورة الميناء 
وبما أنه لايمكن رؤيتها بالمجهر الإلكتروني » لذلك يشكك 
البشمن فى وجودشاء . تسن أيضا شير سكاف أولنة 
«ابتدائية ا (عاعتانء اعستفمة كتمسلوط) . 


2 - طُّهاوة مكتسبة (هاءذلاءم 0ه ؟تناوعة) . 


جليدة جوتليب و"طع00611 , عاعتانه 

جليدة ما بعد البز وغ -- طُهاو 0 - امتامناتء-)كمم , عاعتنه 
مكتسبة عاعتلاعم لع ساوعة 
جليدة مينائية أولية اعسقص «تتمستهم , عاعنقنى 


انظر فُشير ة مينائية (»اعتاتاكء اعستقص8) . 
جليدة ثانوية . جليدة تالية 

طبقة عرضية تحت الظهارة امينائية الضامرة » يعتقد أنها ناتج 

الخلايا الظهارية أو نتيجة للتسريب أو الرشح بعد رضح أو 


0202177ع» , عاعلاتهء 


إصابة . 
جليدة ملاطية » جليدة مصغرة وأومطاصةه , عاعننى 
جليدة سنية ( لاتينية ) - لععسل»ء" - متأاصعل ملتع فته 
ظهارة مينائية مختزا لة مستا طأتمء اعسمدء 
جلد كتانكء 


515 , 15لا 


داء الاصفرار الجلدى 


قطع 2 قاطع كعستاكسك 
شفر تقاطعة 7120 عستاعغكى 
حافة قاطعة - حد قاطع عفل» لودتعصا - عفلء عستاكى 
أداة قاطعة نا “تأ كط عستاغن 


لسان البحر علأكنه 
يُصنع من مسحوق عظم الحبّار ويحتوي بشكل أساسي على 
لاشو سيان اكريلية 


32021912 202517 


انفصال إطباقى نابى ممأكسءكتل لتمركته 
انظرإطباق ذو حماية نابية 0عاءعام]م -عصتصمهت) 
(مه1كئتتاعه0 . 


الإطباق الموجه بالناب 
تصميم إطباقي يكون السطح الحنكي للناب العلوي فيه 
ملامساً للأسنان السفلية المقابلة » مسببا عدم التداخل 
الإطباقى للأسنان الخلفية فى الحركة الجانبية العاملة . 

تقيض :وبا مدنا ٠‏ 


انظر إطباق ذو وقاية نابية (دهأوتاءء0 0عاءع0م -عصنتصمن) . 


عع 1060ناع-0أمركتء 


10 0ع1عع]1:0م -لأمركتكهء 


إطباق ذو حماية نابية داوأكتساء»0 0عاعع]0:م -ل تمركت 
انظر إطباق ذو وقاية نابية (دهأكساءءه 0عاءعع]10م-عصنتصمة0) . 
ر فع نابى عك لتمكتكء 


انظر إطباق ذو حماية نابية(5100تا[ءء0 0عاءع]10م -عصتصهن) . 
مُستدّق الطرف »ذو حدبات 


مه 


مبصقة 
مبصقة مثبت بها جهاز دافق للماء لتنظيفها بشكل دائم . 
موجه المبصقة . متحكّم بالمبصقة 
أسنان بلاحدبات 
أسنان بدون حدبات بارزة على السطح الإطباقي . غالباً 
بسبب الانسحال » أو التاكل . 
تاج إكر يليكي خاصض 072تك اإتنةتوصصة) عل عه سسواكته 
مؤفت 
يحضر من الراتين ذاتي التصلب (ميثيل ميشاكريلات) » حيث 
يوضع في طبعة الألجينات أو الطابع المتشكل بالتفريغ للقوس 


021 1مك 


-10101 كنا 


101دم» 001 تمركت 


طاءع) دوع[ مرئكتسهء 


الفكى بعد تحضير الأسنان . 
طابع الحليعة الفردي أو الخاص . - :ةا صمتووةء صصص مسماكتك 
طابع مجهز خصيصا 277 لامتووء متا لوأعع ره 
طابع إفرا ادي حِ - 237 لمعم - 27 للاماكتك 
طابع الطبعة الخاص 277 لامتووء"امتطا لوأعع ره 
يقطع أنه 
جلدي كا0 0 
متعلق بالجلد (مكاة) . 


عصب عنقى جلدى » شعبة - عتااعط تلامء كتامعسقانه 


عصبية جلدية تلام كتاكاء اكطة) عتكرعم 
و 
خرا اج سنى جلدى و5ع265 [هأداعل كنامعصفاتء 
سطح جلدي ناك كتامع تقاتاء 
جليدة ملسعتانع دعاعتانه 


1- الطبقة الخارجية من الجلد . 
2- الطبقة التي تُغطي السطح الطليق (الحر) من الخلايا 
الظهارية . 
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كيس » كيسة الف 
1- بادئة تدل على المثانة (7ع081200) . 
2- كيس غشائي في الأنسجة » مبطن بطبقة محددة ظهارية 
يحتوي على فراغ مملوء بغازء أو سائل أو مواد شبه 


32 

كيسة برانية ك0 نط0 , أونقو 
كيس يتكون حول جسم غريب . 

كيسة عظمية أنورزمية عصوط [22كزتتاعصة ر أون 


ورم كيسي حميد » يشمل على الكثير من الفنجوات الممتلثة 
بالدم » يمكن أن يصيب عظام الفك . 
كيس مُخاطي حميد في الجيب الفكي العلوي ١‏ الغار الفكي 
العلوي» 7 ْ ١‏ ْ 
كيسة در وية - كيسة جذرية أو “1و[دء201» - لدعامة , أوانق 
كيس التهابي المنشأ في المنطقة الذروية لسن بلا لب . 
انظر كيسة عظمية (0ؤلك© 606 8) . 
كيسة خيشومية - أو ألعك لقتطعصفعط - لقتطعصفصط , أوو 


لونتاصة ر أو 


121م317»0 ر أوقء 


)55 6023 - عصمط و أوقء 


كم ص 


كيسة خيشومية مشقوقة 
كيس سطحي بلا أعراض ٠‏ يعتقد بأنه ينشأ من بقايا الأقواس 
العَلْصمية ويوجد على جانب الرقبة قرب زاوية الفك 
كيسة متكلسة سنية المنشاً عتمعع 00020 عستكتلى , أونىو 
آفة كيسية توجد في العظم أو الأنسجة الرخوة في منطقة 
تحميل الأسنان » تبدي طبقات محددة من الخلايا داخل طبقة 
الشبحية » ويمكن أن تتكلس . 


فحوة كيسية .2 حفر ة كيسية كالكق أواق 


كيسة تاجية لتهصه1م , أونيقى 
كيسة سنية لامعل , أونقو 


أي كيس يصيب السن أو الأنسجة حاملة السن . 
كيسة حاملة للسن » كيس ذو أسنان . 
كيسة تاجية 

كيس تاجي + سني المنشأ » يتشأمن عضوالميناء لسن 

منطمرة غير بازغة ويمكن أن يحتوي على السن أو جزء من 

السن » وغالباما يصاحب الأنياب العلوية » والضواحك 
الثانية السفلية » والأرحاء الطاحنة الثالثة فى كل من 

القوسين السنيتين . 


21510 , أت 


لاصق سريع التصلب خصوصاً بوجود الماء » يستعمل في 
طرق تغطية لب السن » وفي جراحة الفم » وفي المختبر 
السني : 

زراقي 
متعلق بالزراق (5أومصطة0) : زُراق في البشرة ناشيء عن 
نقص الأكسجين في الدم . 

زراق كأومصطة قن 
تغيّر لون الجلد والأغشية الخاطية إلى اللون المزرق نتيجة 
لنقص كمية الأكسيجين في الدم . 


1)مصوت - 3220560© 


0 افى 0560طو7 - عتامصسونقىق 
تبدو عليه أعراض الازرقاق . 
دورة» حلقة عوقو 


دورة المضغ كستاعط رعانعني 

دورة كاملة لحركة الفك السفلي خلال حركة مضغ واحدة 5 
حركة بكرية «رزية » لامركزية للفك السفلى فى عملية 
المضغ . 


دورة ماضغة 1017 2عتاكقطط ر عاعنيق 


تصقلب وتمرملء قو 
عيب خلقي يتميز بوجود عين واحدة . 
اسطوانة 2( ماسورة تتعلطتلقى 


أي جسم صمت ء أو مُجوف ذو مقطع دائري وجانبين 
متوازيين . 
أسطوانى 
مشابه لشكل الأسطوانة . 
أسطواني 


لدعتتلستاي - عستا 


عتتمستالي - لمعسلستاي 


علبة أسطوانية عدوط لدع سلستاي 

بثر أسطو انية » ثقب الدبوس الأسطوا انى عامطصتم لدعسمستايى 

ورم أسطوا اني الخلايا - عناونق 20 - قدسوعلستاقن 
سرطانة كيسية غدانية ورمسلع ضرق 


ورم خبيث بالغدد اللعابية. 


تزورق الرا أس 'إلقطمءء0طصصي - هتتلقطمءءمطسصديى 

مزورق الرا أس 105 طامءء0طمتدي - عتلمطمععءمطسدى 
ذو جمجمة غائرة أو شبيهه بالقارب . 

التهاب الحلق الخانق . التهاب الحلق المهدد بالخنق ‏ عطاءصقصء 

(سابقة) كلب . كلبي -مملء 


ناب .سنالئناب ا00) عصتسى - غدملممى 
ذو أسنان ذات جذور طويلة وحجرة لب صغيرة توجد 


داخل تاج السن فقط . 


2001022 1 
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كيسة اشتمالية » كيس اندماجى دوأكساعصا , أويى 
أية كيسة تنشأ من بقايا ظهارية داخل النسيج الضام ؛ 
يحدث مثل هذا الكيس عند خطوط التحام العظم . 

الكيسة الجانبية حول السنية 
كيس يوجد بجانب السن » يمكن أن يكون التهابى المنشأ » 
أو تطوري المنشأ 2 
نسيج رخو مبطن للكيس » يتكون عادة من النسيج 


ددعم لوتعاد1 , اماق 


عله اطتاعحم عستسنا أو 


كيسة فكية سفلية تنقلناطتلسهمم , أوي 
كيسة فكية علوية ل ةااتتقمم , أوي 


كيسة فكية علوية أمامية - ترجيهللتتقدد م تعاصة سمتلعصر , )ون 
متوسطة - كيسة المجرى 
الأنفى الحنكى 


أو ]01 عستأاهلدم 250 


كيسة سنخية متوسطة تقامء؟21 سقتلعمم , أوي 
كيسة الفك السفلى المتوسط عنقلانا طن سقمط سهتلعمم , أوي 
كيسة فكية علود و سطة 17ة لتقم سمتلعطر , أوي 
كيسة حنكية متوسطة عستأقلهم سمتلعمم , أويى 


1- كيس شق ينشأ من النسيج الظهاري المنحبس على طول 
خط التحام الناتى الحنكي للفك العلوي . 
2د كسن ذو منشأ غير سنى منفذ للأشعة يشاهد عند الخط 


كيسة مخاطية احتباسية 0 مءء" كتامعتات2 ر أوق 


انظر قيلة مخاطية (عاءءمع0]0) . 
كيسة متعددة الفحوات . كيسة متعددة 
المساكن . كيسة متعددة البوّر 
كيس داخل العظم له أكثر من تجويف . وكل فجواته متصلة 


4 ركه + فق 
كيسة انفية سنخية 


:1د[ناء110)لتامط م أو 


:225021520133 و أوقء 
كيس شَفَي يتكون من نسيج رخو » ينشأمن النسيج 
الظهاري . والحتبس عند التقاء النتوء الكروي » والنتوء 
الأنفى الجانبي » ونتوء الفك العلوي . 

كيسة أنفية شفوية لحتطهامكهم , أونيوى 
كيس تطوري يتكون من النسيج الرخو للطية الأنفية 
الشفوية . 

كيسة المجرى الأنفى الحنكى 
كيس ينشأ من البقايا الظهارية للمجرى الأنفى الحنكى . 
يظهر في الصورة الشعاعية في منطقة ذرى جذور القواطع 
الثنايا العلوية .إما بيضاوي الشكل أو على شكل القلب . 


أعنال عطتاه1[دم 2250 , أوقى 


كيسة جلدانية تمدع , أونيو 
كيس خلقي يحتوي على عناصر تنشأ من الأدمة الظاهرة 
كدروات عرف رابوات اودخق كيه الد سيقي 
ويوجد في الجلد وقاع الفم » والجزء العلوي من الرقبة. 
كيسة تطورد بية » كيسة أو 2اوأكنا[عصذ - لدأسعدصمماء 0649 , أويى 
نمائية - كيسة اندماجية 
كيس ينشأ من نمو شاذ للأنسجة الحيطة . 


كيسة بشروية كتمستعلقاصي , أونىو 
كيسة بشرانية لأمصتعلتأم , أونىقى 


كيس مبطن بظهارة رصفية حرشفية ويحتوي على 
الكيراتين وتنقصه تركيبات بنى أخرى ظهارية المنشاأ . 
كيسةظهارية 
كيسة الزرع الظهاري 
الكيسة البزوغية » كيسة الإثغار 
كيس سني المنشأ يوجد حول تاج سن أثناء بزوغها » يظهر 
كورم مُزرق في منطقة البزوغ وهو شكل من أشكال 
الكيسات التاجية . 


لحتاعطاام , أوقى 
0 امصض! لمتلعطاتي , أوقى 


0 ور أو 


17امتناتكء ر أو 
كيس متكون بعد النزف داخل الأنسجة . 
كيسة شقية - كيسة اشتمالية . أو دهأعساعصذ - لوسدكة , أو 
كيسة اندمامحية 
كيس يتكون عند خط التحام الاستطالات الجنينية التي 
تكون الفكين . 


الل 13ت 7 لكف 


كيسة شقية تطورية اداع سدرماء 069 لمتتادكة؟ , أوايق 
كيسة 0 يبية أو كنا0لاء8 )ع1 - تتقلتاء 10111 , أويو 


حويصلية - كيسة سنية المنشأ 
كيس سني المنشأ داخل العظم ينشأمن النسيج الظهاري 
لبرعم السن أو الصفيحة السنية ويشتمل على كيس بدئي 
«أولى» » وكيسة تاجية . 

اقيسة لشو ب له؟أعصساع , أوق 
كيس صغير مُحدد غير مؤلم في اللثة »ينشأمن بقايا 
ظهارية . 

كيس الفك العلوي الكُروي 
كيس شَّفَي داخل العظم ذو منشأغير سني » ينشأ بين 
الرباعية والناب بالفك العلوي . كُمَّئري الشكل ومُنفذ 


2177اللتقدده1 ناماع , أو 


كيسة نزفية أكء عتعقط01تطعط - عتعقط11م0تطعقط , أويو 
كيسة القناة القاطعة - - لقصىق ع اأوعصا , اواو 


كيس المجرى الأنفي الحنكي 


اكت 01 عستأهلدمهكهم 
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كيسة تتكون باحتباس الإفراز العُّدّي » وهو مبطناً بالنسيج 
كيسة دهنية » كيسة شحمية 
كيسة تنتج عن انسداد مجرى الغدة الدهنية واحتباس 


015 ور أ05 


إفرازها . 
كيسة احتباسية حميدة لغدة دهنية تفرز الدهن . ويمكن أن 


كيسة مصلية 015 أو 
كيسة عظمية 551 عوط عامسو 2 عصمط بوتدداتاه؟ رأاونقى 


منعزلة - كيسة عظمية منفردة 
كيس يتكون في الهيكل العظمي » يوجد في الفكين على 
شكل فجوة فارغة أو فجوة مملوءة بسائل تحت الأسنان » 
ومبطئة بنسيج ليفي رقيق . 


كيسة عقيمة علتتاعاد , أوانق 
الكيسة تحت اللسانية - الكيسة ,قآتنتصة" - لقتاوصتاطد: , )ون 
الضفدعية . الكيسة التنبيهية 017 2لنتستاد راوويء 

كيسة درقية لسانية [د71081055) , أوق 


كيس يتكون في أو ينشأ من القناة الدرقية اللسانية . 
كيسة رضحية 
كيس ينشأ بسبب بعض الإصابات الرضحية . 
كيسة عظمية ذات حجرة واحدة 
كيسة ذات نجويف واحد . كيسة وحيدة 
التجويف . كيسة وحيدة المسكن 
كيس يحتوي على تجويف واحد » فجوة ذات تجويف واحد 
في العظم .انظر أيضاً كيسة حنكية متوسطة صدنلء31) 
أده عصتنة01م . 
ورم كيسي ليفي عُدي -201111:0213ع20 ح مددمندط ممع ل0ماوي 
ونم لقي غدي 
كي 
متعلق بالكيسة (380©) » أو شبيه بالكيسة (ععلنل5©) . 


121112211 و أو 


ع0 و أو 


202 21212121نا و أو 


"تقلناء0[تطنا م أو 


فانلوف 


ورم أر ومات الميناء الكيسى قحده كه 01 لعصحة عتاونق 
تليف كيسى كزوه11] عتاونق 
الو رم الرطب الك فسسمنيع وطعتاونق 


5 


إصابة متكيّسة 
ورم سني كيسسي 


دملوع! عتاوق 


0511623 


(سابقة) خلية » خلايا » خلوى -710 
كيمياء خلوية لإتامتسعطاءماق 


كيسة ورمية 125)1مم»< , أونقى 

كيسة غير سنية المنشأ عتدعع 2020010260 , أونق 

كيسة سنية المنشأ عتمعع000210 , أونقو 
أكياس تستمد نسيجها الظهاري من الجهاز التطوري للسن . 

كيسة سنية المنشأ ستوتده لدامعل ]0 أونىو 
كيس ينشأ من تكاثر نسيج الأدمة الظاهرة التي تكون أصل 
الأسنان . 

كيسة الاحتباس الفموي دامتعمعاء؟ لدتده , أوي 


ضماد الكيسة . دك الكيسة 


2 ث اث 3 0 9 9 1 37 23 1 04 
شريط شاش مشرب بمطهر أو معجون بارافورم أيودوفورم 
بزموت (ع0205]6 021210112 100010112 طا حك 81) أو ورئيش 


كاع32م أو 


وايتهيد (طقتصعة؟ 5*ل2عطعغتط/173) ؛يتم إدخاله بعد إجراء 
العدلة اللراجة ا تفجرة لقيو 
كيسة حنكية لمأاقلدم , أونقو 
الكيسة حول السنية » كيسة النسجلهته]12 - لقاصع20 نهم , أونق 
الداعمة - الكيسة الجانبية حول السنية 


غ5 210002421 


كيسة ماحول الذروة  -‏ أو ننهلنعنلة» - لمعتمدتمعم , أو 
كيان داري 

كيسة رباطية - كيسة أو “تهلدء201 - لهغده300همم , أوون 
00 

سدادة الكيسة كعتنام أوقىقى 


سدادة من مادة مثل الراتين الأكريليكى » تستعمل بعد 
لداعل المراحية لنطل فو لكب مقر عكة رمدي شي 
بالالتئام من القاع إلى الأعلى . 
كيسة بدئية » كي لدن0 :متهم , أونىوى 

مثل التحلل الكيسي للدجُريب السني قبل بداية تكون السن . 
ندال العنظم غيرشائع سي المنشاء متف للأشعة 
السينية يوجد في الفك السفلي والفك العلوي . يتشكل 
حينما تفشل السن في التطور » ويتكون من محفظة ليفية 
مبطنة بطبقة ظهارية حرشفية متقرنة . 


ة تنشسة 


كيسة جذرية تقلد20156" , أونو 
كيس يتكون حول جذر السن » وينشأمن ورم حبيبي في 
تلك المنطقة . 

كيسة متبقية لقتللوع" , أونيقى 
كيس جذري سني المنشأ يبقى أويتكون بعد خلع السن 
المسبب للألم . 

كيسة احتباسية - كيسة 121101 ح نامتأمعاء* , أويق 

مخاطية ( قيلة مخاطية ) 
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عقار سمي خلوي . عقار سام للخلايا 
عقار يستخدم لعلاج الأورام الخبيثة مثل نيتروجين مستارد 
(50مأكتاطا طعع 2]10) أو ميوستين(2/1015]106) وهو عقار قادر 
على تدمير الخلايا الخبيئة «السرطانية» بفاعلية أكثر من 
الخلايا الطبيعية. 

خطوط تشيرماك 
نسبةإلىج.ن.تشيرماك.1873-1828». 
1.1.0211 » خبير نمساوي بعلم وظائف الأعضاء . 
صفوف من المسافات بين الفجوات الكهفية تتبع حدود عاج 
السن . تشاهد في الشرائح النسيجية . 


710601 5 


5ل د 'علمحء2) 


جملة (نظام ) السيتوكر وم حطء )555 عمامنتحكء ماق 

علم الجينات الخلوية وعتاعمعع ماق 

السيتولوجيا 001057 
دراسة بنية ووظيفة الخلايا »السليمة أوالمريضة . 

السيتولوجيا التقشرية علتاقتاملي , وومامانق 
فحص الخلايا المتساقطة من سطح الجسم. 

هيولى الخلية ‏ الهيولى مدكواممانق 
هيولى شبيهة بالهلام » يحيط بنواة الخلية وتنحصر داخل 
جدار الخلية . 
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تعبير يستعمل للدلالة على عدد الأسنان الدائمة المصابة 
15 أو لملفقودة بسبب القلع أو الْْرمّمة بحشوات ؛ 
وهو مسب المدى التسوّس عتد كل من الأقراد وا مجموعات . 
تعبير عن حالة الأسنان يعتمد على عدد الأسنان المصابة 
بِالتَسوّس » وغيرالموجودة في الفم بسبب القلع أو التي 
تحتاج إلى قلع » والأسنان التي بها حشوات . وتقدر النسبة 
بجمع عدد الأسنان الدائمة التي تحتاج إلى حشو أو ترميم 
(0) وعسنتلاع + الأسنان الدائمة التي تحتاج إلى قلع 
(312) «مناعوئرظ + الأسنان المفقودة أي المقلوعة سابقاً 
(م81) والأسنان الدائمة المرمّمة 5] 2 ثم يقسم يقسم الجموع على 

عدد المرضى المفحوصين : 
"ا + م31 + 1خ + 1 
2117 - 

يه) مل[ 

[مختصر] الأسطح المتسوسة أو المفقودة 
أو المرممة 
تعبير يستعمل للدلالة على عدد أسطح الأسنان الدائمة 
مضع بالستر شع + أو التعيف ار المرمّمة وهي تعطي 
منسباً على مدى الإصابة بالتَّسوّس لكلا الأفراد أو 


121115 - 1262370 , 


5ه 11120 01 علاادكتدر 


المجموعات . 
[مختصر] وحشى طاحن لدكساءء0 - مأكتل - 120 
[مختصرالبى و حي لدمانامم)15ل < 12 
[مختصر] لسانى لَُبى وحشى ‏ لقناعسناوملنامه)كتق - باطط 
[مختصر] شفو يِ ص و حشى لوتطهاممانامه)ئتل < و[ط7 
النقطة الدمعية .2 الد مين ١‏ هعلق - ع0 

نقطة اتصال العظم الجبهي والعظم الدمعي وعظم الفك 

العلوي » واحد من زوجين من علامات قياس الجمجمة . 
(سابقة)إصبع أصابع -اتإاعول 
محلول دكين - هيب وكلوريت - سمتان[هد 'سمتكلوط 

الصو ديوم 1املطعم مقط ممستلمع 


نسبة إلى هنري ديكين »1952-1880 .» طكلة[ تجتمء11 » 
كيميائي إنجليزي في الولايات المتحدة » اكتشف طريقة 
للعالحة الجرويع ال هيبوكلوريت الصوديوم مننا نل ه5) 
(ع 1 هلطعممقط 

النقطة الدمعية . الدميعى 22800 - دم ولول 
انظر مُلتقى دمعى » نقطة دمعية (09615908) . 

حاجز . سد - ار مطاطي ستحل )65م - مسقل عتعططتم ح سحل 


- حاجز خلفي 


[مختصر]وحشى لقاوتل - اط 
[نختصر ]اشدق وحضس لمععناطم وتلل - قاط 
[مختصر] إطباقي شذفي لدكساءء0-مععناطم)كتل - 12180 
ون 7 


[مختصر] لُبى شدقى وحشى 1هملناممءعسطماوتك - مقاط 
[مختصر] عنُقى خضي ١‏ لمعتكء0)وزل - 00[ 
[مختصر] أسنان بها ع ات ٠‏ ,لعاع قطي , لع تودععل - 1ع 
أسنان مقلوعة . أسنان منخورة طاعء) 111160 
تعبير يستعمل للدلالة على عدد الأسنان المصابة بالتسوس » 
وعدد الأسنان المقلوعة » وعدد الأسنان التي بها حشوات 
من -- الأسنان الأولية «الأسنان اللبنية» ؛ وهي تُعطي 
شراً لحالات التّسوس لكل من الأفراد والمجموعات . 
0 لوصف حالة الأسنان الأولية الموجودة فى 
الغم ؛ حيثتصئف أعداد الأسنان التي بها حشوا 00 
والأسنان المنخورة المصابة بالتسوس التي يمكن ترميمها , 


وكللك الس بسني فنا 
[مختصر] منسب الأسنان الْمُرمّة » والمقلوعة » عع ص 21517 
والمنخورة 


فقن لعقتديمر خالات التسون للقرة أل العرييط 
للمجموعة » والنسبة أو المعدل الدليلي عبارة عن مجموع 
عدد الأسنان الدائمة المصابة بالتسوس . والمقلوعة » والتى 
بها حشوات . ١‏ 
[مختصر] لثوي وحشي 
[مختصر] قّاطعي وحشي 
[مختصر] لساني وحشي 
[مختصر] شفوي وحشي 


8171 2اع15)0 - 2[ 
لدك01560-12 -< 121 
15011251131 < آلا 

لحنطة5)01زل - د11 


[مختصر] قاطعى لسانى وحشى [هوكءهذ-متاعصناه)15ل-211 

[مختصر] فاطس شفو يِ و حل لدعتعصا -و1تطهاه)وتل - 121 

[مختصر] إطباقي لساني لقكساءءه-ماعصتاه كت - 1210 
وحشي 

مقف ] لبى لسانى وحشى 2 1هملنامهسعصتام)كتة - طاطم 

[مختصر] لبي شعو يِ و ا لومتناره1طه01)ئزل - طمآط 

امختصر | مسو َس 3 1 و 5اأدقتطة , 0603760 - كدسدل 
متغيب ٠‏ محشو 


تعبير يستعمل للدلالة على عدد الأسنان الأولية «الأسنان 
اللبنية» المصابة بالتسوس » والمقلوعة » والُرمّة بالحشوات . 
[مختصر. | متسو س ٠‏ 111606 , وستوعتصط , 062760 - 113117 
مفقود , مرمم 


- 229 - 


. طبيب فرنسي‎ ]  .. ٠ 
12351357 تاج ديفيس ماكلوك‎ 


تاج خزفي جاهز ذو وتاد منفصل يثبت في التاج الصناعي » 
وداخل جذر السن بإسمنت لاصق . 

المريض النهاري . مريض خارجي 
شخص يقضي الجحزء الكبير من اليوم في المستشفى 
للفحص . أو تحت الملاحظة أو العلاج أو لجميع هذه 
الأغراض ؛ دون الحاجة إلى المبيت ليلاً . 

(سابقة) 1- من . ققد تخرر من . ضياع > - 06 
زوال » تَرَّع . أنتقص 

2- عكس عملية ما . تأثير سأبي 

3- غؤّور 

خط دي سال - الخط الأنفي 
نسبة إلى أ .ف .دي سال . 1796 - 1837 » عللةى 13.06 


027-12 


عثا [لدكده ح- عسنا 5'ع5211 غ12 


طبيب فرنسي . 

يبطل فاعليته عا دكتاعوء0 
عملية وقف أو إبطال فاعلية الطبيقة التقويمية . 

إيطال الفاعلية » تعطيل مناه جتناعمع0 


ميت . بدون حياة » بدون إحساس نات 
مصطلح عامي غير فصيح يستخدم في لغة ال حياة اليومية 
لوصف سلك الفولاذ الصامد الذي يُسحَّن حتى يفقد توتره » 
ويصبح الخط البياني للجهد والضغط له مسطحاً . 

مفتاح الرجل المبت الكهربائي 
(في التصوير الإشعاعي) : مفتاح زمني يوصل التيار 
الكهربي فقط عند الضغط عليه » ويقطع عند تحريره بواسطة 
الشخص القائم بالتقاط الصور الإشعاعية . 

سن ميث »سن غير حى طغه00) لمعل 
مصطا عام يستخدم لوصف مين داكنة اللون أو معالية 
لبياً . وهومصطلح غير دقيق لأن السن تكون مثبتة في السنخ 
بواسطة الملاط الحي والرباط حول السني . مصطلح (2620) 
الذي يعني (غير حي) غير دقيق كذلك ويستخدم أحياناً 
لوصف سن معالجة لبياً أوذات لب غير حي . انظر سن 
(طامه1) . ْ 


طء1؟5 سمسلوعل0 


قنوات ميتة ماعوتم مدعل 
مساحات من القنوات العاجية تحت التسوسية » تكون 
الحطالات الخلية المولّدة للعاج بداخلها متموتة » وأطرافها 
اللبية مسدودة بواسطة مادة كلسية . تشاهد في مقطع 


منحوت تحت المجهر . تظهر القنوات مُظلمة بسبب احتوائها 


حاجز مصنوع من مادة مطاطية مرنة وسميكة . يركب فوق 
إطار » ويستعمل لعزل الأسنان ليحفظ ساحة العمل نظيفة 
وجافة . ويكون فاتح اللون أو غامق اللون » ويصنع إما 
بشكل قطع مربعة قياس 5 أو 6 بوصة أو بشكل لفائف ء 
ويتوفر بسماكات أوثخانات مختلفة .إما متوسطة »أو 
سميكة ء أو فائقة السماكة . انظر حاجز مطاطى :نءطاطنا:1) 
(صتهل » حاجز خلفى (متهل 2056) . ١‏ 

خا اك ١‏ 

تَلف . عَطب . تَخْرب .ضرر 

أدوية خطرة . عقاقير محفوفة بالمخاطر 
تخضع بعض العقاقير إلى قواعد استعمال مقننة » وتحدد 
أنواعها بقانون برلماني » وتحتاج هذه العقاقير إلى متطلبات 
خاصة عند كتابتها في الوصفة الطبية » وتكتب على وصفة 
خاصة مثل الأفيون » والكوكايين »إلخ . 

طبق مسطح 55 65م02 - طاكتل سعمرم 0 
اسم تجاري لوعاء زجاجي صغير قاتم » له عشر زوايا كوبي 
الشكل من طرفيه له انخفاض كبير بأحد طرفيه » وانخفاض 
صغير بالطرف الآخر . يستعمل لوضع كميات صغيرة من 
الأدوية والمواد الطبية لاستعمالها أثناء المعالجة والمداخلة 
السنية » تتوفر الأوعية الزجاجية بألوان مختلفة . 

قَدر زجاجي . قّدر بلاستيكي ؛ حنجور 
وعاء بلاستيكي أو وعاء زجاجي صغير توضع فيه العقاقبر 
أو السوائل التي تستعمل في طب الأسنان . 


معدن دارسيه 


:111111 ر مسقل 
022225 


01212510115 15 


مم سعمرم 02 


لداأعمر كناءع 04 
نسبةإلىج .د » دارسيه .» 1801-1727 » أععتث 1.0[ » 
طبيب وكيميائي فرنسي . 
خليطة مكونةمن القصدير والنحاس والبزموت» 
استخدمت فى السابق فى طب الأسنان » وبصفة خاصة فى 
و الا 7 ش 

غُرفة مظلمة 
غرفة غير منفذة للضوء . يتم فيها تحميض الأفلام الشعاعية . 

مرض دارلنج - داء النوسجحات 


0 


- عووء015 5' 1021:1128 


12010515 
نسبةإلى س .ت .دارلنج 1925-2 » عصتاعةهط.5.1 » 
طبيب أمريكي . 
عقبوا ف حلائى 2 تُلاعى 2 سلخى عناء ماعط - كسمع نهل 
ابعالو ناخ 2 اناك 2 حقائق ١‏ يلك 


زاوية دوبنتون - الزاوية القذالية » - عاعطة 5'دمغدء 131 


الزاوية القموية 


عاعطة لواأتماعءه 
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(سابقة) عشرة موعع0 

إزالة الكلس ء زوال الكالسيوم 
فقدان أوإزالة أملاح الكالسيوم من العظم أو الأنسجة 
المتكلسة مثل ميناء السن ليود إلى قيعت العظام أو 
الأسنان فتصبح الأسنان عرض سوس 


لم06 


منزوع الكالسيوم لعن لوعع0 
عاج منزوع الكالسيو م ستامعل لعتقككنلدععل0 


يزيل الكلس » ينزع الكالسيوم أو مركباته كعلدععل 
يزيل أملاح الكالسيوم من العظم أو النسيج المتكلس . 

1-نخر - 0623 لمأامعل - تجوعع06 
1- (في طب الأسنان) : مصطلح متروك للنخر أو النَسوس . 
2- تحثل المواد العضوية السنية » الذي يحدث غالباً بفعل 
كائنات دقيقة إماأن تكون هوائية تنشط بوجود 
الأآكسجين ؛أو كائنات لاهوائية تنشط في غياب 


الأكسجين . 
3- تحلّل كيميائي تدريجي للمواد العضوية حينما تتعرض 
لبوا الوق > 
4- (تلاشي) عملية تحلل أو تفكّك المواد المشعة . 
تسوس سنى 1 وعسق لوتصعل 
نخر دانى (دان) لمسستدمتيم , تجوععل 
(سابقة) بمعنى عشر ؛ واحد من عشرة(1-10) -ع06 


أسنان ساقطة - أسنان أولية - طاعء) كنامسلقععل 


طاعع) لتمستدم 
يتعلق بالأسنان الأولية أوالأسنان اللبنئية » وتشتمل على 
عشرين سناً » عشرة في كل فك : ثنيتين و رباعيتين ونابين 
ورحوين أو ليين ورحوين ثانيين . هذه الأسنان هي أسنان 
أولية تستبدل عادة بالأسنان الدائمة . ١‏ 
تسنين السواقط ( بزوغ الأسنان اللبنية) صمنامع0 عسمسلكء0 


أسنان لبنية (السواقط) طاعء) (“دمووءءع0ع1م) كنامتللعع0 

تطبيخ دمتاءمعءعء0 
إزالةاللون سم نعة10معءع0 
تفكك 5100 حدرمعع0 
تخفيف الضغط لم لووء :1م طرمعع 0 


تخفيف الضغط عن العصّب 26117 ر لاملووء1ممامعع0 
عملية جراحية تؤدي إلى تقليل الضغط عن جذع العصب » 
تجرى بواسطة توسيع الثقوب العظمية عادة . 

الجبيرة المخففة للضغط 
من أشكال الجبائر المعدلة لوضعية الفك السفلى » وتوفر 
محية انه للقونى البكلة الوق أن قيفي 


أستام؟ داماودعء:1مسصرمعع 0 


. يتميز هذا 


إزالة اللنصق 


على الهواء وعدم وجود استطالات للخلية المصورة للعاج 2 
ظل الليل المميت - نبات البلادونا السام ع0قطكاطوته :ز1لدءع0 


أصم أبكم اتات كوع0 
تحرير الطوق التقويمى . إزالة الطوق التقويمى عستلصوطء0 


(في علم تقويم الأسنان) : رفع أوإزالة الأطواق التقويمية 
المثبتة بالإسمنت » التي تستخدم لتأمين استقرار الطبائق 
التقويمية الثابتة حول الأسنان . 


يُضعف ءيوهن هات تمع 
ضعافةء. ضعف متها تاتطعل 


تأثير مرض سابق أو سوء تغذية» يؤدي إلى ضعف . 
ونقص في الوزن » وإحساس بتدهور في الصحة . 
كستلصوطعل0 
(في علم تقويم الأسنان) : إزالة المادة اللاصقة للوصلات 
التقويمية من على أسطح الأسنان . 
بتفر لطع 
إزالة الفضلات » والمواد الغريبة » والأنسجة الميتة من الجرح. 
إنضار 
1-إزالة النفايات العضوية أو غير العضوية من داخل قناة 
الجذر بواسطة وسائل آلية أوكيميائية. 
2-نزع أوإزالة الأنسجة الميتة غير الحية والمواد الغريبة من 
جرح. 
خطام 
1 - أية مواد غريبة ملتصقة على سطح السن . 
2-أية أجزاء تزال بواسطة عمل جراحي . 
3-(في طب الأسنان) :أي تجمع من شظايا » أو أجزاء غير 
مرغوب فيهاء مثل الطعام أو قطع من السن ٠‏ أو برادة 


شع رع 10 رطعل0 


5 اطع 


السن » أو التسوس . 
حطام ظهاري لمتاعطاتصي , عت«طعل 
قَضِلات الطعام 01 , كأتاطع0 
بقايا الطعام والجراثيم المتراكمة على الأسنان » والتي يمكن 
التخلص منها بالمضمضة . 
حطام عضوي عتصوع"ه , متاطعل 
فضلات تظل بعد تحلل الكائنات الدقيقة أو الأنسجة 
المتموتة » ويمكن أن توجد على سبيل المثال في قناة الجذر . 
مانع مُقاعات الهواء عستا طسطعق 


الصب بواسطة خفض التوتر السطحى » وإضافة مواد 
تتحكم في حرارة النماذج الشمعية . 
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الوريد المخي الأوسط الغائر 


صاء؟ لوخرطعترعء ع001آحم «مرععل0 


العقصّب الصدغى الغائر 2217 1ه"اممحة) ررععل 
عَصب محرا ك للعضلات الصدغية. 

تعميق كتمع رءع06 

عيب أعع 01 

عيب عظمى ‏ نقص عظمى تلضصلط , أمع1ع0 
انظر عرب عظمية (ماءءع]ءع0 ا 0) : 

إزالة الرجفان دنه 1 لطقعل0 


استخدام صدمة كهربائية مقننة لتنبيه وإعادة النَظم الطبيعي 
للقلب في حالات توقف القلب الناتم عن الرجفان 
البطبني » 
عوز- نقيصة 
داء عوزي 
المرض الناتم عن نقص بعض ال مواد من الغذاء . مثل البثع 
«الإسقربوط» بمايصاحبه من نزف لثوي » وقلقلة الأسنان 
نتيجة لنقص فيتامين © . 1 
يوضح يحدد 
تحديدءتعريف 
1- دقة تحديد تفاصيل أي شيء . 
2-(في التصوير الإشعاعي) :درجة الوضوح أو التحقق 


اعقعل - وعدمع قعل 


عك5دع015 0611627 


عمستقاعل0 


حدما تسقعل 


من تفاصيل الصورة الشعاعية . 
3-( في استعمال المجهر) : وضوح الغرض المراد فحصه . 
نهائى علتاتسقعل0 
جيا تمق يضي نهائي دوع )دهم عكتاتسمقعل0 
جهاز تعويضي للاستعمال لفترة تمتدة من الزمن . 
يعطف ع 011 
يغير اتجاه أو مجرى شيء ما . 
انعطاف 1 دمتاءء1/1ع0 
تغير فى الاتجاه إلى جانب واحد ؛ تغير المجرى أو الاتجاه . 
9 ع كناءع ع0 


انحراف الفك السفلى عستدعمه تملس طتلصسقص ده سمقععلمء0 
عند الفتح 1 
انزياح لامركزي للفك السفلي بعيداً عن المسار الفكي 
المركزي الأوسط عند فتح الفك السفلي دون الرجوع لوضعه 
بالخط الأوسط حينما يفتح كاملا . 
تماس منحرف 
تماس إطباقي منحرف 
يكالة اوضر نت قري لقف اليدة انو غرة مدان الاق لطبي 
بفعل التماس المبكر للأسنان . انظر أيضا تخالف إطباقي 


(207تتهط015 [دكتااعء0) . 


أعقاصسى علتاعع ع0 


أعقادق لوكساءء0 عكتاعع ع0 


النموذج من الجبائر بوجود ثخانة أكريليكية زائدة على 
السطح الإطباقي للجبيرة في الجانب الموافق للمفصل الذي 
يراد تخفيف الضغط عنه . تُستطب الجبيرة ا مخففة للضغط 
في حالات الانزياح القرصي غير الردود المزمن لتخفيف 
الأعراض المؤلمة » ومنع أي احتكاك مباشر بين السطوح 
العظمية للمفصل الفكي الصدغي . قد تستخدم هذه الجبيرة 


بشكل أولي عند وجود انزياح أمامي حاد للقرص المفصلي 
بهدف مساعدة القرص على استرجاع وضعيته الصحيحة 
قبل تطبيق الجبيرة المعدلة أماميا لوضعية الفك السفلى خاصة 
عند المرضى الشباب . 1 

مزيل للاحتقان ؟ناأوع8 2مع06 - أسومادععدمعع0 
1-يؤدي إلى » أو يساعد على » خفض التورم أو 
الاحتقان . 
2- أية مادة تستعمل لهذا الغرض . 

إزالة التلوث سمتامستسواصمعع0 

1-نقص عكوع ع6 

2- ينقص 

نقص البعد دمأكسع ستل لمعتاء؟ لمكسساءءه , ععدععععل0 

العمودي الإطباقي 

نقص البعد , دم أكدع ستل لدعناتء؟ ادع" , عموعمععل 

العمو دي في وضع الراحة 

نقص البعد العمودي صمتكصع تصتل لمعتاءت؟ , عمدء عل 

إنقاص . متناقص كستعدء م06 

استلقاء تععلن كدطتطسععل 

آفة متقرحة بالجلد بسبب الضغط الناتم عن عدم حركة المرضى 
طر يحي الفراش . 

إزالة الحدبة .إزالة الحدبات ممتاهمكسءعل0 
إزالة حدبة السن أو حدبات السن . 

يتصالب عا لدكناءعع0 
تستخدم للتعبير عن تقاطع الأعصاب والألياف العضلية . 

تقاطع 2 تصالّب - «متاأددكباءع0 - مأودكتءء0 


كوت - 10اودكتاء16 > 100 ددكتاءع0 


تقاطع على هيئة حرف « لأجزاء متناظرة : 


تساقط الأسنان دمن تامع لع 
تساقط الأسنان بسبب ضمور الأسناخ وبشكل خاص في 

عميق .غائر معء0 
أخفض من السطح ؛ عكس سطحي ء أو ظاهر. 

عضة عميقة عغلط ورععل 
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تغيّرات تنكسية 
أمراض تنكسية 
استحالة تدريجية بدون سبب محدد » تحدث بشكل خاص 
مرض مفصلي تنكسي 
انظر فصال عظمى (كتاتتطاتهمء]05) . 
58 ب 
تعرية الإرتفاق الذقني للفك جراحياً : عملية جراحية تقلب 


كبيرة من العظم . 


بلعي 
متعلق بالابتلاع (مهاتأستاعء12) . 
بلغي 
متعلق بالبلع أو الازدراد ( همةتاساعء0) . 
تدرّك 
اختزال مركّب كيميائي عضوي إلى مركّب آخر يحتوي على 
عدد أصغر من ذرات الكربون . 
إزالة الدهن 
مزيل للدهن 
مادة كيميائية تستعمل لإزالة المواد العضوية عن أسطح 
المعادن والغرسات السنية . 


دعم طق 21176 1ع رمعع06 


15355 ©2117 7ع معع06 


215625 اأطامع ©2117 7ع رمعع06 


600601011 


1115 1110-5 تاعع0 


160177 تلع - 56لا تأساوعل 


17 1تاعع0 - 017 1أساعءع0 


لم167 


0651225 


01651253 


درجة . مدى . درجة علمية ععدعء0 
تذوق متو كمع 
تفوّر ععدءءعتطعل 


1- شرخ في حافة قناة أو فجوة عظمية ؛ فتحة أوثغرة أو 
شق ؟ شق مفتوح لحرح جراحي . 
2-(فى طب الأسنان) :عيب عمودي في الحافة السنخية ؛ 
شق عمودي ضيق في الصفيحة السنخية للعظم فوق الجذر 
تمتد من القمة السنخية جذرياً ؛ تحدث عادة على الجهة 
الوجهية للنتوء السنخي . ويمكن للشق أن يمتد أو يتسع . 
تفوّر غرسى أسماصحصا ر, ععمعءكتطعل 
شق في النسيج الظهاري المغطى للغرسة السنية تاركاً منطقة 
منها مكشوفة في التجويف الفموي . 
تفزر فكي سفلي 
انكشاف العصب السنخي السفلي نات عن الارتشاف 
الشديد للفك السفلي إلى درجة أن سطح القناة السنخية في 
الفك السفلي لم تعد تغطى بالعظم . تاركة فقط النسيج 
الرخو يفصل محتويات القناة عن التجويف الفموي . 


22212011111121 ر ععمععع7تطعل0 


إطباق منحرف ممتكتاءءه عكتاعع ع0 

مانع للضباب عع 0610 

مانع ضباب لمر 3 11101ج1 تتعوع 010 

تشويه . تغيير الشكل 0ه ممرم]ع0 
إحداث تغير في التكوين أو الشكل لغرض ما . 

تشوه ١‏ ( 03 كاك 


سوء تكون عضوء أو جزء . 
تشوهه خَلة 


لماتسعع 2م , «اتمصدممقءع0 


تشوهلثوى لد ؟تعصاع , جاتمسرمقعل0 

تشوه 0 1012211 ر باتمتدماعل 

50000 النخر والقلع والأسطح عع لص 21515 
ا مرتمة بحشوة 


يماثل منسب النخر والقلع والحشو (<«06م1 01817) ولكنه 

يدرس عدد الأسطح التي بها حشوات وليس عدد الأسنان 

الدائمة التى بها حشوات » مضافاً إلى عدد الأسنان الدائمة 

المتدخرة وعدد الأسنان الدائمة المقلوعة . 
إزالة الغاز 

تبخر الغازمن السطح » كمافي تحرر غاز الأمونيا من رقائق 

الذهب بما يجعلهالصوقة مع بعضها.انظرتلدين 


(عستلهعصصظ) . 
و 


وحدوث تغيرات كيميائية داخل النسيج 1 
تنكس ضمو ري عنطم2:0 , مد عمععء0 
المتحلل . 
تنكس مولّد للكلس - تكلس 
اللب المنتشر 


0016-5 


0 عمءع16 


5ه , 2100 1عمء0165 


- 21111 , مهد عدععء06 
ممنادء علق ملنام عمس تل 
15 ,و 016561221211012 
0 , 10د عمععء06 
1217 , 10د ع دععء06 
10 , 2100 “ع مععء06 
عمتلفن9ط , 160)د ع دععء0 
01021م] , سماد “عمععء0 
11010 , 2101 “7ع دعع06 
علقطع؟ , 2100 عمععء06 
7937 ر 2117 7عرمعع06 
كتاتطاعة ع كلاه عمععء0 


انظر فصال عظمى (كتاتتطاتهمء]05) . 
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سن حادة » سن قاطعة 
سن قاطعة .سن مقابلة 
سن الزاوية »ناب 

سن ثنائية الحدبة سن 
ضاحكة 1 
سن كلّبية »ناب 

س3 نخرةءسن متسوسة 00)5] كتاملتتدء - كتاكناملتتقء كطعل 
سن عمو ديق ضرس طاحن- رحى " - وترة[اعدساف عصعل 
0 :1220121 


121501 > 15اناع2 كداعل0 
121501 > كناواء209 كداعل0 
عمتصةه - كتتدلتاعصة كصعل 


211220121 2 كتطهل أمكتتاعلاط مصعل 


3212© - كتالتتطقه مدعل 


سن ساقطة ‏ سن غير 00]5) 5نا0نالق06 - كتاسجاععل عصعل 
دائمة » سن مؤقتة 
بروز بتي داخل التاج كاسعو مدعل 
1-حالة يمتد فيها القرن اللي داخل قلب من العاج باتجاه 
السطح الإطباقي للضاحك الأول أو الضاحك الثاني ؛ 
تكثر في الأفراد ذوي المنشأ الشرقي . 

2- بروز شاذ لنسيج السن ناتم عن انطواء النسيج الظهاري 
المينائى الداخلي داخخل النسيج الشبكي النجمي مع بروز 
تركيب نسيجي مكون من الميناء » والعاج » ونسيج لبي . 

سن منجر فة .سن بارزة كتاساععت مدعل 
عق اانا لترى الي 


ضر 


سن قاطعة 1501ع1 - كنااتأواعصا مومعل 
سن منغملة- سن فى ]0682 صذ مصعل - كتأمستم كص مصعل 
2 1 


شكل من الشذوذ السني حيث توجد ثنية عميقة أو انغماد 

عبن عان اللبطلع اللنداني أو السطلم لتك سان 

القاطعة الأمامبة مبطن كتلياً او جزتيابالمناء » تظور إكلبيكي) 

كنقرة لسانية وتظهر على الصورة الشعاعية كسن داخل 

سن » ولذلك يطلق عليها(سن داخل سن مذ 108 

م6 1) » وقد يحدث الانغماد السنى فى أي سن من القوس 

السني #ولكنها تكوة أكثرتحدوثا في القواطع الجائبية 

العلوية . 

0 كتنامتتلعع0 ح كداعاعد1 ممعل 

2 دائمة 761112116126 > كع 2ه سرعم كصعل 

سن من الأسنان الطبيعية الثانية . 

سن ضاحكةء س3 ناجذة 

سن أولى - سن قاطعة 

سن العقل - الرحى الثالث - 
ضرس العقل 


:0131تاعام - كتتد[امصء"ام مصعل 
121501 > 5أا مانام كصعل 
- ع162013م52 كدمعل0 


ا00) ددهل15؟ - عتمامده لنتتط) 


شرخ جذري . تفزز جذري 001" , ععمعءكتطع0 
حال ةعرمنية كوة فيه السام لساري در اين 
تكد ربا على التعغريت لتر بطرلا دلني دز 
الطرف الذروي . 

تجفاف . فقدالماء ماعل جطاءعل 
1-فقدء أو نقص الماء من أنسجة الجسم أو أي نسيج آخر . 
2-حالة النسيج الناتجة عن فقد أو نزع الماء . 

متأخرءآجل 

آلية التأخير للتصلّب 

الذاتي » آلية تأخير التصلّب الذاتي 


6020 


لاكتطقداء22 25تااء21160-5 0ع:127ع0 


تمدد متأخر ممتكطومريت 06123360 

تصلب متأخر 5 061270 

مؤذ.متلف . مخرب »ضار كناملرعاء1ء0 

تأفيس: ضار أعع لك كدامتعاع1ء0 

أفرع ذروية متفرعة بشكل مثلثي (دلتا) .» أفرع (لدعتمة) وناع0 
ذروية مثلثية 


الأفرع الذروية لقناة الجذر الرئيسية ‏ توجد عادة عند الْلتقى 
الملاطي العاجي لقمة الجذر . 
(ننايكة) نمت 
زوال التمعدن 
خفض أوإزالة محتوى أنسجة الجسم من المعادن . 
مط ادع 1 تتسرع ل 
1-ملطف » مهديء ومسكن » ومخفف لتهيج الأسطح 
الملتهبة » وخصوصاً الغشاء الخاطى . 
2-آيةمادة سُلطنّة وفهدقة للتمبع خم الأغشية المخاطية » 
مثل صمغ الكثيراء (صمغ الأسطراجالس) «:ن©) 


(طامدعدعدى أو اللبن 31110 . 


-تمسرعل0 


ستسرع ل 


استطالة بروتوبلازمية (جبلية) شبيهة بالشجرة -ذلية عصبية 


(عصبون) ؛ تنتقل بواسطته أو عن طريقه النبضات العصبية 
باتجاه جيم إخلية 


هتلمع - ع )لمعل 


متفرع »متشجر 2 متغصن 2 غْصو ني عنا لمعل 
إزالة التعصيب مناه عمع ل 


كي ار عر ان فول يدري السك ]اتات 
- استئصال جزئي أو كلي لعَصّبٍ حسي لتقليل أو إزالة 
ا ان 1 

سن (لاتينية). رج 2060001) كمع 
تستعمل في المصطلحات التشريحية . 
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عمر سنى ع285 لدادمع0 
نح سني "تقامء؟21 لوتصعل 

نتوء سندخي سني 2155 :2190191 لدأادعل0 
أسناخ س سنية تامع؟1ة لدتمعل 


أملغم سني »ملغم ستوع تقس لمتدعل 


خليطة تحنوي على الفضة والقصدير تخلط مع الزئبق 
تستخدم في حشو الأسنان . 


تشر ريح سني 077 لنادعل0 
محقّنةالمتخدر ادي عقصلره عتاأعطاوعصة لماعل 
شَذوذ د سني لقتتمصة لمتصعل 
الأنثروبوا لو جيا السنية 01087ممنتطكسة لمتمعل 
قوس سنية طععنة لمأامعل 


الترتيّب المنحني الذي تشكله الأسنان في الفكين . البنية 

الركبة من الأستاق الطبيعية وانشيد أو الازتفاء لبقي بعد 

فقد بعض أو كلّ الأسنان الطبيعية. 
شكل القوس السنية " 


ندم طاععرج لوأامصعل 


فن سنى تنه لماصعل 
علمو فن الأسنان 320-512 أنه لوتصعل 
شريان سنى 9 إعاسية لمتصعل 


مصطلح بر يطاني للشريان السنخي (تإتعاتة تقامء817) . 
انظر مدخل سنخي » (كتتقامع كلة) . 
التهاب ستمحاق اسح 
لمبصل سي 
علاقة تمّاس بين الأسنان العلوية والأسنان السفلية حينما 
0000 
مساعد سنى . مساعد طبيب الأسنان 
لجان ابن 
0 
انظر طبيب معالج سني إكأمهرعطا لمخصء) . 
التويجة الجرثومية السدية 


5ك طاعة لوأامعل0 


ع لوأامعل 


أسواكزدكة لوامعل0 
اه لوامعل 


طبيب أؤذرةع0) لمامعل - ترسسمتلتكتة لمتصعل 


نجام لحلتزءاعدط لمأادعل 


فيزياء حيوية سنية - - كعتوتوطممالط لمتمعل 
ميكانيكية بيوا لو جية سنية وعتسقطءع صصماط لمتمعل 


العلاقة بين التصرفات الحيوية للبنى الفموية والتأثيرات 

الفيزيائية الحجوات لصم 
قلح سني 

رواسب متكلسة تتكون على أسطح الأسنان . 


كتالسعلةء لمأادعل 


تفصق لدأادصعل0 
قناة تشكل ممراً للأوعية الدموية والأعصاب التي تغذي 
وتعصب الأسنان » في الفك العلوي أو الفك السفلي . 


سن العقل - الرحى الثالثة «نقامص لضتط) - ستتستامعةة مصعل 
سن قاطعة 
سن في سن سن داخل 
ينين - منل متغمدة 
حالة يوجد فيها تركيب شبية بالسن داخل حجرة اللب. 
كوه تطورى يمع عن انتماد عفر لياه وترسسب اليناء 
داخل جسم السن . 
مصطلح يعني « سن داخل سن ») 8 صنطاة؟ طاهه1) 
(طامه ؟ ؛أحيانا تستعمل مصطلح 1 منغمد 10605) 


121501 - تأعتدده) مدعل 


2115 كع - عأدعل صا مصعل 


(121351280115 . 
كثيف عكمعل0 
مفرطالكثافة اع كمع 
يكثف كتمع 
مقياسالكثافة "أعاع ددم) أممعل - رماع ستممعل 
مقياس الكثافة "تفاع مستسمعل - عرع أ عصره) زممعل 


أداة لقياس درجة السواد في الفلم الشعاعي . بالاعتماد 
على قياس الضوء النافذ من خلاله . 

الكثافة , الثقل النوعى 

1 كتلة وحدة حجم المادة . 

2- (في علم الأشعة) : مقارنة صورة نسيج بآخر » حينما 
يتعرضان للأشعة . صور ر الأنسجة التي تظهر فاتحة (أقل 
كثافة) في الفلم الشعاعي تدّل على أن النسيج أكثر كثافة 
بالنسبة للأشعة عن النسيج الآخر . 

كثافة الفلم الشعاعي 

درجة السواد فى الصورة الشعاعية . 

كثافة الغرض ٠»‏ كثافة شىء ما أعء زطه , «واتأمصعل 
الككافة النسبية لكرقن موي خاذلة الاشعة فتظهراصررته 
على الفلم الشعاعي ظليلة للأشعة ( لاتنفذ منه الأشعة) »أو 
شعة (تنفذ منه الأشعة) . 


17كمع 0 


لظ , بواتمصعل 


م يفة للأث 


(سابقة)1- سن ؛ سني 2 -2160ع0 و عتأصعل , عفأصعل , «أصعل 


أسئان 
دغرو ايبن ايلاخ 
- ألم السن 
2- كُلابة , فت . ملقط لقلع السن 
سني لداصعل0 
متعلق بالسن أو الأسنان أو بطبيب الأسنان . 


كع نا تلقمسمصطة لوأامعل0 


6020112 


شذوذات سنية 
سحج سني 
ختراج سبي 
خراج ينشأ من سن مؤوفة . 


0 امع 


2252255 لدامع0 
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1- شذوذ أو خلل وظيفي للبنى السنية . 

2- الاضطراب الجزئي أو الضعف الوظيفي للعض و السي ٠‏ 
ثقافة سنية » تعليم سني دصمتأمعسلء لامعل 
رافعة سنية 01أواعككء لمأاصعل 
محرّك سنى عصتعص لوامعل 
آلة تدار بالقدم لتدوير الأدوات الدوارة الخاصة بقطع 
وتحضير الأسنان أو تلميعها » بواسطة القبضةالتي ثدار عن 
طزيق «البكرة أو السلك لتاقل للح 5 أرمافيزة .+ 
جهاز كهربي دوار يستعمل لتدوير الأدوات الخاصة بقطع 
وتحضير الأسنان أو تلميعها . وتمسك الأدوات بواسطة 
حامل المثاقيبَ على حين يُولّد القوة اللازمة مُحرَّك كهربائي 


فى العادة . 
السادسة السنية عسترعءعسصتعص لمامعل 
1 تطبيق القواعد الفيزيائية والميكانيكية والرياضية في طب 
الأسنان . ١‏ 


2- تطبيق القواعد الهندسية فى طب الأسنان . 
ظهارة سنية - ظهارة مينائية 


- مسساتاء طاتص لواصعل 


سناع طاتمء اعسحد 


ظهارة سنية ضامرة نالع" , ممستاع طغتمء لمتصعل 
كل تق داملومتك لوأامعل 
هلام التخرب ل السني اعع عستطعاء لدتصعل 
الآداب المهنية السنية وعتطاء لمتصعل 
مجر فةسنية 2101 كمع لمأسعل 


ماع وتات لوأامعل0 


مر دمت 11 لمتصعل 
نافنو ر ل السطكة) لمتمعل 
بوتقة سندعة 1251 لوأدمعل 
خيط 0 و05 لمأادعل 


مادة صناعية أو خيط أو شريط من الحرير » مُغطى بالشمع 
أو بدون شمع بمرر بين الأسنان لإزالة اللويحة الجرثومية » أو 
فضلات الطعام » وذلك بغرض الوقاية من أمراض اللثة 


والأسنان . 

خيط سني حريري كللذ 1055؟ لمأاصعل 
خيط أو شريط لين مُشمّع من الحرير يُستخدم للتنظيف ما بين 
الأسنان . 

ريس عاعتلاه؟ لمتمعق 


طبقة من نسيج ليفي خَلوي تحيط بسن في طور النمو قبل 
بزوغها بالفم . 
كُلابة سنية » جفت سنى . ملقط سنى 


أداة لخلع الأسنان . 


ورعء101 1د1امع0 


خر حي 0 دن انمي عرق لوأامعل 
آفة موضعية تؤدي إلى تفتت ميناء وعاج وملاط الأسنان ١‏ 
انظر تسوس » نخر (082165) . 

سجل الأسنان » خريطة الأسنان . جدول 
بياني للأسنان 
رسم يمثل أسطح الأسنان العلوية والسفلية » تسجل عليه 
تفاصيل الفجوات والحشوات والأسنان الناقصة وخلافه من 
المعلومات المتعلقة بحالة الفم  .‏ 7 

نكال ميتي + مود بتي + فالياسني 
قالبَ موجب طبق الأصل لجزء أو أجزاء من جوف الفم . 


كستاكق لوأاصعل 


عاأتدقء لوامعل0 


أكةكء لدادعل0 


صبيبة سنية » قولبة سنية 


ذهب صب سنى 5010 عستائقه لدأامعل 


حفرة سنية 'جأاتكق لمأامعل 
إسمنث سنى أمعصمع لوتمعل 


د 0 2 0 0 ف مذي معتصسومعء لمأامعل 
يا سنية 


ادع نامع لوادعل 
عتتفقطك لوتاصعل 
افك لوتصعل 
اعكتك لوتاصعل 
عتستك لوتصعل 


طعاسك لوامعل 


جوع مكدق وستخدم مع القوس الوجهية وغيرها من أجهزة 
عر ف سنى أدعنك» لقادعل0 


عر ف كوليكر السنى(ادعته لامعل 00111125 . 
ازدحام الأسنان » اتتحشار سني 
الفراغ العظمي الذي يحتوي على السن الناشئة , 

- 5 


عاعهك لوأامعل 


5 [وأادعل0 


أمك لوتاصعل 


فُشيرة سنية »جليدة منية 
لد الظهارة المينائية المختزلة المنضمرة أعتتهمء لءءسلع]) 
(حطنا لاع طاامء . 
2- الغشاوة المختزلة . 
كيس سني 2 اكيندة سنية 


7 يصيب يصيب السنٌ 34 أو الأنسجة الداعمة لها . 


أوق لوأاصعل 


لقنا + تشخيصي ستي أدع) عناومسصعدحتل لدنامعل 
أمر اض سنية و5ع5وه15 لدأامعل0 
مشقب فق للتسل لوأامصعل 


الاختلالٌ الوظيفي السني 


511 لوأادعل 
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زَرع سني ٠طعم‏ سني » خرسة سنية أسقاصص!ا لمتصعل 


ماد صناعية توضع داخل عظم الفك تُستخدم كدعامة 
لتاج »أو بدلة سنية ثابتة أو وداه ييه ازوعة 5 
علم زراعة الأسنآن 'تع10مأسقاصصذ لماصعل 
طبعة سنية سملووء تمصا لماعل 


منسب 5 »مؤّشر سني 1201 لوأامعل 


طولَ السن “< 100 


هو 
طول قاعدة الجمجمة 
ر ضح نستي اتتنالسا لوتصعل 
أداة بسحة أناع سسضتاكصة لمأتمسعل 
طب الأسنان الشرعى . قانون طب 1062 مكنال لمتصعل 
الأسنان” 1 


انظر م القضاء (عع11065م01215ا0) . 
عتيدة (عدّة) سنية » مجموعة الأدوات ال كا لدتمعل 
مختبر سني » مكبر سني » مختبر دمو سوطو1 لواصعل 
التعويضَ السني 1 
#تفيحة سكية + كريخ فظحية مدة 
حَيّد غليظ من النسيج الظهاري على طول حافة اللثة في 
الجنين تتكون منه أعضاء الميناء . 
محرك المختبر السنى 
البطول انب 1 
ساف ب اطع الإقني لاحك الأول إلى السطلجع 
الوحشي للرحى الثالثة في الفك العلوي 
الضوء السني , الإنارة السنية 


وستصة] لوأامعل0 


عطادا لوأاصعل 


طاعدع! لدتصعل 


خطعنا لدتدعل 


لمف سنى طمصحجا لمامعل 
سو 1 ضع سني هش زدمم لقم لمأامعل 
نمارسات سنية خاطئة ععناعة نزم لقح لمتسعل 
سو ء العلاقة السنية متطعصهن)هاء لمحم لدتمعل 
مواد سنية 1 كلمع اقم لمأامعل 


علم مو اد طب الأسنان ععصعكه لمت اهمد لمامعل 

آلبة سنية »ميكانيكبة سنية 

خط الوسط السنى 

يا كبو 
مرآة صغيرة مستديرة للاستعمال في الفم » قد تكون مستوية 
أو مجلنة أو مقعزة . 

دداليي» خودع بي 

تدخ رصني نموت سني 
نخر الأسنان أو تسوس الأسنان . 


115 0621311 
عستللتدم لوأامصعل 


:01 “تتح لوأامعل 


[ع1200 لوأامصعل0 


6»1515 [51أامع0 


معادلة سنية » صيغة سنية فلتاصره؟ لداعل 
صيغة أو معادلة تبينَ عدد وترتيب الأسنان بواسطة حروف 
أو أشكال » ويرمز في هذه المعادلة للقاطع بالحرف1 
والنات ارت 6 والعاسلة. اتات فت 11 بو الر حل اط فت 
4 والمعادلة السنية للتسنين الدائم في البشر هي .1/1 ,2/21 
04 ,2/28 . انظر خارطة أو مُخطط بيانى (8ستاتقط©) . 

جلقالايية ١‏ 
تيار في آلفم يحدث بتلامس حشوتين من معدنين مختلفين 
بوجود اللعاب » مما يسبب ألماً .كهربة محدثة بالتفاعل 
الكيميائي . 

البرعم النسي 

طب أسئان الشيخوخة 
علاج الملشاكل السنية عند المتقدمين في العمر بشكل 
خاص . 

ورم حُبيبي سني 
سن ذات اعتلالات لبية » يتميز بوجود خلايا التهابية مزمنة 
مثل الخلايا البالعة » والخلايا المصورة والخلايا اللمفية » 
وأحياناً عناقيد من خلايا عملاقة متعددة النوى » يحتوي 
أيضاً شعيرات دموية ؛ وخلايا أرومات الليف وألياف 


لك لطة للع لدادمءعل0 


عع لوأادعل 


اولعج لدادعل 


2 ناونع لدادعل0 


كولاجينية 

تلم سني 2007 [وأدعل 
نزف سنى غ28 مع قط لمتصعل 

وسديةا "اع ستمسفط لمتصعل 
قبضة سلبة ععءتأملصقط لمتصعل 
الصحةالسنية طالدعط لمتمعل 
الثقافة الصحية افيا » تعليم مدع سلء طالدعط لمتصعل 

صحة الأسنان 

السيرة السنية » التارد بخ السني للمريض إتامأكتط لوأامعل 
الصحة السنية عمعتعوط لمأامعل 


مساعد صحي سي » مساعد طبيب الأسنان اكتصءتع لوط لدغصعل 
شخص مؤهل ومُتدرب للقيام ببعض أوجه المعالجات 
الوقائية فى طب الأسنان » بمافى ذلك إجراءات إزالة 
ارالك ري ل القلّح المترسب على الأسنان 2 
تطبيق سادات الشقوق المينائية والفلوريد الموضعي » وإعطاء 
التعليمات الخاصة بالصحة الفموية . ف اذ يوصف 
العلاج من قبل جراح الأسنان ويستخدم تحت إشرافه . 

فرط الحساسية السنية 


نقص التد لتصبج السي 


1717 كعك تتعملوط لوادعل 
12 مط لدامعل0 
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الفك العلوي هي فروع للعصب الفكي العلوي » وضفيرة 
الفك السفلي هي تفرعات للعصب السني السفلي . 





ضفيرة سنية سفلية 0ت كص ركتاعام لدتصعل 
ضفيرة سنية علوية 5101101 وكتتاعآم لمأسعل 
مدك ار 3ع11155م لدادمع0 
أداة لشو الأسنان . 

ت بولى 1 أسعصصع عغه ا جدمطعدء :زاوم لمامعل 
كارب وكسيلات السني 


تمارس طب الأسنان 
عملية سنية . مداخلة سنية 
مهنة طب الأسنان » حرقة طب 
الأسنان 
مبعنّد سني »فاتح الفم 

أداة تسّتعمل داخل الفم لجعل الفم في وضع مفتوح ٠‏ مثل 


مبعدهويت (0]00 116115) » ومبعد ماكسون 


1220م لمأامصعل 
ع-1نهمع21:0 لمأاسعل0 


ع [دامع0 


متام لدتصعل 


(م1]0م 5502:5ع1101) » ومبعد برينتون (م0]م 5*«ماصت8) » 
مبعد لاين (م20م 386”5.آ) المبعد المركزي (م0]م عنتاصدع02) . 

الوقاية السنية مده تتطمه:ام لمأامعل 
العناية الوقائية من أمراض الأسنان واللشة ؛ عملية نزع 
اللويحة السنية » والطهاوة المكتّسبة وتصبغات الأسنان 
باستخدام معجون التلميع والفرشاة الدوارة أو قمع الصّقل 
اللدن . 

تعويض سنى » استعاضة سنية صناعية 
اسعاب ملفافنة ين أو افق | الاكديية المناسية أل 
كليهما بعمل جهاز سئي سواء كان جهازاً جزئياً أو كاملاً أو 
تاجاًأو جسراً أوساداً لفلح الحنك . تصنع بواسطة فني 
الأسنان باستعمال الراتين الأكريليكي أو مركب من خليطة 
معدّنية والراتين الأكريليكي . إجراءات مخبرية للتعويض 
الميتي.* خبطوات تضنيع المهازالستي التعويغتي #التى لا 
تستوجب وجود المريض لإتمام تصنيعه . 

علم صناعة الأسنان 2 علم تعويض 


كلدع )05م لدادمعل0 


دااع طادمنام لوأاصعل 


الأسنان 
أخصائي بالتعويض السييد 0 - أكتاعط)ده:ام لمأادمعل 
مختص بتعويض الأسنآن 0010 
الصحة العامة السنية طالدعط عناطسام لمتمعل 


فرع من طب الأسنان :يهتم بالسيطرة ومقاومة الأمراض 

السنية والتشجيع على الاهتمام بالصحة السنية من خلال 

الجهود الجماعية المنظمة . 
لب سني 


ملنام لوتصعل 


5 


إبرة سنية عللععه لمأامعل 
عَصٍَ سني اعد لوأامعل 
فروع العَصّب السنخي أو الدردري التي تُعصب الأسنان . 
انظر مدخل مدي (كتتقامعكلة) . 


تدوين سني 2 ر 02 زسنية 00 لوامعل 
نوع من الرموز تستخدم للدلالة على نوع وموضع السن ؛ 
أكثر هذه النظم شيوعا يرمز فيها للأسنان الدائمة بأرقام 
وللأسنان اللبنية بالحروف الأبجدية كمايلى : 
1-الأسنان الدائمة 12345678 87654321 
2-الأسَنان اللبنية وماعلء علءطة 
وطبقا لهذا يكون القاطع الجانبي السفلي الأيسر الدائم هو 12 
والقاطع المركزي العلوي الأيمن اللبني .إة 
تدوين موضع الغيرن ونوعه برموز وأرقام . 
مداخخلة سدية “معالحة سنية 
ضوء المداخلة الجراحية السنى » 
فوع العولات ال 7 
عضو السن . عضو الميناء 
أخصائي تقويم الأسنان 


كستأواعم0 لوأاصعل 


أخطعنا عستاد"زعمره لدأاصعل 


ودع 02 لدأادعل 


عنلع2ممطاتعده لوتاصعل 


ألم سنى ستدم لمأامعل 
تصلودر مقطعى بانورامى '7طصه687ه) عتسدةء«مصهم لمتصعل 


حي 

حليمة سنية » نُسينة سنية هللأصيهم لمامعل 
نسيج محاط جزئيابواسطة عضو الميناء » يكوّن عاج السن و 
لنب السشرة.: 

علم الأمراض السني » اكرضيات السنية 

باثولوجيا الأسنانٌ 

سمحاق سنى 
الرياظة مستي اسان 

0م 
أداة لقياس محيط السن . 

لوبجة سنية 
كتلة لينة كثيفة من أنواع متعددة من الجراثيم مع كمية من 
الفضلات الخلوية توجد ملتصقة على أسطح الأسنان عند 
إهمال تنظيفها ولاتزول بمجرد المضمضة . 


ف 5-5 نية » بدلة نية 


(0108هم لدادعل0 
سباء)605 اعم لدادعل0 
لاعاء متعم لمتادصعل 


1301م لدأادعل0 


عأهام لدتادعل 
صفيحة من المعدن أو الراتين أو أية مادة أخرى تُشْكَل لتوضع 
في الفم مثبتاً عليها الأسنان الصناعية . 
شبكة من الألياف العَصَّبية حول جذور الأسنان ؟ ضفيرة 


كتاعام لدأادعل0 
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شخص مدرب يقدم مساعدة مباشرة لجراح الأسنان » 
ويكون مسؤلاًعن نظافة وترتيب الأجهزة . والأدوات » 
والمواد الجراحية ؛ ويجب أن تكون لدى مساعد جراح 
الأسنان (254) معرفة عامة ومعرفة عملية بتعقيم وتطهير 
الأجهزة والأدوات الجراحية ومسؤولية تجهيز عيادة الأسنان 
لجميع إجراءات المعالجة السنية . ويشمل تدريبه : تسجيل 
الحالة السنية للمرضى » وأستمرار ومتابعة تسجيل العلاج 
السني في ملف المريض . ومساعدة جراح الأسئان وقت 
معالجة المريض فى كل مراحل العمليات السنية » والمساعدة 
ف العابة بالدرمى تل وخاذل وبعن التسدير ء إرإعطا: 
تعليمات صحة الفم » ونصح المرضى بما يقومون به بعد 
إجراء بعض العمليات السنية » وإجراء الصور الشعاعية 
وتحميضها وتظهيرها » وتركيب الفلم الشعاعي وتثبيته في 
حامل فلم الأشعة نانك ودعم المعايير الأخلاقية لمهنة 
طت الأستان + والإشزا .على عملباك سبال" وتسجيل 
المرضى > 

لطبي يط بي 
الفارتخيط بتي 87و11 لقادء2) . 

فني أسنان . تقني الأسنان » صانع الأسنان صم تصطءء) لقتصعل 


55 [وادع0 - عمرذا لوأاصعل 


شخّص على مستوى عال من المهارة الفنية » يقوم بتصنيع 
البدلات السنية » والتيجان » والحشوات المصبوية » 
والجسورء والطبائق التقويمية . والجبائر » إلخ . حسب ما 
يطلبه جراحو الأسنان (أطباء الأسنان) . 


مصطلح سني 


مساعد طبيبٌ أسنان - مساعد سنى 


عا لمأامعل 
- أكتمهتاعط) لدتصعل 
117و للتحتتة لوتصعل 
كان يعرف في السابق باسم ميساغتل سني لمخمء]) 
(لنةتاتكناة . وهو شخص مُدرب ومؤهل للقيام بالمعالحة 
السنية التي يقرها جراح الأسنان للأطفال المتواجدين في 
المستشفي وأماكن الخدمة الاجتماعية في المملكة المتحدة 
ويسمح له بعمل الحشوات البسيطة للأسنان المؤقتة «اللبنية» 
أو الأسنان الدائمة » وتطبيق ا حاليل الوقائية » والهلام 
الواقي . وسادات الشّقوق على سطوح الأسنان » وإعطاء 
الجيحات للسرضزة الشطرة على الالويحة البكنية رفك 
المعالجة في العيادة » والعمل على نشر الثقافة الصحية الببلية 
داخل المجتمع . 
زرخ الأسينان قسني 
إصابات رضحية سنية 
معاحة سنية 


أسطامركصة:) لدتصعل 
15 علاامستدحت لمأاصعل 


أتاع سطوء 2 لوأامعل 


النسيج الوعائي والضام الغني بالأعصاب الموجود داخل 
السن . نسيج ليفي خلوي هلامي الشكل يشغل الحفرة اللبية 
لللسة: + ويحتوي على أجسام خلوية » وأرومات العاج » 
وأوعية دموية » وألياف عَصَبية » وأوعية لمفية . 


مضخة سنية ( ماصة اللعاب) متسنام لمتصعل 


حصيو ير شعاعى سنى 'تطمةع2010" لدتمعل 

علم الأشعة السنى 20101087" لمامعل 
راتين سنى 1 صلوعم لمتصعل 

حشو سين » تعويض سني . ترميم م21 ماوع" لمأامعل 
سنى 


أ بود ان ]تفاع على النفرن باكر ذا حلي حاف :. 


105 لدأادعل 


جذرسنى 001 لمأاصعل 
كيس دن السن أو 001" لامعل 


كيس سنى . جراب سنى » حويصلة سنية عدد لدتصعل 
النسيج الحيط بعضّوالميناء الذي يتطورإلى النسيج حول 
الشدق: 

بقايف ةا »أداة تقليح سنية 

علو 1 سكية دععمعكه لماصع0 


تتعلقء5 لمأامعل 
هرم الأسّنان » شيخوخة الأسنان ععمع6 50265 لمامعل0 
التغيّرات التي تحدث في آلفم والأسنان نتيجة التقدم في 
العمر » وهى حالة من التدهور التدريجى أو التلف التدريجى 


نتيجة عوامل أخرى تؤدي إلى تقدم العمر المبكر . 
رف سني لاعطة لدنتصعل 
أملغم الفضة السني تدع تمسح ع لزه لمأامعل 
أخصائى أسنان اكتلمععم؟ لدأامعل 
جبيرة كه أستامه لمأاصعل 


أي جهاز أوأداة لتثبيت الأسنان . 
هيئة أطباء الأسنان . فريق سنى 


5 


11دا؟ لمادعل0 


حالة سنية عأهاد لماعل 
جبس 0 ي سني عدماد لدأامعل 


1- مصطلح عام للنموذج أو المادة التي يُصنع منها القالب . 

- أداة دوارة ساحلة تستعمل للسحل والتلميع أو الصقل . 
بنية سنية » نسيج سني عمتاأع 11د لماعل 
جراح الأسنان طبيب الأسنان 


عتستك لوامعل - ب«تععنتناد لدأادعل 


1 لوادعل0 
1-جراحة سنية 
2- عيادة طب الأسنان 


مساعد جرا اح الأسنان ذ4ك5دا! - أسماكتوكه تإتزعع تناد لدأاصعل 
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0 2 
مُسئّن »ذو أسئان . تسنن دسم نمامع ل 

ذو نتوءات أو استطالات تشبه الأسنان . 
سساد امع ل 


النواة المُسنئّة ( في المخيخ ) . المسدنة 

أسنان ( جمع سن ) 

قتواطع 

أسنان البالغ . الإثغار الثاني الأسنان الدائمة 

القواطع .الثنايا 

الأنياب 

الطواحن . النواجذ 

الرواضع ‏ الأسنان اللبنية 

الأنياب 

الطواحن 

القواطع » الثنايا 

الرواضع » الأسنان اللبنية 

الطواحن . الأرحاء 

الضواحك 

أضراس العقل . الأرحاء الثالثة 

(سابقة) سن » سني 

تسثن مبكّر , إثغار مبكر 
بزوغ مبك رأو عاد مبكر (0نأمنااء 576286016) الأسنان 
اللبنية » أي تواجد سن بازغة عند الولادة .ظهور الأسنان منذ 
الولادة . 

بُزوغ متأخر ‏ إثغار متأخر 
ل وحْ متأخر أو إثغار متأخر (دمتامنتت 139:60ء2) للأسنان 
اللبنية » أي تأخر في بزوغ الأسنان اللبنية . 

جهاز أشعة الأسنان 


امع - دمتأواعامعل0 
زر مصعل ]0 .آم ) دعأاصعل0 
[أناع3 د5ع1ارمع0 
تالسلج دعأاصعل0 
أكثاء200 دعأدعل 
5 0162165 
مكتعاط دوعأاصعل 
أتعسلة دعنصعل 

تستصةء دعأامعل0 

121:5اع سام دعأامعل0 
5 01612165 
أ[عاعد1 وعأامعل 
1201215 5م061 
5 01622165 
0162165 
-كادع0 , مع , «أصعل 


212602 113معل0 


22 قمعل 


- عم 0621125121250 
15 5-1937 لدادعل 
سني خدي »سنى شدفى لدععن طتاصعل 

متعلق بالأسنان والخد . " 
حصية سنية - حصة لَبية 

ترسب مادة متكلسة متعددة الهيئة » توجد حول الأوعية 

الدموية اللّبية . ويمكن أن توجد في لب سن تعرض لتهيج 


02]كملنام - عاعتصعل 


حصاة لبية كاذية عكل2؟ , عاعتمعل 
ِ ع, 

حصاة لْبية حرة ع1 , عاع نامعل 

ما ذونتو ءات سنية الشكل عأملساع نامعل 

تكون الأسنان » تشكل الأسنان متاو نامعل 


عملية تشكيل وتكون الأسنان . 


أقنية سنية . أنابيب عاجية وعلناطت لقاصعل 


5 


قرحةسنية تععلن لمأتصعل 
قرحة على مخاطية الفم نتيجة الاحتكاك بحافة سن حادة أو 
جذر مكسور . 

وحدة سنية . جهاز جامع سني 
مجموعة من الأجهزة السنية فى جهاز واحد . كانت ثابتة 
في السابق , أما الآن فمعظّمها أجهزة متحركة . يتألف من 


توربين سني ذي قبضة تدور بسرعة منخفضة . وتوربين 


أتسن لوأامعل 


سني ذو قبضة يدوية تدور بسرعة عالية » ومحقنة متعددة 
الأغراض » ومقلح فوق صوتي أو يقلت صوي أحياناً » 
ومعدات أخرى مثل : المبصقة » وضوء المداخلة الجراحية 
السنية » وصينية الأدوات المحمولة » وجهاز الأشعة التى 
الكل جو ]دن الود الملفة . 
ورنيش سني اكتضسة؟ لوتامعل 
ورنيش يحتوي على فلوريد الصوديوم يستعمل في علاج 
فرط حساسية الأسنان » بوضعة على السطح الخارجي للعاج 


اشعة سنية (2-؟ لامعل 
جهاز الأشعة السنية عستطعهممد يددع لامعل 


علقامعل0 


عظم السن 


ألم سني » وجع سني عطعد-ط)00) ح وزتعلدامعل 


حصاة سنية كتمها كتله)امعل 
لتغ »لفظ الحروف بطرف الأسنان ع2تلهاصعل 
مسماع سنى . عممطم هامعل0 


جهازينقل الصوت إلى الحَصّبٍ السمعي عند إلصاقه 
الأستان إلى العصّب السمعي . 


كلبتا الأسنان» خلاع الأسنان » قالع الأسنان , 6 
مقلاع الأسنان 1 1 
أداة كانت تستخدم قديماً لخلع الأسنان » وكلبتان دائماً 
أداة قديمة كانت تستعمل لقلع السن . 
مفسرمن 1 0621217 


واحد من العديد من عظام الفك السفلي » الذي يمكن أن 
يوجد فى الحيوانات الفقارية غير الثديية . 
الفائق » فقرة العّنق الثانية . المحور مأمامعل 
مُسئّن »ذو أسنان لعأمامع - عاأقامعل 
ذو أسنان طبيعية أو نتوءات تشبه الأسنان على حافة مسئنة . 
مشثقب بت 1 سط 60م أصعل 


سيرع على حده القاطع نتوءات لزيادة كفاءة القطع . 
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العاج المحيط باللب 
عاج نمائي 
عاج تكو في الرحم»ء قبل بزوغ الأسنان في الحفرة 
الفموية . 


1021نم تتتاعتتك , ستتصعل 


لوأدع صم ماء 047 , ستتصعل 


عاج منكشف 50 , ستامعل 

عاج كر وي » عاج كر يوي تتقلتاطماع , ستتمعل 
مناطق من عاج متكلس (تكلس كروي 5ع عاموه0122) » 
لاتندمج لتكون كتلة متجانسة . 


عاج ورا اني غميم 2 أدععدع1همره لإتتقاتلء عط , ستامعل 
عاج ورائي متلالئ 
22 04 0 07 
عاج مفرط في الحساسية 2 فرط 
حساسية العاج 
عاج بين الكريات .عاج بين 
الكروي . عاج بين كريوى 
مناطق غير متكلسة أوعاج ناقص التكلس 
(ستاصعل 0ع12112عمتموم:117) » يوجد ضمن العاج الناضج 
عادة في منطقة العاج حول اللبي أسفل العاج القشري أو 
افطل بكرم 
عاج بين القّنيات 
ويكون جسم العاج الأساسي للسن » ويشتمل على أعداد 
كبيرة من لييفات كولاجينية دقيقة منطمرة في مادة أساسية 
القنيات (متادعل عمادطتمضء2) . 
عاج مَهِبّج -- عاج غير منتظم “لل 1نام؟111 7 100 ةا , ستتصعل 
ع شاذ - عاج ثانو يِ غير 5600520217 تتقلتاعء ا - ستتصعل 
منتظم -- عاج عظمى  -‏ ع «ناعةء" - ستامع0مغ)5ه - مفمعل 


ستأسعل ع7لوندمء" - ستأتمعل 


2530155117 , ستتصعل 


"تقآناطم1ع1عأن1 , ستتصعل 


:121111121 و ستتصعل 


مستامعل 17د1ارء) 
عاج يتكون نتيجة تسوس عميق أو معالجات تحفظية يتكون 
عادة بجانب قنوات المنطقة المهيجة » وقد يوجد فى المناطق 
لوي واقعراك؟ الحايط عد اسل ةو شلريقة بول لذ الخد 
أو مفقودة ؛ ذوتكلس غير منتظم ؛ وقد توجد بداخله 
إنطمارات خلوية . 

عاج قشري .عاج ساتر 
أول عاج يتكون تحت الميناء والملاط يحتوي على كميات 
مختلفة الحزم الليفية («تسمى لييفات فون كورف 702 
دلثاطة 5”:ه؟1) بزاوية قائمة أو متعامدة على السطح 
العاجى . 


1ه , ستتصعل 


سنى الشكل » شبيه بالسن ممندم كتمع 0 
م 5 :. 07 . سن 
معحون سني 2 مُنظف سني لمعل 


ويستعمل مع فرشاة الأسنان لتنظيف وتلميع الأسنان . 
يحتوي هذا المنتتج على مادة ساحلة بسيطة » ومنظفات » 
مواد رابطة ومواد ذات نكهة » وأحيانا مواد مانعة للتسوس 
مثل الفلوريد (1100:106) ».انظرمعجون الأسنان 


(عأكهمطامه10) . 
حاوى أو حامل الأسنان » بنية سنية الشكل » كنامناءع ندعل 
مسنن (يحتو. يِ على سن) 


كيسة تاجية » كيس يحتوي على سن 
انظر كيسة سنية المنشأ (صذوتره 1متمعل 2ه غورره) . 


متعلق بالأسنان والشفاه . 


عُسول للفم , مضمضة فموية 


أدل» 06211510115 


لمتط هلمعل 


ط5 0112م - عكولتأمعل0 


سنى لسانى لهسعسطتلتامعل 
متعلق بالأسنان (طاءء1) واللسان (عناعومه1) . 
سائل لعلاج الأسنان ناكم مستس تلمع 0 


اسم دواء سائل مسجل في كتاب الوصفات الطبية الوطني 
البريطاني » يوصف كنقط في حالة ألم الأسنان . 

أداة قياس محيط السن . مقياس الأسنان 
أداة تستعمل لقياس محيط الأسنان . 

عاج .عاج السن 
نسيج سني صلب يكون معظم كتلة تاج وجذر السن ء 
يحيط بلب السن في التاج والجذر مكوناً جدران الحجرة 
اللبية وقنوات الجذر ويغطى بميناء التاج وملاط الجذر . العاج 
أصلب وأكثف من العظم ولكنه أقل صلابة وكثافة من ميناء 
السن ؛ يتكون تقريباً من 67/ مواد غير عضوية و20// مواد 
عضوية و13/ ماء .انظر عاج السن (عصتامء() . 

عاج متسب . علاج طارئ 

عاج وردي »عاج متورد .عاج مُحمّر 
احمرار العاج 
حالة تنتج عن نزف لبي » بسبب رضح أو معالجة سنية » 
حيث يتغير لون العاج إلى الأحمر . 

جترحاني 
عاج أو مادة متكلسة تسد اللب المكشوف أو تتكون عبر 
النسيج اللبي المستأصل جزئياً » يحفز تكونها بواسطة مواد 
كيميائية مثل هيدر وكسيد الكالسيوم (ع00مملتوط مسستلة0) . 


تعاء تستامع ل 


عستاأاصعل ح ستكخمعل 


15 , مستاصعل 


طكساط ستغخمعل0 


21105 ستكخسعل 
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نخرعاجى وعسدق لمستامعل 

ألياف قاحة وعندطة لمستمعل 
استطالات أرومات العاج (وعووعء0صم عتاكه[طمنمه000) . 

سائل عاجي 0ن لمستامعل 


السائل داخل القنوات العاجية والسائل خارج الخلية » 
ويعتقد أنه رشيح متناهي الدقة (مستدق) للدم من النهايات 
الشعرية الدموية » ينتشر خلال الفراغات حول استطالات 
أرومات العاج وربما ضمن النسيج داخل الخلوي لأرومات 
العاج نفسها قبل أن تدخل القناة العاجية » ويستمر في حركة 
خارجية بطيئة » ليترك السن من خلال المسام الدقيقة 


للعلاج . 
ك1 بات عاجية وعطماع لمستاصع0 
صفيحة عاجية . مطرس عاجى همد لمستمعل 
سد عاجى 1 عناام لمستتمعل 


جزيئات من العاج » وبقايا نسيج لبي أو متنخر » وعناصر 
جرثومية تدخل تحت ضغط الغسول داخل القنوات اللبية 
لمسافة ميكرونات أثناء تحضير قناة الجذر . 


نتوء عاجى . شاخصة عاجية » - ووعع0:ام لمستاصعل 


استطالة أرومات العاج و2105 ]000260135 
انظر استطالة أرومات العاج (ووعء0م أكة[طماه000) . 
تصلب عاجى كتوم تعكء5 لمستامعل 


تكلس قُنَيّات العاج مما يتدج عنه مناطق شفافة وتغيرات في 
أنسجة السن . 

غلاف عاجى » غمد عاجى - 

آغلاف ونان 1 ' 

قناة عاجية ء أنبوب عاجى 
قناة أسطوانية في نسيج العاج ‏ تحتوي إستطالة الخلية أرومة 
العاج والسائل العاجي . القناة العاجية النموذجية ذات قطر 
من كيف كرون (تيابقها الي اوحوالي 1 ميكرو علد 
الملتقى المينائي العاجي وعن الملتقى الملاطي العاجي » يتراوح 
عدد القنوات العاجية بين 20,000 إلى 75,000 في كل 


ح- لالأمعطد لمستامعل0 
طاودعا؟ 5 ستقسسءا 


علناطتا لمستمعل 


2 م ع 
قنيات عاجية . نابيب للناطت لمستامعل - ععلتحطتة لمستمعل 


5 


عاجية 
الأنابيب الدقيقة في العاج المتشعبة من حجرة اللب حتى 
الملتقى العاجى المينائى والمُلتقى العاجى الملاطى ؛ أنابيب 
مجهرية في عاج السن تحتوي على استطالات الخلية أرومة 
العاج . 
أنابيب عاجية , 


000 5 
قنيات عاجية 


دعلناطن) لمستامعل - تلتاطسا لمستمعل 


صفيحة عاجية . مطرس عاجى قحم ستامعل 


عاج ناضج 12221111 , ستتصعل 
عاج متلالىء (غميم ( غدعءو16هم0 , ستاصعل 
عاج ظليل »عاج كثيف م0 , ستاصعل 


العاج حول القيدو ي » عاج حول القنيات منهلناطتتعم , ستامعل 


شريط ضيق عالي التكلس من العاج يحيط بتجويف القناة 
الا 


عاج تكون بعد بزوغ السن في التجويف الفموي » وهو 
لبلمن بالعاج المرمم (ستاصعل علاناهتومع:1) » ولكنه استمرار 
العاج التالي أو العاج الثانوي بواسطة خط مُحدد فاصل . 


011217 , مستتصعل 


و 
عاح نظامى . عاح منت منتظم تقلسعء" , ستتصعل 
و اه 
عاج مسرمم 2127م" , ستاصعل 


عاج ذو طبيعة مُتعرجة » يتكون أسفل الآفة التسوسية 
كوسيلة للحفاظ على حيوية لب السن . 
عاج ثانو ي ترميمي 560101217 2176 تمع" ر ستتصعل 
عاج مُتصلب . عاج 
صلب - عاج شفاف 
عاج شفاف صلب بسبب تكلس القنوات العاجية . 
عاج ثانوي .عاج تال 
عاج تكون بعد العاج الأولي استجابة لتآكل أسطح الأسنان 
الطبيعية والتنبيه الإطباقى ؛ نمط القنوات العاجية فى هذا 
النوع من العاج منتنظم ولكن عدد القنوات العاجية أقل منها 
في العاج الأولي . ينفصل العاج الثانوي تشريحياً عن العاج 
الأولي في منطقة محددة عبارة عن خط مفرط الاصطباغ . 
عاج مُتلون , عاج مُبِقّع 
عاج شفاف- عاج متصلب 


225211 - ام ع5 , ستتصعل 


سامعل 


20217معع؟ , ستتصعل 


2120)؟ و ستأاصعل 
- ألاء:21 12250 يستتسعل 

ستامعل عتاسرماعمى 
عاج أنبو بي 2 عاج ذو أنابيب تتقلناطت , ستفتمعل 
عاج أو طليعة العاج ذو فتحات عاجية في غمط منتظم . 
يستعمل المصطلح للتفريق بين العاج الاعتيادي 121دوع8) 
(متامعل وا النسيج المتكلس عديم الشكل قنامطممسم) 
(0ءقنعاهء الذي يشاهد في العاج المتخرش أو المتهيج 


(متامعل ممتكماتتط) . 


عاج رُجاجى 5 رو لتلتأصعل 
عاجى لمستفمعل 


متعلق بعاج السن (عصتامء() . 


كم .هم هه ٠.‏ 
أقنية عاجية كلقصسق لمستامعل 
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عاج ثانو ي ثرا ميمي 56011012177 21576 تدمع" ر عستاصعل 
استجابة لأي نخر مثل التسوس أو السحل تقوم أرومات 
العاج بصنع العاج الثانوي (عمتادعل تجتقلدمءع5) ععدّل أكثر 
سرعة.» يعرف هذا النوع من العاج بالعاج الثانوي 
التر ميمى (ع12أدعل '20217معه56 عاكتلهمة مع . 

عاج سملت  -‏ 2)126ع0 أدعع نا [كطة) - ع1ام:ت1علء5 , عستأتمعل 

عاج شفاف 

مناطق أو مساحات من العاج قنواتها مسدودة بترسبات 
معدنية . 

بُرغي عاجي » لولب عاجي 
سلك مُحلزن يبت داخل عاج السن ليضمن تثبيتاً إضافياً 
للحشوة » مثال لولب مسدّن (9مع501 قتطلقامء) . 

عاج ثانو يِ 560011012177 , عستامصعل 
عاج حديث التكوين يتزايد في حجرة اللب كوقاية ضد 
التسوس أو تلف السن . بعد اكتمال السن » يستمر تشكل 
العاج الثانوي بانتظام طوال المدة التي تظل فيها السن حية 


5177 لامعل 


عاج أنبو بي (نبيبي) "تقلتاطت , عستامعل 

عاج زجاجي عسناصع ٠160-0‏ - كنامع نال" , عمتتمعل 
نوع من العاج شديد الصلابة فيه عدد محدود من الأنابيب 
العاجية . 

تكون العاج ١‏ تشكل العاج متاق لتس نامعل 
تكون عاج السن (02600ده؟ عصنامء(1) » تشكّل عاج البنتخ 
(515ع2ع08طتامء10) . 

التهاب الأقنية العاجية كتاتستتمعل 

بانية العاج , مُصوّرة العاج . أرومة عاجية أكةاطمست دعل 


حلي مو لدة للعاج . انظر أرومة العاج (]5ةا000<]0) . 


ورم أر ومات العاج الحميد 3 ور 6 1201101111222 
ورم حميد يتكون من أرومات العاج 3 
ملاطى عاجى لداصعسعءمستامعل 


الملتقى الملاطي العاجي . 
التحام ملاطي عاجي . الموصل الملاطي العاجي 
ناقضةالعاج 
خلية عملاقة متعددة النوى تعمل على تآكل أو امتصاص 
العاج ؛ وهي نفس الخلية كاسرة العظم أو ناقضة العظم أو 
خلية مشابهة لها . 
مينائي عاجي 


0 القارء عع 0 لمعل 


ك6 


ا[ع مدع مس نامعل 


ألم العاج . حساسية العاج 

عاج السن ستامعل - عستامعل 
نسيج عضوي متكلس يشكل جسم السن » ويحيط بلب 
السن » ويكون مُخطى بالميناء في منطقة التاج » والملاط في 
منطقة الجذر . يحتوي العاج على حوالي : 70/ من وزنه 
أملاحاً عضوية . و20/ مواد غير عضوية و10/ ماء 
بالإضافة إلى الألياف الكولاجينية . تبدو فيه مجهرياً أعداد 
فجة من قفوات معصلة دلت السنق مموى على 
الاستطالات الطويلة الرفيعة لأرومات العاج الموجودة في 
لب السن » والمسؤولة عن تكوين عاج السن . 

لاصق عاجي عاأمعط20 عسمتاصعل 

عاج عرصي - ماج دانوي 


وأعلدستامعل 


- 2096201010115 , عستأتصعل 
عستاصعل «تتمل0سمءء5 
جسر عاجى 1:10 عستتمعل 
طبقة من العاج تُعيد سد وتغطية منطقة من اللب المتكشف أو 
تتكوّن فوق سطح اللب المبتور بعد عملية قطع لب السن . 
عاج واق » عاج ساتر ٠.‏ عستامعل علأسممم - عمجم , عستمعل 
عاج حجب - عاج قشري 


مو اد مُنظقّة للعاج 5ع عستصوعكء عستامعل 
عاج متألق (حليبى اللون) ورائى- إتهاتلء نعط , عستصعل 
تكون العاج المعيب 62120555 - غدءععءو16ومه0 


لفك لاا إلا 
عاج ناقص التشكل عتاكهاممم9وط , عستامعل 
انظر نقص التصنيع »نقص التشكّل (12كهامهم:19]) . 
عاج بين الكر يات » العاج بين الكريوي :8101 عامذ , عستامعل 
بقع ضعيفة التكلس في العاج توجد حيث لا تندمج 
الكر ياث معاً . 
جع حاصو ماع فضري 
طبقة رقيقة خارجية من العاج . 
العاج حول الُقنيو يِ “نق[ن طتكتيعم , عستامعل 
طبقة العاج الأكثر تكلّسا » المبطنة لجدران القنوات العاجية . 
دبوس عاجى سام عستامعل 
انظر دبو س (ذط) 5 
خَرْف عاجي - جسم للواء0 2007 2 ستماءء0م عستتمعل 
ا : 
خَرّف شفاف متصبغ يستعمل ليعطي الشكل العام واللون 
للتاج الغلافي (دنتحمك أعكاء2) أو الوجه الخز في (عصلعة) . 


222121 , عستأاصعل 


عاج أوا لى 1122217م , عستتصعل 
التكوين : 
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محا فحن 
صها زر ؤتقل لوت إلن العاست السب قد الضافه 
بالمين : 1 

طبيب الأسنان أوتاصعل 
شخص يمارس طب الأسئان » ويكون مؤهلاً وحاصلاً على 
ترخيص لمزاولة مهنة طب الأسنان . 

محدث بطبيب الأسنان ٠‏ عقلطءع000121261:05 - عتداعع15]0امعل0 

ناشئ عن طبيب الأسنان 

طب الأسنان 
فرع من فروع الطب يختص بأمراض الفم والأسنان وكيفية 
علاجها والوقاية منها » ويختص أيضا بالأجهزة التعويضية 
الفموية ؛ وهي مهنة تهتم بترميم وتعويض الأسنان » و 
تعويض الوظيفة الطبيعية للأسنان المصابة بالتسوس أو كسر 
أوالمتآكلة بشدة بواسطة الحشوات والحشوات المصبوبة 
والتيجان أو الحسور . تعويض الأسنان المفقودة والأنسجة 
الجر الوامظة ا جبدون و لجز لسع الم وبر 
الصناعية وعلاج الشذوذات السنية والأمراض السنية 
والإصابات الرضحية السنية » وتقديم طرق وقائية من 
المر من والكمراقتى كول ةم انطو | يكنا يسنان 
الوقائى(/ا5نامء0 0025557201176) » طب الأسنان التجميلى 
02 عتاعمة005) » طب الأسنان الشرعى --00 
(لإتتاقتاتا06 » وطب الأسنان الرباعى لطت الأسنان 
المساعد)» (تإتائتامعل لعلصقطحتتده2) » 5 الأسنان المحافظ 
(لتتامتاصعل ع كته تكزءوم00) »2 علم تقوي يم الأسنان 
(5ع0اه01000) » طب أسنان الأطفال (وعنامه0ملء20) » 
علم أمراض النسج الداعمة (وعنغدهلمتهء6) » علم تعويض 
الأسنان (0002665ط)2]:05) » وطب الأسنان التترهيمئ 
«التعويضى ) (إتاكتاصعل 120076ماو) . 

طب الأسنان اللاصق 
بحط اع بام الج رفاك البق وول عوك لفن 
الراتين المركب أو وجه رقيق من الخزف على الوجه الشفوي 
ال ا ل 0 
لإعطائه الشكل الجمالي . 


ع«مطم ددعل - عمصسمطم معلل 


امع 


17و20 , 9اكوتاصعل0 


طب أسنان الطيران عنغد000ع2 , وامتتمعل 

طب الأسنان 062151177 علأعطاي - عتاأعطاوعة , وائصعل 
التجميلي 

طب الأسنان الاجتماعي 0177 تاطتطم , لإاكتامع 


فرع من طب الأسنان يختص بعلاج الأمراض السنية 
والوقاية منها داخل الجتمع. 


الملتقى المينائى العاجى , الموصل 102اعصناز اعسقصعءمستغصءل 
لكا الا 0 
خط لالتقاء بين العاج والميناء حيث توجد ضفيرة من 
الأعصاب تجعله منطقة حساسة عند الحفر أو التجريف لإزالة 
التسوس انظر ملتقى عاجي مينائي لمستامع 00 1ع سم ) 


(«متاأعصتال . 
غشاء مينائى عاجى عصة«طسعحط اعسحسعمس تمع ل 
ملتقى عاجي لثو يِ ؛ التتحام همتع صداز لدلكتعستع مستامعل 
عاجي لثوي ' 
انظر الالتحام «اكوصل) الظهاري 521مناعصنال) 
(مطستاعطلامعء . 


تكون العاج . تكوين نسيج العاج 
عملية تكوين العاج بواسطة الخلايا أرومات العاج أسفل 
الغشاء القاعدي » الذي يفصل الطبقة الخارجية أو الآدمة 
الظاهرة عن الطبقة المتوسطة أو الأدمة المتوسطة . 

تكوّن العاج المعيب » سوء تنسج - هاعع1"1ء مسا دأوعمعع مستامعل 


5أدع 0621085 


العاج - متلازمة كابدبونت عه 01صر؟ دنأسممعلمة03) 
اضطراب وراثي عند نشأة الأسنان » يتميز بسوء تكون العاج 
الذي يحتوي على كمية ضئيلة من المعادن » ويرافقه انسداد 
أو زوال ل لسن يمع تكون مياه طبينعي الذلك تمييح 
الأسنان المتكونة ملونة بلون بنى وتتآكل سريعا » وغالباً ما 
تترافق باضطراب مماثل في العظم . 

عاجى المنشاً 

ألياف عاجية المنشأ - ألياف كورف 


عتدعع ممع ل 
- دع1ط] عتدعع مستغامعل 
115 و"1ترمع1 
تق أيضاً ألياف فون كورف (80:©5 102725 مه/) . 


شبيه العاج » عاجي الشكل أمستاصعل 
مائل للعاج . 
ورم عاجي .ورم مكون من العاج فسمستامع ل 


ورم حميد نادر جدا يشتمل على خلايا ظهارية سنية المنشأ 
ا 00 
التكلس . ويوجد بكثرة في العظم ؛ وهو ينشأ من نسيج 
ست المنشأ مشتق من اللحمة المتوسطة عتمععه6م000) 
نا 81 طاعمء 1265 يشتمل غالبا على كتلة متعرجة من 
النسيج الشسئة بالعاج : 
ورم عنظمي عاحي 
ورم مختلط يتكون من نسيج عظمي وعاجي معا : 


60001010 


عاج ( لانينية) مسساستا مع ل 
تكوين سني . متعلق بتكون الأسنان كلهم تامع 
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الأسنان ؛ والذي يختص بتوفير أسنان صحية ووظيفية 
للمرضى ذوي الأسنان أو عديمي الأسنان . 

ظَ الأسياة اران ١‏ 

روغ الأسنان اللبنية » بزوغ الأسنان الساقطة 

اتزوغ مبكر ء إثغار 

مبكر 

بز وغ متأخر »إثغار متأخر 2 ة) متاصعل - لها متتتمعل 

التسنين ء بز وغ الأسنان دم نامع - منتمعل 

بُزُوغْ صعب . متاعب إثغار الأسنان كثلك لتق متانامع0 
صعوبة بزوغ الأسنان المترافق بالالتهابات والآلام . 

1-أسنان طبيعية 
الأسنان الطبيعية الموجودة في القوس السنية بشكل عام » 
يمكن أن تكون الأسنان اللبنية » أو الأسنان الدائمة أو الأسنان 
المختلطة . تتكون فى الإنسان من 20 سناً لبنية تبزغ بدء من 
الشهر السادس » ثم تحل محلها تدريجياً الأسنان الدائمة 
وعددها 32 سنا . 

2- بزوغ الأسنان . عملية إثغار الأسنان . 

أسنان اصطناعية .»جهاز سني صنعي تدك تكتاتية , سم قمعل 
بديل عن الأسنان الطبيعية مثل البدلات السنية . 

إثغار أولى » تسنين ساقط 
أسنان أولبة تبرغ فم تُسعبدل بالأسنان الداعمة #وهي الأسنان 
الأولى التى تُبزغ ثم تستبدل بالتدريج بالأسنان الدائمة 

وعددها 20 سناً أربعة قواطع ونابان » وأربعة أرحاء فى كل 


1دع1ع ناد , 15117امعل0 
نامعل 


212607 0162013 ح جزمعع12م وتالأسعل 


13 22111121 > 100ا دعل 


062111011 , 135 


فك . 
بز وغ متأخر للأسنان 170 «سمتكتفمعل 
أسنان سفلية تقاناطتلسهمده , سمتكتامعل 
أسنان علوية انه للتتقصط , سمتنقمعل 


أسنان مختلطة . إثغار مختلط 
مجموعة الأسنان في الفك العلوي والسفلي » بعد بزوغ 
بعض الأسنان الدائمة » لكن قبل فقدان جميع الأسنان 
الأولية .مرحلة من مراحل النمو التى تتواجد خلالها 
الأسنان الدائمة والأسنان اللبئية معاً في الفم . 

مجموعة الأسنان الطبيعية 
الأسنان المتراصة فى القوسين السنيتين . 

أسنان دائمة .بز وغ الأسنان الدائمة اأ0عسقصنعم , صمتاتصعل 
1 - الأسنان الثانية وعددها الطبيعى فى الإنسان 32 : أربعة 

قواطع » ونابان » وأربعة ضواحك » وستة أرحاء في كل 

2-الأسنان التى تحل محل الأسنان اللبنية عند البالغين 

وعددها 32 سنا . 


2120 , ها تاصعل 


221121 , 102) لامعل 


- 20251721576 , 117 15امع0 


طب الأسنان التحفظى 


15)17 دعل 17ج اماوء1 


مداواة الأسنان 01217 2157 ؟لاعكطق , إلاكتامعل 

التحفظية 

طب الأسنان التحميلى عتأعسدوق , إامتاصعل 
فرع موظت الأسدان ييختضى بالمشوات الترضيجية أى تحنين 
مظهر الأسنان الجمالى. 

مداواة (طب) الأسنان اللبية عنأده 0م00 , اكمتامعل 


طب الأسنان القضائى » طب الأسنان 
العدلى » طب الأسنان الشترغى ».طب الأمتنان القائوتى 
فرع من طب الأسنان » يختص بالناحية الطبية السنية في 
الوقائع التي ينظرها رجال القضاء » يختص بتطبيقات طب 
الأسنان في الجالات الشرعية » متوخياً تطبيق الخبرة الطبية 


اقمع 101 , 151177ادمع0 


والتحليل العلمي السليم » وهوركن مهم في مكافحة 
الجريمة وفي الوقاية منها بما يقدمه من إحصائيات ومدلولات 
ومؤشرات . 

طب الأسنان الجراحى م0 و لإاكتامعل 
حكن طن الأستان ار 

طب الأسنان التقويمى عناصه 0م طاته , وكتامعل 

طب أسنان الأطفال 1 عأتطهنلعم , لإسامتاصعل 


فرع من طب الأسنان » يختّص بعلاج أسنان الأطفال 
والعناية بها وبالحالات الفموية الخاصة بهم . 
طب أسنان الأطفال 
طب الأسنان الوقائى 
الوقاية والعلاج الوقائ لأمراضن القم والأسنان + وأمران 
سوء تكن الأسنان (ممتاهصمم012[1) . 
طب الأسنان التعويضى 
التعزكن الوظيف بوابسلة مووي الأبمان النرةة 
ببدلات سنية جزئية » أو كاملة نزوعة أو جسور إلخ . 
طب الأسنان النفسي العضوي 
طب الصحة العامة للفم والأسنان طغلوعط عتاطنام , ومكتامعل 
فرع من طب الأسنان يختص بصحة الأسنان في ال جتمع » 
وذلك بتشجيع الوعي الصحي » وتوفير العلاج الوقائي 
لأمراض الأسنان » والأبحاث المصاحبة له . 
طب الأسنان الشعاعى 
طب الأسنان التر ميمي : طب الأسنان 8)96م)وع" , بوساكتاصعل 
التعويضي 
مصطلح شامل يمكن أن يشتمل على طب الأسنان الوقائي 


1د000لعم , لاكتصعل 


71272117 , 117 و1امعل0 


0105111 , 117و 1امعل0 


0501221 , 15117ادمع0 


لدعاع201010 , مدعل 
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سنى الشكل مسحدمكتامع1 - منرم 1امامع0 
نموذج بالحجم الطبيعي أو الحقيقي للأسنان والبنى السنخية 


يستعمل إما للعرض والمشاهدة أو كوسيلة تعليمية : 


تكون العاج وأوعمعع0)جم06 
تكون العاج المعيب » سوء جاعء آنا مصحطا وأوعمععم0غدع0 


لشو ي سني لد ؟زع ستعمغمعل 
ألياف كو لاجينية لثوية سنية 15 صععهلامء له«أعصنومامعل0 
جملة لثوية سنية مجموعة لثوية 
سنية » مركب لثوي سني 7 
مُلتقى لثوي سني » 
موصل لثوي سني 
ألياف سمحاقية لثوية سنية 
وصف الأسنان »؛رسم سطوح الأسنان 
شبه السن . شبيه السن » سني الشكل 


عا لمحدمء 1دتكاع داع 0] م06 


0 81721 اع 2)0ء0 


1115 لدع]105معم 2[1ااع داع 0] م06 


طمو نع مدع 


002010 - 10مأسعل0 


المادة شبه العاجية ستلتمغمعل 
المادة العضوية الأساسية للسن . 
طب الأسنان القانونى » طب الأسنان الشرعى لدعء اه دعل 


ما يتعلق بالناحية القانونية المنظمة لمهنة طب الأسنان . 
علم طب الأسنان ٠‏ «إتائناصعل - وك15مغم000 - وهو1مغمعل 
علم بحوث الأسنان - طب الأسنان 
ورم عاجي » ورم سني - 22م0 )م000 - مددمنتمعل 


312011 لمستامعل 


ورم مكوّن أساسا من مادة عاج السن . 


آلي - سني لمعتصهطاعع صم نامعل 
ما يتعلق بميكانيكية الأسنان . 

ذقني سني لمأسعصدم امع ل 
متعلق بالأسنان والذقن . 

أنفي سني لدكهدمامع0 
متعلق بالأسنان والأئف . 

تصنيف الأسنان "إتمصم اصع 0 

جرا احي سني لدعاع:1نا05] م06 
متعلق بالجراحة السنية 50186137 1هامء0) . 

شريط سني م0)2 ]معلل 
نوع عريض من الخيط السني . 

مو جه للأسنان عأم 0 ممع 
متعلق بالأنسجة المكونة للأسنان . 

ذوأسنان »ذو أسنان طبيعية كنا0 لمعل 


(15اه10تطمعل8) . 


أسنان أولية ؛ بزوغ الأسنان الأولية  -‏ - بإتقستيم , سمغغصعم 
أسنان لبنية » بزوغ الأسنان اللبنية 
أسنان مؤقتة » أسنان ساقطة : وعددها الطبيعي في الإنسان 
عشرون : أربعة قواطع » ونابان » وأربعة أرحاء في كل 
بزوغ ثانوي . بَرْوغ الأسنان 
الدائمة . إثغار ثانوي . إثغار دائم 
أسنان انتقالية » بزوغ الأسنان 
الانتقالى 
سنى ١‏ نا لامعل 
متعلق بالأسنان (طاعهء1) . 
أسناخ الأسنان 


2 كتامسللاعع0 


56001012177 , اه اتخصعل 


لهه 1225110 , ده لامعل 


712 نامعل 


ميناء الأسنان "امغتط سستاصعل 

قلقلةالأسنان متاأسمللن2؟ مستامعل 

(سابقة) سن . أسنان .» سنى -مأصعل 

سنخى سنى 1 تقامع :11د مأمعل 
متعلق بالأسنان والنتوء السنخى . 

ا اج سنخي سني 1 ووع25 “تهآمع02[11)معل0 


خراج يصيب الأنسجة حول ذروة سن ميتة . 
تفاوت سنخى سنى 2 
اللاتناسب السنخي السني »عدم تناسق سنخي سني 
عدم تناسب بين حجم الأسنان والمسافة المتاحة لها فى 
القوس السنية » ويمكن أن تؤدى إما إلى الازدحام » أو إلى 
المسافات البينية بين الأسنان . 
اليا نسح عد دن سي سي 


27:01:06 12115 


062602170191 0 


- كتاأتامء0219)مع0 


ملاطي عاجي لوأمعصسوءءمستاأمعل - لمأسعصسعءم نامعل 

وجهي سني لداع د]مغمعل 
متعلق بمنطقة بالوجه » تشتمل على الأسنان واللثة وتدعم 
بوجو دها 5 


شذوذات وجهية سنية وعناتلقسنتامسطة لدتعه]م )معلل 
الجملة الوجهية السنية » المركب 


الوجهي السني 


عع امرصصمء لدتعه]مامعل0 


تشوه وجهى سنى “لماعل لماعجد]منامدعل0 
علم تقويم الأسنان الوجهى السنى 5عناص000طاتده لده]مغمءعل 
تقويم عظام الوجه - دعنلع دم مطاتده لمهم امعل 


والفكين- تقويم الأسنان وعناه مل مطتره 
الأسنان (وعتامهملمط0) . 
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قاعدة البدلة السنية المؤقتة 

قاعدة البدلة السنية الملونة 
قاعدة البدلة السنية التى تلّون بحيث تماثل أو تشابه درجة 
لون التسيجة النهرية الطيفية:”. 


222012177ة) , عكقط عنتتكصعل 


20 , عنوط عتتأصعل 


منطقة الحاملة للبدلة السنية 2122 كمسمتتوعط - عتتطصعل 
حافة البدلة السنية تع لضوط عستطصعل 


1- حافة قاعدة البدلة السنية عند التقاء السطح المصقول مع 
سطح الطبعة وهوسطح النسيج . 

2- الحافة المحيطية لقاعدة البدلة السنية عند الحدأو الحافة 
الشفهية الشدقية . والحافة اللسانية والحافة الخلفية ؛ أي 
حواف قاعدة البدلة السنية . 

بدلة سنية من كروم الكوبالت 


لقتاعتهم لعستداء:-مركمك , ع«تتكصعل 


1ل02ع-26امختطء , عنتتطصعل 
بدلة جزئية مثبتة 
بالضمّات . بدلة جزئية مثبتة بالمشابك 
بدلةسنية كاملة 
بدلة سنية تعويضية تحل محل جميع الأسنان الطبيعية 
والأنسجة المصاحبة في الفك العلوي أو الفك السفلي أو 
كليهما . 
تصنيع البدلة السنية . صنع البدلة السنية دناعت اقصمء ءستطصع0 
بدلة سنية لثوية كاملة » 
بدلة سنية كاملة خزفية اللثة 
بدلة سنية صناعية تشتمل على أسنان مصنوعة من الخزف 
وتصنع قاعدة البدلة السنية من مادة الخزف الملون المنصهرة 
على قاعدة بلاتينية » وهي غير مستعملة حالياً . 


:0162111 للد - عاع[مصرم , ع«تتطصعل 


1 0121112110115 , 1لاأداع0 


تصلب البدلة السنية - - كسسدك ع ستكسصعل 
تصنيع البدلة السنية 10 تاداع 
تصميم البدلة السنية موتععل عسخامعل 


خطة تصورية لشكل وتصميم البدلة التعويضية السنية ناتجة 
عن دراسة كل العوامل المؤثرة . 


بدلة سنية منسوخة عأمعتاصن , عستفمعل 
بدلة سنية ثانية طبق الأصل من البدلة السنية الأولى . 
حافة البدلة السنية ع08ء نامعل 


بدلة سنية تجميلية 
تشاهد في الفم أو تضفي الشكل الطبيعي لشخصيته . 


بدلة سنية نهائية لتقسة رعسفمعل 


5116 , "لمعل 


بدلة سنية جُركية لاتنزع بسهولة بواسطة المريض أو طبيب 
الأسنان » معدة بغرض أن تكون دائمة التثبيت على الأسنان 
المحضرة أو الجذور » وتغبت بنوع من الإسمنت السني ؛ 
تسمى أيضاً الجمسر (عع820) . 


طقمى سنى . جهازى سنى لوستكمعل 
متعلق بجهاز الأسنان أو البدلة السنية . 
1 - مجموعة الأسنان الاصطناعية تنا جرع ل 


2- جهاز الأسنان الصنعى . بدلة الأسنان الصنعية 
بديل صناعي تروع للأسئان الطبيعية المفقودة وللأنسجة 
اللحيطة الداعمة لها . إما أن يكون الجهاز جزئياً أو كاملاً » 
ويصنع عادة من الراتين الأكريليكي كقاعدة وأسنان 
أكريليكية » أو أسنان خزفية » أو باشتراك معادن متعددة . 
بدلة سنية أكريليكية 
بدلة سنية تصنع من الراتين الأكريليكي . 
بدلة من الراتين الأكريليكي 
بدلة تصنّع من الراتين الأكريليكي . 
بدلة سنية صناعية 
بديل يحل محل الأسنان الطبيعية . 
قاعدة ارتكاز البدلة السنية 
سطح قاعدة البدلة السنية - 
سطح الطبعة 
ذلك الجزء من سطح البدلة السنية » وحوافه الخارجية امحيطة 
التى تتحدد بواسطة الطبعة . 
قاغدة البدلة السنية 
ذلك الجزء من البدلة السنية المتحركة الحزئية أو الكاملة » 
الذي يستقر فوق المرتكز القاعدي أو المقر القاعدي وتثبت 
عليه الأسنان . تصنع عادة من الراتين الأكريليكي » تستخدم 
في تصنيع البدلة السنية والطبائق الأخرى » بواسطة طريقة 
طبخ وتصليب العجينة في القالب . 
مادة قاعدة البدلة السنية 
قاعدةالبدلة السنية الدائمة 
قاعدةالبدلةالسنية المعاللجة ‏ 60ووع200م , عفهط عتسخصعل 
ذلك الجزء من الجهاز السني التعويضي المتبلمر أو المصنع » 
الذي يغطي المخاطية الفموية في الفك العلوي . أو الفك 
السفلي » وتثبت عليه الأسنان الصناعية في عملية تالية من 
التصنيع . 
7 السنية الراتينية 
سرج قاعدة البدلة السنية 
1- ذلك الجزء من البدلة السنية الذي يُستقر على مخاطية 
الفم وتثبت عليه الأسنان . 
2-ذلك الجزء من البدلة السنية الحزتية أو البدلة السنية 
الكاملة الذي يستقر على المرتكز القاعدي وتثبت به 
الأسنان . 
قاعدة البدلة السنية الصلبة 


2019811 , ع"تتكصعل 


لاوء ع11و2 , ع«تتكصعل 


2321 , ع«تسمأاصعل 


أوء؟ [252ط :ندعل 


- 51111226 22521 , ع"تتأسعل 


111016551011 511112 


225 :لامعل 


221121 عدقط عتتتأمعل 


1 , 95 :لمعل 


طلوع ععوط ع :ددعل 


52001 ع25ط ع:تتأصعل 


0110 , ع5وط عتتتطصعل 
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بدلة سنية تعويضية تصنع قبل قلع الأسنان ويتم وضعها في 
الفم مباشرة بعد إزالة الأسنان . 
بدلة سنية مغروسة (مزروعة) 

بدلة سنية صناعية تدعم بواسطة شبكة معدنية مثبّتة على 
النتوء السنخي تحت السمحاق ولها دعامات بارزة . 

بدلة سنية تعويضية » تكتسب ثباتها من هيكل معدني تحني 
يقع تحت الأنسجة الرخوة يستقر على العظم التحتي . 
لحلقة ميل الكذلة السية »اله بوذا ع تفرع من خلون 
الأنسجة اللثوية تستقبل الأسنان الصناعية » مثل الحد تحت 
السمحاقى (علقاط لهءغدمتعمطن5) أو الوتد تحت 
السمحاقي(صنم 000 . 


لم2 , عتتكصعل 


غرسات البدلة السنية كأصةامصذ معلل 

فرط تنسج ناتج عن كلمن متجقط 0ع تامستدء” سطامعل 
البدلة السنية 

التهاب الفم المستحث بالبدلة 5اتأهصره)د 0عع نص -ءعسخصعل 
السنية 


بدلة سنية مؤقتة لقد1510؟010 ح سترعاص1 ر عسسفمعل 
1 161226111 22701217 ح ع لمعل 
بدلة تعويضية سنية للاستعمال لفترة قصيرة » بغرض 
جمالي » ومن أجل مضغ وطحن الطعام ٠‏ أولدعم 
الإطباق » أو من أجل تأهيل المريض لتقبل البديل الصناعي 
عن الأسنان الطبيعية المفقودة لحين تقرير المعالجة النهائية 
الحددة . 
قالب البدلة السنية (020110) 72010 عتسسأاصعل 
السطح الإطباقي للبدلة السنية ؛ ذلك الجزء من سطح البدلة 
السنية أو سطح الأسنان الذي يتلامس أو يقترب من 
التماس مع السطح المماثل له من البدلة السنية المقابلة أو 
الأسنان المقابلة . 
بدلةسنيةفوقية -لاع :09 , علاتاأسعل 
بدلة سنية تغطى على الأقل جذر السن أو السن الحضر . 
بدلة سنية جزئية 7 صفيحة سنية جزئية لقتاتتهم , عسسفمعل 
بدلة سنية تعويضية لتعويض سن , أو أكثر وليس كل 
الأسنان الطبيعية أو الأجزاء المصاحبة لها . وتدعم بالأسنان 
أو بالمخاطية أو الاثنين معاً » وقد تكون ثابتة أو نزوعة . 
بدلة سنية جز ئية ذات [دناعتهم مامتفصعايء - لماكت , عدتفمعل 
امتداد وحشى 
بذلة سنية جزئية نزوعة » تكتسب قباتها بواسطة الأسنان 
الطبيعية فقط . والتي تقع عند النهاية الأمامية من قاعدة 
البدلة السنية » ويرتكز الجزء الخلفي منها على الارتفاع 


مُثبت البدلة السنية 
بدلة سنية ثابتة . جسر ثابت 


672017 عتاتطصعل 
1:0 ر ع "لمعل 
بدلة سنية جز ئية ثابتة - جسر ثابت - 1هخاتدم 0ع<:] , عستطمعل 
1105 11:0 
شفير البدلة السنية » جناح البدلة السنية » ع1228؟ ع تطمعل 
حتار البدلة السنية 
الامتداد العمودي الشفهي والشدقي لقاعدة البدلة السنية 
التتقلية والعلرية ) والتداء الجترقى لاثما للتدلة السضة 
اانه عراف ال جد ال ل اليكية الشدية القن 
لها سطحان : السطح الشدقي أو السطح الشفهي وسطح 
المرتكز القاعدي . الجناح اللساني السفلي أيضاً له سطحان : 
سطح المرتكز القاعدي والسطح اللساني . 


بوتقة البدلة السنية ع1251؟ عتتطصعل 
هيكل البدلة السنية ع01:1لاع دنه ع تمع ل 
بدلة سنية كاملة ع"تن عل عاأعامصصم - للنأ , عسفمعل 
ور م حبيبي ناتج من البدلة السنية  -‏ - هتره[نتصوتيع عستضصعل 


فرط تنسج ناتج من البدلة السنية 012518ءموط عستفصعل 
مصطلح متروك كان يستخدم للدلالة على فرط التنسج 
الناتحى من البدلة السنية . 
بدلة سنية خليطة أو هحينة ل0طترط , عستفمعل 
بدلة تعويضية سنية متحركة » تثبت بأساس ثابت مثل 
عارضة دولدر هط 1201062*5) . 
فرط تشع ناتج من البدلة السنية 
منطقة من فرط التستّج الظهاري الليفي ناتجة عن تخريش 
مزمن بسبب البدلة السنية . 
بدلة سنية سيئة الانطباق 


كلمع م”00ط عتتطصعل 


5 -للا , عستفمعل 
بدلة سنية مباشرة » بدلة سنية - عغدتلع صصص , عسسفمعل 
تعويضية فورية - بدلة سنية 
مباشرة أو فورية 
تصنيع فوري لبدلة سنية منحركة جزئية أو كاملة توضع في 
الفم مباشرة بعد قلع الأسنان الطبيعية . 
بدلة سنية تعويضية مباشرة » 


انع صعء 2 1ع ع)دنل» تدرا 


لامعل 


1101121 رع لامعل 
بدلة سنية تعويضية فورية - 012ع صصص - امع عع ه[معمر 

نامعل 
بدلة سنية تعويضية تصنع قبل قلع الأسنان وتوضع في الفم 
مباشرة بعد قلع الأسنان الطبيعية. 


بدلة سنية تعويضية مباشرة , بدلة سنية 031866 7صصذ , عتسخصعل 


بدلة سنية مباشرة أو فورية 


تعويضية فورية - ع7ناادء] عغ)دنلع سساح امعسسعع دامع 


بدلة سنية مباشرة أو فورية 
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بدلة سنية جزئية نزوعة انتقالية » مه أكصقتم , عستفمعل 


بدلة سنية جزئية متحركة متحولة لمتعهم عاطهة مصعم 
بدلة سنية جزئية نزوعة تصنع للاستعمال أوالاستخدام 
المؤقت قبل نزع الأسنان المتبقية »وقبل تصنيع البدلة 
السنية » وغالبا ما تُضاف إليها أسنان إضافية كلما تم قلع 
المزيد من الأسنان الطبيعية . 


بدلة سنية جزئية على لقتاعتهم لدع أقلتسن , عسفمعل 
جانب واحد 


بدلة سنية تعويضية تعوض الأسنان المفقودة . أو الأسنان 
التي لم تبزغ على أحد جانبي القوس السني فقط . 

سطح البدلة السنية المصقول 
ذلك الجزء من سطح البدلة السنية الذي يمتد بالاتجاه 
الإطباقي من حافة البدلة السنية » ويشمل السطح الحنكي ؛ 
ذلك الجزء من قاعدة البدلة السنية والمصقول عادة ويشمل 
الأسطح الشدقية والأسطح اللسانية . 


بدلةسنيةمؤقتة 


ع112ناك 00115120 , ع«تتكصعل 


1222012177 ر ع"لتكسعل 
بدلة سنية انتقالية » بدلة سنية متحولة [0828أكقصةت , عتسخصعل 
بدلة سنية جزئية نزوعة تستعمل كتعويض مؤقت » وتضاف 
إليها أسنان صناعية بديلة عن الأسنان الطبيعية المفقودة . 
ويمكن استبدالها بعد حدوث تغيرات فى الأنسجة بعد 
القلع . البدلة السنية المتحولة يمكن أن تتحول إلى بدلة سنية 

مؤقتة حينما يتم قلع الأسنان الطبيعية من القوس السنية . 
بدلة سنية علاجية امع وعم , عسسفمعل 
بدلة سنية تعويضية تستعمل لغرض العلاج أو لتجهيز 

الأنسجة التي تقوم بدعم وتثبيت قاعدة البدلة السنية . 

بدلة سنية تجريبية » تجربة البدلة السنية لقت , عستفمعل 
بدلة سنية في طور التصنيع » تكون الأسنان الصناعية فيها 
مُنضّدة (منا861) في الشمع . ويتم اختبارها في فم المريض 
للتأكد » من ملائمتها » وشكلها الجمالي » واستقرارها » 
واختبار انطباق الأسنان داخل الفم وضبطها وتصحيحها 
وترتيبها في علاقة مركزية أوأية عملية أخرى تكون ضرورية 
قبل إنهاء تصنيعها . كانت سابقا تسمى : بدلة سنية مُنضّدة 
أو بدلة سنية تجريبية (عتدطمعل صا -نم1) . 

الباحة الحاملة للبدلة السنية » منطقة 

ارتكاز البدلة السنية 

سطح الأنسجة الفموية أوالمرتكز القاعدي المتوفر لدعم 
البدلة السنية . 

خصائص أو صفات البدلة السنية دونه متعاع سقط وسخمدع0 
تعديل شكل ولون قاعدة البدلة السنية والأسنان ليظهر بشكل 
أكثر قرباً من الحالة الطبيعية . 


2 2111215ع11011:2-5 ج06 


السنخي المتبقي ليتحمل الثقل الوظيفي خلال عملية مضغ 
الطعام 

بدلة سنية جزئية ثابتة 
بدلة سنية جزئية تنلصق على الأسنان الطبيعية أو الجذور التي 
تكون مجهزة لتكون الدعامة الأولية للتعويض السنى . 

علم تصنيع البدلات / 

السنية الحزئية 

علم وطريقة تصميم وتصنيع البدلات السنية الجزئية . 

طبعة البدلة السنية الجزئية لهتاتهم , سملووء: مصأ ء معلل 
طبعة سالبة للقوس السنية الدرداء جزئيا أو لمنطقة جهزت 
بغرض تصنيع البدلة السنية الجزئية . 


2112م , كادعط)1:05م ع"تتطصعل 


لدتاعتدم 1:0 , عستكمعل 


7210131 ء 1612اع1 داق عتتتطكصعل 


بدلة سنية جزئية تعويضية » 
بدلة تعويضية يحل محل سن أو أكثر من سن (ولكن ليس 
كل الأسنان ) والأنسجة المصاحبة لها ؛ وتدعم بواسطة 
الأسنان أو بواسطة مخاطية الارتفاع المتبقي ويمكن أن تكون 
ثابتة أو نزوعة (متحركة) . 

بدلة سنية اصطناعية 


جزئية » صفيحة جزئية 


عه لمتاتتدم , عتتكصعل 
بدلة سنية دائمة 61 ر عاتاأسعل 
بَدلة سنية سيئة الانطباق 
بوتقة تصنيع البدلة السنية 


5 200117 , ع"اتكأصعل 
11251 551118ع21:0 :0624111 
بدلة سنية مؤقتة لقصه1ك011دم , عسسطصعل 
بَدَلة سنية متح ركة . بدلة سنية ع220721ع ر عمطصعل 
' نّزوعة » صفيحة سنية متح ركة 
بدلة سنية جزئية نزوعة » لقتاعتهم ع1طة07ت2ع" , عسسفمعل 
صفيحة سنية جزئية منحركة 

بدلة سنية تعويضية جزئية يمكن للمريض نزعها من فمه 
بسهولة وإعادتها عندالحاجة » تثبت عادة بواسطة 
المشبكات أو الوصلات المحكمة على الأسنان . 
بدلة سنية جزئية مجرأة لمتاعدم لمسملعء؟ , معلل 
بدلة سنية جزئية نزوعة تحمل أو ترتكزعلى الأنسجة . بدلة 
سنية جزئية نزوعة تدعم عموديا بواسطة الأنسجة الواقعة 
تحتها والعظم » وتدعم بواسطة الأسنان من طرف واحد 
فقط ءعادة مايكون الطرف الأنسي ». ويتم دعم الطرف 
الوحشي بواسطة النسيج ١‏ 
بدلة سنية جزئية نزوعة تحمّل 
أو ترتكزعلى السن 
بدلة سنية جزئية نزوعة تدعم بواسطة الأسنان عند كل من 
طرفيها في الحيز عديم الأسنان (الأدرد) . 


4001]1-012 , ع"تتمأصعل 


لمتاعتدم ع1طة ممع 
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حشوقالب البدلة السنية 
ملء» أو حشو ودك » أو ضغط مادة قاعدة البدلة السنية 
داخل القالب الموجود فى البوتقة . 


ك5سكاعهم عتتكصعل 


إنذار (مآل) البدلة السنية 1020515 ع نامعل 
الرأي أو الحكم المسبق على العلاج من حيث النجاح المتوقع 


عند تصنيع الأجهزة السنية . 
بدلة سنية كاملة تعويضية - عاء[مددم , وعناعط)5ه:ام عتسخصعل 
5 :6111 ع1 للد 
1 - استبدال » أو تعويض جميع الأسنان الطبيعية في القوس 
السنية والأجزاء المصاحبة لها ببدائل صناعية . 
2 فن وعلم تعويض الفم الأدرد : 


تيت البدلة السنية ممتاصعاءم عسطمعل 
1- مقاومة تحرك البدلة السنية عن قاعدة ارتكازها » خاصة 
فى الاتجاه العمودي . 


2-حالة من ثبات البدلة السنية على مرتكزها القاعدي أو 
الأسنان الداعمة أو جميعها معاً . 

تثبيت البدلة السنية الجزئى 
كنات" اليدلة المشية الحزفية النؤوضة براقيظة اتحجهال 
المشبكات . أو المثبتات غير المباشرة أو الوصلات المحكمة . 

صيانة البدلات السنية 
الطرق أو الإجراءات التى تدخل فى تشخيص وصيانة » أو 
ا لحافظة على البدائل المضافة للأسنان الطبيعية المفقودة 
والأنسجة المصاحبة لها . 

حيز البدلة السنية . منطقة البدلة السنية 
ذلك الجزء من التجويف الفموي الذي تشغله البدلة السنية 
العلوية أو البدلة السنية السفلية » أو كليهما ؛ ويحيط بها 
الخدين والشفاه واللسان وقاع الفم . 


1131م , امتاصعاء» عستمسصعل 


511 :1ع 


©5272 دعل 


جبيرة البدلة السنية أستامء عسفمعل 
استقرار البدلة السنية بجاتلأطهاد عسسفمعل 
1- مقاومة البدلة السنية للحركة على القاعدة المرتكزة 
0ق 


2-حالة البدلة السنية التي تسمح بالاحتفاظ باتزانها وثباتها 
على المرتكز القاعدي أو الأسنان الداعمة » أو جميعها 


- 


معا. 
التهاب الفم يسبب البدلة السنية كناناقصدماء ع معلل 
منطقة دعم البدلة السنية 2 701128 ناودع تامطعل 
سطح مُخاطية الفم التي تغطيها قاعدة البدلة السنية . 


البنى الداعمة للبدلة السنية 5عناعناتاد وصنا“دمممسى-ءسضمعل 
الأنسجة أو الأسنان أو الارتفاعات المتبقية أو جميعهامما 


تصنيع البدلات السنية الجزئية [1"12هم , «متاعتمعصمء عتسخصعل 
علم تصميم وتصنيع البدلات السنية الحزئية لهتاتةط) 
(وع لمعل . 

تصليب البدلة السنية - 

تصنيع البدلة السنية 10 

عملية التصنيع التي تتصلب بواسطتها مواد قاعدة البدلة 
السنية لتكون شكل البدلة السنية فى قالب البدلة السنية . 

علم جمال البدلات السنية 0 
التأثير لجمالي للبدلة التعويضية السنية » الذي يضفي على 
الشخص الجمال المطلوب ء والجاذبية والاحترام "٠‏ 

بدلة سنية هيكلية دماعاء]1؟ , عستمعل 
نوع من البدلات الجزئية محمول أساساً على ما تبقّى من 
الأسنان الطبيعية » يتميز بوصللات صغيرة الحجم ومتينة » 
ويتمتع بقوة وصلابة كافية » لأنه يغطي اللثة الهامشية » أو 
حواف اللثة » أما الغشاء المخاطي فلا تتم تغطيته . 

بدلة سنية ملعقية 00 , نامعل 
عي سايضى ماد ونلضت المكل برهو نوز من البزالات 
السنية العلوية الجزئية لتعويض سن أو أكثر من الأسنان 
الأمامية » تكون الأسنان فيه مُثْبّتةفى قاعدة راتينية » أو 
متاح قافد : لون فيقه نعط عز؟ اليك الضلي .و 
تُغخطي الحواف اللثوية أو اللثة الهامشية للأسنان الطبيعية . 


1نامع 2 عستدتكء عتتكصعل 


د5ع>تاعطاى ع "ددعل 


بدلة أسنان إيفري 2*5 ر ع تاباصعل 
بوتقة البدلة السنية - بوتقة لمك ح ع[ود1] كمع 
تاج 11251 


وعاء معدني صندوقي الشكل » ذو جزأين يمكن فصلهما عن 
بعضهماء. يصب فيه القالب الجزئي امصنوع من الجبس 
الاسطناضي» أوجبس باريس » لغرض انضغاط وتصنيع 
البدلة السنية أو الحشوات الراتينية الأخرى 

قاعدة البدلة السنية » مقر البدلة 
السنية - منطقة الارتكار النسيجى » 
نتطقة الإلختفاط النسيس 3 
ذلك الجزء من الأنسجة الفموية المتوفرة لدعم البدلة 
السنية . 

منطقة مقر البدلة السنية » 
منطقة قاعدة البدلة السنية 
سطح الأنسجة الفموية التي تشكل المقر القاعدي أو المرتكز 
القاعدي المتوفر لدعم البدلة السنية . 

طبعة البدلة السنية الحزئية 
طبعة سالبة للجزء الأدرد من القوس السنية ؛أو المنطقة 
المهيئة تؤخذ لغرض تصنيع البدلة السنية الحزئية . 


1011201201013 عنتمخمعل 


2 11125د155116-5] 


22 101112012610113 "تمع ل 


221121 , 101ددع" متا ع"تتطصعل 
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6د 


1 -انخفاض . منخفض 
منخفض » أوثلم في سطح . 
(في علم التشريح) : أي جزء من سطح عضو أو نسيج 
ينخفض عن مستوى سطحه العام . 
(في تقويم الأسنان) :عملية ضبط أو تصحيح المستوى 
العمودي للأسنان ذات البزوغ الزائد عن المستوى الاطباقي 
العام للقوس السنية . 

2- هبوط . إعياء » كابة » حزن 
اكتئاب ب حالة نفسية تتميز بالاكتئاب العاطفى والتعاسة » 
مصحوبة بفقدان الاهتمام بالحيط . 1 

خفدن لتك السملن 
حركة الفك السفلي بعيداً عن الفك العلوي . عكس رفع 
الفك السفلى (16ط1لصهمم 2ه دمتتة؟816) » انغلاق الفك 
السفلي نومك تت اناط نلصة]11) . 


1دوع:601 


ع011 همد 01 دمزووء :ع0 


1-موقع للكابة فى النفس ع كتدوع تمع 
2- 2 3 
1 -خانفضة 0 


أداة لتنحية » أو خفض عضو (كاللسان) . أو للضغط علية 


2- عضلة خافضة 
3- عصب خافض 

0 
عضلات خانفضة 1515 تامووع 1ر016 
خافض اللسان 0151 , “اموو1 ع0 
خافض اللسان الخنشبي 1028116 19000612 , “تمووء :مع 


و -)0611222 و عقتتترعل , «مسضرعل 


«(سابقة) جلد , أدمة 


-061220 ,و -0أف ضرعل 


جلد نعل - مسحرعل 

جلدي 2 أدمي لمعل 
متعلق بالجلد (م51) . 

التهاب الجلد . التهاب الأدّمة ونانا سدع 


جلداني , شّبه جلدي . شبيه الجلد 
علم أمراض الْجَلد :طب الجلد 
التهاب جلدي فموي 
الحمامى متعددة الشكل (ع6 0ه ةا لناحط مسسعطانورط) التي 
تشمل الملتحمة والأنسجة الفموية ؛ متلازمة ستيفينز 
جونسون (ع 57/201022 5 مقصطه[-ممعناعا5) . 


010 - 010 م ضرعل 
010877 صسترع ل 


)01 121115 


كتمسترع ل 
الطبقة التحتية للجلد . وهى غنية بالأوعية الدموية » 
والأعصاب ٠ء‏ والأوعية اللمفية » ومغطاة ببشرة الجلد . 


يستخدم كقاعدة للبدلة السنية الجزئية النزوعة أو للبدلة 


السنية الكاملة . 
إجهاد البدلة السنية 5و5 عتتتا جرع ل 
أسنان البدلة السنية طلاعء) عسسطمعل 


بدلة سنية وحيدة الجانب » صفيحة لدعءأقلتسن , عسفمعل 
وحيدة الجانب 
بدلة سنية جزئية وحيدة لقتاعتهم لدع أقلتسن , عسسفمعل 


الجانب . صفيحة جزئية وحيدة الجانب 


نموذج شمعي للبدلة السنية [2200 ::ة؟ , عسسطاصعل 
تصنيع البدلات السنية ماك كمع ل 


إنتاج البدلات السنية وتوزيعها مباشرة من فني الأسنان 
بالختبر . 
فني أسنان . صانع الأسنان 
فني أسنان حاصل على ترخيص يسمح له بتصنيع البدللات 
السنية » وتركيبها لعامة الناس . 
مُزيل للروائح . مانع للرائحة الكريهة 
مزل لرائحة الفم 
يزيل الروائح الكريهة . يمنع الروائح الكريهة 
زوال العظم »إزالة التعظم 
فقدان أو زوال مايعطي العظم خصائصه أو امتصاص 
مكونات العظم ؛ نقص العناصر المعدنية في العظام . 


5 تامع ل 


0600101 
ن0" , غصةدملمء0 
060001-12 


1605511110 


(سابقة) منزوع الأكسجين -060[7 , لامعل 
لامق كسج 0ع ممعع 06027 
دم لامؤ كسج »)دم ليس به أكسجين ‏ 51000 0عاهمعع دمع 
الحخمض النووي الر يبي خلاط - 210 عأعاعسصمطتر ورمعل 


المنزوع الأكسجين - الدنا 
اعتماد . اتكال »توقف »تعويل 
حالة المريض الذي لايستطيع الحياة بشكل طبيعي بدون 
الاعتماد على بعض الأدوية أو الآليات . 


062062 


زوال الصبغة .إزالة الصباغ ممتا ماصع سم أمعل0 
فقد أو إزالة الصبغة . 

إزالة البَلْمَر ةّ نه تع م واممعل 
العملية التي يتحذّل بها البلمر (المكثور) إلى جزيئاته المكونة 
0007 

رواسب »تر يناف 5أزوم مع 


مواد صلبة أو لينة تلتصق على أسطح الأسنان . 
مخم كفك 


مادة تخمّض النشاط الطبيعى لأية وظيفة من وظائف 
الجسم » مثل الخدرات والباربتيورات . 


اودوع :1ر06 
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إزالة الرطوبة أو تحقيق جفاف كامل بواسطة وسائل 

كيميائية » أو وسائل طبيعية . 

عملية التجفيف . أو التنشيف . 
يعنى , دلالة . علامة مثميزة 
تعيين الأسنان ؛ترقيم الأسنان 
(سابقة) وثر+رباظ +واضل 
رباط سني - الرباط 


حول السني 


62216210 


مئلوعل 
20ء)) 
00 دمتأدمعئزدءع0 
كستمئزوءعل0 

-065120 و «ددوعل0 


انع تدعا لدغم1000عم - غدملمطروعل 


ألم الرباط دتص 0م مدعل 

1-رباطي الشكل . ليفي الشكل 00مروع 

2- ورم ليفي متصلّب 

انحلال الرباط ك5ز5ز01تروعل0 

جسم رابط جسيم رابط 2ه هتروع 0 
تتواجد بنية مكان الالتحام بين خلايا متجاورة » خصوصاً 
الخلايا الظهارية ية . 

متو سف » متقشر 1600210 

خلايا ظهارية متوسفة » دلاءء لمتاعطغتصي ل0عاأمسفسودع0 

خلايا ظهارية متقشر 
تقشّر 2 توسف 160010 


تقر الطبقة الظهارية الخارجية ؛ عملية إزالة الطبقة 

الخاريجية من كد ايه التقشيّر 
توسفي , تقشري متقشر 

متعلق بتقشر البشرة (050131080100) . 
التهاب اللثة التقشر يِ أو التو سن كناخ ؟أعصماع ع اتامستدسودع0 

التهاب مزمن منتشر في اللثة يتميز بتقشر الظهارة اللثوية . 


ممم 217 ستمتاودعل0 


0601121221157 


2 23 
تخرت تحطم 
تخرب العظم 


16 مم6 


202 و 16اع ناودع 


انفصال أدع مسطاع ماع00 
يكشف . يكتشف أععاع0 
كشف . اكتشاف دمنتاءعاء0 
كاشف 1ماعع)06 


منظف . مطهر . تنظيف 
دواء أو مادة نشطة في شكل محلول لتنظيف أو تطهير 
الزرية انيت 


يفسد » يتلف يتغير » يسوء 


أمعتصاطة - أامعع غ01 


066110121 


شبيه الجلد . نظير الأدمة . فلداي 0ع 
1- شبيه الجلد . 
2د كنسة حلدقة 3 جويضلة جلدانية ولك 0أمصته0ا) . 
جلدانى » 8 جلدي (010 صمت 0) : 
كيسة انه ا أكء 10أمستعل 
ورم كس خَلقي يحتوي على بُصيلات شعرية وأسنان 
وغدد عرقية ودهنية . انظر كيسة » حويصلة 0950) . 


جلدي شفهن لقتطهامسمعل 
متعلق :باخلد والشقاة + 

انقطاع اللعاب سمتاه لتلودعء0 

نازل عستلمءءوع0 

شعبات نازلة وعطعصةصاط عستلمءءوء0 

العصّب العثقي النازل - دع اعم لمع لاع عستلمعءءوء0 


العَصّب تحت اللسانى النازل- 
عروة علقية : 
العَصب تحت اللسانى 
النازل- العروة اللسانية 


لد150081055 25تلجءء5و06 
تلدع 22590 << 16ع2 
- 21 175008105521 0125رمءءو06 


تلدع 2252 


شرايين حنكية نازلة وعتعاتة عستأهلدم عستلمعءءوعء0 
وصف دمتامتعوع0 
يزيل التحسسّس . يبطل التحسّس . يبطل الحساسية ‏ ©2ناتكد»ءو»3 


يزيل » أويقلل الاستجابة للألم السني الناتح 
المهيجة . 

إبطال حساسية العاج 
خفض حساسية العاج المكشوف بواسطة تطبيق 
المستحضرات الوقائية » وتشتمل على : الطلاءات الفلورية 
(6025هعناممة ع0ون1) . واللاصق العاجى «تامء) 
(517ع20 ومواد الختم (215تتعتقصط متعلوء 5) . 1 

مادة مبطلة للحساسية أصععة عستعتن تكصعوع0 
مادة تستعمل بواسطة طبيب الأسنان أو المريض لخفض 
شرنات جاو له اكير انك ]لل اوقا سمط الروك 
السن .يمكن أن تكون في شكل محلولءأو هلام أو 
ورنيش ؛ مثل محلول كلوريد الزنك 2/ » والمستحضرات 
اللسجلة مثل تريزيولين (156510138) وديوروفات 
أقطم متام . 

مُحقف .ء مُنشّف (عقار) 
مادة كيميائية مثل كلوريد الكالسيوم (ع130ملطء مسق 1ه ©) 
ارون إاخخاص /الرطرية أرانير .ا تقاف 

ا 


عن العوامل 


علتأدعل 01 102) 72ت [كممعوع0 


أصوعء1و06 


عأدع06510 


محلول يظهر الصورة المستترة على الفيلم الشعاعي » حين 
غمرها في المحلول لفترة من الزمن في درجة حرارة محددة . 
يجب مراعاة حماية المحلول من ضوء الشمس » كما يجب 
أيضا استبداله على فترات حسب عدد مرات استعماله . 
نمو.تطورءتكامل 
عملية النمو والتمايرالتي تؤدي إلى أن يصبح العضو أكثر 
تعقيدا . 
نموالأسنانءنماءالأسنان 
تطوري ناي اصلي 
شذوذ نمائي » شذوذ تنشؤي 
أي شذوذ أوعيب يضصاحب النموأو التطور . 
كيسة نمائية » كيسة تطورية 
عيب نمائي ».عيب تطوري 
تشوه نمائي .عيب تطوري 
عاج نمائي » عاج تطوري 
انخفاض تطوري , انخفاض 
نمائي 
حدوث انخفاض أو تقعر سطح السن في مرحلة نموه . 
اعتلال نمائي . اضطراب تطوري 
شقوق مائية . شقوق تطورية 
طية نمائية » طيّة تطورية 
ميزاب تطوري , ميزاب أصلي 
1 أحد الأتحاديد » أوالشقوق في الميناء على سطح السن 
والذي يفصل حدود التكوين الأولي . 
2 خطوط منخفضة على سطح ميناء السن » تمثل التحام 
ففبوفن المي خلال لبدو 


ادع حدامماء 06 


طاعع) 01 اسعسدمماء م06 
لسع صدمماء م06 


22012217 لمأاسع ددم ماء 06 


أو لدأاسصع ددم ماءوع0 
أاعع1ع1 لامأاسعسدامماء م06 
لاتحم تملع لمأاسع ددم ماءع0 
تامع لدأاسعصدمماء م06 


1 لدأادع ددم ماء و06 


0150101 لدأخصعصدامماء م06 
551015 لمأاصعصدمماء 068 
10 لدأسعددمماء م06 


51001 لمادع ددم ماء و06 


مرشدةنغمائية ععمملتسى لداسعسدمماء و06 
انغمادتطو ري نع كط لمأسع سدم ماء ع0 
خطوط التكوين . خطوط نمائية وعصنا لدادعسسمماء وع0 
فص نمائى 10 لمأسعسرمماء و06 
وهادنمائية كاأم لداسعددمماء ع0 
نتوعء غمائى 21055 1ددع حنامماء 067 
انحراف .ضلال مهناو تمع 


البعد عن ماهو منتظم أو عن المسار أو الوضع أو المعيار 
الطبيعى . 


أداة » بدلة . جهيزة 


061 
أداة مركزية حاملة للضغط كتدوع ط- لامع ر ععتوعل 
أداة لر سم الضغط 2 عسمتدعط-لدتطصع , ععتوعل 


المركزي » الراسمة 


افساد . فساد » تلف تدريجى ١‏ تغيّر تدريجى ٠‏ مناه دمتعاء0 
إتلاف » تدهور ْ ْ 

تعيين » تحديد , تقدير صمتامستصمء عل 

يعين2.)يحددءيقدر عستمسصحعاعل0 

(سابقة) يخفض . ينقص ؛ العكس .» النقيض ؛ -06 
ينزع من » يخلع عن 

خفض عزم اللي 06-0111 


عملية تقويمية يتم فيها إحكام أو ضبط السلك لخفض مقدار 
عزم اللي أو الالتواء المنقول للأسنان . 


فتاتى . حطامى . تحانى لماعل 
متلق هاه اد مقوو مر أقايات أو قضاوك ., 

تفتّت »انسحال صم ع0 
تآكل » كما في الأسنان » الذي يحدث بالانسحال. 

تُفايات . فضلات . بقايا . حُطام . فتات كساتساءل 


الفضلات الملتصقة على سطح السن أو الملتصقة على سطح 


دفع خفض الفك السفلي دم أكنتاعل0 
حركة الفك السفلى للأسفل » عكس إطباق (150أ5نااعه0) . 
تطهيري . تنظيفي ١‏ أمعع تناع ل 
متاق بالتطلقات أن اللي اكت 
حدبة إنسية شدقية لضاحك علوي في ممعم ]نعل 
الثدييات 1 
حدبة إنسية شدقية لضاحك سفلى فى لنصمء 0ع نعل 
الثدييات 1 اا 
النصف اللسانى لعضو الميناء فى السن عتاء موتاء )نع 0 
1-يظهّر (أشعة) ١‏ مرماءرع0 
2- يطور , ينمو ء ينمي 
مُظهر تع م0681 


محلول يستعمل في ععملية تظهير الصورة في الفلم 
الشعاعي الذي تعرض للأشعة . يرسب الفضة من بلورات 
تروف الثقفه فى اللي المسابة للقلم” الى تحرضية 

توقف الإظهار . انقطاع الإظهار 
باحة بيضاء على الفلم الإشعاعي المظهر . تنتج عن عدم 
كفاية مستوى الحلول في حوض التظهير . 


]ا0-اته «تعزماء م06 


سلة , «أعمرماءمعء0 
علصا «تعمماء م06 
8-1277 , اماع06 


0 11185زم1ء 06 


(سابقة) خلال , بين » عبر » فى ما بين -03 , حهتك 

(سابقة) إثئان »ضعف » ثنائي ذل 

السكري 

الداء السكري 
نقص في كمية الإنسولين الذي يفرز بشكل طبيعي بواسطة 
البكرياس ٠‏ يتسبب في عدم القدرة على استقلاب السكر . 
ويتميز الداء السكري بتكرار خروج البول الحتوي على 
الجلوكوز » والزيادة المفرطة في العطش » والإعياء » 
الا ل 

مصاب بالداء السكري عناء 38 
شخص يعاني من داء السكري . يجب أن يحمل المصابون 
بطاقات توضح حالتهم ومايجب أن يُتَخْذْ حيالهم من 
إجراءات حينما يدخلون فى حالة غيبوبة سكرية (8صدمه) . 

إغماء سكري . بات سكّري 
فقد الوعي نتيجة تجمع الأجسام الكبتونية في الدم . 


1225 


5 تلاعمم د5عاعط010 


ححرى عناع 015 


أخصائى الداء السكرى سم ناء طقتل 
يُشْخُص 2 يُشخُص المرض 0138205 
تشخيص . تشخيص المرض كتوممع نل 


التقيبم العلمي لحالة مرضية موجودة : 
التعرف على المرض أو مكان الإصابة من ملاحظة الأعراض 
العلامات المرضية وتحديد نشأتها أو ماهيتها . 
تشخيص مختبري 
تشسخيص قبل الزرع 
تشخيصى 051مع 013 
تعلو بالتشخيضن (وأوممع612) . 


وو 0100 0 « 
مساعدة تشخيصية 


لدعتطتك , كأومصع 015 
011112021 , كلوم0مع 015 
12501260177 , كأومسع 012 


ةمسا -عنام , كتومسع 15ل 


0128205612 210 


- أققء 560107 - أكىىء 013820501 


قالب تشخيصي - قالب 
للدراسة - مال قبل المداخلة 
الجراحية » مثال قبل العمل 
جزء أو أجزاء موجبة مشابهة للحفرة الفموية » تستخدم 
لغرض الدراسة وعمل خطة علاجية . 
حقن تشخيصي -- - 0نامع زا عتأوممع 015 
تسكين الألم التشخيصي 
للمساعدة على التشخيص .» يحقن مخدر موضعي في 
منطقة مُحدّدة من أجل إزالة الألم » للتأكد من أن الألم 
ناشى عن هذا المكان ال محدد . يستعمل الآن الحقن المتسلسل 
الدقيق داخل الرباط لتحسين هذا الاختبار التشخيصي . 


نأك 12017 21:02 


وأدء32215 012520512 


أداة آلية 
إزالة الحيوية 
تدمير حيوية لب السن . 
إزالة حيوية اللب 
يزيل الحيوية , يُفقد الحيوية 
إزالة » أو تدمير الأنسجة الحية » أو الخلايا الحية . في علاج 
أقنية الجذور . إزالة حيوية لب السن أو نزع الأنسجة الحية 


لدعتطمقطععمم , ععتوعل0 


1621110 


ملنام عط 01 دممتكدعتلد عع 


17ل2 لم06 


من قناة اللب. 
أل سنى فاق دالحيوية ملتام لمتمعك لععتلداتوع0 
نسيج عديم الحيوية عناوك) 0ع2تل12توء0 


مُفقدالحيود ب عع لله ع0 
مادة مفقدة للحيوية 
معالجة لبية بإماتة وتحنيط 
لب السن 
أسلوب معالجة لإزالة حيوية اللب الجذري للأسنان اللبنية 
والحفاظ على لب السن غير الحي في حالة طهورة (عقيمة) 
لحين سقوط السن بشكل طبيعي ؛ نادرا ما تستعمل في 


أدعع3 عستعتلد 0 
115 له وستعتلد ع0 


11227 ملتام 


الأسنان الدائمة . 
0 كب لإزالة الحيوية - - تنام مدع عستعتلة) ع0 
معجون لإزالة الحيوية عأكدم عستعتلم) ع0 


مركب يشتمل عادة على مواد مثل الزرنيخ أو 
الفورمالدهيد » يستعمل أحيانا لإماتة ني السن . استعمال 
مثل هذه المركبّات يشكل خطراً » وقد بطل استعمالها . 
ندى ط كلعل 
متعلق بالدوران في اتجاه سير عقارب الساعة ؛ أي في الاتجاه 
من اليسار إلى اليمين . 1 
دكستران 
كربوهيدرات ذوابة توجد في المراحل الأولى من تحلل النشا 
والجليكوجين إلى سكر خلال عملية الهضم . 


عأمهاملعء0 


نامعل 


دكسترين متنععل 
مادة كربوهيدراتية تنتج أثناء تحول النشا إلى سكر . 
(سابقة) يمين » يمينى . أيمن -0نتاعد 0 


دكستروز - جلوكوز «سكر العنب) 
الناتم النهائي الأساسي من انحلال المواد الكربوهيدراتية 
خلال عملية الهضم . يسمى أيضاً سكر العنب «جلوكوز» 


016201056 - 511105 


(ء5مع0611) . 
[مختصر]دايهيدروكوديين ©6ضذء00ع0:ل:وطنل - 118 ”11 


انظر داى هيدر وكوديين (6هنلمع00153:00) . 
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عضلية رقيقة بشكل القبة تفصل التجويف الصدري عن 
التجويف البطني » انقباضه يسبب الشهيق وارتخاؤه يسمح 
بالزفير . 
2-(في طب الأسنان التعويضي) : وجه رقيق من المعدن يمتد 
قلب من تاج ذي وتد ليشمل بعض أو كل الحواف لوجه 
جذر مُحضر . 
3-(في طب الأسنان) : صفيحة معدنية رقيقة تشكل لتكون 
غطاءً على سطح الجذر تلحم مع طوق أوياقة التاج 
الصناعي : 
4-(في علم الأشعة) : صفيحة معدنية ذات ثقب مركزي 
صّممت لتَحّد من حجم الأشعة السينية . 
فتحةالحجاب الحاجز 
حجاب الفم 
الحاجز الذي يفصل المنطقة تحت الفك السفلى عن المنطقة 
فت اللمات : وهر مك وين التقبلة التلسافبة اللقمة 
(©12115616 05ا119081055) والعضلة الضرسية اللامية 
(عاعكتتحط 10هتقطه83/191) . 
حجاب الجذر 00" , لمع خنتطمدتل 
حاجز من غلاف الجذر الظهاري المائل بزاوية تحت الحليمة 


2261111 تنعط تتام 012 


021 , سعط تتام د01 


نجبير 111 
اختزال الكسر أو رد خلع المفصل. 

ييز يِ عتأاكعدامدتل 

خراج ع 0127 

تقي 01-3 - ذأوء:7(م013 

ل ع1ا7م0123 

إسهال دع طمنل 


مفصل سلس »مفصل متحرك 
َم فصل متحرك . مفصل سلس . - وتوم عطإسوطة - كزومعط تيوت 
مَفصل سهل الحركة- مفصل زليلي 
فرق .انشطار ء انشقاق » حيز 
مسافة واسعة شاذة بين سنين متجاورتين » ينتج عنها عدم 
تماس الأسطح الإنسية والوحشية » وتحدث في نفس 
القوس السنية بشكل طبيعى » وتوجد عادة بين القاطعين 
المركزيين العلويين . 
شق الشفة . انشقاق الشفة 


أسامل لدتلمختطاسسوتل 


1ه 57107121 


ضحطءع] 135 


لتلتعطء0) 2 ددع) 15ل 


الاستقصاءات التشخيصية 
علامة تشخيصية 

إبرة التسجيل التشخيصية 
اختبار تشخيصي 


011251105110 
دعاك 205)1ع 013 
15ل ماه 0512ماع 015 


أ5ع) 012510511 


طبيب مشخص 2 عياف التشخيص سوا نادممع د نل 
علم التشخيص ١‏ 0515 مم01 
رسم تخطيطي » شكل بياني سمعرعة نل 
الديال (الإنفاذ . الفصل الغشائي ( دلو ولةنل 


يقة لفصل جزيئات مزيج سائل مختلفة الأحجام عن 
طريق الانتشار من خلال غشاء نصف نفوذ . يُستخدم هذا 
المبداً فى الديال الدموي (2001213:515ع11) فى أجهزة الكلية 


الصناعية 
قطر عاء سدتل 
اختبار الشدٌ القطرى ادع علتعمة) لمعتاع سدتل 


بسبب صعوبة تحضير شكل دقيق للعينات من أجل الاختبار 
القياسي للشد لبعض المواد »يمكن قياس إجهاد الشد 
داخل ع أسطوانية باستخدام قوة الثقل الضاغط . 

ألماس «(حجر كر يما »ماس ستل 
شكل بللوري من الكربون . أكثر صلابة من أي مادة توجد 
في الطبيعة . انظر ساح ل(461335[06) . 


رُقاقات ماسية » شظايا ماسية وصتك 0سصمحسدتل 


4 1 : 
فرص ماسي عكتل 0«مسدتل 
أداة ماسية أاع مستأكصذ عسامسحتل 


أداة دوارة مثل المثقب أو القرص » تستعمل كأداة قاطعة 
ساحلة » تنطمر في سطحها المعدني حبيبات دقيقة من ألماس 
صناعي أو حبيبات دقيقة من ألماس تجاري . 


رؤوس ماسية دككستمم 0 «مسدتل 
قر ص فاصل ماسى عكتل دسمتاةسومء؟ لممسدتل 


قر ص ماسى . دولاب مساسى اععط؟ لسمسفتل 
عرق دموي » انسلال أو هروب الكريات 
الدموية من خلال جدران الأوعية الدموية 
مرور خلايا الدم من خلال جدران الأوعية الدموية ؛ مثال : 
عملية مُرور البلاعم »من خلال جدران الأوعية الدموية 
الدقيقة أثناء الالتهاب . 


12360515 


فحص الشفوفية . الفحص الضوئى - - لم050 مق طم تل 
إضاءة نافذة » إنارة عبر الأأسحة دسمتامستنسن التكصة 


1 -(في التشريح) : حاجز غشائي عضلي رقيق أو صفيحة 


ممه نتطام 1ل حتسعةنتطمد1ل 
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أسئان ذات فجوة - أسئان مثقبة طاءعع) ووعلصلم ع عترمغوتل 
أسنان خزفية صناعية بلا دبابيس ذات قاعدة مثقوبة للسماح 
بانسياب الرتين الأكريليكى داخلها . 5 تثبت الأسنان في قاعدة 
البدلة اللبية خثل تصلب الراقين الإكزيليكي , 

سن مثقبة 7 
سن صناعية تشمل قاعدتهاعلى ثقوب تدخلها المادة اللدنة 


وهي في حالة الليونة فإذا تصأبت ثبتت تت السن على قاعدة 
البدلة السنية . انظر سن (5ا100) . 


ديازيبام 
عقار يُستعمل في شكل حبوب للتقليل من حدة الخوف 
محلول الخدر الموضعي أو كمخدر يمكن أن يحقن داخل 


طا00) 1501ل 


لسورء0122 


الوريد . 
شفة مزدوجة ءازدواج الشفة » نا عاطسمك - متلتعطعءنل 
تضاعف الشفة 
م وق » بتر م6 »ذو شعبتين كنام مغ 0ط 1ل 
تفرع كنات +3 تقسيم إلى جز زأين اإدممامطء 01 
انقسام إلى جزأين أو فرعين متساويين . 

م دوج اللون أو الصبغ عتمسطء نل 
ضَّباب مزدوج اللون أو الصبغ 8 عأمسطعء نل 
فلات كيمياق ؛ بفاهدعلن الور التسافية سين 

امحاليل الثبتة المستنفدة . 
نموذج »مثال» قالب 01 


طبعة معدنية أو قالب تصنع منه النماذج السنية . 
نسخة موجبة من مادة صلبة لسن محضّرة » تتكون عادة 
من المعدن أو راتين الإيبوكسى أو من الجبس الصناعى 
المْجهّر لهذا الغرض :الى هيا نالك حجري (عذل 0 
نموذج الأملغم . قالب 
قالب مصبوب من الأملغم ناتج عن الطبعة » ويمكن تصنيع 
الحشوات المصبوبة أو التيجان بهذه الطريقة . 
تشكيل القالب بالترسيب الكهربائي 
مادة النموذج » مادة المثال 
مادة تستعمل في تصنيع القوالب أو النماذج » مثل الجبس 
الصناعي » أملغم الفضة والقصدير » والراتين الإبوكسي 
إلخ . 
اكت ان 
صفيحة من المعدن » تحتوي على قوالب لعمل حدبات 
على تيجان قشرية (100مك [اعط5) . 
نموذج حجري . مثال حجري » قالب جبسي 
قالب مصنوع من الجبس الحجري . 


سدع لقتصتة , عتل 


0 ]0 تاعع1كء , 016 


لمتع ددم عتل 


عغدام 01 


©2م)؟ , 016 


انشقاق الجمجحمة الخلقى متصسوكء 0 قح )كد تل 

و 000 »انشقاق اللسان 11311112 
نشقاق طولي خلقي للسان . 

فرق الفك السفلى . شق الفك السفلى منط اصع 0ح )كو 1ل 

انبساط القلب 0 خاء القلب 1 ع1م]كوتل 


مرحلة استرخاء عضلات القلب المتقلّصة حينما يدخل الدم 
حجراته » ويليها مباشرة الانقباض . 


استرخائى . انبساطى عنام )كد تل 
متعلق بانبساط القلب(0125]016) . 
إنفاذ حراري المع طغوتل 


حرارة ت: تنشأ بواسطة تيار كهربائي ذو تردد عال . تستخدم 
هذه الحرارة لتسخين أو تدفئة الأنسجة دون أن تسبب لها 
الضرر . 

جهاز الإنفاذ الحراري 
جهاز ينتج تياراً كهربائيا ذا تردد عال يستعمل لقطع الأنسجة 
مع تخثّير الأوعية الدموية ؛ يمكن أن يمر التيار الكهربي بين 
طرفيه فيسمى ثنائى القطب . (ذو القطبين مهادم81) » أو 
لأا والريعن لدعتي العطي الكوون مسي در 
القطب الواحد (2ة[همنمتا) . 1 


ك1 0121111217 


إنفاذ حرارى قصير الموجة 51010-11725 , انع طاوتل 
يستعمل لتخفيف أو إزالة الآلم . 
إنفاذ حرارى جراحى لدعذم تناك , تإمسعطادتل 


جهاز ذو ترددات عالية جدا يمكن استخدامه لقطع الأنسجة 

ولتخثير الأوعية الدموية وإزالة الأنسجة فى العمليات حول 

السنية » وهو غير مناسب للمرضى المثبتة فيهم أجهزة منظمّة 

للإيقاع القلبي (نواظم) . 
أهمبة وأوعط )ةلل 
حالة وراثية أو مجموعة من الصفات . التي تجعل الشخص 
عرضة لمرض مُعين أو لبعض الأمراض بعينها . 


تأهبي . أهبوي عناع طاقنل 
متعلق بالاستعداد للمرض (15وء)12() . 

المشطورة سمغوتل 
طُحلب نهري أو بحري مجهري أحادي الخلية جدرانه 
مشيعة بالسيليكات:: 

مشطوري 01202205 

مؤلف من المشطورات أو بقاياها المتحجرة . 

تراب المنطورات طاسسوء تطسعاعدعت]1) كنامعء 2 ددمغدتل 

شكل نهائي من السيليكا » وتستعمل كمادة مالئة ومادة 
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جهاز حيوي يتم فيه تحَلّل الطعام بواسطة الإنزيمات » وإنتاج 
مواد بسيطة تمتص بواسطة أنسجة الجسم . يشتمل الجهاز 
الهضمي على الفم والأسنان » والغدد اللعابية » والمريء » 
والمعدة » والأمعاء الدقيقة والغليظة » والمستقيم . تفرز 
العصارات الهاضمة فى الجهاز الهضمى بواسطة 
الفكرياين اناو لكي 1 
القناة الهضمية » السبيل الهضمى 
إصبع »رقم , أنعتل 


حاسبة رقمية تع تاصصصمء لهاتعتل 


)ع2 ع كتاوء015 


صورة رقمية قط لداذع تل 
تصوير شعاعى رقمى 5 عتطمدع2010" لداأأع تل 


تحويل الصورة الشعاعية الناتجة عن جهاز حساس داخل الفم 
إلى إشارات حاسوبية » ظهر على شاشة : فزيونية للحصول 


على صورة دقيقة 4 


مسانن ء» تصبع 2 تصبيع 81 1 
لسان مشقوق »ازدواج اللسان 1112 
شذوذ نمائي للسان مزدوج أو لسان مشقوق . 

ذولسان مُزْدوج » مشقوق اللسان 10555 3ل 

ذوفكين كنتطا مصعم نل 
مسيخ ذو فكين سفليين . 

ذوأو ذات جزئي ماء (ثنائي الهيدرات) عل ترطتل 
مركب يشتمل على جزيئين من الماء . 

داي هيدروكوديين ( ثنائي هيدروكوديين) عصنعلمءمنيل :روطتل 


مُسكّن قوي المفعول . يوصف على شكل أقراص 10 مجم 
أو30 مجم . يمكن أن يسبب الدوخة أو الغثيان أو الاثنين 
52 الاسم التجاري له هو(118 017 . 
1 -تمزق .انثناء . تفتيت سمنوضءع112ل 
وير نه لين 
أ- حالة ينتج عنها تشوه في شكل السن يعيق العلاقة ا حورية 
بين التاج والجذر يؤدي إلى انثناء أو التواء جذر السن » 
سدون التدّخل في تكلسها الطبيعي بسبب كسر أو رضح 
للسن أثناء تطورها وبزوغها في الفم . 
ب انز ياح التاج معمسععةامكتل محكمت) . 
ج - يمكن أن يستعمل المصطلح كذلك للإشارة إلى التزاوي 
الحاد للجذور أو الجذور المشوهه . 
فرط التنسّح بالديلانتين 
ينتج فرط تنسج الأنسجة اللثوية عن تناول عقار مضاد 
للتشنج هو الفينيتون ( ديلانتين الصوديوم متامة 1ط 
سنز500) » الذي يستعمل لعلاج الصرع ' 


1ع 5ط ستكصسد1تل 


حمية, نظام غذائي أعنل 
حميوي »غذائى تجا 1ل 
عادات غذائية ١‏ واتطقط وسسداعنل 
مختلف » مفتر ىق أصعن نل 
تفريقي متمبز لمتادع ]تل 


تشخيص تفريقى كأكم ع1 لمتامء 111ل 


تشخيص مرض أو حالة مرضية 
أمر اض آخر قك- 
أسلوب القوى المتباينة 
انظر بدلة بج (ععصفناممة 8688*5) . 
5 خلو يي متمايز 2 تكائر تمايزي اهام لمتامء 111ل 


م كان 


تشترك في أعراضها مع 


عتالوتلصطاعع) عع:101 1دقامء 0111 


تفريق . تمييز » اختلاف » تباين صمت عتامعء ]نل 
1-تفريق مرض عن الأمراض الأخرى . 
2- تباين أو اختلاف وظائف بعض الخلايا عن الأخرى . 


ينتشرء ينتثر ء يتناثر كلل 
انتشار .انتثار دسمأكد 11ل 
ذوالبطنين .ذات البطنين عتمدع نل 


ذو بطنين » مثال : العضلة ذات البطنين عتتامةع ذآ) 
(عاعقتامة . 

حفرة ذات البطنين 

تلم ذات البطنين - 

الثلمة الخشائية للعظم الصدغي 

العضلة ذات البطنين 
عضلة تشارك في حركة الفك السفلي والفم خلال عملية 
المضغ ؛ وتتكون العضلة من بطنين : يرتكز البطن الخلفي 
للعضلة على العظم الصدغي ويرتكز البطن الأمامي على 
الحفرة ذات البطنين القريبة من الخط المنصف للحافة السفلية 
للسطح الداخلي للفك السفلي . يساعد انقباض العضلة 
ذات البطنين » حينما يكون العظم اللامي بوضع ثابت » 
على فتح الفم » ولكنها ترفع العظم اللامي خلال عملية 
البلع . عضلة ترفع وتثبت العظم اللامي . انظر العضلة 
ذات البطنين (كتاعتتاقهع101) . 

تلمةذات البطنين 

هضم 
العملية التي يتم بها تحويل الطعام في القناة الهضمية إلى 
مواد قابلة للتمثيل الغذائي أو الامتصاص بواسطة الجسم 
لبناء الأنسجة وتعويضها . 

الجهازالهضمي 


01152356112 52 


طءغ20 22256010 - 0017ع عتامدع 1ل 


ك1 - ع1عكتاتط 11)ك0152 


طعاممه عتنمدع1ل0 


مملادع18 


17اوء015 


دمع )سر ع اتاوء015 
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إدخال قضيب معدني معقم في قناة الجذر وامتداده من 
خلال قمّة الجذرفي العظم السنخي بقصد تثبيت السن » 
خصوصا السن ذات الجذر القصير . تسمى غالباً غرسة لبية 
أو زرع 2 (أطقامططا عتخصهلم0ص8) . 
خناق » دفتريا من طاطمتل 

مرض مد تسببه الجرائيم التي تتكائر في الحلق وتكون 
سموماً شديدة تؤثرعلى القلب والأعصاب . تتخثر النتحة 
الالتهابية في الحلق لينتج الغشاء الكاذب الُمميز أصبحت 
الإصابة بالمرض نادرة الحدوث الآن بسبب انتشار عمليات 
التحصين . تمتد فترة الحضانة من يومين إلى ثمانية أيام . 


خناق (دفتريا) فموى لدععسط , مع طغطمتل 
0 ٍِ 
خناق (دفتريا) شفوى لمتطه! , متعطغطمتل 


نوع موضعي من الخناق » يتكون فيه غشاء خناقي على 
حواف الشفاه الخارجية » ويعتقد بأنه من مضاعفات تشقق 
الشفتين وتوسفهما ؛ تشكّل الأغشية فوق الشفاه . 
ذو تسنينين . ثنائي الإثغار , ذو إثغارين ‏ 

د يف3 بض اوس الالساة » العو ارك 
(الأسنان اللبنية طاءء) 6010160105 1) تحل محلها المجموعة 
الثانية (الأسنان الدائمة ه060مع0 أمعمددنرءط) ؛ الإنسان 
ذو تسنينين » ويمكن أن توجد هذه الصفة في الحيوان . 


طم 1ل 


شلل م دوج شلل الجانبين ونععامتل 
شّلل لعضوين متناظرين على جانبي الجسم . 

متعلق بالمكورةالمزدوجة لوععمء10منل 
متعلق بالمكورات المزدوجة (5ناهءءمء10م21) . 

المكور ةالمزدوجة كناءءمء10متل 


نوع من الجراثيم المكورة تتواجدعلى هيئة أزواج متلاصقة » 
وهي طفيلية موجبة الجرام » تُشاهد كخلايا مستطيلة تدمو 
في أزواج » أو سلاسل قصيرة . أعيد الآن تصنيفها تحت 
المكوّرة المزدوجة الملهبة للرئة - 
المكورة المزدوجة الرئوية . 
العقدية الرئوية 
نوع من المكورات المزدوجة تتسبب في التهاب الرئة 
ومجموعة من الأمراض المعدية » وهي كروية غير متحركة 
موجبة الجرام » وقد تُسمى المكورات الرئوية 
(172060©©115تاعم2) . 
الوصائل . الطبقة بين اللوحتين (في القحف ) 
التبج النظيق ون عظاء الفح : 


- 21211111011126 كناء 0121006 


511621060115 10112 


01010 


قالب تشبيت النماذج »قالب ذو نماذج كدعا غ101 -تل 
ذات علاقة ثابتة 
قالب تجاري التصنيع مكون من ثلاثة أجزاء . يمكن فصلها 
وإعادتها لتشكيل القالب » يحنوي من الداخل على دلائل 
(100665) » بحيث يمكن رفع المثال المفرد من مكانه وإعادته 
مرة أخرى إلى القالب » مع الحفاظ على نفس العلاقة مع 
الأمثلة المجاورة وبقية أمثلة القوس السنية . تحافظ الأمثلة على 
أماكنها في القالب بسبب وجود نظام مزلاج داخلي محكم 
على الجوانب الداخلية للقالب تقابل الميازيب على المثال 
الحجري ٠‏ 
توسع »تمدد 
حالة التمدد أو الانساع عن الحجم الطبيعي . الانتشار أو 
الانساع في كل الاتجاهات . مصطلح ينطبق بشكل خاص 
على اتساع الحفرة » أو الوعاء الدموي » أوالقناة أو 
الفتحات الأخرى. 
فون بو 
العضلة الموسّعة للمنخر 
تساعد على توسعة فتحتى الأنف . 
المقبلة اتوي تحرف ” 


110 - م0 د 11ل 


011201: 


0113601: 22115 121151 


عا1عكتاتد عهللأصدام :مهغد1تل 


وم ع 4 ال . 

ممدد » مرفق » مخفف الكثافة أسعن تل 
تمديد . ترقيق . تخفيف الكثافة دم ناس نل 
و 1 

بعدء حجم »قياس مامتكص ستل 


عد عمودي إطباقي لمعناء؟؟ لدكساععه , متعصمع ستل 
ع عمودي في وضع الراحة لدعناتء؟ ادع" ر, امتمصع مطل 
تعنلا مشتعاخز ض 125715 ر 1011أكتع ستل 
تعل عمودي 761121 , لاماكدع ستل 
عدي »نسبة للأبعاد هده تمصع ستل 
تتغبر بعدي عم فك 10221كدع دنتل 
تشوه عدي لقدم1كدع دل 


تشوه يشاهد في حالة التصوير الإشعاعي بطريقة تنصيف 

الزاوية اي فر قاد مين العومن ارا لبون 

اشعاعيا بعيدة عن الفلم الشعاعي فتبدو قصيرة بالنسبة 

للأجزاء الأخرى القريبة من الفلم . 
استقرار بُعدي 

قدرة المادة على الاحتفاظ بشكلها وحجمها. 


اللأتطة)ك لمدماكدع ستل 


يَنقص يقل » يصير مستدق الطرف . مُصِعّر امتصتسستل 
اختلاف شكلى . ثنائية الشكل سمتطم:ام ستل 
نقرة.غمازةالخدأوالذقن ع ستل 


عرسة لبية 


أتقاصطا عنامه20006ء ع أاسقماصصا عتكصمله10ل 
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"اعستواء» أعععرلل 

مشبكة أو وصلة تستندعلى السن الداعمة بغرض استبقاء 

البدلة السنية النزوعة (المتحركة) في مكانها بالفم : 

طمتامعاء» أعء رتل 
تفبيت البدلة السنية الجزئية النزوعة (المتحركة) بواسطة 
استخدام المشبكات أو الوصلات التي تقاوم نزعها عن 
الأسنان الداعمة . 
يقة مباشرة , أسلوب مباشر 
انظر طريقة الحشوة المصبوبة المباشرة 1019 غ1عع1(15) 
(عتاوتصطاععا . 

وجه تجميلي مباشر 
وجه إكريليكي أومن الراتين المركب يلصق مباشرة غلى 
الأسطح الشفوية للأسنان الأمامية في الفم » يسمى أيضاً وجه 
تجميلي مرتبط (#ععمء؟ 602060 . 


.0 
مثبتة مباشرة 


1 لطتطاعع) اعع:11ل0 


لع 726 أاعع:11ل0 


رؤية مباشرة سمتكت؟ اعء عرزل 
تثبيت مباشر بالأسلاك كسستر اعء لل 


تثبيت كسور الفكين بربط أسلاك حول الأسنان المناسبة في 
الفكين العلوي والسفلي , ثم توصيل طرفي الأسلاك المتقابلة 
مع ثنيها 3 لتحقية عملية التي لتتية . 


اتجاه » توجيه صمتاءء رتل 
مديرءقائد »مخرج تدماعع تل 
شخص أو أداة موجهة أو مرشدة . 
(سابقة)1 - زوج » مزدوج » ثنائي -3ل, -وتل 
2- ينقص » عكس . العكس ٠.‏ لا ( للنفى ) 
ثنائي السكاريد 1 علسقطععة5تل 


سكر ينتج عندما يتحذل بالماء اثنين من أحاديات السكاريد » 
مثل السكروز ( سكر القصب) » واللاكتوز( سكر اللبن ) » 
والمالتوز ( سكر الشعير) . 


سكريات مزدوجة . ثنائيات السكاريد دع تقطعع 15ل 
مساوئ ».سيئات 15511126 
سوء ارتصاف » سوء تنضيد » عدم انتظام اسع سمعتلدكتل 
حزالمفصل مسمتا هلتك ردكتل 


انفصال أجزاء المفصل »ء بما يتسبب عنه اضطراب فى وظيفته 
اليك / 
فرص 1 لترضي عكلل 
1-نسيج غضروفي ليفي دائري مستو يفصل بين سطحين 
متقابلين في المفصل مثل : قرص المفصل الفكي الصدغي 
(015 3ه[ تاعتتته 122ناط نل مقططه مصاع 1 ) . 


و صائلي »مزدوج عذمامتل 
متعلق بالطبقة بين اللوحتين(106م001). 

ذو سنين سفليتين .ذو ثنيتين سفليتين غصملمغو رمتل 
ذو قاطعين فى الفك السفلى. 

مباشر.را ا ١‏ امسلل 

ارتباط مباشر » وصلة مباشرة امع سطع هاه أععترتل 
انظر ربط مباشر (0128ه0ط اء0116) . 

ربط مباشر عستلصوط أععترتل 


تثبيت مباشر لحاصرة طبيقة تقويمية ثابتة على سطح السن 
عن طريق أسلوب التخريش بالحامض ومادة الحشو الراتينية 
المركبة . 

طبعة مباشرة للعظم 
طبعة لعظم مكشوف تستخدم في تصنيع أو بناء غرسات 
الجهاز السني : 

تلوث مباشر . عدوى مباشرة 
تلامس مباشر بالجراثيم » مثل عطس المريض بحيث يصيب 
الرذاذ مباشرة الطبيب أو مساعده . 

حشوة ذهب مباشرة - 

حشوة رقائق الذهب 

كسر مباشر 
كسر فى مكان الإصابة . 

تحكدوة رقاقة الذكنن المناشياة 

أسلوب الحشوة المصبوبة المباشرة 
طريقة عمل حشوة مصبوبة أو قالب معدني باستخدام 
نموذج شمعي يؤخذ مباشرة من السن ال حضرة وليس من 
المثال أو النموذج السني مع استخدام طريقة الصب بفقد 
الشمع: : 

الر ا بين السنى المباشر . قستحذ؟ لقاصعلضء اص أعععرتل 

الخياطة بين السنية المباشرة" 


انظر تثبيت أو رد (ه260ة1) . 


لملذوع:امتصا عصوط أعع :لل 


011:20 00 


- 5010 عسطتللة أعء تل 
كسططللة [ازه؟ 10مع 


1211011 أعع:1لل 


0 1011 010ع أعع011 


عناوتسطءع) وقلصا اعء رتل 


تثبيت سلكى بين سنى ‏ 120102 كستعل؟ لماصعل عاص أعععتل 


قاقر 
يقة مباشرة . أسلوب مباشر مص امع ستل 

تغطيةاللل المباشرة كستممقء «ملنام أعء رتل 
عملية تغطية اللب المكشوف مباشرة بضماد لحمايته » 
وتسريع التثامه . 

حشوة مباشرة ماد" اعع لل 


حشوة يتم ادخالها مباشرة في الحفرة ال وحضرة في الفم » مثل 
حشوة الملغم والراتين المركب . 
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الإنزياح الأمامي 
اللاردود للقرص المفصلى 


0 نم71 اسمعسعع د[ مركتل 15ل 


قر ص ذو وجهين قاطعين تاكتك عاطنامل ر عكتل 
كر ص صنفرة لاعطء ر عكتل 
فرص غضروفى ليفى كنامطأع ةلتاق مناطق , عكتل 
قر ص 9 1 , عكتل 
قر ص فاصل مسطح 31م 1236] ر عكتل 
فرص ساحل 151 عستلسصمع - عسنلستع , عكتل 
و اقي القْر ص لتتقنع عكتل 


حجاب معدني واق يُغطي القرص الدوار بشكل جزئي . 
0" 8 م لغيه 
فرص ذو وجه داخلى قاطع »فرص مقعر 8صتااتك عل أكصذ , عكتل 
+ : 2 
فرص ضمن المفصل . قرص 
بين المفاصل 
صفيحة غضروفية ليفية توجد في بعض المفاصل الزليلية » 
مثل المفصل الفكي الصدغي » تملا الفراغ بين الأسطح 
الغضروفية المفصلية وتثبت في مكانها بواسطة أربطة . 
4+ 500 1 
فرص بين الفقري 
قر ص مغناطيسى (ممغنط) 1ؤذل عتاأعصعهمم - عتاعصع قحم , عكتل 
أداة تخزين بيانات تستخدم في تشغيل الحاسوب والعمليات 


121212111311 و عكلل 


لهاطع )12121 رو ع5لل 


الكتابية . 
قر ص معدنى لوأعصم , عكتل 
قر ص ساحل ذو ظهر معدنى 8185176 كلعهط-لهاأعصر , عمتل 
قر ص مركب على حامل امه , عكتل 
00 5 0 
فرص ذو وجه خارجى قاطع فرص 8صتااتك ع أكاتاه , عكتل 
2 
انثقاب القرص 10 , عدتلل 


تمزق محدود في القرص الملفصلي يؤدي إلى اتصال الحيز 
المفصلي السفلي مع الحيز المفصلي العلوي وعدم تمزق 
الموصل الحيطي بالمحفظة والأربطة » أو العظم . 
قر ص مستو فاصل 5 ضام ر عكتل 
قُرض بلاستيكي 
تدلي الخرض: ستوط العرطن 
انظر إزاحة القرص ()60دمءع12م015 ع015) . 
إعادة و ضع قرص المفصل [8617,111 تناد عسنصهن)زوممء" عكتل 
الفكى الصدغى جراحياً 
2 ال (103مأمتطاتظ) جراحياً بغرض إعادة العلاقة 
التشرييسية الطيعية بين القرض واللقمة + 
قُرص مطاطي 
قُرص مصنوع من المطاط . 


1351م , 015 


5م012 015 


:0151" و 15ل 


كلاهما مُعْطى بمادة ساحلة مثل الكربور ندم (السامور) 
ويركب على حامل الأقراص » ويمكن استخدامه لسحل 
أو تلميع وصقل أسطح الحشوات أو شحذأدوات 
الأسنان . 
4 
فرص ساحل 
الث 
فرص تمفصل 
طبقة من الألياف بين الأسطح العظمية في المفصل . 
صفيحة ليفية بين الأسطح العظمية المتمفصلة في المفصل . 
فُرص الكاربور ندم (سامور) 
قرص مصنوع من مادة الكاربورندم (السامور). 
قر ص كرتونى تلق ر عكتل 
0 1 
فرص من السليلويد 
رض مسترو سن نه امزلم 
4 ياس 
فرص منقعر 
فُرص مُحدْب 
قر ص فاصل كأسى الشكل ‏ عستنادعدمةء؟ لأءمقطة-صنك , عمتل 
تنكس القرص 4 ضمور القرص 4 
استحالة القرص 
دوه رات اعمال ديه الفوضن اميل : 
خلل القرص 
انظر انز ياح القرص 70ءماءء12م015 ع015) . 
انفصال القرص 
انفصال محيطي للقرص عن ارتباطه بالحفظة والأربطة أو 
العظم : 
4+ 
فرص مغطى بالماس 
+ 
خلع القرص 
انظر انز ياح القرص (5)0عداءء12م5ذل ء015) . 
انز باح القرص أ سعع ص[ مكتل عكتل 
يعني في المفصل الفكي الصدغي » وضع شاذ للقرص داخل 
المفصل بالنيية للقمةالقك السفل اقفر الضيفية :از 
خلل القرص (06:38672620 1(156) » هبوط القرص ©115) 
(5م2012م » اعتلال متداخل بالقرص 6م6معتء1]عام1 عواطط) 


(ع10ه0150 


©0517 ,و ©0115 


اداه , عكلل 


01 ور ©0156 


تنلاع , ع5لل 


002225 و ©0115 


002571 و ©0115 


0 م 0150 


أناء طرعع ةزعل عكلل 


اسع سطع و]ع0 ع5زل١‏ 


01211101201-60260 , 15ل 
315 01212102001 , عكلل 


0152©» 


الانزب ياح الأمامى الردود صمتاعصلء" طغذر اسعسععهامكتل عكتل 
0 ا 
للقرص الملفصلي 
المفصلى . وأربطته الجانبية والخلفية » تترافق هذه الحالة 
إكلينيكيا مع حدوث قرقعة مفصلية مبكرة أثناء فتح الفم . 
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معحون كاشف عأكهم كستوماء5نل 
غسول كاشف . مضمضة كاشفة عكصتر عستومكء15ل0 
محلول كاشف دمتاس[ه؟ عستوماء5تل 


نوع من ا محاليل الصابغة يظهر اللطخ الجرثومي أو الترسبات 
أقرا اص كاشفة - كبسولات كاشفة - كأعاطهة) عستومكء015 
د5علناومة» 015105125 
أقرا اص تحتوي على صبغة الإريثروسين (ع[ صذومتطام8) » 
تستعمل لتحديد وإظهار اللويحة السنية في الفم . وهي 
يق سهلة لتقييم وسبائل العتايةالقموية النزلية للحرضئ.. 
عدم إطباق . انفصال إطباقي 
ابتعاد الأسطح الإطباقية للأسنان المتقابلة أثناء حركات الفك 
الانزلاقية في الأوضاع الوظيفية المختلفة . 
انظر عدم إطباق (ممأكتاءءه150) . 
تُرصي الشكل . قرصاوي 
1- يشبه الُرص أو في شكل القُرص . 
2- حبة أو برشامة فى شكل القُرص . 
3 -(في طب الأسنان) :أداة ذات حد شبيه بالقُرص حدة 
القاطع يشمل كل حوافه » تستخدم في تجريف التسوس 
أو نحت وتشكيل حشوات الأملغم . 


ناكسا عكتل 


15600 


استئصال القرص تإدماعع10مء5لل 
مجحرفةذات طرف قر صى تمك كوعت لأمءكتل 
تلون »تبدلاللون 1 1510ل 
عدم الراحة »انز عاج )ام كسد 15ل 
مرض القرص . اعتلال القرص طغهمرمء 015 
را أب القرص . تقويٍ يم القرص 13577جزمء5نل 
تتعتارض 2 تناقض 7 موررعت ول 


تناقض بولتون 
نظام قياسي لقياس التناقض في حجم السن بين الأسنان 
الست الأمامية أو الأسنان الاثنتى عشرة الأمامية » أو 
جميعها في القوس السنية لأغراض التشخيص التقومية . 

تناقض حجم السن 

منفرد » منعزل , منفصل » غير مترابط . مُتميز 
مكون من أجزاء منفصلة غير مرتبطة أو مندمجة » كمافي 
بعض الإصابات المرضية . 


5 , 7 ه0151 


517 0011 , تإعطدرع 0150 


عاع0151 


فُرْص (لانينية) كتءكتل 
قرص التمفصل كته لاع تنا تدركناءكتل 
مناقشة مسملوكناء دولل 
مرض »داء» علّة » سقم عكوء 15ل 


فُرص صقل مطاطي , قُرص 
مطاطي للصقل 
تُرص ذو وجه آمن . قُرص ذو وجه واحد 
قاطع 
قُرص ورق الزجاج » قُرص ورق الصنفرة "تع مهم لصدد , عكتل 
قُرص مصنوع من الورق المرمل أو ورق الصنفرة أو الورق 


كستطكتامم “اعط٠طنت‏ , عكتل 


0156© , 521 510 


الزجاجى . 
قر ص فاصل 5 ر عولل 
قر ص فولاذي فاصل [ععاد عستا نددمء؟ , عكتل 


قُرص مصنوع من الفولاذ . 
حيز القرص . الحيز القرصي 
منطقة منفذة للأشعة فى الصور الشعاعية للمفصل الفكى 
المنلاغى يبن التشة الذك التمقان والشيرة المفصليفب 7 7 1 
فُرص شافط . فرص ماص 
قُرص مرن من المطاط مثبت على سطح البذلة السنية 
العلوية الملاصق لخاطية الفم في محاولة لتتحسين ثبات 
البدلة السنية في الفك العلوي . لم تعد تستعمل هذه 
الطريقة حاليا . 
تَرَقّقَ القرص 
تناقص انحلالي في سماكة القرص المفصلي . 
قُرص ذو جانبين قاطعين 
فُرص منفصل » فُرص غير مركّب على حامل 0ع اسامصسسن عكتل 


2م50 015 


0 و ©0115 


عستسسنتط) عكتل 


0152 , 70-10 


تفريغ » تصريف ., نجي عع تق كتل 
قر 8 الشكل 9 ممندمكءونط 
5-2 عن ع105ء15ل 
1 -كشف كستومء5نل 
2- كاشف 


مادة كاشفة »عامل مُطر للويحة الجرثومية 
صبغة نباتية غير سامةة: مثل الإريثروسين (علإل مذومعطا و8) 
تحمل الشف اللويخة والتريثات الأخرى الوجودة على 
سطح السن . قد تكون المادة الكاشفة في شكل هلام أو 
محلول أو كبسولات أو أقراص. 
مادة ملونة » توضع على سطح السن » إما أن تكون بشكل 
قرص للمضغ أو غَسول للفم » تلتصق باللويحة الجرثومية 
والرواسب الأخرى على أسطح الأسنان ثم تظهرهما بلون 
متميز عن ميناء الأسنان الطبيعية. 

كبسولة كاشفة . محفظة كاشفة 


أصععة ئنزوملء015 


علنادمرةء 25زوملء015 


هلام كاشف اعع عدزتوماء15ل 
عسو ل فموى كاشف طئه كك ط ممم عستوماءئتل 
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داء الركتسيات وأكااءكل1] , عموءدتل 
مرض جنسى لقندء؟ , عكوء15ل 
مرض نحت الحاد عأنا ةناو ر عقوء015 
مرض تناسلى . مرض ان يِ لدع تاعدة؟ , عموء كلل 
انفكاك, 2 أطع عع دع د 15ل 
اضطراب وظيفى . خلل وظيفى مسمتاع سنوتل 
اضطراب إطباقى خلل إطناقى لدكتااءء0 , سمتاعصد كنل 
وعاء . طْبَق , ن ْ طاوتك 
وعاء زجاجى 55 , طاكتل 
متنافر . غير كنت ك0 - عندممضسمطكتل 
متنافر.ءناشز ا لك 
ثقاط تماس ناشزة 5 لدكتالء0 كتامتدام تتم طكتل 
تخالف »عدم انسجام سوء تناعم "إدممسستح طكتل 
تخالئف إطباقى لمكساععه , مضه طكتل 
إطباق ناشز ٠‏ [طناق مخالف دمأكتااءء0 , 'تسمسسمطكتل 


ظاهرة تكون فيها الأسطح الإطباقية المتقابلة في إطباق ناشز 
بالنسبة لحركات الفك السفلى . انظر تماس انحرافى 


(عماصم» ع كتاعع1ل1ء12) . 


ينشز ء يتنافر » يجعله متنافرا ا عتصم مه طكتل 

فك التكثيف . إزالة الانحشار » فك دمناعه مرسذكتل 

الاندماج , فك التناشب 

يطهر أعء لمتكتل 
يجعل الكائنات الدقيقة غير ضارة أو خاملة . 

مطهر » مبيد الحرا اثيم أصماءء لمتكتل 


أية مادة كيميائية قادرة على تدمير وإبادة الكائنات الحية 
الدقيقة الممرضة من الجراثيم ؛ يقتصر المصطلح بشكل عام 
على المواد التى لاتُطبّق مباشرة على الأنسجة بسبب 
سميتها » مثل الفينول .أو الكريزول . يمكن أن تستعمل 
المحاليل المخففة من المطهرات كمضادات للعفونة أو 
المطهرات (وعتامءكتاصة) . 
تطهير 
تدمير الكائنات الحية الْممُّرضة ونتاجها ؛ بواسطة مواد 


حامناءء 1د زولل 


5 


تفتث + تشتتث »ا تفكك دسم تاوسعع اط أئتل 
تخرب أو تحثل المركبات . 

سوء التحام »انفصال مسمتاع صن زكتل 

فُرص » تُرصي عقت - عاوتك 


أقراص مغطأة بمادة ساحلة . مرنة » تكون أحياناً ذات خلفية 
معدنية » وتغطى أحيانا بالماس » إما أن تكون مسطحة ء أو 


أي مرض أو اعتلال في حالة الجسم الكلي الصحية » أو 
أجزاء معينة من الجسم » أو أعضاء ذو أعراض مميزة . انظر 
أيضاً متلازمة (عسسمعةقم89) . 
مرض حاد 
مَرض مُزْمن ‏ داء مزمن 
مرض خَلّقي . مرض ولادي 
مرض موجود عند الولادة . 
مرض مُعد(مُعدي) . 


2210 و عقو01156 
عتدمتتك , عموء015 


لداتمععطدم , عموء15ل 


15 , 01156256 
مرض سار (ساري) 

مرض ينتقل بالاختلاط المباشر مع الشخص المصاب » أو 
الأغراض التي استعملها أو عن طريق إفرازاته . 

مرض عوزي 1 إعطع ع0 , عموءكلل 

أي مرض ينتج عن غياب أو نقصان بعض العناصر الحيوية 
لصحة الجسم . 

مرض تنكسي . مرض تحللي 
عملية اضمحلال عام بدون أي سبب محدد » تحدث عادة 


068221217 , عدوع015 


مرض منتشر لعكد لل , عمدءكئتل 
مرض وبائى عتمتعلام , عمدعكتل 


داء الفم و القدم (الحمى القلاعية) 00ا0ت-لصة-)مم] , ععوءوتل 
مرض وظيفي 
مرض نزفي 
مرض وراثي 
داء مجهول السبب 
مرض عدوائى » مرض إنتاني 
مرض ينتج عن انتقال الجراثيم الممرضة . 
مرض خبيث أسقصع ممم , عمدءعكتل 
داء تحجر العظم - 056607410515 - عطوط ع1طنتقمط , ععدء15ل 
تصخر الم 
مرض مهني 
مرض عضوي 
داء (مرض) طُفيلى 
مَرض النسج الداعمة » مض 
دوا اعم السن 
أي مرض يصيب اللثة أو الأنسجة الداعمة للأسنان . 
مرض البّقعة الوردية - 
الامتصاص الداخلى للسن ٠‏ «منامودء" طامه) لمصعغصذ 
الارتشاف الداخلى للسن 
(من أجل الأمراض المنسوبة لأفراد » انظر تحت الاسم 
الشخصي الذي سمي باسمه المرض) . 


11220021 , عموء015 
0111281تتاعط , عموء15ل 
01]2177ع1ع2 , عموء15ل 
عتطاومه10ل1 , ععوء15ل 


01156956 , 2215 


22110221تاء06 رو عقوع015 
01863121 , 0156356 
0312511 , ع5و0156 


لدماص1000عم , ععدء015 


- 5001 علطام , عموء15ل 
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السفلي في مساره الانزلاقي »أي فقد التماس أو فقد 
العلاقة بين الحدبة والحفرة المقابلة للأسنان . 


و أكدااء»0150 


داي صوديوم تترابوريت ع250121)ع] تمسستلمكتل 
(رباعي أبوريت ثنائي الصوديوم) 
انظر بوراكس (86018:2) . 
اضطراب . اعتلال » عدم انتظام فوضى 1500ل 
اضطراب النطق طعععمه , متعلسمكتل 
اعتلال الفصل كستمز تملاحاط 1ل فصده:1م ممع , ممعلسرمكتل 
الفكى الصدغى 
مو زع 1 2 مرو د 0 و ردء صيدلي تتععدء ركتل 
مو زع آلي 2111012211 ر 01526251 
و زع الزئبق 22111177 و لاع قلء ركتل 


يشتت »ينثرءيفرق »يبعثر 
الوسط المنتشر » مرحلة الانتثار 
خليطةالوسطالمنتثر 

انظر تحت خليطة (إ10له) . 
خليطة (سبيكة) أملغم 
ذات الوسط المنتثر 

انظر خليطة ((إ110ة) . 
1- بعثرة » انتثار 


و 


00 


2- التقزح 
استحالة الضوء الأبيض إلى الأضواء ذات الألوان المتدرجة 
من ا حمرة إلى البنفسجية بواسطة موشور (2:350) من 
الزجاج . 

تصليب بالانتثار » تصلب انتثاري 
زيادة قوةالمعادن حينما يضاف إليها نسبة كبيرة من 
الجزيئات فائقة الدقة .قد لايحدث تصلب الانتثار في 


015215 
عكقطم عوتاع مكل 


21107 عمقطم-لء5:ء م015 


21107 تدع لقصة عمخطم لعوترعمركتل 


1م15 


ناو1اوتزء مركلل 


الأملغم الممزوج . 
وسط مبعثر تمستلعمم سمتكت مكتل 
ايزيح 2 يحل محل «يحَل شيئاً محل آخر) 2 ععدامكتل 

يستبدل «شيئا آخر) 
قابلية الانزياح » قابلية الابتعاد جاتلتطوععهامكتل 


قابلية النسيج للانزي ياح عنددكن 0 جاتلتطوععه[مكتل 
الدرجة التي تسمح عندها الأنسجة بانزياحها ء تتميز 
الأنسجة الفموية بقابليتها للانزياح عندما تكون بوضع 
استرخائى . 

ل زان 


ع رع 2 1م015 


35 


مفعرة أو محدبة » ومنها ماهو مثبت على حامل الأقراص أو 
يمكن ضغطها بسرعة على حامل الأقراص أو تثبيتهابمسمار 
لولبي في حامل الأقراص » يتراوح حجمها من 1/4 إلى 


8 بوصة . 
قر ص ساحل عكلكةاطة , عاكتل 
قرص التمفصل "تملداعتاترة , عاكتل 
قر ص ماسي لممسسوتل , عامتك 


أقراص مصنوعة من الفولاذ تلصق على سطحها أو على 
حوافها رقائق من الألاس . 

27 5 <4 

فرص من ورق الزجاج .فرص صنفرة “عم هم0صةو, علوتل 

5 <4 

فرص فاصل 
فرص ذو جانبين قاطعين يستعمل لقطع الأسطح بين السنية 
لإزالة النسيج السني الموجود بين الأسنان » وذلك لإيجاد 
مسافة لتركيب طبيقة تقوبمية أو لتحضير السن . 

قُرصٍ ذو جانب أملس عله ]هه , املك 
قُرص تكون المادة الساحلة فيه على جانب واحد فقط » من 
أجل حماية السن المجاورة خلال عملية القطع أو عملية 
التلميع أوالصقل . 


115 ,ور عاولل 


استئصال القرص اإمدماعع512لل 
التهاب القرص نكتل 
تصوير القرص شعاعياً 'تطمد بع مء 15ل 
يخلع «ممفصل ) »يفك عأدء1510ل 


1 - مناأوء1510ل0 


خلع »انفصال »انفكاك 


خلع ممقهسا! - سمكوء510تل 
خلع المفصل الفكي الصدغي : انزياح رأس اللقمة من 
الجوف العنابي ؛ تستعمل أيضا في وصف السن التي تخرج 


أو تزاح من السنخ . 
انزياح عن الوضع الطبيعي لنهايات أو أطراف العظام 
المكونة للمفصل مصطلح يستخدم بشكل شائع في وصنقا 
حالات العظام والمفاصل إذا كانت الإزاحة جزئية يُطلق 
مصطلح خلع جزئي (ممتأوء«ساطنا5) . 
خلع المفصل ع1و0صم 1ه سمتادء10كتل 
خلع اللقمة 
خلع التمفصل الفكي تن لحاط نا صقدده 1م صحدة) آه مامتادء10كتل 
الصدغى 
تخفيض الإطباق » منع التطابق 
درك ساس مر سني ل بن 
المقابلة لها في الفك الآخر خلال عملية المضغ . 
تباعد الأسنان بدون أن تتداخل حدباتها حينما يتحرك الفك 


أسامل عطا آأه سممتغدء1510ل 


21 


01506110 


- 263 - 


- 


وحشى لماكتل 
افطع البغين عن انقط الف لفون الدج #بعيدا 
عن الخط الناصف ؛ باتجاه القوس السنية بعيداً عن خط 
الوسط السنى . 

اقةوستسة 
أية زاوية تتكون من اتصال سطح السن الوحشي . أو جدار 
الحفرة الوحشي مع أي سطح أو جدارآخر . 

قاطع القوس الوحشية 
قاطع خاص للسلك التقويمي مزود بنصلين بزاوية قائمة مع 
المقبض » يستعمل لقطع الأطراف الوحشية من أسلاك 
القوس السنية . 

انزياح وحشي »انحراف جانبي ».هحرة وحشية أكتدل [هاوتل 
تحرك السن في الاتجاه الوحشي بعد فقد السن الوحشية 
اجازرة . قد يحوت ذللت للأنياب والضواحك الأولى » 
ولكن يغلب حدوثه فى الضواحك الثانية . 

نيان وحشية , دخيلة وحشية 

طرف وحشي . نهاية وحشية 
الطرف الخلفي من الحشوة السنية . 


عاعصة [دأاكتل 


“اعااتء طاععدة لوأاكتل 


:35111 1اطتتء 1[و)كتل 


0د لوأاكتل 


الامتداد الوحشى لقاعدة 785 ع "ندعل بامتمدءاعدء-لهاكتل 
البدلة السنية 

الامتداد الوحشى للبدلة عستطدعك لمتحدم سمتكمعععء- لمكتل 
السنية الجزئية .. 


بدلة سنية جزئية متحركة » يعتمد الجزء الأمامى من قاعدتها 
في ثباته على الأسنان الأمامية فقط » بينما يقع جزء التحميل 
الوظيفي على الارتفاع المتبقي من الخلف : 
حفرة وحشية »وهدة وحشية [وأاكلل 
إطباق وحشى ممتكتءءه0 لقأكتل 
وضع سن في موضع أبعد عن خط وسط القوس السنية عما 
هو طبيعي لهذه السن : 
جزءو حشي جزء جح خلفي 
للدلالة على الأسنان الخلفية . 
سطح بعيد عن الخط الناصف . 


سن وحشية 


أسعسيوء: لدأاكتل 
ناد 1[داكتل 


طامه) لواكتل 

وهدة مثلثة وحشية 

جدار وحشي 
جدار حفرة في سن مواجه للسطح الوحشي لهذه السن : 

وتد وحشى .انحشار وحشى ع05 لماكتلل 
عملية جراخية يرال فيها جزء معلفي من النسيج + غلى 


015121 1132511121: 2 


لل 1و)كتل 


2- سوء وضع السن أو الأسنان» حيث تكون السن 


انزياح الفك السفلى “نق[ناطن0 همد , اسعسععد لمكتل 
انز ياح الأسنان طاعع) 1ه أغدعسسععه[مكتل 
بطاقة عرض عق تزحامكتل 


طروح » يُطرح »نبوذ ل » وحيد الاستعمال ع1لهوهم5ذ0 
قناع الوجه النبوذ ذو ا وة عاكقصطم ععه؟ مرمملسدء ع[طددممكتل 
الأذن » قناع الوجه ذو العروة الآذنية ذو الاستعمال الوحيد 
قناع نبوذ للوجه . قناع وحيد 
الاستعمال 
قفازات نبوذة » قفازات وحيدة الاستعمال 
مواد نبوذة » مواد تستعمل مرة واحدة 
مواد تستخدم للمريض لمرة واحدة ثم ترمى » مثل 
القفازات » ولفافات القطن » وأوراق خلط المواد » والأردية 
الورقية » إلخ . 
1- إبرة نبوذة 
إبرة تطرح بعد استعمالها لمرة واحدة فقط . 
2- إبرة جاهزة » الإبرة ذات الاستخدام الواحد . 
إبرة مسبقة التعقيم . 
قناع الوجه الورقي النبوذ 
قفازبلاستيك نبوذ 
محقنة بلاستيكية نبوذة 


4 © . 5004" ب ©“ 04 
محفنة نبودة » حقنهة نبودة 


22251 عع2] 0521م015 


015205214 75 


5للاء)2م عاطوومم015 


ع01ع26 ع1طوومم015 


22251 12 تتعمرهم 05211م015 
107ع 1251م 0521م015 
571125 1951م ع1طودمم15ل0 
591125 015205211 
حقنة مسبقة التعقيم تُرمى بعد استعمالها . 
استعداد »ميل ٠‏ تهيؤ 
استعدادمر ضي 


12122110131011 


10 , 0516102م015 


اللاتناسب »عدم التناسق ممه مكتل 
8 

تمزق »تمزيق 2, انفتاح سمتام نكتل 
و 


تمق ا جرح 2 انفتاح اجرح 0110 01 لامتام نكتل 

تتليع تضرع 

00 يح ال 75 
الكشف الجراحي للعنق » لتحديد امتداد أو انتشار 


المرض . 


01551 
جاع 155ل 


كآء22 , 2ملاء01556 


كه 0 سنح 155ل 
2 أو منتثر أو مبعثر على مساحة واسعة 7 
متباين » غير 9 متشابه تملتنسةوكتل 


015500120176 212 


مدر انحلالى 
انظر تخدير (1وعطاوعصة) . 
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شدقى وحشى . خَدي وحشي . دهليزي وحشىي لوععده0:وزل 
“.متلق بالارخة الرعفية والشّدقية لمن مثل الحدبة 
الشدقية الوحشية (مكتاكء 1هععتاطه)كلط) أو السطح الوحشي 
والشدقى (ععدكتناة 21ععناط لصة 1هأوزط) للسن أو 00 ان 
جرف إطاقة محضرة فى رحى أو ضاحك . 
زاوية وحشية شدقية . زاود 3 وحشية دهليزية عاعصة لوءعناطمأئتل 
المتكونة من التقاء الجدارين الوحشى والشدقى » وهى زاوية 
خطية (عاعصة عصنآ) . 1 1 
تلم وحشي خََدَي 
جدار وحشي خدي »جدار وحشي 
دهليزي 
وحشي شدقي طاحن , 
وحشي خحدي إطباقي 
زاوية نقطية متكونة من التقاء السطح الوحشي والسطح 
الشدقي والسطح الإطباقي للسن », أو لحدارن الحفرة . 
وحشي خدي لبي 
1-متعلق بالجدران الوحشية والشدقية واللبية لحفرة إطباقية 
أو للجزء الدرجي لحفرة إطباقية جانبية في رحى أو 
لال 0 / 
3-ؤاونة نقطبة «معكرثة م المتدزانة الوحكية والشدفة 
واللبية لحفرة محضرة . 
زاوية وحشية خدية لبية 
الزاؤية االحكرة نين التقاء هذه الجدران نوه زارية تقطة 
(عاعمة غصذه©) . ١‏ 


015601621 51009 


لل لوععتاط15)0ل0 


لدكتطاءع01560612»0 


[دك5تا1ء0156011220-0 


لوم آنامرمءع 1560ل 


2281 لدم [آتاممءعتط0150 


وحشى إطباقى » وحشى طاحن ‏ - [هكناآء0)ئلل - لددساءءم)وتل 
١ 1 1‏ لدكتطاءء01560-0 
زاوية وحشية إطباقية عاقصة لدكتطاءءم)5نل 
حافة وحشية إطباقية دع لتدوط لدكتطاععءم)وتل 
وحلي علقي ويفدي 
لثوي 
متماق الايظة ارصق :(الخالمي)) من قل الثم + 


إطباق وحشى - ممأسسساء0)كتل - «سمأسباءءم)كتل 


721 لع طاعم0 كلل - لدء71ء015602 


نام أكساء»01560-0 
سوء إطباق تكون فيه قوس الفك السفلى مزاحاً وحشيا 
بالنسبة لقوس الفك العلوي الصنف الثاني 55ه1ء 16”5عضم) 


(م10دتااءء20210 11 . 


وحشى وجهى لدع د ]150ل 
سطح وحشى وجهى عع تناد لهتعه1]م)دتل 
وحشى لشثوى له ؟أعطاع م )كلل 


السطح الوحشي للأسنان الأخيرة لإزالة أو تقليل الجيوب 
بعرل اكات 

مسافة .فرجة . يعد ععسقاكتل 
المسافة يين شيئين . 
المسافة الحتوذرة :دين «الفؤسوة التعلودة والتقلة انر البعد 
العمو دي (100سطع 1ل لدعناك17) . البعد الإطباقى 
العمو دي (1115100ع06 2ه امصعططلل لدعتارء17) (0طلاء 
البعد العمودي فى حالة الراحة)2 دمنوهعصئل لدعت 17) 
نوع (01آ171). ١‏ 

المسافة بين القوسين الإطباقيتين » 

الفرجة الإطباقية 

المسافة بين الأسطح الإطباقية أو الأسطح القاطعة للأسنان 
العلوية والسفلية » حينما يكون الفك السفلي في وضع 
الراحة . 


طع:21 ]12 , ععمواكتل 


لدكتالء12161:0 , ع2 وا كلل 


المسافة بين الحافتين السنخيتين 015 عاضا , ععسفاكتل 

مسافة كبيرة بين القوسين » طعنيه عاص عونحدا , ععصواكتل 
تباعد الفكين 

نقص المسافة بين القوسين ‏ «اعتنة:تعاصذ 0ععسلء" , ععصفماكتل 

مسافة صغيرة بين القوسين ٠.‏ طاعنتةتتعاصز القسدد, ععصفائتل 
تقارب القوسين 

قر جة عاملة » مسافة العمل ]701 , ععسواكتل 

بعيد أسماكتل 


1 : 
انتفاخ »تمدد ءعتو سع ناد )5ل - «متاعدة)15ل0 
151ل 

1501ل 


عدع72 01501160 


ماء مقطر 


(سابقة) وحشي -1560 

زاوى وحشى "تملع صده)15ل 
متغلق ا زاوية وحشية (عاعصة 0015001 . 

قاطعي محوري وحشي لدئعصاذ لمتحدم)كتل 


زاوية الحفرة المتكوتة من المجدار ال حوري والجدار الإطباقي 
لثوي محوري وحشي 

زاوية الحفرة المتكونة من الجدار احوري والجدار اللثوي في 

الجانبف الوحشى من الستن : 
إطباقي محوري وحشي 

زاوية الحفرة المتكونة من الجدار امحوري والجدار الإطباقي في 

الجانب الوحشى للسن . 


51721 لع 150210 


لدكتاءع0115602:30-0 
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وحشى لدكتاآء1156011125110-0) - 1دكتالء©015)01125110 
1-متعلق بالسطح الوحشي والسطح اللساني والسطح 
الإطباقي للسن . 


2- متعلق بالزاوية النقطية (عاعمة غ«ذه2) المتكونة من التقاء 
السطح الوحشي والسطح اللساني والسطح الإطباقي 
للسن أو لحفرة محضرة . 

وحشى لسانى ‏ [هوعصذ-وتوصتاماكتل - لددوعصتمسوصنتام)كتل 
قاطع ب 

1 متعلق بالسطح الوحشي والسطح اللساني والحد القاطع 
لسن أمامية . 

2-متعلق بالزاوية النقطية المتكونة من التقاء السطح 
الوحشي والسطح اللساني والسطح القاطع للسن أو لحفرة 
محضرة . 

وحشى لسانى لبى 81آنام-منعصتاه)كنل - لدملداممسوصنتام)كتل 

متعلق بالجدار الوحشي والجدار اللساني اللبي لحفرة إطباقية ؛ 

أو في الجزء الدرجي من حفرة إطباقية ملاصقة في رحى أو 

ضاحك . 

زاوية لّبية لسانية وحشية 
الزاوية المتكونة من تلاقى هذه الجدران » وهى زاوية نقطية 
(عاعمة غصذه©) . ١ ١‏ 
طاحن وحشي »رحى وحشية 
سن صغيرة زائدة يمكن أن تبزغ خلف الأرحاء الطاحنة . 
مسيخ ذو فمين - ذوفك 75 20255017 - كلاتناه ]كلل 
إضافي 
إطباقي وحشي 
1-متعلق بتلاقي أو بالزاوية الخطية المتكونة من الأسطح 
الوحشية والإطباقية للسن أو للحفرة ا حضرة . 

قد مفاق بالسطعين الإطافي والوحكي لمن . 

3-متعلق بالجدارين الإطباقي واللويجني لحفرة شدقية أو 
حفرة لسانية . 


251 [دملناممتسعصتاه)15ل 


1 01ددده)15ل 


لدكتاءع01560-0 


زاوية إطباقية وحشية عاعصة لمكساءء0-م)دتل 


الزاوية المتكونة من تلاقي هذين الجدارين » وهي زاوية خطية 


(عاعصة عمال . 

انز ياح وحشي اداع سصعع د [امماكتل 
إزاحة وحشية للسن أو للأسنان . 

و حشي ين لدمانام015)0 


1-متعلق بالجدار الوحشيى والجدار اللبى لحفرة إطباقية أو 
باجزء الدرجي من حفرة إطباقية ملاصقة في رحى أو 
فاحك».: 


متعلق بالجدار الوحشي والجدار اللثوي لحفرة شدقية » أو 
حفرة لسانية في رحى أو ضاحك . 
متعلق بالزاوية الخطية المتكونه من السطح الوحشي 


والسطح اللثوي للسن أو لحفرة محضرة . 

زاوية وحشية لثوية عاعصة له لأعستعم)دنل 
الزاوية المتكونة من التقاء هذين الحدارين » وهى زاوية خطية 
(عاعمة عصال) . : 

وحشي قاطع لدئتعصذه )كنل 
متعلق بالسطح الوحشي والحد القاطع لسن أمامية ؛ متعلق 
بالجدار الوحشي والجدار القاطع لحفرة شفوية أو حفرة 

زاوية وحشية قاطعة عاعصة لدكتعصتم)دنل 
الزاوية المتكونة من تلاقى هذين الجدارين » وهى زاوية 
خطية (عاعصة عصنفط) . 1 


وحشي شفوي .٠شفو‏ ي وحشي لمتطهاه)ئتل 
-١‏ متعلق بالسطح الوحشي والسطح الشفوي للسن . 
2-متعلق بالجدار الوحشي والجدار الشفوي في الجزء 
الدرجي حفرة قاطعة ملاصقة . 
3-متعلق بالزاوية الخطية المتكونة من التقاء السطح الوحشي 


والسطح الشفوي للسن أو لحفرة محضرة . 
زاوية وحشية شفوية عاقصة لحتطه[ه)كتل 
الزاوية المتكونة من التقاء هذين الجدارين » وهي زاوية 

خطية (عاعصة عصنفل) . 

وحشي شّفوي قاطع - لومعصت- لمتطهام)كتل 
لوكاعصاه1ط12ه)كتل 

1 متعلق بالسطح الوحشي والسطح الشفوي والحد القاطع 
لسن أمامية . 

2- متعلق بالزاوية النقطية المتكونة من التقاء السطح 
الوحشي والسطح الشفوي والسطح القاطع للسن أو 
لخفرة محضرة . 

وحشي لساني لمسعستاه)كتل 


1- متعلق بالسطح الوحشي والسطح اللساني للسن . 
2- متعلق بالجدار الوحشي والجدار اللساني لحفرة إطباقية 
في رحى أوضاحك . 
3-متعلق بالزاوية الخطية المتكونة من التقاء السطح الوحشي 
والسطح اللساني للس أو لحفرة محضرة . 
زاوية وحشية لسانية عاعصة لمسوستام)كتل 
خطية (عاعصة عصنط) . 
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فصل أو تحريك اللقمة بالقوة في الاتجاه الأسفل بعيداً عن 
التجويف المفصلي .. 1 
ضيق » كُربة »ضائقة 
توزيع , تقسيم . انتشار 
توزيع الأعصاب والأوعية الدموية في كل مكان من الجسم . 
اضطراب 


و1515 


1511ل 


1511121 


اضطراب الغدد الصماء عستكء 200 , ععصوط”سذكتل 
اضطراب المفصل 1ناطن0 تق ه01 مصدع) , ععصوط سككتل 
الفكى الصدغى أصامل 
وبال حدق قكاة طعاتك 
خندق طويل ضيق . 
حشوة مثلّمة . حشوة مكسورة كسمتلل لعطء تك 
تخندق عستطء )تل 


عيب في منطقة التقاء الحشوة مع نسيج السن يكون بشكل 
حفرة شبيهه بالخندق متميزة في مظهرها . تشاهد في حواف 
حشوة الأملغم عند التقائها مع ميناء السن . 


منفرج » متباعد » مبتعد عون لل 
انفراج . تباعد عع معو لل 
انقسام . تقسيم » تجزئة صم لك تل 
انقسام خلو يِ لاع , دسمتكتحتل 


انقسام فتيلي )متمد , متك تكتل 
[مختصر] منسب التسوس ,28 أوقلتط , إهء16 - برعلمز 11/117 
وفقدان الأسنان والحشوات 
منسب يدل على العدد الكلى للأسنان الدائمة المتسوسة 
والفقوذة والمرمّة بالحشواتا» يُستخدم ليان معدل ما يعانية 
الأفراد أو ال مجموعات من التسوس . 
[مختصر] منسب التسوس 
وفقدان حشوات أسطح الأسنان دعع وده عمئللة؟ ,عستوكتصر 


1111125 11201 


ء 0622 - دز 121115 


ج1201 
منسب يدل على العدد الكلى للأسنان الدائمة والمتسوسة 
للتقودة واسطع الأنتان امرعة بحعشرات + تحدم لياة 
متوسط ما يعانيه الأفراد أو ا جموعات من التسوس . 
الدنا [مختصر] الحمض 
الريبي النووي المنزوع الأكسجين 
جزيئات توجد فى نواة الخلية » تحمل الصفات الوراثية 
وتيك في أنظة الخلية . 
طبيب » دكتور 
1 -لقب يطلق على الشخص الحاصل على شهادة جامعية 


أعلى من درجة الماجستير. 


210 عاءاعتاصمط0»0:711 ع ولارا 


0106101 


2- مُتعلق بالزاوية الخطية المتكونة من التقاء الجدار الوحشى 
والجدار اللبي لحفرة محضرة . 


زاوية وحشية له عاعطهة لدمانامم)كتل 
خطية (عاعسصة عصنة) . 
وحثى لُبى شفوى لمتطهاوملنمم)ئتل 


1- معان بالجدار الوبتعى واجخداز اللبى والجلارالشفري 
لحفرة في قاطع أوناب .. ١‏ 
2- متعلق بالزاوية التقطية المتكونة من التقاء الجدار الوحشي 
والجدار اللبي والجدار الشفوي لحفرة محضرة . 
زاوية وحشية له شفوية عاقصة لمتطه1[هماناممه)كتل 
الزاوية المتكونة من التقاء هذه الجدران » وهى زاوية نقطية) 
(عاعة غصلهط . ١‏ 
وحشي لبي لساني 
1-متعلق بالجدار الوحشي والجدار اللبي والجدار اللساني 
كمزة محضزة: 
2- متعلق بالزاوية النقطية المتكونة من التقاء الجدار الوحشى 
والإثزار ايليا لخداو الاساتق طهر ممعي + 1 


لمتاع 0112م1نام015)0 


زاوية وحشية لبية لسانية عاقنة لمنعستاهمانامم)كتل 
الزاوية المتكونة من التقاء هذه الجدران » وهى زاوية نقطية 
(عاعمة غصذه©) . 


العضلة الفاتلة للفم- العضلة - عاعكتاطط كتتاه *01]ماكتل 
الوجنية الصغيرة 
تشوه » الشواء . اعوجاج 
1-(في طب الأسنان ) : شكل أو حجم غير طبيعي 
لشيء » يظهر في الصورة الشعاعية أو في طبعة 
الأسنان . 
زفي غل الأشبحة المق )+ تكنو الصتورة الشتعاعية عن 
الحدود الخارجية الطبيعية أو الشكل الظاهري للشيء 
المصور بالأشعة » ويرجع بصفة عامة إلى اختيار زاوية غير 
' صحيحة للأشعة المركزية أو انحناء فلم الأشعة . 


1111516 775012121115 12211201 


15001100 


تشوه بعدى لقصه أكعصع ستل , سمتا»ماكتل 
العضلة فاتلة الفم كتتده “دمتدم)كتل 


ميل وحشي »انحراف وحشي ملكتا 1510ل 
ميل أو انزياح السن عن وضعها الطبيعي في القوس 
السنية » بعيداعن خط الوسط . 
فصل تبعيد .إزاحة 
جهاز تبعيد , جهاز إزاحة 
تبعيد اللقمة »إزاحة اللقمة » 
فصل اللقمة 


ع 15 
0651 <امتاع 152ل 


2071م عط أمسمتاعة 15ل 
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ألم 2 وجع 0010 
صداع كتأاتمقء 00610 
ألم مبهمء ألم متجول نعهة؟ دع :0101ل 
مؤلم .موجع 1013م 
مقياس حساسية الألم عا سه 1م 
قياس الألم »قياس الو جع تإتداع ستده1مل 
و 
مؤلم.محدث الألم عتصعع00101:0 
موا لم »موجع 0202 
منزلى , بيتى وتاك تسمل 


مجموعة أدوات العلاج المنزلي 
مجموعة الآدوات السنية الآساسية ال محمولة اللازمة لعلاج 
المرضى طريحي الفراش والمرضى المعاقين في منازلهم أو 


لكا إتتدتلك تسمل 


ف المسسي:» 
منافة ملظ متغلب . مسيطر اسمستسرمل 
صفة سائدة عناكتتعاعه تفط اسمستصمل 
سيطرة » سيادة صم تامستسرمل 


إيرة دونالدسون الشائكة 
نسبة إلى ر .ب .دونالدسون » 1.8.1202211508 » طبيب 
إبرة عصب شائكة دقيقة تُستخدم بشكل خاص لإزالة 
محتويات قنوات اللب . 

المانح 2 الواهب 2 المعطي 2 المتبرع 
انك جمد الا ١‏ فلن عياض لاز حقة لخر نس زر 


طاعده:اط 12022105025 


00201 


الأعضاء ) . 

سن كسمل 

(لاحقة)أسنان عناصمل - 
كما في تقويم الأسنان (عغدملمط0) » علاج جذور 
الأسنان (عنغمهله0لم8) . 

هاجع أسمصسترم ل 
غير نشط » فى حالة سكون أو سبات (عنهاد عكتاعهمآ) . 

«(سابقة) فلدهنة عظهر يِ -001:50 و -001:53 و -0601:5 

ظهري . بعيد عن المحور لد5دهل 
متعلق بالظهر أو الخلف . عكس بطنى (لهتامء) . 

مخاطية ظهر اللسان 1 لمسعصنا [د5:ه0ل0 

شريان لساني ظهر يِ 21117 عحتاعستا عتله15مل 
يغذي ظهر اللسان , واللوزتين والحلق . 

شريان أنفي ظهر. يِ 21:17 أكقط كتلددمل 


2- لقب للمجاملة يطلق على الأطباء الممارسين للمهنة » 
وفي بعض الدول يلقَّبٍ به جراحو الأسنان . 
تاج دودج 0 120085 
تاج خزفي مخبوز على قمع معدني أجوف يثبت على السن 
بوتد ون (056م طعله11'0) . 
عارضة دولدر تفط 12010625 


2 فضيب معدني ذوأشكال مختلفة ؛ يلحم أو يلولب في 
تاج أو في وتد ذو قلب في الآسنان الداعمة ليؤمن الثبات 
الإطباقي باتجاه مخاطية الفم . 


(سابقة) طويل . استطالة » مستطيل -مطع نامل , «-طعتامل 
تطاول الرأس متلمطوعءعمطء:001 
طويل الرا أس ٠‏ - كتاملقطمءءمطءئ[ه0 - عتلقطمءءمطء11ه0 
متطاول الرأس عتتلقطصءعءمععجم 
ذورأس بطول شاذ ؛ يتميز الشكل الوجهي بطول وضيق 
الرأس . 
طويل الرا أس عتلقطمءءمط0011 - كداملقطمءءمطء0011 
تطاولالرا أس 'تلقطررءءمطء00611 
طويل القحفف- - عتلقطمعءمطعنامل - لمتسدععمطء0011 
طويل الرا أس 05ل طامءءمطء0011 
طويل وعريض الرا أس عتلقطررعءء مط )كتدره-6 تناع مطء 0011 
3 و . 6 ى ف ٠‏ 37 يا 
ذو جمجمة ذات طول غير طبيعي كبير وعرض في المنطقة 
القذالية . 
طويل وعريض الرأس عتتلقطمءء 0 كع دده سع مط 001 
32 ف 7 .وى ٠‏ 5 37 عو 6ه 
ذو جمجمة ذات طول غير طبيعي وعرض كبير في المنطقة 
الصدغية . 
طويل وعريض الرأس عتتمطررءء0:دمه سعمطء :001 
3 و 7 .وى 03 3 7 ا 
ذو جمجمة ذات طول غير طبيعي وعرض كبير في منطقة 
الجبهة . 
طويل الوجه لمعه 1مطء011ل 
(ع1م1050ممامعط) . 
طويل وضيق الرأس عنتمقطجءءمامعامطء ن1ه00 
ذو را أس شاذ مستطيل و ضيق : 
طويل و مسطح الرأ أس عتلقطمعء :ج)صو[مرمطء 1مك 
ذو رأس طويل مسطح » وعريض بشكل غير طبيعي . 
طويل الوجه لدنع مط 0011 - عتممدم:«ممطء:11م0 
طويل الحنك عتصةسامطء 0011 
ذو حنك طويل بشكل غير طبيعي 4 وذو منسب فكي - 
حنكى أقل من110 . 
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جر عة وراثية ذات قيمة خصو كتصوند 'زللدعتاعمعع , 05ل 
أجرعة 50 - 1.5 1,20 , 056 
جرعة إشعاعية مهلكة لنسبة 50/ من السكان فى فترة 
زمنية محدودة » عادة تكون هذه الفترة 30 يوما 5 
جرعة ميتة جرعة مهلكة 
كمية الإشعاع التي تسبب موت الكائن الي : 
الجدالأقصى 
للجرعة المسموح به 
مقدار أو كمية الأشعة (100 مللي راد كل أسبوع 100 
علعه 01/5 » 5 راد لكل سنة مه (/51) المسموح بالتعرض لها 
مهنياء. إذا كانت الجرعات الإشعاعية بدرجة أقل من هذا 
المستوى » فليس هناك مشكلة من تعرض العامل لها . 
الجرعة الإشعاعية الممُتصة 
معد لالجرعة 
الجرعة الممتصّة في وحدة الزمن يعبّر عنها معدل جراي لكل 
ثانية (20مععء5 2 95 . 


لقطاعا م »0065 


8121 <- ل0ع ]اعم تسساتستعههممد , عدومل 


0 20126102" رع005 


ع2 ©0105 


جرعة علاجية عتأنتاع مه تعط) رعومل 


جرعة سامة 01 رء005 
مقياس الجرعة الطبية » مقياس الجرعة ءاعصهء005 - رءاع زوه 
«الإشعاعي» 
أداة تستخدم لتحديد مقدار الأشعة الممتصة أو الأشعة 
المتراكمة التي تم التعرض لها أو الأشعة المماثلة . 


مضاعف »مزدوج ع سمل 


تبادل مزدوج كا 16-2 طنمل 

انثناء متقابل مزدوج لصعط عاعوط-عاطسمل 

ثنائى النصلة ع0قاط عاطتامل 

درا لع عشوائية مزدوجة لهت لصتاط عاطسمل 
مقارنة نتائج مجموعتين من المرضى المختارين عشوائياً و 
والخاضعين لأنظمة علاج مُختلفة 

صب مزدوج كستاكق ع[طنامل 


عملية صب إضافية لجهاز تعويضي معدني مسبق الصنع . 
شر ص مضاعف القطع 

فُرص ذو وجهين قاطعين . 
مزدوج الطرف . مزدوج النهاية 
أداة يدوية مزدوجة النهاية اأتعصستتعصذ لصقط 0ع0دء-ء1طنامل0 


015 عطتااتكه عاطسمل 
0ع -ع1طنمل 

عارضة لسانية مزدوجة عتقط لمتعستا عاطتمل 

انظر عارضة لسانية (ة0 21ناعوطنآ) » مدخل عارضة لسانية 

ر ابطة (17مأعع ممه قوط 1هتاعصائط) . 


شفة مزدوجة . شفة مضاعفة نا عاطتسملق 


لقنتامء-00150 


0015022521 
يات بطر الآنف (ععلتط ءوه810) . 
ظهر 
1-الجزء الخلفي لأي عضو بالجسم . 
2- السطح العلوي للسان . 
ظهر اللسان 
تقديرالجرعة.الجرعة .معايرة 
جرعة .مقدار الجرعة .الجرعة الدوائية 005 
1-(في الطب) : مُصطلح عام لوصف مقدار محدد من أي 
دواء موصوف من قبل الطبيب يتناوله المريض في المرة 
الواحدة . 
2-( في التصوير الشعاعي السني) : وار الطاقة 
الجاع الممتصة لكل وحدة كتلة من النسيج قط 
موضع معين . 
الجرعة الممتصة 
الطاقة امحررة من الإشعاع المتأين الموجهة إلى وحدة الكتلة . 
تُسمى وحدة الجرعة الممتصة بالراد (ه/5عه 100 20) . 


نا15 0ل 


511 ©[ 01 21نتاك001) 


00525 


5010 ,و 0056 


٠. 00 *. 30 2‏ 
جرعة شافية عكنأوتننك ر عومل 
و 5 04 7 
جرعةيوميا لنهل, ع5ومل 
جرعة مضاعفة . جرعة مزدوجة عستاطداهل , عومل 


جرعة من الإشعاع المتأين يتعرض لها تجمع سكاني لفترة 
من الزمن يتغير فيها العديد من الأجيال » وينقج عدها 
مضاعفة معدل التغير الإحيائي التلقائي أي حدوث تغير 
في العوامل الوراثية وحدوث مواليد جديدة مختلفة عن 
00 
جرعة مؤثرة . جرعة فعالة 
مساو للجرعة . مرادف للجرعة » مكافى 
للجرعة 
مفهوم يؤكد حقيقة أن الإشعاعات ليست كلها متماثلة في 
تأثيراتها الحيوية . مرادف الجرعة يعبر عنه باختصار رم 
(كميعخ]) . 
جرعة حمامية » جرعة الطفح الوردي 
جرعة من الإشعاع المتأين تسبب الطفح الوردي 
(همسعطارم8) أو الحمامى . 


عاتاعع11ه» , ©0105 


اصع له كتتالء 0052 


هسدع طاو , ع5مل0 


جرعة خارجة أله , و00 
قياس الجرعة الممتصة المتولدة من الحزمة الشعاعية من 
السطح الذي ينفذ من خلاله الشعاع من المريض . 


جر عة نميتة . جرعة قاتلة لها؟ ,ء005 
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النقطة 8 لداون- النقطة ©7621216هتامردة - 8 غستوط 5: م10 


فوق الذقنية 
انظرالنقطة 8 مزمم 6) . 
متلازمة داون 53201100 2'5ىده2آ1 
انظر المغولية أوالمنغولية («دوناهعه810) - تثلث الكروسوم 
رقم 21 
1-يسحب »يجر كلدل 
5 رقاب صل 
لزه الاسكل من الحوئقة ١‏ كاعلة البوتقة) 0 


الذي ينطبق عليه الجزء ا .تُغمر قاعدة 
النموذج في جبس باريس أو الجبس الحجري » مع 
انوج لشمني للها السني مكدو لكي يط حمسن 
يَازيشن أو الجبس الحجري في الجزء العلوي من البوتقة 

1 -مُفجر مصرف ‏ مترّح » قناة 

2- - يفجر » يصرف ينزح 
فتيل أو أداة شبيهة بالأنبوب . أو قطعة من الحاجز المطاطى 
توضع داخل جرح أو خراج أو تجويف في الجسم تستخدم 
لتفريغ الغاز أو السائل أو المواد نصف الصابة أو القيح أو 
النواتم الالتهابية . 

شاش التصريف باليودوفورم 
شاش للتصريف مشرب بمستحضر الأيودين . 

تصريف جراحي ؛ تضريغ جراحي لدعاع "ناد , ستحتضرل 
3-0 عن طريق ارود اير 0 

تصريف . تفريغ » استنضاض » نزح 
1-عمل مجرى في الانسجة الرخوة يتم من خلاله تفريغ 
التتحة المتجمعة والغازات . 
2-(في علاج أقنية الجذور ) : عمل تفريغ من خلال حجرة 
اللب أو النسيج الرخو الذروي . 

ملاءة معقّمة »غطاء جراحى عل 
غطاء معقّم يغطي به المريض عند الفحص أو عند إجراء 
المداخلة الجراحية فى غرفة العمليات . 

عزل منطقة من الجسم للجراحة عستمة دل 

يقة لعزل مكان المداخلة الجراحية عن بقية الجسم » 

باستخدام مُلاءات وفوط معقمة . 

ضماد . ضمادة » تضميد 
1- دواء يستخدم لإسراع التئام الجرح : مادة توضع على 
أو للضغط على مكان الإصابة لمنع النزف أو التورم أو 


تمل 


521176 100101223 ,و طتة ندل 


012125 


15و01 


تواجد نسيج ومخاطية زائدين تحت ا حافة القرمزية للشفة » 

تما يعطى مظهر الشفة المزدوجة . 
شريحة مه مزدوجة م12 مللتمهم عاطسمل 
عملية جراحية يتم بواسطتها إزاحة الحليمات الموجودة 
على جانبي السن إلى منتتصف السن » بقصد تغطية جذر 


السيرة. : 
شقو ق مستطيلة مزدوجة 15 :1 ىل[تاعسداءعء عاطدسمل 
رؤية مضاعفة سمأكل؟ عاطسمل 
جرعة مضاعفة 005 عستاطسمل 
انظر تحت جرعة 0005 . 
عحينة . 5-5 طع دمل 
طريقة قَه قو لطاعع) عطتتتكء 20ج 010101125د طاعت00 
0 0 
زمن العجن عصنا عستطع نهل 


الزمن الذي ينقضي بعد خلط المادة وقبل أن تكون جاهزة 
للاستعمال . يستعمل هذا المصطاح بالنسبة لمادة قاعدة 
البدلة السنية الراتينية (وصتوع؟ عقهط عتتخمء() . 
تعشيقة , يعشّق » ينعاشق - مجرى ايهكوعع! - لتقاء009 
غلق أو مزلاج (ذيل الحمام) 
مصطلح يستخدم لوصف الانساع التدريجي للحفرة 
(تحكةء لعنه1) م في تعشيق ق الحشوة أو الحشوة 
العيوة ف مكانها في الس فلو يكدنق رلك ثناتها 6 وهر 
جزء من الحفرة امحضرة ة يتسع تدريجياً » ويكون في السطح 
اللساني لسن أمامية أو في السطح الإطباقي لسن خلفية » 
وذلك بغرض زيادة التثبيت وزيادة الشكل المقاوم لقوى 
المضغ . 
حفرةدّتب الحمام كتحق لتهاء 0ل 
تثبيت بالتعشيق » تيت بحفرة ذنب الحمام مامتامعاء" لتماء001 
دسارء وتّد - ركيزة أومم - اع0017 وتاد» 
أو دبوس يتكون عادة من المعدن .أو الذهب أو الفولاذ 
الصامد » يثبت داخل قناة الجذر لسن طبيعية يؤدي لدعم 
إضافي وثبات للجهاز السني التعويضي 


تاج ذووتد. تاج مو ثد 00 أومم - ماكحمعك اع عمل 


انظر تاج (02017/0)) . 
وتّد ذو دبوس » دبوس وتدي سام اء حمل 
كسر داون 11201 5 2وده12 
النقطة هم لداون - النقطة 2 ع1سنتمكطد؟ - ى اأصتمط 82:5ه12 
تحت الشوكية 


انظر النقطة ىل صذه2 4) . 


- 270 - 


مثقاب بيزوالمو سع اعدو -ووعء2 , لتيل 
موسع قناة الجذر لقبضة الزاوية العكسية ذو رأس مؤنفة 
وشفرات جانبية قاطعة يستخدم في المقام الأول لتوسيع قطر 
قناة الجذر المحضرة . عند تحضير بثر الوتاد . 

حفار حَلزوني »مشقب حلزوني 

منقب ملتو (ملتوي) .مثقب ذو حركة جانبية 6وذم , التق 

تقب حفر مهل 

قَطرة , نه 5 

قطرة مينائية » نقطة مينائية » 

ورم مينائي 


لدننامه , للضتل 


ح اعسحص , معدل 


2 ح- رزرمندل اعسمية 


قل وفك لع وه امبف ماق 

عدوى رذاذية 
انتشار قطيرات صغيرة حاملة لكائنات دقيقة عن طريق 
السعال والعطاس واستنشاق الآخرين لها » كما في أمراض 
الجهاز التنفسي كالرشح والإنفلونزا (النزلة الوافدة) . 

خزرب وذمة لمسمعلع0 - توورمرل 
تجمّع غير طبيعي للسوائل المصلية في الأنسجة أو في فجوة 
ليم 


1م010 


)ع1 أع1امم1ل 


دواء » عقار 5ل 
أية مادة طبية تستعمل فى الطب أو طب الأسنان كدواء . 

معاقرةالمخدرات ١‏ عكناطة عتاتتل 

إدمان المخدرات دسمناء2001 عنضسدل 


يمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية إلى تغيرات فيزيولوجية 
وشخصية يكون من الصعب جدا التخلص منها » كما في 
تناول : الكحول . والمورفين » والهيروين . يحدث هذا 
الإدمان أحياناًفى أعقاب تناول الأدوية التى يتعود عليها 
الجسم أو العقاقير ضعيفة الإدمان مثل : الأمفيتامينات » 
والحشيش والمخدرات المصنعة . 
الاعتماد على الدواء , الاعتماد على 
المخدر 
عقار يعتمد عليه الجسم » كما في حالة الشخص حينما 
يكون تحت تأثير نفسي لبعض العقاقير ولايستطيع التخلي 
عنهاء بحيث تتكون لديه عادة تناولها » مثل عقاقير 
الباربتيورات المنومة والأمفيتامينات فى حالة الأقراص 
المنشطة للحيوية . 1 
طصفح دوائي 
طفح جلدي يظهر نتيجة تعاطي بعض العقاقير مثل طفح 
الحسيلين :. 
'مستحث بالأدوية 
فرط التنسج اللثو يي فأكةامتعم رط لدكتومنع لععساصة عسل 
الدوائى 


0ع مع 15ل 


ممأ مسن عنندل 


11200 115ل 


2-(فى طب الأسنان) : الحشوة المؤقتة أو الحشوة الدائمة ؛ 
وهي مادة توضع في حفرة السن أو توضع فوق سن 
محضرة كحشوة مؤقتة » لحماية السن » وهي ذات تأثير 
ملطف لحدة الألم ومضاد للالتهاب . 


ضماد قابل للامتصاص ]05]2تتعفط عاطهطرووطة رعستدوع ميل 
مانع للنزف 
ضماد طبى 1110 رع صتووء :ل 


ضمادة حامية “ماد حاقظة 
غيار قناة الجذر . ضماد قناة الجذر 
قطعة من القطن المشبع بمادة دوائية توضع في حجرة اللب 
للتأثير العلاجي . 
1-انزياح » الجراف ٠‏ انسياق اكتسك 
2-ضال . هجرة 
حركة أفقية أو انزياح السن . 


10117 ,5 12أووع:01 


2221 )100 رعطاووع:01 


انحراف السن . انزياح السن أكتيل طاهم) - طامه) رأكضسل 
حركة السن داخل القوس السنية . 
مثقب .محفار». مثقاب للتتل 


أداة دوارة قاطعة ذات شعب حلزونية تركّب فى المحرك السنى 
لتحضير الحفر » أو قطع الثقوب في السن أو في العظم . انظر 


مثقب (كنا١8)‏ . 
مثقب ثنائى الجلفة اععط-لط مالسل 
مثقب له جانبان منبسطان » حده القاطع ثنائى الحلفة 3 


خزعة مثقابية 'إومملط للسل 
خزعة من الأنسجة الصلبة تؤخذ بواسطة مثقاب أجوف . 

مثقاب العظم عصوط مالسل 
سنبلة خاصة لقطع واختراق العظم 1 

مثقاب سنى لدأخدعل مللتسل 
أداة حفر ع : 

طريقة حفر السن بدون مثقاب 
مصطلح في طب الأسنان يطلق على طريقة إزالة التسوس 
وتحضير حفرة في السن بدون استخدام مثقاب . انظر سحل 
دقيق (5100ة12طة 0/120 . 

مثقاب جليدن الموسع لمدخل قناة 5*صع1100© - دعاة© ,للتيك 

الجذر 

سنبلة بشكل الشعلة ء تركب على القبضة ذات الزاوية 
العكسية » ذات مقبض طويل غير قاطع تستعمل لتوسيع 
فتحة قناة السن لتسهيل إدخال الآدوات ومواد الحشو . 


1220401 11تدل 


عتاوتصطءع) ععن - الضدل 


محرك ثاقب » مُحرّك حفار 
أداة ميكانيكية تستعمل لحفر الأسنان . 
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القناة السمعية عتأكنامع2 رأعنال 
قناة سنخية "تقامء؟21 رأعسل 
قناةبارثولين و'ستامطاسدظ بأعسل 
قناةدمعية لمستعه]1 رأعسل 
قناة لسانية - الثقبة العوراء دعدصةتده؟ لوععدء - لمدوسنا , عسل 
للسان عناع0) عط 01 


المجرى الدمعى الأنفى » المسال الدمعى [هتصتتء5019هه , غعنال 

الأنفي 
قناة ذات عتناء تمر خلالها الدموع من الكيس الدمعي 
إلى التجويف الأنفي . 

مجرى أنفى حنكى » قناة أنفية حنكية 
فتحة صغيرة في منتصف حنك الجنين »تظل لفترة من الزمن 
بين الحنك البدئي والنواتئ الحنكية بالفك العلوي , ثم تُغلق 
بواسطة الالتحام الظهاري ؟ ويوجد في موضعها في 
الحنك الصلب القناة القاطعة ([2صهةء ع "'زواعه) . 


2250021212 , أعندل 


القناة النكفية 0 رأعنال 

قناةريثفينوس “كناصكل] رأعنال 

قناةلعابية توكتلده , أعسل 
أية قناة من قنوات الغدد اللعابية التى ينساب اللعاب من 
خلالها . ١‏ 


القناة تحت اللسانية . أعندل و'صتامطاسدظ8 - لمتوسنتاطت , أعسل 
المسال تحت اللسانى - قناة بارثولين » مسال بارثولين 
اذى قدوات المدة تحت اللسانة ؛:وتسمى.: قنناة باركول 
(عتك ك'متامطمو8) . 


قناة تحت الفك السفلى - - عنق[ناطن0سمسطهك , أعسل 
القناة تحت الفك العلوى - - أعدل ونهللتتقسطمد 
قناة وارتون أعتال ك'دم قط 


القناة التى يدساب من خلالها اللعاب من الغدد تحت 
اللسانية والغدد تحت الفك السفلي إلى داخل الفم ؛ وتقع 
فتحاتها على جانبي اللجام اللساني .تسمى أيضا قناة 
وارتون (أعناك و'ممضسقط11) . 
المسال تحت الفكي - مسال وارتون 


- 9لهالتتقسس©طتاد , أعسل 


أعسسل ك'دم مقطا 
جهاز كنيو ى لمعاوره أعتدل 
القناة الدرقية اللسانية 121 , أعنال 


قناة تمتد من الغدة الدرقية إلى قاعدة اللسان ؟ توجد في 
امد رقف عزنا ع (مريدة البلوة . راجع القنوات التي 
ل كتشفيهاء تحت اسم العالم الذي وصف 
القناة لأول مرة . 


مقاومة العقار . مقاومة الدواء ععسهاكزوء عناندل 
معالحةدوائية 
أخصائي عقاقير ‏ عقاقيري . صيدلي 


أسطوانة » برميل » طبل 


الع مصاوع عناندل 
01115 


سسسل 


أسطوانة ذات تهوية قابلة لعغقلناسء؟ عاطفكتادء" , تستصيل 
للاستعمال المتكرر 
جاف 7ل 
خراج جاف ووعء205 دل 
خراج يشفى دون أن ينفجر . 
معقمة الحرارة الحافة "اع تتلتعاه امعط «دل 
سنخ جاف أعكلء50 17ل 


إنتان العلقة الدموية بعد القلع نتيجة عدوى أو عدم تخثر 
الدم نما يؤدي إلى التهاب السنخ الموضعي أو التهاب العظم 
الموضعي أو التهاب العظم السنخي في سنخ السن بعد 
القلع .انظر التهاب العظم السنخي الموضعي 2) 
(15ااع]05 1م317 . 

رسك 
2717 , 01715 


تجفيف قناةالجذر لتحصى )0ه , عستيجل 


جفاف 01755 

جفاف الفم طكتاممحم عط كه دوعمررل 

ثنائي » زوجي مضاعف لحمل 

تقنية الارتباط المضاعف عنتوتسطءع) عستلصمط-لمسل 

عضة مضاعفة . عضة مزدوجة عغلط لحسل 

متلازمة ديبريل- هترك 5ن1علنتةطسقطن) -لتجة :طن« 
شامبردل 


نسبةإلىل .ديبريل شامبردل» 1879 -1927. 
أعلقةطتصقطن-اثناء: 111 » طبيب أسئان فرنسى 
متلازمة تنميز بتسوس الأستان الأمامية العلوية » تظهر عند 
المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 17-14 سنة » ويعقبها 
تسوس الأسنان الكخرى بعد ذلك , 

قناة , شُنيّة مجرى . أنبوب , مسال » نفق أعنال 
أنبوب أو قناة تحمل الإفرازات وبخاصة إفرازات الغدد » 
مثل قناة ستنسون (إعناك 5]68508'5) من الغدة اللعابية 
النكفية (0صداع :52110339 23:0610) » وقناة وارطون 
(عنال 5'هممةط/17) من الغدة اللعابية تحت الفكية 
(لصمقاع تإتوكتلدد عقاناطنلمقصططناة) . 


قناة إضافية . قناة لاحقة 26055017 رأعنال 
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حالة يكون فيها الشخص قزماً ؛ عجزفي نموالجسم يمكن 
أن ينتج عن نقص في نشاط الغدة النخامية . 


1-صبغة .مُلون صبغ 0 
لون ناشي ء عن صبغ ما . 

2- صبغ » يصبغ 

صبغة الإربشروسين سلومنتط انوت , عاول 

صبغة نباتية غير سامة عاطقاعوء؟؟ عتنام)-دمط , عل 

صبغة ظليلة على الأشعة 2010-0261" ر 03 
صبغة لاتنفذ منها الأشعة . 

ألياف عضوية مصبوغة تلع عتصوع 0 0760 

فعال » حركى ». ديناميكى لدعتسمصول - عتسممص ول 

زحف حر ل زحف نمال ورعءتك عتسفصول 

الإطباق الجر كىَ ممأكئتاء»06 عتستهم جل 

علاقة كاي 0" عتسممصول 


علاقة بين شيئين تشترك عناص رأحدهما في علاقة حركة مع 
الآخر » مثل علاقة الفك السفلي بالفك العلوي . 
ديناميكية حركية . الديناميكا 


75 


ديناميكية النمو الوجهى ارمع لداع 01 معتستممص ول 

(لاحقة) ألم ْ نول 

(سابقة) عسرة » صعب . مؤلم . اختلال » سوء . -05 

يتلف . يضعف 

اضطراب الحس لودع طاى 0552 
ضعف أو تلف الإحساس أو الشعور. حالة تُعطى إحساساً 
تفط انالبي اسداس فا ا 7 37 

تباين الفكين »عدم تناسق الفكين متط)ممع ملثتللهس7ل0 


1 -تواجد فكين غير متناسقين - أي لايلائم أحدهما الآخر . 
2-حالة يكون فيها الفكان غير متماثلين » وغير متناسقين . 
عسر الكلام نط3 
عطب المفصل 

تشوه أو سوء تكون المفصل يؤدي إلى ضعف أو عدم 
حركة المفصل . 
كه الرأ أس لالقطمءء035 
سوء تكون للعظام الوجهية أو للجمجمة (القحف) . 
اعتلال » سوء المزاج 
اضطراب ثمائى مثل ماقد يحصل في الدم . 
اعتلال دموي 
زحار 
التهاب وتقرح بطانة الأمعاء الغليظة . له نوعان رئيسيان : 
نان أمفتيدي (لاتعامعو 9ل عتمطعسة) » و سان عصوي 
(لإتعامع وول 0000 ويؤدي كلاهما إلى إسهال حاد . 


115 2م01 


9ك 


وأكة 75 51000 - 51000 , حأكدنء0735 


ه075 


غْدَّة عديمة القناة - لصقاع عسمتعملي - لسماع ددعلاع سل 


غدة صماء 
انظر غدة صماء (صماوية) (لصداع عصمتملم8) . 
لدن »لين » مطيل » قابل للمّط » قابل للسحب علتاعسل 
“قابل للسحب والتطريق لعمل جدائل أو أسلاك . 
قابليةالسحب كاتلناعسل 
(سابقة)اثنان ٠‏ زوج -0110 
الاثناعشري مستامصع 0300 


الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة والممتد من المعدة . تنفتح 
قناة المرارة والقناة البنكرياسية في الإثنا عشري . 


ألم كليل مستمر » ألم موا لم ثابت ستدم عستطعد للسكل 
ينسخ . يضاعف عأدع تامسل 
نسخ البدلة السنية تمع 0,عغق تامسل 


بدلة سنية ثانية تكون نسخة من البدلة السنية الأولى . 
مادةناسخة لم222 عستادع تامرسل 


مادة تستعمل في الختبرات السنية لإنتاج نماذج منسوخة 


بدقة . 

طٍٍَُ قَ النسخ دعتال تسصطءع) عستاق نامسل 
استخدام مادة الطبع الغروية المائية العكوسة لتكرار نسخ 
النمو ذج. 

نسخ 2 ثني »تضاعف دسمناوء نامل 

الأم الجانية "اع قط وتتتال 


مدق رمن »ديمومة »عاستمرارية 1ل 

مقياس التحمّل » مقياس المتانة "تع اع دم دنال 
أداة لقياس الصلابة . 

ذهب هوا لندي 0 طءع انط 
خليطة من الزنك «التوتياء» والنحاس . 

دورة العمل عاءتي رامل 


عدد الثواني في الدقيقة » والتي يمكن أن يعمل فيها جهاز 
الأفيعة الستي بذكن الارتااع الممرط في ترارق 
تقدير العمل 
عدد الثوانى المتتابعة » والتى يعمل فيها جهاز الأشعة السنى 
قبل خيوث ارتقاع الخزارة اليوط ٠.‏ 1 
قَرَمءقَرْمة 
ميناء قزمي . ميناء رفيع . ميناء متقزم 
تشوه ميناء السن » حيث يكون رفيعاً وأقل في ثخانته من 


كلاة" «أاتدل 


ع7 


العسحص لع ]نرج كل 


ك7 


حالة خلقية نادرة من سوء التعظم تتميز بخلل في تكون 
عظام الجمجمة وغياب كلي أو جزئي لعظمي الترقوة . 
فموياء يوجد عادة حنك عالي التقوس . ونقص في غمو 
الحنك غالباً . يتأخر سقوط الأسنان اللبنية وبالتالي يتأخر 
بزوغ الأسنان الدائمة . 
سوء التعظم القحفي الوجهي - 
مَرّض(داء) كروزون 
مَررّض عظمي وراثي يتميز بنقص تصنع الفك العلوي وبروز 
الفك السفلى » وقصر الشفة العلوية » وبروز الشفة السفلية 
وحدوث فلح الحنك غالباً » وبروز العظام الجبهية وجحوظ 
العينين وزيادة المسافة بينهما . حدوث تغيرات فى العين » 
تؤدي في الغالب إلى العمى » ويمكن أيضا أن تصاب العظام 
الأحرى :يسم أيضنا داء كروزون (عء35ع015 0100200'5)) . 
عسر التعظم الوجهي 
الفكي . خلل التعظم الوجهي الفكي السفلي 
سوء تكوّن خَلقي نادر لعظام الوجه والفكين ؛ يتميز 
بنقص تصنّع العظام الوجهية » وتميل الأجفان السفلية 
بعكس اتجاه الجفون المنغولية » ويشاهد تشوه في صوان 
الأذن » وكبرحجم الفم الذي يشبه وجه السمكة بشكل 
عام . 
عبن البلغ »صعوبة الازدراد 
عسر البلع لنقص الحديد - 
عسر الكلام » خلل الكلام 
صعوبة في الكلام وفشل في ترتيب الكلمات وفق تسلسلها 
الطبيعى . 


- لقل2آ1212101© , 073505]05[15 


00101170125 1525© 


073505]0515 , 22011111012121 


2م75 
- ع1لدءعم510610 , مأعوقطم035 
59101012 1711250115 -"اء لاط 


1م575 


لشغة متسسع طم ج03 
حشرجة الصوت . عسر التصويت نمطم 03 
عسر الكلام » عسر التكلم وك تتطمة 03 
خثكل التنسج 1م35 


شذوذ تشكل أو سوء نمو بالأنسجة . 
خلل التنسج الأساسي 
خلل التنسج الغضروفي 

الخارجى- متلازمة إليبس- فان كريفيلد 069610) صه7-وئ!11 
١‏ 501101 
خلل التكون التر قوي القحفى  -‏ - لدنصدتن00لعك , دتعقام035 
سوء تعظّم المحمة والترقوة 
جد فح اسع 


83521 , 125153م035 


- 221مءع201:06400م12ء , وأسهام035 


0515 لقتطة 161001 


لدستامعل , دأعهام035 


خلل فيبرينوجين الدم - لتسعسعع0 :جل 
فقد فيبرينوجين الدم -- - متسعدعع مسترط كج 
نقص فيبرينوجين الدم لتسعساعع مست طم مقط 


اختلال الوظيفة »عسر الوظيف . خلل الأداء 
عدم اكتمال أو لل أو شذوذ في وظيفة جزء أو عضو من 
الحسته: 

1006 ظيفة انمه 

اختلال الوظيفة العضلية 

اختلال الوظيفة النفسية 

اختلال وظيفة 

اللفصل الفكي الصدغي 


الك 


لامعل , «متاأعصدأس03 
221151 و لامتاع ص03:51 
لدعاع010طء057 , حامتاعصد 0 


01 :2222201:01112110111121] , مامتاعصدأ1س03 


خلل التكون كأوعمعع 035 

عطب حاسة التذوق وأكناعع 035 

سوء تطور الفكين . ل ذالفكين قتطأممع 075 
متعلق بعلاقة غير سوية أو نُشوء معيب للفكين . 

نسبة لسوء ار الفكين . مصاب بشذوذ الفكين ‏ عنتط)أهصع025 


متعلق بنموغير صحيح أو ناقص للفكين وسوء علاقة 
الفكين . 

سوء التحام »شذود الالتحام 

سوء التحام الدرز الجمجمي 

الوجهي » سوء التحام وجهي جمجّمي 

كسر في الفك العلوي من المرتبة الثالثة حسب تصنيف 
لوفورت . 

سوء التقرن . خلل التقرن 
تقرن شاذ (ممعهةجتسمتاومع! لدمتمصطم) أو تقرن 0 
(00ة2نسناهمع! عتسخددووط) للخلايا الظهارية فى الجلد أو 
فى الغشاء الخاطى ؛ يترافق أحيانا” بآفات قبيل الخبيثة . 

عُسر النطق »عُسر التكلم » خلل النطق 


صعوبة القدرة على التكلم بسبب وجود عيب أو شذوذ في 


ان 1 عقن 


[12ع210-12قتك , ممتاعصن ز035 


011 15 


د51 


أعضاء الكلام : 
صعوبة المضغ لك 
خلل التسنين 1710 


بزوغ مؤلم أو بزوغ صعب أو إثغار متأخر للأسنان : 
خلل التعظم 
صعوية المضغ 
خلل التعظّم 

خلل خلقي في التكون العظمي . 
سوء تعظّم الجمحجمة والترقوة ع [هوتصدتن100عك , كزوه)5ه0350 

خلل التعظم الترقوي الجمجمي 


505]0515 ح- ؤأوع0ع07:5056608 
1220112512 


515ك2201300) 
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سوء التشكل للملاطى - [8أدعصعء تسقلدهء1لة عم ,وتعقامول 
حول الجذر ي - سو 1 - فأعقاكز0 لمأسعصع عسملدت نل متعم 
التشكل اللبفى حول - فأعهقام35ل كداووطة مملسءتلةستيعم 
الجذري - داه الليق العظمى 5زوه131مء)05 سملنء01ل متعم 
حول الجذري : 
تليف عظمي ارتكاسي دائم حميد غير معروف السبب - 
حيث يستبدل العظم المحيط بالقمم الجذرية للأسنان الحية 
بنسيج ضام ليفي » وفيما بعد بخليط من النسيج . والملاط » 
والعظم . بالتصوير الإشعاعي يتميز في ثلاث مراحل : منفل 
للأشعة . ومختلط » وغير منفذ للأشعة . يتواجد عادة فى 
تقدمة القاكةالسقلين وقد تلع ارون حش وفنا للتمرجلة 
النهائية في التمو. . 
البهر » عور الهواء , عُسر 
التنفس . ضيق التنفس » الزلة 
صعوبة التنفس » قصر النفس » صعوبة في التنفس . 
ضيق التنفس »ء يهير » ١‏ 
مصاب بضيق التنفس 
متعلق 2 التنفس (2عمم0095) . 
سبىء التغذية » ناقص التغذية » حثلى 
متعلق بسوء التغذية (تإنام0اة(2) 1 
بؤر منتشرة من التكلس توجد كثيراً في اللب المتقدم في 
العمر » حول الأوعية الدموية أو حول الأعصاب . 
حَثْل تطم0 )75ل 
اضطراب في عضو » بسبب عدم تغذية الجزء المصاب » 
يحدث عادة في النسيج العضلي . 


2 - 1م035 


لدعدم075 - عتعمصمة09 - عاعدمه3ل0 


عتطمه: )جل 


عله عنطمم 035 


اضطراب ورائى يؤثر على كل من الأسنان اللبنية والأسنان 
الدائمة » ويمكن أن يكون جذرياً أو تاجياً » ويتميز بتكون 
قنوات عاجية شاذة وانسداد حجرة اللب أو وجود 
خلل التكون السنخي السني 
أي شذوذ تطوري للأنسجة السنخية السنية . 


0121؟2]021ع16 , وأكهام035 


خلل تنسج الآأدمة الظاهرة لتقمحعلماءء , مأعهام: جل 
مرض ورائى يتميز بنمو معيب لكل أنسجة الأدمة » شاملة 
الأسنان . - 
عر التشكّل العائلي ٠‏ خلل التنسج لحتلتسة؟ , مأمهام5جل 
العائلى الوراف 
سوء تكوّن ليفي للفكين كناهئاط) , 5كول عطا ؤه متكهامدج0 


إصابة حميدة » يستبدل فيها العظم الطبيعي بنسيج ليفي 
خلوي » يندمج مباشرة مع العظم المحيط به بدون خط فاصل 
بينهما ؛ ويصيب الشباب بشكل عام » ويؤدي النموذج 
العائلي إلى ورم زوايا الفك (دموئنطتمعطك) أي شكل الوجه 
الناجم عن سوء التنسج الليفي : 
سوء تكون عاجى » سوء تنشوء - عندء108م000 , وتعدامدرل 
العاج - سوء التكوّن السني 
سوء التكون الملاطي 
حول الجذري 
نوع من الورم الملاطي مشابه في تكوينه للورم الليفي 
الملاطي . يحدث في منطقة القواطع في الفك السفلي 
ويظهر عادة في النساء بعد انقطاع الطمث . 
سوء التكون الليفى حول الجذري- ‏ [هعتمدتمعم , متعهام025 
سوء التكون الملاطى حول [فاأمعصع لمعتم دتمم - كتامعرط 
0 12كمام55 


201020007112 


لوأسعصعء لدع1امر دقتعم , دأكهام035 


الذروي 


- 275 - 


ألياف إبنر . لييفات إبثر والتدطة و'متعصط] 


نسبةإلى ف .فون إبنر »57عصطا8 مه77.7 , 1842 -1925 ,2 
عالم أنسجة (هستولوجي) نمساوي . 
ألياف من النسيج الضام منتشرة في الصفيحة العاجية . 
غعُددإيئر - غدد 5 1311ا25أ]! كنا0"اء5 > 205هاع 5'"تعدطط1 
مصلية لسانية 
خطوط إبنر 
خطوط تراكمية دقيقة في العاج » تمثل النمو اليومي للسن 
خلال تطورها : 
عاج »نسيج عاجي ( لانينية ) 
عاج سني ) لانينية) 


15 و 'تعططا 


عتناطع 
عستاسصعل - كتأاسعل سطع 
1- تعجج »تر ست العاج » استعاجة متأقمسساطء 
ينتج عن التغيرات المرضية التي تحدث في السن أو زيادة 
في صلابة أو كثافة العاج المتعري أو المكشوف كما في حالة 
التغير في العاج المنسوس من عاج رخو غير متكلس إلى عاج 
متصلب مصقول يتغير لونه تدريجياً من اللون الأصفر إلى 
اللون البني ثم اللون الأسود . انظر تسوس سني متوقف 
(وعتتهةء لمأمعل لعاوءسط) . 
2- تصلب العظم 
زيادة كثافة العظم نتيجة لنقص التوعية الدموية أو 
الالتهاب » ويشمل أيضاً زيادة كثافة العظم الاستحالي عند 
نهايتي العظم المكسور غير الملتحم 1 
تصلب العاج 
انظر تسو سني متوقف (وعتتةء 2]2[1ع0 0عاوعتش) . 


ستامعل 01 تامتأاممسسطء 


عاجي . شبيه بالعاج »تصلبى كنامء متتتاماء 
تعظّم عاجى . تضخم وتصلب عاج السن وتاتمستاطاء 


زيادة في صلابة أو كثافة بنية العاج » يشاهد عادة في 
العاج المكشوف » يمكن أيضا حدوث تغير في لون العاج 
إلى البنى أو حتى إلى الأسود . 
1-يقع بعيدا عن المركز: 
2-انحراف عن الطبيعي أو بعيداً عن الوضع المركزي أو 

الو ضع المرجعى . انظرعلاقة مركزية (1200ء؟ عتتامع0) » 
إطباق مركزي (د0أكنااء06 عتتامع0) . 

تنشبط لام ركزي . تنشيط منحرف 

(في تقويم الأسنان) : تفعيل جهاز تقويمي لتطبيق قوة على 
السطح الشفوي أو السطح اللساني لتاج السن في اتجاه 
مخالف لاتجاه احور الطولي للسن . 


1أمععع»6 


225 عتامعءعع»ء 


(سابقة) من »خارج عن »بلاءبدون 


عو 
اذن 


ألم الأذْن» وجع الأذن 


631 


عضو السمع والانزان » يضم الأدّن الداخلية والأدّن 
الوسطى والأدّن الخارجية . تشتمل الأدّن الخارجية على 
الصيوان وهو العُضروف المغطى بالجلد والمرئي على جانبي 
الرأس » وجزء من القناة السمعية الخارجية خارج الجمجمة ؛ 
حيث يكون كلاهما نفق توجيه الموجات الصوتية باتجاه 
طبلة الأَدّن أو الغشاء الطبلى » وهو علامة حدود بين الأَدّن 
الخارجية والهواء الماليء للأذن الوسطى :تحتوي الأذن 
الوسطى على ثلاثة عظام صغيرة جداً (عظيمات) وهي : 
المطرقة (21311©15) » والسندان(5ناءم1) » والركاب 
(5»م5:2) » والتى تنقل الاهتزازات التى تحدثها الموجات 
الضوية على العقاء لظ الى #ححتى: فصل إلى الحافدة 
البيضوية للأذن الداخلية . تحتوي الأَدُن الداخلية على 
عضوين منفصلين هما : الجهاز الدهليزي 2ة1تاطتاوء77) 
(8405ئةممة3 الذي يعطي الإحساس بالتوازن » وعضو 
كورتى (00113© 01 000 الذي يستقبل الاهتزازات 
الضوتية من الأدّنالوسطى ويتترجمها إلى نبضانت عَصَبية 
تُترجم بدورها في خلايا الدماغ إلى أصوات محددة . 


ألم في الأَذّن يشعر به المريض ويكون حاداً أو كليلاً أو 
حارقاً أو متقطعاً أو مستمراً . ليس بالضرورة أن يكون سبب 
الألم مرضافي الأذّنء مثل عدوى في الأنف أو في 
التجويف الفموي أو الحنجرة أو المفصل الفكى الصدغي » 
محاقد يسبب الألم المتعكس الذي ينعكس غلى الأَذن ‏ " 


مز لاج الأدن . عصا الأدّن 00" ندوء 
إسمنت 10184 أسعصعء حظاكا 
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إسمنت سني مكون من مسحوق أكسيد الزنك الذي 
يحتوي على 30-20./ أكسيد الألومونيوم » وأحيانا بولي 
ميثيل ميثاكريليت » وسائل مزيج من الأليوجينول وحامض 
إيزوكسي بنزويك . 

تماثل قوة انضغاط الإسمنت إسمنت فسفات الزنك ولكن 
تأثيره على تهيّج اللب أقل بكثير » لكن من مساوته الرئيسية 
أن زمن تصلبه طويل (من 13-7 دقيقة) ؛ إسمنت أكسيد 
الزنك واليوجينول المدعم » وفيه يستبدل اليوجينول 
بحمض ثناتى إيزوكسى بنزويك (2-ع201مء:مطا) 
لمعه . اليد الزنك بإضافة مالئات غير عضوية 
مثل الألومينا والسيليكا المصاحبة للراتين القلفوني . 


23 -ح- نلعلداه - عطعوتردء 


علم التبيؤ (الإيكولوجيا) 
دراسة علمية للأشياء الحية وعلاقتها ببعضها ومع البيئة 


601085 


الحيطة . 
(سابقة) على . ظاهر . خارج 4 خارجي 2 براني -0أع© , ساعة6 
نقطة كونيونالخارجية لامتطاعهرمءماءء 


نقطة على الحافة الجانبية للحجاج ؛ وهي علامة لقياس 
العرض الأكبر حتى الملتقى الدمعى «النقطة الدمعية» 
(دهنعة0) » أو النقطة الفقمية يي وهى إحدى زوجين 
من علادات قبانات الميحمة : ١‏ 
الأديم الظاهر 

الطبقة الخارجية من الطبقات المنتشة الأولية الغلاث 
(12(/615 تتاعع لإتمسطلوط) فى الجنين تسيا منهابشرة 
الجلدء وأعضاء الحس الخارجية » والغشاء الخاطي للفم » 
ومخاطية الشرج ؛ الطبقة المنتشة المخارجية 221 تمتاعع 1ع 0) 
(13367 من الطبقات المنتشة البدثية الثلاث تمع ع كتانسلءط) 
(15عن12 فى الجحنين النامى » والتى ينشأ منها الجهاز العصبى » 
واطلد+ وميناد السن + والعفناء الخاطي للنم: 1 


دحتاع0ماء»ء 


نسيج الطبقة الخارجية عنادكتا لمع لماءء 

خلايا متوسطة برانية . خلايا قلاءء لقح جوطعدعىع سدماءء 
متوسطة خارجية 

اللحمة المتوسطة الظاهرة عمتجطاع مع دع مداماءء 


أحد أنسجة العرف العَصبي الجنيني التي تنتقل إلى الرأس 
لتكون الغضاريف القوسية الخيشومية وتشارك في تحفيز 
التفاعلات لتكوين السن . ١‏ 

ظاهري البنية 
حالة يكون فيها النسيج السائد في تكوين الجسم مشتقاً من 
الأديم الظاهر . تتصف مثل هذه الأجسام بالطول. 
والنحافة » والهشاشة » وبمساحة سطح كبيرة من الجلد 
والأديم الخارجي . ونسيج أقل نسبياً من الأديم الباطن 
والآديم المتوسط . 

(لاحقة) استئصال جراحي . قطع . جذع 
حقة تشيرإلى إزالة عضو جزئيا أو كليا مثل استئصال 
الذروة (لإجاماءءمعء 1م 8) . 

مُنحرف , مُهاجر , منتقل , هجر , مُنتبذ 
موجود في مكان أو وضع شاذعن مكانه أووضعه 
الطبيعي . يستعمل لوصف سن تبزغ في وضع منحرف أي 


نبضة منتبذة ضربة قلبية منتبذة 


طم "امصصماءء 


- »0017 


عأمماء»ء 


أدعط5 عأرماءء 
انقباضة زائدة » بمعنى نبضة مبُتسرة تنشأفى القلب » 
ولكن خارج العقدة الجيبية الأذينية (ع200 لمتعطهة-مصتة) . 


عضة تحشّق لامركزية » صفيحة عاتطعاععك عتطلمعءىئءء 
فحص الإطباق اللامركزي 
تسجيل علاقة الفك وهو في وضع غير العلاقة المركزية » أو 
العلاقة الإطباقية » مثل الوضع المنقدم أو الوضع الجانبي . 
حركة بكرية لام ركزية » 
حركة رزية لا مركزية 
التسجيل بين الإطباقي 
اللامركزي 
تسجيل لوضع الفك في غير العلاقة المركزية . 
و ضع فكي تبحر ف 1100 351[ عأتامءءع»ء 
علاقة الفك اللامركزية 
أية علاقة للفك السفلى غير العلاقة المركزية إما جانبية 
(6000د1اع: لو1عغ)ةآ) أو متقدمة (1200ع1 علاوتمامرط) . 
إطباق لامركزي . إطباق منحرف 
إطباق الأسنان » الذي يكون نمط الإغلاق الإرادي الاعتيادي 
للفك السفلى ولايماثل العلاقة المركزية» ويتصفف 
بالتلامس 0 للأسنان #عماصمء عتتطممعمط) . 0 
أيضا إطباق لامر كزي (5100تااعهه عتتموععة) . انظر إطباق 


(مم1وتااءء0) . 


الع طناء 2207 عقطلط عتامءءءىء»ء 


0:امعع" لدكتااء12]6120 ع1تامعءءع»ء 


1" 351[ عالامءءعء 


لامأكتاء»0 ع1امءءع»ء 


وضع لامرك ي » وضع متحر ف دمتاتكمم عتتممءءعء 
أي وضع للفك السفلي غير العلاقة المركزية . 

علاقة لامركزية . علاقة منحرفة 
وضع لام ركزي » وضع متحرف 
أية علاقة للفك السفلي بالنسبة للفك العلوي غير العلاقة 
المركزية . ْ 

علاقة لامركزية مُكتسبة 
علاقة لامركزية بين الأسنان تكتسب بالعادة . 

علاقة لام ركزية . علاقة منحرفة 

كدمة 0515 
تلن منطقة من الجلد أو الغشاء ا لخاطي بسبب نضح الدم 
داخل الأنسجة المستبطنة نتيجة رضح للأوعية الدموية أو 
تشوان جار راق الأر عي الددوه مورسادة مون النطقة لماه 
ذات مساحة كبيرة متورمة وتميل إلى الزرقة . تسم أيضاً 
كدمة(80156) » قارن مع رضح («متكتطمه0) . 

بشرة . ظهارة » طبقة الجلد الخارجية » 

الغشاء المخاطى 
الطبقة الخارجية للغشاء المخاطى والجلد : 

[مختصر ] مخطط كهربية القلب مط ترع 10ل تند مضتاععك -1:00 
انقلاب الشفة 


- لامتاقاء علمعىء 


1100 عقأتامءءع» 


2601110 , لامتاهاء" عتتلمءءعء 


متطعطه) داع عتطلمءءعء 


ماع60 


مسأطواءء 
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حافة البدلة السنية 

حافة الميناء 

تقوية الحافة . تعزيز الحافة 
العملية التي تحدد بها بدقة الحواف أو الحدود الخارجية 


016261011 , 0856© 
اعتمم , ععل0» 


أمعترع طقطي عىعل» 


لصورة جسم أو بنية ما . 
مقاومةالحافة ععسفاكلوء» ععلء 
قُو ة:الحافة طاعمء اه عع0» 
قدرة الحواف على مقاومة الكسر أو التاكل . 
حد لحد 05ع-056-10» 
عضّة حد لحد عأتط ععلع-10]-ع08» 


نوع من سوء الإطباق تتطابق فيه القواطع العلوية والقواطع 
السفلية على طول حدودها القاطعة وليست متراكبة . 
إطباق حد لحد 
إطباق تتطابق فيه الأسنان الأمامية المتقابلة على طول 
حدودها القاطعة » حينما تكون الأسنان في وضع إطباق 


دوأكتاء»©0 عع0»ع-0]-056»© 


مركزي . 

من الجانب . جانبى ع15لامءع608 
انظر طبيقة ا : 

جهاز جانبى » طبيقة ذات حواف ع مهتاممة عمترعع0» 
انظر يق (ععمقتاممة) . 

حاصرة جانبية أعكاع 2 عدلكععل0ء 


حاصرة ذات أحجام مختلفة تستعمل في الطبائق التقويمية 
الثابتة فيها تَلْم أفقي مصِمّم لاستقبال سلك مستطيل » أو 
مربع أو مستدير ؛ يمكن أن تكون الحاصرة بتركيب واحد 
مفرد أو بجزئين منفصلين ( متماثلين أوعصةذ5) . 
الطبيقة التقومية 
الثابتة ذات الجانيين » جهاز تقويمي ثابت ذو جانبين 
طبيقة تقوبمية تتميز بحاصرات مثبتة على الأسنان فيها شق 
مستطيل يشغّل سلكاًقوسياً مستديراً أو مستطيلاً» 
يستخدم لتصحيح أو تحسين سوء الإطباق . 
الأسلوب التقويمي ذو 
الجاننين 000 
محلول 1014 د01 1114 
محلول خالب يحتوي على حامض الإثيلين ثنائى الأمين 
رباعى الأسيتيك (10عة عتاععه -دتاءا عمتستهتلعمع ا تطاط) » 
بمصمل فى جاه أقيةا متاو فلوو اجام سيل نع 
من جدران قناة اللب بواسطة مُوسّعات القناة والمبارد . 
تأثير . فعل . نتيجة 
التأثير علّى القلب 


ععطقتآدرمرة عتغصم لم طعه ل0ععق عكلوععلء 


عتاوتلصططعع) عتأدصهمل0ط)»ده عدا رعع 10 


عع 11 


اتدعط مه أععللء 


و 0 1 
بزوع منتبد ءءء عأمماءء 


روغ السن في وضع شاذ غير طبيعي . 
لان جغرا افى منتبل - - عناعطده) عتطمةتومعع عتمماءء 
التهاب اللخاطة الار تحالي كطة رع تحط ملدع:21 205 درماد 
أو الهاجر 
ظاهر الهيولى . الغشاء الهيولى داكحامممءء 
منطقة رقيقة صافية عند الحيط الخارجي للخلية . 
انزياح »هجرة. ءانتقال : 60107 
خارج العظم » متعلق بظاهر العظم لدعاوماء»ء 
متعلق بسطح العظم أو الحدود الخارجية للعظم . 
(سابقة) فَقْد »غياب -10اع 6 


سابقة تشير إلى غياب أو فقد » من أصل خلقي أو ولادي 
عادة . 1 
شك رخار جي »انقلاب الجفن للخارج سماومعتت - سمتأممماءء 
انقلاب » وخاصة انقلاب جفن العين أو رموش العين . 
إكزيمة 
التهاب الجلد » يتميز باحمرار » وتقرح » وحكة . 


وججمع]60 0 - مدعل 


ع0 
ودّمة 
تجمع شاذ للسوائل في الأنسجة مما ينتج عنه تورم أو انتفاخ 
وذمى و رمى »متو ذم 15 - كتامأمسعلء 
متعلق بالوذمة أوالورم . 
أدرد » بلاأسنان »عديم الأسنان 
دَرد »غياب الأسنان ‏ فقد الأسنان 
فن وعلم صناعة الأسنان التعويضية 
أدر دءبدو ن أسنان »عديم الأسنان كده1تضمعل» - غغو[تضمعلء 
أدرد 3 غائتف الأسنان 4 


15 ح عأوأدعل»ء 
2 - فتأمعلء 


600265 


ع1 2[تأسصعلء ح كنام[تطصعلء 
عديم الأسنان 
بلا أسنان ‏ أي بدون أسنان طبيعية في الفم » منذ الولادة أو 
بعد قلع كل الأسنان . 
ارتفاع سنخي أدرد 
منطقة درداء (بلاأسنان) 
قوس سنية بلا أسنان , قوس سنية 


11085 تهامء؟21 كتاهل[تأصعلء 
12 كتا0[تأصعلء 


طعتتة لوأاسعل كناملاتفسعلء 


درداء 
أدر دجن ثياآ :دم ركتاه[تطصعلء 
حيدأدرد غ108 كناهلتكسعلء 


مسافة درداء » حيز عديم الأسنان ع2م؟ كناملتفسصعلء 


1-حافة. حد »ارتفاع ع05» 


2- الحد القاطع للنصل 
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شريط مرن » طوق مطاطى لصقط عتأمداء 
يستعمل في كوم الألكان اشيج حركة لسرن : 

التثبيت بالشريط المرن ممتادعة لصدط عتأمداء 

يقة لعلاج كسر الفك باستخدام أطواق مطاطية لربط 

الجبائر المعدنية » أو الأسلاك المثبتة بالفك العلوي والفك 
السفلي . تؤدي الأطواق المطاطية إلى سحب الأسنان 
وجعلها' في فديد وانطاق متجيم جع الأنحان القايلة :إلى 
أن يلتئم الكسر . الأطواق المطاطية أكثر أماناً من الأسلاك 
الصلبة فى حالة القىء . 
انظر أيضا تثييت لك علوي سفلىي انط نل سقحصه11:ة]/8) 
(153600 » تثبيت فك سفلي 2 11 1) 


(00ة:] . 
إطار مرن عتمط عتأمداء 
شد الشريط المطاطي على شكل مستطيل متصّل بأربع 

نقاط ‏ اثنتان في الفك العلوي واثنتان في الفك السفلي . 
عُضروف مرن 
أكثر أنواع الغضاريف مرونة » يحتوي على ألياف مرنة في 
مطرس ليفي مرن وهو أصفر اللون » ويوجد في أجزاء 
مختلفة من الجسم » مثل الأَدّنَ الخارجية » والمزمار » 
والحنجرة . انظر أيضا عُضروف أصفر (معةاتامهه 105[ءلا) . 
قارن مع غضروف زجاجي (ع210128ه عصتلة:83) » غعضروف 
ليفي أبيض (1386تامده-مرطة عاتط117) . 
طوق مرن من الصنف الأول - 
طوق مرن داخل الفك العلوي 
طوق مرن من الصنف الثاني 
طوق مرن بين الفكين لتطبيق قوة جذب من الأمام إلى 
الخلف بالنسبة للأسنان السفلية » يستعمل لتصحيح سوء 
الإطباق من الصنف الثاني . 
طوق مرن من الصنف الثالث 
طوق مرن بين الفكين لتطبيق قوة جذب الأسنان السفلية من 
الأمام إلى الخلف بالنسبة للأسنان العلوية » يستعمل 
لتصحيح سوء الإطباق من الصنف الثالث . 


2125© عتاوداء 


- 1 وكقك , ©5)1د1[ء 
5)1ه1ء 2177 2ه م1 


1[ وكهك ,و 125012 


11] وموك , ©5)1د1اء 


تشوه مرن همح 1مك]ع0 عتأمواء 
مادة طبع سنية مرنة ‏ [722]132 دمزووء:دمصذ لوناصعل عتأمداء 
ألياف مرنة و11 عتامقكء - مندعط]آ عتأامواء 


ألياف توجد في النسيج الضام للمخاطية السنخية » 
ومتعلقة بالأوعية الدموية » ونادراً ماترى فى اللثة 8 
قوةمرنة 


مواد الطبع المرنة 


12501 101:2 


211115 220155102 عتامجاء 


نقطةبؤريةمؤثرة أمم؟ لدءه] ءعلتاععلاء 


الحجم واضح للنقطة البؤرية لأنبوب الأشعة عندما يصدر 


الأشعة . 
صادر » مدن أده عا 


ينقل من المركز إلى الحيط أو يحمل أو ينقل بعيدا عن المركز » 

أو بعيداعن جزء , مثل بعض الشرايين والأوردة والأعصاب 

والأوعية اللمفية . عكس وارد » مورة جامء ءاكذ ) . 
قناةصادرة 

أية قناة تُطلق الغدة إفرازها من خلالها . 
عصب صادر - عصّب محرك 


أعتدل أخدء ءال 


- 217 أداعنرء الآ 
11 :1110601 
عصب محرك يوصل النبضات من الدماغ إلى العضلات 
لتتقلص والعْدد لتفرز . 
عَصَّب محرك ينقل النبضات العَصبية بعيدا أو إلى الخارج 
من مركز ععصّبي مثل المخ أو الحبل الشوكي » يؤدي عادة 
إلى تقلّص العضلة أو تحرير الإفراز الغدي أو أي نشاط آخر 
للعضو . 

متلازمة إهلرز_دانلوس 
اضطراب وراثى للأنسجة الضامة يتميز بارتخاء المفاصل 
ومرونة اللو تم مع أورام كاذبة . 


5011:0112 2105ةط2هآ -نترء اانا 


عقدة إيرنيتر م ادع 5'"اء] ]تدع انا 
نسبة إلى ج .ي إيرنيتر » 7ع مععط8.[ » مشرح نمساوي 
توفى فى سئة 1790 . 
العقدة العليا للَصّب البلعومي اللساني الموجودة في الثقبة 
الوداجية . 

العصّب القحفى الثامن ع2 لقتسوتك طغطاعقء 


انظر العصّب السمعي (علااعط علتاأوتامعة) . 
طفح مخاطي 
طارد .قاذف اماءء زء 

جهاز مصمم لإزالة الفضلات والسوائل باستخدام الضغط 

السلبى » مثال ذلك ماصة اللعاب التى تستعمل لإزالة 

السوائل والفضلات من الفم . , 
ماصة اللعاب . قاذف اللعاب وكتلة؟ , لاماععءزء 

أنبوب ماص بلاستيكي أو معدني الطرف متصل إما بنظام 

التفريغ بضغط الهواء أو بنظام التفريغ بضغط الماء » يستعمل 
لتفريغ السوائل من التجويف الفموي خلال المداخلة 

السئنية . 
مرنءلدن.مطاط وعناموك - عتامواء 

(في تقويم الأسنان) : عروة مقفلة من المطاط أو شريط مرن » 

أو مطاط صناعي يستعمل بغرض خلق قوى لتحريك السن 


2 ح- قتاع اسوك 
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معامل ينتج بواسطة قسمة وحدة الجهد ؛ عند نقطة الحد 
النسبي على وحدة الطول المتطابقة معها . أي 


وحدة الجهد (ووعتاد )نه[ا) 


معامل المرونة - 
وحدة الطول (600دعدماء غنمنا) 
مُرونة العضلة عاعكتتصد , واعتامقكء 
ط ونة العضلة الطبيعية لمعتوتجطم , عاعكتمد أه وأتعتاموكء 


الاضوة القجز يز لوشية زو الكف ]اك تحرو كو مطارفة 
للشد الطبيعى الموجب أو السالب . 

مُرونة العضلة الوظيفية 
الخاصية الحيوية الفريدة للعضلة حيث تكون قادرة على 
التغير » ثم العودة إلى حجمها وشكلها الأصلي تحت 
التحكم العضلي العصبي . 

مُرونة العضلة الكلية 
التأثير الكلى للمرونة الطبيعية والمرونة الوظيفية للعضلة . 

إيلاستومير (اسم عام لمواد المطاط الطبيعي ) 
بلمر ذو خواص مرنة شبيه بالمطاط الصناعي » يستعمل 
لأغراض مشابهة لاستخدامات مطاط اللاتكس الطبيعي أو 


175101051م , ع1عكتادد 01 (جاأعتامدء 


0)21) , عاعكتتح ]0 (جاتعتامداء 


612560121 


المطاط الصناعى . 
مطاطى عع سدمامماء 
مادة طبع مطاطية لقتمع )هدم متوىء تمص عتيعسرمامماء 


مادة طبع تعتمد على نظام تبلمر غير مائي لاكتساب 
خصائص مرونة مشابهة للمطاط ؛ مثل مادة الطبع متعددة 
السلفيدولينالسلفات «منووءةمصطذ علنطملت1:5هم) 
([3عغةح » ومادة الطبع متعددةالإثير #عطاءنواهط) 
(لمتاعأهطة صمزووع :مم12 » ومادة الطبع السيليكونية عدمء5111) 
([112ع]222 ممزووع مط . 
خليطة كهربائية 

ترسيب مسحوق الذهب المخلوط مع كمية صغيرة من 
الكالسيو ةوقب كر سن السحرق وو 1 
رقاقة ليفية . تسمح ببناء كتلة ضمن الحشوة بمعدل سريع . 
انظر ذهب التحلل الكهر بي (10مع عنالإامماءه81) . 


2107اععلء 


كهربائى . كهربى عتاععاء 
جهاز تسقية كهر بائر 2 *دعلمعصسة عتاععاء 
جهاز تلدين كهربائي 
تيار كهربى أصع تك عساععاء 
فرن كهر ا عع تلقمسسظ عساععاء 
قة كهر بائية أعللممم عتاععاء 
فاحص حيوية اللب الكهر بائي تعاوع) ملدام عتاععلء 


شريط مرن بين الفكين 
شريط مطاطي تقويمي يتصل بالأسلاك أو الطبائق بين 
القوس السنية العلوية والسفلية » يؤدي إلى الشدّ حينما يفتح 
القه.» 

شريط مرن ضمن الفك العلوي 
شريط مرن تقويمي يتصل بالأسلاك أو الطبائق التقويمية في 
قبن القزعئ لمك الو سكاف / 

حد المُرونة »الحدالمرن 
أقصى جهد تتعرض له المادة وتبقى قادرة على الرجوع إلى 
حجمها الأصلي حينما تتحرر من تأثير هذه القوى دون 
كشو داقو + بسحيك بسي أي جهن إضافي تشدوها داتتما 
للمادة . 

وحدات قياسية مطاطية . عامل المرونة 
أشكال مختلفة من المواد المطاطية على شكل دوائر » أو 
سلاسل أو خيط » تستخدم لتثبيت الأسلاك القوسية 
داخل الحاصرات التقويمية» أو لإحداث قوةمرنة أو 


1217للتقصطتاع )ه11 , عتأامهاء 


2177 اللتقصة ص1 , عتأامماء 


اتسنا عتأدواء 


©1251 5 


جميعها معاً وذلك لتحريك السن . 
مدى المرونة » مجال المرونة عقة" عتأكداء 
شرائط من الحاجز المطاطى المرن متحل تاعططنا" , معتامواء 


شرائط مطاطية تقويمية تصنع من مادة الحاجز المطاطي . 

طوق مرن » شريط مرن معد عتامداء 

طوق مَرن عمودي 
أطواق مرنة تُطبّق عموديا بين الأسنان العلوية والأسنان 
السفلية » وتكون عمودية على المستوى الإطباقي وذلك 
لخلق جذب أو شد عمودي لتحسين تداخل الكديابت : 

قوةالمرونة طاعمء 5 عتامداء 

خيط مرن . خيط مطاطي 
خخيط أو رباط مطاطي أو خيط أو رباط من المطاط الصناعي » 
يستعمل في تقويم الأسنان لتطبيق قوى على أسنان كثيرة . 


71121 , هناد عتاوواء 


2ع عتاأدواء 


19501 )15511 


جر مرن »سحب مُرن سمتاعهم عتامداء 
تر ونة كاأعتامواء 


1 خاصية البنية أو المادة التي تعود إلى حالتها أوشكلها 
الأصلي في حال زوال القوة المؤثرة الخارجية . 

2-قابلية النسيج للعودة إلى شكله وحجمه الأصلي بعد 
شده أو ضغطه أو تشوهه . يعتبر النسيج العضلي بشكل 
عام نسيجاً مرناً لأنه قادر على تغيير حجمه وشكله ثم 
الرجوع مرة أخرى إلى حالته الأصلية . 


مُعامل المر ونة»عيار لمر ونة 01 5ن1ن00ج< , جاتعتامماء 


- 281 - 


سن كهربائية دعل مضاععاء 
القطب السالب فى أداة فحص حيوية اللب . 

تر 8 كهر بائى ص0 زوومع00تاععاء 

تجفيف كهر 5 دامتاهعع زوع 00ماععلء 
تجفيف عميق للنسيج » وذلك بغرس قطبي جهاز التجفيف 
الكهربائي داخل النسيج وتمرير التيار الكهربي . 

مخطط كهربية الدماغ سفرع ملقطمععمءمماععاء 

صورة تخطيط كهربية الدماغ مدع هلق طمععمعءمماععاء 


تصوير كهربية الدماغ 0 - تادعم لقطررععمءمممععل1ء 


استئصال بالكهرباء سمأكك0تاععاء - سمتاوعىءمماععاء 
يشكل بالترسيب الكهربائى لع ]م ماععاء 
قالب مشكل بالكهرباء عتل 0عصرده]مساععاء 


مثال أو نموذج يشكّل سطحه بواسطة الترسيب الكيميائي 
الكهربى للمعدن داخل الطبعة السالبة . 


غلفنة كهربائية سعتصة كلدعمناععاء 
تحريض كهربائى دناعت لصتم مععاء 
آلة الصب النابذة بالتحريض 11821 ادع دمناعن لستمممععء 

الكهربائى عستطعهمم عستافدء 
ذهب ما التحلل الكهر, بي 0[7تاععل1ء 
تحليل كهربائى كله 17و ماععكء 
كهرل رج : 0 ل( (59) عاتجامماععء 

الأيونات (1005) . أي الجزيئات الموصلة كهربائيا . 

متعلق بالتحلل الكهربى . كهرلى عنانوامماععاء 
حمام تحلل كهر بي ١‏ 1 طاحط عتاجامماععء 
ذهب حمام التحلل الكهر بي 10 طغحط عتانجامماععلء 


نوع من الذهب المطفاً المعالج في حمام التحليل 
صغيرة من الكالسيوم » وتصنع منه شرائط مختلفة في 
العرض » تُغلّف برقائق الذهب » وبا أن كثافته الأولية عالية 


فيمكن رصه بسرعة أكبر في الحفرة ا حضرة في السن . 
التداوي بالتحثل الكهربائى » ممتاق ناعم عتا رام ساععاء 
التطبيب بالتحلل الكهربائي 
صقل بالتحلل الكهربائى عستطكتامم عنتاتجامماععلء 


سطح المعدن بواسطة عملية التحلل الكهربائى وبالتالي ينتج 
التلميع بالتحليل الكهر بائي عستطكتامم لدعناج[مسمععء 


التخريش بالتحليل الكهربائي 


لعطعاء :جللوعناجامماععء 


أداة تستخدم لتحديد حيوية الأسنان ؛ ثقاس درجة حيوية 
السن » حينما يحس المريض أو المريضة بكمية صغيرة من 
التيار الكهربي المار بالسن . يجب استخدام هذه الأداة بشكل 
دائم بالإضافة للاختبارات التشخيصية الأخرى . للتأكد من 


حيوية السن أو عدمها . 
صدمة كهربائية علءمط5 عساععاء 
جهاز لحام بقعي كهربي تعلكء؟ أممد عتتاععاء 
فرشاة أسنان آلية طئناتاط طآ)أمه) عتاععلء 
جهد كهربائى لمتاصعامم لمعتاععاء 
(سابقة) كهر ا -مماععاء 
تخدير كهر بي - 1610-2151© 2ت وأوع )2225 


تسكين أو تخدير موضعي أو تخدير عام (وهو الأكثر شيوعاً) 
بواسطة إمرار تيار كهربي عبر الأنسجة . 

تحليل كهربي 0( 

تليين كهربي . تلدن كهربي 

تليين كهربي . تلن كهربي 
صفيحة ساخنة كهربيه تصل درجة حرارتها إلى 850 درجة 
نهر نماستاء تسلضدم لغلين رقائق اللاعيا» لبك بكاسنة 
للذهب المسحو ق (10مع لعتعل:و2) » و0غمع10ه60) أو 
(امتاأععا8) . 

رسم القلب الكهربائي » 

(مخطط كهربية القلب) 
جهاز لتسجيل النشاط الكهربي للقلب على شريط ورقي 
متحرك . 

كاو (كاوي) كهربائي 
أستخدام إبرة أوعروة سلك تُسِحّن إلى درجة الاحمرار 
بواسطة تيار كهربي منخفض الجهد لقطع الأنسجة »أو 
لكى الأوعية الدموية لتقليل النزف أثناء إجراء العملية 
لد 2 تت أيضاً كى كهربائى (لإتعاللهه عتاعمعا8) . 
انظر استحرار 50 ١‏ 


كلكالقصة -0تزاعع1ء 
"تعلدعططة -متراععلء 


222217 -06ناع6»16 


)م - تسوتتع 021010 اع16ء 


616102111177 


استتصال بالكهرباء سمتككمتاععاء 
قطع الأنسجة باستخدام الكي الكهربائي أو بالقاطع 
الكهربائي . 

تخثير 6 بائي د20 لسع د00 اععاء 


توياتها خصوصا البروتين في منطقة متسوسة ذات 
مساحة محددة . كما :في حالة إيقاف النزف من الأنسجة . 
8 5 0 
قطب . منفذ كهربائي » مسرى كهربي 
إما أن يكون إحدى نهايتى دارة كهربائية أو خلية . 


61600 
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إلى المخ . تستخدم كبديل عن التخدير بالحقن ولكنها لا تؤثر 
في كل المرضى . 

راص إلكتروني . مُكثف إلكتروني 
جهازآلي (إلكتروني) لرص وتكثيف الأملغم أو رقائق 
الذهب أو الحشو المباشر للذهب يمكن أن يركب إما على 
القبضة ذات الزاوية العكسية . أو القبضة المستقيمة » ويمكن 


“لع 01201225 عتلدامماعع1ء 


التحكم في سرعة وقوة الضربة . 
مساح إلكتر وني » مخطط إلكتر وني “امتوء تناد عتممتععاء 
(جهاز المسح إلكتروني) 
ساعة (موؤْقّت) إلكترونية "تعحصنا عتسمماععاء 
انظر ساعة (7عدهذ]) . 
رحلان كهربائى كلوء مطحم تاععاء 
يلبس كهر بائياً (بطلي بالكهرباء) ع2 [ممتاععاء 


فى مختبر الأسنان » يمكن أن تُطلى الطبعات بالنحاس أو 
الفضة » لتجهيز نموذج عمل صلب مقاوم للاحتكاك . 


تلبيس كهربائى 6و امرمتاععلء 
تقنية التلبيس الكهربائى عنتوتسطءء) عستاحاممماعع1ء 
استئصال كهربائى امتاععيع رم اععاء 


استخدام تيار كهربائي عالي التردّد مع قُطب جراحي يتم 
تحريكه على سطح النسيج لعمل شق جراحي دقيق للنسيج 


المراد قطعه . 
صدمة كهربائية عاءمطاوهاعع1ء 
تعقيم كهر بائى ")05 تراعع1ء 


استخدام التيار الكهربي خلال محلول أيوني داخل قناة 
الجذر يتحول المحلول الأيونى إلى أيونات سالبة وأيونات 
موجبة يؤدي تأثيرها إلى إبادة الجرائيم . وهي طريقة نادرة 
الاستخدام لمنع تلوث قناة الجذر . 
الجراحة الكهربائية 
كهربائياً عالى التردد . إما أن يمر التيار بين طرفى الأداة 
المستخدمة (ذات القطبين) »أو بين الأداة والإلكترود الذي 
يمسك به المريض(وحيدة القطب) ٠‏ يمكن أيضاً أن يستخدم 


1661105101517 


الجهاز لقطع الأنسجة كمافي قطع اللثة . 
وحدة الجراحة الكهربائية أتصنا تإتعع تتناومت_اععلء 
جراحى كهربائى لدعاع سوم ماععاء 
معالحة كهر بائية "هع طم ماععل1ء 
عنصر أ سرعاء 
أبسط شكل يمكن أن تنقسم إليه المادة » ويشتمل على ذرات 
لها نفس العدد الذري . 


كهربائى مغناطيسى . كهرطيسى عتأعصعة ددم ماععاء 
جهاز كهرومغناطيسى عع ع0 علأعصعه صم ساعع1ء 
طيف كهربى مغناطيسى نا تناع 57 عتاع ممه ممه اعع1ء 


(كيرظيي) 


مجموعة من الإشعاع غير المرئي لها صفات فردية تحددها 


طول المرججة وترذداتها , 
كهربائية مغناطيسية » كهر طيسية ممكتاع مع حرو تراععاء 
قة كهربائية اع لقصو ماععاء 


أداة تعمل كهربائياً أوإلكترونيا تستعمل لتكثيف ورص 
حشوة الذهب المباشرة فى الحفرة ال لحضرة فى السن بقوة 
الضربات كهربائياً » ويكون عدد الضربات مابين 200 إلى 
0 ضربة فى الدقيقة . يسمّى أيضا مطرقة ماك شيرلى 
الكهر بائية 20 الو ختطدع 1 . 1 
المعالحة الكهريائية ) 
التطبيب الكهربي - الرحلان الأيوني 
طريقة تادرة الامتخدام خاليا» كانث هام لتعقيم 
وتطهير قناة الجذر بواسطة التحلل الكهربائي . تشتمل على 
تيار مباشر يمرر الكهارل ويحرر الأيونات » التي يقال أنها 
تحطم الكائنات الدقيقة الضارة . 


دل5ع10202101 - امتادء1ل0ع مم ماععاء 


تخطيط عضلى كهربائى - تطمدع0 جممماععكء 
تحرّي وتسجيل التيارات الكهربائية » التى تنشأ عن نشاط 
العفيلة, ش 

إلكترون ممماععاء 


وحدة كهربائية سالبة تدور حول النواة ذات الشحنة الموجبة 
فى الذرة ؛ وتقيس انسياب الإلكترونات من خلال موصّل 
ااه اقضة مو ة يحرف فا سيم القار:. 

مجهر إلكتروني 
أداة تستخدم شعاعاً من الإلكترونات كمصدر لإظهار 
العينة . قدرة التميز للمجهر الإلكتروني أكبر بكثير من المجهر 


121105602 جامنراعع1ء 


الضوتئي العادي . 
نقل إلكثر ونى ام ]كطة ا «مساععاء 
إلكترون كونت. : وحدة كهربائية 01 دمعاععاء 
(فولط إلكتروني) 
الطاقة الحركية التي يكتسبها إلكترون مار عبر جهد فولت 
واحد . 1 
إلكترونى عتصمماععاء 
تخدير الكتن وني وزوع طاأععصة عتمم ماععلء 


يقة تخدير عن طريق وضع أقطاب كهربية قريبة من 
الأسنان » وإرسال نبضات كهربية لمنع وصول إشارات الألم 


- 283 - 


روافع يمنى ويسرى ومستقيمة ذات نصل عريض مسان 


ومقابض مفرغة ثقيلة ومسئنة . 
رافعة وجنية "تقلقمط , «امتوعلء 
رافعة ميلر 811115 , ««متوعاء 
رافعة السمحاق لوعأد05 عم , “امتوعلء 
أداة تستخدم لرفع السمحاق عن العظم . 
رافعةبوت '2015 , “امأواعلء 
رافعةالجذر 001 , “امتوعاء 


رافعة صممت لنزع الجذر المكسور والمنحشر في عظم 
الفك . تتوفر في أزواج » للجانبين الأيسر والأيمن . 
رافعة لولبية 
أداة بمكن أن تُلولب حول جذر مكسور منحشر في عظم 
الفك » من أجل سحبه من السنخ . 
رافعة مستقيمة 


501397 و *6©1692]01 


أطوته 5 , “امنوعاء 


رافعة وارويك جيمس 'كعتصول عاعتحد؟1آ , «منوعاء 
مجموعة روافع (يمنى ويسرى ومستقيمة) ذات نصل صغير 


رافعة وتدية 
رافعة مصمّمة للاستخدام في قلع السن » وذلك بعمل ثُقب 
في جذر السن تثبت فيه الرافعة ويتم تحريكها لقلقلة السن 
من السنخ . (للروافع ذات الأسماء المشهورة » انظر تحت 
اسم المصمم عطتهم 5 تعمع زوع 6) . 


رافعة وينتر و*ع ص1 , «امتوعلء 


©16879]01* , 7015© 


مجموعة من زوجين من الروافع ذات مقبض مبرامي ونصل 
ذي أشكال متعددة » مخصصة لقلع الأرحاء السفلية الثالثة 
«أضراس العقل» . 
يجب أن تكون كل الروافع معقمة » وأن تكون أنصالها 
المؤنفة حادة حين استخدامها فى كل مداخلة سنية ؛ يجب 
أن تُعَقَم الروافغ ذات اللقابضن المفرغة في مُعكمة التسخين 
الجاف . 

1- طرح » إفراز 


لامتاحستستاء 
2- إزالة » تَرْع 
نزع اللسان نم عستا 


متلازمة إليس -فان كريفيلد  -‏ لعتددم سرجه 7610ع0) صه؟-ونلاك1 
خلل التنسج الغضرو في لم95 لمصسنعلماءعء-0 سمط 
الظاهر 
نسبة إلى ر .ي .ب .إليس » 82.7/.8.51115. من القرن 
التاسع عشر » أخصائي أطفال إنجليزي ؛وس .فان 


داء الفيل . فيلى 5ذكة تا سقطمعلء 
داء اللثة الفيلى » كك فيلية أو متفيلة - - عه ؟7أعماع كأعدناسقطمعكء 
تليف لثوي منتشر - تليف لثوي - وزوه)قسرهط1 له«تعساع 
منتشر ورا انى - قر ط - كتوم أهصده :اط لواتعماع إتداتلء سعط 
التدسج اللثوي ذاتي المنشاً كمامناءموط لهكتعساع عتطادم1010 
(الخول اللي ) 
مرض ورائي يتميّر بتضخُم ليفي منتشر للأنسجة اللثوية ؛ 
في شكله الظاهر . يمكن الخلط بينه وبين التتضخم اللثوي 
الناتحى عن الدايلانتين . 
رفع »يسرفع ‏ ارتفاع 
يف الأسمان أو اللحلوودهن الجخ عن ريق الترقع 
باستخدام الرافعة (81692401) . 
رقع #اترتقع + ارتتاع 
رفع الفك السفلي 
رافعة » مرفع . مرفاع 
أداة جراحية فموية تستخدم لإزالة ونزع جذور السن أو 
الأسنان من أسناخها والتي يصعب قلعها بواسطة الملاقط 
(الكلابات) » ويمكن أن تستخدم أيضاً لقلقلة الأسنان قبل 
الخلع . 


رافعة ذات زاوية » رافعة ذات زوايا . رافعة *1ه[تاعتة ,اه)ه7ة1ء 


61672 


الزن ايفاك 
22211011 عط 01 سامتتووعلاء 


616772601 


زاويّة » رافعة مزويّة 
رافعة نصلها يكوّن زاوية مع الساق ء أو الذراع . 

رافعة در وية لدعتمة , «امنوعلء 
رافعة مُصممة لنزع ذروة السن المكسورة والمتبقية في 
السنخ 2 وهي عبارة عن مجموعة من ثلاث روافع » يمنى 
ويسرى » ومستقيمة وهي روافع ذوات مقابض مفرغة » 
وأنصال صغيرة » وأعناق طويلة . 

رافعة بويد جاردنر 
أحد زوجين من الروافع اليسرى واليمنى ذات مقبض 
مفرغ . 

رافعة كراير 
أحد زوجين من الروافع اليسرى واليمنى ذات نصل مثلثي 
مؤنف حاد ومقبض مفرغ لإزالة جذور الأرحاء . إحداهما 
تستعمل للجذر الإنسي والآأخرى للجذر الوحشي 
والعكس حينما تستخدم في الناحية الأخرى المخالفة من 


21021 18070 , مامتوععاء 


1289101 , )017 "5 


الفك . 
رافعة سنية لواصعل , «امتوعلء 
رافعة من النمط المستشفوي - - صنء )هم لهاتمومط , جمتهعاء 
رافعة كولمان :مغو ع1 ونسقصع 1م00 
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انصمام 
انسداد مفاجيء لوعاء دموي بجلطة أو صمة أو أي عائق 
آخر مثل 5 » أو دهن » أو فقاعة هواء أو كتلة من 
الراحع في مجر الدع نحايسبب قصور بالدورة الدموية . 

كتتاأمطسء 

انسداد أو خثرة دموية » تكون عادة جلطة تدور فى الجهاز 
الدوراني الدموي وتسد الوعاء الدموي المتضيق 3 وبذلك 
د أركتوقف )انسبات النه ٍْ 

قر جة »مسافة .دحيلة ع1ناكة 1 ط تا 
الفراغ بين الأسنان المتلاصقة أسفل نقاط تلامسها » والذي 
ينشأ عن التناقص رعو ا أسفل قمة 
الارتفاع ال حيطي ؛ تتسع الفرجات أسفل نقطة التماس في 
كلا الاتجاهين الشدقى ات والإطباقي اللثشوي ؛ تعمل 
الفرجات كقنوات تصريف للطعام خلال عملية المضغ على 
الأسنان الخلفية » وينشأ عن تلاصقها فُرجة شدقية وفرجة 
لسانية أمافى الأسنان الأمامية فتنشأعنها فُرجة واحدة . 
القراء على جاضينقاط العمتاس"التناقنيم عن امنتدارة 
الأسطح المتجاورة للأسنان بعيداً عن بعضهما . 

فُرجة شدقية 
الفراعات بين الأرحاء أو الضواحك والمواجهة للخد . 


تمكتامطسصس 


2121 , عتتتاكة:7طتء 


مشبكة الفرجة مرمقكء عتتتاكة“تطدك 

فرجةوحشية لواكتل , عتتاكةع«طصس 

5 500 

فرجةلثوية لو؟تعماع , عتتامةتطدين 

قر جة شفوية لقتطها , عتتكةةتطص 
الفراغ بين القواطع أو الأنياب باتجاه الشفة . 

قر جةلسانية لمتعصتا ر, عتتعةنتطد 


الفراغ بين أي سنين ؛ مواجه للسان . 


فرجةإنسية لقأذعط< , عتتامةتتطص 
مهماز الفْر جة ادع عتناكة تطددء 
مسافة الفْر جة ‏ الخيز بين السني 2م50 عتتاكةتطدء 


جنين » مضغة اس 


البويضة المخصبة خلال المرحلة المبكرة من نشأتها ؛ في 


الإنسان : عبارة عن الجنين فى الأشهر الثلاثة الأولى من 
غوه.: 
(سابقة) جنين -لإتطص , متوعدطم 
فك الأجنة » علم تكون الجنين 7 010إنتطمء 


علم دراسة نمو وتطور الجنين . 
1- - جنيني مُضغي 
02 - بدأئي » غير ناضجح 


عتدم تاطس - لمدمعاطدسي 


إطالة » استطالة . مد » امتداد 


إزالة التَّمَّش والأو رام الجلدية 


كريفيلد »0167610 782 .5 » من القرن التاسع عشر » 
أخصائى أطفال ألمانى . 

رفي القع يلإيادة عدد الأصابع في كلا الجانبين الأيمن 
والأيسرء ونموغضروفي بالعظام الطويلة تنتج عنه القزامة 
(تكقتة10) » وهو كثير الحدوث فى حالات مرض القلب 
الوزاو: حك أبضنا اضطؤابات فى الأطاف:والكعن »هما 
نشاهد في الفم عيوباً سنية وتأخر بزوغ » أو غياب 
الأسنان . 


إلون ه11 


أحد المواد الكيميائية المكونة للمادة المظهرة فى عملية تظهير 
الأفلام الشعاعية . 1 
0010 
تمرك السن المرضي خارج السنخ ؛ انتزاع للخارج 
(م10كنمتتاءط) . 
(في التصعويز الشعاعي) :تشره الصورة الشعاعية جيك 
تظهر السن أطول من حجمها الحقيقي بسبب تزاوغير 
صحيح للأآشعة المركزية » في طريقة ة تنصيف الزاوية لالتقاط 
الصور الشعاعية(6ناونصطءةا عاعصة عصنتاءء815) . 
هُزال 
نحول شديد ونقص وزن الجسم نتيجة لمرض أو بسبب 
الجوع : 


2600 


60002101 
إزالة آفات الجلد والنمش وبشكل خاص أورام الجلد . 

أرومة الميناء 

ورم مينائي 
ورم ينشا من ميناء السن . 

يُطمر . ينطمر » يُطوّق بإحكام » يجعله جزء أ لا يتجزأ من 0ع تر 

بقة ليت النسيج الهش في مادة صلبة مثل الشمع من 

أجل سهولة تقطيعه إلى رقائق رفيعة لدراستها تحت الجهر 


151)عحتتق - أدنو1طمللتفسسس 


0ك 


أو لفحصها مجهريا . 
مليطة ؛ مندمج عط 
ملاطية مندمجة » مليطة منطمر ةَ عاءسمعصع لعللع طم 
خحصاة سنية 0 عاء دعل لعللع طم 
أسئان متطمر ةّ طاعءء) 0ع0لع طم 
سن مكنظ هر ةَ طامه) 0ع00ءطصذ ح طامهغ 0ع0لء طم 


سن تكون عادة مغطاة بالعظم تماماً . تُسمّى أيضا سن 
منطمرة(000] 10560060) » قارن مع سن منحشرة 
(طاهه) لعاعومططل) . 

سدادات . صمامات » صمات 
جمع سدادة » صمامة (0115طم82) . 


تامطسس 
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أي جزء ناتيء أو جزء بارز خصوصاعلى سطح العظم » 
مثل البارزة الجبهية أو البارزة الجدارية [4اعتةط) 


(عع0عطتمع . 
نتوء سنخى . بروز سنخى تقامء؟21 , ععمعصتصس 
10 ا 
نتوء مفصلى . شامخة مفصلية كستا هلد ناته , ععمعصتصى 


نتوء عظمي مفصلي 
نُنوء نابي » شامخة نابية »ارتفاع نابي 
بروز على السطح الأمامي للفك العلوي ؛ يوجد فوق سنخ 
الناب . 
نتوء جبهى لقاده0"] , ععمعستصس 
الُّوء تحت العُلصمى ء الدّوء 
تحت الخيشومي ١‏ 
تفاخ يوسط التنافة بي القومن اللسنانية والتلم المتجرق 
القصبى فى الجنين » ينشأ منه لسان المزمار (10065عذم8) 
ارات الططر مالي التلكة واللف الاق د اللسات : 
الأوردّة المشبرية 1 
أوردة صغيرة في الجمجمة تصل جيوب الأم الجافية 
بالأوردة خارج الجمجمة من خلال العديد من التفاغرات 
(20565زهكهصة) . أكبر الأوردة المشبرية : الوريد المشبري 
الخشائي (ضاء” نانةوقتصء 38135]0104) » والوريد المشبري 
الجدار ي (صاء؟ تإتددوكتصء [وأعتتةط) » والضفيرة السباتية 
الباطنية (ؤ5تاءاء1م 03060 10]615021) » وشبكة القُنيّات حت 
اللسانية (10551ع0م9ط ونلهصةه عا6خ1) » والوريدالملشبري 
اللُقمى (صأع"؟ لإقةووتحء 0020:1010) » وشبكة الثقوب 
المنضارة ية (15ل0772 5لمتصطتهم1 عاع11) » وا أصغر الأو ردة هو 
المارمن خلال الثقبة الممزقة (متتقعع12 معسدءره8) 0 
الحبب الكيني ‏ اضر اللجاكي انيمل هيا عل 
الجموعة المشبرية » والوريد الذي يمر من خلال الثقبة العوراء 
واصلاً الجيب السهمي العلوي مع أوردة التجويف الأنفي . 
مُلطف , ملي »سرطب 
0 ة تستعمل لتلْطف أو ثُليّن الجلد أو أي سطح داخلي 
متهيج أو ملتهب . 


5 
15 5027 ر عع عستم 


عللطق , عع اعطتلصسء 


لقتطعصة:1طمم”وط , ععمعسصتص 


كلع 2177دولطداء 


ادع 1 امس 


عاطفة .انفعال 0س 

عاطفى . انفعالى تنمس 

مسشفرل ع كلامم 

انتعاطف 7م 

كيسة ضفد عبةٌ- نفاخ فلسصة" - عتوكتلدد معط تامس 
ضفدعى 

وذمة هوا ائية ضفدعية م تامس 


إحدى الخلايا التنشؤية . 


لاءء لقصهم؟”تطص 


الحياةالجنينية عكن! لقدم وطس 
جنيني .مضغي 7560021طمء - عتدره وتطصص 


متعلق بالجنين فى المرحلة الأولى من نشأته . 
الأفواس الخيشومية الجنينية 
النسيج الضام الجنيني 
عضو الميناء الجنيني 


5 لقمتطعصوصط عتمم وتطصسي 
1551 17اعع تمك عتدام رطمي 
أسع سدم ماء ع0 عتدم ورطصسي 


دع 01 أع تتم عتدمورطصيء 


استطالات جنينية وعددع10م عتده طم 
رديم جنيني أحء سستليم عتمم طم 


(العضو البدئى الجنينى) 
البقايا تلبكة في الفكين كل عط 01 ماصع ستلن” عتصم رطم 
بزوغ » ظهور للخارج 

مصطلح يستخدم لوصف الظهور البدئي للسن في الفم 
حينمايبزغ من النسيج اللثوي أثناء البزوغ أو الإثغار 
(0متامتصيط) . 
طواريء 
طاريء »عارض » حالة إسعافية 
العناية القلبية الطارئة 
عدة(عتيدة) الإسعاف 


6111615211 


لك 
157 ع 
(0)ن)ا) ععدده عقتلعتق وعدعم عمد 


لكا (عدعع عمد 


المعالجةالطارئة اداع مصاوع" زعبعع تعمد 
صنفرة 611 


مسحوق ساحل يشتمل على أكسيد الالومنيوم وأكسيد 
الحديد الأسود » يستعمل لتنعيم وصقل المعادن . نوع غير 
نقى من الكورندم (متسلصتصم2) . 

ورق الصنفرة . ورق الزجاج 

عجلة الصنفرة . دولاب الصقل أو التجليخ 


امهم اعم 


اععط؟ عمد 


قىء . قياء تدده" - وأوعمن 
1 0 ع٠قيوء‏ عتاعم 
2- دواء 7 : 

مادة تسبب التقيق #مقل مخلول الملح المركز ؛ 
هجرة . ارتحال دم ناونع نس 


مرور كريات الدم البيضاء من خلال الغشاء الظهاري وحيد 
الخلية نصف النفوذ والمبطن للأوعية الدموية البالغة الدقة . 
بَضع الشامخة المفصلية 
إعادة تشذيب ا حيط الخارجى للشامخة المفصلية بالمفصل 
الصدغى الفكى جراحياً . ١‏ 
لوه كروز اشنامخة + إرتفاع #خيد 


7اماعع صتمي 


610111 
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عدم تنسج الميناء وتأكقامة اعفد 

ميناء عديم المواشير . ميناء لاموشوري عنتاأفسختيمة , اعسقصس 
نوع أو شكل من الميناء يحتوي على طبقة صلبة بدون 
مواشير » توجد على السطح الخارجي للميناء السني وفي 
الطبقات البدئية المينائية . 

تبّعة الميناء . قلنسوة الميناء 
ميناء يغطى الحليمة السنية النامية . 

قشيرة مينائية أولية 
خلية مينائية - أرومة الميناء 


ا 


ميناء عنقية 


ري اعسمدء 


عاعتاتكء اعضقية - علتاكي اعسسميء 


2221125 - لاءعء اعسقيس 


لدع ر اعسسحي 


إزميل الميناء اعوتطك اعفد 
ساطور الميناء عد كقعك اعسفد 
أداة نزع الميناء . 


حَبل الميناء ندم اعسفد 
بنية مؤقتة فى سن نامية يصل العقدة المينائية بالصفيحة 


المينائية الخارجية . 


تَصدع (صدع ) الميناء غطا ]0 عاعوك , اعسقد 
صدوع الميناء ككاعوك اعفد 
بلورات مينائية وع)نللداورك اعسمص 
بلورات من الأباتيت الحيوي الذي يوجد في ميناء الإنسان . 
مناغ ميخعل ١‏ لع , اعسحي 


ميناء ذو قضبان موشورية ملتفة حول بعضها . 
قشيرة مينائية . جليدة عاءنتلاعم 0عءتشنوعة - عاعنيك اعسحي 
مينائية - طهاوة مكتسبة 
شح ود نو م ان توا لق وفان اسل ياد 
السن ؛ يظن أنها الناتم النهائي للأرومات الميناء لاترى 
با مجهر الإلكتروني » ويَعتقد البعض بأنها غير حقيقية . 
ا أيضاً الفشير ة المينائية الأولية اعصهمء جتقسءم) 


(عاعتاتهء . 
4+ 
قشيرة مينائية مكتسبة 0ع نوع , عاعتاتك اعسفيد 
+ ' 
قشيرة مينائية أولية التقستهم , عاعتاتك اعفد 


طبقة لاخلوية من مادة عضوية ملتصقة على سطح الميناء » 
يعتقد أنها آخر ماتّفرزه أرومات الميناء . انظر فُشيرة مينائية 
(عاعتاتكء اعستفممط) . 
ميناء غير متكلس . 
ميناء منزوع الكالسيوم 
ميناء تع منه الكالسيوم . انظر بقعة بيضاء 00م5 عانط/11) . 


ميناء فزمة » ميناء رفيعة 1ع322ه2ء 2010هه - 0721210 , لعسحد 


ميناء أقل ثخانة عن الطبيعى . 


0 , اعسقي 


تجمع الهواء بشكل غير طبيعي في الفراغات النسيجية 
للنسيج الضام »أو النسيج السنخي للرئتين » يلاحظ بشكل 
شائع في حالة مرض الرئة . 
نفاخ عنقي وجهي 
تجمع الهواء في أنسجة الوجه والعنق مسببة لانتفاخ سريع 
ومؤلم وحيد الجانب ؛ يمكن أن يحدث في حالات كسور 
منتصف الوجه ء أو قلع سن أو استخدام الهواء المضغوط 
في علاج الجيب حول السني أو قناة الجذر . 
نفاخ جلدي . وذمة هوائية جلدية كتنامعصقاته , قصسءدررطصصىن 
انتفاخ جراحي » وذمة جراحية 
تجريبي , اختباري . عرفي . مدّجل 
علاج يعتمد على التجربة وليس من الضروري أن يعتمد 
على ال محاكمة العلمية . 


1771012121 , فمتمع_تطمص 


715 , 56112 تامسر 
لق5111:51 ر قلاع تطمصء 


عاتلأمصسء 


تجريبي ٠»‏ اختباري » يعتمد التجربة والاختبار لمع تمس 
متعلق بالعلاج التجريبي (عتتتأمصسظ) . 

ديّلة ع مرمرع 
بنع قبحي في تجويف في الجسم أو عضو أجوف . 

استحلات دامتاى تلتماسسصس 


انقسام المادة إلى قطرات دقيقة . يفرز الكبد أملاح الصفراء 

التي تحوّل الدهون إلى مُستحلب خلال عملية الهضم . 
مُستحلب ء الطبقة الحساسة للفلم 

1- مخلوط من الزيت أو الدهون معلّق في محلول . 

2-(في التصوير الشعاعي) : مزيج معأّق من أملاح الفضة 

في هلام » يغلّف أفلام التصوير الشعاعية . 


اك 


سرعة المستحلب ( سرعة الاستحلاب) لععمه دم تك[نامى 
حساسية الفيلم الشعاعي لتعرضه للإشعاع . 
النايلة) نر فى إلى 3 
(لاحقة) 1 - يصنع ‏ يعالج . يستخرج 6 
2- مصنوع من 


ميناء . ميناء السن 
الطبقة الخارجية الصلبة التي تُغطى تاج السن التشريحي » 
وهي نسيج زجاجي متكلس يتكون من نسيج شديد التكلس 
لاخلوي هو النسيج الموشوري الذي ينشأ من الأدمة 
الظاهرة . يعتبر ميناء السن أصلب نسيج في الجسم » ويتكون 
من قضبان ومواشير » ويحتوي على 96/ مواد غير عضوية 
عدم تخلق الميناء - نقص تنسج الميناء 


اعسحدء عطا 01 حتمحاممموط 


تتتلاءع سقس - اعسمي 


- كأوع2ء28 اعتتقصء 
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ال حمل » أو أثناء تطور الأسنان عند الأطفال » يمكن أن يسبب 
هذهالحالة . انظر أيضا سوء تصنع البناء 15 )2 
(ماععتمءمصز » قارن مع نقص تكسن الميناءاعصتخحص) 
(مم ندع قلع 21ع0م29 . 

عقدة الميناء غ20ك! اعفد 
تجمّع من خلايا ظهارية عند قاعدة عضو الميناء » التي لم 
تتحول بعد إلى نسيج نجمي شبكي . 

بام بحاتة 1 
صفائح رقيقة من مادة عضوية ناقصة التكلس » تمتد 
مستعرضة من السطح إلى مسافات مختلفة خلال ميناء 
السق:.. 

الميناء الحفافية (الهامشية) 

قاعدةالميناء .مطرس الميناء 
الإفراز العضوي لأرومات الميناء »الذي تترسب فيه بلورات 
الميناء غير العضوية . 


12112 اعسمي 


لفستعنتممم , اعسحي 


222112 اعسميء 


11-0 أاعتتقاء 


اعتتقي لعدطتوا؟ - 22066160 , اعسحي 


نقص تصنّع وتلون في ميناء السن » نتيجة تناول كميات 
زائدة من الفلوريد أثناء تكون الميناء خلال فترة النمو 
الى موود مان واه ل يفا را 
أوابنيةامناطق مثقرة أحياناً »وتسم حدء الحالة أيضاً التسمع 
الفلوريدي المزمن المتوطّن (للأسنان) عتستعلمء عتدمعطك] 
[211010515 (لمامعل) . 


ميناء قزمة . ميناء اعصسفم لعأتتد حل - لأمصهم , أعسمي 


رفيعة 
42 
سرةالميناء [ع285 اعفد 


كوة الميناء » ثقبة الميناء » عش الميناء 
أحد زوجين من انخفاضات قمعيةالشكل 
(60م53-اعصدن1) فى الصفيحة السنية لسن نامية . 

عقيدة الميناء - ورم الميناء 


عطعتم اعسمي 


2 ح- 2001114 اعسقي 


ظليليةالميناء جأأعهمه اعسمي 
0 الميناء سدع 01 اعفد 


تكاثر خلايا الصفيحة السنية التى تطوق الحليمة السنية ؛ 
وهي التي تحدد شكل تاج السن وتكوين ميناء السن ؛ تنشأ 
من أنسجة الأديم الظاهر المحيطة » والصفيحة السنية » 
التمق: 
لؤلؤة مينائية » لؤلؤة الميناء - 
ورم الميناء 


2 ح- اتتوعم اعسمي 


ظهارة مينائية  -‏ تتناتاعطاتمء لدأدعل - تمستاعطغتص اعسحد 
“ظهارة سنية 
ظهار ة مينائية ضامرة عل" , مستاعطغتصي اعصسحي 


الطبقة الخلوية المتبقية من عضو الميناء » تكون ملتصقة 
ينطع الميناة لسن في مرتئلة البزوع . 

ظهارة الميناء المتحدة 

ظهارة الميناء امختزلة أو ظهارة مينائية ضامرة . 

ليف الميناء - قضيب 22 
الميناء » موشور الميناء 


10 , تنلاع طازمء اعسقص 
اكلام اعتمم ع ععدطة اعسحد 


ألياف مينائية - مواشير كطو لام اعصسقم - وععرطة اعسمد 


مينائية 
شق الميناء عتنادكة؟ - عنتناودكة؟ اعسسقص 
سائل الميناء لنن) اعسمد 


شظية الميناء » شدفة الميناء 

فأس الميناء 
نوع من الإزميل مقبضه ذو زاوية عكسية بشكل يجعله في 
شكل الفأس » انظر فأس (اعطعنة1) . 

نقص تَكَلّس ميناء السن 
عيب سني ورائي » يكون فيه قوام ميناء السن ليناً ناقص 
نُضج أرومات الميناء ؛ تكون الأسنان طباشيرية القوام » 
وتتآكل الأسطح بسرعة » وتظهر بلون أصفر إلى بني 
بسبب انكشاف العاج التحتي ؛؟ تصيب هذه ا حالة كلاً من 
الأسنان اللبنية والأسنان الدائمة . انظر أيضا سوء تشكّل 
الميناء (ماءعء1]ءمططذ 5وأوعمععهاعصد) . قارن مع نقص تنسج 


اع دمع 2 اعسمد 


أعطاع )هط اعسمي 


0117م اعسمي 


الميناء (12512مه0متقط اعصتهصظ) . 
تقص تكون الميناء . نقص تنسج الميناء ٠‏ 12519صرومتط اعصمدء 

نقص تصنْع الميناء 

عيب سني ففائي يكون فيه ميناء السن صلباً في نسيجه 
لكنهترفيق وتاقض في كميقة +" ويعوت: نيجه لخبيه في 
رين «المستحة مدان ل نقين ف كاده اللاتحية : 
يحدث في هذه الحالة تهدم سريع للأسطح الإطباقية ونققص 
في الإطباق بين الأسنان » وتلون بني مصفر يظهر حينما 
نكف الاج . تصيب هذه الحالة الأسنان اللبنية 
والدائمة » وتنتقل وراثيا أوتنتنج عن عوامل بيئية . مثل 
نقص الفيتامينات ء أو التسمم الفلوري , أو الأمراض 
الطفحية » أو الزُهري الورائي » أورضح في الفم . وكذلك 
فإن تعاطي عقار التتراسيكلين خلال النصف الثاني من 
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خطوط فو بنية تراكمية تشاهد تحت المجهر فى الميناء » وتدل 
على تراكم الطبقات المينائية المتكلّسة في ميناء السن , وتمتد 
مائلة عبر المحور الطولي لموشورالميناء . 
شفافية الميناء 
لْمّة مينائية » خصلة مينائية 
منطقة من مطرس الميناء غيرالمتكلسة تمتد من الملتقى 
العاجى المينائى داخل الميناء لمسافة قصيرة . 
حَزْم من قضبان الميناء رديئة التكلّس تمتد داخل ميناء 
السن » تبدأ من الموصل العاجي المينائي . 


1225111127 اعسطقد 


أكنا اعسميصس 


فاأكنا اعسقيس 


ميناء غير مدعومة 511001 ر اعستقي 
جدار مينائى لله اعسميس 
ميناء فتية 5 , اأعصسميص 
بروتينات الميناء كطاء]0تلم اعصتفص عتناهمد ح مستاع سحي 


الناضحة 
مضو 5 الميناء , موأ دة أقة[اطاواعسة - أمج[طماعسمد 
الميناء » بانية الميناء » أرومة الميناء 
ور مم أر ومات الميناء ت 8دده)10195عططة - قحطمأكد1[ط10ء تمد 
ورم بانيات الميناء - ورم مينائي 
ورم الميناء : تضخم ميناثي سليم 
ورم حميد ينشأ من النسيج المينائي الجنيني . 
ميناء ( لاتينية ) 
طفح باطني , طفح داخلي 
طفح على سطح الخاطية أو أي سطح داخل الجسم . وهو 
عكس طفح خار جي (مستعطاصم:1) . 
مقصل كُروي - مفصل 
حُتى 
انظر مفصل كرة وتجويف هذه[ )ععاءه5-لصة-8211) . 
مصطلح يستعمل لوصف الشرايين »والعضلات » 
والأعصاب . والأجزاء الأخرى من الجسم التي تكون محاطة 
بغلاف ليفى أو غُمد غشائى أو محفظة . انظر أيضا غُمد 
زليلى 5 0011 ) 8 
خليطة الأملغم الملمحفظة ٠.‏ 21107 تسوعلفقسة 0ع)دلتادمدعصس 
خليطة الأملغم المغلفة 
خليطة الأملغم والزئبق سابقة المعايرة المغلّفة في كبسولة 
لتوفر خلطاً معيارياً . 
مسحوق الذهب الممحفظ ٠»‏ 11م0ع 001060 2660 1ناومفعص 


101131010112ظ2ظ2 


6000 
ا[عتقم ح- تسساعسمقي 
ءاضق - مسسعطأاسميس 


أطامز 601021تعطامه - كتوم :تطاسمدء 


600010 


عقدة مينائية صغيرة تتكون عند الموصل المينائي الملاطي 
باتجاهقمة الجذر تنشبه اللؤلؤة» توجد غالبا في متطقة 
تسد كداز فى الحا : 
خورف مينائى ١‏ ستماءء:01م اعسحي 
نانح فى خرة مويق نوات سكا تيت السدد» 
يستعمل كغطاء خارجي للسن ليمائل شفافية السن 
الطيسية. 1 
مواشير مينائية . قضبان الميناء 
قضبان موشورية يتكون منها الميناء » وهي تمثل وحدة 
شكلية أساسية لميناء السن تمتد من الموصل العاجي المينائي 
امسطه الياته 
بروتينات الميناء 
اللووقيقات القرنة تلو قيرع الاذة الحفيرية نا التقرة 
والتي تُصنّع بواسطة أرومات الميناء أثناء تشكل الميناء » 
وتشكل جزءاً من مطرس الميناء ؟ تُسمى البروتينات حديثة 
الإفراز ببروتينات الميناء اليافعة (5وماع]0م اعستهمء عصتاه؟) 
وتُسمى البروتينات التي تظل متبقية في ميناء السن كاملة 
النموء ببروتينات الميقاء الكافسية اعستقمء عتسطة3/1) 


كلام اعسمدء 


كطلء ]10 اعصحيء 


(كطاع امام . 
بروتينات الميناء الناضحة 1222111 ركطاء]0*دم اعفد 
بروتينات الميناء اليافعة 5 ركضاء]1:0م اعفد 


لب الميناء - النسيج سنا لسعتاء" عغأهلاء)و - ليام اعسمد 
النجمي الشبكي 


ميناء ضامرة 
ارتفاع مينائي » حيد مينائي 


0ع" , اعسسمي 
1015 اعسميصء 


قضيب الميناء - موشور الميناء 22ؤقدم اعتصقدة - 00 اسهد 


كاشط الميناء اء فنعو اعفد 
مغازل مينائية وعللسامه اعسمد 


استطالات قصيرة من القنوات العاجية » تعبر الموصل 

المينائى العاجى إلى داخل ميناء السن ؛ يمكن رؤيتها تحت 

المجهر تمر عبر الملتقى العاجى المينائى لمسافة قصيرة داخل 

الميناء . --- 
ميناء مستقيمة 

ميناء تكون فيها القضبان الموشورية مستقيمة . 
خطوط ريتزيوس المينائية » 
أثلام ريتزيوس المينائية 

نسبة إلى م .ج .ريتزيوس » 5نانتاءخ1. 11.6 » 1842 -1919 . 


120ة)؟ , اعسقي 


أطوتة )5 , اعصضحدصس 


5 01 5112 اعسمد 
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التهاب بطانة القلب المزمن 

التهاب شغاف القلب الإنتاني 

التهاب الشغاف تحت الحاد 
نوع من التهاب الشغاف » تسببه الجراثيم السبحية ذات 
العمائر الخضر . 


علدمتتكء , 115ل سردء00رمء 
1212117 , 115ل تددء00رء 


ع1ناع2نا؟ ر كتاتلددء200مء 


التهاب الشغاف لمتعاعفط عأناعوطناك , كتاتلسوعءعملص 

الجرثومى تحت الحاد 
بطانة القلب »الشغاف سانل ستدء ملم 

الغشاء الداخلى المبطن لحجرات القلب . 

داخل الغضرو 5 ضمن الغضروف له تلسمطءملمء 
داخل الجمجحمة لمتسمنعمل0مء 
فرط التعظم الجمجمي كأومتطة 00د 
الأم الجافية .» بطانة الجمجمة لتناتطة 0061 
عستعمل0ي 


أصم . داخلي الإفراز 
غعُدةصماء غْدَّةعديمة القناة 
أية غدة عديمة القناة (لا قنوية) ينساب إفرازها من الهرمونات 
مباشرة في الدم أو اللمف . وتؤثر بشكل كبير في 
الاستقلاب «الأيض» ونمو الجسم . الغُدد الصمّاء الرئيسية 
هي الغدة النخامية (لصماع تإتماندطئ) » والخلة الدرقية 
(لصهاع 10:تتط1) . وا الغدد الدريقية (لصماع 7:010تطندعةم) » 
و العْدة فوق الكلية (لصقاع لقمعتةئمد5) . 
جهاز الغدد الصماء 
جهاز يشمل على العديد من العُدد عديمة القنوات مثل 
الغدة النخامية الغدة الصنوبرية » الغدة الدرقية » الغدد نظائر 
الدرق (20دهاع 010إ2]0:ه) » الغدة الثيموسية «التوتة» 
(320اع كناحطتوط1) » الغدة الكظرية (لصماع [2مععلة) » 
وبعض الخلايا في البنكرياس » والمبايض . والخصيتين ؛ 
تدز نقلي الخدد المرمو باك تيا قرة ف الهورة التوية:. 
علم الشُدد الصّم السني 
دراسة الإفرازات الغدية الداخلية وعلاقتها بنشأة ونمو 
الأسنان. 
علم الغدد الصماء 
دراسة العُدد الصمّاء أو العْدد عديمة القنوات التي تفرز 
هرموناتها مباشرة في مجرى الدم أو الجهاز اللمفاوي لتؤثر 
على الأنسجة البعيدة عنها . 
الأديم الباطن 
طبقة الأديم الباطن 
علم أمراض لب الأسنان » 
طب لب الأسنان 


لصماع عستتعمليء 


اع )555 عسمتتعمل0مء 


200100 12 


1201057 001مء 


ممع ل0م0لمء 
كستسلنا لممسمنعلملمء 


62010010111133 - 115 


متغلفة مقمك 


انحباس داخل كبسولة. 
(سابقة) دماغ »دماغى 


6000010 


-0للطاررعع2ء , [لمطمععم 


ورا ام وعائى للدماغ - كأده]2تامتعطة لمستسععتنا-ملقطمععصس 


والعصب ثلاي التو ام - عدم تسمه :”غ77 عنام 

مثلازمة شيبر - ستيرج 
طرف .نهاية مم 
طرف مفصلى تملسعتاتية , مد 
مثقب ذو نهاية تاتلنة تناط عستاغتك لد 
طرف وحشى لهادتل , ل 
ناتج نهائي ١‏ أع لمخم مد 
عضة طرف لطرف  -‏ عاتط عولء-0)-ععله - عاتط لدع -ه للم 


المتحولات (طُفيليات) 

جنس من الأميبات له أنواع تتطفّل على الإنسان . 
المتحولات الشدقية 

نوع من الأميبات يوجد على اللثة وفي القلح . 
المتحولات اللثوية 
التهاب بطانة الشريان 
شّق داخل الأَدن 

شق أو قطع يستعمل في جراحة الأذن . 
مُتوطن . مُستوطن 

تشير إلى مَرض يسود في منطقة بذاتها . 
مرض مُستوطن . داء واطن 
البشرة الباطنة . الظهارة - 


111012111063 - 2 


كتلدء21 1:10211062 


11101212102 115 


600115 


62012111:231 0 


)تلع لمر 


01595 عتلساعل0مء 


مسستاعطازم - كتصسرعل تأمعل0مء 


ظهاري , طلائي 
داخل الجلدأو الأدمة عتمسعلم - عتامسسعلي 
عبرالجلد عتامسمتعلح ح عتسضعل0ي 
ما ينقذ أويمتّص من خلال الجلد » مثل بعض أنواع الأدوية . 
عقار (دواء) جلدي متاق تلعمم عتمعلي 
بالجلد .عن طريق الجلد . بطريق الجلد تللم تمضعل0ص 
(سابقة) داخل ‏ ضمن -0جء , ملم 


علم مُداواة الأسنان اللبية 
التهاب الشغاف . التهاب بطانة القلب » 
ذات الشغاف 
التهاب بطانة القلب . أي الغشاء المبطن لتجويف القلب » 
يصيب عادة صمامات القلب . 
التهاب شغاف القلب الحاد 
التهاب بطانة القلب الجرثومي 


62010 - 25 


02221115 


2010 و 5ناتللضدء00مء 


لوتعاع2ط , 5تاتلضوعمل20يصء 
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امتصاص داخل السن - لممنعاصا - مسسمغدململ0يء 
ارتشاف داخلى فى السن اتام :اودع طأ00ا 

داخلى المنشاً 3 عتاعمء2008» - كتامداعع 6200 
ينشأ أو يتكون داخل الكائن الحي » وليس من مصدر 
خارجى . 


20212 210 


فون الفاثت العنوى :تومظ لفك لفاوق 
الجزء الافتراضي الداخلى لطليعة الفك العلوي . 


حامل أدوات أقنية الجذر 0ه ادع سسنامصة-ملرء 
باطن الحنجرة . جوف الحنجحرة تمر رو[مل0مء 


داخل الحنجر » الفجوة الحنجرية (((3511© 31(05681]) . 
حصاة داخلية - حصاةة لبية عاعتامعل - لكتاملي 
انظر حصة لبية (اعنامء6) . 
اللمف الداخلي ‏ اللمف الجواني 
السائل الموجود فى التيه الغشائى (القناة الحلزونية نهع[طاءه©) 
أعنال) للأذن الداخلية 1 1 


طامسصسجامل0مء 


لمفىداخلى عتاأقطمس زاملي 
متعلق باللمف الداخلى أو مشتق منه . 

علامة رحوية عه [مسسدمل0سء 
نقطة محددة على الحافة اللسانية القصوى للسنخ » في 


منطقة الأرحاء الثانية الدائمة بالفك العلوي . وهي واحدة 

من زوج من علامات قياس الجمجمة . 
باطني البنية 

مخض أشكة جدهة مكنا سكل نافد عق الأديم الباطن + 

مثل هؤلاء الأشخاص يتميزون بزيادة مفرطة في الدهون 

وأحشاء كبيرة » وغالبا ما يكونون قصيري القامة أجسامهم 


طم مدصمل0مء 


ذات مظهر مستدير :5 
هيولى باطنة سكطاممل0مء 
هيولى باطنى عتصصكة[مملمء 
متعلق بالهيولى الباطنة . 
شبكة الهيولى الباطنية سس لسعناء عتسعداممل0م 


شبكة منتشرة في هيولى الخلية » تتألف من أنابيب مُغلفة 
بغشاء » تُصئف كجزئية عضوية ذات حجم مسجهري فائق 
الصغرء لاثرى إلا بالمجهر الإلكتروني ؛ قد تكون محببة 
أو خشنة السطح » حينما تكون لتساك لواب تسوه 
بالسطح الغشائي للخلية ؛ أو غير محببة أو ملساء السطح 
عندما لاتكون الجسيمات الريباسية موجودة . وظيفة هذه 
الشبكة هو تصنيع البروتينات والدهون . ونقلها 
للاستقلاب داخل الخلية . 


تعويض داخلى دذوعط)1:05م200ء 


فرع من علم الأسنان يهتم بدراسة اللب السني والأنسجة 
الملتعلقة به » وجذور الأسنان والنسيج حول السني » 
والمعالجة اللبية لقناة الجذر . يسمى أيضا علم مداواة الأسنان 
اللبية (وعغم000لص] ,تزع 10مغصه00ه00لص8) . 


مارة لسة و1 عنغدم0لملصس 
غْرسة لبية أسقاصسة عناصه0100 - أسحامصة عتتدململصس 


مصطلح بديل وهو مصطلح لم يعد مستعملاً 5 


أدوات المداواة اللبية للأسنان كماع ستاساكصذ عتسململرء 

مواد المداواة اللبية للأسنان 

الدبوس داخل جذر السن . وتد جذري 
دبوس معدني يدخل من خلال ذروة قناة الجذر لسن طبيعية 
إلى.داخل العلء لتبيت واستقراق سن تتظلقلة , 

نظام وتدي لبن دع 55 )05م 000ص 

إلجزاء تداواة الس اللعية 

صاد جذري . موقف جذري . حاجز جذري مم عناص0000ص 
صاد الود الطول الذي يدخل من الأدوات داخل قناة 
المدويحيت لايزيد عن )الطولة ا لطلوب ؛ كماقي نظام 
الاختبار اليدوي (2ء]ةزة 2016هط :15) » الذي توجد فيه 
صادمات خاصة مثبتة بطول محدد » والصادٌ الفولاذي 
متعدد التثبيت ((م560 أععاة عقكتتة17) » والصاذالمطاطى 
(م5]0 1ء1160) » والصاد الآلى الجذر يي (مما؟ عناهسملم8) . ١‏ 

مناظة لبية ع مذاناة لي * 


6م 


2000060212 1115 


سام ع1غدململ0مء 


71:00 0021م0ل0يء 


إملتتعط) عغدململ0يص 


معالحةلبية أصع مساوع م عتتصململ0ي 
علم مداواة الأسنان اللبية - قنأد ه2000 - ععتنغسململصس 


600010201087 
فرع من فروع طب الأسنان يهتم بالأسباب المرضية » 
والوقاية » والتشخيص .» وعلاج الأمراض التي تصيب لب 
السن والأنسجة حول الذروية ؛ وذلك لمساعدة السن على 
القيام بوظيفتها ؛ يمكن أن تستدعي مداواة الأسنان اللبية إزالة 
اللب الحي . وذلك كجزء من خطة علاجية كلية للترميم . 
أخصائى مداواة لب الأسنان 
طلبجي أبتدان م تمض فق عل لساب امرض 
وتشخيص وعلاج أمراض اللب السني والأنسجة الذروية 
ا حيطة بجذر السن » ويقوم بالمعالحة اللبية لقناة الجذر . 
التهاب لب السن - التهاب اللب 
5655 
أخصائى مداواة لب الأسنان 
علم نذاو اة الأسنان اللبية عه0000مه - توعم1مغصململص 
دراسة علمية لجذرالسن . ولب السن » والأنسجة حول 
الجذرية في حالتها الصحية والمرضية . انظر (620000138) . 


0 


5)أملنام - 15)ناهمل0ملمء 
ملنام لوأاسعل 2 سمستغسململمء 


00011015 
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الإنزيمات في خلايا الجسم إلى أكسدة الجلوكوز , وتحويله 
إلى ثاني أكسيد الكربون وماء وتحرير الطاقة . 


طاقة الاندماج عستلسلصط , ووضعيصس 
طاقة حيوية عامط , توإمناعمء 
طاقة كيميائية لمعتسعط , يوعد 
طاقة حركية عتأعسكا , وونعص 
طاقة كامنة لمتاأصعامم , وإوعدس 


1[ -ضعف عام وفقدان للقوة مه عر 


2- إزالة العصّب جراحياً أو جزء منه » نزع الأعصاب » نقص 


يُعشقء بشغل. يسارك في كك 
معشق »غائر جزئيا فى دان 060 
محرك »؛آلة ١‏ عمتعمء 
ذراع المحرك مضه عصتعد 
حزام المحرك . خيط المحرك أاع7 عسصتعصء 


محرك سنى » آلة حفر سنية لوخدعل , عصتعص 
محر كهري لعذوين: فق نبضية دراره.: براسظة البكرة 
والحزام أو بواسطة الهواء المضغوط بسرعة يمكن التحكّم بها 
بواسطة منظم قدم ذي سرعات مختلفة بمقاومة متغيرة . 
القبضة السنية يغبت بها أدوات القطع وثقب وتلميع وصقل 
الأسنان المستخدمة في المعالجة السنية . 


أداة متحركة آليا لاع متنا تكسا مع تكسرل-ع ساعد 
محرك ذو سلك مرن عاطق عاطتمدع1؟ , عمتعفس 
محرك ذو سرعة عالية 0عم«-طاقتط , عستعص 
آلة تدور بسرعة 12,000 دورة فى الدقيقة . 
محرك مخبري ١‏ 126012017 , عصتعد 
محرك ذو سرعة منخفضة 660م1019-5 , عسصتعي 
آلة تدور بسرعة أقل من 12,000 دورة فى الدقيقة . 
قةالمحرك السني 1 ]للم عستعصس 


مطرقة تدار بواسطة الحرك السني وتستخدم أحيانا في 
تكثيف ورص رقائق الذهب والأملغم . 
محرك تقال » محرك قابل للنقل 
محرك كتفي نقال » محرك 


0121م , عماعدء 


اع 0ل1نامطد ع21ا01م , عصاعد 


يحمل على الكتف 

محرك ذو سرعة فائقة 0ع6م8-5النا , عصتعي 
آلة تدور بسرعة مابين 100,000 و300,000 دورة فى الدقيقة. 

مفصل وتدي 601515 < 0ط 

تحفل فتصء اع موقط - الاعسعع 1 ممدمء 


1- زيادة الدم في أي جزء من الجسم : 
2- احتقان دموي موضعي أو انتفاخ موضعي 1 


جهاز تعويضي يركب داخل الجسم » مثل البدلات السنية 
أو منظّم الضربات القلبية الداخلي . 
منظار داخلي . منظار باطن 
جهاز لرؤية ما بداخل الجسم . 
طعم النصلة داخل العظم 
غرسة معدنية رقيقة في شكل وتد توضع داخل العظم 
كدعمة لبدلة سنية نزوعة أو ثابتة . 
غرسة داخل العظم 
انظر غرسة (أصهآم2) . 
غرسة ضمن العظم أو الغضروف ١‏ 
غرسة داخل العظم أو الغضروف 
غرسة داخل العظم السنخي أو العظم القاعدي أو كليهما 
معاً . 
غرسة لبية ضمن العظم 
غرسة ملساء أو ملولبة تمتد من خلال قناة جذر السن إلى 
داخل العظم السنخي الحول ذروي لتثبيت سن متقلقة : 
بطانى لمتاعطاملص 
متعلق بالغشاء المبطن أو مشتق منه . 
خلايا بطانية 
خلايا مبطنة لتجويف في الجسم » أو للجهاز القلبي 
الوعائي ؛ وهي خلايا ذات نواة منبسطة . 
ورم بطاني 
ورم ينشأ من الخلايا المبطنة للأوعية الدموية . 
بطانة . غشاء مبطن . نسبج مبطن 
الغشاء أو الخلايا المبطنة مختلف تجاويف الجسم » مثل جهاز 
الأوعية الدموية الذي يشمل القلب والأوعية الدموية . 
ذيفانداخلى 
مركي روعي انع تسن السكا لاقي جدران الخلية 
لكثير من الجرائيم سالبة الجرام يتحرر حينما يتم تدميرها أو 
موتها . 
داخل القصبة الهوائية » داخل الرغامى 
تنبيب الرغامى 
إدخال أنبوب داخل القصبة الهوائية عن طريق الفم أو 
الأنف خلال التخدير بالاستنشاق وذلك للحفاظ على الممر 


200560 


أسقاصصة ع120ط كتامعددمل0سء 


أمسفامسا كتامعددمل0سء 


أسقاصصا لدعأدمل0مء 


201000121» وأسقاصمصا لدعأادمل0رصء 


كلاءء لوتاعطامل0م 


0م 


مسستاعطاملم 


0010م 


لوعطاعة2006ء 


1 لوعطاعة 00م 


الهوائي مفتوحاً . 
التهاب بطانة الرغامى كتاتعطعه ملم 
2 ذ » التلة ن طريق اله مسمتأمسلع12م0ل0سص 
تطميم فموي » اتالقيح عن طريق الف 
طاقة.قدرة.نشاطءقوة عا 


يؤدي استنشاق الأكسجين من الجوء بجانب تأثير 
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يقْصع ( يستأصل بالكامل) 
عملية جراحية لإزالة كاملة كلية لنسيج » مثل : سن » 
أوكيسة أو عضو أو اقتلاع كلي لنواة من الخلية . 

استئصال تام » فصع 
إزالة كاملة لكيسة أو نسيج مشابه لكيسة » ومحتوياتها أو 
تار سي سيج اعطيها: 


1112م 


1ك 


باطن اللثة 5000 
الوجه الداخلى للنّة . 
غلاف . غشاء » محفظة » غمد 610 


1- أي غطاء خارجى ٠.‏ 
2-غشاء محيط أو كبسولة محيطة . 
شريحة غمدية » شريحة غلافية » سديلة غلافية م18] عمماء'كمء 


انظر شرائح (ومة1) . 
حركة غمدية . حركة غلافية أمعصصء الخد عمرماع حص 
إطار الحركة دامتاممر 01 عماء كد 


نسخ مسار ثُقطة ثابتة على القواطع السفلية » حينما يتحرك 
الفك السفلي من العلاقة المركزية إلى الإطباق المركزي »ثم 
إلى الإطباق المتقدم ثم فتح الفم الاعتيادي ثم أقصى فتح 
للفم »ثم العودة إلى العلاقة المركزية . 
مسافة ثلاثية الأبعاد يتحرك ضمنها الفك السفلى خلال 
حركته الانزلاقية الطبيعية . 1 
بيئة .محيط .وسط بيئي 
الظروف والأحوال الخارجية وتأثيرها على حياة تطور الكائن 
الحى . 


6000110 


أحوا ال البيئة كصم نا نلصعق لمغصع صسمستحد 
إنزيمى ماك 
نشاط إنزيمى 2517 علتامسدومي 
إنز يم ١‏ 60 


نوع من أنواع الحماز أو الوسيط . مادة بروتينية مركّبة تسبب 
تخمراً وتغييراً كيميائياً في مواد أخرى بدون أن تتغير هي 
نفسها . تُسمى المادة التي يؤثر عليها الإنزيم المادة الخاضعة 
لفعل الركيزة . الخمائر ضرورية لكثير من العمليات داخل 
الجسم مثل عملية الهضم واستهلاك الطاقة . توجد ثلاث 
مجموعات من الإنزيمات أو الخمائر الهاضمة : مُفدّت أو 
محلل النشا أو الأميلاز (وعىةالإصتة) » ومُحلل الدهن أو 
الليباز (5565م11) . ومحثل البروتين أو البروتياز 
(وعكوع2]01) . 
يوزين » صبغ أحمر سلومء 

صبغ بلوري بلون وردي يحضر من قارالفحم «قطران 
الفحم» » ويستعمل في صبغ الخلايا لدراستها تحت المجهر . 


تقوية . تعزيز .ازدياد دع مدع سقطص 
(في التصوير الشعاعي) : زيادة كثافة الصور الشعاعية حتى 
تتضح تفاصيلها وتيسر ترجمتها وتفسيرها بسهولة . 

ورم عظمي داخلي تعظم داخل 

العظم 

1-نمو عظمي مرضي موضعي ينشأ داخل تجويف عظمي . 
2-انتشار نمو عظمي ضمن العظم . 

المتحولة 0م د و٠طءمسقاصك1‏ 
جنس من الأميبا يشمل أنواع متطفلة على الإنسان . 

المتحولة الشدقية - كتلدععسط قطاءمسقامك1 


©1205]051 - 5 


111121103 7115 


- 125172[15ع 11112120612 


المتحولة اللثوية - أميبا متحولة 


شدقية دتلةععسط وجاعمدسم 
أنواع توجد حول اللثة وفي اللويحة على سطوح الأسنان . 
الأمعائيات عدعع2 أتعاع 2 طمن مك1 


اسم سابق لعائلة كبيرة من الكائنات الدقيقة من مرتبة 
البكتيريا الحقّة سالبة الجرام » لاهوائية اختيارية » عصوية 
الشكل » أعبد تصنيفها الآن تحت أجناس أخرى . 


كسر مُفتت (فى الجمجحمة) وأمقلطاص 
دعاك ولت أن الل 
(سابقة) داخل . 0 » خلال حادء ,-مامء 
حدبة لسانية خلفية لرحى علوية » م206 
حدبة حنكية وحشية لرحى علوية 
حدبة لسانية خلفية لرحى سفلية » تممءمامء 
حدبة لسانية وحشية لرحى سفلية 
داخل الجمحمة لمتسمعمنايصء 
ضمن اللسان . داخل اللسان 208105521 
يوجد أو يحدث داخل اللسان . 
الفويدى مامتصصمايء 


نقطة عند قمة الزاوية الخشائية للعظم الجداري عند تقاطعها 
مع الثلمة الجدارية للعظم الصدغي . 
موضع : نظامي التوضع 
يوجد أو يحدث في موضعه الطبيعي . 
تعظمداخلي 1 ١‏ 
جرعة الدخول - الجرعة 
الجلدية 
كمية أو جرعة الإشعاع التي تمتص في مكان دخول الأشعة. 
الشتر الداخلى . انقلاب الجفن 
للداخل 2 
انقلاب الجفن أو رموش الجفن بشكل خاص . 


عأممامء 


©2105]0515 - 250515 


005 كاد - م005 عع ونام 


0 -1100101مء 
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البشرة 
الطبقة الرقيقة الخارجية من الجلد عديمة الأوعية الدموية » 
والمستمدة من الأدمة » وتشتمل على طبقات من الخلايا 
الظهارية المصففة الحرشفية دون توعية دموية . 


كلعل زمء 


ورم بشروا اني 0مسنعلزمء 
1- شبيه الأدمة . 
2- سرطانة بشرانية . 
سرطانة بشرانية - - لتامسءعقء لأممتعلامء 
سر طانة الغدد اللعابية الخبيثة » تواكتلدد أسممع تلقدحمر 
سرطانة غدية سانرق لسواع 


نوع من السرطانة مشتق من الخلايا الظهارية القشرية ويتميز 
إلى عدة أنواع . 1 
على أوفوق الأم الحافية - خارج الأم دمتعت - لدسلتمء 


الحافية 
تخدير فوق الحافية » تخدير عه اوسلامء 
خارج الحافية 
مسكن خارج الحافية عأوععلقصة لدتسلأمء 


حقن محلول مخدر داخل البطانة الخارجية للحبل 
الشوكي » لتخدير جزء من الجسم » ويستخدم للمرضى 
غير الصالحين للتخدير العام . 
الفَلْكة .لسانالمزمار وتااواواص 

نسيج غضروفي ليفي يشبه الغطاء خلف قاعدة اللسان » 
يغطي الفتحة المؤدية إلى الحنجرة أثناء عملية البلع . وظيفة 
لسان المزمار هي غلق فتحة الحنجرة لمنع الطعام من المرور 
إلى الحنتجرة أو القصبة الهوائية أو الشتّعب الهوائية أثناء 
البلع » وتوجيهه إلى المريء . 


التهاب لسا المزمار 5 )ملع اص 
معلق بورم الفك 15 مع أمء 
معتلي الفك (و رم جنيني ( وناطأقمع أصء 
صرع 5ع 1زم 


اضطراب في الجهاز العصبي » يتميز بنوبات متكررة من 
تقلصات وتشنجات عضلية لحركات الجسم وفقد الوعي ١‏ 
تسمى النوبات الحادة بنوبة الصرع الكبيرة 217ص لصه:©» » 
والنوبات الخفيفة بنوبة الصرع الخفيفة ([هم< غناء) . 
صرع ذاتي 3 صرع مجهول السبب» عنطاأوم3105ل1 , ترومعلزمء 
صرع جاكسو ني ) يبدأ في طرف ثم سمتدهككاع2[ , تإومعلتزمء 


صرعى عتامعلامء 


متعلق بالصرع (إ5مء11م8) . 


خلية يوزينية 
حمض .ء أليف للحمض . يوزينى عانطاممصتدمء ح لتطاممستومء 
تخلية بيضاء سهلة الاصطباغ بصبغة اليوزين . 
كريات بيض يوزينية وعا5ءمعداع! لتطاممسلومء 
يوريني 
1- ميل الخلية أو النسيج أو الكائن الحي للصبغ بصبغة 
اليوزين . 
2-متعلق بالخلايا البيضن اليوزينية . 
و رم ب حمضى »ورم حبيبى 10222تاضفترع عتلتطمرمصتومء 
يوزيني 
و و 
ورم حبيبي محب للحمض . انظر ورم حبيبي (10122ناظة:©) : 


605107 


عتلتطممساومء 


خلايا حمضية ملتنطممستومء 
زائد أو فائض 1“11111261-2177ع ناك 2 لقماعومء 
إبانتين ستاسصدم ]1 


انظر فينيتوين الصو ديوم (متساتله5 صزم)تزإصعط2) . 
بطانى عَصى . خاص ببطانة يُطينات الدماغ لمسرلسعمء 


إيفدرد ين (مضاد للربو) عمسلعطمء 
عقار له خواص مشابهة للأدرينالين يستعمل أساسا في علاج 
أزمة الربو . 

موقت »؛ سريع الزوال » زائل . عابر لدناء معطم 

(سابقة) على . فوق لتم 

غياب الفك العلو يِ كناط معو أمء 

فو قاللقمة.على لُقمةالفك (لقيمة) 1ج0سمعتمء 

صفاق الشواة 5 القتصة ع أمء 


الصفاق الملطوي ( سمحاق الجمجمة ) . 
الشواة 
فروة الرأس وتشمل الغلاف الجلدي والأنسجة العضلية 
والصفاق . 
عضلة فروة الرأس . عضلة الشواة 
الغطاء العضلي لفروة الرأس . 


وبائي . وافد .وباء 


لسوت زمء 


121151 كتالصو اع زم 


عتسمعل0امء 
1- مرض يصيب نسبة كبيرة من السكان في منطقة معينة . 
2- الفترة التي يتدشر خلالها مرض ما ويصيب الكثير من 

الناس . 

مرض وبائى » داء وبائى عكدءكلل عتسعلزمء 

علم الأوبئة »مبحث الأوبئة » الوبائيات 
علم يختص بدراسة مرض أوداء وبائي عن طريق ملاحظة 
تكراره وأماكن انتشاره ؛ من أجل اكتشاف وسائل الوقاية 


10108(7ع 0زم 
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المتخثر وتخدر مخاطية الأنف بمخدر موضعي . مثل مخدر 
ليدوكايين الموضعى (11002106 1621م107) وب ك0 ى بقضيب 
من نعرات الفضة أو بالكي الكهربائي ثم ترش 
بالإبينفرين . قد يعالج النزف الشديد خصوصا من الحاجز 
الآنفى الخلفى » بواسطة إدخال ضمادة مالئة داخل الأنف 
رك لمدة رع إلى ثلاثة أيام ؛ خلال هذه الفترة يوضع 
المريض في وضع فولر (051000م 1101615) » وتفحص 
الضمادة باستمرار مع إعطاء المريض : مسكناً للألم 
ومضاداً حيوياً وفيتامين © وفيتامين >1 » ووضع ثلج وتناول 
طعام سائل غير مهيّج . قد يعالج النزف الأنفي المتكررء أو 
المستمر بربط الشريان المغذي للآنف مثل الشريان السباتي 
الظاهر أو الشريان الغربالي أو الشريان الفكي العلوي 
الباطك:.. 1 1 
فائق . الفقرة الرقبية الثانية » 
الفقرة العنقية الثانية - المحور 
ظهاري 
متعلق بالظهارة («تناناءط]1م8) » نقيض البطانة (تسدائاعطاه0م8) . 
ارتباط ظهاري » مرتكز ظهاري 
الظهارة الموجودة عند قاعدة التلم اللثوي أو الجيب اللثوي 
ملآصقة لسطح السن » ويعتقد أنها من بقايا خلايا الظهارة 
المينائية المختزلة . شريط من خلايا البشرة المطبقة الحرشّفية 
منتصلة بميناء السن بواسطة الصفيحة القاعدية . انظرارتباط 
ظهار يي (طناتاعطاامء لهممتاعصنال) . 


كلاه عطا - كتاعطم0اكزمء 


لمتاعط)زمء 


ادع مسطاع ده لمتاع )زم 


خلايًا الاتصال الظهارى كلاءء اسعسعطءع ه)ة لمتاعطاتمء 
خلبة ظهارية لاءء لمتاعطاتصي 


الخلايا المكونة للظهارة . 
فضلات خلوية ظهارية . بقايا خلايا 
ظهارية 1 
بقايا خلايا مالاسيه 
الظهارية 
تحلايا عُمد الجذر الظهاري لهرتقيج لهذاءطاتمء ءا ,ه 5لاء©) 
(ع ه11 5ه طافعطة ]200 » تشاهد تحت المجهر كبقايا من 


الرباط حول السني : 


كأوع" لاءع» لمتاعطازمء 


2 ]0 داوع" كلاء» ل[وتاعطازمء 


كفةظهارية ككنه لمتاعطاتمء 
انظ رملتقى ظهاري » ارتباط ظهاري 0081فعصنال) 
(ممستاعطاامء 2 1 

كيسة ظهارية أوتك لمتاعطاتصء 

تنضير ظَهار يِ أسعصسع ل باعل لمتاعط زم 


الإزالة الكلية للبطانة الداخلية للثة أو الجيب حول السنى فى 
عملية التجريف اللثوي . 


نوبة صر عية عتامعلامء 
فوق الفك السفلى . على الفك السفلى تقلانطتلسمستمء 
إبينفرين ( هرمون كُظر ي2 عمسطمعصتمء 


اسم أمريكي شمالي للأدرينالين ؛ وهو هرمون كُظْري داخلي 
المنشأ قابض للأوعية » أدرينالينى التنبيه. 
استطباباته : يوصف لعلاج التأق » والتشنج الشعبي الحاد » 
والاحتقان الأنفى » ولزيادة تأثير ا مخدر الموضعى . 
استعماله . 
العأثيرات الجاتبية :سدم انتظام التظم القلبي 
(كمنتسطاترطضة) » وارتفاع ضغط الدم . 
5|٠٠١ -‏ 3-0 | 
تشوه خلقى لقبة الحنك ‏ هسدمغهتهء) لداتمءوصمء - عتمقلدمتصمص 
على شكل ورم 
و ا 
شريان فوق الصلبة 
فرع من الشريان الهدبي الأمامي ويتصل بالدائرة الشريانية 
الكبرى للقزحية . 
ورم جنيني خلقي للفم 


سسمملدمامء 
طأاناممه عط 01 


2250121703 < تملتحطمامء 


17ع1ة لوتعاعكامء 


لداتمعع دم - 10ممعطامركزمء 


فى قبة الحنك طأتاممم عط 01 مسدمغادعء) 
رُعاف كلتواكزص 


نزف من الأنف ناتم عن تهيج موضعي للأغشية الخاطية » 
أو العطس العنيف أو هشاشة الغشاء ال مخاطى » أو تتقصف 
جدران الأوعية الدموية أوالعدوى الريية أذ الرضح أو 
ارتفاع ضغط الدم أو ابيضاض الدم أو نقص فيتامين >1 . 
يشدئ أيضاً نز ف الآنف (لعهاطء2105) . 

قد يحدث الرعاف نتيجة لانفجار وعاء دموي دقيق في 
الحاجز الأنفى الأمامى » ويحدث هذا كثيرافى الراجل 
الأ للقي توفي مرتجلة لكر فقن كط دوك عند 
البالعين إلرجاك كيين" الساء ».وقد كود جانا ني 
الأشخاص كبار السن » ويصاحبه ضيق في التنفس وعدم 
الراحة والدوخة والغثيان وقد يؤدي إلى الاغماء . 
المداخلات : يوصى المريض الذي يعاني من رعاف بالتنفس 
من الفم »مع جعل الرأس تميل للأمام قليلالمنع الدم من 
دخول البلعوم لتحاشي ابتلاع الدم . يتم التحكم في نزف 
الأنف بالضغط وإمساك الأنف بشدة بالأصابع » أو إدخال 
كرة من القطن مُشبعة بمحلول موضعي قابض للأوعية 
الدموية » مع الضغط على جانبي الأنف . أو وضع ثلج 
والضغط على الأنف . إذا استمر النزف » يُشفط الدم 
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سستاع )زم 


ظهارة »تسج ظباري > (نقيض البطانة) 
طبقة رقيقة من الخلايا تُبطن » أو تُغطي لضب لناده أو 
الخارجية من الجسم ؛ تتكون من خلايا تتصل ببعضها 
بواسطة كميات صغيرة من المواد اللاصقة . توجد فى كثير 
من أجزاء الجسم مثل الجلد » حيث تعمل كحماية ضد 
الجرائيم وتحول دون فقد سوائل الجسم » وهناك أنواع عديدة 
من الظهارة . 


ظهارةمهدبة لعاقتلك , سسستاعطائي 
نسيج ظهاري ذو استطالات متحركة شبيهة بالشعر ٠.‏ 
ظهارة عمو دية "تفسسسك , سمستاعطاتم 


ظهار مؤْلّفة من خلايا عمودية موشورية . (خلايا طولها 
أكبر من عرضها) » إما أن تكون بسيطة أو مطبقة . 

ظهارة ميزابية 

" ظهازة قيزمتفرنة تيطن الميزات اللشوق وه امعداد 
لّخلايا الظهارية الحرشفية غير المتقرنة داخل الميزاب تنشأ من 
ظهارة العرف اللثوي (سدةاعطاامء اودعت 1ه/العصت0) . 

ظهارة مكعبة 


21[ناء91عتك ر لتاستاعط)زمء 


- 01021طتكء , سستاعط )زم 
سن تاعطاامعء لمعتطته 


ظهارة مؤلفة من خلايا مكعبة الشكل » إما بسيطة أو 


ظهارة سنية - تمستا طأتمعء اعسسمية - لمأاصعل , مستاعطاتم 
أظهارة مينائية 
ظهار ة مينائية  -‏ «صستاعطاتمء لدأصعل - اعسفص , سستاعطتم 


ظهارة سنية 
“طبقات أرومات الميناء الداخلية في مطرس الميناء وعضو 

١ .. الميناء‎ 

خلية ظهارية إنتاشية لمستساعع , سستاعطاتصي 

رية تُغطي المنسل (المبيض أو الخصية) . 

ظهارةلثوية 

طبقة الظهارة الحرشفية المطبّقة »التي تُخطي الأنسجة 
اللثوية  .‏ نا 

ظهارةغدية 

ظهارة تشتمل على الخلايا المفرزة . 


ل12817ع , سستاعطازمء 


:21[نت0 تداع , تسستاعطازمء 


منطقة داخلية ظهارية - - 7026 لتعصصا , سستاعطاتمء 
ظهارة مينائية ضامر ةّ مستاعط6تمء اعسمد لععسلعم 

ملتقى ظهاري - ارتباط - لمسمتاأعصسز , مستاءطاكتمء 
ظهار. ي أماعسطاعة)ة لمتاعطاتمء 

ظهارة متقرنة عمتسم توسع؟! ر مسستاءطائي 


نوع من الظهارة المطبقة »حيث يترسّب الكيراتين في 
الخلايا الخارجية فتصبح شبه حرشفية ذات سطح صلب . 


قارن مع تنضير قناة الجذر( )دعدمء0 رمعل لهصدن) » والنزع 
الظهارى (1123600هتاعط1مءء10) . 


بقاياظهارية واطعل لمتاعطاتصمء 
حجات ظهار يِ مع نتطمحتل لمتاعطاتمء 
التحام ظهاري سمتكس؟ لمتاعطاتمء 
تطعيم ظهار ي - تطعيم إقلصذ لوععتط - ترإقلصذ لحتلعطاتمء 
شدقى 
انطر سصوي الدهليز بطعم جلدي ومسمتقممع مناة) 
(19567مهالتاطتاوع؟؟ . 
بطانة ظهارية عسصتصنا لحتاعطاتمء 


ورم ذو متشأ سني ظهاري نامسد عنصعومنغههله لدتاعطاتمء 
متكلس - ورم بيندبو رج لنامتطناء 5 - يمستتاى 

لآليء ظهارية 

لآليء بون الظهارية 

إعادة الارتباطً الظهارى 
هوما يشار إليه بصورة أكثر دقة » بتسمية الانطباق الظهاري 
(20ام202 21 1اعط1ام8) وهو يتعلق بتقارب الظهارة اللثوية 
م مظع الوق الحيب اللنوق .+ 


بقايامالاسيه الظهارية 2552 ]0 ماوع" لمتاعطاتمء 


كتدعم لمتاعطاامء 
كتدعم ك'تطمظ لمتاعطازمء 


اع ص ماندع" لمتاعطازمء 


تجمّعات عنقودية من خلايا الأدمة الظاهرة في الرباط حول 
السو 2 تستمد من غمد الجذر لهرتفيج شيج 
عمد الجذر الظهارى . غلاف الجذر طلأدعطه غ00" لمتاعطاتصمء 


الظهاري 
عُمد الجذر الظهاري 
لهرتفيج 
يشاهد تحت الجهر كامتداد لعضو الميناء » ويشكل حين غموه 
جذرالسن . 
التظهرن 
المرحلة الأخيرة لالتئام اجرح » 
الجرح . 


15 ]0 لاأدعطد 001 لمتتلعطاتمء 


110ل ناء زم 


أي إعادة النمو للجلد فوق 


وَرّم الأرومات الظهارية قطدهغ مه [طمتاع طاتص 
ظهارى المنشاً عتاأعسمعع 0 تاعطأ تم 
ا الظهارة عتصععه0تاعطأتمء 
ظهار يِ غعُدَي »متعلق بظهار 5 الغدد "تفلن لسماعه تاع طانم 
سه الظهارة » شبيه الظهار يِ 0زمتاعطاتمء 
ور م ظهار يِ مسدوتاء طازصمء 


أي ورم ينشأمن الظهارة » أو مكون من اظيا 2 

انظر سرطان ممعم ) . 
ورم ظهاري مينائي 

انظر 5 رم أرومات الميناء (2دزهغىة[طهاعمتة) . 


1 11101221 زمء 
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#عندل » ذُباح لو دفيج (هستعصة ع 1لناآ) 2 ألياف شار بي 
(15ء86 ذالزعم تقطة) . 
متعلق بالاسم المدسوب , متعلق باسم 
تعظم خارجي 
راتين أيببوكسي 
نوع من الراتين المصنّع يحتوي على مادة مُصأبة » ويستعمل 
في عمل النماذج والقوالب والطلاء وفي أغراض الإلصاق ؛ 
مقاوم للحرارة والكيماويات » وفي التطبيقات التي يستخدم 
فيها خواصه اللاصقة (41126 هو ساد لأقنية الجذور يحتوي 
على الراتين الإيبوكسي) . 
فيروس إبشتاين - بار 
نسبةإلى م .إبشتاين » طتعادم8.ث.]/1 » اختصاصي 
باثولوجياإنجليزي ؛ وي .م .بار»:01.88.لا . خبير 
إنجليزي في الفيروسات معاصر . 
نوع متميز من فيروس هربسي » يسبب الحمى الغدية » 
ويظن أن له علاقة بحدوث ورم بوركت اللمفي و ما8) 


201735 
©2051]01113 - 10515 


راوع" مم 


ما - 1115؟ منتوظا-ساعاوم]آ 


(00طمطممطر! . 
لآلى ءإيشتاين - 20015 و'عمطوظ - واتتدعم و'ستعادوم] 
عقيدات بون 
نسبة إلى أ . إيشتاين » هذعأوم8..ى , 1849 - 1918 » أخصائى 
طب أطفال من بوهيميا . ْ 


عقيدات صغيرة بيضاء مصفرة قليلة الارتفاع » تشاهد على 
جانبى خط الوسط للحنك الصلب . وقمّة الارتفاعات 
السنخية » عند حديثي الولادة ؛ تتخعفي تلقائيا خلال أسابيع 
قليلة.قارن مع قلاع بدنر» قلاع (عقطاطمة د *عقصلء8) 
(طومبقتط]1) . 


أو رام لثوية وعلتلسامء 
ورم لثو يِ تتام 


أي ورم أو تتضخم موضعي في اللثة . خصوصاً الورم 
الليفي الحميد أو الوم ذو الخلايا العملاقة ؛ قد يحدث أثناء 
فترة الحمل ويختفي بعد الولادة . 
بنع ولادية » ورم لشوي خلقي 
وَرَم حميد للخَلايا الحبيبية في الفك السفلي أو في الفك 
العلوي » يصيب عادة منطقة القواطع المركزية ينشأ قبل 
ولادة الطفل وهو في الرحم : 
ورم لشوي ليفي 
فرط تنسج ليفي التهابي في اللثة » يتسبب عن التهيج 
المزمن . 
ورم لشوي ليفي 
فرط نمو التهابي ذو عنق للنسيج اللثوي ْ 


[داتدعع نم ,كتلتامء 


1< 1اتامء 


105 ركتاتامء 


ظهارة متصفحة - - )عا 2ستصه!ا , مسستاع طاتمء 


“ظهار ةّ مطبقة ممستاء طاتصء وماد 
ظهار 5فموية لدتده , ستاعطاتمء 


' نسيج ظهاري يُبطن التجويف الفموي للحنك الصلب 
واللثة » والسطح العلوي من اللسان ؛ أويكون متقرتاً » 
ويبطن اللوزتين والحنك الرخو والخدين والشفتين والمنطقة 
تحت اللسانية ويكون غير متقرن . 
ظهارة مُرتصفة .ظهارة أرضية - 
تظهارة حرشفية بسيطة 
ظهارة مصطبغة , ظهارة ملونة 
ظهارة تشتمل على خلايا تحتوي على حبيبات مصطبغة . 


أعك201 , تمستاعطا)زمء 


- 2256111611 ور لمسستاعط)زمء 
لستنالاعطأزمء 50112120115 عامسزى 


60 , تلسساتاعطازامء 


طبار نعل لقني عر الست 


ظهار سنية ضامرة- - لدأادعل لععتلء" , مسستاعطاتمء 
أظهار ة مينائية ضامرة مستاعط6زمء اعتسفد لععسلعم 
ظهار ة مينائية ضامرة اإعسمح لععسلع" , سمستاعطتمء 


طبقة خلوية من بقايا عضو الميناء » تتصل بسطح الميناء 
لسن في مرحلة البزوغ . 

ظهارة حسية » خلية ظهارية حسية 

تتعلق بالأعضاء الحسية الخاصة . 

ظهارة بسيطة 

أي نوع من الظهارة تشتمل على طبقة واحدة من الخلايا . 

ظهارة حرشفية 

ظهارة تشتمل على خلايا حرشفية منبسطة » وهي إما 
بسيطة أو مُطبقة . 1 

ظهارة مطبّقة خلبة ظهارية مطبقة 0 , مستاعطاتمء 

نوع من الظهارة تشتمل على العديد من طبقات الخلايا ذات 


56250177 ر لاتاتاعط)زمء 


ع1متطاك , تسمستاعط)زمء 


5 , انا لاع طازمء 


الأنواع الختلفة . 
ظهار ة ميزابية » نسيج "نقلتاعلند - لفعاناك , مستاعطاتم 
ظهار ى ميزابى تمستاء طاتمعء مسملدء زوع - سمستاع )زم 


ظهارة أنبوبية - ظهارة حرشفية - عتقلناطة) , مسستاعطاتمء 


سناع )زم 15ا1مددددتن نك 


ظهارة مينائية متحدة - اعسمح لعأتصنا , سستاعطتمء 
ظهار ة مينائية ضامرة سستاعطغتمء اعتسمد لععسلعم 

فوق الطبلى عتمومسجاتمء 
اسم مور ١‏ لعضو أو داء أو اختبار) » مُسماة امم 


اسم لعضو »أو متلازمة »أو مرض أو داء »أو نسيج 
تشريحي إلخ . أو يشتق من اسم عََلَم . وهواسم أول 
شخص اكتشفه ووصفه مثل قناة بارثولين 'صنامطامة8) 
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موازنة الفك السفلى 
1-_جعل الفك السفلي في حالة توازن مع الفك العلوي 
عادة » انظر توازن إطباقى (260طناتناوء لددناءه0) . 
تدحالة عون مياكل الترف الوتسد فين الك اقلت 
متعادلة . 
موازنة الإطباق 
تعديل في شكل السطح الإطباقي للأسنان عن طريق 
الشخل +البتزازن التغط الاطباقن: وبالثالن يتحو تالاملتن 
إطباقي متزامن أو علاقة حدبية متناسقة وظيفياً مع الأسنان 
المقابلة ؛ أي جعل الإطباق طبيعياً . 


:22201111121 , مغو “اطتلتسوء 


لدكتطاء06 , 0ه "اطتلتسوء 


مو ازن 201 “اطتلتتوء 
أداة أو جهاز يستعمل لتحقيق أو للمساعدة فى الحفاظ على 
حالة التوازن . ١‏ 

توازن سسةطتلنسوء 


1- حالة تعادل بين القوى المتقابلة . 

2- حالة الجسم حينما يتعرض لتأثير قوى مختلفة موزعة » 

تكون محصأتها في كل نقطة من الجسم صفرا . 

3- تعادل بين القوى المؤثرة والمقاومة السالبة . 
مُعدّات » أدوات » تجهيزات أجهزة 


أدوات سنية 


اللانك 


لمادعل , اأمعسمتسوء 


تجهيز ( تحضير) الأدوات 0 , الاعسسمتسوء 
أدوا ات جراحية 5111:8122 , اع تتامتتلوء 
تكافؤ » تساوي . تعادل القيمة عع مع له )ةع 
مكافى . متساوي . متعادل القيمة أمعلهكتتلعء 
استأصل »جث ه016 
استأصال » اجتثاث » اقتلاع سمتادء لدت 
الهيولى العاملة سدكهامم مدع 


إرج و كلسيفيرول - فيتامين .1 .1 ستسحكك؟ - [مععقك لدعمو 
انظر فيتامين”2“ (2 صنصة1"؟) . 
دراسة العمل وما يحيط به من ظروف حتى يتم إنجازه على 
أكمل وجه » قوانين العمل أو شرائع العمل . 


20015 


يتاكل »يحت 00م 
متاكل الحد »غير منتظم الأسنان 6105 
تاكل .ائتكال , تحات » درم دملومسء 


1-قرحة ضحلة (ععانا 5211017) . 

2-تآكل أية مادة . 

3-الفقد التدريجي للأنسجة السنية الصلبة » من سطح السن 
بواسطة فعل كيميائي » أو فعل انسحالي وليس بفعل 


ورم لشو يي مشقّق كتلتامء 0ع:11اوكة - تناه ستادئكة كتاسامء 
طيّة تشبه الستارة من نسيج زائد توجد عند الجناح الخدي 
للبدلة السنية غالبا ما تُصاحب البدلات السنية المتآكلة منذ 
فترة طويلة . 

ورم لثوي ذو خلايا عملاقة - لدع طمتمعم - [اءه-اصاع , كتلتامء 
ورم 000 محيطي ذو خلايا عملاقة 222ملنتصةع [اءع-]صدزع 

ورم لشو ي حبيبي 05101 دتانامء 
آفة التهابية مفرطة النمو النسيجي تنشأ في السنخ مكان خلع 
حديث لسن » تنتج على سبيل المثال عن وجود حافة عظمية 


حادة . 

7 رم لشو يِ خبيث 12111 ,كتاتامء 
مصطلح بائد لساركومة تصيب الفك وتكون على هيئة 
ورم لوي 

ورم لثو 25 نخاعي - كتلبامء أسفممو تتافحم - لزماء روحم متاتاصي 

ورم لثوي خبيث 


ورم لشو ىّ لو ليد حديث الو لادة - - دندوطمع22 عط 01 كتلاسامء 
ورم لثوي خلقي 
نوع من الوم اللثوي ينشأً أثناء الحمل أو كنتيجة للحمل . 


كتلنامء لواأتمععدام» 


12822117 , كتاتامء 


ورم لشوى ليفى 1 مده طلسم 
شبهوَرّم لوي . شبيه الورم اللثوي انمع 


متعلقً بالبئعة أوالورم اللثوي (هنانام8) . 
ندب ؛تنداب أو تكون الترح 


0 - 1051تامء 


( أثر اجرح ( 
ندبى »تندبى 10)1تامء 
ملق بالندة 
معادلة )»6 
معادلةهانو لط , لامتأدتانوء 
مقادير متساوية كأعتقم لآذنانء 
مساواة » تساو متا متلمسوء 
تسود نّةالفبغظة) مساواة الضغط ع"تنادوع1 01 متا دعتلدتانوء 


عملية المساواة في الضغط أو توزيع الضغط بالتساوي . 
(سابقة) متساوي . متكافيء » تساوي » بصورة متساوية -1نا0» 
يوازن ١‏ 2 "اطتاتتوء 

إطباق غير رضحي ومستقر وظيفيا 
موازنة » معادلة » اتزان 

1- المحافظة على وضع الجسم بشكل متوازن أو متعادل . 

2-حالة من الانزان أو التعادل . 


1 «اطتلتسنعوء 
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كيسة سنية المنشأ توجد حول تاج سن بازغة تنتج عن تجمّع 
البزوغ ؛ وهي نوع من الكيسة التاجية . انظر كيسة سنية 
المنشأ (متعتءه لمتمعل 2ه غووت) . 


ورم دموى بزوغى نم نا متاتتء 
انظر ورم دموى (208ه همع 1]) . 
ْ وغ الأسنان طاعء) عط ]0 «امتاصسض 


بغ زائد . اندفاع زائد 
تطاول السن باتجاه الفراغ المقابل الناتحى عن فقد السن المقابلة . 
وه 7 ٠‏ و 27 
لوحةالبزوغ »جدول البزوغ 
انظر الملحق رقم 2 (2 ع«تلمعءممه). 
بُزوغي »إثغاري ٠٠‏ ندفاعي ٠‏ طحي 
متعلق بالم وحْ (ممتامتمظ) . 
التهاب اللثة البزوغى 
التهاب لثوى مصاحب لبّزوغ الأسنان الدائمة . قارن مع 
التهاب اللثة التو سفى (1)05 لع ملع عااطة 2 . 
و 1 
حمامى 
احمرار سطحي للجلد منتشرأو على شكل بقع » بسبب 
احتقان الأوعية الدموية الشعرية تحت الجلد. 
جرعة حمامية 


-:077©1 و 11012تالاء 
ع21] دسمتأمسضء 
عمسم 


15 كاعماع عاكتلأمصدضء 


مسعطارمء 


005 لتتعطارنء 
حي لجاع لعن اترغز موقا ل بيط لاد 
الذي تعرض للإشعاع . انظر تحت جرعة (©1205) . 

حمامى عدوائية كنع ع ادا مسعطاررء 

مرض معدي حاد حميد يصيب الأطفال بالدرجة الأولى » 

ويتميز بحمى وطفح حمامي يبدأ من الخدين ويظهر أخيرا 

على الذراعين والفخذين والردفين والجذع . تختفي 
الإصابات الأولية مع تقدم المرض . إلا أن أشعة الشمس 
تزيد من حدة الطفح . الذي يخف عادة بعد عشرة أيام 
قديعود ظهور الطفح بعد فترةمن الزمن كلما تهيج 
الجلد . الفيروس المسبب للمرض هو القيروس الصغير 

9 ( 819 3107091105©) » ومعالحته غير ضرورية حيث 

أن إنذاره جيد جدا » ولاداعى لعزل المريض . يُسمّى أيضا 

المرض الخامس (0156356 111 : 


حمامى مهاجرة لسانية - - عفتاعطئا كمع عتمم مسعطاسء 
اللسان الجغرافى عناع0) عتطم دع 0ع 


الحمامى متعددة الأشكال 
مرض التهابي حاد سببه غير معروف » يصيب الجلد . يمكن 
أن تحدث الإصابات الفموية في مخاطية الفم » حيث تتكون 
لطخات فموية أو بثرات فموية يمكن أن تتقر 


للألم . 


110112لتاحد مسمعط اوس 


جرثومى ؛ انسحال آلى كيميائى 2121ةداءء 0 -مع تسعط0) 
(10قهه؛ في الليت اللثوي ون ال نيان غير معروفة 
(كثرة تناول الفواكة الحمضية »ء التعرض للأبخرة 
الحمضية . واستحالة الأنسجة الداعمة السنية هى من 
العوامل اللي عكن أن قسببه) + يوه يشكل شاع عند 
البالغين وتزداد الإصابة به كلما تقدم العمر . تكثر الإصابة 
على السطح الشفوي أو السطح الشدقي للأسنان » 
ويكون تقدمها بطيئاً للغاية بمعدل 1 ملليميتر كل 3 
سنين - وتصاب الأسنان في القوس الفكية العلوية أكثر 
من أ شقان الشوبى الفكية الهس الس اك قفر 
(كأومتاعع81) . 
تاكلاسي 
تآكل السن 
أكّال » ساحل » ساحج » مسيّب الائتكال 
1- متعلق بالتآكل . 
2- متعلق بمادة تسبب تآكل السطح . 
حزاز مسطح أكالي 
مرض غير معروف السبب » يُصيب الأغشية المخاطية 
الفموية » يصاحبه إصابات جلدية في نفس الوقت ؛ تتكون 
في النوع الأكال منه حويصلات وفقافاك : 


لاضع , «ماومضسء 
طا0) , «ماومسء 


60001 


كتتطقام سعغطع]] علاوممرء 


احمرارالجلد ععدععوع طتااء 
كو .جشاء دنا ماع تن 
1-يَتنقط أمتاتة 
507 
0 
و 
1-بزْ وغ »إثغار »اندفاع متت 


عملية ظهور أو اندفاع الأسنان من خلال اللثة » وهو 
مايحدث في حالة تطور السن » حيث تندفع الأسنان من 
خلال العظم الصلب في السنخ والمخاطية لتبزغ في 
التجويف الفموي » ويستمر بُزوغ الأسنان في الفكين حتى 
تتطابق أسطحها الطاحنة . عند البالغين » يكون بزوغ 
الأسنان عملية مستمرة لمعادلة تآكل الأسطح الإطباقية لها . 
يمكن حدوث بزوغ زائد للسن عندما توجد سن في أحد 
الفكين لاتقابلها سن فى الفك المقابل . 

2- طفح . 1 
إصابة جلدية مرئية تصاحب المرض . 

0 وغ نشط ع؟ناعة , ممتاصس 
حركة السن الطبيعية للبزوغ داخل أو في اتجاه التجويف 
الفموي بدأ من مكان تطوره في العظم السنخي . 

كيسة بزوغية , 
كيسة الإثغار - ورم دموي بازغ 


10101162 - أو 102أمتاتاء 
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الإسفنجي في عظام الأضلاع » والقص ٠‏ والفقرات » وفي 
نهايات العظام الطويلة . يكون قطر الخلية الدموية الحمراء 
عادة 8 ميكرون وثخانتها 2 ميكرون » وعددها حوالي5 
مليون في كل مللياتر مكعب في الذكور» وأقل بنصف 


مليون فى الإناث. 
سرعة تشفل 51" - ع2" مسمتأماسعططتلء؟ ععاوعء نطاوم 
الكريات الحمر 
حمر ة الأسنان »احمرار الأسنان نمل طاو 
تلون الأسنان بصبغة بنية محمرة . 
إربثروميسين سك ومتمعتطا وم 


مضاد حيوي يستعمل لعلاج العديد من حالات العدوى 

ويستعمل دائماً في حالات الحساسية للبنسيلين » والعداوى 

المقاومة للبنسيلين . يعطى عن طريق الم . 
التبقّع الأحمر . تنسج كيرا الأحمر 


1ط الك 011271215 


- متكلماممعنتطاومء 


حالة سابقة للسرطان تصيب المخاطية الظهارية » تتميز بآفات 
حمراء مخملية محدودة تنتشر فيها عقيدات دقيقة بيضاء 
من الطلوا ان (148ة1امماسع.) ؛ غالباما ينشأفيها ورم 
سرطاني موضع. تسمى أيضاً التنسخ الأحمر لكيرا 
(12513ممختطاتواء ده اتزع00)) . 


التنسج الأحمر 


طفح حمامي غير مؤلم ذو طبيعة حطاطية أو بقعية » 


1ك اممنتطاوسء 


يصيب الغشاء ال خاطى . 

تنسج كيرا الأحمر 1 أ اوع0) 01 حتكداممنتطاو 

صبغة الإربثروزين 03 ستومنتط اوت 
ماذة كاشفة تستعمل لكشف وجود اللويحة على سطوح 
الأسئان . 

ثيارة "تقطعيء 
حالة تشبه تقشر الجلد الناتم عن حرق بالنار أو بمادة كاوية . 

خشار 5أ105ءي 
تكون قشرة الحرق أو الجرح . 

محدث للخشارة عنامتقطءي 
مادة كاوية أو مادة أكالة تسبب ندبة أو جلبة جافة حينما 
توضع على الجلد . 

أدوية محدثة للخشارة وكناكل عتامتتقطاءيى 

عملية إسمارخ و'طء 1ه دروكا 


نسيئة إلى ج .ف .أ بإسمارخ » ماعتمسوظ .1.5.4 » 1823 - 
8 .» جراح ألماني . 


حمامى عقدة 
الات رعاقن اتوي يشميو :لير علد بح ا غك الخ 
كولم بالضهط غثلبينا #ثياية لدان + “قزيعه اغان غرف 
قصبة الرجلين » وأحيانا على أجزاء أخرى من الجسم . 
تختفي العقد بعد عدة أيام أو أسابيع ولاتتقرح أبدا » 
وتكون مصحوبة بحمي خفيفة وخمول وألم في العضلات 
والمفاصل . قد تشاهد هذه الحالة في عدوى بالمكورة 
العقدية (دممناءء/م1 لهءءمءم]مء:5) أو اللحمانية 
«الغرناوية :5زوه10م»:532) أو الحساسية للأدوية عنرط) 


1 611 انه 


(117ناأكمع5 . 
و 


حمامي 
يتميز بالحمامى (2تتعطاوم8) . 


015 لامر 


(سابقة)أحمرء. وردى -منتطاتوتة , تطاوعة 


البدائية الدموية . أرومة الكرية الحمراء » اكه لاطامعطا رت 
أرومة الحمراء 
داء البدائيات الدموية . داء مصورات 5زده)ك2[طمنتطا وج 


الكريات الحمر » داء أرومات الكريات المر 

داء أر ومات الكريات الحمر الجنينى كتلماء] وزوماقة[طمعتطارن 
نوع من فقت الدم الاتعجلالي تحدث عمد خدييي الولادة 
نتيجة لتناقض زمرة دم الأم والجنين ؛ وعلى وجه اللخصوص 
فيما يخص عامل 1 (220102 8) » وزمر الدم ى أو 8 أو 
0 . تحدث الحالة بسبب تفاعل الأضداد والمستضدات في 
مجرى الدم للطفل ٠‏ نتيجة للانتقال الملشيمي للأضداد 
المتكونة في الأم للمستضدات في دم الجنين . في حالة 
عامل 8 . يحدث تفاعل انحلالى فقط حينما يكون 
عامل 85 سالب ( 268521106 0) عند الأم » وعامل خآ 
موجب (08100076م 181) عند الجنين .تشتمل الظواهر 
السريرية للحالة على فقردم حاد وضخامة الكبد 
والطحال » وقد تؤدي بدون التدخل الطبي إلى نقص 
الأكسجين وفشل قلبي ووَرم شامل للجسم وضيق 

ش تنفس » ووفاة . 

كرية دموية حمراء 
خلية دموية حمراء ناضجة » عديمة النواة » على شكل 
قرص ثنائي التقعر». توجد في الدم .ما تحتويه من 
الهيموجلوبين هو المسؤول عن انتقال الأكسجين والتوازن 
الحمضي القلوي في الدم . معدل فترة الحياة لخلية الدم 
الحمراء هو 120 يوما » وهي تتكسر في الطحال ثم تطرح 
بنقلها عن طريق الجهاز الشبكي البطاني إلى الكبد . تنشأ 
كريات الدم الحمراء في نقي العظم الأحمر في العظم 


7ع 0تطامء 
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جماليات قاعدة البدلة السنية 
التلوين الجيد وتشذيب حواف الجزء اللثوي من قاعدة البدلة 
السنية » خصوصاً فى المنطقة المحيطة بالأسنان لتمائل 
الأنسجة الفموية الطبيعية » انظر تشكيل الحافة المتعرجة عند 
أعناق الأسنان (عصطتصمماوع) . 

جمالوجهي 

يرشن طعاء 
وضع محلول أو هلام من حامض الفسفوريك على سطح 
السن » لنزع الأملاح المعدنية . تؤدي عملية التخريش إلى 
زيادة مساحة السطح المعد للتثبيت الميكانيكي لمواد الإلصاق 
الرابطة وتعرية البروتين الذي يؤدي إلى الالتحام 
الكيميائى » انظر أيضا التخريش بالحمض (اعاء 10ع) . 


225 :1011 2ع رد لاع طاوء 


122 ردعتأعطاوء 


بخركل بالحمض 0ه طعاء 
ميخرقق أسقطاعاء 
مادة تستعمل للتخريش ؛ فى طب الأسنان عادة ماتكون 


0 -50/ حمض الفسفوريك . 


مَيَخَرفن 


511112 عطاعاء 


حفر . تخريش قستطعاء 
انظر تخريش بالحمض (عصتطاعاء لزعه) . 
تخريش بالحمض 20 , عستطءنء 
مادة تخريش أسععة عقستطاعاء 
الإيثانول . الكحول الإثيلى امسقطاء 
انظر كحول (1ه0طاهع[اه) 
إثير تتعغطاء 


سائل طيّار » كان يستعمل سابقاً فى التخدير بالاستنشاق . 
أما الآن فقد تم استبداله بمواد أكثر أمناً وفاعلية في التخدير . 


أخلاقى 2 خلقى لمعتطاء 
1- متعلق بعلم الأخلاق (وعتط81) . 
2 يتعلق بآداب المهنة (عاعندوتاء لمممنووع1ه©) . 

علم الأخلاق » أخلاق ‏ علم الآداب معتطاء 
السلوك الأخلاقي أو التعاليم الأخلاقية . 

جمجمى غربالى . قحفى غربالى لمتسدعءمسطاء 
تعن بالسمجمة والعظلم الذريالي.ه 

جبهي غر بالي لدكدم#مسطاء 
متعلق بالعظم الجبهي والعظم الغربالي . 

غربالى لتمسصطاء 


1- شبيه بالمصفاة 2( ذو ثقوب 8 
2 متعلق بالعظم الغربالى (عدهط 10مصصطا8) . 
الشريان الغربالى ‏ 7 


21177 امسسطاء 


علاج جراحي لتصلب المفصل الفكي الصدغي » بقطع 


(قص) عظم الفك السفلي . 
مريء 15 - 50[11285115© 
التهاب العظم و النقّي الوتدي 5نانل1مسعطاموىومىء 

التهاب العظم والنقي الذي يصيب العظم الوتدي أو 
استئصال الشظايا العظمية تدصم)ءء النسوى 


[مختصر ] معدل غنوت دصمناة)سعصتلءد عا معطانون - 151 
تثفل الكريات الحمر 
معدل ترسيب كريات الدم الحمراء المعلّقة في بلازما الدم . 
مقال .اختبار . تجربة دوي 
عطر »روح » أصل جوهر ماهية  »‏ هادءوى - ععمعووه 
خلاصة 


محلول من زيت طيار مُذاب في الكحول . 
زيوت طيارة » زيوت أساسية 
زيوت طيارة تشتّق من نبات عطري مثل زيت القرنفل 011) 


(وعمككء 01 . 


كلزه لهتامءوى 


إستر تاعاىء 
مركب يتكون بإضافة الكحول إلى الحمض وانتزاع الماء . 

تنبه الحس . شعورإدراك 

حسي .2 تجميلي »فن التحميل . فلسفة ‏ عنتاعطاوعة - عتاعطايى 


وأسعطاىء 


الجمال 
صب ةر عمال لفك والدوت أن التقلر اميل رهاز 
اس 
جسر تجميلى ع52108 عتأعطاىء 
تاج تجميلي ١‏ مككمتك عتأعطاىء 
بدلة سنية تجميلية عتتفصعل عتأعطاي 
بدلة سنية تضفي على المريض الجمال والسحروالوقار» أو 
تمنحه الشكل العطليض 
بدلة سنية جزئية تجميلية عختتاأصعك لمتاعهم عتأعطايى 
مشكلة تجميلية ع اطمنرم عتأعطاي 
حشوة تجميلية مه ماوع" عتأعطايى 
علم الجمال » فن التجميل » فلسفة الجمال وعتاعطاي 


توافق مكونات الترميم من حيث الشكل ١‏ التكوين» واللون 
والوضع » الذي يؤدي إلى جمال مظهر المريض . 

جماليات البدلة السنية 
التأثير الجمالي الناتم عن التعويض السني . بما يضفي الجمال 
المرغوب والجاذبية والشخصية والوقار على المريض . 


مع , وعتأعطاوء 
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حمض إثوكسى بنزويك 20 عتممدة طرو<مطاء 
انظر إسمنت حدظظ8 . ( ااعمعه ه88) . 
كلوريد الإثيل عمتدملك اجطاء 


سائل صافى »عديم اللون » شديد التطاير يحفظ فى 
زجاجة ذات صمام لولبي . يستعمل في التخدير الموضعي 
السطحي عن طريق التبريد العالي » أو يستعمل لاختبار 
حيوية لب السن بحسب استجابتها للبرودة . 


ض تترا أسيتيك 20 عناعع2 - هتداعا عستسهمتلعمع اوطاء 
إثيلين ثنائى الأمين 
انظر محلول 81014 . (دمتاناآه5 14 (81) . 
عوامل مسببة 5اماعه1] عزعمامتاء 


العناصر أو التأثيرات التى ينسب إليها سبب المرض أو الآفة . 
علم الأسباب المرضية . مبحث 
أسباب الأمراض .» السببييات 
العوامل المسببة لمرض أو حالة ممرضة . 


01087 - 20010857 


علم أسباب سوء الإطباق وأكسااء210طط , وعمامتاء 

(سابقة) أصلى » حقيقى » جيد -لا6 

الجرا انيم التتيقة 1 ولع عه ك1 
جرائيم حقيقية ؛ رتبة من صنف الفطريات الانشقاقية 
(وعاعع :5امختطء 5) . 

يوكابركا | 


معجون مكوّن من صفيحة كوتابر كا قاعدية 2]6[مء5ة8) 
(61653م-18]ناع مذابة فى زيت الأو كالبتوس 5ن ملإلدعنا) 
(011 ؛ تستعمل أحيانا كإسمنت لقناة الجذر . 
يوجينول 
أحد عناصر إسمنت أكسيد الزنك واليوجينول وهو سائل 
عديم اللون أو أصفر باهت يستخرج من القرنفل »من 
مشتقّات الفينول » ويتفاعل كحامض مع أكسيد الزنك 
المؤقتة » أو للحشوات المهدثة أو كجبيرة واقية حول سنية » 


201ععناء 


بمايتميزبه من خواص مُسكنة وملطفة ؛ ويُصنف 
جيد الفكين . متعلق بسلامة الفكين » ذو عتطأقمعناء 
فك جيد » طبيعي الفكين 


متعلق بفكين طبيعيين » لهما نمو جيد وصحي . 
ارتياح »مرح »تّشوة . جذل 

شعور مفرط بالسرور » ليس بالضرورة بسبب الجو ال حيط » 

يمكن أن يُستحث أو يثار بواسطة بعض العقاقير ا مخدرة . 


60012 


0123امنء 


أسنان أوروبية » تسوس الأسنان ( تُسمّية قديمة ) 


مصطلح قديم للتسوس السنى (وعتعةه 21غمء(1) . 


يغذي الأم الجافية والجيب الجبهي والجيب الغربالي . 


انظر مدخل غربالى(102115مسسطا8) . 

العظم الغربالي 1 عصوط متمسطاء 
عظم مثقب يكون سقف تجويف الأنف وجزءاً من أرضية 
الجمجمة . 

أقنية غربالية كلقصق لتمسصطاء 
قنوات بين العظم الغربالي والجبهي يمر خلالها العصبان 
الغربالي الخلفي والهدبي الأنفي والأوعية الغربالية . 

عصب غربالى اعم لتمسطاء 
يعصب مخاطية الجيوب الغربالية والتجويف الأنفي . انظر 
مدخل غربالى (وذلة10مسطات) . ١‏ 

نتوء غربالى اشامة غربالية ودعء10م لتمسطاء 

وعاء غر الو اعدوء؟ لتمسطاء 

مصفاوى .». 2 بالى لهل تمصسطاء 

متعلق بالعقلم الغر بالن (عصوط لأمسطاظ) . 


عظمغربالي عصوط لملتمسطاء 

تشوع عزيالل عرق غربالي 

فتحة غربالية 

ثلمةغربالية » تيه غربالي 
القراءر ين العفاك الماح للعط الحهي الذي يسوي 
الصفيحة الغربالية للعظم الغربالي . 

نقوء غربالي »شاخصة غربالية 
ووو من الخافة العالبا للمتحارة] لأننية الملا 


أدع2© 102[1متسطاء 
كتااقتط 1021م سطاء 


طءغ20 021 1مسطاء 


و2105 102[1مسسطاء 


جيب غربالى كنتصلى لملتمسطاء 
راعان خافية عديدة متصلة تكون تيه العظم الغربالي 
وتفتح في التجويف الأنفي . 1 

استتصال الغربالى "إحسماعع ل تمسطاء 

شق الجيب الغر بالي ؛ بضع الغر بالي 0040127 أمسطاء 

دمعي غر بالي لمستعهامسطاء 
متعلق بالعظم الدمعي والعظم الغربالي . 

فكي علو ي غر بالي 177 التتمسمسطاء 
متعلق بالفك العلوي والعظم الغربالي . 

أنفى غربالى لدكمسمسطاء 
متعلق بعظام الأنف والعظم الغربالي . 

حنكى غربالى لمأملدممسطاء 
متعلق بالحنك والعظم الغربالي . 

وتدي غربالي مع طمومسطاء 
متعلق بالعظم الوتدي والعظم الغربالي . 

ميكعي غر بالي ع تناع مده ممسططاء 
متعلق بعظم الميكعة والعظم الغربالي . 
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اندلاق 0ن سعد 


بروز من غمد ء أو بروزمن غلاف خارجي . 
مُضمّحل » سريع الزوال » يختفى بسرعة 2 
0 : 
غير مستقر 
تاج إيفان الذهبي 
نسبة إلى ج .إيقان »1888 » 6.538 » طبيب أسنان 


ع 


مركي 
تاج من الذهب بدون لحام مشكل على هيئة الشكل 


ع6 


1172125 5010 


يبخر خالا لينف 
تبخير 26200011 
تبخر » تبخير 220210 


تحول المادة من الحالة الصلبة أو الحالة السائلة إلى بخار. 

انقلاب للخارج » شر خارجي ٠قَلب‏ » تحويل , 
عكس 

تحول السن إلى الخارج في حالة سوء الإطباق . 
يَثُلب يحول يتعكس كنيف 
بدلةإيقري السنية 

فك ات .ج .إيقري 8.6.8٠57 ٠»‏ » جراح أسنان 

نيوزيلاندي معاصر . 

بدلة سنية علوية جزئية » تمتد قاعدة البدلة السنية لتلامس 

النطح الوحشي لآحرسن طبيعية خلفية في القوس السنية . 
0 قلع » نتش (5108[ناكش) . 
ساركومة يوينج 

نسبة إلى ج .يوينجح .1943-1866 . عسمتلاظ.1» باثولوجي 


ع 


وَرّم نادر شديد الخبث يصيب العظم » ينشأ عادة وينتشر 
إلى عظم الفكين ؛ يصيب الأطفال والشباب البالغين . 


يك 


ا اك لشت | 


الت - رروأكلتاى 


11111155 2 


(سابقة)يلا »بدون .من .خارج من .مابعد ' -0<ه,-<» 

احتداد المرض . اشتداد المرض سمط عع ةي 
زيادة حدة المرض وشدة أعراضه . 

محص . كشف على مريض . اختبار امتامستسدي 


الفحوصات والأبحاث التي تجرى للأغراض التشخيصية . 
فحص سريري . فحص إكلينيكي 
تحص تفصيلى .تحص 9 مفصا 0ع1تداعل , مسمتامستسدي 
تحص عام 
فحص داخل الفم 


[712طع2 , دمتامستسديء 


لدعتطتك , سمتامستسدي 


[12ع2ع5 , 1012 2ستسدي 


[12261:2-01:8 , دملا مستسديء 


(سابقة) واسع 2 متسع 3 عريض 1لا 
عريض الرأس - عريض 


ت لمتسمنع دده - عتلمطمعء دن 


القحف 05 طررعء تزتناء 

ذورأس عريض شاذ . 

عريض الجمجمة عتلقطمعء ترددء < لمتسم ننه 

عريض الفك .ذو فك عريض عتطأفمع وسء 
ذوفك عريض بشكل غير المألوف . 

اتساع الفك ممكتط ممع ردناء 
ذوفك عريض أو متسع بشكل غير اعتيادي : 

العريضى (نقطة تشريحية فى العظم الجدارى) لم لتناء 


إحدى نقطتين على جانبي الجمجمة عند أقصى مقطع 
عرضي لها . 
عريض الوجه , ذو وجه عريض 
ذو وجه عريض » صغير » وغير اعتيادي . 
محلول الجير لجامعة إدنبره - تاذو «تصتآ طعساطصتل] - اوكته 


10501 17لا 


(إيسول) عدننا 1ه سمتكن1مى 


محا مدوم لكي لطر باك ونم محف ارت 
يستعمل كمطهر وكمادة منظفة مضادة للعدوى . 
كنال بوسنا كيو 
أنبوب يوستاكيوس - 
الأنبوب السمعى . القناة السمعية 
نسبة إلى ب 50710000 » متطعةاكنا8. 8 » 1574-1513 » 
طبيب إيطالي . 
أنبوب ضيق يمر من الأذن إلى البلعوم الأنفي . وظيفته 
معادلة الضغط الجوي على جانبي طبلة الأذن . 
صهور »سهل الانصهار 
ادر قط رديه أشددةة لاف 
بول الأتفيهان + بتصير عد ور سزارةسيتنف ةاعر 
أيضا خليطة صهورة (نإ2110 عتاءمانا8) . 
2- متعلق بمزيج صهور أو بخصائصة . 
مزيج من عنصرين أو أكثر ينصهر ويعاد تصلبه بدون 


15م - عط٠طنا‏ د تمقتطاع داكدكا1 


1 2110116017 2 لفصسدء 


عتاعع1ناء 


النصيا لاعن مترة *. 

خلائط صهورة 105ل عتاععانء 
انظر تحت خليطة (ز110ه) . 

تفرد يغ 2 - عللتاأمناعو7ء 

7 اوه 

مفرع .مفرع 6826112601 


#اوتق .م 4 4 ٠.‏ 
مفرغ فموي - نمصة . شفاطة . 0)ةتتامكة - 0291 , #مأقتعدت 
آلة ماصة » رشافة 


2 6 4ه 4 بو 4 
مفرغة جراحية . ماصة جراحية لدعذع ناك , 7مأقناعوت 
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فرط تنسج الملاط معتل مقط - دتومامعء سععي 
السّحل الجانبي 
اللامركزي . التعديل الجانبي اللامركزي 
فرط ء زيادة » تجاوز »إفراط »زيل 
أكثر من الضروري أو المقئّن . الحالة التي يحدث فيها بروز 
الحشوة من الحفرة الحضرة » أو امتدادها بعد خط الإنهاء . مما 
يتسبب عادة في تهيج اللثة وتدهور حالة الأنسجة الداعمة 
السنية فى المستقبل . 
فوط 
(في تقويم الأسنان) : القوة التي تنشأ عن جهاز تقومي 
مقدارها المفرط يؤدي إلى الإضرار بالآنسجة الداعمة للأسنان 
تما يسبب قط الأسنان (وزوه1تكلصة) . 
سواغ . سواغ الدواء 
مادة ليس لها تأثير دوائي » تضاف للعقار لجعله مناسباً 


]2015 102كنتتاعيت ع1 أمععيء 


206065 


"101 عالووع 620 


عاعتطء؟ - أسمعتماعي 


يستأصل عكاعيء 
الاستئصال الجراحي للنسيج المريض عن بقية الأنسجة 
الصحية . 

استتصال لماعي 


إزالة أي جزء من الجسم بواسطة القطع » أوالبترأو 
الاستئصال الجراحي لنسيج معتل . 


خزعة استئصالية إومملط سمتأمعيء 
استئصال بالجملة و2510 دكا , سمتاككيء 
استئصال موضعى لو10 , سمتأكني 
استئصال النسيج المريض والنسيج الطبيعي المجاور : 
بترجذرى لدعتلة:" , ممتي 


استئصال النسيج المريض وإزالة ممتدة للأنسجة الحيطة » بما 
يشمل كامل البنى التشريحية » مثل العضلات » والغدد 
اللمفية » والخد . 

استئصال واسع 
استكصال النسيج المريض والنسيج الطبيعي المجاور لمسافة 
تنجاوز الجزء المريض . 


710 ر رض1واعيء 


خزعة استئصالية إورملط لمسماتكاعيء 
انظر خزعة (لإوم0810 . 
استثارة 11م 


انتقال إلكترون مداري من مكانه المعتاد في الذرة إلى مدار 
أبعد عن النواة ضمن نفس الذرة . 
تجريف الجوف 


متاو لطعمعي 


فقحص الفم 3 فحص مو ى 011 , «متامستسدي 
1 -فحص جسماني 
2 - تحص فيزيائي 


لدع1كقطم , دام تامستسدي 


فحص حيويةاللب اجاتلة)1؟ ملتام , سمتامستسدىيى 
سجل القفشحص 010" تامتامستسديى 
فحص الأسنان طاعءا , ممتامستسديى 
تحص الشفوفية تسن للتقسة "2 , مامتامستسدي 


الفمحص بالإضاءة النافذة . 
الفّحص بالنظر . مَحص عياني 
طفح ظاهر 
طفح ظاهر 

1- أي طفح جلدي (ومتاأمتقة مكلك) . 

32 أي حم طفحية ( 16761 ع'انأمتظ) . 
طلسي سري 

متعلق بالطفح الجلدى (هدمعطاصم»:8) . 
1-حفرة 0 يليو 
2 - تحضير الحفرة أو التجويف 
3- نجريف 

إزلة الماع للدت قن عدم مسمرقه + ولع وخر مكانيا 

لترمم بحشوة أو حشوة مصبوبة . 
1- تحضير الحفرة السنية 


77151121 , 2100 سمتسسويء 
طاصوي - سسمعطامويء 


لعطاصوي - مسعطاصسويء 


22222175 


65225201011 0 


لماصعل , متتو هدعي 


2 - نجريف سني 
محرفة 2601 1ع 
1-أداة قطع يدوية تستخدم لإزالة التسوس من سن 
متسوسة . 


2-أداة قطع تمسك باليد تستخدم في المقام الأول لتجريف 
التسوس أو العاج اللين من سن نخرة . نصلها حاد 
دائري »أو بيضاوي أو ملعقى الشكل ». وهى عادة 
مزدوجة النهاية . 1 1 
أداةيدوية تستخدم في طب الأسنان لتجريف وإزالة 
التسوس » وخصوصاً التسوس العاجي (21165© لمستامء) . 


620252601 , 010 


لماصعل , امأو كوعيء 


محرفة العاج عستاصعل , متم كوعي 
مجرفة كر صية 5 , مله لمعيه 
انظر قرص » قرصي » شبيه بالقرص (0150010) . 

مجرقة ملعقية حادة 512160000 ر 26952101 
مجرفة ملعقية 83 , 620252601 


- 


مجرقة سنية ذات نصل بشكل الملعقة » تستخدم أساسا 
لإزالة العاج المتسوس . 
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1- سقوط على شكل طبقات أو قشور أو حراشف 5 
2- السقوط أوالتبدّل الطبيعي للأسنان اللبنية قبل بُزوغ 
الأسنان الدائمة التى تخلفها . 


تقشر أو تو سف اللسان المنطقى- - عقتاعمنا مأدععية متامتامليىن 


اللسان الجغرافى عنا018) عتطم جرع 0عع 
مُقشر ء مُوسّف كتاقتاملى 


متعلق ب » أو يسبب التقشر (دمناهناه<8) . 
السيتولوجيا التقشرية 
علم يختص بفّحص الخلايا التي تنفصل عن أسطح الجسم 
يقة اللطاخة (عناونتصطاءع] نتدعدم5) . وذلك فى الفحص 
الجن فى حالة الأورام السرطائية »أو التقيرات الأخخرق 
تعطى , دعها تؤخذ (لاتينية ) 
رمزيستخدم في كتابة الوصفة الطبية » واختصارها 
(طنطد8) . 


701087 ع اتأحتامى 


انطع د سكو طتطلي 


منفذ خروج - فتحة - نافذة 7912001 - ع:11ااتاعم2 - ]"زمم أل 
(في التصوير الإشعاعي) :فُئحة في رأس الأنبوب تصدر من 


خلالها الأشعة . 
(سابقة) خارج ء خارجي ظاهر سلا© , لمع 
خارجى الإفراز عسمتمعمي 
غعُدد خارجية الإفراز ولصواع عستعمي 


أية غْدَة من الغدد متعددة الخلايا (ولصداع عدان1اءء16ت31) 
التي تفتح على سطح الجلد بقنوات من خلال الظهارة » 
مثل غدد العرق والعُدد الدهنية . 
قلع الأسنان , خَلْع الأسنان 
مبحث قَلْع الأسنان 
دراسة الطرق المستخدمة في قلع الأسنان » أو قلع أجزاء 
متها : 


62001011113 - 65 


62001021165 - 2 


اختصاصى بقلع الأسنان )15 ه2000 
من يتخصّص في قلع الأسنان . 
داء العرن السنى 202105 


فرط النمو لزوائد عظمية تصيب سطح جذر السن . 
علم قلع الأسنان 
خارجي المنشاً 

1- يتطورأو ينمو خارج الكائن الحي . 

2- صفة لحالة تنتج عن عوامل خارجية أو عوامل بيئية . 
تنبيه خارجي المنشأ 
فقم »بروزالفك - بروز الفك ‏ «مكت)أهصع0م - متطاأهموميى 
السفلى 
النتوء السنخي للفك العلوي (الفقم الخارجي ) «متطأحصعميد 


15 - 3ع6©200026010 


262000015 


]ا الاك كتاممعع8 20 


عملية كحت لحفرة أو فجوة لإزالة مواد غريبة »أو مواد 


يتسحج الجلد 611 

تسحج 26001 
فقدان الطبقة السطحية من الجلد . 

يتفرغ فرق ؛ يلخرج 0 عا عي 
إزالة أو طرد الفضلات مَن الجسم . 

1 -إفراز .إخرا اج إفرا اغ ممتاء عي 


عملية إخراج الفضلات من الجسم . 
2- مفرزات » مفرغات 
المواد (الفضلات) التي تخرج من الجسم . 
مُفرغ »إخراجي .إفرازي أصء معي - اورماء نمي 
قناة مقر غة . قناةإفرازية أعتال إرماء نعي 
الجزء الانتهائى من القناة اللعابية » التى تنقل اللعاب كامل 
التكوّن من القناة ا مخططة إلى داخل الي الفموي . 
أقنية مُفر غة ءأقنية مخر جة ماعل 17ماء عي 
رَيغان .انزلاق ٠»‏ سيوح 100 تعد 
يستعمل هذا المصطلح للحركات الختلفة للفك السفلي أثناء 
المضغ : يمكن أن تكون هذه الحركات إلى الجهة الجانبية 
فتسمّى الانزلاق الجانبي (دهتتتاءعة ل2عاة]) » أو إلى 
اللأمام بشكل بروز أو تقدم فيسمى الانزلاق المتقدم أو البارز 
(ده لداعي عا زونامتامرط) » أو إلى الخلف قليلا بشكل ترا اجع 
أو تقهقر فيسمى الانزلاق المتراجع أو المتقهقر 6 أوناماء) 


(100ؤ5تتاعع . 
انزلاق جانبى [وءغ12 , «امتوسعي 
حركةانز افيه قاع طاء12017 02 أو تتاعيدء 
انزلاق أمامى 010517 , لاملو تناع 
1-متجرل ف 2 زائغ 517 نعي 
حركات انزلاقية 5ع ماء 07م ع اللو تتاعيدء 
مسار انزلاقى 13523)هم علتلوسساعيء 


0 


قَلَع تزع »سحب - مَلْع السن ٠‏ «متاع معي - وتومسرعاءيىن 
لع امسن 
تحطيم سطحي تدريجي للنسيج » اهتراء سطحي 
أو ظهاري . تآكل سطحي 
التآكل البطىء للأنسجة السطحية والأنسجة السطحية 
العظمية » مثل ما يحدث في حالات التقرّح . 
2- يسقط ءيزول 
سقوط الأسنان اللبنية وبزوغ الأسنان الدائمة مكانها . 


كك 


لمي 


موسق »توسف 0 - دمنادتامكيى 
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2- تحريك الأسنان بطبيقة تقويمية من أجل تصحيح سوء 
الإطباق . 

طبيقة موسعة 

قوس موسعة . قوس التوسيع ١‏ 
طبيقة تقويمية تستخدم لتساعد في تحريك الأسنان جانبياً . 


ع2صتاممة «ماكسومعء 


طعنده «ماكسدمعء 


مفتاح موسع » مفتاح التو سيع '(عع1 «مأكصوميء 
(في تقويم الأسنان): تستخدم للف المرفاع اللولبي -1301) 
5065 فى الطبيعة التقويمية الموسعة (50561 2مأقصةم:8) . 

توسيع ع »تمديد سني لدأادعل , «امتأمصدصيى 
(في تقويم الأسنان) : استعمال أسلاك قوسية لتوسيع 
القوس السنية » ولإمالة النواتىئ السنخية السنية نحو الخارج 
إلى الوحشي من قواعدها المرتكزة على العظم القاعدي . 

تمددمتأخر 

تمدد تصلبى » تمدد أثناء التصلب 

تمدّد رطوبي . تمده بالرطوبة 
تلد ةا امتصاص الماء كما في حالة الجبس (72ناوم/63©) . 


17 «مأاكسومعيء 


0 , «ماكسومي 
15 , امأكمدمعىء 


123510501 , 1مأكمومعدء 


(في تقويم الأسنان) : أداة تستخدم للف المرفاع اللولبي 
(1301-50561) فى الطبيقة التقويمية الموسعة مهأقصدم<8) 
501377 

توسيع فكي علوي 
(في تقويم الأسنان) : طريقة لزيادة عرض القوس السنية 
باستخدام الطبائق التقويمية الموسعة للعظام والدروز 
الحنكية ؛ 4 خبنما تطيق قو كبيرة » تعرف هذه الطريقة 
بالتوسيع الفكي العلوي السريع اكه 11 قمر ىك 
[(1318): دهأوهدم»ه » وحين تطبيق قوة خفيفة 59 
التوسيع الفكي العلوي البطيء 120[ نكتقحم 510] 


[(5115): ومأقصومعه . 


122:1112177 , «مامسدمعيء 


صفيحة توسيع )12م امتعصدمي 
طبيقة تقوبمية تشتمل على صفيحة قاعدية من جزئين » 
نقيت بيينهما مسمار لولبي يمكن بوا سطته فصل الحزئين » 


وبذلك يتحقق الضغط على الأسنان . 
تند بدئى »تمددأوا لئن 11122177م , لامأمسدصري 
توسيع فكى علو ي سريع ‏ - زتفللتتقص لأصرفد, سمتمصدمي 


11 
توسيع هيكلي عظمي باستخدام قوى من 10-3 باوند » 
وذلك لتوسيع درز الحنك المتوسط في خلال 10-7 أيام . 
تو سيع حنكي سريع 10خ1) لدغهلدم 10م1"2 سمامسدميء 
نسبة التمدد 


10 2ملأكمومىء 


رافعة - رافعة سنية *72)01ع1ء [هامعل - «رمنووعكء - مع وعامي 


رافعة لقلع السن أو جزء من السن . 


جحو ظالعين 5مسلقطغطموية - متنستقطغطممي 
جحو ظى . متعلق لاخو ظ العينين عتنستقطغطمميىء 
دراق جحو ظى اع أتمع عتلسلمطتطممى 


501 عتسستلمطاطمميى 
مرض سببه زيادة إفراز الغدة الدرقية ويتميز بتضخم الغدة 


جحوظ العينين متسلططغطممي - وممسلمطأطمميى 
بروز شاذ للمقلة . 

خارجى التنبت عتاتوتطممي 
آفة فهوية رز ال التبجويف الفموي 

بروز المقلة 5 طروي - سكغتطنرميء 

عر ن دأدمأىصيوىي_ 


ووطفو اتيج العظلمي + رييرر خخارج يطح الحظم أو جذر 
السن في شكل تورم عظمي » ويمكن أن يكون نتيجة : عن 
التهاب مزمن أو ضغط مستمر أو متواصل على العظم أو 
عن تكون ورم » ويمكن أن تؤثر على استقرار الجهاز 
التعويضي بالفم . انظر نتوء » بروز (10105) . 
عَسرن ملاطي 
تكون أو ترسب الملاط على السن . 
عرني » خار - جي التعظم 
متعلق بالعرن أو النمو العظمى السطحى . 
مطلق للطاقة . باعث للحرارة 91ضتنه 
ع إطلؤق للعرانة كنا عدت فى حولي قصلت الغدند 
من أنواع الإستمنت والرانين الأكريليكن نتيجة التفاعلات 
الكيميائية . 


لان معان اعد كا عن الس 
غريب »دخيل 
لوصف مرض لايوجد في منطقة بعينها أو بلد ؛ في 
بريطانيا مثلاً » مرض الجذام هو مرض دخيل . 
ذيفان خارجي .ذيفان خارج الخلايا 
إفراز سمي من الخلايا الجرثومية يسبب تلفاً أوتدميراً في 
أماكن بعيدة عن بؤرة العدوى .نوع فعال من الذيفان السام 
وخرر ين الكابنات اثلية الدقيقة + 


1 ور 505]0515© 


62051001 


تمدع طامي - عتسسعطامي 


يه 


سلدماوي 


يمددءيوسعءينشر ءيبسط لومي 
الموو سع وت 
تمدد » توسع » امتداد » -7 مأكمومريى 


1- زيادة في 
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ذات نصل مرن حاد » تستعمل في الفّحص التشخيصي في 
لب الأنبسان الترميدي #التخض اط الأنيان لحري 
عن العيوب مثل الكسور أو بداية التسوس السنى أو 
التكدرة كبا فعا أبفنا ان الهج حول البق 
لفّحص أسطح الجذر لاكتشاف الترسبات الكلسية تحت 
اللثوية ؛تشمل أنواعه : مسبر كوهورن 001012:5) 
6ه 1معره » مسبر شيبارد كروك عاهممك '250مع5) 
(1017مه » المسبر قائم الزاوية 7ع1ه10معه عاعصة غطع1؟) » 
مسبرالآقنية الجذرية ( 10268م»ه عهه820000) » مسبر 
الأنسجة الداعمة السنية (7ع101مء 1مغصه0ممء2) . 


التهاب اللثة الانفحار: ي - - كنا أ؟تعماع عاأوماري 
التهاب اللثة الدافع كتاذ أعميع ع اأوانامريى 
مُنكشف مكشوف » متم 000 
عاج مكشوف » عاج متعر عستامعل لعدممي 
لب منكشف مانام لعوممي 


لب سني مكشوف للبيئة الخارجية الحيطة ومعرض لحدوث 

العدوى الجرثومية نتيجة لكسر التاج أو فقد تاج السن بسبب 

رضح أو اختراق العاج أثناء تحضير حفرة في السن . 

انكشاف . تعرية . تعرض 

1-تعرية أوانكشاف منطقة مغطأة »أو منطقة محمية أو 
محصنئة » كما في التعرية أوالإنكشاف الجراحي . 

2- التعرض للعدوى ء أو التغيرات الحرارية » أو الإشعاع » 
إلخ . 

3- (في علم الأشعة) : قياس كمية التعرض للأشعة. 

4- (في طب الأسنان) : فقدان أو زوال ميناء السن والعاج 
الذي يُغطى اللب ما يؤدي إلى انكشاف نسيج اللب » إما 
بسبب استخدام الأدوات ويُسمّى انكشافاً رضحياً 
(ع:05101م65 علأستتنة1) أو بسبب السوس ود 00 
انكشافاً تسو سياًء1تاد ومع كالمو ) . 


0511م 


انكشاف تسوسى »تعر نخرى كتامللق , عتتاوممعدء 
انكشاف العاج 


انكشاف موضعى 


تامع , عتاكممصيء 


10 , عتتاكممصعيء 


انكشاف اللب ملنام , عساكمييي 
فتحة قي جدار حجرة اللب تؤدي إلى انكشاف ل السبرخ 
للبيئة ا حيطة بالفم » نتيجة مداخلة آلية أو تسوس . 

انكشاف الجذر 

تعرية جراحية »)كشف جراحي 
التعرية الجراحية أو الكشف الجحراحى للأسنان المنطمرة . 
تستخدم التعرية الجراحية في العديد من الأغراض مثل إزالة 


001" , ع"تتاكم مير 


ل5111:812 , ع:05111مدء 


مسمار توسيع » لولب التوسيع 
(في تقويم الآسنان): أداة آلية ضمن الطبيقة التقويمية النزوعة 

تمده تصلبي 
زيادة بعدية تحدث عندما تتصلب المواد السنية . 
(في تقويم الأسنان) : استعمال طبائق ثابتة للحصول على 
قوة تقويمية تطبق على الأسنان » والنتوء السنخي السني في 
المتوسط . يطبق الضغط أيضا على كل الدروز الوجهية . 
انظر توسيع الفك العلوي السريع نزقةا[ نجهم نمه ]) 
(مماخطومعه . 


توسيع فكي علوي بطيء 


021151011 5213177 


5 ور 62021151011 


لداع1اءع]1؟ , «ماعسدمىدء 


1112177 510177 , وسمامسومعيء 
111ه) 

توسيع حنكي بطيء لدأقلهم 51077 , «مأمسدصريىء 
توسيع هيكلي عظمي للحدك باستخدام قوى ضعيفة لفترة 
طويلة من الزمن (ثلاثة أسابيع إلى شهرين) . 

تمدد حرار يِ لمسصضتعغط) , امتعصدمي 
زيادة في حجم النموذج الجبسي . حينما يتعرض لحرارة 
عالية في مرحلة الإزالة بالحرق خلال عملية الصّب . 

تمدد الشمع 

سلك التوسيع 
طبيقة تقويمية سلكية » مطابقة للقوس السنية تستخدم 
لتدعيم حركة الأسنان . 

طارد لل لضم قتع 
عتان معد قلى. إنراز لتقم ويجعل طرموسيلة عيذ 
السعال . 

طرد البلغم 
طرد المواد الغريبة من المجرى الهوائي عن طريق الفم . 

اختباري . تجريبي 


2 ( 21251013 مد 


7711 51012و مدء 


001 مي 


00د 


لمأسع سرع مد 


77011 [دأمعساترء مد 


زفير .نهاية .انقضاء مناه تمي 
زفير يِ 6017 مد 
متعلق بالزفير (0هخام:8) . 
1 يز فر لمي 
2- يموت 
سبر . فحص بالمسبر يت 
مسبر » مسبار متش كنك قت 


أداة وحيدة الطرف أو مزدوجة الطرف مصنوعة من الفولاذ 
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تمديدالحيد ٠‏ زيادةالحيد 
عملية جراحية لتعميق أو زيادة عمق التلم الشدقي أو التلم 
اللساني لزيادة ثبات الجهاز التعويضي السني . ويمكن إنجاز 
ذلك بزيادة إرتفاع الحيد العظمي ؛أد تعميق الأنسجة 
الرعكوة تلت دراب + كنا في #تقعوف الوع يي 


11015 , ماممعاءء 


(13567مه1تاطتاوعء17) . 
تمتد »بارزء زائد . كثير عاأممعايء 
خارج » ظاهر دمتتعاءء 
وحشي »خار. جي ظاهر تقمعاى 


عكس إنسى » داخلى » باطن (160821م) . 
مجري السفيع الظاهر - كتاأقعح عتأكبامعة لممعايى 
15 2110116017 21تاعاعء 

قناة الآذن الخارجيةوتتكون من عظم وغضروف وتمتد من 

صوان الأذن إلى الغشاء الطبلى . تَسمّى أيضا القناة 

السمعية الخارجية ([همههء 26 لممسعاءة) . 
زأوبة خارحية 
الفتحة الخارجية للقناة الدهليزية 


عاقطة لممتعاي 
01 ع"تنا“اعمرة لممععاي 
علناطتاىء؟ 01 أعسصلع 20 
فتحة خارجية للقناة الصغيرة الممتدة من دهليز الأذن 
الداخلية. والواقعة على السطح الداخلي من ا جزء 
الصخري للعظم الصدغي », بجانب فتحة مُمر السمع 
الداخلى . 
الفتحة الخار جية لقنية القوقعة 01 عتنسعمرة لممعاىي 
دعلطاعم 01 كسلسعتتفسةء 
فتحة خارجية للقناة القوقعية ([عمصهطه مدءاطء00) على 
الحافة الوداجية للعظم الصدغي ' 
الفتحة الخارجية لقنية الطبلة 01 عتناعمرة لمسمعاىي 
كتلنء للقطق عتطدممطرجوا 
الفتحة السفلية لقناة الطبلة (اعصصقك عنصهمم15) على 
السطح السفلي للجزء الصخري للعظم الصدغي : 
وصلة خارجية » مثبتة خارجية 
القناة السمعية الظاهرة 


امع سا 2ه لسعاي 
- لفقصى 22016017 لسعاي 
15 2110116017 21تاعاءء 


انظر الصماخ السمعى الظاهر عئا5ناهع2 ل2صرعاء) 


(10620015 . 
مجرى السمع الظاهر - كتأفعمط تودمكتمتة لمسعاي 
5 22011511 021اعاءء 


الفتحة السمعية الخارجية من ا حارة إلى الغشاء الطبلى 
للأذن . انظرصماخ (كتطوء]8) . 


العظام عن بين وكشفها جراحياً 3 
تحريكها تقويمياً من أجل تسهيل روغها . 
وق لكر 
مدة الزمن الذي يقاس بالثواني أو بعرو لناب »أو 
بعدد النبضات الكهرياية ص تنبعث خلاله الأشعة 
انكشاف رضحي ١‏ تعر ر ضحي عأ ق تاقث , عتتاكمميء 


لعب لمعل 


2 عتتاكممعيء 


تعبير الت اكت 
تعبير وجهى » سيماء لدأعج] , سمتووء ري 
إخرا اج 2 ط د مه 1كلسامعىء 
دافع »قاذف .طارد 1 أواناصء 
التهاب اللثة الدافع 5ن ؟تعمع ع اأكاتارى 


1 - التهاب اللثة والأنسجة الداعمة للأسنان الذي قد يصيب 
سناً واحدة أو عدة أسنان جما يتسبب في فقدانه تدريجيا . 
2-التهاب العظم السنخي يدفع السن تدريجيا خارج 
السنخ . 

1- 00 »امتداد مسوأكمعاىس 

2- بروز » نتوء 

3- زيادة » كثرة 

طريقة التوازى بتمديد المخروط عصناء11ةتهم عصمع-صمأعمعفيى 

1 )ع - عموتصطاءع) 

إجراء الصور الشعاعية بطريقة التوازي باستخدام مخروط 
طويل بقياس حوالي 40 ستتيمترا ترا (16 بوصة) . 

جسرفمتد». ا 
جسر سنى ذو جاسرة حرة متصلة من طرف واحد بنقطة 
الارتكاز ا جسر ظفري أو جسر كابولى 612/اء1تاصدع) 
(ء5108 . , 

تمديدوقائى 
أبسائج الهم ا شقن لفق اذى ارم درج ان يلاه 
0.77.8191 في سنة 1891 . بوجوب امتداد حواف الحفرة 
الحضرة لتشمل مناطق مجاورة من نسيج سليم يتوقع أن 
تصاب بالتسوس في المستقبل مثل الوهاد والشقوق »أو إلى 
تخاطن 5ك الخحط اه سيت بيقن كيال يعارت 
تسوس تال . 

خط الامتداد الخارجى . امتداد المحيط 


21105 102كمعايدء 


لملامء :1م 101 مماكمعاي 


عستلاناه ممتأممعناىي 
حدود سطح المثال التي تحدد كل المساحة التي ستغطيها 
البدلة . امحيط الخارجي من سطح القالب الذي يشتمل على 
المساحة الكلية التى تغطيها قاعدة البدلة السنية . 

بدلة سنية جزئية ممتدة “نامعل لمتاعتدم مامتكمعاىيء 

انظر بدلة سنية جزئية (ع نامعل [هناته©) . 
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خلف الفكي مع الوريد الأذني الخلفي » ويمر في الغدة 
الكقية في سترى زاوية القك السفل ؟ يجري عمرفي) 
أشقل الزقة ليتحد مع الوريد تحت الترقوة بجانب أو في 
باطن العضلة الأخمعية الأمامية . يشتمل على زوجين من 
الصمامات » يوجد الزوج السفلي عند التقائه مع الوريد 
تحت الترقوة » والزوج العلوي يكون عادة فوق الترقوة 
بحوالي 4 سنتيمترات . يقع الجيب بين هذين الزوجين من 
الصمامات . قارن مع الوريد الوداجي الباطن [156202) 


(صاع؟ تنهاناع نال . 


رباط جانبى وحشى امع تصدعنا لدععلها تمسعايىي 
خط خارجى عصتا تمسدعنىيى 


الشريان الفكى العلوى الظاهر ‏ إتعاة جد دللتتقمم لقسمفيى 
الوريد الأنفى الظاهر 
وريد تصريف جانب الأنف » انظر مدخل أنفى ظاهر 


(ممتتعاءء كتلوكة8[1) . 


صلء؟ لوكهط لمسرعىي 


الخط المنحرف الظاهر عستا عموتاطه لمسمععفىي 
الحافة المنحرفةالظاهرة 105 عناوتاطه لممععفى 


ريط غير متفذ للأشعة يشاهذ على الصور الشتعاعية 
الفلفية تلقك الجقلق غ معدن اللحافة الحافية للفك اللبقلى 
إلى منطقة الأرحاء وينتج عن الكثافة العالية للعظم في هذه 
المنطقة . 

وريد حنكي ظاهر 
ينزح منطقة الحنك . انظر مدخل حنكي خارجي 20120108) 


صلء؟ عمأهلدم لسعاي 


(ومتاعاعهء . 

التثبيت بدبوس خارجى مامتادعة صلم لمسعنى 
انظ ركسر (ع7تااعة1) ١‏ 

العضلة الجناحية الوحشية عاععتاحط تمع زعام لمسمعاى 


انظر العضلة الجناحية الحانبية (22[15ع]12 دناعل امع نؤاعا2) . 


سطع خاريي 


510112 [1"2عايرء 


جدار خارجى للد7 لمسعاى 
استعتصال »نزع مستا 


الإزالة الكاملة أو اجتثاث الأنسجة ؛ فى معالجة قنوات 
الجذر مصطلح يستعمل بكثرة فى وصف الإزالة الكاملة 
للب السن الحى . 


استئصال اللب ملنام , سمتكاممستاى 
(سابقة) خارج . خارج عن » بالإضافة إلى هاعد 
تاج خارج السنخ اكلمتك “تامع 217 وا 


1121ه112-211ه6 


خارج الفم 2 خارج حفرة الفم 


لدع تاطو ني 


قطع خار جي بحلفة . قطع خار جحي صملقعصة اععط لمسعلى 
مشطوف 
قطع صمم لتقليل ثخانة اللثة من سطحها الخارجي. 
شريان سّباتي ظاهر 
واحد من زوج من الشرايين مع ثمانية أفرع صدغية كبيرة » أو 
ثمانية أفرع فكية علوية كبيرة تن شأ من الشرايين السباتية 
العامة » وتغذى الأجزاء والأنسجة الختلفة للرأس والرقبة . 


كتاءاع1آم 210610 21م عاعء 


117 10اأمتتقء لممععاي 


ضفيرة سباتية ظاهرة 
سك دو قات حزق الحرياة السماتي الطامر 
(لاتاعاتتة لتامعدء لومرعاوط) تكونت من الأعفينات السباتية 
الظاهرة (261765 232060 18:16021) » ومن العقدة العنقية 
العلوية (2ه1اعضدع 7121م #مترءمن5) » تعصب الألياف 
الودية المصاحبة لأفرع الشريان السباتي الظاهر . قارن مع 
ضفيرة سباتية أصلية (كتاءاء1م 6210110 201ت001)) » ضغيرة 
سباتية باطنة (ونءاعام 0ممةء 1[ممرعامآ) . 
دن خارجية عتوء لممتعاي 
العوكي الكارجي ]للق وراتعي ل على الصيران وتجزق 
السمع القارعي . كمر الراك الصرقة بق خوك الاذن 
الخارجية إلى الآذن الوسطى . قارن مع الأذن الداخلية 
(نةء لمصعام]) » الأذن الو سطي ضوء 0110016 . 


تناع طاتي لممععاي 


نسيج ظهاري خارجي » نسيج 


ظهاري ظاهر 
خط الإنهاء الخارجى عصنا عسمتطكتسة لممعفى 
ناسور خارجى الماك لممنمعيىء 


ناسور مفتوح أو ثمر شاذ بين عضو داخلي أو تركيب داخلي 
أو تجويف جسماني أو خراج ينفتح عبر سطح الجلد 


الخارجى . 
تشبيت خارجى سمتادعة؟ لمممعاى 


يقة لتثبيت قطع العظم المكسور » باستخدام مسامير 
تثبيت معدنية في أجزاء العظم المكسور وجهاز انضغاطي 
العناية التمريضية التنظيف المستمر للجلد من حول 
المسامير » والتطبيق الدائم محاليل أو مراهم من المضادات 
الحيوية . تال المسامير بعد التثام الكسور . 
قارن مع التثبيت الداخلى (260:ة لممعام) . 
الوريد الوداجي الظاهر 
واحدمن زوج من أكبر الأوعية الدمويةفي الرقبة » 
يستقبل معظم الدم من القحف والأنسجة العميقة في 
الوجه . يتكون كل وريد وداجي ظاهر من التقاء الوريد 


صاء؟ ملعتال لممرعاعي 
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قَلْع كامل الأسنان انامح للنا؟ , مسمتاأعدساى 
دواعي القَلْع . استطبابات القّلّع 
ملع السن الدائمة 5غ00) اتاعسفمسهعم , ممتاأعوساى 
قلعالجذر 
القلْع بالشريط المطاطي 
يقة لخلع السن تستخدم عند المرضى المصابين بالناعور أو 
المصابين باضطراب في الدم : يوضع طوق مطاطي على 
تاج السن ويحرك إلى الأسفل باتجاه الجذر » وبذلك تُفصل 
السن عن السنخ دون حدوث أي نزف للدم . 
قلع انتقائي . قَلْع انتخابي » 
َلْع اختياري - قَلّع متتابع . تلع متتالي 
(متتال) . قَلْع متسلسل 
أسلوب تقويمي لتخفيف الازدحام أثناء بُزوغ الأسنان 
الدائمة » تشتمل على قَلْع انتقائي للأسنان اللبنية في وقت 
يتزامن مع بزوغ الأسنان الدائمة التالية لها ء بمكن أيضا أن 
تشمل قَلْع الضواحك الدائمة . 


600112101175 


- 17أووع21081 ر 100اعة داعي 
لاع تاس لوتاعه 
00" , 102اع ةلاع 


220 ع1 , مسملاعهو اع 


د ع7تاعة1ع5 , مامتاعو ماي 


لوتاءع5 


لقاته؟ , سملاعهة اع 


قَلْع بسيط عامسل , سمتاع وى 
قلع جراحى لدعاع "تناك , سمتاأعومايىن 
المعالمحة بالقَلع "تغط مسمتاع وى 


00 , سمتاعهةاىء 
1 1210م 


أية أداة تستخدم في طب الأسنان لمَلْع الأسنان أو نزع 


الجذور من الفم ١‏ 
نازع الوتد - )05م ىر *2101 اع 
أداة لنزع الوتد من جذر السن . 
خارج السن خارج الأسنان لمأاصعل0مماى 
خار جَ اللثة لوكأم ستعوتاىن 
خارج الفم [012-ه اي 
تشبيت خارج الفم 28 مطعطة لددم ماي 


ارتكاز تقويمي من خارج الفم 2 تتصل الوصلات السنية في 
شكله النموذجى بخطافين (110015) يمتدان بين الشفاه 
ويثبتان بواسطة أطواق مطاطية »أو بغطاء الرأس أو بشريط 
رقبة أو أي جهازآخر خارج الفم . 


مأتى من خارج الفم طعدم:تامرمة لهناموتاى 
فلم أشعة خارج الفم صلق لدعمدماى 
قوى خارج الفم وع 101 تنمدا 


خارج المحفظة “نه ل[تاكمرد2 اع 
أي كسر يحدث قريباً من المفصل ولايشمل محفظة المفصل : 
خارج الخلية (خارج خلوي) تمان طاعع وى 


السائل خارج الخليبة لت ماسطاعع ماي 
سائل نسيجي يحيط بالخلية. 

خارج المخ 1 لمعرطاء ءءىء 

خارج التاج » خارج تاج السن 1ه دمع هاي 


صفة لتعويض ترميمي يلف التاج الطبيعي المتبقي . 


وصلة خارج التاج أداءمسطاعة ]2 لقدامدمع وساي 
تعويض خارج التاج د20 01ادع" هدام دمع هاي 
مثبتة خارج التاج تتعستماء" لهدامدمع وساي 


1 مثبتة سنية وهي عبارة عن تعويض مصبوب لتاج كامل » 
أو تاج جزئي يعوض ال حيط الخارجي من تاج السن ٠‏ ينشأ 
استقرار وثبات المثبتة خارج التاج من الأسطح الداخلية 
للمثبتة والأسطح الخارجية لتاج السن ا حضرة . 
#بمشيكة سار لبذلة ببية جرية نروعة (مع )خبط 
3-وصلة محكمة وهي مثبتة مباشرة مصنعة » يثبت الجزء 
بدوره على سن داعمة » مثل وصلة دالبو ا محكمة وطلة2) 
(اعصطعة)2 مماواءعيم . قار ن مع المشتة داخل التاج 
(تتعصتماء1 ل2م10مع2:ام1) . 
جبيرة خارج التاج أستامك لقدم “تمع وى 
1- مستخلص . خلاصة 
2- يقلع 
لإزالة السن . 
قَلْع .استخراج 
قَلْع 3 خلع 3 اقتلاع 3 استخلاص 
نزع السن من السنخ السني بواسطة الملاقط السنية . 
قَلْع مكافيء . فَلْع معادل 
مضاعفات القَلّع 
مضادات القع . مضادات 
استطباب القلّع » موانع القلع 
قلع السن اللبنية . قلع السن ‏ ]00) كنامتلقع0 , سمتاع هي 
المؤقتة 
كُلابة القَلْع » ملقط القّلع 


انظرملقط » كلابة (ومعع0) . 


لمتسةع2 اي 


0 


عام 


ملاعاي 
5 0 1201011 


5 مدع دم1اع اع 


6121011-12 


درء101 100)ع2 اع 
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1- تسرب السائل من الوعاء الدموي إلى الأنسجة الحيطة . 
2- السائل الذي تسرب بهذه الطريقة . 
خارج الوعاء الدموي » خارج الأوعية الدموية ‏ «تهلتءكةكهماىن 
خارجى . خارجى المنشاً 
أصله من الخنارج » وينفصل عن الجسم أو العضوأو الجزء ؛ 
وعكسه داخلي 2 داخلي المنشأ (عأدصتطم]) . 


51تتاعء 


عوامل خارجية 205 عأمستايى 
عضلات خارجية وعءكنامط عأكستاى 
رضح خار صن فقستلةم) عأمستساى 
و 
إطباق بروزى ممتأكتسنات - بامتكساءء0ل0سماى 
يبثق تناع 
5 5 5 ع عي ٠.‏ 
يجعل السن في وضع إطباقي أعلى من الطبيعي أو بزوغ 
زائله: 
1-تطاول 2 اندفاع للخارج كنا ءءء 
2 - انتزاع » انبثاق 
3- ثعال 


أ حركة الأسنان عند بزوغها عن المستوى الإطباقي الطبيعي 
سن مقابل لها . 

ب_حالة السن عندما تسحب أو تدفع إلى الأعلى قليلاً 
خارج السنخ لتأخذ وضعاً جديداً أعلى من تنضيدها 
الطبيعى فى القوس السنية ؛ وتنتج هذه الحالة عن حالة 
مرضية أو كجزء من علاج تقويمي . 


انتزا اع الأنبو ب دصملا سىس 

عملية نزع أنبوب الرغامى من القصبة الهوائية . 
طافح »مثمرء خصيب ء زائد» مغرط سفن طتاعء 
عمسي 


سائل بمر من خلال جدران الأوعية الدموية إلى الأنسجة 
ال مجاورة فى حالات الالتهاب مثل : اللمف (م9:0ن) . 
ب 1 مد 
نزّبطىء للسائل من خلال جدران الأوعية الدموية السليمة 

إلى الأنسجة الحيطة نتيجة لوجود التهاب . 


ينضح عن 

تساقط دم نمه كني 
تبدّل أو تقشر أي نسيج ذي أصل ظهاري مثل خلايا البشرة 
أو الأسنان اللبنية . 

تساقط الأسنان اللبنية طاعء) كبامسلع0, سمتامتحني 

عين 6 


توجد في الحجاج العظمي في مقدمة الرأس ويعصبها 


قَطع خارج الفم دمأواعصا لدرمدساى 
وصول جراحي إلى الفكين والأنسجة المحيطة عن طريق 
إجراء قطع على الجلد . 
حقنة تحت الحجاج 
الحقن من خارج الفم 
إدخال الدواء طريق الاختراق خلال الجلد (مثل : تخدير 
العصب الإحصاري في سياق التخدير الموضعي ) . 
حقنة عصب الفك العلوي من : 
خارج الفم 
حقنة الفك السفلي من 
خارج الفم 
طبيقة تقويمية خارج الفم ععسمتاصمة عتغصملمطتده لدرمدساى 
جهاز يثبت بجزء من الوجه أوالعنق أو خلف الرأس 
لتفعيل قوة سحب للأسنان أو الفكين » لتغيير الوضع 
النسبي للأسنان . 
تصوير من خارج الفم 
صمناءء رصا عتحلساط نل سفسامع زعام لدنامدماىء 
فكية من خارج الفم 
صورة شعاعية من خارج الفم 
يوضع الفلم في هذه الحالة خارج الفم خلال التعرض 
للأشعة . كمافي التصوير الإشعاعي البانورامي 
(قطاصةمع 12010 عتستهرمصةط) » يوضع الفلم دائماً في محفظة 
لخفض كمية الأشعة المستخدمة . 
المفحص الاشعاعي لاعُستسوت عتطمدعع 2010" لد :مدعي 
من خارج القم 
التصوير الشعاعي من صمناءء زمندم عتطمرمضعمتلهت لمرمدساى 
خارج الفم 
اقتراب صدغي من خارج الفم طلع102رمة لق"تممصسة) لدندمد مي 
(الوصول للعظم الصدغي من خارج الفم) 


لدا1تط201 “تكس 121م0 وى 


صمناءء زسا لدناموماىدء 


101 دامتاءء لصا تعنمو الى 
217 إلى اللتمدر 


0 111 عند[ناط تل مهمد لمنامو ىد 


صمم)ءء [10م ل[عنامومداىء 


طرردع2010 لدناموناىدء 


راسمة خارج الفم عه لواموتاى 
جهاز راسمة القوس القوطية الممتدة خارج الفم . 
رسم خارج الفم عساع هت لدرموماى 


(عطاعهتن طععة عتطام0) . 
جذب خارج الفم »شد أو جر 101 - «متاعوما لدمدماىن 


من خارج الهم 
استخدام جهاز خارج الفم لتطسيق قوة على الأسنان في 
العلاج التقويمي للأسنان . 
جهاز شد من خارج الفم 115 1121105 201:21 اعت 


10 00111ظ22 


نضح ء تدفق »انصباب »تسرب 
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أهداب الجفن 
التشيت بالعروة > التثبيت بالعروة بين السنية 
كسا أعاعتيء لمأاسع لع سر 
انظر بين السني »بين الأسنان (لمأخصعلنء)م1) ؛ خياطة بين 


طعقاءوء 


- كسمدا؟ أعاعر 


السنية (وصع" لمأمعلمعنم]) . 
جفن . جفن العين لناءو 
محجر العين أعكلء50 عر 
الأنياب طأععاء و 
نظارات عوقواع - عتوء7 عو 


1,7550125 202 


نسبة إلى ه .إيسون » 1620 - 1690 » 11.8355082 » طبيب 


العظم الذقنى عند الارتفاق الذقنى(مع7 دنوتوطمد83) . 


واحد من زوج الأعصاب البصرية (وع/تاع0م عنام0) التي تنشأ 
من مقدمة الدماغ . يرافق العين بعض البنى الإضافية مثل 
العضلات واللفائف (15250126) وحاجب العين وجفن العين 
والملتحمة والغدة الدمعية . 

مقلة العين » العين 

بنك العيون علصقط عوء 
موقي تفز في فرتيات التنيرة الشكرية الجنرطة من لوت 
حديثا » والمستخدمة في عمليات ترقيع القرنية للمكفوفين . 


للوطا عو 


حاجب العين المغلط عوع 
الأنياب وعصتصى - طاءء) عي 
انظر ناب (عمتمة0) . 


سن العين - الناب العلوي 


- ع تللق اعممنا 2 طأامما عو 


ا00) عستصق ت«عددالتتمدر 


مصطلح بائد للناب العلوي . 


- 312 - 


الضدغي ( الوق العباى) والقوسن السدئية العلوية 
والأبان إد جميعهائيها قن هذه الحاافة لبعد إن 
المطبق لكي تماثل حركة الفك من أجل تصنيع الأجهزة 
التعويضية أو الجبائر الجراحية في الجراحات الفكية 
الشرعيةة. , 

3-(في تقويم الأسنان) :إطار سلكي يستعمل لنقل القوى 
خارج الجسم من حزام الرأس إلى الطبيقة التقويمية داخل 
الفم . 


قوس وجهية ذات محور - كتعة ع1طدأكن ز20 , «تمط-عع2] 
قابل للضبط (ضبوط)- عتاأمسعسكا - «رمطا-ععصتط 
قوس بكرية ( رزية) 2085 - ع36] 


قوس وجهية ذات طرفين قائسين يمكن ضبطهما لتعيين 
محور دوران الفك السفلى( احور البكري كتكتة ععصنل). 
شوكة القوس الوجهية 
جزء من مجموعة القوس الوجهية تستعمل لتثبيت الحافة 
الإطباقية لتتلامس مع جسم القوس الوجهية . 
قوس وجهية ذات 2077 عقصتط - عتاأمسعصكا , «لمطعععد] 
وجهين متح ركين- قوس بكرية (ذات بكرة) 
قوس وجهية لتعيين محور الدوران بالضبط » عندما يفتح 
أو يقفل الفك السفلي في أقصى وضع متقهقر , يمكن 
ضبط المزالبج اللقمية (القائس اللقمى 5اءمتلهه ةا نجلدهك0) 
فيها لتسجيل حركة مركز دوران لُقمتي الفك السفلي في 
حركة دوران خالصة ( ليست حركة انتقالية 2660«8[قصة:]” 


126-1085 1011 


لاع ماع 2001 . 

التسجيل بالقوس الوجهية 
تسجيل بواسطة القوس الوجهية لموضع احور البكري أو 
لُقَمتي الفك السفلي أو الاثنين معاً . يستخدم التسجيل 
بالقوس الوجهية لتحديد وضع النموذج العلوي أو 
النموذج السفلي أو الاثنين معاً بالنسبة حوري فتح وإغلاق 
المطبق . 


1266-5031 "010 


هه و 3 

وجه مقعر 0022259 و 1266 
و 5 

وجه محدب 0153© و ©1326 

مشبكةالوجه طتت ععد] 


أطوتةنا؟ , ععد] 


وجه مستقيم 
شكل الوجه . هيئة الوجه . صورة الوجه 
1 الحدود الخارجية المكونة للوجه . 


حمنره] عع12 


[مختصر] تُعمل . لِيُعمل ( لاثينية) 1 - )و5 - .؟ 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
رمزالفلور 
الرمز الكيميائي للفلور . 
رمزفهرنهايت 
رمزالحديد 
الرمز الكيميائي للحديد 
[مختصر] ها شر ابا (لانينية) كأ 15 )112 - بط.] 
اعمل شراباً » إعمل جرعة » تستعمل في كتابة الوصفة 
ليقت ّ 
[مختصر] سائل 
[مختصر] حَضَر خليطاً (لاثينية) 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
[مختصر] حَضررٌ قرصاً(لانينية) 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 


مس1" - .1 


العطاسمععغطة"! - .1 


دممز دعك1 


11. - 10 


112 121 ت .1 


ملام 21 ع .م.1 


رمز القَدم 10 - ا] 
وحدة قياس طولية . 

[مختصر] حَضّر » اعمل (لانينية) غد - .)1 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

ييصنع 2 يختلق 2 يخترع عأوعدطة] 


عملية تصنيع طبيقة مثل : مثبتة تقوبمية نزوعة (متحركة) . 

تستعمل عادة لوصف عمليات ال: لتصنيع التي يقوم بها فني 

الأسنان على نموذج العمل . 
اختلاق »اصطناع ٠‏ صنع 


1 


صنع التاج 0 و لامتكوعترطج] 
1-وجه 12 


مقدمة الرأس من الحبين إلى الذقن . 
2- سطح 
أي سطح خارجي أو وجه . 
قوس وجهية 
1 - أداة تستعمل فى التعويضات السنية أول من صممها 
اج .ب .سلو 6 » لتحديد علاقة الأسنان محور 
حركة الفك السفلي » ونقل عضة الشمع إلى المطبق 
للإستفادة من هذه العلاقة فى صناعة الحهاز السنى « بدلة 
الأسنان» . 1 ّ 
2 جهاز شبيه بالمسماك يضبط آليا يستعمله أطباء الأسنان 
لتحديد العلاقة بين لقمة الفك السفلي في المفصل الفكي 


1226-0377 
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قناة وجهية لقصى لمعد] 
قناة تمتد من الجزء الصخري للعظم الصدغي إلى الثقبة 
الإبرية الخشائية يمر خلالها العصب الوجهي . 

تقفعروجهى ١‏ كاأكقعصم لماعد] 


(في تقويم الأسنان) : مصطلح يستخدم للدلالة على المنظر 
الجانبي للوجه » يصف الانحناء الدائري الداخلي للوجه بدء 
من الجبهة إلى الشفاه حتى الذقن » ويكون دائماً مصاحباً 
للصنف الثالث 111 من سوء الإطباق . 
نحدبوجهي 

(في تقويم الأسنان) :ظح ينشكهم للدلانة عل المنظر 
الجانبي للوجه . يصف الانحناء الدائري الخارجي للوجه بدء 
ون حو إل العم نكن لدي ركو راك ا معان 
للصنف الثاني 11 من سوء الإطباق . 


07627 لواعد1] 


جمالوجهى وعنتاأعطاي لم1 

تعبيرو ين سملووء :صرت لماعد] 

نمطاوجهى مكل الوجه ححده؟ لدعد] 

نموو جهي طاكروعع لدعج] 
وكير الويكل الرجهن التي والالستجة الرسوة : 

ضمو روجهي نصفي ضمور "تطدره*امتسعط لدعهج] 
وجهي شقّي 


هٌزال وضّمور الأنُسجة الرخوة لنصف الوجه والرأس . 
فرط ضخامة نصف الوجه . فرط ت(طررمارعم وطتصعط تمعد 


ضخامة شقية للوجه 
حالة ولادية تتسبب فى ضخامة أحد جوانب الوجه. 
شلل وجهى تُصفى وزع امتسعط لدعد] 


شلل يصيب أحد جانبي الوجه . 
فتحة وجهية . فر جةو حي - لقصق لمعه - عنطقتط لداعد] 
قناة وجهية 
المنسب الوجهي ٠‏ المؤشر الوجهي 
نسبة عرض الوجه إلى طوله مضروبة بمئة » وهي تعطي 
الانطباع عن حجم الوجه وشكله . 
طول الوجه 75 100 


1201 لم12 


الدليل الو جهي - 

عرض الوجه 
الخط الوجهى - خط كامبر عستا و"مءمصسدن) ح عصنا لداعد] 
سوء التكو نْ الوجهى 0 م1 لمدد لدعج] 
قناع وجهي » غطاء و جهي عأكقحط لدتعد] 
العصب الو جهي علاتاعط لداعد] 


العصب القحفي السابع 3 الذي يعصب عضلات التعبير 


2-الشكل الخارجى للوجه من المنظر الأمامى » يوصف 
تلسغ" أحياناً بأنه مرريع 3 أومثلث أو مستدق أو 
بيضاوي وبالعديد من التكوينات من هذه الأشكال 
الأساسية . 


قائس الوجه .مقياس الوجه “تفاع امع 12 
أداة تستعمل لقياس الأبعاد الوجهية . 

وجيه اعع ]1 
1- منطقة متآكلة ملساء على سطح السن تكونت نتيجة 


حركة سن أخرى فوقها . 

2- منطقة ملساء من سطح السن نتيجة تآكل السطح » 
بسبب الإطباق الطبيعي أو الإطباق الشاذ غير الطبيعي أو 
كليهما . 

منطقة انسحال صغيرة محدودة على سطح العظم » أو على 

سطح السن . 

3-( في التشريح) : سطح صغير منبسط على العظم » 
خصوصا على سطح متمفصل . 

وجهي 

متعلق بالوجه . مصطلح يستعمل للدلالة على سطح السن 


المتجه باتجاه الوجه » مرادفاته : شدقى (لهء800) » شفوي 


لوعج1 


(لهأطهآ) . 
ألياف واردة وجهية 1:5 أدء معلكة لدعد] 
تخديروجهى وأوعطادع قصة لمعد] 


فقدان الإحساس في منطقة الوجه نتيجة رضح أو مرض 
يؤثر على الجهاز العصبي المركزي أو الأعصاب الحسية التي 
تغذي المنطقة , ا : 
زاوبة وجهية 
(في قياسات الجمجمة) : الزاوية بين خط يصل النقطة 
الأنفية والنقطة السنخية » وخط يصل بين الفتحة الحجاجية 
والنقطة الأذنية » وهي تظهر مدى بروز الذقن . 
الشريان الوجهي 
فرع من الشريان السباتي الظاهر يغذي البلعوم والحنك الرخو 
والغدد اللعابية تحت الفكية » وقد يُسمّى الشريان الفكى 
ا / 
اللاخمائل الوجهي ٠‏ اللاتخاسق الوجهي 
إحصار وجهي . تحذير وجهي 
عظام وجهية 
مجموعة العظام الصغيرة حول العينين والأنف التي تكون 
معالم الوجه » وتشتمل على عظام الفك العلوي » والفك 
السفلي » والعظام الحنكية » والعظام الوجنية . 


عاقطنة لدد1] 


لم31 لجاعد] 


177اع لتتتطوكة لجاعد] 
كا510 لجاعد] 


وعلط لو1اع12 
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مثلث وجهي 
المثلث الناتم عن التقاء خطوط تصل مابين النقطة الأنفية 
نوع الوجه , نمط وجهي . نموذج وجهي 
يصنف الوجه إلى ثلاثة أنواع : 
1-وجه قصير وعريض : قصير الرأس (عتلقطمعء نوطعه:8) أو 
عريض الوجه (16م1050م7نا8) . 
2- وجه رفيع وطويل : طويل الرأس (1[ةامء» مداءذ1زه2) أو 
طويل ورفيع الوجه (غ1م1050ممامع.آ) . 


3-وجه معتدل :متوسط الرأس (عنتقطمءءهو»01) أوذو 


عاعطمتا لداعد] 


عم لداعد1] 


وجه معتدل العرض (©1م1050م0/1650) . 
الوريد الوجهي الخلفي 
أوردة وجهية 

أوردة تنزح الدم من العضلات وأنسجة الوجه . انظر 
العضلات الوجهية (5ذلهزعه) والوجه (اعاعة7) . 


:20511101 و طلء؟ لجاعد] 


كصلء؟ لو12 


1-وجه .مظهرالوجه و1 
2- سحنة ‏ هيئة 

3- سطح بعينه 

إمكانيات » وسائل وعنتلعدة] 
إمكانية » تسهيل » مرفق , قوسة علاجية باتلعدة] 
وجه . واجهة صنعية عساعة؟ 


رقاقة رفيعة من الخنزف أو البلاستيك (الراتين الأكريليكي ) 
تنطبق بإحكام أو تلتصق على خلفية معدنية عن طريق 
الالتحام الكيميائي أو الدبابيس أو المزلاج ؛ تعمل كوجه 
تجميلي على السطح المرئي من السن أو التاج التعويضي 
للسن لتحسين مظهرها الخارجي . 

وجه أكريليكي 


21911 , عداعد1] 


وجه خَرَنِي 
وجه ذو دبوس طويل 
وجه ذو دبوس عكسي 
وجه خزفي يثبت بواسطة دبابيس على التاج المعدني 
التعويضي . 
وجه ستيل 
وجه ستيل المتقوق » وجه ستيل الجرار 0 5'عاءه)51 , 1205 


عتمتوناعء , عساعد] 
ضام ع2م1 , عساعد] 


ضام ع15ء28 , طساعد] 


و'عاءع56 , قطاعد] 


وج هذودبابيس كصام طاتر عساعج] 
(سابقة) وجه . وجهى -مع 12 
وجهى عضدي ١‏ لقتطعة:طم2] 
ألم عصبي وجهي 2 لقطامءء م1200 


الوجهية » والبطن الخلفى للعضلة ذات البطنين » والعضلة 

الركات ةو ال الا _بةإلاحقية الشف اللشابية لت 

الفكية » والغدد اللعابية تحت اللسانية ؛ وتتحكم الأفرع 
الواردة بالتذوق فى الثلث الأمامى من اللسان . انظر مدخل 

وجهي (وخلة عو : ١‏ 

ألم عصبي وجهي 1 
متلازمة ألمية » ذات منشأ غامض بشكل عام » تتميز بألم 
في أي منطقة من الوجه أو الأسنان أو اللسان وغالباً في 
منطقة الكتف . يكون الألم بشكل متقطع ويستمر لدقائق أو 

لأيام ولايتميز بمنطقة زناد . 

شلل وجهي »شلل العصب 

الوجهي - شلل بل 

شلل وجهي 

الألياف نظيرة الو دي الوجهية وعدط عتاعطاومد رمدعهم لدعد] 

نموذج وجهي 
مصطلح كثيراً ما يستخدم لوصف شكل الوجه أو نوع واتجاه 

النموالوجهي . 

المستوى الوجهي 
1-المستوى المار من النقطة الأثفية والنقطة الذقنية عمودياً 

على المستوى السهمي . 

2- مستوى مستعرض يمر خلال الجمجمة » ويتمثل على 
صورة شعاعية جانبية للجمجمة بواسطة خط يصل النقطة 
الأنفية والنقطة الذقنية عمودياً على المستوى السهمي . 
انظر مستوى جبهي (عصهام لمخصمع) . ١‏ 

منظر جانبي وجهي . صورة جانبية وجهية 

1- الشكل الخارجى للوجه من الناحية الجانبية . 

د انقط الكفاق الستي المكوة الوجة: 

سداد وجهي ناد وجهي » إحكام إغلاق وجهي 1م©5 [د2] 
( فى التعويض السنى) : انسداد ينشأ عن تماس الشفاه 
والخديىيا لطم اللصقول لليلة الجدية ,سال الالتنداد 

بالهلالة اللعابية الذي يمنع دخول الهواء . 

سطح وجهي 

(في التشريح السني) : سطح السن المقابل للشفتين أو 

الخدين (السطح الشدقي أو السطح الشفوي) . 

أسطح الأسنان الوجهية 

كل من السطح الشفوي والسطح الشدقي . 

عرة الوجه . عرة وجهية 

أي حركة تشنجية أو نفضة بالوجه 1 
تثبيت وجهي 

انظر تثبيت (1<8600) . 


ناعم لجاعد] 


"كلهم ك'لاء2 - تإكلهم لداعد] 


كلك لقنم لداءد] 


مناء )دم لداعد1] 


عصهام لجاعد] 


امهنم لداعد] 


]تناد لون12 


طاعع) عطا 1ه دععد]تتدداد لدعد1 


ع1 لواعد1 


0 1طة) لون12 
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قصور 2ءفشل عجز ءوهط عتسلتة] 
فشل القلب ا"توعط , عتطلته1 
1-إغماء استه] 
فل 

انظر غشى (6م832560) . 

إغماء ١‏ كستاسته] 
هلالي امال الشكل حدم 1ع لد] 

قناة فالورٌ بد لحصى لدنج - 01 أعتصلع0ن2 , كستممللد”1 


القناة الوجهية 
نميه إلى ج .قالوب دناأم0.1110 :1562-1523 » مشرح 
إيطالى . 
كسانات 1215 
التصاق المفصل الكاذب . قسط كاذب 
لسان مشقوق كاذب 
شائع الحدوث في الأطفال بسبب السقوط على الذقن » 
فبحدك هنك للساة + وذ كرك دون حفياظة يغطى شكل 
اللسان المشقوق . 
عاجية كاذبة »حصا لُبية 
جيب كاذب 
مصطاح قديم لم يعد مستعملاً للجيب حول السني 
ععاعمم لوغمهلمتتء2) . 
المنجل المخيخى 
0 عو قر للد مخ الأم الجافية بين شَقَي ايخ . 
المنبجل المخي 
عائلي 3 فصيلي 3 أسري 
1 متعلق بالعائلة أو يصيب العديد من أفرادها . 
2-يحدث داخل العائلة الواحدة بشكل متكرر وليس بطريق 


51015كلمة عكلد1]1 


عتاعد0) 0110 عكلد] 


مع عكلد1 


اعكل0م عكلد1]2 


تلاعاءنرعء علد1 


لتاطعرعه علد1 


لمتلتنصسحآ] 


الصدفة . 
3-صفة لأية حالة تصيب عائلة بدرجة كبيرة مما يتوقع 
حدوثه بالصدفة . 
الداء متعدّد الأكياس العائلي - عكوء وتلل عناووء 1 لستحط لمتلتسسد] 
- ورم زوايا الفك كتلط تضرع 
انظر ورم زوايا الفك («ئاطتمعط0) . 
عائلة »أسرة .فصيلة لنسة؟ 


(في علم تصنيف الأحياء) :القسم الرئيسي من الرتبة » 
حيث تنقسم إلى أجناس . 
تاريخ العائلة » سيرة العائلة 
( التاريخ المرضي العائلي) 


017اكلط تتلتسد] 


وجهي عنقي لدعأ تاءء12010 
متعلق بالوجه والعنق . 

وجهى لسانى لممعستامعد] 
علق بالوجه واللسان . 

شلل نصفي وجهي لساني دنععامتنسعط لمسوستامعد؟ 


يي وت ا ورك : 


ترميم الوجه 32٠‏ تصنيع الو جهءرا أب الوجه جك داممعد] 
عمليات جراحية تجميلية للوجه . 

الشلل الو جهي 215515هم لم12 - وزعء امن 12 

و جهي د حي عضدع لون مسسطه1نامدءومكد] 

1 -مصتع صنعي 1105 - 1091اء1]2 

2- - ناتج بالصدفة 

1- مصنع 2 صناعي لهتاناعه؟ - كدسامتاتاعج] 


2- ناتج غير مُقصود أو غير متعمد 
عامل 


مادة » أو حالة » أوتأثيرأو عامل . تشارك في حدوث 


12101 


النتيجة . 
عامل مسوع »عامل معجل 2101 عاعع»2 ,تاماعد] 
عامل إضافى 26055017 ,ماع12 


12101 , 12103 


عامل التمفصل 


عامل نمرض .عامل مسبب عأ 010تاء , #اماعج] 


عامل خارجى عأمستات ,اماعد] 
عامل داخلى ١‏ 51ت طل, 12101 
عامل برل تس نالع ,ماع ة] 
1- مير 2157الناعة] 
2- اختياري 

3- مَلكى ( ذو علاقة بالملكة العقلية ) . 

فهر نهاك الع طمععتطة1 


1 نسب ةإلىج .د .فهرنهايت . اأعطمععطة6.12.1 » 
1736-6 » فيزيائي ألماني . 
نسبة إلى سلم مقياس الحرارة الذي تكون نقطة تجمد الماء 
فيه هي 32 درجة تحت الصفر » ونقطة غليانه 212 درجة 
فوق الصفر . استعمل هذا المقياس حتى وقت قريب في 
قياس الحراراة الإكلينيكية . حيث تكون درج عار خيس 
الطبيعية 98.6 درجة فهرنهايت . وقد بدأ قياس سلسيوس 
المتوي يحل محله حالياً . 
حرارة فهرنهايت 
درجة تجمد الماء هي 32 درجة فهرنهايت » والغليان 212 


12111ء إحاعا الع طمععتطد 1 


درجة فهرنهايت . 
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دهنى » شحمى 127 
تنكس دهنى 0ن عمععع0 12117 


نقي شحمي »نخاع دهني 


1217 1211077 


منطقة شحمية 200 جأاد] 
- و - 
حلق . حلقوم » مزرد دوع ع1 


لفتحة بين الفم والبلعوم التي تكون محاطة بطيتين من 
العضلات والْمغطاة بغشاء مخاطى . والتى تعرف بأعمدة 
الخخلق+ تبدامق ادنك الرخو على جانبي الخلق تمر 
إحدى الطيتين إلى اللسان والأخرى إلى البلعوم ٠‏ وتقع 
بينهما اللوزتان . 

أعمدة الحلق » أعمدة الغتدبتين 
طيّات عضلية منحنية على جانبي فتحة البلعوم تمتد من 
الحنك الرخو إلى قاعدة اللسان والبلعوم ؛ وتحيط 
باللوزتين . تسم أيضاً العمودان الأماميان :هتء)صده) 
(111355م فى القوس اللسانية الحنكية (طعقة 105521ع2212:0) » 
والحنوداة المخلفيان (111355م 2056101) فى القوس 
البلعومية الحنكية («اععة 21ءق<تإتقطم2212:0) . 1 

داء فوشار . مرض فوشار - ح عدوء5ذل 5" تق طاعتاة”1 

تقبح سنخي سني » الرعال » 


01 1:5هللأم , 121125 


23:01:02 2012115 


نسبة إلى ب .فوشار » 4تهطءدة2.5 » 1761-1678 » جراح 
أسنان فرنسى 


121 


عتقللام لماعتسد] 
تعل1ء لواعتاد] 


العبي داش 
التقيق بإثارة الحلق : 


لوزة حلقية لتأقده) لدتعسد] 

ا مُفضل 2 متحت 25021 - عاطة"0جه] 

2- مناسب 

[مختصر] الاتحاد الدولى علتقغدء12 دمناو م160 101 
لطب الأسنان ١‏ لمم م1 

خوف تدوء] 

طر ف مُستدق »نهاية مستدقة عفلء تعطادء] 


عملية ترقيق للحافة اللثوية للحشوة أو الطوق النحاسي أو 
قاع الألومدوم #اتحيف تتطيق ثمامًا خلى حاف النين قن 
الميزاب اللثوي »مما يمنع تهيج الأنسجة اللثوية . 
لّسة وامضة .لمسة لطيفة وسريعة 
محموم .مصاب بالحُمَى 
لوصف حالة الإصابة بارتفاع في درجة الحرارة . 


طعنام) عتعطاوء] 


طدلمرءرع1 - علتراء1]1 


5-3 


مروحة مة] 
مروحي الشكل 
1-سن حادة مؤنفة ]1 
تستخدم غالباً لوصف ناب أو سن لحيوان متوحش . 
2- جذر السن 
3 مثلث فارابوف 
نسبة إلى ل .ه .فارابوف كتاءطهمة11.1..آ 1910-1841 » 


122-20 


12251 ك"كناعط12:3د 1 


راج ردصي 

مثلث فى العنق يحدهده الوريد الوداجى الباطن والوريد 

لوعي وال 0 

لفافة" بحربة #ضفاق 

1- طبقات من النسيج الخلالي تحت الجلد ( اللفافات 
السطحية عدنهكه؟ 1م 1رءمد5) . 

2- طبقات من النسيج الخلالي التي تغْلف العضلات » 
والأعصاب . والأعضاء الأخرى ( اللفافات العميقة ء126 


12 


منة1) . 
متعلق باللفافة (مزءوة) . 
اللفافة العميقة وعع0 رقعكد] 
اللفافة العنقية العميقة له91مع مرععل رجاعمد] 
اللفافة العينية لقاطاء ملنام يقتععة] 
اللفافة السطحبية لع مند رمككد] 


اللفافة اللستعرضة كتلهكنء2251) رحك35] 
لفافي .حزمي .صفاقي 
فجوة تشريحية كامنة بين طبقتين من اللفائف . فجوة لفافية 


(ععدم؟ لهاعهة1) . 


لم125 


عمقام لقاعكد] 


حزمة كتالسعكد] 
دهن 2 شحم 1 
لآ النسيج الدهني في الجسم . 
2-مادة زيتية . 


يحتوي الدهن على مركبات عديدة من الأكسجين » 
والكربون » والهيدروجين » ويوجد في معظم الأطعمة » 
وخصوصا في اللحوم ومنتجات الألبان . 
تعب 
كلال المعدن 
ميل المعدن إلى الكسر نتيجة تكرار التحميل »أو التحميل 
المتكرر (يسبب ذلك انخفاضاً في قابلية المعدن للسحب » 
مما يؤدي إلى حدوث شّقوق صغيرة به يتركز فيها الإجهاد) 
الذي يؤدي في النهاية إلى كسر المعدن . 


عنا5 121 


لهاع22 رعدائ تاد] 
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1 منطقة جذر السن المتعرية من العظم » رغم وجود عظم 
حفافي سليم . 

2-عملية يتم فيها التثقيب الجراحي للسمحاق المخاطي 
والصفيحة السنخية للعظم الذي يغطي نهاية جذر السن 
وذلك لتسكين الألم الذي ينتج عن تجمع النضحة . 


0 طظ1ظ1 


-5- 
عملية في رجسون 
نسبةإلى سير و.فيرجسون »5500اع1ع177.5 رز5 » 
18599-838 2 جراح إسكتلندي . 

1- استئصال الفك العلوي بسبب ورم خبيث . 


11611550115 0 


2- عملية لترميم شق الشفة . 
(لاحقة) منتج »محتو على 15 
حديدى 1 ع1 


متعلق بالحديد كمعدن ثلاثى التكافق . 
اكت جديدى,: عبد لقديذية 
نوع غير نقي من أكسيد الحديد الأحمر » الموجود طبيعياً » 
يُسمّى عادة أحمر الصقل . ويستعمل كمادة تلميع أو 
صقل وكمادة ملونة للأسنان الصناعية » والَرّف » ومواد 
امشو :. 
فاصلة فيرير 
انظر فاصلة (212]07م56) . 
مشبك حاجز المطاط 
حسب - فيريبه مشبك رقم 212 


0200 اماع11 


212]01جع5 كثنرء أ تترء 1 


- مسمكء سحل عتعططتم رع مم1 
متمدك 212 .مال 
حديدي . حديدوز 05 ع1 
متعلق بالحديد » كمعدن ثنائى التكافقٌ . 
سلفات الحديدوز ١‏ 
طويق 
طوق معدني يثُبّت حول جذرالسن أو تاج السن من أجل 


1110115 51112 


اماع11 


0001ضشظطظ1ظ1 


3- تطاريف . تضاريس عموج 
أ حواف اللثة المنحنية طبيعيا عند أعناق الأسنان . 
ب - نحت وتشكيل المادة الشمعية الأولية » التي تصنع منها 
البدلة السنية لتماثل التضاريس المنحنية عند أعناق 
الأسنان » ولتشابه الأنسجة الطبيعية . 


حافة متقوسة لثوية لو اتعطاع , حامماوع] 


داء فيديه » مرض فيديه - داء ريحا-فيديه » " - هعووءوزل 'علع"1 

مرض إيجا- فيد يه 
نسبة إلى ف .فيديه» 17.8606 .1913-1832 . طبيب 
إيطالى. 
ا حليمي تحت اللسان 5نام)هده1[أمهم ل2سعصناطن5) 
(8400ه10نا يوجد بشكل خاص عند الأطفال » نتيجة 
رضح اللسان بالقواطع السفلية أثناء الرضاعة . يسمى أيضاً 
داء ريجا فيديه (ءع25ء015 'ع0ع00153-1) . 


1525 5'ع0ع'1152-1 


تغذية استرجاعية (ارتجاع) كلع طلعء] 
الانسياب المستمر للمعلومات الحسية إلى الدماغ . 

فلسبار . فلدسبار 
معدن متبلور من سيليكات الألومنيوم والصوديوم » 
والباريوم والكالسيوم . وهو من أهم عناصر الخزف السني . 

لُبَاد .لبد 1 

قمع باد مؤْنّف 2 تُمع لباد مخروطى الشكل 0ع)صلمم , عدمعغاء] 

[ععطسااء1 


تتقمكاء؟ - عتووكلاء] 


ترص لنأة )ولا لباه 

فليبرسين - أوكتوبرسين 
دواء تخليقي قايض للأوعية الدموية يستخدم أو يدخل فى 
مختاليل العكدير الوضعى التي توق على اليريلوكين 
(عصنهه310:©) مثل : سيتانيست (اوعصها0) . له تأثير ضعيف 
الحوامل » لأنه يسبب انقباضات للرحم 

أنثى علقترع] 


لأودع1م0©]0) - طأووع:1م 117 


وصلة أنثوب ية دع مسطاع هج علقصس] 
جزء من الوصلة المحكمة ويشتمل على شق ضيق أ 
مجرى #اتتنطيق:واخلة كماما الوصلة الذكرية 16ة31) 
(ااعستطعه له . 

عظم الفخذ 

أطول وأكبر عظم في الجسم » يمتد بين الركبة والحوض » ذو 
رأس شبيه بالكرة يتمفصل مع الحزام الحوضى . 


“الالتاء] 


كو »نافذة »ثقب وتتادعمء] 
() كُوَة »فتحة . 
(ب)ثقب فى العظم . 

يثقب عا أوعمء] 


1- يخرق لعمل فتحة أو أكثر للحصول على نافذة . 
2-عمل تقب أو أكثر من ثقب » يسة يستخدم غالباً في جدران 
العا الحي في يحاولة لله لبط لكرمي عالة 
و 


مثقوب »ذو ثقوب لع اوعمع] 
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حَضْر »اصنع .ركب ( لانينية ) ]1 د دأو 
صيغة أمر تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية » واختصارها .1 
أو 8 . 1 

ليف .ليفة .خيط 

إضاءة ليفية (بالألياف البصرية) 
انتقال الضوء من خلال مادة مرنة (بلاستيكية أو زجاجية) . 
يمكن للضوء الشديد أو الحاد أن ينفذ من خلال السن 
لتشخيص التسوس » وللحصول على رؤية واضحة لساحة 
العمل حينما يدمج في القبضة . وفي إثارة تفاعل تصلب 
مادة الراتين المركب الذي يتبلمر بواسطة الضوء المندمج مع 
مركّب الراتين المتماثر بالضوء (حَشْوة بيضاء) . 

قطعالليف , خزع الليف 
عملية جراحية لقطع اللثة أو ألياف الأنسجة الداعمة عبر 
الحاجزي أو كلاهما معاً حول السن . بغرض تقليل احتمال 
رجوع السن بعد تصحيح دورانه . 

ليف.ءليفةءخيط د65 ح ععرطل 
تركيب شبيه بالمخّيط يوجد في الأنسجة العضوية . 

ليفة مُورّدة ليف مُورَّد .ليف وارد 

ليف عصبي موصل للنبضات من المحيط إلى المركز العصبي 
(المخ) أو الحبل الشوكي . 

الألياف الكولاجينية الذروية 

ألياف العظم - ألياف شار بي 1165 وا لزأ سقطو - عصوط , معط 


1ق ع رع 


5 100100ظ1]1 


110107 


أمعندع]1د, عطاق 


دعم ظلاق لدعامة , دع:1ط1] 


الألياف الكولاجينية العنقية مععقلامء لتمعتحع وععرطل 
الألياف الكولاجينية الدائرية دعم هلام تقلدءعسك دععطة 
ألياف كولاجينية دعم 2 للع روع :11 


ألياف لينة مرنة مكونة من حزم من اللييفات » وغالباً ما 
تكون حزماً كبيرة ؛ من المكونات الرئيسية للنسيج الليفي 
وتمثل العنصر الأساسي في الرباط حول السني . 
ألياف ضامة 
الألياف عاجية - استطالات أرومات العاج لمستامعل , وعسطة 


02217 رو و1112 


العاج . شواخص بانيات العاجح وعووعءهام 56هااماص00ه 
ألياف عاجية المنشأ - 
ألياف فون كورف 
ألياف مُصدّرة . ألياف صادرة 
ألياف عصبية تنقل النبضات من المخ أو الحبل الشوكي إلى 
المخيط. 
ألياف مرنة 
من المكونات الأساسية للنسيج الضام الرخو . والغضروف 
المرن » وأدمة الجلد . 


- علطاع 0162011208 , و1112 
1115 "10111 011 


اع اع ]له , وعد 


12501كء , وعدط1؟1 


حافة اللثة المتموجه 
تشكيل الحواف 
نحت وتشكيل قاعدة البدلة السنية لتماثل الشكل الحيطى 
للآنسجة الطبيعية » التي يتم تعويضها بالبدلة السنية ٠.‏ انظر 


وصف » تصوير (00أة2عاعومهطن) . 


1 و 16560011 


5 00000ظ|]| 


0 


نتن 0 - 10اع1 
التهاب الفم النتن كتاأناةصطماء 0ناء] 


نتن ماماء10 - «اماء] 
البخر »نفس كريه 
بَخر الأنف , نَتَن الأنف (خَشسَم) 


16601 ©5201 


161601: 10 


نتن الفم (بخر) كته زماء] 
جنين كتداع ح كتداء] 
جنين نامي » من الأسبوع الثامن حتى الولادة . 


ع اس 


حمى » حرارة مرتفعة دلوم - مرعوع] 
1- ارتفاع غير طبيعي في درجة حرارة الجسم . 
ارتفاع في درجة حرارة الجسم عن درجة الحرارة الطبيعية 
(37 درجة مئوية أو98,6 درجة فرنهايت تقاس عن طريق 
الفم) يترافق عادة مع : زيادةالنبض » وزيادة معدل 
التتفين والرعشة 2 والصداع 2 واحتمال الغثيان 2 
والإمساك أو الإسهال . ارتفاع درجة الحرارة فوق 40 درجة 
سنتيجريد سمي الحمى المفرطة (61هةلام1ءم119) ويمكن أن 
يؤدي إلى تشنجات وهذيان . 
2- أي مرض يتميز بارتفاع في درجة الحرارة » وقد يترافق 
بأعراض أخرى مثل : التململ » والهذيان » وتسارع 
النبض . 


0 4 4 
حمى قلاعية كنا طاطمة , تعتع] 
نفطة حمية "تعأعتاط معى] 


قرحة البرد(ع:ه؟ - 0010) : حويصلات هربسية عناءعمع1]) 

(165عزوء7 تتواجد على الشفاه » وتمثل آفة ثانوية . 
الحَمى الروماتيزمية 
الحمّى الشُرمزية 
التهاب العنبية 
والنكفية »الحم العنبوية النكفية 

نوع من الساركويد (5210100515) يصيب الْعْدَة النكفية » 

وتتميز بورّم صلب غير مؤلم مصحوب بجفاف الفم . 
[مختصر| المسافة بين الفلم ععسقاكتل سلة-ه)-كدهم؟ - ”11 

والبؤرة 
«(فى التصوير الشعاعى) : المسافة من النقطة البؤرية إلى 


حافظة الفلم : 


1111201 ر, ماع18 
11و , اعرع1]1 


115-- 11560221:0101 ر 10861 


- 319 - 


بروتين ليفي غير ذواب يتكوّن بتأثير الثرومبين على 

الفبرينوجين ؛ حيث يكون شبكة من الألياف تحفظ بينها 

كريات الدم في عملية تَخْثُّرالدم . 
الفبرينوجين 

بروتين دموي ذواب يوجد في بلازما الدم » يتحول إلى 

فبرين غير ذواب خلال عملية التخثر . 


اع6 111110 


نقص الفيبرينوجين في الدم - متداء مسعع مط 
20101102 
ليفيني ١‏ ؛قبر يني 1110 
0 باليفين.. 
بقة) ليفي ١‏ ؛ليفة » ألياف » نسيج ليفي -10ط11 
و رم 7 3 مات الميناء الليفي - - 32ه) ك2[ طمستغصة سه 2 مطل 
ور رم أرومات الميناء الليفي قوط عناكد[ط0اعدسهة 


- 206201111:0119 -ت و تاسدع 111020 


1111:02012201112 211610111260015 - 


دم غدي ليفي -الورم 


الأصفر الغدي عنطم:«متمع1م - م مدع ل ده:ط2 لهاءه1 
الليفي ح- ورم غدي ليفي جقيد ورم 11010 
غدى ليفى متعدد الأشكال 

أرو 35 الليف 1ط 


إحدى خلايا الخلايا الجنسية (15اء» تمع ) التى شأ متها 
التشسيج الختام ١‏ 

خلية بدئية غير ناضجة توجد في نسيج ضام آخذ بالتطور » 
قد تصبح خلية أرومة غضروفية أو أرومة كولاجينية أو 
أرومة عظمية » يؤدي هذا التمايز إلى تكوين الغضروف أو 
الكولاجين أو العظم . 


ورم الأرومة الليفية » ورم ليفى ممصو ى لحم اكه هتعاط 
وَرّم ينشأ من أرومة ليفية . 

0000 0 

غضروف ليفى 128 “تدع هط 


نوع من الغضروف يحتوي على نسيج ليفي كثيف . 
مفصل غضروفى ليفى أستمل كنامستعه ل تاسدع وناطة؟ 
انظر ارتفاق » وصل (5أ#لإطمتا8) . 
ليفي كيسي 
خلية الليف الأولية (خلية ليفية) » 


1110511 
)1015 - عاموع10 ا 


خلية النسبج الضام 
خلية غير نشطة توجد في النسيج الضام تنشأ من الخلية 
الليفية . 
سليلة ظهارية ليفية زاوم لمتاعطغتمء-و رط 


تضحم نسيجي نتيجة فرط نمو الظهارة والنسيج الضام . 
وَرموليفي هط 
ورم حميد مكون من أنسجة ليفية » ينشأمن نسيج ليفي 

ظهاري . 


ألياف مينائية - مواشير 05طكلةم اعصتهحة - اعصفص , وعسطة) 
مينائية 
ألياف أفقية 
ألياف تمتد من سمحاق السنخ إلى ملاط الجذر . 
ألياف كولاجينية بين الجذور دعم د1امء نقلده5201 -عاص روءسدط 


221 1ط ر دع نط1 


أليانف عضلية عاعكنتطط , وعتدطة1 
ألياف عصبية اعد , وعترطل1 
ألياف كولاجينية منحرفة دعع 0112 عتاوتاطمروء رط 
ألياف سنية المنشأ عتصعع0)ده00 , وععدطل 


الألياف المكونة لطبقة النسيج الضام من الصفيحة السنية 
الحيطة بلب السن . لمعرفة تُسمية الألياف باسم مكتشفها » 
انظر تحت اسم أول شخص وصفها . 
ألياف ضوئية 
ألياف أساسية 
ا جموعة الرئيسية من الألياف الكولاجينية » التي تؤلف أو 
تشكل الرباط حول السنى . 
ألياف شاربي - ١‏ 
الألياف العظمية 
امتداد الآلياف الكولاجينية للرباط حول السنى لتنطمر فى 
الله دكن املاط سيت شارك شكل كيونن 
تثبيت ودعم السن في السنخ 4 
ألياف تومس 
هي ألياف العاج السني . 
ألياف كولاجينية عبر الحاجزية دععقلاء لقامععصدع , وطق 


ليّيف ؛لييفة فللتاطة - لتدطة 


م0 , وع 1ط 


لدمتعستام , دعدطق 


15 عصمط - 5'توعمتتقطك , وءتدطل 


10125 , وع1ط1] 


ليف أسطواني رفيع جداً . 
به وسمللتسطة - ولط 
متعلق بليفة أو أكثر من ليفة 
رجفان طم 


ضربات سريعة وفوضوية شاذة لألياف عضلة القلب » تؤدي 
إلى اضطراب إيقاع القلب الطبيعي » الذي يؤدي بدوره إلى 
توقف الدورة الدموية » وهي سبب شائع للوفاة . 
أرومة الليف » مصورة غ5 ة4001ج000 - أمقاطه لالط 
الليف ( خلية ) - مصورة السن 
'لييفات كولاجنية 
الييفات دقيقة . رقيقة جدا تنجمّع في حزم لتكوين الألياف 
الكو لاجينية . 
لييفات إبنر 
فبرين »ليفين 


صعع 11م , كلتتطق 


“ع ]1 , علط 
مط 
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وَرّم بماثل في تركيبه ورم أرومات االميناء الليفي » ولكن تُظهر 

مكونات الطبقة المتوسطة السمات الخبيثة للساركومة . 
تليف .نياف 

انمو داخلي شاذ للنسيج الضام الليفي نتيجة التهاب مزمن . 
تليف تحت الغشاء المخاطي الفموي 5نامع تططناد 0781 , عزوهط1؟ 

موض يتميز يعليّف متقدم تحت الأغشية الخاطية القهوية ؛ 

خاصة في الخد مع ضمور النسيج الظهاري الُْغطي له 

يمكن أن يكون حالة قبل سرطانية . 
تليّف التهابي »التهاب الليف 
ديات لسع لحاس لالع رمعو اطرة: 


اد 
8 
3-0 5 


110 


1101 


: ناطق 

لب ميحلت ملنام عامط 
انظر تحت لب (م1نا©) . 

ليفي »ذوألياف» متليّف كنامنلط] 


متعلق بليفة أو ألياف » يتميز بتكونه من ألياف . 
سب مان تخ التصافاك ليقية أاتالنه للمتصل. ٠.‏ 
غطاء ليفي (للمفصل ) 
خلل التنسج الليفي 
مرض أيضي في العظم يتميز بإحلال النسيج الليفي محل 
العظم والنخاع العظمي » والتض خم البطيء والتدريجي 
للعظم » وتوقف التكلس . 
بَنْعة ليفية »ورم لثوي ليفي 
نموالتهابي على اللثة ذو سويقة (مسوق) وهوليس بورم 
حقيقي في الغالب . 
تكامل ليفي 
(في زرع الأسنان) : طلح يعني تلاصق الغرسة مع النسيج 
اللتوي الوضج تدوج صخي دلي كرلاتجيني كتياساين 
الغرسة والعظم . 
نسيج ليفي 
نوع من النسيج الضام يحتوي على كتل من الألياف . يوجد 
في كل الأربطة بمافيها الرباط حول السني . 
التكام ليفي » التحام ليفي 1 
التحام قطعتي عظم مكسور بواسطة النسيج الضام الليفي 
بدلامن التحامه بالعظم . 


0515 كله كنامندط1] 


اا6017» 1110115 


111015 12 


كتلتامء كتناه1ط1] 


1110115 10 


1110115 15511 


1111:0115 1 


حمى تدعطء11 
ارتفاع حرارة الجسم 5 
ساحة 2» حقل 2 محال 10 


ساحة العمل . منطقة المعالجة 


وعم 01 1110 


ورم ليفى مينائى عناك 212102 , حسدمسطل 
وَرّم حميد يحتوي على كل من الظهارة سنية المنشأ والنسيج 
الضام » يشبه تكوين الحليمة السنية 2( ويوجد عادة بالفك 
السفلى فى الأشخاص الأقل من 12 سنة من العمر . 
ورم ليفي ملاطي 
وَرّم حميد ذو منشأ سني يماثل الورم الليفي المتعظم » يوجد 
فى الفك السفلى لكبارالسن ؛ يبدأ بنمو نسيج ليفي 
ورم ليفي ملاطي 
نوع من الورم الليفي يحتوي على نسيج ليفي سني المنشأ . 
ورم ليفي متعظم 
ورم حميد يحتوي على نسيج ليفي وبعض الخلايا العظمية 
منفصل داخل محفظة عن العظم الحيط به . 
تليف منتشر » تعدد الأورام الليفية »داء 
الأورام الليفية (ورام ليفي) 
فو العديد من الأورام الليفية . 
تليف لثوي منتشر - لثة فيلية » 
هه و 4 هه 01 
لثة متفيلة ( ورام ليفي لثوي) 
فرط مو ليفي للثة إما موضعي أو منتشر ؛ بسبب وراثي أو 
ذاتى الاعتلال أو بسبب تأثير دوائى » ويصاحب بشكل 
خاص المعالجة بدواء الفينيتون المضاد للتشئج . تُسمَى أيضاً 
لثة فيلية أو لثة متفيلة (ع8اأع ماع ك5أكةمقطم»81) . 
و رم أر ومات الميناء السنى 222610125]16 , قتطامغص0010 - معدطة1 
الليفي 
وَرّم حميد يماثل ورم أرومات الميناء الليفي » لكنه يحتوي 
ورم ليفى عظمى - ورم قحطهناطة؟ عستؤكأووه - مصدمءع)5ه-معرطل 
0 : 


ليفي مُتعظم 


55 اطع تع , مددمنتط 


-21221160© و ححنامختط1] 


0001216086121 , حننامخدط1] 


111101112 , 5 


-05660 و 1121:0122 


111011115 


1791م 2اع , 11110121260515 


12ج 13515 قطمعاء 


11110 -- 2 


11102 ح- نددده![أمصردمه:11 


ساركومة ليفية م21 ولط 
وَرّم خبيث ينشأ من النسيج الضام الليفي أو من أرومات 
الألياف . 
ساركو مة أرومات الميناء 32101251 , ممع دده 1ط 
الليفية 
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أو طلائع متماثرة (15015ناء12م 201(12617) مثل : بيز-جما 
815-0114 مضافاً إليها مادة غير عضوية خاملة كالكوارتز » 
وسيليكات الألومونيوم أو الزجاج على شكل قضبان أو 
خرز . يبدأ تبلمرالمطرس بواسطة الحفاز الكيميائي » أو 
الأشعة فوق البنفسجية أو الضوء المرئي . 


1-حاشى ( أداة الْحَشُوة ) . حاشية لك 
2- مادة مالئة 


3- مادة الحشو 
مادة تستخدم لملء الفراغات أو لزيادة قوة مادة أخرى . 
حاشية القناة تفصق أومم , معلل 
أداة حشو قناة الجذر . 
1-ملء » حشو سنال 
عمليةإدخال وتكثيف وتحصيل » وإنهاء 0 
المستخدمة في ترميم حفرة محضرة في السن ؛ تسمى 
تر ميم (مم ةماوع خ1) . 
2- حَشوة » مادة الحشو 
المادة المستخدمة في ترميم الحفرة ال حضرة أو قناة الجذر 
ا محضر 2 مصطلح عام لحشوة سنية (120ماوع2 [مغخدء(1) . 


تدع لقنحططة , عستلا 


حشوة مركبة 00 , كدتللة؟ 
الحشوة المرممة لحفرة تشتمل على أكثر من سطح . 
حَشُوَة مُثلمة عن , وستللتة 


فشل الْحَشُوَة الناتم عن تكسر حواف الأملغم أو النسيج 
الس 
أدوات الحشو 
مواد الحشوات 
المادة المناسبة لشو السن الحضرة أو الحفرة الحضرة في السن 
في محاولة لتعويض الشكل أو الوظيفة » مثل 
الأكريليك » الأملغم » الأملغم النحاسي » الإسمنت » 
الراتين المركب » الذهب » الكوتابركا » الفضة والبلاتين . 


عتأعطاىء , عسنتلل 
]15 عستلا 


كلدء22 عستلا 


حشوة دائمة ل0 | ا 
الحشوة التي تظل لفترة غير محددة دون استبدالها بحشوة 
آخر 3 

حشوة عقب الاستئصال - - ممتاععدع]05م , عستللة؟ 

حشوة الجحذر الراجعة عستللة؟ غ00 علد ومماعءم 
نازعات ال خشوة ونا 077تاعنز عستلا 

حشورا اجع 005120" , عستللة؟ 


وضع الأملغم في قمّة جذر السن بعد استئصال ذروة 


المنطقة التى تدخل ضمن الإجراءات العلاجية أو المحيطة 
والقريبة منها 


حجم المحال ٠حجم‏ الساحة 517 11101 
دي التصوير المعاعي) #تولاحة الشهاء عمد مجان 
الدخول . 


خيط رقيق »لييفة أدء مسقل 
(في التصوير الشعاعي) : سلك من مادة التنجستين يوجد 
عند القطب السالب لأنبوب الأشعة » والذي ينتج 


خيطى »ذو خيوط كنا0 ام مسقل 
مؤلف من بنى شبيهة بخيوط طويلة . 
خيطى الشكل »شبه الختيطيات صمحم كسمل 


بقع فيلاتنوف - بقع كوبليك 015م؟ 5'كلتامه>1 - 5امم؟ "1112607 
نسبةإلى ن .ف .فيلاتوف » 21.5.1120 » 1902-1847 » 


اخصائي أطفال روسي . 
مبرد » مكف . إضبارة 11 


- أداة يدوية معدنية من الصلب القاسي ذات سطح خشن 
تستعمل بحركة احتكاكية للسحل خفض سماكة المعدن 
وتنعيم سطحه وصقله 5 

3 -(فى طب الأسنان) : أداة يدوية أو آلية من الصلب ذات 
الحذور مثل مبرد قناة الجذر (»111 أضقه 16001 . تستخدم 
أيضاً بأشكال مختلفة لتسوية وتنعيم النتتؤات العظمية 
المح وا ام اود العظم (116 عمه8) . 

111» , 11 


عضوط و 116 


مبرد الإنهاء عستطكنصسة , علت 
ع 5 الصائغ و" (16910 , ع1ذ1 
المبرد حول السنى لحغصه متعم , علن1 
برد قناةالجذر تفصق غممت , عل 


الْبْرَهدفوقالصوتي 
حص امكل بحن قط رتوغيرة اراليات 
راتين تملوء ». راتين مركب ٠»‏ - طزوء عازوهم دم ح صنوعم 111160 
راتين مليء - راتين مركب - 
مادة حشو مُركبة 
مادة حشو ذات قاعدة راتينية تشتمل على مطرس عضوي 
متبلمر » مثل : ميثيل الميثاكريلات (12]6لاعة طاعصسازطاء3/1) 


35021لنا , 116 
مد 1 


هتمهم تسححده ]11 


لدأاء226 عستلل عغأزومم حدم 
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تظهير الفلم 
تفاعل كيميائى لتحويل الصورة المستترة فى الطبقة الحساسة 
للفلم الفوتوغرافي » أو الفيلم الشعاعي المصور ء لاظهار 
صورة مستقرة مؤلفة من حبيبات دقيقة من الفضة المعدنية . 

بُعد الفلم البؤري البعد البؤر ي للفلم لمعه , ععصهائتل سل 

فلم شرع 

تثبيت الفلم 
الإزالة الكيميائية للأملاح المعدنية من الطبقة الحساسة للفلم 
امور للحصول على صورة دائمة مستقرة. 

حمالةالفلم 
أداة لحمل (تعليق) الأفلام الشعاعية أثناء عملية الإظهار 
للصورة . 

فلم عالي السرعة 

حامل الفلم »ماسك الفلم 
أداة لمسك وتثبيت الفلم الشعاعي في الفم . 

فلم متوسط السرعة 


أمع ددم م1ء7ع0 , سطلق 


125-00 , سا 


00 سل 


اعم قط سات 


2151-5260 , سل 


101011 سل 


0--2201111111 و سل 


فلم بلا حاجز  -‏ ططلتا سمناعة أعععتل - مععنى-صمم , صلق 
فلم يعمل بصورة مباشرة 
فلم إطباقى لدكتااءءه0 , سلةز 


لفافة الفلم أعكاعهم سل 
لُفغافة محكمة ضد الضوء ومقاومة للرطوبة » أو غلاف 
يحتوي على فلم أوأكثر من فلم شعاعي لاستعماله في 
التصوير الشعاعي داخل الفم أو التقاط صور شعاعية داخل 


الفم . 


فلمذروي 

معالجة الفلم . تَحمّيض الفلم 
تحويل كيميائي لصورة مستترة » نتيجة التعرض للضوء أو 
الأشعة في الطبقة الحساسة للفلم إلى صورة ثابتة دائمة . 

مُعالجة الفلم آليا . التظهير 
الآلي للفلم 
تظهير أو معالجة الفلم الشعاعي بواسطة آلة تعتمد مبدأ 
الزمن الحراري . توجد في الآلة وحدات توضع فيها الحاليل 
المركزة » ويمكن أن تخرج الفلم الجاف خلال 7-5 دقائق . 

قَلَب الفلم , عكّس الفلم 
خطأفي طريقة وضع الفلم الُغلّف في فم المريض في 
عكس اتجاهه » وبذلك يكون تعريضه للأشعة ناقصاً » 
ويتتج عن ذلك نقش أو شكل هندسي بالفلم 3 

فلمذوحاجز 


عتصة امتهم , سل 
لدءتأم دعم , سل 


101 دسا 


2111012211 , 115أدوء21:0 سات 


لوكناعرع: سل 


لمعع50 , سا 


الجذر ؛ يوضع الأملغم السادفي حفرة مُحضرة في قمة 
الجذر خلال جراحة الجذر »أي بعد الإزالة الجراحية لذروة 
الخدذن. 

حشوراجع للجذر 
وضع حَشُوَة الجذر في قمّة جذر السن لسد نهاية قناة الجذر 
بعد استئصال ذروة الجذر ؛ يتم إدخال المادة من خلال ذروة 
الجذر وليس من خلال حجرة اللب . 


1" ع1:051:20]ع"1 , كنتلا 


حشو عكسى للجذر - - )00 عوتء 9ع , عستللة؟ 
حشو راجع للحذر عستللة 0ه" علد رعمماء 
حشوالجذر 001" , عستلا 


1- أية مادة نُستخدم لملء وسد قناة الجذر . 
2- عملية إدخال المادة داخل قناة الجذر . 
حشو قناة الجذر 
انظر جذر 0000 . 
حَشوة مؤقئة - حَشوة علاجية 


لقطىء ]00 , عستلا 


- 122201317 , عدتللة 
ككسلل امعسادء») 
حَسْنُوَة توضع لكي نظل في مكانها لفترة قصيرة من الزمن 
فقط. تكونعادةمن أكسيدالزنك واليوجينول أو 
الإسمنت المؤقت . تُسمّى أيضا : حَشُوَة علاجية 
(عطتلل غمعمصوعء 1 ) . 
مالئات .» حشوات وع صنلل 
أجزاء صغيرة من المعادن تستخدم لعمل خليطة » تستحصل 
من صبة معدنية (أحد طرق تحضير أملغم الفضة السني) . 
فلم »غشاوة , قشرة رقيقة سل 
1-طبقة رقيقة أو غلاف . 
2- صفيحة رقيقة من مادة أسيتات (خلآت) السيليولوز 
(عتواععة ءعوه1نطاع) ٠‏ تتم معالجتها لكي تستخدم قف 
التصوير الفوتوغرافي أو التصوير الشعاعي » حيث تُشحن 
أملاح هاليد الفضة بواسطة الأشعة ثم تُظهّر إلى صورة 


3 


مرئية . 
شارة فلمية ٠.‏ مقياس الجرعة الشعاعية 5205 سل 
مقيامن الجرعة الإشعاعية (7عاعم ء005 هه1201360) وهو 
جهاز لتسجيل التعرّض المهني للأشعة المتأينة » ويشتمل 
على قلح حساين للاشعة + يحملة الغاملوث في لمجال الطبي 

وفي مجال طب الأسنان » للتحري عن التعرض للأشعة . 
فلم مُجنّح »فلم ذو أجنحة عمتح-ةغلط , لق 


فلمالاطفال دءسلملتك , صلق 
فلمسني لمكصعل , ستلتة 
فلم سنى شعاعى - سلة لدامعل ح جوع لمادعل , سلطا 
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مهدب »ذو أهداب 2 مُخَمُل عطس 

نهائى 2. أخير ااانا 

مادة قاعدة الحفرة النهائية 
انظر الحفرة (085119) . 

الإغلاق النهائي للبوتقة 
الأفاكق الكعين للدونقة كيل العسايي رهد مدي القالت 
بمادة قاعدة البدلة السنية . فى العادة » يكون المطلوب هو 
الفخام معدن حي البوتفة + 

الطبعة النهائية  -‏ - دوزودعء:7محصة “تءأكهمم - صمتووء :محص لهسة1 

الطبعة الرئيسية - طبعة عمل - طبعة - <اوأووء: مصأ عستكاءده 

تالية أدوء مط 0جرمععم 
الطبعة التي تستخدم لعمل النموذج أو القالب الرئيسي. انظر 
الطبعة (5100وء]مط1]) . 


لحاتاع أ ممم عموط تجأاتتكوء لحسل 


:105101 ]11251 1جددآ1 


دقيق » ناعم عدص 
زائد النعومة واي , عسل 


فائق النعومة 
صفاء »ثقاوة 3 »٠رقّة‏ 


درجة نقاوة الذهب 


1102 0 

2ن , عدصلا 

دوع دع دل 

40 ]0 دوع ع1 
النسبة المئوية لكمية الذهب في الخليطة مضروبا في10 ؛ وهي 
يقة لتقدير كمية الذهب في خليطة من الذهب . تحسب 
درجة نقاوة الذهب بأجزاء لكين الذهب النقي » مثال : 
الذهب النقى هو 1000 نقاء . خليطة (سبيكة) الذهب التى 
تحتوي 57 ذهب و200 جزء من 9500-5 
تكون درجة نقاوة الذهب فيها 800 . العلاقة بين القيراط 


والنقاوة تمث هذه المعادلة : 
القيراط درجة النقاوة 
24 - 1000 


انظر أيضا القيراط #همه2) . 


إصبع 1118 
غمد واق للإصبع » غطاء واقى للإصبع » ختيعة ‏ أ “اءعط1] 
قبضة الإصبع »مسكة الإصبع مع «ععدةا 


الأظافر 

واقي الإصبع 

سناد إصبعي » مرتكز إصبعي 
أضايغ اليد العامة الى توش يشكل يوفر تفنطة ارشكاز 
لتحسين التحكم في الأداء أثناء المداخلة السنية . 

نايض إصبعي امك ناء5 1111 


كلتهه «اعع د 
101ع]21:0 ناء 1115 


ادع" لاء 11118 


فلم تكون فيه الطبقة الحساسة (15100ناسر) أكثر حساسية 

للضوء أو الأشعة . وغالباً ما يستعمل فى محافظ 

(وعلاء0355) بها حواجز تكثيف (05ع5016 22017 . 

حساسية الفلم - سرعة الفلم 60م صلق - ج1جن كمعد سل 
كمية الضّوء أو الأشعة الكطلوبة لإنتتاج صورة ذات كثافة 
مُحددة . تتعلق هذه الخاصية بشكل كبير بحجم ذرات 

الطبقة الحساسة للفلم . 

فلم بطيء السرعة 
سرعة الفلم درجة حساسية الفلم للضوء 
تعب رحن كمية الأشعة الضرورية لإنتاج صورة على الفلم 

في فترة محددة من الزمن . 1 

فلم فائق السرعة 

فلم شعاعي 

مُصفاة . مرشحة . مُرشّح 1-0 

1-جهيزة تشتمل على غشاء أو مادة منفذة ( مثل ورق الترشيح 
) تمنع مرور بعض عناصر المزيج . 

2- (في التصوير الشعاعي) : جهيزة توضع في مسار الأشعة 
لخفض حدة بعض أطوال الموجات غير المرغوب فيها 
بشكل انتقائي مثل : قرص ألومنيوم يوضع في مسار 
الأشعة ليمتص الأشعة الأقل اختراقاً له . 

3-(في التصوير الفوتوغرافي) : مادة مُلونة شفافة توضع 
أمام العدسة لإزالة أو لخنفض حدة بعض الألوان . 

4-( في علم طبيعة الصوت) : جهاز لخفض حدة الترددات 
غير المرغوب فيها . 

فيروس راشح 
فيروسات صغيرة لاثرى تحت ا مجهر لصغرها » قادرة على 

التكاثر ضمن الخلايا المصابة فقط . 


60 510177-57 , لطا 


0ع سا 


1112-0 , سا 


5-1277 , مساق 


كل 1:21 - عسل عاطونرع ال 


سس لله 


ترشيح ٠‏ ترشح عستع ال 
ورق ترشيح ولاء رهم عستتء)11؟ 
و 


1-عملية فصل الشوائب عن المواد الصلبة العالقة في 
سائل , بتمريره خلال مُرشح السائل ؛ بعد ترشيحه يعرف 
بالرشاحة (11846) . 

2-( في التصوير الشعاعي) : عملية وضع مادة في مسار 
الأشعة لإزالة الموجات الشعاعية الطويلة غير المرغوب 
فيها . 


1110100 


نقرة لان ةا 
انخفاض تحت الأنف مباشرة على الشفة العليا . 
و 000 
هدب .هدبة » خمل وطس 
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طين ناري » غضار ناري لفك عر 
صحن الخبز . طق الخزف 27 مسر 
الأسعاف الأو لىّ له -5ة] 
حقيبة أدوات الأسعاف الأولى 1 ته اسل 
متلازمة القوس الأولية 1 عتده 1 صرد طاععية أكرة1 


متلازمة شذوذ وراثية » تتضمن فلح الشفة والحنك » وسوء 
تَعظّم الفك السفلي والوجه » وفرط التباعد بين الأعضاء » 
وتشوهات في الأذن » وترجع جميعها إلى عجز تطوري في 
القوس الغلصمية الأولية . 


مشرط فش لقطع اللثة عكتمعا جسدماءء؟ تعصاع وخطوةا1 

1 انظر أدوات الأنسجة الداعمة السنية [ةاصهلمتءم) 
(1215 105311126 . 

حراشف السمك وعلدءو طوة1 

انقسام »انشقاق .انفلاق »انشطار 10و15 

شقى ال 


متعلق تالكتق (عكتاوكاط) . 
كيسة احتوائية 
كيسة تنشأ في خطوط الالتحام للنواتئ الجنينية المكونة 
شق »أخدود »كلم 
تستخدم بشكل خاص للشقوق الدقيقة على سطح الميناء . 
الشق القاعدي - الشق الوتدي القذالي - مسملتكفط , عادو 


ع“تناكك لد)اأماعء70-0اعطمره 


أدتء 102كتااع دز - أو 1"تتاودل 


1155101 


مثقب شاق , سنبلة شاقة 
مثقب أسطواني سني يستخدم في تحضير الحفر التي تشمل 
الشقوق الإطباقية «الطاحنة» للضواحك والأرحاء . 

شق الميناء - شق . ثلم 

مثقب شاق ذو نهاية مسطحة 

شق جلاسيريان - الشّق الصخري 
الطبلي 

الشّى الحجاجى السفلى 
شق طويل بين القاع والجدار الجانبي للحجاج » يفتح على 
ا حفرة تحت الصدغية . 

شق الشفة . شفةالأرنب 
أحد الشقّوق على الجزء السفلى للوجه النامى فى الجنين » 
ويوجد عند الخط المنصف للقوسين السفليتين فى منطقة 
تلامس هذه الأفواس مع النواتئ الفكية العلوية . 


عقتاط ع*1ناوو1؟ 


1ناوو؟ > [أعلتق2ء , عناناووا 

تناط لدع -) 112 عتتساوكل 

ااعكء 1؟تعطاع - 51251721 رع"اتاوول 

2ت لم125 , ع:1ناوو1؟ 
1155111 لهم مم جامماء 


011121 1211101 , ع "نادو 


متا-ء تفط - ونا , عتسككل 


22210111121 , ع"تتاووة؟ 


سلك ضمن مكونات الطبيقة التقوجية المتحركة » يستخدم 
لإمالة الأسنان عن طريق تطبيق قوة على السطح العمودي 
(السطح اللساني عادة لسن أو أكثر من سن) لإنجاز الحركة 
التقومية للسن . 
نابض حنكى (عممم؟ لمنتهلةدط) أو مبطية مأعواع]) . 
نايبض كابوا 0 (1108م5 21016176ة0) مثبت على السطح 
الإطباقي لطبيقة تقومية متحركة . 
غطاء مطاط لوقاية الإصبع 
مص الإصبع 
انظر عادة فموية (اأطهقط 0:01) . 
يُنهي .يُكمل .إكمال 


للهاد ناعع 12] 


كسكاعن؟ ناعع 12 


كنس 


إنهاء البدلة السنية عتتكسصعل 2 01 طاكتسة 
الإنجاز التام والنهائي لشكل الأسطح المصقولة للبدلة السنية . 
خط الإنهاء عصنا طاكتسة 


خط تحديد يوجد في نهاية جدار الحفرة ال محضرة عند زاوية 
يي 7 
في هيكل البدلة السنية الحزئية ا متحركة : التحضير الخاص 
للمعدن لخلق التحام أملس بين الراتين الأكريليكي 
والمعدن . 
إنهاء 
العملية التي يتم فيها جعل سطح الحَشُوَة أو البدلة السنية 
عالى الصقل . 
إنهاء السطوح المحاورة ٠‏ 5ع©1:12ناد [22تتده1مم2 , عستطامتسة 
إنهاء السطوح الملاصقة 
مثقب إنهاء . (سنبلة إنهاء) 
سنبلة دوارة ذات رأس مقسم بدقة يستعمل لإنهاء وصقل 
الحشوات . 


كط كنس 


عتناط عتاتطاكتطة] 


انظر مثقب (2ا8) . 

خط الإنهاء عصنا عستطكتصة] 
انظر خط (عصنف) . 

حواف الإنهاء كتأع :221 علمتطاكتصة] 


إنهاء ال خشوة 0ك" , عوستطامنسة) 
إنهاء سطح مصقول ناعم ولكن ينقصه اللمعان أو 
المزيق » عادة باستحمال. بذور طباشين الإتهاء: . 


طامتسة ستادد , عستطكتنسة 


شريط الإنهاء » شريط التلميع تاد عستطكنصة) 
انظر شريط (م3ا5) . 

سطح الإنهاء ع2 ]تناك وستطاكتصة] 

ر أس الإنهاء رن عستطكتصة)] 
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الشّق الوتدي القذالي 
خط الالتحام الواقع بين العظم الوتدي والجزء القاعدي من 
العظم القذالي «القفوي» . ويملؤه غضروف متعظم . 

الشّق الحجاجي العلوي 
دو عدن لماح تدك الفط الومض والنفاح 
الكبيرللعظم الوتدي » تمر من خلاله الأوعية الدموية المختلفة 
والأعصاب . 

شق معترض 


الشّى الطبلي الصخري - الشّقى الطبلي 


1121م 12620-0ط1م؟ , عناناووا 


ل12ط01 511261101 , ع"1ناوو1] 


715 ,و :1155111 
- 71222111 ر ع1ناوو11 
2155101 لهم مط جامتماعم 
الشّى الطبلي الخشائي 
فلح بين الجزء الطبلي والنتوء الخشائي للعظم الصدغي كر 
خلاله الفرع الأذيني للعصب الحائر «المبهم» . 
شق وجنى  -‏ 105598 [012م2ع1ه “كسا - عنأ ةمع 23 , عسسادكلر 
ال حفر ة تحت الصدغية 
شق وجني وتدي 
شق بين العظم الوجني والسطح الحجاجي للجناح الكبير 
من العظم الوتدي : 
لسان مشَقّق يبان متشَقّق »لسان مشقوق عتاعوصه) لعندنودة1 
لسان عليه الكثير من الشَّقُوق بمساحة سطحه . با يشبه 
ورق الشجر . انظر لسان (عناعه10) . 
ناسور 
مجرى أو قناة غير طبيعية مُبطئّة بنسيج ظهاري تصل بين 
فجوتين تشريحتين أو بين تجويف داخل الجسم وسطحه 
الخارجي . وهوعادة ينفذ من فجوة قيحية ءويتم من 
خلالها تفريغ القبح . انظر ناسور فموي جيبي 010-3:121) 
(دلتطاقة . 
(في علاج أقنية الجذور) : ممر أو قناة لاظهارية تصل بين 
خراج ذُروي مزمن وسطح ظهاري . يمكن أن يكون الناسور 
خارج الفم أو داخل الفم . 


010 م 11551011 


75012160512010 , ع1ناوول] 


ل 


:2170121 - تتمامء؟31 , دلداكة؟ 


وو 5 0 
دردري - جيب سا لاثاناك 
ناعون ينقد دن حوفت الخراج اسح .+ 
ناسور جيبى لفتنسة , مساك 


1-قناة موصلة من خراج جيبي أو من تجويف عظمي . 
2- عمل قناة جراحية بين الجيب الفكي العلوي والأنف » 
تستخدم للتفريغ في حالة التهاب الجيب المزمن . 

ناسور فمو ي جيبي 3260-01 , مساك 


و 
ناسور دروى لدع1امة 9 اك 


الشّق الجداري القذالي 
ف قذالي وتدي »شق قذالي - [02أمسعطمدمأصعه , عادول 
وتدي - شق وتدي قذالي 
الشّق الأذني للعظم الصدغي -, عصوط 71م صرصة) عط أه عستناكدة 
الشّى الطبلي 


لهاء21:1م 10مه06 , ع"اناووا 


ع“نناكك [2)أماءء70-0عطمه 


1155111 700202120112251010) - نتو[اناء اناه 


الخشائى 
ع فمو يِ 0121 , عستادكل 
فتحة فى الحفرة الفموية بين الشفتين . 
الشق اعسات لقالط؟ه , عتسدكل 
شق جفنى ١‏ [ةاطعملقم , عنتتادكة 


فتحة طولية بين جفني العين . 
الشّق الصخري الصدفي 
شق ضيق بين الجزء الصخري والجزء الصدفي للعظم 
الصدغي ١‏ 
الشّق الصخري الطبلي 
فتحة ضيقة خلف حفرة الفك السفلي (الجوف العنابي) » 
يمر خلالها عصب حبل الطبل . 
مشقب شاق ذو نهاية ملساء 
الشّى الجناحي 
شق زاوي بين النواتئ الجناحية للعظم الوتدي . 
الشّق الفكي العلوي الجناحي 
فلح ضيق بين الصفيحة الجناحية الجائبية والفك العلوي + 
يمر خلاله الشريان الفكي العلوي. 
الشَّقّ الجناحى الحنكى -. 
الميزاب الحنكي الكبير 
في العظم التبعي 
ساد الشقوق 
مادة كتيمة صلبة غير ذوابة من الراتين تستعمل على هيئة 
سائلة لسد الوهاد والشقوق القابلة للتسوس فى الأسنان 
لحمايتها ضد تكوّن اللويحة الجرئومية » وتجمع فضلات 
الطعام » وتتصلب ذاتياً بالتفاعل الكيميائي أو تحتاج الضوء 
فوق البنفسجي أو الضوء المرئي لتسريع تصلبها . 
سد الشّقو ف كطتلةء؟ عناناووا؟ 
عملية حشو الوهاد والشّقوق في الأسنان الخلفية لمنع 
حدوث التسوس الإطباقى . 
الشّق الوتدي - الشَّقّ الحجاجى العلوي -010مغطم؟ , عسسدك؟ 
١‏ :1155111 011121 5111101 
الشق الوتدي الفكي العلوي - - نيه التتقسد همعطم , عسسدك؟ 
اش الحجاجي السفلي- 
المتفرة الدكية المناحية " 


1155111 , 5 


1155111: , 702121 


تقتاط 20ع-تطتهآم ع"تتاككل 


11551011: , 121610 


:50122:111217 0117 , ع"اتاوكل 


- 701217500721212 , ع"اناووا] 


عا 01 كتاعلتاك عستأهلدم “اعادءع 


عصلط عستعولدم 


أطسقلوء5 عناتاوكة؟ 


- عتتاككل؟ لداتط"ده “تمدع كسا 


721175002126126 2 


-326 - 


ناسور تحت الذقنى لقخدع سسطته , قلصاكة 
توع مق :العاسور اللعاتي يفت على الخلذ حك" الذقن :. 

ناسوردر قي لساني 7106105521 , حلداكة؟ 

ناسوري »مصاب بالناسور» مُتَوسر 10نس 
يتان كلو أن كاف البأسترف. 

1-نوبة.عارض »دور 1 

2- يطابق » يلائم 


3- انطباق . ملائمة : 
انطباق أي ترميم سني على الأنسجة الداعمة له ؛ مثال : 
انطباق التاج على السن » وانطباق الْحَشُوَة المصبوبة على 
حواف وجدران الحفرة المحضرة فى السن (فى طب الأسنان 
الجراحى ([ناوتامعل عكتاورزءعم0) “اناق م الجهاز 
الست على الحيه التستعئ (في البيالة النينية الكاملة)+ 
وانطباق المهماز على مقر المهماز [في البدلة السنية النزوعة 
(المتحركة)] . 

قوس شفوية مُنطبقة #روط لقتطه1 131660 
انطباق تام للسلك على الأسطح الشفوية لعدد من الأسنان 
الأمامية فى المعالجة التقوبمية . توجد عادة عروة صغيرة أو 
عروتان لإمكاة شيط اوسن أثناء المعالجة . 


1-تطبيق 1 

2- انطباق 

1- ينبت . يُرسّخ . يعطي الشيء شكلا ثابتا 1 
يجعل الشيء ثابتاً » مستقراً » بلا حركة (مثل البدلة السنية 
النزوعة) . 
(في علم الأشعة) : إيقاف تظهير الفلم بإزالة الهاليد 
المتبقى . 
2- يشفي ٠‏ يعالج » يقتل أو يحفظ لأغراض الدراسة 

تثبيت »رد الزناقات 10 


1- مصطلح يرافق عادة استعمال الإسمنت في تثبيت تاج 
ا ل ل 1 
الصناعى أو الطبيقة التقومية ثابتاً فى مكانه . 

قرو حراج المورة) ١‏ اسيل الفديها نوو تل يكين 
متحركين » كما في حالة كسور العظم لتسريع الالتئام . 
انظر كسر (ع7ناعة:8) »انظر أيضا الكثبيت بالأسلاك 
(عمتضااا) . 

تثبيت بالعارضة القوسية 
انظر قوس (طعتظ) . 


جبيرة تستخدم في جراحة الفم »؛لتثبيت نهايتي عظم 


تفط طعندة , متاو 


أستامك ررق , دسمتكخوى 


ناسور أعمى 2 ناسور مسدود لستاط 9 لساك 


ناسور ذو فتحة واحدة عند إحدى نهايتيه ؟ جيب (تاضلة) . 
ناسور غلّصمي 
فتحة خلقية فى الوجه أو العنق نتيجة ابتعاد جزء من 
الأقواس الغلصمية الجنينية » أو أكياسها المصاحبة أو 


لمتطعصةناط , لساك 


فجواتها المصاحبة . 
ناسور عثقي لمعتع , مساك 
نوع من الناسور الخنيشومي » يصل البلعوم بالسطح 
الخارجي لجحانب العنق . 
ناسور أذنين عثقى - - للتسمم 1ع , مساك 
ناسور ا مى 1 لساك لمتطعصةرط 
ناسور مزمن 1 عتسمصطء , مساك 
ناسور خَلْقى »ناسور ولادي لداتسععدم , ملساكة 
ناسور شي -- دلناكة عتحامء 217 - لمأامعل , ملتضئة 
ناسور دردّري » ناسور سنخي 
ناسورخار جي لمطتتعاي , ملسككة 


ناسور إحدى فتحتيه تنفذ من تجويف جسمي أو خراج إلى 


سطح الجلد . 


ناسورلثوى لو اتعصاع , ولناكة؟ 
ناسور داخلي [ممتعاصا , ملحكة 
ناسور يصل ما بين عضوين أو تجويفين داخليين بدون أن 

يننتح على السطح ا خارجي 


ناسور شفو يي كتاطل [د1لطد1 - هلتاكة مثا - لمتطدا , ملساكة 
مجرى دقيق أو انخفاض خلقى على حافة الشفة السفلى . 

ناسور جانبي ١‏ لق )قار فلساكة 

ناسور فموي جيبي 
حالة مرضية بسبب رضح أو عدوى أو وَرّم تتسبب 
حدوث ناسور يصل الجيب الفكي العلوي بالتجويف 
الفموي » يكثر حدوثه في منطقة الأرحاء : 


010-2621 , 12نكدة]1 


ناسور فموى وجهى 1021 , ملساكة 
ناسورفموى أنفى 0102521 , ملتذاكة 


ناسور بين التجويف الأثفي والتجويف الفموي » يكون 
عادة في منطقة الحنك الصلب . 
ناسور تكفي 
ناسور عدي »ناسور لعابي 
مجرى غير طبيعي غير ال جرى التشريحي الطبيعي بين قناة 
لعابية أو غَدّة لعابية والسطح الجلدي . أوالتجويف 
الفموي » ويتم من خلاله تفريغ اللعاب : 


21010 , 12نااكة؟ 


5211172177 , 12نااك1؟ 
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تثبيت بنمو ذج جونينج 706] 5 نا , لامتاوءة] 
يستخدم في حالات كسورالفك الأدرد » في حالة وجود 
بدلات سنية كاملة أو جبيرة راتينية أكريليكية » وذلك 
بربطهما دائرياً بسلك حول الفك العلوي والفك السفلى » 
ثم تربط الأسلاك العلوية بالأسلاك السفلية مع لتثبيتهما . 

تشبيت مابين الفكين 
وسيلة لتدبيت الفك السفلي مع الفك العلوي بواسطة 
أسلاك أو جبائر . 

تشبيت داخلي 
تثبيت هيكلي داخلي 
تيت العدله الكتعوق بواسطة أسلاك داخلية أو التثبيت 
المباشر بالأسلاك بإستخدام صفائح عظمية ولوالب »أو 
بواشطة تنيت قاب بالتبائيس التتفاعيةة . 
تغبيت داخل النخاع العظمي 
يقة جراحية لتثبيت طرفي عظم مكسور » بواسطة 
إدخال مسمار معدني داخل تجويف نقي العظم (في 
النخاع) عبر خط الكسر . 
تشبيت داخل العظم 
يقة لتثبيت العظم المكسور بواسطة إدخال سلك و أسلاك 
خلال القطع المكسورة وربطها معاً . 
يقة لتثبيت كسور الفك السفلي والفك العلري 
باسكداء ادك اد وبايين © ين السك الوجاتي باخام 
أو القوس الوجنية والفكين . 
تنيت أنني ذكي سفلي 
تثبيت مابين الفكين باستخدام سلك يمر من خلال الشوكة 
الأنفية الآمامية لتثبيت الفك السفلي بإحكام . 
تثبيت بالدبابيس 
تخسيّت شظايا العظم المكسورة في حالات الكسور 
باستعمال دبابيس من الفولاذ تثبت على السطح الخارجي 
للوجه . تربط الدبابيس البارزة معا بواسطة نظام من 
العارضات الصلبة والوصلات العامة .انظ رأيضا تعليق 
السلك الداخلى (دمذومعمكناد ذا لهممعام1) » والتثبيت 
بالأسلاك من خلال العظم السنخي تقامع011 -روعط) 


1211125112177 , لاملاو 


لقطتاع )دا , سمتاوء؟ 


لقاعاع؟51 1211221 , دمتادء1؟ 


101112177 ر لامتاو1]1 


11261011 ,, 5 


:22220110121 , دمتادء1]1 


:11121 22501221011 , لامتاوع1] 


ضام ر هلخو 


(ع متكا . 
تيت بدبوس روجر طلم 5 502ئ1ع0 ررح ناعع0] , حامتاد:1] 
أندرسون 
تثبيت بالدبوس الهيكلى صلم لوأعاععاك , سمتكددة1 


كثمة العظام المكسورة ‏ بواسطة دبابيس معدنية توضع داخل 


مكسور .يمكن أن تكون صبة من خليطة الفضة أو من 
معادن أخرى » تنطبق فوق تيجان الأسنان الطبيعية الموجودة 
في الفم » وتمتتد حتى الحواف اللثوية » وتّلصق في مكانها 
وتظل عادة لفترة 8 أسابيع على الأقل . 
النتثبيت القحفى الفكى السفلى:22010121دد-متصمىك , سمتادءة1 
يقة لتثبيت الفك السفلى بالقحف بواسطة قضبان 
متصلة إما بإطار الرأس أو بالصفائح العظمية » تربط 
بالجبائر السنية أو بجبائر البدلات السنية . يمكن استخدام 
الفك السفلي المنبت لإعادة وضع وتثبيت الفك العلوي 
المكسور . 
التثبيت القحفي الفكي العلوي 
يقة لتثبيت الفك العلوي المكسور بواسطة قُضبان معدنية 
خارجية متصلة بغطاء الرأس أو إطار الرأس تربط بالجبيرة 
السنية للفك العلوي . 
قضبان معدنية خارجية أو أسلاك » تمتد من جبيرة مصبوبة 
على الفك العلوي إلى غطاء رأسي من جبس باريس أو هالة 
معدنية » تستعمل لتثبيت الشظايا المتكسرة للفك العلوي 
المكسور . 


121210-225112177© , لامتاو:1]1 


تثبيت قحفى ممتسةك , مسمناوءدة 
التثبيت السلكى كط لماصع ]عاص أععتطل , مامتكوعة 
بين السني المباشر 


يقة لتثبيت الأسنان بالأسلاك تستخدم بشكل عام في 
حالات الكسور . وذلك بإمرار الأسلاك حول أعناق الأسنان 
في كل من القوس السنية العلوية والقوس السنية السفلية 2 
ثم تُفْتّل وتّربط نهايات الأسلاك معا . 
تشبيت خارجى لمستعايء , ماوع 
تثبيت بالدبابيس الخارجية 
انظر تحت كسر (عتتتاءة12) . 
تثبيت هيكلي خارجي 
وسيلة لتثبيت نهايتي عظم مكسورلمنع تحرك طرفيه » 
بواسطة جهاز تثبيت ذي دبابيس معدنية خارجية أو لوالب 
معدنية خارجية 2 وتستخدم على وجه الخصوص في 
حالات الفم الأدرد ١‏ 
التشبيت عبر الوجهي 
مثل : دبوس شتينمان (طأم 5 ممقصماء)5) أو أسلاك ؛ 
مثل سلك كيرشنر (7/16 61”5طط150زك1) » من خلال الوجه 
وشظايا العظم 2 وعظام القوس الوجنية غير المكسورة 


تثبيت بحبيرة جو نينج أستام؟ 5 عسصتصسصدا» , دسمتكخودل 


كطام لمطناعاي , متاو 


لقاعاع؟51 021 عات , دمتاوءع1] 


-62125 1221 , لامتادء1] 
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محلول تثبيت 
محلول حامضي توضع فيه أفلام الصور الفوتوغرافية » أو 
أفلام الصور الشعاعية التي سبق أن وضعت في محلول 
الإظهارء وتم غسلها بماء جار . يوقف محلول التشبيت 
تقدم إظهار الفلم ؛ يترك الفلم في المحلول لمدة 10 دقائق » 
لتذوب كل الطبقة الحساسة ويصبح الفلم واضحاً . 

نسيج مترهل عناككة) إططد1] 

سَوطي . مُسوط .ذوسياط 
تعن بالسوط أو ذو زوائد شبيهة بالسوط . 


1151115 0 


112اء126 - ماولاعع 112 


- 


سوط مسطاعع 112 
زوائد دقيقة شبيهة بالسوط تشاهد على بعض الكائنات الحية 
القيقة: 

فلاجيل لمانا 
انظر ميترونيدازول (01022016متتاء0/1) . 

لهب تتعلة عدوا 


رأس لهبى أسلمم عسوا 
بشكل اللهب أو الشعلة . 

إبرة قابلة للتلهيب 

جناح » حافة » حرف . شفير 
1-حافة مستوية تمتدة . 
حافة خارجية أو حافة داخلية تستخد م من أجل التقوية أو 
كوصلة أو كدليل لجزء آخر . 
بعض وصلات ماص اللعاب لها أجنحة للتحكم وحماية 
اللسان » ولتعكس الضوء خلال المداخلة السنية . 
2- ذلك الجزء من قاعدة البدلة السنية الذي بمتد من 
النهايات العئقية للأسنان إلى حافة الجهاز السني الذي يقع 
في الميزاب الفموي . 
ذلك الجزء من جناح الجهاز السني الذي يشغل الدهليز 
الشدقي للفم . 

شكل الجناح .هيئة الجناح 

جناح البدلة السنية ناأصعل , عوصدا؟1 
الامتداد العمودي الشفوي والامتداد العمودي الشدقي 
لقاع البدلة المي السلزية وقاضدة البلةالسية البفلة : 
والامتداد العمودي اللساني للبدلة السنية السفلية . لأجنحة 
الجهاز المني الشمؤية والشااقية ‏ منطحين:: السط الشندفي 
أو السطح الشفوي وسطح الارتكاز القاعدي . الجناح 
اللساني السفلي أيضاً له سطحان : سطح الارتكاز 
القاعدي والسطح اللساني . 


01ع112110-16 


11225 


لوط , عع دد1] 


1121185 01210101 


القطع المكسورة 2 ثم تربط الدبابيس ببعضها خارج الفم 
بجهاز معدني أو جهاز بلاستيكي . 


أطتتام؟ , مغو 


تثبيت فلم الأشعة صلق تودعده , مكدع 
و ماه 7 

مثبت و1 
5 واراءع 

ثابت .»مثبت 11 


2ص ن1اممة 11:20 
طبيقة تقويمية تشمل استخدام الأطواق أو الوصلات لسن 
إتمام العلاج بواسطة الطبيب المعالج » بعكس الأجهزة 
النزوعة ؛ يكون تأثيره مستمراً ويمكن بواسطته تحريك كامل 
الأسنان وليس إمالتها . من الناحية الصحية يكون التحكّم 
في اللويحة أكثر صعوبة بالنسبة لهذه الطبائق . 


جسرثابت 110 لع 
جسر سنى مَكَيِّت على الأسنان الداعمة . 
جسر ثابت ثابت 0ط لع لع 
انظر جسر (817086) . 
جسرثابت متحرك عم0تدط ع1طةامسصحلع11 
انظر جسر (817086) . 
جهاز تعويضي ثابت كزدع ]05م 120 


تعويض أو بديل » يثبت بواسطة وسيط لاصق بالأسنان 
الطبيعية 3 أو الجذورأو الغرسات 7 
محل الأسنان المفقودة » تلصق على الأسنان الداعمة ولا 
يمكن إزالتها أو نزعها بواسطة مريض . 

جسرثابت نصف متحرك 105 ع1ط2202 ندعد-لع1] 


بدلة سنية جزئية ثابتة 


117 115 


“تتخصعل لمتاعدم ل0ع::1] 
بدّلة سنية جزئية تثبت على الأسنان الطبيعية أو الجذور , 
لتكون الدعامة الأولية لجهاز تعويضى . 

مستند ثابت » دعام ثابت : دو متاك لع 

مستند لايسمح بحركة دورانية أو حركة انتقالية »عند نقطة 
الاستناد (عارضة تشد بإحكام بملزمة ) 


مثبت وف ١‏ 
محلول يستخدم في عملية إظهار الفلم الشعاعي » بإزالة 
بلورات هاليد الفضة غير النشطة من الطبقة الحساسة للفلم 
لحفظ الصورة فى السجلات. 

أسنان ثابتة ان الأتغار الثاني دعاصعل تل 


سيك 10 
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و 
سديلة عنيقية » سديلة معنقة » شريحة معنقة2 عءذلعم , م112 
سديلة تتكون من المخاطية وبعض من المخاطية التحتية » 
تحتفظ بالتوعية الدموية من قاعدتها . تنقل وتوضع هذه 
المللمعادة اترمع عيب في التسشيج 4 
سديلة منزلقة » شريحة منزلقة 
سديلة تنقل من موضعها إلى موضع آخر بعيداً عن قاعدتها . 
من أجل ترميم عيب في النسيج . 


سديلة (شريحة) ذات ثخانة 


15 , م112 


5 نط)-]نامه؟ , مد 
جرئية 
سديلة تشتمل فقط على الطبقات السطحية من الجلد أو 
الخاطية . 
جراحة سديلية » جراحة باستخدام الشريحة ‏ #إتاععندند مذ1؟ 
أسلوب جراحي حول سني » تزاح فيه الأنسجة اللثوية بعيدا 
عن الأنسجة الداعمة . التصميم الجراحي يمكن أن يستخدم 
سديلة ذات ثخانة جزئية أو سديلة كاملة الثخانة . 
سديلة (شريحة) بشكل 7 أو لا 17-7 , م113 
يقة تستخدم لإطالة أو لتقصير السطح التشريحي » 
بعمل قّطع بشكل حرف 77 وخياطة بشكل حرفلا للإطالة 
أو عكس الخطوات لتقصير مساحة النسيج . 
سديلة وايدمان » شريحة وايدمان محل , مدل 
1-وهج .ومضة طكة1؟ 
2- زائدة » رُعنفة » زوائد من مادة الحشو . شراشير 
المادة التى تزيد وتبرز من القالب خلال عملية الصب . مادة 
قاعدة البدلة السنية الزائدة (الراتين الأكربليكي) التى تبرز 
فى كالب الدولة السفية خلال عملي ةالعليب:؟ زراك 
الحشوات المعدنية كالأملغم » الذهب إلخ . 
زائدة أملغمية . رُعنفة أملغمية 
زائدةالصب 
زوائد معدنية تشاهد بعد عملية صب المعادن داخل القالب 
مثل : الذهب .ء المعادن غير النفيسة » الكروم كوبالت إلخ . 
زائدة راتين مُركّب 


11 , طكد!] 


11351 5 


طلوع"! ع012220511© و طود1] 

1-قارورة » دورق 11251 
أي إناء زجاجي أو إناء معدني ذو عنق ضيق . 

بوم ار ١‏ 
أ- وعاء معدني أو أنبوب معدني يستخدم في عملية 
التكسئة:: 
ند سْتدوق مجلاتى أو إطار معدني يحتوي على مادة 
تحن ناريس #تطمرقه: البدلة انس سلب مكرن 
من أربعة أجزاء : جزء سفلى » وجزء علوي » وغطاء » 
ولف جابدة , 1 


شفير شفو: يِ لتحتطها , ععدد1] 
جزء من شفير البدلة السنية »يشغل الدهليز الشفوي 


للفم . 


شفير لسانى موصن , ععصد1؟ 
عدوي عير الزن اتبسة السفل ب ينف الساحة 
الجاورة للسان . 


جبيرة جناحية . جبيرة مجنحة أستامه ععصد1] 
جبيرة معدنية تستخدم في علاج كسور الفك السفلي ؛ 
ثغبت باللصق على عدد من الأسنان الخلفية السفلية » 
وهي ذات جناح مرتفع يرتكز على الأسطح الشدقية 
للأسنان العليا المقابلة . 

سديلة » شريحة جراحية مدآ 
طبقة منفصلة جزئيا من الجلد أو النسيج أو الخاطية أو 
السمحاق المخاطي ؛ مع ا حافظة على الأوعية الدموية المغذية 
لها بترك حافتها مُلتحمة بالنسيج (وتُسمّى قاعدة 
السديلة) ؛ ويمكن إجراؤها إما جراحيا كوسيلة للولوج أو 
ترميم أو بسبب حادث . 

سديلة ثنائية الحليمة » شريحة ثنائية 

الحليمة 

سديلة غلافية » شريحة غلافية 
انعكاس النسيج الرخو عن السنخ بواسطة قطع أفقي طولي 
فقط بدون قطع عمودي . 

سديلة كاملة السماكة . 
سديلة كاملة النخانة » شريحة كاملة النخانة 
سديلة مكونة من الجلد والنسيج تحت الجلدي أو الخاطية أو 
النسيج تحت المخاطية . 

سديلة لشوية » شريحة لثوية 

سديلة منزلقة جانبياً » شريحة منزلقة 

جانبيا 
عملية جراحية حول سنية تستخدم لتغطية أسطح الجذر 
المكشوف وتوسعة منطقة اللثة الملتصقة . 

سديلة سمحاقية مخاطية » 
سديلة مكونة من الخاطية والسمحاق . 

سديلة حنكية » شريحة حنكية 

سديلة ذات سماكة جزئية » 
شريحة ذات ثخانة جرئية 
سديلة تشتمل على النسيج الظهاري » والنسيج الضام 
التحتي مع ترك السمحاق يغطي العظم . 


حللامهم ع1نهل , مرد1] 


26100 و م112 


55ل 1ط)-للنظ؟ , مدا 


لة817 اع , م112 
1 لقناءاد1 , م12 


222110261105121 و م112 


هلهم , م1 
031121-15 , م1 
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مسطح 112 


طبيقة ذات مستوى مسطح 2ةتاممة عسقام - غ11 
انظر جهزازاتزان » جهازاستقرر همنمهة2ناتطة5) 
(ععمقتاممة . 


م5227 )112 


بطع تبط 


11916 511112 


سطّح »جعل مُسطحاء مسطح ع 1121 

(سابقة) أصفر -11890 , -129؟ 

كيسة فليشمان - الكيسة تحت - وتناط 5 مسسمسطء د11 
اللسانية معتناط اهنع ستاطتاى 
نسبة إلى ف.ل .فليشمان » مممصطءؤ1ع11..آ1.1 » 11.1841 » 
مشرّح ألماني . 


كيسة صغيرة يمكن أن تشاهد تحت اللسان . 
حوري يصلة فليشمان . جريب فليشمان عك0111] و'مسفدسكءو1”1 
حويصلة متقلبة توجد في قاع الفم قرب حافة العضلة 
الذقنية اللسانية . 
لحم آَ طوعء1؟ 
كدن ‏ مّرن » قابل للثنى » قابل للتكيف علطتدع1 
كيزملت مكو قد دوة أذ يكس . 


قناع لشو ي مرن عأكقطط لولتعصاع عاطتدء1] 

تُمع الصقل اللدن متك عستطكتامم عاطتردء1] 

المرونة »اللدانة » الانشنائية واتلتط نع 

خاصية التشوه المرن الناتى عن التحميل . 

منعكس الثنى- منعكس ‏ -<2جء06ء2 رمع - عرعلاءم دسمنك1؟ 
العضلة القابضة - منعكس مستقبلات ‏ «<علاءم علتامعععمم 
الأذية أوالألم 

1- انثناء » التواء » تَعرج تناكت 11 

2- ثنية 

انثناء المشبكة كفك , عسسوع1؟ 


في تصنيع البدلة السنية الجزئية النزوعة : انثناء أو مرونة قمة 
المشبكة المثبتة بما يمسمح بمرورها فوق الارتفاع ا حيطي المخطط 
(أنظر ارتفاع المحيط(نامادمء 2ه غطعنع11)) » وبالتالي يسمح 
بإدخال واستقرار الجهاز التعويضى فى مكانه أو نزعه . 

خط الانثناء - خط النفخ 


عدا ؟10 2 عستا عتدورء1؟1 


ج20 عائم »طاف 1 
متندف أسعلنعءع»110 
يمائل خصل شعر الصوف . سائل يحتوي على أجزاء 

زعبية . 
أرض »قعر »قاع :11001 


3 وق » سودق 
يضع في البوتقة » عملية انطمار القالب الشمعي في 


رتاج البوتقة 11 11351 
بوتقةالصب يلتاكق , 113516 


5 البوتقة .انغلاق البوتقة عنتتاكمكء ]11351 
إغلاق نصفي أو جزئي البوتقة معا 1 
إغلاق البوتقة النهائي 
إغلاق الأخير للبوتقة قبل عملية التصليب » وبعد الحشو 
التجريبي للقالب بمادة قاعدة البدلة السنية في هذه الحالة » 
يكون هناك تلامس معدن لمعدن لحزئي البوتقة . 
إغلاق البوتقة التجريبي 
إغلذق أولن بخرض إزالة الؤيادة لخاد فإعدة البدلة السدية 
والتأكد من امتلاء القالب . 
بوتقة التاج لاكلمتك و 16و12 
بوتقة البدلة السنية - تقة التاج ع1تتأطعل , عادة1؟ 
بل و الم »ذات جزئين » لعمل قالب 
مجزأ من الجبس الصناعي أو من جبس باريس بغرض 
القولبة بالضغط وتصنيع البدلات السنية أو الحشوات 
الراتينية الأخرى . 
بوتقة تقة مائية 
مكيس البونقة 
بوتقة مقاومة للحرارة - - ]251آ] وسنتاكق - (إتاماع داع" , عادة1؟ 
بوكقة الصّب - حلقة الصّب 
أنبوب معدني لعمل قالب مقاوم للحرارة لصب الحشوات 


لقص , عنتسومك ع1[ود1؟ 


2121 , عتتدومك ]11251 


11251 , 060 


112515 21:55 


©2515 5 


المعدنية السنية . 
بوتقة حلقية - بوتقة تقة المّب ع1ك12؟ عستامقه - عصك: , عاو1؟ 
وق 11251 - عوستكاعة1] 
1- يضع في البوتقة : عملية وضع البدلة السنية في البوتقة 
قبل التصليب أو البركنه . 


2-فن كسو النموذج الجبسي أو النموذج الشمعي بالمادة 
الكاسية من الجبس الحجري » أو جبس باريس أو المسحوق 
الكاسى» قبل قولية اد قافدة البذلة الس ة قاخد شكل 
أو فقة الزدلة السنية . تسمى الزيادة من مادة قاعدة الجهاز 
السني (الراتين الأكريليكي) التي تزيد وتنساب عن قالب 
اللة المحة خلال 0 اسل ٠‏ بمصطلح زائدة أو 
زُعنفة (1850©) » زوائد » رَعانف (5135065) انظر زائدة 
(طقة1) . 


يبُوتق اجبس الحجري 


502 ع 1125112 
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عاتم 11039 


مزيج سَّيال 
انسياب الأملغم 
منسب فلاور - المنسب 
السنى 
فين السيرو.ه .فلاور» 91.11.1051 مزه » 
2189921 طبيب بريطاني 


تصدع لقصحد 01 11017 


1201 لمادعل - عتعل0س1ز و'عرع110 


متموج سناع س1 
تمُوج ماع س1 
سائل » مائع إنالنانا 


سائل ميزابى - سائل لثو يِ “تملسعتوعتك , متسل 
سائل جارج اللي ” 
أي سائل من سوائل الجسم الموجودة خارج الخلايا » 
والأغشية . 
سائل لشوي - سائل 
ميزابي 
السائل الذي يرشح من بلازما الدم ويتجمع في الميزاب 
اللثوي » نتيجة عن تسرب أو ارتشاح من الشعيرات الدموية 
فى اللثة الحرة . 
السائل الخلالى 
سائل خارج الخلية يتكون في الفجوات النسيجية » وهو 
ليس اللمف أو البلازما أو السائل عبر الخلوي . 
سائل داخل الخلية 
السائل الموجود في خلايا الجسم . 
السائل اللمفى - اللمف 
سائل نموي - اللعاب 
سائل زليلي 
سائل شفاف قلوي لزج يشبه زلال البيض يوجد في 
التجاويف المفصلية والأغمدة الوترية » يفرز بواسطة 
الأغشية الزليلية » يسمّى أيضا السائل الزليلى (للمفصل) 
١ . )53:00513(‏ 
السائل عبر الخلوي 
سائل خارج الخلية يخرج أو يفرز من خلال غشاء الخلية . 
سوائل الجسم 007ص , كلتن1؟ 
أي من السوائل داخل الجسم الضرورية لوظائف الجسم 
الطبيعية 


الفلورية » وَمَضان »كعان ألق »تألق 


الأشعة . 


2-قدرة بعض المواد على إصدار الضوء 9 


“تملنالاءعع2 اع , 111110 


10 مسملنع زوع - لو ؟تعساع , لندا؟ 


12115121 م 1110 


:121نالاء1261:2 و 111110 


طمصما <- عتأامطصصحجا , لنسا 


الله - 51:اه , 111110 


111110 , 5782071231 - 72 


:121 نالاءعع25 2 , 111110 


11111 


قاع الحفرة .قعرالحفرة ك3 , 1001] 
سطح الحفرة المحضرة في السن » الذي يتم إدخال الحشوة 

قاع الحفرة . فّعر الحفرة 

قاع الفم فّعر الفم 

قاع التجويف الفموي 

اشاح قر الشرواج 

زمرة » زمرة جرثومية » نبيت . المجموعة النباتية 10 

الشيت العو 

(الزمرة | ركوس القليعية الوا 

التبيت الفتموى » 

(العدون تركو الطريية الفجدوية! 
الكائنات الدقيقة الموجودة طبيعياً في الفم . 

خيط( خيط سنى) 11055 
بوط فظنية أو خوط سلكية تجدل معا لتكوق جديلة ؛ 
تستعمل في تنظيف المسافات بين السنية لإزالة اللويحة عن 
الأسطح الملاصقة للأسنان » يتم تسويقها تجاريا في شكل 
خيط مشمع أوغير مشمع أو شريط مشمع أو غير مشمع . 

خيط سني - خيط حريري سني - لوأمعل , 110555 


كه عط 1ه ه10 
طاناممط عط ه عدهه1] 
جالتكةه لقنده عط 0 عدهه1] 


أذط:ه0 عط) 01 :11001 
كللوستادع س1 1102 


11012 , 021 


عللأه 2055 لدغصعل 
خيط أو شريط حريري أملس مشمع أو غير مشمع 2 
يستعمل في تنظيف الأسطح الملاصقة للأسنان والمسافات 


خيط حريري كللزى 11055 
انظر خيط سنى (11055 8[1)مء0) . 
خيط حريري تي لداصعل , كللزى 5و5ه1] 
1-يسيل 117 
2- سيال 


أ- تغير بطيء في أبعاد شيء ما نتيجة للإجهاد المستمر أو 
التعرضن للتحرارة العالية؟ تخيرشكلي نايت 
ب - تشوه مستمر للشمع أو لمواد الطبع المرنة أو الأملغم 
ناتم عن ضغط ثابت يُلاحظ كثيرا في الأملغم الذي 
يحتوي على كمية عالية من القصدير . انظر أيضا رّحف 
(وععت) . 
ج - تَشوه لدن » بتأثير الثقل (0548.آ) » يحدث لبعض المواد 
السنية تحت ظروف معينة » ومنها : الأملغم » ومواد 


الطبع » والشمع . 
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كت تسمم فلوري .داء الانسمام الفلوري 101055 
خالامرية تبج عن تبارل كمية زائده من 5-0 

5 ص اكسمم الفلوري (عمنهه15هم عصترهن1) و 
بزيادة كثافة العظام الهيكلية وتّقص تصنع 0000 وتبقع 
الأسنان . 

ميناء متبقّع (اعصصهمء 310160) : تلون الميناء الذي يتراوح 
بين الأبيض والبنى » نتيجة لسمية الفلوريد على أرومات 
النحاه يسبب العركيوات العاليةمن المفلوريد في مناة 


5 ادك 


ا ب . 
تَسَمم فلوري متوطن مزمن - - عنصسء0مء عتصوعطك , كتومرمس1؟ 
تسمم فلو ري سني 10515م 1 لماصعل عتسعلص عتصمضسك 
متوطن مزمن 


نقص تصنع وتلون ميناء السن نتيجة اول ميات زائدة من 
الفلور أثناء فترة ة النمو 0 يشار إليه بالميناء المتبتّع 2121 


(إع قوع 5 
َه تبقع فلوري ؛تَصَبّغْ نم فلو ري 2 اسع دعام كأوه1من1] 
فلو ثان - هالوثان عمقطام1فط < عسمسمطامس11 
1 - تَورد . احمرار الوجه طكنا1؟ 


2- يَغْسّل بماء دافيء أو يمَُضمض 
0 » محاذي مباشرة ل » متساطح 
لتقاء سطحين في جلفة واحدة » كما في مواد الحشو مع 

5 البق . 

مُحُزز »مخدد » مشقق ]1 
أية مادة فيها أثلام » تعد المثاقب والمبارد اللبية عتا0000م8) 
(15165 أمثلة رئيسية للأدوات السنية الشائعة التي تّصمم 
مُحزّزة بغرض الاستفادة القصوى من استخدامها . 

مسيل »تدفق انال 
مادة تستعمل في عملية اللحام لمنع أكسدة مادة اللحام » 
وللمساعدة في انسياب اللحام » والحصول على سطح 
خال من الآكسدة وبذلك تسمح لادة اللحام بالانسياب 
بسهولة . يمكن إضافة المسيل على هيئة مسحوق أو سائل 
أو معجون . البوراكس (8018<2) مسي صر فل 
رصاص . يمكن أن يحتوي المسيل على النحاس ء أو 
أوكسيد الفيوريك . أو كربونات الصوديوم »أو كربونات 
البوتاسيوم » أو كلوريد الصوديوم » أو السيليكا » وهي أمثلة 


لبعض المسيلات : 
مضاد التسيل -تاطة , نط1 
مُسيل مثالى لدع10 , عتند1؟ 
بو ري » رق لىء0] 
متعلقً بالبؤرة (كته20) . 


عامل تألقي -صباغ تألقي - غصععة أسععوء :رمن1؟ 

أناع دعام اأداععدع:1101] 
مادة تستخدم في تصنيع الأسنان الصناعية والتيجان 
والجسور الخزفية ومواد الحشو لتضفي عليها اللمعان فتشابه 
و لات ال ا 

كَلُوّرة (إضافة مادة الفلور) 
معايرة كمية من الفلور الذواب في ماء الشرب من أجل 
تقليل حدوث التسوس . أعلى مستوى من أيونات الفلور 
المسموح به في ماء الشرب هو جزء واحد لكل مليون أو 
(1 ملليجرام لكل لترءتاذا / عد 1) » وقد وجد أن هذه النسبة 
تقلل التسوس السنى بنسبة 40/ إلى 60/ . وقد ظهر أن 
التركيزات العالية من الفلور تسبب التَسَمّم الفلوري . يمكن 
أيضا تناول الفلور على هيئة حبوب أو نقط أو تطبيقه 
مباشرة على ادر ترد كار حفن بن لماز 


عيره 


0 11011171ظ11ظ1 


ل ة الماء ]172 , دمنخ ”مس1 
فلوريد 10110 


1- مركب الفلور مع عنص رآخر . 

2- ملح لحمض الهيدروفلوريك يطبق موضعياً أو يضاف 
إلى ماء الشرب ومعاجين الأسنان . يساعد الفلوريد على 
انخفاض تسوس الأسنان باتحاده مع الهيدروكسي أباتيت 
(النسيج السني الصلب) [ميناء السن] ليكون 
فلوروأباتيت(0]6اةم11010:02) الأكثر مقاومة للتسوس . 

3- أيونات غير عضوية من الفلور موجود طبيعياً » تجعل 
الأسنان أقل قابلية للتسوس . 

فلوريد موضعى . تطبيق موضعى للفلوريد [1قعذمه) , ع10دمن1؟ 
آي مادة كوي على 'الفلوريد وكُطيّق علق سطع الأمننان 

لتحسين مقاومتها ضد التسوس . يمكن أن تكون على هيئة : 

هلام » أومعجون .أو ورنيش »أو محلول »أو غسول 


للفم . 


فَلُور 5 »تطبيق الفلوريد 1011 
استعمال الفلوريد في أي شكل أو هيئة بغرض منع 


فلور -رمزهالكيميائى 1 "1 ح عستدمت1؟ 
عنصر غازي غير معدني من مجموعة الهالوجينات 
(87008 11210562) » ويستخدم كمانع للتسوس السنى . 

فلوروأباتيت 
مركب يتكوّن من تفاعل الفلوريد مع ميناء السن » يساعد 
على مقاومة حدوث التسوس السنى : 


1110021 
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«فى التصوير الشعاعى) : المسافة من نقطة اختراق الأشعة 

للجلد إلى الحد البُوّري أو التوقف البؤّري . 
شبكة التعديل البؤّري 

شبكة ذات شرائط من الرصاص توضع بزاوية في اتجاه البؤرة 

عند مسافة محددة . 
كأس التوضيح البُؤّري 

كأس من مادة الموليبدينم (متتاوءك81013:6) عند القطب 


1011560 510 


متك 10613511285 


السالب في أنبوب الأشعة يُحيط بخيط التنجستين . 
جنينى لداء؟ - لهاء0] 
متعلق بالجنين (كتاء2) . 
ورم جنيني غدي ليفي - - - 1:0201611012293] لهاء0] 
ورم ليفي غُد يي 2020-1012 
ثتن 10 - 1010 


رأ ائحة نتنة . نتانة «اماع] - «رماء0] 

نتانة الفم »عر ائحة نتنة للفم ٠‏ > لاأقعغاط 0ناء0؟ - كتتاه تزرماء0] 
فم ذو رائحة نتنة - نفس نتن - نفس كريه » 
البَخر الفموي 
اجنين الآخذ بالتطورفي الرحم » وبشكل خاص » 
الإنسان » بعد ثلاثة أشهر من نوه . 

ضباب 108 
(في التصوير الشعاعي) : السواد الكامل أو السواد الجزئي 
للفلم الفوتوغرافي أو الفلم الشعاعي بعد عملية التظهير » 
النآتم عن تعرض الفلم للّضوء أو للأشعة الأولية ؛ أوبسبب 
الفعل الكيميائي أو تأثير الضوء على بلورات الهاليد 
الفضية التي لم تتعرض للضوء 


دك ء. 
رقاقة معدنية لذه] 


112115 


كتداء] - كتناء10 


صفيحة مرنة رقيقة للغاية من المعدن . تكون عادة من 
الذهب أو البلاتين أو القصدير . 
رقاقة لاصقة 
رقاقة رقيقة مغطاة من جانب واحد بالصمغ العربي على 
شكل مسحوق » أو صمغ كرازا (متتاع 1531028) » حيث 
تبلل وتلصق فوق الضمادة حول السنية المطبقة حديثاً 
الجعلها ت تستقر في مكانها دون أن تتحر ك. 
حامل الرقاقة » ناقل الرقاقة 
أداة متشعبة تستعمل لحمل رقاقة الذهب على لهب 
التلدين قبل رصها وتكثيفها في الفرة المحضرة بالسن . 
رقاقة عُنقية 
رقاقة 3 لاصق 


عتالوع 20 , 1011 


1011 21111 


لدء71”ءء , 1011 


0 ©17وع601» , 1011 


منطقة ور بية وععتة لدء0] 
هدف أو غرض ؛ جزء من قطب موجب في أنبوب 
الأقينة »يدص أشعة وحزارة عنديا تضطدع يه الإلكترونات 
فائقة السرعة . 

بعد الفلمالبّوّري 1170 - ععسهاعتك سل لدعم1 
المساقة بين المنطقة البّوّرية (القطب الموجب في الأنبوب 
الشعاعي) والفلم .يتم قياسها عادة بالبوصات . 

عدوي بو رية دملاءء دا لدء0] 
عدوى تكمن الجراثيم المسببة لها في منطقة مُحددة من 
أنسجة الجسم » وتنتشرمن هذه المنطقة إلى أجزاء أخرى من 
امد من خلال مجرى الدم . 

تنخر بُوَرِي 

مستوى بُوَري - مستوى القطع 
في التصوير الطبقي ا حوري ؛ المستوى الختار الذي يُعطي 


صورة واضحة 7 


102231 210515 


أتكء 01 عطقام - عصحام لدء1]0 


إججاد بؤري كلومء؟ لدء0] 


تعفن موضعي هو مصدر للعدوى التي يمكن أن تنتشر 
وتشمل أجزاء أخرى من الجسم ويتسبب في امرض . 

نقطة وراد ية- منبع »مصدر ع1نا0د - أمم؟ لدء0] 
ذلك الجزء من الهدف فى القطب الموجب من أنبوب الأشعة 
الذي يُقذف بتيار من الإلكترونات . 

متخفقض بور يِ » نطاق بور ي - 123:6[ عققصذ - عتمت لدهه؟ 

طبقة الصورة 
في التصوير الطبقي البانورامي السني عتهعمصدم لماوع ج[) 
(إامةئع 0120 : عمق الطول الحورق الذي يعطى صورة 
واضحة ومحددة للطبقةالمختارة لالتقاط ميورة طباعة 


واه واه . 

بؤرات 2( بور 10 
3 و رة (كتء00) . 

و رة كت0] 


المركز الرئيسى للنشاط أو نقطة التقاء » الأشعة المنعكسة أو 

الأشعة المتكسرة . 
بؤرةالعدوى 

المركق الرقيي للتشاط الرفي+» الذي تعس العدوئ 

انطلاقاً منه للمناطق المحيطة به . 
المسافة من البؤرة إلى الفلم - 

البعد البوّري للفلم " 

انظر البعد البوَّرَي للفلم 558 . 
المسافة من البؤرة إلى الجلد 


)ع1 01 10015 


- 01562121 سلتا-0)-كت10 


11"ا! - ععدواكئتل سلق لد»10 


51" - ععدهوائتل مسكاد-0)-5ن»10] 
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رقاقة القصدير 
1- قصدير ملفوف في صفائح غاية في الرقة . 
2- رقاقة معدنية أساسية تستخدم كمادة فاصلة بين القالب 
ومادة البدلة السنية القاعدية أثناء عملية البوتقة والتصليب . 

طية .ثنى »إنثناء ]1 
(في التشريح) : انثناء الجلد أو النسيج مُكونا حافة ملفوفة ؛ 
تُسمّى الطيّة (معنام) . 

طيّة مُهدبة ‏ طَية 


2ن , 1011 


اطسق وعتام - ل0ع)دة “تطسق , 1010 


0 
طيّة امخاطيّة المهدبة الممتدة من اللجام اللساني إلى قاعدة 
اللسان . 
طَيَةَ فَلكية لسانية - 21غ)أواعتمء550م1ع , 1010 


12 0110 
إحدى الطيات المخاطيّة أو الارتفاعات المخاطيّة الممتدة من 
قاعدة اللسان إلى الفلّكة «لسان المزمار» . 
طَيّة وجنية فكية 
الانثناء الخلفي للمخاطيّة السنخية من الفك العلوي أو 
الفك السفلي إلى الخد . لتحدد نهاية دهليز الهم . 
طيّة شفوبة مخاطية 
الطية المخاطيّة السنخية من الفك العلوي أو الفك السفلى 
إلى الشفة ؛ حيث يوجد اللجيم عند الا ات 
للرامن » 


طبة خدية مخاطية 0 لوععناطمعتادط ح لوععنا 22112050 رو 1010 


1010 , 15023521 


21101121 ,و 1010 


1010 , 211012121 


طية أنفية شفوية لحتطه[م1كهط , 1010 
طيّةَ حنكية لسانية 105521 ., 1010 
الطبة الحنكية البلعومية لدع6 تاتإ"تقطمهغ126هم , 1010 
الطّية الجفنية لقعدطء ملهم , 1010 


طية حنكية »تجاعيد حنكية - 


- )لهم , 1010 


21163 021211132 


تجاعيد حنكية مستعرضة 
الارتفاعات الموجودة على الجزء الأمامى للحنك الصلب . 
طَيَة جناحية فكية سفلية عنقلناط تل سقصصمع رترعام , 1010 


الطّيّة الخاطّيّة المشدودة من منطقة الشص الجناحى إلى 
الوسادة خلف الرحوية على كل من جانبي التجويف 


طَيَةخلف الرحوية عنة[متتطمتتاء:" , 1010 
طيَة نفيرية 0 مية ح لدع8 تا تزتطممع ستملد5 , 1010 


112 1125م 


ذهب نقي عيار 24 أو 1000 خال من الشوائب ذو سطح 
نقى تماماء يلتصق ذاتيا فى درجة حرارة الغرفة عندرصه 
وتكثيفه في ا حفرة ا حضرة في السن . 

رقاقةنموجة 
رقاقة ذهب ذات قدرة عالية على الالتحام الذاتي تُصنع 
بوضع الذهب بين شرائط من الورق وحرق الورق في 
غياب الهواء . 

أسطوانات رقاقية 
رقاقة من الذهب تطوى إلى شرائط » ثم تلف بشكل 
اسطوانات » تستعمل فى حالتها غير اللصوقة لبناء كتلة 
الحشوة بسرعة في الجزء الداخلي من الخفرة ال لحضرة في 
السن . 

رُقاقة الذهب 4 , [ذه1 
1- ذهب نقي ملفوف على شكل صفائح بالغة الرقة . 
2- رقاقة من معدن نفيس تستعمل لحشووترميم سن 

متسوسة أو مكسورة 5 

ماسك الرقاقة دع10مط لاذه] 
أداة تستعمل لتثبيت كرية » أو كتلة الذهب فى مكانها 
أثناء رصها وتكثيفها داخل الخفرة ال لحضرة . 
نوع من حشو الرقاقات الذهبية للتصنيف الثالث للحفر » 
يجهز ويتم إدخاله في الحفرة ال حضرة من ناحية السطح 
اللسانى بحيث لاتمتد الحشوة إلى المسافة الشفوية وبذلك 
لايشاهد الذهب من الناحية الشفوية . 


1011 , 202-2012517 5010 


601115210 ,و 1011 


وتاعلستات 11ه] 


ع1اأكلتكص1 , لزه] 


رقاقة ذهبية غير لاصقة 
رقاقة ذهب سطحها معُطى بطبقة من الأمونيا أو ثاني أكسيد 
الكبريت أو أملاح معدنية » تجعلها غير لاصقة » ولاتزول 
هذه الطبقة الخارجية » وتظل رقاقة الذهب دائما غير لاصقة 
وتستخدم الرقاقة غير اللاصقة لبناء الكتلة الداخلية من 
الحشوة . 


رقاقة مزوجة بالبلاتين 0عمنستاهام ملذه؟ 
صفيحة بلاتين مغطاة بطبقة من رقاقة لاصقة لتكون خليطة 
أشد صلابة . 

رقاقة البلاتين لزه؟ سناستغهام - سسستاهام , لزه 


1 - بلاتين نقي يلف على هيئة صفائح غاية في الرقة . 

2- رقاقة من معدن ثمين لها درجة انصهار عالية تجعلها 
صالحة كمطرس للعديد من عمليات اللحام ؛ مناسبة 
أيضاً لعمل الشكل الداخلي للترميمات الخزفية »أي 
التيجان الجحاكيت الخزفية أثناء عملية الخبز . 
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ترا ُ الطعام »ترا ُ غذائي عستكاعهم 1000 

قدم 101 

داء الفم و القدم ع01535 طأنامحد مضه 6غ00] 

قَدم الآلة عسصتعص )100 
آلة سنية تعمل بالدواسة تستخدم لتدوير الأدوات الدوارة 
بواسطة القبضة . 

أداة حَشو قدمية 211158 )100 


أداة تماثل القدم طرفها العامل ذو زاوية قائمة مع عنق 

الأداة تستعمل فى تكثيف ورص وإنهاء رقائق الذهب . 
سناد القدم 

مسند للقدم فوق الكرسي السني . 
يام 


نشه 


أوع1 1001 


: 1110 
فتحة صغيرة في العظم تمر خلالها الأوعية الدموية 

والأعصاب والأوعية اللمفية . 
ثقبة إضافية . ثُقبة ملحقة 


000 و اقح 4ه 0 0 
ثقبة سنخية - ثقبة سنخية علوية خلفية - تتهقامء219 , معحصده] 


1012111611 , 202550177 


1 :2170121 “51121101 2051661101 
إحدى فتحات القنوات السنخية على السطح تحت 
الصدغي للفك العلوي ». تمر خلالها الأعصاب والأوعية 
القووة الك الخلفية العلوية إلى الضواحك والأرحاء » 
و ل الثقبة السنخية الخلفية العلوية 1101ءما5 015تاع]وه) 
(عمتهة م1 تتقامء217 . 
الثقبة الغربالية الأمامية 
قناة بين العظمين الغربالي والجبهي »يمر خلالها الفرع 
الأنفي للعصب البصري والأوعية الدموية الغربالية الأمامية . 


021 1متسصطاء 1م22 , تاعسسد ه10 


الثقبة الحنكية الأمامية - - عسأهلهم “امتتعاسة , معسده] 
الحفرة القاطعة 2 ع "اأواع دز 


منطقة منفذة للأشعة تشريحياً » تكون مستديرة أو بيضاوية 
الشكل » تشاهد بين ذرى قمم جذور القاطعين المركزيين 
العلويين في الصور الشعاعية حول الذروية . 
ثقبة ذروية كُقبة قمبة لدعتمة , معسوعه] 
( في التشريح السني) : فتحة صغيرة عند قمة جذر السن 
أو قريبة منهاء يمر خلالها العصب والأوعية الدموية 
والأوعية اللمفاوية المغذية للب السن. 
ثقبة ذروية سنية لدأصعل لمعتمة , معسوعه] 
ثقبة عوراء لوععة , معسده] 
ثقبة عوراء » الثقبة اللسانية العوراء 


ثقبة اللسان العوراء 


23 1012111611 
- 26نا8 112[ متتاعع2» 101211611 


016ا 15 ©1) 01 تعد "د10 لوععدء 


طيّة عمودية في الغشاء ال لخاطي داخل البلعوم الأنفي » 
تغطى العضلة النفيرية البلعومية تبدأ من حافة الألبوب 
اسمس إلى الخلان حاتي للبلعوم + 

الطيّة تحت اللسانية كتلهدتوصتاطته هعنام - لدسعسصتاطده , 1010 
طيّة مخاطية تشبه حدوة الحصان وهى منطقة هلالية الشكل 
في قاع الفم » تحاذي الجدار الداخلي للفك السفلي 
وتتناقص تدريجيا باتجاه المناطق الرحوية . تتكون بواسطة 
الغدة تحت اللسانية والقناة تحت الفكية العلوية أسفل 
الغشاء اخاطي للميزاب السنخي اللساني . 

طيةدهليزية 


11121 طة)دء؟ ,1010 


طيةصوتية لدء0؟ ,1010 
ورفى » مرق 111 
حليمة ورقية فللتمهم 10112660 


حمض الفوليك - فيتامين812 2 812 سنسهاك؟ - له علتاه] 
انظر فيتامين (صنسة)1؟) . 
ريت عاعثلاه؟ 
(في التشريح السني) : بنية تشبه الكيس توجد في الفكين » 
تحجيط بوحدة سنية في طور التشكل طوال الفترة الأولى من 
تطورها ثم تحيط بالتاج حتى بزوغ السن . 
جريب عبنئ 
كيس ليفي خلوي يحتوي على سن غير بازغة داخل النتوء 
السنخي .انظر سني (لقاصءط) . 
جريب فليشمان 
متعلق بحويصل ©1ه0111) أو يشبهه . 
كيسة جريبية » كيسة حويصلية 
كيه سام اخويب تنح فقن الفياض لحري 
الكيسة التاجية ونه 00000 » والكيسة البزوغية 
ولك «منامن8) . انظر كيسة ذات منشأ سني 01 056©) 


لدادعل , عل0111] 


كص سطء 1115 , ع1111ه0] 


تقلت10111 


أو تتقلتء10111 


(متعتره لمتمعل . 
يافوخ 
التركيب الغضروفي الغشائي الموجود بين عظام الجمجمة 
الآخذة بالتكلس لطفل حديث الولادة . 
طعام 100 
فضلات الطعام ىكةاطعل0 1000 
بقايا الطعام المتراكمة على أسطح الأسنان » والتي يمكن 
إزالتها باللضمضة . 
انحصار الطعام » انحشار الطعام 
انحشار الطعام بقوة بين الأسنان في الأنسجة اللثوية 
والأنسجة حول السنية بواسطة قوى المضغ الطاحنة . 


علاعسقادم] - اعسماده1 


لامجا 1000 
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الثقبة الحنكية الصغيرة 
إحدى فتحات القنوات الحنكية الصغرى على السطح 
الأمامي للحنك الصلب . وهي ثُقبة تقع ملاصقة وإلى 
الخلف من الثُقبة الحنكية العظمى عند الحافة الخلفية للحنك 
الصلب ؛ توصل العصب الحنكى الصغير الوارد والأوعية 
الدموية من الحنك الرخو إلى العقدة الوتدية الحنكية 


تقناع 1]]! , تاعتج 101 


عسأقلهم تاعدوع]1 , تاعتدج01] 


5 
ثقبة نية 


الثّقبة الكبيرة » الثقبة العظمى 
ثُقبة كبيرة في العظم القذالي في الجمجمة » يتصل من 
د 3 الدماغ بالحبل الشوكي . 


0 - :12121921 , لاعصطدة :101 


101-211161١١ 1 


0 5 
ثقبة وجنية وجهية - 275011201012121 
لاعطسة 101 775012201601211 
ثقبة فكية سفلية - عتق[ناط تلهج , معسده] 


معصصح د10 لمأامعل «رمتع كس 
فتحة مستطيلة توجد في الناحية الذاخلية من الشعبة 
الشاعلة للق ك النفلى + ف التعصف ين القلمة السنانية 
والحافة السفلية من جسم الفك السفلي . عند النهاية العلوية 
للحفرة الضيقة ومقابلها يمر العصب الضرسي اللامي 
والأوعية الدموية الضرسية اللامية إلى قاع الفم حيث يدخل 
العصب السنخى السفلى والأوعية الدموية السنخية السفلية 
فى الك السقلى ‏ ععافة فى العترر الشعافية كحتطقة 
نفوذة للاشحة 'توجد فى مخصك الشبعية الضاغدة للذك 
السفلي . يحمي الشريان الفكي السفلي » والوريد الفكي 
ال و اميه السدى ا الو 3 من كل الأسنان 
النغالة نتوء مثلثي من العظم 0 اللسينة (د[تاومنآ) » 
وعد القن التي يسعي إليها جراح الأسنان عند اعطائه 
حقئة تخدير إحصاري للأسنان السفلية (التخدير الناحي 
للفك السفلى) . تسم أيفناً الثقبة المينية اللي 01 
(اعممطتهة101 عمقل 3 

الثقبة الخشائية 20 , تاعسحتره] 
فتحة صغيرة خلف النتوء الخشائي . يمر خلالها شريان 
ووريك . 

الثقبة الفكية كتأقتط بإتددا[نتقصم - برنردلاتدهجد , معسدعه] 


العلوية - فتحة الفك العلوي 
الثُقبة الحنكية الوسطى 
ميج فل : عط لط جوتت المتاب كيريد خلذلها 
الأعصاب الأفقية الحنكية . 
الثقبة الذقنية 


2121 120132 , تاعصة 10 


1222121 , تاعصسسة :101 


ثقبة قمية - قناة لقمية - عنما جلصم , معسده] 
لقص غدد205:1مء 
فتحة القناة الحنكية العظمي في الحنك الصلب بين الجزء 
الأفقي من العظم الحنكي وعظم الفك العلوي اجاور . حيث 
تمرر العصب الحنكي الأعظم والأوعية الدموية إلى الغشاء 
الخاطي للحنك . تقع الثُقبة ملاصقة للحافة الخلفية للحنك 
الصلب في منطقة الجذر الحنكي للرحى الثالثة العلوية على 
كل من جانبي الخط المنصف للفم . 
الثقبة القاطعة - الثقبة الأنفية الحنكية 


21212 1ع]51:22 , لاع ج101 


- 1215176 و 1013220212 
31 22502212113 
منطقة منفذة للأشعة : تشاهد فى الصور الشعاعية بين ذرى 
جور القواطع المركزية العلرية وهي نهاية القناة القاطعة 
وهي ثُقبة تصل التجويف الأنفي بمخاطية الفم تقع عند الخط 
المنصف للفم » خلف الثنايا العلوية » تحت الحليمة المركزية 
للتجعدات الحنكية » لها أربع فتحات ؛ اثنتين تمرران 
الأعصاب الحنكية الأنفية » واثنتين للأوعية الدموية الحدكية 


عٍِ 


الكفية: 
الثقبة السنية السفلية - - لفأامعل “امتتعكصا , معسدره] 
الثقبة الفكية السفلية اع سعط د10 علملسط تن سفجمر 
الثقبة تحت الحجاجية لقغتط مه تلص , معصصتدعره؟ 


الفتحة الخارجية للقناة تحت الحجاج توجد فى الناحية 
الوجهية للفك العلوي أسفل التجويف الحجاجي . يمر منها 
الشريان تحت الحجاجى .٠‏ والشعبة العلوية الواردة للعصب 
مثلث التوائم وصولاً إلى الأنسجة حول الأنف » والوجهء 


والشفة العلوية . 
الثقبة السمعية الباطنة ]انمتا لمستعتصا, معصسحترم] 
الثقبة الوداجية “نف لتاكتال ر لتعططدج:01] 


الفتحة المتكونة من الثلمتين الوداجيتين للعظم الصدغي 

والعظم القذالي » يمر عبرها الوريد الوداجي » والأعصاب 

القحفية التاسع والعاشر والحادي عشر 
الثقبة الممزقة 

ثُقبة بين عظمين بين قمة الجزء الصخرى من العظم 

الصدغي ونقطة التقائه مع الجناح الكبير للعظم الوتدي » 

يمر من خلالها الشريان السباتي . 
لتقب القاطعة الوحشية 

2 ثقبة توجد في الحنك الصلب خلف القواطع يمر من خلالها 

الشريان الحتكي الأعظم . 


101:12 


121517 1[ةاء)12 , لاعدسدة::10] 
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فتحة مستديرة في الجناح الكبير للعظم الوتدي يمر من 
لوليا الفرع الفكي العلوي للعصب مثلث التوائم . 
الثقبة الحنكية الوتدية 
الفراغ بين النتوء الحجاجي والنتوء الوتدي للعظم الحنكي » 
الذي يفتح في التجويف الأنفي . 
الثُّقبة الشوكية . الثّقبة النخاعية 
فتحة في الجناح الكبير للعظم الوتدي قرب زاويته 
الخلفية » يمر من خلالها الشريان السحائى الأوسط . 
لثّقبة الشوكية , الثُقبة النخاعية ‏ 2 - 


01021261 , لاعتطة 101 


101000 


- 521120115 , 101211112 
101211111 
الثّقبة الإبرية الخشائية 
فتحة بين النتوء الإبري والنتوء الخشائي » يمر من خلالها 
الشريان الإبري الخشائي والعصب الوجهي . 
ثُقبة الفك العلوي  -‏ - : 
ثّقبة العظم الوتدي المدورة 


10131111 , 010 


- 1217للتهقصط 5101101 , لاعصح:01] 

101-3112611 10611110111111 55 

ك0 

الثقبة فوق الحجاج [1:201:142مناك , معصصة:01] 
الثُقبة امتكون من جسر فوق الثلم فوق الحجاج » على 
الحافة فوق الحجاج للعظم الجَبّهي » يمر من خلالها العصب 
فوق الحجاج والأوعية الدموية فوق الحجاجية ؛ ثلم في 
الحافة فوق الحجاجية للعظم الجَبَهِي يمرر العصب فوق 
الحجاج والأوعية الدموية فوق الحجاجية . 


الثقبة الفقارية لطعت , معسحتعره] 
الثقبة الوجنية الوجهية 760120012121 , عند :10 


فتحة خارجية على سطح العظم الوجني » يمر من خلالها 
العصب الوجني والأوعية الدموية الوجنية . 

الثُّقبة الوجنية الحجاجية 
فتحة القناة المارّة من خلال العظم الوجني » يمر من خلالها 
الفرع الوجني للعصب الفكي العلوي. 


101-2111611 20121 


ع7750112126160-01:121 , لاعصة:01] 


ثُقبة وجنية صدغية 
فتحة على السطح الصدغي للعظم الوجني » يمر من خلالها 
العصب الصدغي الوجني. 
ثقوب 
جمع تُقَبة (معسةده) 5 


110 


5-3 


فوة ع01] 
تأثير عندما يطبق على جسم ٠‏ يجعله يتحرك أو يغير من 
حركته ؛ حينما تُطبّق القوة على أي مادة تسبب تشوهها . 

قوةالمضغ 

محصلة القوة 

أحد عوامل القوة مركبة أو متعادلة . 


تساتعل , عع01] 


01 2012201212 , ع1]01:2 


ثُقبة كبيرة في الناحية الشدقية من جسم الفك السفلي » 

تكون عادة فى المنطقة أسفل وبين الضواحك » وهى منطقة 

تقوذة للأقخة تمرهها الأعصاب الواردة من الشفة السفلية 

واللثة القاطعة الشفوية مع الأوعية الدموية المصاحبة لتنضم 

إلى الفرع القاطع للعصب السني السفلي داخل العظم . 
الثقبة الأنفية الحنكية - الثقبة 

القاطعة لع دج 10 ع لاأواعسا 

منطقة نفوذة للأشعة بيضاوية الشكل تقع بين أو في اتجاه 

ذروي قريب من جذور القواطع المركزية العلوية . 


ا 4ه 
تقبه مغلية 


- 225027212126 , لاعصدة 101 


111 ,ر 101320211 
إخدى "تقوب الفك العلوئ والفك السنفلى الت تمرمين 
خلالها القنوات المغذية . ير 

الثقبة القذالية » الثقبة القفوية - 

الثّقبة الكبيرة - الثقبة العظمى 

الثقبة اللسانية العوراء لدععق رعساعصه) عطا 4ه عسد»ره] 
انخساف فوق جذر وظهر اللسان فى المكان السابق لفتحة 
القناة الدرقية اللسانية 16ل 0000 

الثُّقبة الوجنية الحجاجية 


- لواأتماعع0 , اعصسسد:01] 


101-211161١١ 1 


- :011022191 , ماعدسدة:101] 
77501126160-01121 اع 101:0 
انظر ثقبة وجنية حجاجية (اعمطتهة01؟ 011]21-مع13ه سامع 23) . 
الثقبة البيضاوية 
1- فتحة في الجناح الكبير للعظم الوتدي » يمر من خلالها 
الفرع الفكي السفلي من العصب مثلث التوائم والشريان 
السحائى الصغير . 
2- فتحة 1 أذينى قلب الجنين . 
نقنبة الجناح الكبير البيضوية 
فتحة في الجناح الكبير للعظم الوتدي يمر من خلالها 
العصب السنى السفلى والشريان السحائى الإضافى . 
لتقب الحنكية - الثّقبة القاطعة , : 


101211111 0721 


2220115 23126 0721 12ع2تتة 101 


- 0212121 , تاعصد:1ه] 
لاعس 01 ع لأواعسرز 
الثقبة الحنكية الخلفية - 
الثُقبة الحنكية الكبيرة لاعمسفعده؟ عسمتأهلهم عأاوعءع 
الثقبة السنخية العلوية الخلفية - “امع مناد “تمتاء)05م , سعصسدمده] 
الثقبة السنخية عه 101 تتقاوء 219 - ماوع 1ه 
الثقبة المدورة .» الثقبة المستديرة م010" تاعطتة01] 
ثُّقبة مدورة في الجناح الكبير للعظم الوتدي يمر منها الفرع 

الفكي العلوي للعصب مثلث التوائم : 
ثّقَبة العظم الوتدي المستديرة 


- 1221م :20511101 , لاعصرح:01] 


1012111611 1*01]1111011111 15 


ك1 50 
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ملقط القلع تالت , وء»101 
أداة تشبه الكماشة لقلع السن . تشتمل على مقبضين » 
ومفصل ومنقارين أو نصلين » مصنعة بأشكال وأحجام 
مختلفة » مصنفة بحسب أعداد مطبوعة على الجانب 
الداخلي من المقبض بواسطة المصنع وفقا لشكل المنقارين 
أو المقبضين أو وفقاً لاستعمالاتها الخاصة . 


ملقّط مقصلةاللثة عصناه انماع سسع , دمنءعتره] 
الملقّط الموقف للنزف - عنأهأومطع فط , وروءع10 


1212220516211 1015 

أداة تشبه المقص ذات نصلين مجوفين » تستعمل للإمساك 
بالأوعية الدموية أثناء العملية الجراحية . 

ملقطالأدوات 

مُلقط الرحى السفلية 
ملقط ذو منقارين بزاوية قائمة مع المقبضين » سهمية الشكل 
الكو عل جرد س وي ل دا قي 

ملقط الجذر السفلي 
ملقط ذو مقبضين مستقيمين ومنقارين أجوفين بأحجام 
مختلفة يكونان بزاوية قائمة مع المقبضين » يستخدم لقلع 
القواطع السفلية » والأنياب » والضواحك . والجذور . 

ملقط تصحيبح انطمار 

الفك العلوي 

أداة » يمر أحد نصليها داخل التجويف الأنفى وينطبق النصل 
الآخر مقائل السك + يفيت كن الأمتياك بالفك السلوق 
المزاح وإعادته إلى مكانه وعدم انطماره . 

ملقط البعوضة الشرياني 

١‏ يشبه ملقّط الشرايين لسبنسر ويلز توتعامة ”17176115 تععموم5) 
(605 1010 ولكن منقاريه غاية فى الدقة . 

تلقل نانيك الايرة ١‏ 

أداة ذات مقبضين من نوع المقص . تكون عادة مزوّدة 
بلسينة مسننة (ع916ع0 أعطء]12) لإمساك الإبر أثناء خياطة 
الأنسجة . 

الملقّقط القاطع للجبس . مقراض تاكتك “تعأكدام , ومععء»0] 

الجمبس 

1 ملقّط ذو مسكة يمنى أويسرى فى أحد نصليه دبوس حاد 
مكتهم ,انق يي عدن اشيوو د ل سنن اجا فد 
عمق الجيب قبل إجراء العملية . ْ 

ملقط شظايا الجذور 

ملقط شق الجذور » ملقط فصل الجذور عصنا)نام؟ 004 , دمء»0] 


1 , كمءع101 


1220121 عمع:1077 , وررعع:1]01 


1" 10771 , ورءع:1]01 


لكلل تند [لتتهد: , ومعء»0] 


122050]11160-21:1177 , وررعع:101 


5ط--ع016ع26 , ورعع:1]01 


2115 أعكاء20 , كمءع101 


1151 1001 , كمعع:1]01 


قُوَة الرص . قُوة التكثيف 
الضغط اللازم والضروري لتكثيف ورص مواد الحشو (مثل : 
الأملغم . رقائق الذهب . الشموع) داخل الخفرة 
ا وحضرة . 
القوةالماضغة 
القوة الناشئة عن عضلات المضغ أثناء عملية مضغ الطعام . 
القوة الإطباقية . القوة الطاحنة 
نتاج القوة العضلية على الأسنان المتقابلة . 


كإلأكطء 201 , عع:01] 


222511210177 , ع101:2 


لدكتااءع0 ,»101 


بالقوة ع»عقسرى 1 
ملقّط .جفت ٠.‏ كُلابة وع»01] 


أداةذات نصلين أو منقارين ومقبضين » تستعمل للإمساك 
(الآدوات » أو الضمادات أو الإبر» إلخ .) أو للضغط (لنع 
النزف ) أو للإزالة (قطع العظم الزائد) أو لتبعيد الأنسجة 
أثناء المداخلة السنية الجراحية » و أيضا لقلع الأسنان أو 
جذورها . 

ملقط الشريان 

ملق معدي دومتفارين نين ومتحدين أجياناء: له 
مُقبضان بخل القن ومزود بلسينة مسننة (ءعه1/ع0 أعطع]ة+1) 
لتحافظ على انغلاقه عند الاستعمال وفتحه عند الإنتهاء . 

مقراض العظم . كُلآبة كرض 

العظم - قاطع العظم » الملقط القاطع للعظم 

أداة ذات مقبضين ونصلين شبيهين بالسكين أو بالأزميل . 
تعرف أيضا بقاطع العظم (كتدعطد عمه8) . 

قاضم العظم - مقراض العظم ٠»‏ - وستاططتص-عصوط , ومء»م0م] 

قار 0 ٠»‏ كلآبة 3 

أداة تشبه الكماشة ذات مقبضين » تستخدم لقطع أجزاء 
صغيرة من العظم بواسطة منقارين يشبهان الكأس . 

' ملقّط ذو نصل طويل ومقبض مقص يستعمل معقماً . 
للإمساك بأشياء معقمة . 

ملقط لقلع أسنان الأطفال ‏ عصناع وساي و'دءسللئط , ومعءمم؟1 

ملقّطالمشبك 

مُلقط سنية . ملقّط سنى 
ملقط تستعمل لقلع الأسنان . 

ملقط تشريح » ملقط تسليخ 

أداة تشبه الملقّط ذات فكين منحنيين أو مستقيمين ؛ مسئنين 
أو مثل أستان الفأر . بعض هذه الملاقط يكون معزولاً لكى 
يستخدم في عمليات الجراحة الكهربائية . ْ 

ملقّط الضماد 


2117 , ورءع101 


- 25أاأتاه©-ع02ط , ومرعع:1]01 


12215 عمط 


15ناء 06" 1026 


ذ'ع21؟) , ومرعع1]01 


مصصحكء , دمعع0] 


لداصعل , دمعءع0] 


5 ,و, وء101:2 


65 , ورءع101 
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ملقطالجذرالعلوي 
ملقط ذو نصل منحن مُجوّف باتساعات مختلفة ومقبضين 
منحنيين (نموذج 1 10 1630'5) » أحد المقبضين 
ينطبق تماما مع راحة اليد » والآخريوفر الإمساك المربح 
للأصابع يستعمل ملقطعاماً لقلع الأسنان والجذور . 


021 2273:0265 ]1:00 “11221 , كرمعءع:101 


01" “12221 , وررعع:1]01 


ملقط نصلاه مستقيمين » ويكونان زاوية مع المقبضين 
اللذين يمكن أن يكونا منحنيين (نمط ريد عدم 620'5) أو 
مستقيمين . يستخدم لقلع الأسنان العلوية والجذور في 
ا جزء الخلفي من الفم : 
قوى و10 
بقع فور دايسسٍ مر ض 5'ع 0107" - 5ا0مه و'ع1"01:07 
فوردايس - حبيبات 5 اناونع و'ع10107 - عقوء015 
فوردايس 
نسبة إلى ج .أ . فوردايس » ع06:ه1.8.50 »1925-1858 » 
طبيب أمراض جلدية أمريكي . 
دوذ اتن يتفيتل عن فده وونة فرتقي فى منشاطة 
الفم والأعضاء التناسلية ؛ تظهر |كلينيكياً كمجموعات من 
البقع الصفراء الصغيرة المرتفعة قليلاً ليس لها أهمية مرضية 
تتواجد بكثرة على الأغشية المخاطية الفموية وعلى الحافة 
القرمزية للشفة وعلى السطح الداخلي للشفتين والخدين 2 
تسمى أيضاً حبيبات فوردايس (165تاضهمع 'ءء:0:003) . 


ساعد ءذرا اع ممتتوء 01] 
الجزء ما بين المرفق والمعصم : 

الدماغ المقدم دمل طمععدة 05م 2 ستحتاطاء:01] 

المعى الأمامى أناعء 101 
مقدمة القناة الهضمية . 

مقدم الرا أس لدعماء 10 


أجسام غريبة , أجسام أجنبية 
أي جسم أو مادة تكون في مكان ٠‏ لاتوجد فيه بشكل 
م 

تشرعي.ء نانوي 

طب الأسنان الشرعى 
انظر قانون او »علم القضاء (ءع1006526م215نال) » علم 
الأسنان (لإع00021010) » شر عي (عأممعته2) . 


101152 15 


111 


215]177ع عأكمع1]01 


تقصير . تقاصر قطتطة) "1م طوع:0] 
(في التصوير الشعاعي) : : نقص في طول الصورة الشعاعية 


للسن . نتيجة خطأفي طريقة ة التقاط الصورة الشعاعية . 


كُلاّبة ذات نصلين قاطعين تستعمل لفصل الجذور للأسنان 
متعددة الجذور . 
ملقّط مشبك الحاجز 
المطاطى - ملقّط المشبك العنقى 
0 00] 
الأسنان . انظر الحاجز المطاطى (تصدل ءع0066) . 
ملقط فصلالجذور» 00 


ت تمك حنمل - معنا" , كررعع1]01 


5زء101 مرتسمك لدءاراءء 


- 5622121125 , كءع101 


ملقط شق الجذور وعء»101 عد ن)أتامه 
ملقّطالجيب كتتطأد , 5رع01] 
مُلقّط الشرايين حسب اإتاع اه *كلاء']7 “عع معم5 , ودرع»:101 
سبنسر ويلز 


نموذج أصلي لملقّط » يستعمل لمسك الشرايين . 
ملقّط الجبيرة “اعاطتامه , ومرعء01] 
مُلقط ذو نصل شاق » ملقط ذو 
منقار قاطع 

ملقط علوي وسفلي له نصلين شاقين » صمما للإطباق 

على كمركي اوتريافة او عبائفكك أى جاو 


كلد؟2 ]نآم؟ , دوعع10 


ملقط شق الجذور - - عستااتام؟ , دمرء»0] 
ملقط فاصل للجذور وزع»101 572125 
ملقّطالمعقمة . ملقّط التعقيم تلع تلتع اد , ومعع101 
مَلقّط الخياطة ]ناك , 5رع01] 


مَلقّط النسيج عناوكتا , ومءع0] 
ملقّط ذو نصل دقيق بمقبض من نوع المقص مجهز بلسينة 
مسننة للحفاظ على انغلاق النصلين . 


ملقّط اللسان ©5101 02) , 101:5 
ملقّط إمساك اللسان 2105 عتاعمههم) , ععء:0] 
مَلقّط الفوطة 071) , وررعع:101 


ملقط لإمساك فوطة أو منديل معقم يستعمل في الجراحة . 
ملقّط مشبك الفوطة 


حك 1آع07] , دمعع1]0 


ملقط قلع عام سناع تاد لوكتاء كلطنا , وورعء0] 
ملقط أمامى علوى - - 21211101 “12261 رو وعع101 
ملقط م و طم ناه 

بخط مستقيم مع اقيض . : 


ملقط الأرحاء العلوية 
أداة يمنى ويسرى لها نصل مجوف لينطبق على الجذر 
الحنكي للأرحاء العلوية » والنصل الآخر مستدق بشكل 
ا جراف (الرفش) ليتوافق مع تشعب الجذور الشدقية ؛ 
توجد العديد من النماذج التي تشمل أيضاً سلسلة من 
ملاقط قلع للأطفال بحجم أصغر . 


1220121 11221 , كررعع101 


- 340 - 


شكل السن 
الشكل المحيطي المتميز الذي يميز سناً عن سن أخرى من 
ناحية تعريفها » وتوصيفها وتفريقها .انظر شكل السن 
البيضوية («تدم؟ طامم] 07010) . 
فورمالدهيد 


20 , صحده] 


11210 
غاز ذو رائحة لاذعة قوية » ومهيج قوي للأنسجة . يستعمل 
الكريزول في معالجة قناةالجذر ويستخدم بشكل شائع 
لغنيت الحيدات التشريحية السيحية . 
فورمالين 

لتثبيت الانّسجة بغرض الفحص التشريحي للأنسجة . 
5 كير قث كر 
تشكيل الطابع الإفرادي 
لاي تشكيلي » تكويني 

عمل تشكيلي » وظيفة تكوينية 
مشكل ».مكون ٠‏ مهيكل 

أداة تستخدم للتشكيل أو للتكوين . 

مشكل الزاوية » مكون الزاوية 

ذات أنصال حوافها حادة » تستعمل لتشطيب الخفرة 

ال محضرة »ولتأكيد نظافة وحدة الزوايا والغؤّور وإضافة 

تثبيت جيد للحشوة . 
مشكل البوتقة » مكوّن بوتقة الصب » 
مخروط الصب 
مشكل المصب 

مدخةسنة قري غؤورات ككل معاكين للستطوع 

الطاحنة للأسنان يصب فيها الشمع . 

فورموكريزول 

محلول مبيد للجراثيم 3 مكون من الفورمالدهيد 2( 

والترايكريزول » والجليسرين » والماء 7 يستخدم كمطهر » 

وهو مهيج قوي للأنسجة حينما يوضع عليها » فيؤدي إلى 

موات وتثبيت الأنسجة » لذلك يستعمل لتمويت الأنسجة 
اللبية . يستخدم أيضاً كمطهر يوضع في الحجرة اللبية 
للأسنان ذات اللب الميت أثناء معالجة قناة الجذر . 


صيغة » معادلة .قاعدة »وصفة 


نل 1011 


11110 

1277 120117101121 ر ملاح تصتده] 
1112 

1011121176 0 


11101 


101111 , 2251 


1ع ناتك , تع 101 


01 ,و 1011211 


1011101501 


111112 
التركيب الكيميائي لمادة » موضحاً بالرموز » كتابة تركيب 
الدواء فى الوصفة الطبية لتحضيره بواسطة الصيدلى 5 


صيغة سنية » معادلة سنية لوأدعل , ملتتصصرم] 


شوكة 101:15 
شوكةالعض عالط , علتده] 
شوكة القوس الوجهية 
لسان متشعب . لسان متفرع 

انظر لسان مشقوق (عناعهه] 5116) . 


شكل م1 


طع21 , محده] 


122-0717 و 101:1 


عنا015) 1011260 


001 10100 
©1262 ,و نم1 
: لدكتتاعع0 , حتخده] 
شكل الحافة عطتلانه , محرهم] 
شكل المنطقة من سطح السن التي تدخل ضمن الحفرة 
الحضرة ؛ أي الحواف الخارجية عند تحضير الحفرة » التى 
تحدد محيط الشكل المحضر من سطح السن ؛ وفيمايلي 
بعض المعايير التى تتعلق بشكل الحافة : 
1- يجب أن تدخل كل الوهاد والشقوق المتلاصقة ضمن 
شكل الحافة دون اعتبار لامتداد التسوس ( تمديد وقائي 
اع71 :101 2م اممعاءوط) . 
2- الحافة الملاصقة المقابلة للسن الجاورة يجب أن تمتد إلى 
الفرجة بين الأسنان الملاصقة » بحيث يمكن تنظيف 
حواف الحفرة الحضّرة أو الحشوة بواسطة شعيرات فرشاة 
الأسنان من بقايا الطعام واللويحة الجرثومية (تمديد وقائي 
تامع ناعم 101 مم تمع )8 ) 
3 - يجب أن يتجاوز القاع اللثوي للحفرة نقطة أو منطقة 
التماس بنصف ملليمتر على الأقل في الاتجاه الذروي . 
4- أي حفرتين محضرتين في نفس السن أو في نفس 
السطح بينهما مسافة أقل من 1 ملم » يجب توصيلهما 
ببعضهما في حفرة واحدة . 
الشكل المقاوم 
مصطلح يستعمل في تحضير الحفرة » للدلالة على شكل 
جدران الحفرة الذي يحقق أقصى استقرار وثبات للحشوة 
مقابل قوى الضغط أثناء عملية مضغ الطعام . 
شكل يعطى لجدران الحفرة المحضّرة لكي تقاوم الحشوة 
داخل الحفرة الانزياح ؛ ويمكن إنجاز ذلك ؛إما بعمل غؤور 
للتشبيت كما في حالات حشوة الأملغم » والحشوة برقائق 
الذهب . وحشوة الراتين المركب »أو بالجدران المواجهة . 
والأثلام الإضافية . والشقوق» والدبابيس . كمافي 
حالات التحضير للحشوة المصبوبة أو لتحضير التاج . 


10100, "5112 


0 ر 10100 
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الوجنى حيث تستقر لقمة الفك السفلي . 


الحفرة تحت النخامية توعدو طمرهموط , 10552 
احفر ة القاطعة ع أعض1 ر 10559 


1- انخساف على سطح الفك العلوي خلف القواطع . 
2- انخساف على الفك السفلي تحت القواطع » وحيث 
ترك المضلة الذاقية :. 

3- انخساف على السطح الخارجي للفك العلوي » حيث 
تنشأ العضلة الخافضة للأنف . 
الخفرة تحت الصدغية . حفرة تحت 

الصدغ 
فرغ غير مننظم على الجمجمة ؛ محاط بالعظم الوجني 
والشعبة الصاعدة للفك السفلى » خلف الفك العلوي . 
الُفرة الوداجية / 
انخساف في الجزء الصخرى للعظم الصدغي بين القناة 
السباتية والثّقبة الإبرية الخشائية » يمر فيها الوريد الوداجي . 


1211261220181 و 10559 


:1 12ناعنال م 12555 


الخفر ةالدمعية لتمستعه 1 , وهوده] 
الخفر ة اللسانية لمناوصتا , 52ده] 


انخساف ضحل يوجد على السطح اللساني لسن قاطعة . 
حفرة الفك السفلى , الحفرة الوقبية - 
احرف المتا :. ' 
فى[ دزو الميلىى تن العطوالعدعي أسقل 
التتوء الوجنى » تستقر فيه لقمة الفك السفلى . 
الخُفرة الحُشائية ْ 
انخساف على السطح الجانبي للعظم الصدغي ٠‏ يسكن فيه 
اليب الوزيدي الخنانبى:: 
الخفرة الأنفية / 


> :12212011111121 و 10555 


5162010 


10559 , 225010 


22521 و 10559 


الخفر ةالقذالية تهاتمنء0 , وووه] 

احفر ة الفموية - حفيرة الفم تطناع 02200 - 01:81 , 10559 
الابتدائية 

ا حفر ةالحنكبة - احفر 0 وووم] ع لاأوأعصز- عستاهلهم , د55ه] 
القاطعة 

الخفر ة النخامية 2177 ناكام , 10559 

افر ةالقحفيةالخلفية لقتصسمتك تدع ]05م , 10559 

الخفر ةالجناحية 0 , 10559 


شق أو حفرة عميقة بين الصفيحة المتوسطة والصفيحة 
الجانبية للنتوء الجناحي للعظم الوتدي : 

احفر 5 الجناحية الحنكية عطنا هله ممع (1عام , 10559 
شق صغير شبيه بالقمع بين النتوء الجناحي للعظم الوتدي 


صيغة ابتكرت لتوضيح عدد وترتيب الأسنان عن طريق 
أحرف وأرقام » في هذه الصيغة يرمز للقاطع بحرف "1" , 
والناب بحرف " ©" . والضاحك بحرف " 2" » وللرحى 
بحرف "21". الصيغة السنية للأسنان الدائمة الطبيعية فى 
الإنسان هى : ١‏ 
-1-2/260-1/16»5-2/214-3/3 
صيغة الأداة اع سا تاكصا , ملتتمصرم] 
صيغة من ثلاثة أرقام تمثل ثلاثة قياسات : عرض الحد 
القاطع بأعشار الملميتر ؛ طول الحد القاطع بالمليميترات ؛ 
وزاوية مقبض الأداة بالدرجات المئوية . 
دُستور الأدوية » كتاب الوصفات الطبية 
مجموعة من الوصفات أو الصيغ لكيفية تحضير الأدوية من 
تراكيب مختلفة . 


6 


فبو ألسة؟ تتتد101 


10111112177 


0 وز أمامي »بروز متقدم 010ل 1011210 
ا بروز متقدم عن الوضع المركزي . 

حفرة 10552 
انخفاض بسيط أو تجويف كالذي يشاهد على السطح 
اللساني للقواطع أو انخفاض في العظم مثل : الجوف 
العنابي(10552 مع 01) .المجمع : حفر(ء00553) . 

حفرة بيتشات -الحفرة الفكية الجناحية 

الحُفرة القحفية الأمامية 

الخفرة النابية 
انخساف على السطح الخارجي للفك العلوي في الناحية 
الوحشية من سنخ الناب مباشرة . 


1215 , 10559 
لقتطوءك :3211101 , 10559 


علللطق و 10559 


و 
حفرةمركزية لةتامعء , وووه] 
انخساف ضحل على السطح الإطباقي للرحى : 
احفر 0 اللقمية 2 202031010 - :020511 , 10559 


أحد انخسافين صغيرين على العظم القذالي » متواجدين 
خلف كل من لقمتى الفك السفلى . 
حُفرةقحفية |0 : 
حفرة زندية , حفرة مرفقية 
1-حفرة ذات البطنين > 
أحد انخفاضين متواجدين على جسم الفك السفلي من 
الناحية الداخلية على كل من جانبى خط الوسط » حيث 
يرتكر النطح الأقامى للعفيلة ذات البطنيق : 
2- الثلمة الخشائية 5 100 . 
الجوف العنابى - حفرة الفك السفلى » 
حُفرة الوقب ْ 


لحتصوك , 10555 
لقاتطته , 10559 


10553 , 1525611 


10555 , 5162010 - 


1112110111121: 2 
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10515 


تاج فوستر 
نسبة إلى ف . و . فوستر .]1.177.505 » 11.1855 » طبيب 
أسنان أمريكى . 
نوع من اتاج الارتكازي يعبت بلولب معدني داخل قناة 
الجذر. 
أساس . قاعدة 
قاعدة البدلة السنية » مقر البدلة السنية عتنغدع0 , سم نهلسته] 
طب الأسنان الر باعي ».طب الأسنان «اكنادعك لعلسقطستده؟ 


0 ه1212251ظ1ظ1ظ2 


لمساعد 
عمل جراح الأسنان ومساعد الجراح معا كفريق »في 
العمليات الجراحية . 
أرحاء فورنييه » الطواحن القببية - - 1201215 ولا ننتناه”1 
الأرحاء التوتية كته امد رونحءطلن81 
نسبة إلى ج .أ . فورنييه » #عنتهناه1.8.1 .1914-1832 » 
أخصائي أمراض تناسلية فُرنسي . 


أرحاء أولى دائمة » ذات حدبات متجاورة تتقارب معا 
مكونة شكل قُبّة » تشاهد في حالات الزهري الولادي » 
92 أيضا الرحى التوتية 5 ونع ط 11 . 
عيب ذوآر بعة جدران - كاعع]ء1 ونامء:وو0 - أعع1ع01 1011-5211 
عيوب عظمية 
انظر تحت عيوب عظمية (هاءعاعل كنامء055) . 
نقرة(لاتينية) 10 
جمعها حفر . نقر وهدة صغيرة أو انخساف ؛ مصطلح 
يستعمل لوصف المنخفضات في الجسم » بشكل خاص 
النقرة المركزية فى شبكية العين أنظر حفرة (1:0550) 1 
الثقرة الحنكية " 
إحدى وهدتين صغيرتين أو انخفاضين في المنطقة الخلفية 
مذ الشذلت ا توعان جنا نيز الخنل] لصنت العاف رن 
من أو عند التقاء انك الضلب ممع الحنك الرخو . 
النقر ةالجناحية الفكية - ع12[ناطتنلصقصطط دع010ع7(7عام و10 
السفلية - النقرة الجناحية 


2 2121م - علتطتأقلهم د10 


- و1017 21175010 
012172 10172 
انخفاض على الجانب الأمامى لعنق الفك السفلى مكان 

ازنك الحضلة اشنا ره النارتضة:, 1 

النقرة الفكية السفلية 

تحت اللسانية - النقرة تحت اللسانية 


- 122101111126 كتلمتاعستاطناد 107:22 
- و1017 21ناى 12ل[ اتاد 
5تللهناعسنتاطناد 1072 
انخفاض عل السطح الداخلي للفك السفلي موضع الغدة 


تحت اللسانية . 


والعظم الحنكي والفك العلوي » على الناحية الجانبية من 
الجمجمة » يمرمن خلاله الشريان الفكي العلوي والعصب 
الفكي العلوي ؛ والعقدة الجناحية الحنكية . 
الخفرة خلف الرحوية 
انخساف يقع بين الحافة الأمامية لشعبة الفك السفلي 
والعرف (النتوء) الصدغي . 
حفرة شبه المعين . الخفرة المعينية 
الخفرة الزورقية 
انخساف السطح السفلي للصفيحة الجناحية الإنسية للعظم 
الوتدي » تنشأ منها العضلة الموترة للحفاف . 


*0101220117ع*1 و 10559 


10555 , 10 


»5ه , 10555 


الحفرة السينية 0 10553 
0 ههه وه 

حفرة وتدية فكية - - 7ه [اتتقطامسعطم؟ , و5ده] 
احفر 5الجناحية الحنكية 2 عط ذاه 1ه مع 17م 

الخفر 5 الوتدية الحنكية عصنا هلهم مسعطم؟ , هوده] 

احفر ة تحت اللسان ©1096 لهتاعصتاطيه - لدتاعستاطن؟ , 15552 


انخساف على السطح الداخلي للفك السفلي تستقر فيه 
الغدة اللعابية تحت اللسانية . 
الخفرة تحت الفك السفلى - 


ت :11121 511112212011 و 10552 


حفر ة ماتحت الفك العلو يِ ح- - 55و10 تإنهالتدةسطنى 
حفر ة تحت الفك السفلى 101 نتملناطت0سقسسطسو 
حفر ة ما تحت الفك الخال ي - - تنه التتقسسطتاد ر 10552 
حفر ة تحت الفك السفلى 55 ننقلنطت0سقسسطمد 
الحعناف فلن انطع الذاعجلي لفك المتقلى شمر فيه 
الغدة اللعابية الفكية . 
الحفرة تحت الحجاج  -‏ ووو0] عصتصق - لهمغتط:روطند , 10552 
الحفرة النابية 
الخفر ةالصدغية [ةاممتء) , و5ده] 
انخساف على جانبى الجمجمة أو القحف ».ترتكز فيه 
المشيلة ال 1 


احفر ة الصدغية الفكية السفلية - :1ة[ 010122201 مصء) , هووه] 
حفر ة الفك السفلى . احفر ة الوقبية 10558 :ة2011همم - 
ار اللو 71 
الحخفرةالمشلثية 
انخساف بسيط على السطح الإطباقي للرحى أو الضاحك » 
على الناحية الإنسية أو الوحشية للارتفاعين الحفافين ؛ 
يوجد عادة كذلك على السطح اللساني للقواطع العلوية 

عند حافة الحفرة اللسانية . 
الخفر ة الوجنية  -‏ 50558 0121م سعاه كص عن هسدمعن: , 105553 


حفرة تحت الصدغية 


:لق للأقطه) و 10559 


121نا112115] و 10559 
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كسس مقفل . كسر عتتطعهع؟ عامسك - لعومك , عسطعمر 

عند ار سيط 
كسر ينتج عنه العديد من الشظايا العظمية الصغيرة نتيجة 
لإصابة ساحقة . 

كسرتام . كسر كامل 
كَسْرتكون فيه خطوط الكسثر معددة ومنتشرة في جفيع 
الاتجاهات » وتشمل البنى الحيوية المجاورة لمكان الكسر . 


0 ر ع01ااع 112 


عا 1 متم , ع*تتاع 11 


0012216 ,و ع1تصاع 112 


كَسر مختلط . كَسْر مضاعف لعا تاصرصسم , عساعة»؟1 
كشتر مركب ». كسر مفتوح 0 ,ر 1121101 


كَسْر مُتصل بالسطح الخارجي حيث تصبح شظايا العظم 
متشرنة ات التخريف التمرى اومن علال الجلله 
كَسْر لقدمة الفك السفلي . كَسْر اللقمة 
كسرناحي 
قحفي وجهي 
كسر يشمل عظام الوجه والجمجمة . 
الثبيت القحفي الفكي مود وعدا تتمستمتصوتك , عتساعد] 
العلوي للكسر 
انظر تثبيت قحفي فكي علو ي (امتفءة مهال نتقسمتهمت) . 
كر منخقض »كر مابط 
كَسْر بعظام الجمجمة ٠‏ تكون شظايا العظم المكسورة فيه 
منخفضة (منخسفة) عن مستواها الطبييعي 1 
كسر مباشر 
حدوث الكّسر عند نقطة الإصابة أو الضربة . 
كَسْر مزاح » كَسْر مُرحل 
كسر ينتج عنه انزياح الشظايا العظمية المكسورة بعيدا عن 
مكانها في محيطها التشريحي الطبيعي . 
كَسر مزدوج 


تثبيت الكسر بدبابيس نام لمسصعاي , عساعو ]1 


]نا تلصحام 0127011110 , عختتااع 12 
602071 , ماع11 
201011 , عختتاع 1:2 


21ن21012قتنك , عتتااع 11 


06221 , عتتطع 12 


1550 , ع1تااع 112 


أ 0111 , ماع12 


0ع12م15ل , ع*تتاعة:1 


00111 و عتتطع 12 


خارجية 

تثبيت الشظايا العظمية للكسر باستخدام لوالب معدنية أو 

قضبان تثبت خارج الجلد . 
كسر خارج المحفظة 

كَسْر في لُقمة الفك السفلي خارج المنطقة ا محاطة بمحفظة 


المفصل الفكي الصدغي . 


511121 م1122 ر ع1تااع 113 


10172 داهط٠اننقم‎ 011112115 - 


النقرة تحت الفك السفلى - 
نقرة ماتحت الفك العلو 8 - و10 لملناطت0سقسسطسد 
د 1ه لتم طناك 
انخفاض على السطح الداخلي للفك السفلي موضع الغدة 
تحت الفك السفلى » حيث يستقر فيها جزء من هذه الغدة . 
النقرة تحت الفك لعفل ٠‏ عهلناطتلسهحددم مده للتتمسطهد و10 
النقرة تحت الفكية 2 
متعلق بالحفر أو يتميز بوجود حفرة أو نقرة (5072) 
تُقيرة 
جفزةضغيرة ؛ جمعها نقيرات » حفيرات (0760196) . 
صفيحة فو كس عأهام *10 
جهيزة تسخدم لتعبين المستوى الإطباقي (الخط من الجناح 
إلى وتدة الأذن عمنا ودعة-412ى) لعضة الشمع الإطباقية 
(عضة الحواف 11:05 8116) من أجل تصنيع الجهاز السني . 
كتسشر علتااعة 1 
يتعلق بكّسر العظم » أوالغضروف أو الأسنان . كسور العظم » 
إما أن تكون بشكل كمي بسيط (عتتاعهء عامسنه) » أو ا 
م كب (عت7تاعهعة لصناهمصرهك) أو سين كنت ا 
(ع تعد 0ع امتستمطته©)) .تعالج كسورالفك بواسطة 
تقريب نهايتي الجزئين المكسورين » وتثبيتهما معاً بواسطة 
الجبيرة » أو الدبابيس أو الأسلاك وذلك لمدة عدة أسابيع 
حتى تلتئم نهايتي العظم المكسور » ثم يتم بعد ذلك رفع أو 
إزالة الجبيرة أو غيرها . 
كسرالزاوية 
00 
كسار يشمل سطع الفضل: 
كسر ثنائي الجانب 
كسر الجدران العظمية للحجاج مع هبوط الارتفاع العظمي 


10721 


1712 


2261 , ع"تتتاع 112 


113101 , 2111121 


21نمء12آط , عتتاعج"] 


21035-01 و ع01اع123 


للحجاج : 
تثبيت محبطى للكسر 101 1102 لمتأمعتء 1تسسعتدك , عتناعو] 
بالأسلاك 2 
انظر رباط محيطى . رباط دائر (عومعة؟ اقتامعنءتسدعمك) . 
كسرالمشبكة 1 مكقك , عتتطعة:»؟ 
كسّر ذراع الضمّة بسبب الإجهاد الزائد عن حدالمرونة 
للمعدن المصنوعة منه . 
تصنيف لوفور لكسور 10105 عنآ , «متاهعزومقك عتساعة:؟1 
الفك العلوي 


انظرتصنيف لوفور (1668200ووة1ك 10115 عنآ) . 
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الصنف الثالث : (كسر لوفور الثالث) : انفصال العظم 
الوجهي عن العظم القحفي ؛ حيث يصيب الكّسر قنطرة 
الأنف والحجاج » والنواتيء الهرمية لعظم الفك العلوي 
والعظم الوجني ؛ انفصال قحفي وجهي 50121 منصهمر0) 
(ممتاعصناز015 . 
خط الكسر 
خط نافذ للأشعة يشاهد في الصور الشعاعية » يدل على 
وجود كسر في العظم أو السن . 
افرط 
كر بطول احور الطولي للعظم . 
كسر الفك السفلي 
كَسْر وجني . كَسْر خدي 
كسر في العظم الوجني الذي قد ينزاح أو يظل على وضعه 
الطبيعي ؛ عدم تمفصل العظم الوجني مع عظم الفك 
العلوي والعظم الجبَهي والعظم الصدغي . 
كَسْر سيء الالتحام 
انظر سوء التحام (دمتصتطللة18/1) . 
كَسر الفك العلوي 
كسر الثلث الأوسط 
كَسَر ال جموعة العظمية التي تشتمل على الثلث الأوسط من 
الهيكل العظمي الوجهي . 
كسر منتصف الوجه 
انظ ركسور منتصف الوجه (وعتناعه] عع0311025) . 
كَسر غير ملتحم . كَسْر غير ملتثم 
انظر عدم التحام (مامتصتاحمه]8) . 
كَسر مفتوح - كَّسر مضاعف 


عدتا عساعة1 


تدع طل]! , ع*تتاعة:] 


:121نا 2221201 , عتتاع 1 


:222131 , ع"تتااع 113 


10 , ع1نااع 112 


225112177 , عتصاع 112 


لختقط) 211001 , عتتاعة:1 


112101: , 201012 
112101 , 12011---01 


- 00611 ,و ع31ماع112 
1121111 0111101 متام 
كن جر ني 1131م , عختتاع 2 
كسْرٍ مرضي 
كس في العظم نتيجة إصابته بمرض يجعله غير قادر على 
تحمل حتى القوة الطبيعية العادية . 
كمسر هركي حا كمسر المرتبة الثانية 
من تصنيف لوفور : 
رد الكّسر . إعادة الكسر 
إعادة طرفي العظم المككسور المزاح إلى وضعه الصحيح 3 
كسار بسيط عامس , عتساعد»؟] 
كَسر لايفتح خارجياً » أي كسر عظمي لاتظهر فيه نهايتا 
العظم المكسور من خلال الجلد . 
كَسْر تلقائي - كُسر مرضي 


1د21010512 ماع11 


- 70121121021م , عتتااع 113 
12101 10115 عا 11[ ومدلكء 


0152 102اء1صل0ع" , عتتاع ]1 


1121011 , 52011121160115 - 


عتتتااع 2 لوعزع 2201010 


كسد تيت تناع ة؟ عاطمسساوككد] - عاطة 125012 , عساعدم] 
كَسْر تحافظ فيه المرتكزات العضلية والقوى المؤثرة على 
الشظايا العظمية المكسورة » بأن تبقى في وضعها 
التشريحي الطبيعي دون إزاحة . ْ 

التحام ليقي لكر ١‏ 10 1110115 , عنتتتأ 11:2 
انظر التحام ليفي (ممتطنا كنامرط21) . 
انظر تثبيت (1<8000) . 

كشي جرين ستيك :© كس جرئي - وثكاعتاقمععتع , عمساعم؟ 
منحن - كس غير كامل 2101 "1] عاع1«رسمعسز 
نوع مّن كسور الصفيحة القشرية للعظم حيث تنكسر من 
جانب واحد فقط » وتنثني من الجانب الآخر ؛ ويشاهد 
هذا النوع من الكّسر في الأطفال . 

كسر أفقي - كسر جيران 


01 1:20102آ , ع*تتاعة:] 


- 1[ماه0 2011 , عتتاعة :1 


0011105 112111 


6 مُنحشر عمط , عتناعو ا 
حالة يكون فيها جزء من العظم المكسور متداخلاً في الجزء 
الآخر. 

كسر الزاوية القاطعة 

كسر الحد القاطع 

كَسْر غير مباشر 
كسر يبعد مسافة عن نقطة الضربة أو الإصابة ؛ مثال 
ذلك : ضربة على الذقن يمكن أن تسبب كسراً لإحدى أو 
كلتى لقمتى الفك السفلى (كُسر جاردسمان 6 
8 1 

كسير داخل المحفظة تنه آنا مقع 2ص , عتاعد 1 
كسر فى لقمة الفك السفلى » يشمل الجزء من اللقمة الخاط 
بمحفظة المفصل الفكي الصدغي . 

كسشر الثلث الأوسط الجانبي لعنط) علللتصس لمعنه , عساعمم 
كسر يشمل النتوء الوجني . 

كسْر لوفور 
في تصنيف الكسور لمنطقة منتصف الوجه . توجد ثلاثة 
أصناف رئيسية من كسور الفك العلوي : 
الصنف الأول : «كسر لوفور الأول » : كس ر أفقي في الفك 
العلوي ؛ يشمل النتوء السنخي . والحنك » والنواتئ 
الجناحية . 
الفتنته العانى كبر رفور الهاني) كمسريهري 
(عتتاعقتة 021نسهتزم) يشمل كل الفك العلوي و عظام 
الأنف » حيث يكون الكّسر مستعرضاً يمتد خلال عظام 
الأنف . ويصيب النتوء الأمامي العلوي وسقف الحجاج » 
ويمتد خلال جيب الفك العلوي ويعبر النتوء الجناحي . 


اه لدكلء12 , عختصاعج ]1 
0185© 121521 , ع"تتتاع 112 


120111 , ع“تتتاعة1 


015" عنا , عتتاعة:]1 
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اللجام اللساني 
طَيّة في منتصف الفم تمتد من الغشاء الخاطي » عند 
السطح السفلي للسان إلى قاع الفم , 
هش .٠قصف‏ .3 
هشاشة عظمية - تشكل العظم المعيب 
هاع نا كأوعماعع 05160 
مرض عظمي تطوري » تكون العظام فيه هشة سهلة 
الكسرء وقد مس سوء تكون العظم 25 222) 


تقناع !]! , متنتصعة:] 


ع1ضع 112 


- 055111123 25] لاع 112 


(ماعع1اعم د11 . 
هشاشة تلع ]1 
هشاشة العظم عصوط , واتائعد؟] 
هشاشة شعرية 17 للتمق , واتلئعة"؟ 


هشاشة الأوعية الشعرية . 
شظية .كسرة.قطعة 
ملقط شظية الجذر( كلابة) 
منتاش شظية الجذر(ملقط) 


ع م11 
202 , اع صيع ج11 
001" , كرع»101 ا2اع تع 12 


01" , كثا 1572 1125121121 


تفتيت » تفتت » تشدف ص1 
يتكسر أو يتفتت لأجزاء صغيرة . 

منحتةفرا ام لاع الوه 5" نط1 
انظر منحتة (7ء08357)) . 

إطار . قاعدة . هيكل عط ] 

إطار إطباقي وستلساععه , عسدمز 


مطبق بسيط يستخدم في الختبر السني لتصنيع الأجهزة 
الستنية: 
هيكل » إنشاء إطاري 
سكل يعدن جهايي تعويفي + فى علياياتي 
الأجزاء مثل الأسنان الناقصة وخلافه حتى يتم اكتماله . 
هيّكل التجويف الفموي 
متلازمة فرانشيسيتي - 
عدم أو سوء تكون عظام كندمادمورل لدعة1- ولط تلسقصر 
الوجه والفك السفلى 
نسبة إلن أ فرانشيسيتى ٠‏ تاأعطءوعطعصةظ.ى » مولود قبل 
6 ». أخصائى عون شر : 
طبيقة فرانكل » حياة فراتكل ععسقتامرمة و”اععلصم1 
طبيقة وظيفية نزوعة من النوع المنشط » صممت بواسطة 
رولف فرانكل اعكلصة:1 1014 . انظر طبيقة (ععصقناممه) . 
مستوى فراتكفورت الأفقي - - عصقام لماسمعضتمط )“تمتكلصده]1 
مستوى فراتكفورت 
مستوى فرانكفورت - مستوى 
فرانكفورت الأفقي 


117011 


7ك 1ه عط 1ه ع1:ام تع تند 


- 570102 لاأأعطاء دع طاء د11 


عطقام )"املكلصوت1 
- عصهام ا"املعلصسد]1 


عطقام لدغدم سمط )"رملعلصد»آ1 


الكسر تحت اللقمى نة1:ج0دمء طتاد رعتساعد] 
كتركف الفك الجفلى كلذل ف اللفنة :: 

0 م ص2 6 معترض 1257715 , عتلتااعد] 
كد غير مستحب 1021 ,13101 
كسر عظمي » تقوم فيه المرتكزات العضلية وقوة الشد بإبعاد 

الأجزاء المكسورة عن وضعها التشريحي الطبيعي . 
كسمو وحيدالجانب لدعأ فلتسن , عساعدم] 
كسر العظم الوجني 
كسْر القوس الوجدية » كسْر اقوس 


1121111: , 2 


278501221 , ع1تتا 112 


العذارية 

الجمة .أربطة ع1 
مفردها لجام أو رباط (متتامعة2) . 

لجامى .رباطى لقصعة:] 


متعلق باللجام أو الرباط (تتتاصعةء©2) . 
القّطع الجراحي للجام ١‏ قطع 
الينام 
تجرى عملية استئصال اللجام أحيانا بغرض العلاج 
التقويمي » وذلك بإزالة النسيج الليفي بين السني . 


111101217 - إلاماعع م112 


تصنيع اللجام 012177 ع1 
إعادة وضع اللجام ذو اتصال شاذ . 
بَضع اللجام 'إقتاماممدء 1 - "تامأ ممعة :]1 


لجام تمنلتاصةء؟ - لمستتسعمم] 


لجام »رياط لتتالاء 11 - لتتتدعة :]1 
طيّة من الغشاء الخاطي تمتد من السطح الداخلي للشفة أو 
الخد أو اللسان » إلى الشاخصة السنخية . 

لجام شاذء» لجام غير سوي لقنتمصط2 , مستسعجع؟ 
طَيّة شاذة من الغشاء ال لخاطى . يمكن أن تعيق استقرار 
البدلة السنية أو تؤثر على الرباط حول السني . 

لجام شفوي ١‏ لقتطه1 , مستصعوم؟ 
طيّة من الغشاء ال خاطي عند خط الوسط أمام الثنايا المركزية 
العلوية تمتد من السطح الداخلي للشفة العليا إلى النتوء 
السنخي ؛ وتسمى إزالتها بالاستئصال الجراحي بقطع 
اللجام (لإماماععمع12) . 

لجام الشفة 12101 تسعد 
طَيّة من الغشاء المخاطي تصل الشفة العليا مع لثة الفك 
العلوي بين القاطعين المركزيين . 

لجام اللسان 
طَيّة من الغشاء الخاطي تصل السطح السفلي للسان بقاع 
الفم . 


11126112 1اناتاع "11 
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وضع أو تحديد مستوى الأسطح الطاحنة ؛البعد العمودي 
الإطباقي محذوفاً من البعد العمودي للجهاز التعويضي 
(علاقة ناقص) : فُرجة استرخائية - البعد العمودي للجهاز 
التعويضي - البعد العمودي الإطباقي . 
تجميد . تجفيف بالتجميد , (نجفيد) 
يقة أو أسلوب يتم فيها تجميد الأنسجة المراد فحصها 
باثولوجياً أو المواد السنية مثل إسمنت جلاس أينومير 


انل عدعء-] 


التفريغ من الهواء . 
م نجميد 100000 
اهتزاز » حفيف . حسيس كتااتطء ل 


نماذج اهتزاز الأسنان خلال عملية الطحن . 

استئتصال اللجام [012اعع7ع2 1 - تتماماععم ]1 
عملية قَطع جراحي للجام لإزالة إتصالة بالعظم التحتي . 

استئصال اللجام الشفوي لقتطها , تإتسماععممم] 
قطع أو إعادة وضع لجام شفوي شاذ . 

تصنيع اللجام »رأب اللجام )25 [مممء:»] 
إعادة وضع جراحي للجام لساني ذوارتكاز شاذ . 

بجع اللجام 
تحرير جراحي لارتباط اللسان بقطع جزء من اللجام 
اللساني ؛ تعرف بخزع الالتصاق ((إددمغه1كلصة) . 


100177 - تإلاماممء :]1 


ليم سالستصعة - لدعم 
جام صخير (متستمع الهمدة) . 

اللجيم الشفو يِ السفلي كمع كص تتطجا بمسلسح»؟] 
طيّة من الغشاء الخاطي تصل الشفة السفلى مع اللثة في 
الفك السفلى أسفل الثنايا . 

اللجيم الشفوي العلو يِ كأامتاء متاك تتطج] بمسلسح»م؟] 


طيّة من الغشاء المخاطي تصل الشفة العلوية مع اللثة في 
الفك العلوي فوق الثنايا . 
جيم اللساني 

طيّة من الغشاء الخاطي تصل السطح التحتى للسان مع قاع 
الفم . 


لجام »فيد 


1116112 تنا لتتتاء "11 


1 - 11الالاع"11 
1-طية غشائية تدعم أو تحدمن حركة عضو ما في 
التشريح السني . 
2 - طَيّة من نسيج رخو من ألياف عضلية مغطاة مخاطية 
لفو كر في العظم + 
لجام شدقي لجام خدي 
إحدي طيات مخاطيّة الفم تصل من الخد إلى النتوء 


ه211 , لتنامع 


21121 , لتنامع 


مستوى يتحدّد بوضع النقطتين الصماخيتين والنقطة 
الحجاجية اليسري » يستخدم في قياس ومقارنة الجماجم 
البشرية » وقد بدأتبنى استخدامه فى المؤتمر الدولى 
لعلماء القياسات (الطبائع) البشرة . الذي انعقد في 
فرانكفورت سنة 1844 . مستوى مارمن خلال أسفل نقطة 
في قاع الحجاج الأيسر ( الحجاج) وأعلى نقطة في كل من 
مجري السمع الظاهري في الجمجمة (بنقطة بوريون) وهو 
مستوى أفقي حينما تكون الرأس في الوضع الطبيعي 
العمودي . انظر الملحق رقم 7(7 عتنلهءمصة) . 


حرءخال من »بلا طليق 116 

تمفصل حر سمتا ملس تاعمد ءع] 
انظر تمفصل (120000ناعتاتش) . 

حصيات حرة دعل نامعل عع 


سرج طليق »سرج ذو نهاية حرة 52001 لم عع 
بدلة سنية نزوعة ينتهي طرف قاعدتها الممتدة وحشيا إلى 
الخلف دون دعم دصي أو زرعة . 
لشةحرة 
الحافة الجر ة للثة داع :2221 سدع ع1 - سأعنتدمد لد كتداع عع] 
حافة . قمة “الما التي لكر 
طُعْم حر ٠‏ رقعة حرة 
انظر طّعم ه01 ) . 
حركات الفك السفلى الحرة كأصعء705 سملن طنلسقصرءء؟ 
ذا أية تخركات لفك السخلن هر بدوة تداخل أوتإعاقة 
الأسنان . 
2-أية حركة للفك السفلى بدون مقاومة . 
دعم حر » سناد طليق عام نر 2 
نقطة استناد حرة أو طليقة 
ناف عرة ‏ مساق غير 


ولمع ع1 


ألدتع عع-] 


116 01 


لدكتااعءع12120 - ععم5 وواعع:11 
إطباقية » قر جة - ععسفاكتل لدكتاءء70ع6اطأ - ععسونتوعك 
استرخائية - مسافة فاصلة بين القوسين - مردع لددوداءء0عاهذ 
المسافة بين القوسين - قُرجة بين 
القوسين - قُرجة لاإطباقية - مسافة الراحة الاسترخائية- 
مسافة وضع الراحة بين القوسين 
المسافة الصغيرة بين الأسطح الإطباقية للأسنان العلوية 
والأسنان السفلية عندما يكون لفقا شمن قر رضي لاه 
الطبيعى . يمكن تحديد هذه المسافة بواسطة حساب الفرق 
بين البعد العمودي في وضع الراحة والبعد العمودي 
الإطباقي للفك السفلي عند تصنيع البدلة السنية الكاملة » 
ويستخدم كمقياس بين الأسنان الصناعية للاسترشاد به في 


522 أوع"1 [دكتالعع1211:0 
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لسان الضفدع - كيسة احتباسية تحت 
اللسان »ورم ضفدعي 


دلتاطة" - عناع0) 11:05 


5 


أسنان أمامية طاععا امتتعاصة - طاعع) أصمكظ 
نه أمامى لتمامه»] 


تعلق جاجبهة ف القدنة + للدلآلة على جبهة الوجه أو 
العظم الجَبّهي أو للدلالة على الناحية الأمامية من الجسم . 

بو ب هوائية جبهية وعكتاساك ندتة لحاده0] 

العظم الجَبَهِي 
أحد عظام الجمجمة المكون للجبهة أو مقدمة الرأس » التي 
تحمي الفصوص الأمامية للدماغ . 


عصلط لماحم»آ 


حدبة جبهية 055 102181 
صورة شعاعية طمونع 2010 عتتناع دده 1اقطمعء لماصس؟ 


سيفالومترية جبهية 
صورة شعاعية يكون مصدر الأشعة خلف الرأس والفلم 
الشعاعي أمام الوجه بحسب الإجراءات السيفالومترية . 
المصطاح الأكثر صواباً هو صورة شعاعية سيفالومترية أمامية - 
خلفية عتتاأعصده[قطمعءه (خ-ط) #متتعاصة-رمتتعاومط) 
(طامةئع 12010 . انظر صورة شعاعية سيفالومترية 
(طمهنع 12010 عتأعمده 1 مطمع0) . 


قَص الدماغ الجَبهي 


ستوئاط 01 عط10 لماده»آ 


عضلة جبهية علعكتناتط لمتاصامم] 
ترفع الحاجب وتشد فروة الرأس للأمام . انظر مدخل 
عضلة جهية (كتلماصمم) . 

عصب جَبهى 21 02121 
حصت 2 لنافؤية] الي وكيم تس 1 
(كللهغمم) . 


الثُلمة الجبهية طعامه لمامه] 
ثلمة على الحد العلوي للعظم الحجاجي يمر خلالها العصب 
الجبهي والشريان الجبهي . 

المستو الي المستو 9 عصقام لقصوندم - عسقام لمكمه»؟] 

الأمامي - المستوى التاجي » المستوى الإكلينيكي 

النتوء لبي «الشاقصة اشية : 
بروز لعظم الفك العلوي يتمفصل مع العظم المَبّهِي مكوناً 
لجزء من جانب التجويف الأنفي وحافة الحجاج . 

امتصاص جبهى »ارتشاف جبهى متام هيع" لمامه] 

و ب ب 

أحد تجويفين يحتويان على الهواء في العظم الجبهي . فوق 

العينين . 

مطح اباي بطع حي 


1101121 155 


كلك 0121آ1 


101121 511112 


لتنامع - لمتطها , مسستمء»] 


0 و سك 
جام شفوي - لحيم شفوي 
سفلى اجيم شفوى علوى ‏ <تتالتاصء؟ - كترمترعقصذ نتطدآ1 
ناك نتأطد1 
يصل الشفة بالنتوء السنخى الوجهى » ويوجد عند الخط 
المنصف للفك العلوي والفك السفلى أو قريباً منه . 
0 د 0 . 3 
جام شفوي - تيم شفوي سفلي - 
جيم شفوى علوى - كام تعكصذ تتطها مسلسمعم] 


121011131 تلتتاحرء »1 


1115 لتأطد]1 لمسسالتترع»] 
لجام لسانى - جيم عفناع ذا سسالساجع"؟ ع عمسعصئا سدم 
لساني 
يصل اللسان بالنتوء اللسانى » ويوجد عند الخط المنصف 
للفك السفلى أو قريباً منه . 
تكرار »تواتر » تردد 
عدد الدورات فى وحدة زمنية : 
متلازمة فراي - المتلازمة 
1 و 
الأذنية الصدغية 


11177 


ح عدطه 01ر5 د'يعم1 


5712011012 0121 «]حداع)-10ناء تناه 


هش » قصيف . سهل التفتت علطو 
هشاشة . سهولة النفتت باتلتطم 
احتكاك ماع11 


وصلة احتكاكية - وصلة داخلية  -‏ - )اعتسصطعد)غة لمحسمتاءعم؟ 
وصلة الميزاب والمزلاج - 
وصلة متوازية  -‏ 02181161 - امعسصطاع هع ودرررعء! لس ترعع1 
وصلة محكمة » وصلة دقيقة - 
وصلة مشقوقة 

مثبتة » تستخدم في تصنيع البدلة السنية الجزئية النزوعة 
(المتحركة) والثابتة » تشتمل على حفرة معدنية أو وصلة 
مستقبلة معدنية وجزء مطابق تماما لها ؛ تكون الأولى فى 
التتاج الطبيعي عادة أوفي المحيط الممتد لتاج صناعي لمن 
الداعمة » والأخيرة متصلة بالجاسرة أو بهيكل البدلة 


- اأتاع سطع 22 لمتنتعاسا 


مماكاءعم - الاعتسطع داج 


لاع تتتطل 213 0ع]510 ت اداع سطع جد 


السنية . 

الفريت ( مادة تستعمل فى حشو الأسنان) 1 
1- الفريتة : المواد المتكلسة أو شبه المنصهرة التي يصنع منها 
الزجاج . 
2- يفرت يصهر الفريتة 


كتلة شبه منصهرة من الخزف قبل اكتمال التزجيج أو 
الانصهار أو الصقل بالحرارة . 
مُثلث فريتو عات ك'تادعات]1 
نسبة إلى أ . فريتو »2 11ه8.1]6 . 
مساحة مثلثة على الخد خالية من أي فرع من فروع 
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الك 


مركو ».نقطةارتكاز 
مكان ارتكاز ذراع الرافعة عندما نرفع كتلة ما . 


خط الارتكاز عصنا ستحعلتا؟ 
خط وهمي تميل البدلة السنية الجزئية النزوعة إلى الدوران 
ار 

خط الارتكازالمئشبت عالخدعاء" , عصنا مسحعلتا؟ 
خط وهمي يصل نقاط التثبيت لأذرع المشبكات تميل 
البدلة السنية إلى الدوران حوله عندما تتعرض لقوى مثل 
جذب الطعام اللصاق . 

خط الارتكازالموازن » عستعتلتطهاه , عصنا مسحعلتا؟ 

خط الارتكاز المستقر 


خط وهمي يصل السنادات (المهاميز) الطاحنة » تميل البدلة 
السنية إلى اللاؤراد كت امه قوى المضغ . 
دذخاني سوه كام ؛هبابي 
ذو مظهر مدخن » يستعمل هذا الملصطلح لوصف اللسان 
أو الغشاء اللخاطى المغطى بطبقة سوداء . 


15 انا 


- 


يصعق .يومض نع لن] 
1 - صعق . إصعاق منغ سسعلنا؟ 


إتثلاف النسيج بالحرارة النافذة باستخدام ومضات كهربائية 
أو شرارة كهربائية بالمشرط الكهربائي 

2- تجفيف جلدي 0 
قطب عرق راسي يوضع على تالا قريبة من اللسيخ 
محدثا ومضات كهربائية خاطفة . 


1- كامل للد 
2- تملوء . تمتلىئ . ملىء 
تاج ً كر يليكي كامل - 0 2120ل - ماكزمتك عتاجعه للد 
تاج جاكيت 
تاج كامل- تاج مصبوب 00 أققه - لاكامتك للد 
بدلة سنية كاملة نامعل عاأعاصصسصمء ح عستطمعل للنا؟ 
جهاز سنى اصطناعى لتعويض كل الأسنان المفقودة فى 
اح الفكن أو كلا ١‏ 
1 - جهاز سنى (بدلة سنية) دعناع ]71:05 ع نامعل للد 
تعود يضي كامل 155( ع"لتطأسعل عا امصصدم» 


جهاز سنى تعويضى لكل الأسنان الطبيعية المفقودة » 
والكجراة ساسك اح الوك أن كلهم + 

2- مبحث فن التعويض السني لفم أدرد 

واقى كامل الوجه للنطء ععة؟ للنا؟ 
يستخدم لحماية الوجه من النثرات أثناء المعالجة السنية . 


جدار أمامى »جدار جَبهى لل تممه 


العضلة الجبهية كتلهاهه»] 

(سابقة) جبهي -01210 :1 

و وجني جبهي 0 - 1101601112121 
معان بالعظم الوجني والعظم الجبهي : 

فكي جَبهِي 1127نت ةسامكمه»] 
متلق بالفك العلوي والعظم الجبهي : 

أنفي جَبْهِي 1002521 
متعلق بالعظم الأنفي والعظم لبهي 1 

0 3 أنفي جبهي » شاخصة أنفية جبهية ؛ دوع 21:0 1040122521 

بروز أنفي جني 


الجزء الأمامي من عظم الجبهة الذي يتطور » ليكون مقدمة 
الرأس وجسر الأنف . 
قفوي جَبهي قذالي بهي 


1121م »110260-06 


متعلق بالعظم القذالي والعظم الجبهي . 

جداري جبهي لهاع 211 مكمه 
مجان بالعدم الجداري والعظم الجبهي:: 

وتدي جبهي 201021عطجرده هآ 


النتوء ل يي الجبهى 2 فاخصة ووع10م 01021سعطدردمغمه] 
وتدية جبهية »برو وتدي جَبْهِي 


نتوء غليظ مسنن صاعد للعظم الوجني يتمفصل مع العظم 


الجبهي واطاع الكبير لمكم الوتدي . 

اسذغي . جبهي 0121 مع ]مسمس 
بن العم الصدغي والعظم الجبهي . 

نقطة صدغية جبهية 01:21 مع مامه :] 


أقصى نقطة أمامية على الخنط الصدغي عند النتوء الوجنى 
اللعظم الجبهي ؟ وهي علامة لقياس الجمجمة . ١‏ 
و جني جبهي 110160122121 2ت عله تامع 11026077 
متعلق بالعظم الوجني والعظم الجبهي . 
فُركتوز . سَكّر الفاكهة 
سكرالفاكهة. وهو أحادي سكاريد يوجد في العسل 


1111056 - 15 


والفواكه . 
ثامر »كل الثمار ستاو - اننا" - 010115"لع 1 
يعتاش على أكل الفواكه . 
[مختصر| المسافة من 32 ]كلل سكعاد-0)-كده0؟ - 152 
البؤرة إلى الجلد 


(في التصوير الشعاعي) :المسافة من الحد البَوّري إلى 
النقطة التى تدخل عندها الأشعة من الجلد . 
فوكوز 


111205 
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تحويل نصف جيب زاوية الموجه للتيار الكهربي المتردد 
ليصبح تياراًمستمراً . 


ثُراب القصار - صّلْصال ( 


ناما - طاتمروء ؟'«تعللنا1 


طين الخزف . غَضار 
كامل التعديل . قابل للتعديل ع[طماكن ز20 توللس؟ 
وظيفة .»عمل ممتاع سا 
وظيفى لمممتاعصس؟ 


تكبية وظيفي 0 تكيف وظيفي 

طبيقة وظيفية . جهاز وظيفي 
انظر طبيقة وظيفية عضلية (ععصةتاممة 1هدمتاعصدةه 08/1 . 
3 و 3 
20 البة وظيفية 5 ل 


11111021 0 


22 امه لمدامتاعصد؟ 
1055-1 10221)ع2نا] 


11111101121 
يقة لأخذ الطبعة باستخدام الضغط الطبيعي أو الضغط 
الوظيفي أثناء عملية إجراء الطبعة » ينتج عن ذلك قالب 
رئيسي للأنسجة وهي في الحالة الوظيفية . انظر طبعة 

ل : 0 

مادة الطبع الوظيفية 

انظر مادة الطبع (لمتاع هم مماووع تصم1]) . 

تأثير وظيفي 

تقويم فكي وظيفي 
معالحة تقوبمية عادة باستخدام طبائق من النوع المنشط » التي 
تستخدم العضلات لأحدث تغيرات وجهية سنية : 

اضطراب فكى وظيفى ‏ 1ع3500ل “تقلت طنلصفصط لمسمتاعصس؟ 

شرعاف ننه -١‏ 

السفلى الوظيفية 

الكل الك تف عجر جو لناية و الغيوة تلقف البقلة 

التي تحدث أثناء عملية المضغ » والكلام » والتثاؤب » 

والبلع » و الحركات المصاحبة الأخرى . 

2- حركات الفك السفلي التي تحدث أثناء عملية المضغ 
والبلع والكلام والتثاؤب . 
قابلية التحرك الوظيفية , الركية 

الوظيفية 

قابلية الأسنان للحركة بسبب فقد حقيقى للأربطة ؛ يمكن 

أذيتطل؟ ايعان يقوة جب لقوق أنه ال راك هها رف 

توافق إطباقي وظيفي 

العلاقة الإطباقية للأسنان المتقابلة فى كل الجالات الوظيفية 

والحركات الوظيفية التي تؤدي إلى كفاءة أعلى للمضغ » 

دون أن تسبب إجهاداً غير مستحب أو رضح على 


الأنسجة الداعمة . 


2221121 1012ودع :متا لمدامتاع طن 


111111611 لمسمتاعسس] 


15 93[ 22010221نا؟ 


15 :122211011111121 21دمتاع 1 


2201117 لمدمتاعصد] 


22120127 لمكساءع0 لمدمتاع طن 


مسح كامل للفم "اتناك لدعأع 201010" طغسامحد -تتس؟ 
بالتصوير الشعاعي 
التدحس الإتساعن الكان ا ثؤدللك مإجراء الخدور اللشفاعة 
لكل الأسنان والعظم الحيط بها ٠‏ ويلتقط لكل منطقة سنية 
فلم ذروي . عدد الأفلام عادة يكون عشرة أفلام » وقد حل 
محل هذه الطريقة الآن الصور الشعاعية البانورامية » التي 
تعرض المريض لكمية أشعة أقل ويوضع الفلم فيها خارج 
الفم . 
ساد نميل كامل للق - 
إستبناء كاملة للفم كو" طاأانامحد لان 
علاج لترميم وتعويض القوسين السنيتين بالكامل » عن 
طريق الحشوات المصبوبة . والتيجان» والجسور » 
والتعويضات ذات الوصلة المحكمة . وزراعة الأسنان أو 
التعويضات الحرئية . 
عع ركم ! 
سلسلة من الصور الشعاعية داخل الفم تبين الأسنان والعظم 
السنخي المحيط » تشتمل عادة على مجموعة من الأفلام 
الذروية والأفلام الجنحة . 
أشعة كاملة للفم 27-كة طاأسمصر حللن1 
إجراء صور شعاعية لكل الأسنان والعظم ال حيط بها » وتشمل 
4 فلم ذروي » و4 فلم عضة مجنحة . يسمى أيضاً مجموعة 
كاملة (وعتمءة عاع|ممام0) . 
تاج خزفي كامل 
سديلة كاملة الثخانة . سديلة ذات 
ثخانة كاملة » شريحة كاملة الشخانة 
سديلة من النسيج ال خاطي مع السمحاق المفصول عن 
العظم . 
1 الشخانة - 
طُعم وولف 
طُعْم حر من الظهارة ذات الثخانة الكاملة يُزرع بالنقل » 
ويتكون من الجلد أو الغشاء المخاطي مع الحد الأدنى من 
النسيج تحت الجلد ؛ يتزع من جزء من الجسم وتتم خياطته 
في جزء آخر للإصلاح أو لترميم عيب . 
العلاج الكامل 
(في تقويم الأسنان) : مصطلح للدلالة على العلاج التقومي 
الشامل عادة يشمل القوس السني العلوي والسفلي . 
تاج كامل ذو وجه 
تعويض كامل لسطح تاج السن التشريحي . 
تصحيح كامل للموجة . تقود يم مناه تكناءءم عجو للد 
كامل للموجة 


- 1]21011اتطقطاء:1 امد حللنكآ 


5111777 1201111-للتا] 


لتلتقاءع:01م للد 


م12 دوع دءاعتط) -للنا؟ 


ألوعع و5”ع11'011 - اكوتع ددع دواع 0ط -للس] 


ع للنآ 


لع 1111-7136 
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طبقة من القشور الظهارية ومواد أخرى تغطى اللسان في 
بعض الأمراض أو الاضطرابات . 


شوكة ٠.‏ تشعب دعن 
منطقة تقع عند قاعدة انفصال جذور الأسنان متعددة 
الجذور . 

شوكةالحجاج كتلقاتطتده معندنا؟ 


110 ح لوعدن1 


1-شوكي : شويكي 
تشعب »تفرع 

نطقة تشريحية من الجذر » يتشعب الجذر عندها في 
الأسنان متعددة الجذور» تُسمى ثلاثية التشعب فى الأسنان 
ذوات الجذور الثلاثة » وثنائية التشعب في الأسنان ذوات 
الجذرين .هي أيضاً منطقة تلاق تشريحي للجذور ؛ في 
قوس الفك العلوي يوجد عادة 25 تشعباً (قدهةا تنه : 


11100 


ثلاثة في كل رحى » تشعب خدي » وتشعب إنسي » 
وتشعب وحشي » وتشعبان في الضاحك الأول » تشعب 
إنسي » وتشعب وحشي . في قوس الفك السفلي يوجد 
عادة 12 تشعباً حيث أن كل رحى لها تشعبان » تشعب 
خدي » وتشعب لساني . 
إصابة منطقة تلاقي الجذور 
جالةشزيية فصني العظو المددفى العواجه في تعن 


الرحى متعددة الجذور 5 
ء 


11701 0ت ج101 


فرن ا 
جهازفيه حجرة حرق تتحمل درجات الحرارة العالية 
الضرورية لانصهار الخزف أو لذوبان المعدن » يستخدم 
أيضاً لإزالة الشمع من القالب » وتثبيت درجة حرارة المادة 
الكاسية قبل صب المعدن المنصهر داخل القالب . 


مر نكهربائى عتنطعع1ء , ععم سس 
ع " 

فرنالغاز 5 , 1101226 
مر نالإحماء نوع , ععقسصتدا1 


فُرن مُغطى .رن 
مكتوم > قُرن الزف 
قُرن يستخدم لصهر الخزف السني دون أن يتعرض للهب 
مباشرة . 
ثُرنالخزف - 
قن مكتوم 
نوع من الأفران يستخدم لتسخين النزف السني دون أن 
يتعرض مباشرة لمصدر الحرارة » قُرن الخزف السني ذو 
الحرارة غير المباشرة . 
لسان مفرى 


10122 لتقاعء001 ح ع111نامم , عستت 


112لا عالكتتحم 2< ستواعء:01م , ع22ادا 


111110 1511 


إطباق وظيفى دسمتأكساءء0 لمسممتاعصسا؟ 
تماس الأسنان العلوية والأسنان السفلية أثناء عملية المضغ 


والبلع . انظر الإطباق (دمأوساءء0) . 


عضة مفتوحة وظيفية عالط صعره لحسمتاعصس؟ 
فى أقصى تداخل حدبى . 


كندب و ظيفي »ترميم و ظيفي نتدرء" لمسمتاعصسا؟ 
أسنان وظيفية » أسنان فعالة 
مسار إطباقي 
وظيفى المنشأ 
تحول في الإطباق بسبب حدبة أو حذبات مقابلة من 
الإطباق المركزي إلى عدد من الأوضاع اللامركزية . 
مسار وظيفى المنشأ 
شكل أو طراز على الحافة الإطباقية (عادة يكون من الراتين 
الأكريليكي) يمثل نموذج الحركة الطبيعية للأسنان السفلية » 
ويستخدم لتعيين الإطباق والسطح الإطباقي التشريحي 
للترميم الصناعي : 
فطري 
متعلق بالفطر (كناعصنا) أو الفطور (أعصد©) . 
فطور.ء.فطريات أعطنا] 
جمع فطر (كناعهن©) . 
د 


طاعع) لمسمتاعدسن]1 


طاهم لدكساعء0 0عغ26تعدعع :«للحدمتنعدصس] 


طادم لع 2 تعمدعع :«للمدمتاعصس] 


11111591 - 15 


ع10ء لصن - لمللء1اعددا] 


مبيد الفطريات عل أعصنا؟ 
أية مادة تَدّمر أو تحد من نمو الفط رأو الفطور . 
مُطر ي الشكل ندم ؟تعصسس] 


فى شكل الفطر أو عش الغراب (072مغط8/05) . 
حُليمات قُطرية » حُليمة قُطرية 
كابح الفطريات 

مانع تكاثر الفطر ؛ مانع تكاثر الفطور . 
شبه القُطر . مُطراني 

يمائل الفطر أي له لاقن النطت 
تُطري 

متعلق بالفطرأو الفطور . 
مطر 

الجمع فطور (أعصن©) . 

1- مرتبة من كائنات نباتية تشتمل على الفطور» وعش 

الغراب وقُطر الغاريقون . تسبب بعض أشكالها المرض 
مثل داء الفطر الشعاعي . 
ف وعدي السبو ]اش على الحم 


اتساخ اللسان . كَمخة اللسان ء قّروة 1 


1112مهم دهاع ددا 


اكلم ددا - 16)داكاع ددا 


116010 


111250115 > 1011521 


111 
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1-انصهار ٠‏ صهر ب إذابة صمتكنا؟ 
2- التحام »اندماج » اتحاد 
نشأة سن من جريبين متميزين » وتسمى سن ثنائية 
الجريب (53:2000262) . التحام جزتئى أو كلى لسنين أوليتين 
أو دائ تمتين متجاورتين 3 أو براعم سنية . يوصف الا لتحام 


انصهار المعدن . سه المعدن لدأعط , سمائد؟ 
اندماج الأسنان طاءع) آه مسمذاكن] 


لحام بالصهر 
المغزلية 
جنس من فصيلة العصوانيات . تشاهد كقضبان مغزلية 
الشكل » غير متحركة . سالبة الجرام لاهوائية . 
المغزلية المغزلانية - 
الغفارية الفموية 
المغزلية المنواة 
نوع من الجراثيم » سالبة الجرام » توجد في الترسبات 
الموجودة على الأسنان في الفم السليم » وتوجد بكميات 
كبيرة عند المرضى المصابين بالمرض حول السني المزمن . 
المغزليةالمغزلانية- ‏ - و*اصععصة؟-تانهام سستعغعدطمكن1 
الغفارية الشدقية 
نوع من الجرائيم » توجد في حالات التهاب الفم التقرّحي 
الغشائي وبعض أنواع التهاب اللثة . 
المغزلية متعددة 
الأشكال 
نوع من المغزلية المنواة . 
مغرلي حلزوني 
التهاب اللثة المغزلي الحلزوني - 
التهاب اللثة التقرحى الحاد 
داء المغزليات الحلزونية - خُناق ثنسان 


سللاء؟ دماكنا] 


10 


- 1151101102 لالتعا 10502 
كتلدءعع 0ط قتطء011]معآ1 


10501211111113 1 


تلدععتاط حتطء1)مامعآ1 


102111111113 


1م505 

- 15 ؟أعطاع 11217 1ام5ه0كنا] 
15 اوداع عالأومءع1نا اناعد 

- 11505111110515 
م 1'5]ء1712 

داء المغزليات الحلزونية - داء المغزليات - كأو110تدأمكهكنا] 

و اللو لبيات - التهاب اللثة 


21 - 5زوم0اع1150511:012 


التقر حى الحاد 5ن ؟تعماع علتأونرعء1لن 
مغزلى لو لع لوأعطء0أمدمكد؟ - لدأعقطاءه:« تمدمكن] 
ملتويات مغزلية 


التهاب اللثةٌ بالملتويات 
المغزلية . التهاب اللثة المغزلى 5ناز؟تقصنع علتاهعءلن عأناعد 


الحلزونى - التهاب اللثة التقرحى الحاد 


- 15 اأعطاع لدأعقطء11:0دردىهكنا] 


لسان ذو حليمات مُغطاة بمادة مرضية بيضاء تبدو كأنها 
فروة . 


تلم 11107 


تلم شفوى ذقنى لقتط ه01 أضعمم , لومس 
أخدود أفقي يعلو الذقن مباشرة 8 
إضافى »أيضاً تع سس 


لأ0ط ح عاع سنآ 


111 


دَمّل 2 دَمّلى عاعسنسد؟ - كسااسعسسس؟ 

1- يصهر ع5 
يذيب بالصهر . 

2- يتدمج . يمتزج با 
: مج . يمتزج بالصهر 

1-منصهر لك 
و 

دبع عرق 

3- مصهر 

خَرْف مُتصهر خَرْف ممندمج ستماءءدمم لعكد؟ 

أستان مندمجة طاعءء) لعسد 
اندماج الأسنان أثناء النموء وخاصة . القواطع حيث تبرغ 

ج و 0 

كسن واحدة كبيرة : 

صهور » سهل الانلصهار 111 

قابل للانصهار أو قابل للذويان . 
خليطة صهورة 2( سبيكة صهورة م2110 111 


انظ رخليطة ذات درجة انصهار منخفضة عطزودة -ه0.]) 
(1107ة . 
مغزلي الشكل » شبيه المغزل 
ذوطوف مُستدق باتجاه نهايته. . 
حليمة مغزلية . حليمة مغزلية الشكل 
إحدى الحليمات المغزلية التي توجد على الجزء الأمامي من 
ظير اللساك : ١‏ 1 
المغزلية 
المتغزليةالمنواة» 
بكتيريا مغزلية نووية 


0عمهقط؟ عللطامه < مسندمكاكس] 


ع1112مهم تدم تكد 


كلدم ل1اكس]1 
- كلد1101كنا؟ كتسمتدملاكد]1 
ح لتتتطدع1ء11ه متمستدمكزكن]1 
مع ع1 لسساترعاعج طامكن]1 
جراثيم سالبة الجرام (عتتتأهععط0 ه02 ) . 
صهر »انصهار 
خَرّف ذو حرارة انصهار عالية 
2 كارع رذاتسهار سحيفه 
خرف ذو خرارةاتصهبار 
مُتوسطة 


كنا 
طعتط , ستداءع:201 عدنأكنا] 
101717 و للتجاء:201 5115لا 


10 , لطتداء:201 51225نا] 
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ضماد جالينوس ع28لصوط و'معلة 0 

نسبة إلى كلوديوس جالينوس :200-130 م 200 - 6130 
هء طبيب يونانى ومؤلف » يُعد أحد أكبر الأطباء فى 
لمعيو الف 3 
ضماد يستعمل لإصابات الرأس ويتكون من : مركز 
الض ماد الذي يوضع على قمّة الرأس » وطرفين أماميين 
برنطاة عنه. موخرة الرقية 1 وظارون لفون برمطان على 
الجبهة » وطرفين جانبيين يربطان من تحت الذقن . 


ادبحق .حنجور ( فخاري للأدوية ) أممتلادع 
وعاء صغير للأدوية أو للسوائل أو الغسول . 

2- الصيدلى 

جلفانى 1 عتسوكلدع 
عسل فاع التبارالكهرياي البسبر بواسطة وبنائن 

كبمياية : 

2- تأثير تماثل للصدمة الكهربائية . 

تيار جلفاني أمعنستك عتص و كادع 


تيار كهربي ينشأ نتيجة تفاعل كيميائي بين معدنين في وجود 

جلفانية . كهرباء غلفانية سسكتصه لدع 
نسبة إلى ل . جلقاني »تمه كله1.0 .» 1798-1737 2 عالم 
إيطالي بالطبيعيات وطبيب . 
56 محدثة بالتفاعل الكيميائي . 
(في طب الأسنان) :تيار كهربي ناتم عن تفاعل كيميائي 
في الفم حينما تتلامس حشوتان من معدنين مختلفين في 
وجود اللعاب » تحدث حالة تعرف بالبطارية ذات الخلية 
المبللة (#إاع]2ط 1اعه غ18776) ؛ يسبب انسياب التيار الكهربائى 
من إحدى الحشوات إلى الحشوة الأخرى . حدوث الألم 
فى لب السن » و تلاحظ هذه الحالة بكثرة » عندما تتلامس 
حشوة أملغم جديدة مع حشوة ذهب مصيوئة . 

جلفانية سنية لقامعل , سكتسه ادع 
حدوث تيار كهربى عندما يتلامس سطحان لمعدنين 
مُختلفين داخل الم :وتوتجواد اللعاب», مثل : الأملغم 
والذهب . يسبب هذا التيار الكهربي ألما في لب السن » أو 
إزعاج وعدم راحة للمريض » أو الإحساس بطعم معدني 
غريب في اللعاب بالفم . 

كي جلفاني 2 مُيسم 161102111177 ح تإتاعاناو220 5215 

جلفاني - كي كهربي 


[مختصرالثوي له؟أوماع - 0 
[مختصر]جرام ونع دع 


[(مختصر] محوري لثوي لمتحده؟ مومع - 04 

[مختصر] موا ري شدقى لثوي [دنحتدمءع س0 زومع - 0184 

[مختصر] ميحو ري لساني التو ي لفتكهممعستاه؟تهومع - 014 

[مختصرا جرام 3 سورع - تع 

قطرةءقطرات (لاتينية) 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
0 


51012 - 1]13ناع - أأناع 


1-بثرثر طمع 

2- ترئرة 

(لاحقة) الملون :الجزء الأعلى المثلث الزوايا من عاطوع- 
جدار مكتنف بسطحين متحدرين 


ثني القوس السلكية 35 إلى 45 درجة .يستخدم في 
النظام التقويمي ذي الجانبين لتطبيق قوة مقحمة على 
الأسنان الأمامية. 

1 حآداة 52015 

2- جزء من آلة 

1- يتهوع 525 
يحاول التقيؤ دون قىء . 

2- معد الفكين 1 
أداة تستعمل أثناء عملية التخدير » وعند إجراء عملية 
جراحية » لمنع انغلاق الفم وإبقاء الفكين مفتوحين أو أثناء 
نوبة عصبية تشنجية ( نوبة صرع) . 

ا 

متعكس التَفَيوْ ٠»‏ منعكس 
لتهوع - المنعكس البلعومي 

مقياس ع5 

يتقيأ يقيء »يتهوع يسأوودع 
انقباض لاإرادي لعضلات الحنك الرخو أو البلعوم يؤدي 
إلى تهوع دون قيء . 

يكسب »كسب متمع 

خوذة 
دح شل فرك امصطاع عام إلى الموج ييه 
القلنسوة . 

الخنوذة السفاقية 
الصفاق الذي يصل الأجزاء المنفصلة من العضلة القذالية 
الجبهية . 


130 و 535 


تع11ع لدع5028“تقطم - زم1]ء 525 


]م 


5214 2 
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العقدة الركبية 


-1191ه21ع5 , دم تاعصدع 
دم تاعصدع ع )دان ءتمعع 
تلك النقدة على اطرءذاغل السكري تلعضب الوجيى 
لقن ال ييه كير الحضب اقاقك بعلا كديس 
النتقطة ؛ عقدة العصب الوجهى (دهناعصدع عتترعم لدتعهة) . 
يمعهدي 1 216طامننن]! ردمتاعصدع 
عقدة أذنية 
1-عقدة محيطية في الجهاز العصبي نظير الودي » توجد 
أسفل الثقبة البيضاوية وترتبط وظيفياً مع العصب 
البلعومي اللساني . 
2- عقدة نظيرة ودية تنشأ على العصب البلعومى اللسانى 
وأليافه العصبية الذي يعصب الحُدة اللُعابية الذكفية 
(لصداع نزنةناثلة5 004:ه2) » وتمر أليافه الحسية والودية 


011 ودام تاعصدع 


عقدة جارودية ع1اع21 مت 1:253هم , بامتاعصدع 
عقدة حنكية جناحية- - عستاملدممع17ع1م , «امتاعصدع 


عقدةميكل دمتاعصوع ؟'اعءاءء131 
عقدة فى الحفرةالحنكية الجناحية » على مسار العصب 
الودي والعصب الوجهي والأعصاب الأخرى من العصب 
النكى العلري والجم ب العومط إل اقاطية العدية 
اجام الأنفية والغدد الدمعية ؛ تسمى أيضاً عقدة ميكل 


(دمتاعصدع 5اععاءعع/8) . 
العقدة الهلالية - - تقستالتدسعد , ممتاعصدع 
عقّدة مثلث التوا ام دمتاعصدع لمسنصسعع "1" 


العقدة الحنكية الوتدية - العقدة - عستاخحلهممطعطم؟ , «امتاعصدع 
الحنكية الجناحية - عقدة - دمتاعصدع عستاحلدممع رعام 
دم تاعطوع ؟'ا1ءئاءء11 
عقدة نظيرة الودية تنشأمن العصب الوجهى » تعصب 
أليافها خلف العقدية الغدد الحنكية (5لصماع 41 لوم) وتمر 
الألياف الحسية والودية خلال العقدة . 


العقدة الشوكية لصتم , «متاعصوع 

العقدة الحلزونية - صمنتاعصدع “تدعلطعم - لمننامه , «سمتاعصمع 
العقدة القوقعية 

العقدة تحت اللسانية لمساعسنتاطتاد , سمتاعصدع 


عقدة عصبية تكونت بواسطة ألياف تمر وحشياً من العقدة 
قبت الفكن السفلية إلى العضنب اللساتق + 


العقدة تحت الفك السفلى  -‏ - ننقلناطن0سصقسطته , ممتاعصدع 
العقدة تحت الفك العلوى دممتاعصدع إددالتتمسسطسد 


مجموعة من أربع عقد مصاحبة للأعصاب القحفية توجد 


221115665 15511 


ضماد جامجي 
قطن طبي ماص مغطى بالشاش . كالذي يستعمل في 
كمادة أو لفافة الحلق (اعهم غدممط1) . 


كاميراجاما 1 ل لستططو) 
أداة تستخدم لقياس انبعاث النشاط الإشعاعي وعمل صور 
أشعة جاما 25 تلد 


أشعة تنبعث من الموادذات النشاط الإشعاعى 
(11215ع1همة عكتاع153010) . 1 
شكل من أشكال الإشعاع المغناطيسي الكهربي مماثل 
للأشعة السينية » ولكن بطول موجة أقصر » تنبعث من 
المواد المشعة » وتستعمل تجاريا للتعقيم في حالة الخيوط » 
وإبر الحقن . وشفرات المشرط . وخرطوشات المخدر 
الموضعي . 


عقد وتاعطوع 





جمع عقّدة (ممتاعصهة0) . 
وَرَّم عقدي لمفي . وَرَم العقدة اللمفية 
عقدة .عقدةعصبية 
1 -(في علم التشريح) : عقدة أو كتلة من الخلايا العصبية 
توجد في سياق بعض الأعصاب . 
2- (في الجراحة) : وَرَم أو انتفاخ يحتوي على سائل أو مادة 
هلامية على الصفاق أو على غمد الوتر . 
: 


0 35000 


عقدة عنقه 


2.1 


200 - دم تاعصدع 


1ع , دام تاعصوع 
عقدة هدابية عقدة هدبية اتدتلك , امتاعصدع 
1-عقدة صغيرة منبسطة على العصب ال حرك للمقلة قرب 
قمة الحجاج . 
غتدة مسيطة ف انها النضى نظي الوفي: . 
العقّدة الفوفّعية » العقدة الخلزونية 1 "تمعلطاعم , متاعصدع 
عقدة العصب القّوقعى . تشغل القناة الحلزونية حور قوقعة 
الأدذن . 1 
العقدة الجاسرية . عقدة جاسر - 
العقدة الهلالية 
عقدة مثلث 
التوائم 
عقدة عصبية توجد على الجذر الحسي للعصب القحفي 
الخامس قريباً من الدماغ على الناحية الأمامية من الجزء 
الصخري للعظم الصدغي . في الحالات الشديدة من الألم 
العصبي الوجهي . يُقطع أحياناً العصب الحسي أو تحقن 
العقدة بعقار لتسكين الألم » تسمى أيضا العقدة الهلالية 


(دمتاع صدع تمصن ]حتم 5) . 


- دمتاع 5212 225511225 


القتتداءع 1 - نامتاعطدع "تددن -تصرعه 
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غنغرينة شيخوخية علتصع؟ , عمع تدعصوع 
غنغرينةرطبة 7 , عع تدع دع 


غنغرينى .مواتى 115 2 
حالة النسيج المصاب بالغتغرينة . 
التهاب الفم الغنغرينى » (آكلة الفم) 15 15ا20اء:52115231 


أرومة الميناء » جذعة الميناء غ135 0اعتة عادو[ طمصدع 


فُرْجة .فُتحة .مسافة »شق .ثغرة مدع 

تقو يم المفصل بالشق . 1257م10ط)ة ودع 
رأب المفصل الإفساحي 

شق قحفى ١‏ لقتسوك مدع 

فرجة لاإطباقية لدكتااءء70ع )دز , مدع 

متلازمة جاردنر 570100 ك "تع صل سردن 


مرض عائلي يتميز بسلائل متعددة في القولون » وأورام 
عظمية » وأكياس دهنية » والأسنان الدائمة الزائدة المتعددة 
المنطمرة بالعظم . 
غَرغّرة »محلول للغرغرة 
0 و 2 
غرغرة مطهرة 
الغرفلية - متلازمة 
هيرلر - الحثل الغضروفى الشحمى #تطمه010025سصمطاعومن! 
بلاهة وسوء نمو غضروفي وانتفاخ البطن مع قصر الأطراف . 
عقيق أحمر (البجاوي) أع رمع 
مسحوق ساحل يشتمل على معدن السيلكون الُتبلرٌ يستعمل 
كمادة صاقلة . حيث يُغطى الأقراص اللدنة الدوارة » 
والأقراص الورقية المقواة الدوارة . 
التهاب العظم والنقي لجاري 2 
التهاب عظمي نقبي لجاري 
التهاب عظمي متصلب غير قيحي مزمن »أو التهاب العظم 
والنقى نتيجة العدوى بواسطة المكورات المقيحة . 


22112150125 2220125 


52151 
1)م152]ة , عاع 521 


- 572011:02 5'ل1ء1تتط - ددكتازمع 5212 


كتاتء تتدمع اده ذ'ع:211) 


لتقبية الفك السفلى ؛ يبدأ من أعلى 
الجبهة ليتقاطع عند الرقبة ويعقد تحت الذقن . 

غاز 625 

غاز أوكسيد النيتروز 
يتوفر في أسطوانات زرقاء ويستعمل في طب الأسنان 
ممزوجاً مع أكثر من 22/ أكسجين كمخدر . 

غازالأكسحجين 


غاز يتوفر فى أسطوانات سوداء ذات غطاء أبيض . 


010 2161:0115 و 5235 


525 , 76 


قريباً من العْدّة تحت الفك السفلي . تنشأ أليافها قبل العقدية 
من العصب السابع (العصب الوجهي) » وتعصب أليافها 
العصبية بعد العقدية (وع81 ع17عم عنتدمناعصدع:وه2) الغدّة 
التُعابية تحت الفكية السفلية والغْدَة اللُعابية تحت اللسانية . 

العقدة تحت الفك العلوي 
عقدة صغيرة على العضلة اللامية اللسانية يخرج منها 
العصب الذي يغذي الغدد تحت الفك وتحت اللسان . 

عقدةسمبتاوية 

عقدة مثلث التوائم - عقدة جاسر 


12177التقنن©طناك , «متاعصوع 


21111 متدمرك, «متاعصدع 
للستصسعع1) ردم تاعصدع 

10 2255112115 
عقدة في فجوة في الأم الجافية تنشأ منها الألياف الحسية 
للعصب مثلث التوائم ؛ تسمى أيضاً العقدة الجاسرية 
(«متاعصقع 5 ممترعوموت) . 

العقدة الدهليزية 
عقدة على العصب الدهليزي داخل الصماخ السمعي 
الداخلي حيث تتفرع الألياف العصبية لتّغذي القريبة 
الدهليزية (ع61تتانا مةاناطتاوء17) » والجريب (16ناءعة5) » 


“لةلناطتاىء؟ ردم تاعصطدع 


والقنوات نصف الدائرية (5اعنك 2ة1داءتتعتصيعء5) . 


عقدة العصب الوجهى  -‏ - متعم لد12؟ عط ؤه «سمتاعصدع 
عقدة ركبية ١‏ دامتاعصعع عتدلسعتصء 0 
عقدي 01 [1اع مدع 
متعلق بالعقدة («متاعمهة0) . 
التقرح الأنفي الحلقي 2 الجادوع 23 ء 


شكل من داء اللولبيات وهو تقرح مَدّمر يصيب الأنف » 
والحنك الصلب والبلعوم الأنفي ؛ وهو مرحلة متأخرة من 
الداء العليقى (:985) . 


غنغرينا.ءتموت .موات 616 


تنخر وموات الأنسجة نتيجة فشل في التغذية الدموية أو 


بسبب عدوى . 
غُنغرد ينة كيميائية لدعتسصعط , عمء تمعصودع 
غَنغرينةسكرية عناء 01 , عم نتمعوصدع 
غَنغر ينةجافة 117 , ع2ع:5211821 
غنغر ينة غازية 5 , 521152111 


1م205 , عدء :“تدع دع 


غنغرينة الممتشفى . مستشفوية 


غنغر ينةذاتية المنشأ » عتطغدمه 101 رعمع دعصوع 


غتغرينة مجهولة السبب 
غُنغرد ينة رطبة 1220151 , عاع تدع تلدع 
غنغر ينة الفم 201 , عمع تدعصوع 
غَنغر يلة فموية 0191 , عدعنتدع 522 
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انظر الغؤورات المثبتة (كألنات2061نا ع اتامعاء1) في البدلات 
السنية النزوعة . تستعمل الوصلة في ماسح النموذج 
لقياس كمية التقارب العنقي : وهو غؤور في السن في 
المستوى الأفقي . 

شاش . قماش شبكي للجراحة 
نسيج رقيق من القطن أو الحرير أو المعدن قد يغمر في دواء 
مثل اليودوفورم («تده:1000) ليستعمل كضماد ؛ التول 
الشمعى (8725 11116) وهو شاش يغمر فى بارافين لين 
يبيرق عن 1/1 بلسم بيرو (تتدكلة6 00 يستعمل 


52112 


كضماد للجر وح. 
شاش ماص أدء »ه250 و ع7تاد2ع 
0 زع الشاش “مع 5م115 521126 
شاش أيو دوفورمى 1000101 , ماوع 
شاش معدنى : [2ا2 , عتتادع 
فا يشفيم ككتر ا مقفع اهيز التعريفية 
السدية:: 
مدّك الشاش "اعكا3م عتتاوع 
تزقيم »إزقام »التغذية القسرية 52125 
التغذية من خلال الأنف بواسطة أنبوب المعدة . 
حزا ام نوع5 
1 انظر ارتكاز حزام الرأس (256:مطعءصة تمهعع11620) . 
عداد جيجر "تعأصتامه ونترعوء) 


نسبةإلى هانس جيجر » 1.0186 » 1945-1882 2 
عالم طبيعة ألماني » اخترع عداداً لقياس الإشعاعات . 

حاجب العين .القوس الحاجبية 

(للعظم الجبهي ( 

البروز فوق الحجاجى (6ع1060دهم 12011421م5) ؟ حافة 
الحاجب (11086 00000 على الجمجمة . 

الحاجب .حاجب العين 

ملام ستكواعع - اعع 
معلق غرواني هلامي القوام أو شبه صلب » يكوّن حينما 
يتصلب الهلام ؛تستعمل مادة الهلام التي تحتوي على 
الفلوريد لتقوية وحماية الأسنان . 

هلام غير قابل للعكس . هلام غير عكوس ©1516وتء29"ل1 ر اعم 
تحول المادة من حالة السيولة إلى حالة شبه صلبة «هلام 
2061 » وعدم حدوث العكس . 

ملام 1 - عطتاواعءع - ستاواعع 
بروتين يؤخذ من مُولّد الهلام في العظم والغضروف 
والنسيج الضام . 


561501113 - 00 


5615012 - 3 


حملاج الغاز . ملهب الغاز عمأم 010 قوع 
بنزين عستامكمع 
م لد غاز البنز ين 5221:2601 535 525011122 
خزان البنزين علصا عستامكوع 


عقدة جاسر . عقدة 1*5 - 5211511012 72556113135 
جاسرية - عقدة العصب مثلث «روتاعصدع لمستصسعون - علمص 
التو ائم 
نسبة إلى ج 3 .جاسر . حتى 1757 » مشرح نمساوي . 


توجد في حفرة على الجزء الأمامي للجزء الصخري من 


العظم الصخري 
(سابقة) معدة -52511:0 و -82511 
عق علتتاكدع 
000 بالمعدة (طعهصره]9) . 
التهاب المعدة كنا ادوع 
التهاب العشاء المبطن للمعدة . 
التهاب المعدة والأمعاء التهاب معدي معوي ‏ 5ئالاءادةء0ت اكع 


التهاب المعدة والأمعاء نتيجة تسمم بالطعام أو سوء العناية 
الصحية وهي حالة خطيرة عند الأطفال . 
تاج جيتس 
تسبة إلى و .ه .جيتس » طبيب أسنان أمريكي معاصر . 
0 كاثل إلى حد كبير لتاج بونويل (0امك 5 *11زكده8) ؛ 
0 أنضنا” تاج جيتس - بونويل 8055111'5-و0216) 
امه . 
مقياس » معيار . عيار 228 - عونادع 
أداة لقياس المخواص الطبيعية كالطول » والحجم أو الضغط ؛ أو 
لاختبار الدقة . 
مقياس العضة 
أداة صممت للمساعدة ذ 
في طب الأسنان التعويضي . 
مقياس بولي 
أداة قياس دقيقة تعمل مثل الساعة تستخدم في طب 
الأسنان لعمل القياسات داخل الفم مثل قياس السن » 
والقوس السنية ؟ أو لقياس الأبعاد الوجهية . 
مقياس العمق 
مقياس الصفيحة 
صفيحة معدنية فيها ميازيب أو ثقوب مدرجة » تستخدم 
لتحديد ثخانة لوح معدني أو قطرسلك . 
مقياس الغعُؤور 
مقياس يستعمل لقياس درجة عمق الغُؤور بأجزاء من المئة 
من البوصة في السن الداعمة . 


70 7و]02) 


21 , 5211856 
في الوصول إلى عضة صحيحة 


52115 , 5 


طامع0 , عوتاوع 
2126 , 521156 


521156 , 111101611 
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طبيب أسنان تمارس عام أكتأمعل للعمعع 
قَلع عام ممناع واي اللتاعمعع 
عوامل عامة واماع12 للتاعرمعع 
صحة عامة عمعتعوط للتاعمعع 
طبيب بنمارس عام © - معدم ةاناعهتيم لوتعمعع 
جراحة عامة 77اع 51115 56116121 
مسار إطباقى مسجل 2 طاهم لدكساءء0 0عغ)2عمعع 
مسار إطاق عدف 


مببجيل مبارات شركة الأنطع الإنتافية لأسياة الفك 
السفلي على سطح بلاستيكي أو سطح ساحل مثبت 


بقوس الفك العلوي . 
مو لدء مكون 2101 عع 
مو لد غاز البنزد ين 5 52501122 , 5611612101 
1- عام »شامل عاعءعع8 


2- جنسى » أجناسى » جينى 


يتعلق بجنس أحيائي ذي طبيعة عامة وليست خاصة ؛اسم 


عائلة . 
نشوءء.خلق »تكوين 5أوعءع8 
خلقي ء ولادي » ورائي » جيني عتأعمعع 
جر ع وراثية ١ ١‏ 005 عا1أعرعع 
الجرعة أو الكمية من الإشعاع التي تؤثر على الخلايا الجينية 
لشخص ماء خلال أخطر فترة من حياته أو حياتها . 
كافك ورا انفي أععلكء عتاأعمعع 


تأثير العلاج بالأشعة على الجينات . 
تأثيرات وراثية » تأثيرات خلقية 
تغيرات تحدث فى الجينات أو الكروموسومات » دائماً ما 


ماععلآء »أ 1اأعروعع 


تنتج عنها الأمراض . 
عوامل وراثية 5 عنتاأعروعع 
الجر عةذات التأثير الوراثى 005 أاصوء تكتصعاد :(للدعتاعمعع 


جرعة يمكن أن تحخدث ( إذا أخذها كل فرد من المجتمع ) نتائج 

وراثية مماثلة لنتائج الجرعات الجنسية (و0056 6028091) 

التى يتلقّاها الأفراد فعلياً . 
علم التوراقة » الورائيات 
(سابقة) دقن , ذَفْنى 
0 : 

متعلق بالذقن . 


زاوية ذقنية 


6.015 
-210ع5 , جللاعع 


موتدعع - اجتمعع 


عاعطة لاجتمعع 


الزاوية بين جسم الفك السفلي الآفقي وشعبة الفك السفلي 
الصاعدة . 


إسفنج هلامي 121112305اء5 
مادة هلامية » من الإسفنج القابل للامتصاص » تمتص 
بواسطة الجسم . مصنوعة من الهلام المؤكسد . تستعمل 
لوقف النزف وسرعة تخثر الدم فتوضع في سنخ السن بعد 


القلع . 


1 -هَلُومة ممتاواءع 
ا عي س 8 و 

التحول من معلّق غرواني سائل إلى هلام . 

2- التحمد ٠‏ تجميد بالبرودة 

رغوةالهلام (جلغوم) سدمكاعع 
تستعمل في وقف النزف ا موضعي ١‏ 

توا أم » مضاعف »مزدوج عا م2ستسرعع 
توأم أو يوجد في أزواج . 

توا أمة , مضاعفة 0ن ستسرعع 


نشأة التوائم أو الأزواج . 

عيب فائي نادر لتكون توأم سني ينشأ من برعم واحد أو 
جريب واحد إما منفصلان تماماً أو يكون للسن فيه تاجين 
وقناة لب واحدة ؛ وشق أو تلم عند المنتتصف يشير إلى 
التقسيم ؛ عادة ماتشاهد في الأسنان الأمامية الدائمة 
العلوية . 0 أيضاً انفلاق سني (متندملمختط5) . 


ازدواجية سنية مختلطة عنغدهله تطمتاه , سمتامستسعع 
حالة تندمج فيها السن اللبنية بالسن الدائمة . 

(سابقة) جنس ممع 

خد.ء وجنة 2 

خَدي 5 وجنى لهمعع 
متعلق بالخد اع مطع) . 

جين ع6 


واحد من آلاف الوحدات الحيوية. توجدفى 
كروموسوماف الفلا الأولجة ومي الونحية الوراكية 
لسلس ا ةي الك ودر سوم معاد دم 
الخصائص الوراثية للشخص . مثل التكوين العقلي 
والجسماني . يمكن أن تسبب الجرعات المنخفضة من الأشعة 


المتأينة حدوث تغيرات جنينية . 


عام »شامل [لتاعمعع 
يصيب الجسم كله أو الكثير من أجزائه ؛ بعكس 
موضعى ([08]) . 

تخدير عام 2 2ع - وأوعط )2225 567121 

0 عام عتاأعطادعفصة لوتعمعع 
انظر مخدر (عتاعطاوعهصة) . 

مخدرا ات عامة دعتاع طاوعهصة لوتعمعع 
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(فى قياسات الجمجمة) : قمّة الناشزة الذقنية » وهى أعلى 
ةع النتوء الذقني أو الحدبة الذقنية . 1 
تقويم الذقن . ترقيع الذقن » ترميم الذقن . 
رأب الذقن 
جراحة تجميلية للذقن ؛ وهي عملية جراحية تتم فيها إزالة 
النسيج الصلب أو النسيج الرخوءأو كليهما من الذقن 
لتصغير حجمها أوإضافة مواد صناعية تعويضية لترميم 
الذقن أو تكبيرها . 
لجنس 
(في تصنيف الكائنات الحية) : تقسيم رئيسي للعائلة 
الواحدة » وهو الجنس » ومنه تُقسم إلى أنواع تحت 
التقسيم الرئيسي . في تصنيف الحيوانات والنباتات 
تُصنّف الأنواع قريبة التشابه . 
«(سابقة)قّك .فكى ءالذقن 


51100125177 


كتالاءع 


-521170 و -856117 


ألم الجيب الفكى ألم الجيب الوجنى حمل اصة رمعع 
ألم يصيب الجيب الفكي العلوي . 
التهاب اليب الفكى ٠‏ التهاب الجيب كتاساسة جومعع 


الوجنى , التهاب الغار الفكى 
التهاب جيب الفك العلوي . 
الجيب الفكى . الجيب 
الوجني- غار الفك العلوي - 
جيب شيمور 
را أب الفك والشفة » تصنيع الند والشفة 155]7مم1ئعطء:7زطعع 
جراحة تجميلية لكل من الخد والشفة . 
رأب الفك » ترميم الخد . تصنيع الفك السفلي 
جراحة تجميلية للفك السفلى . 
اللنسان الجغرافي - النهات اللسان 
القع قد 
التهاب اللسان الذي يتميزبباحات متنقلة من الخُليمات 
التوسفية تمثل لطخات مرتفعة حمراء ناعمة على الوجه 
العلوي للسان «ظهر اللسان » » تشبه الخريطة وهي حالة 
حميدة نادرة الحدوث . 1 
داء التيربيات 
عدوى فطرية » تُصيب الفم والرئة يُسببها فطر من نوع 
التريبية (متتاحاء تتامع6) . 
التيربية 
جنس من الفطر شبيه الخميرة » يصاحب أمراض الفم 
والإصابات الشعبية الركوية . 


3-5 


(سابقة) شيخوخي 


- كتاتلاد :112:1131:7 > ناتاه إلاعع 


01 تتطع تآ 01 تاد 


170125177ع5 


- عنا0128] 1212م 560812 


2 ذاوء:21 15ازدوماع 


0ع 


تحط امع 


-]561:011 , -561:0 , -لاء5 


حش ذقنية » درينة ذقنية- عطامه؟ لهأاسمعممط حعلءنء طن لمتمعع 
شوكة ذقنية 
إحدى عقيدتين مرتفعتين من العظم » واحدة فوق 
الأخرى » على جانبى الحافة السفلية من الفك السفلى 
قريباًمن الارتفاق الذقنى لارتكاز العفلاك #العماة 
الذفنية اللنباتية والعطيللة الذمبة الاهسة وهر فاك سيية 
بالنسبة للغرسة السنية تحت السمحاق 002 


(غطه1امططا . 


(لاحقة)» مُونّد 3 منتج 2 مكون عتمعع- 
ركيبة 2 ركبة صغيرة » حنية لتك تمعع 


ركيبة القناة الوجهية لتقسق لدعج؟ 05 ساسعتمعع 
ركيبة العصب الوجهى عتاتاعه لمتعد؟ 01 سس اسعتمعع 
(سابقة) ذقن -متصعءع 


متعلق أو للدلالة على الذقن . 
را أب الذقن والشفة تر قبع الذقن والشفة 5)7هاجرهائعدءمتجعع 
جراحة تجميلية لكل من الذقن والشفة السفلى . 


لسانى ذقنى [و5دم1اع0ت1مءع 
متعلق بالذقن واللسان . 

العضلة اللسانية الذقنية 10555 1ع 
عضلة أسفل جانب اللسان تخفض وتمد اللسان . 

العضلة الذقنية اللسانية 121151 5ناو108[105ءع 


عضلة اللسان » وهى إحدى زوجين من العضلات الخارجية 
على اللحاتي السفلى من اللسان » تنشأ من السطح الداخلي 
للفك السفلي بالقرب من الارتفاق وترتكز على جسم 
العظم اللامي » تعمل على تقدم اللسان إلى الأمام 
وانخفاضه .انظر العضلة اللسانيةالذقنية 


(6601051055115) . 
العضلة الذقنية اللامية اللسانية 2 ع1ع22015 كتاودوهاع50متمععم 
ذقنى لامى .2 

متعلق بالذقن والعظم اللامي. 
العضلة الذقنية اللامية » عاءكتتحط 0زهتوطامتمعع 
العضلة الذقنية اللامعة 


عضلة تنشأمن السطح الداخلي للفك السفلي قرب 
الارتفاق . وترتكز على السطح الأمامي للعظم اللامي » 
عضلة ترفع وتسحب العظم اللامي للأمام عند تشبيت 
الفك . انظر العضلة ذقنية لامية (ؤناع3'010طمتمء6) . 


العضلة الذقنية اللامية كناء010تتطمتمعع 
1- ذفن لمع 


2- ذقين ‏ قمّة الناشزة الذقنية (الذقينى) 
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مبيد الجراثيم » مهلك للجراثيم 
مصطلح يشير إلى مادة ذات قوة تدميرية على الكائنات 
الدقيقة » وبشكل خاص الكائنات الدقيقة المسببة للمرض . 


للك تتتاعع 


مصباح مبيدالجرا اثيم ددا تممت تسسرعع 
معقّمة بالأشعة فوق تع جتلتاعا؟ أع101؟ هتالت لم0 أعتسسارعع 
البنفسحية 


ميك جرثومي »قاتل الجرثوم ع0 ترعع 
مادة تقتل الكائنات الدقيقة الممرضة » ولاتقتل الأبواغ 
والفيروسات . 
جرترى اشاس ارين 
1- متعلق بالبرعم . 
2-متعلق بالخلايا البدئية للجنين في مراحل وه الأولية . 
(سابقة) شيخوخة . شيخوخي ١‏ -6101210ع , -0تاعع8 
طب الأسنان الشيخوخى . 
طن ا 5 
فرع من طب الأسنان يهتم بالعناية بأسنان المسنين أو كبار 
السن . 
متعلق بتغيرات الأسنان الشيخية أو العناية بها 
1- متعلق بطب أسنان الشيخوخة . 
2- متعلق بتأثير العمر على الأنسجة السنية . 
العناية بأسنان الشيوخ .طب 0002)165لتعع - ععتأصملممعع 
أسنان الشيخوخة 


لمستسرعع 


00015ع - 000215عع 


00021"عءع 


أخصائى طب أسنان الشيخوخة +15 عع 
مبحث طب أسنان الشيخوخة ». علم طب 10002601087ءع 


أسنان الشيخوخة 
وح بن طوالاتان بات بطع خم لقال الي 
لكبار السن . 
أسنان شبحية - سوء 
تشكل السن 
عملاق .مارد أصسوزع 
خلايا كبيرة عديدة النوي » مثل ناقضات العظم . 
التهاب شريانى ذو خلايا عملاقة 
انظر التهاب الشريان القحفي (كتاتتعاعة لهتموت) . 
وَرّم حيبي ذو خلايا عملاقة - 
آفة ذات خلايا عملاقة 
انظر ورم حبيبي (0218لناظة61) . 


512 -ح- طاعء) أومطاع 


لاءء أصسواع 


كتالتءة لاع أصسواع 


- 29اماستسوتتع [اءء أصسواع 


ضقاوع! لاءه أسواع 


آفة ذات خلايا عملاقة سملع! لاءء أاصداع 
ورم 0 مر كزى ترميمى ذو خل١يا ‏ 96أأو رومع" [اءء أصدزع 
عملاقة لوادعء , هددده[تتسورع 


وصلة جربر 
انظر وصلة محكمة (معصصطعة) «مامعء2) . 


2ع 


01057ع1ع5 5612101053 


اع مط 2ن و*ناع امع م) 


علم دراسة الشيخوخة . مبحث الشيخوخة 01087عءع 
شيخوخى . متعلق بأمرا اض الشيخوخة عتممتعع 


فرع من طب الأسنان والطب يختص بالمرضي المسنين » 
ويشتمل على معالجة المشاكل السنية والنفسية لكبار 
الم 

طبيب أسنان الشيوخ 

طب الشيخوخة . مبحث أمراض الشيخوخة 
فرع من طب الأسنان أو الطب لمعالجة المشاكل التي تنشأ 
عن الهرم أو كبرالسن للمُسنين » وتشمل المشاكل 


أكتاصعل ع1 أدلتاعع 


1ن يك 


مبحث طب أسنان الشيخوخة لامعل , دع تموتعع 


1- العناية بعلاج المشاكل السنية الخاصة بتقدم العمر 
2- طب الأسنان من أجل المرضى المسنين . 
طب الأسنان الشيخوخي » 


00015 - دع1أد0ل100عع 


العناية بأسنان الشيوخ 
العناية بعلاج المشاكل السنية للأشخاص المسنين . 
أخصائي أسنان الشيوخ أكناصه0 عع 
حر ثومة » برعم ع5 


1- أي كائن دقيق » خصوصا الأنواع التي تُسبب المرض . 
2-بذرة أو بزيرة بوغة» . 
3- اجنين الأول” البدئي » أو أي جزء منه سوف يتطور إلى 
البرعم السني 
البرعم السني العام 
عضوالميناء » والحليمة السنية وكيسها ؛ الآثار المتبقية من 


لاضع , مسسرعع 
0 121ع2ع5 , مسترعع 


00 , مجرعع 


سن نامية . 
الحصبة الألمانية (الحميراء) 3لاء طن" - دعاكدعطط سمصسرعع 


مرض فيروسي خفيف » سريع العدوى » يسبب طفحاً 
أحمر وتضخم الغدد المنتشر . فترة حضانة المرض من 3-2 
أسابيع » ويشكل خطورة على المرأة الحامل إذا تعرضت 
للإصابة به في الأشهر الثلاثة الأولى من حملها » حيث يمكن 
أن يعاني الطفل من مرض القلب » والعمى » والصمم . 
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فحص اللثة 01 2102 متطو , و اأعداع 

لثة حر ة علثة طليقة ع1 ,9 الع راع 
لثة حفافية غير ملتصقة » يحددها الثلم الحفافي ا حر والحافة 
اللثوية الحرة وتكون الجحدار الخارجي للميزاب اللثوي 

لثة حفافية حتلئة حرة : 


5 


10 - - لقستع مجم و 51115198 
لغة غير ملّتصقة ؛ تخيط بالأسنان 2 ويفصلهاعن الذي 
الللتصقة الثلم اللذوي ال حر . 


لثشةفرفرية 1111م نام , و اأع راع 

لَثات ع2 
جمع لثة (والعمت9) . 

لثو يِ 21أعداع 


1- متعلق باللثة . 

2-في اتجاه اللّثة . 

3-متعلق بجدار في حفرة سنية يواجه سطح السن اللثوي . 
تآكل لشوي . سحج لشوي 
خُراج كشوي 

خراج يحدث في جيب سمحاقي ويؤثر في اللثة حول ملاط 


مملكة21 121اع2اع 


د5ءع©25 511251721 


ضمورلثوى تطممعمة لولتوماع 
ارتباط لَثو ى امع سطع )2 لو ا؟تع داع 
شطب لعو ى » جلفة لثوية اعترعط لو اأع داع 


لع لم 
إحدى 5 الالتهاب اللثوي 5 ينتج عادة عن تقرّح 
النسيج الظهاري الميزابي . 

كلح لغوي 

شو ندري + فلح لخوي 
شق ضيق بشكل حرف 7 فى اللثة الحفافية ل8ضذع:513) 

(79أعطلع . 0 

انخفاضَ أو أخدود في الحليمة بين السنية . 

كولاجين لثوي 

نون لكوي 

احتقان لثوي 

محيط لكوي . كفاف لثوي 

الأدمة اللتّوية - صفيحة اللثة الملخصوصة 


ع1 01 01:01:12 لتتسدد1 


كتالسعلق» 1[و؟اأع داع 


ااعكء 1ااع داع 


01 21اع2اع 


دعع01128» 21اع12ع 
"تنامامء 2[1؟أع داع 
دمناوء6028» 1721ماع 
1نا0]ظام» 21؟لع اع 
- ممسسطلتامء 1[ه؟أع داع 
فوهة لثود بيةء أقنه لثوية لاع نوك 1واأع راع 
)| ده دعام 3 3 
0 م 
عرف لثو يِ »قنزعةلثوية 
الحد أو الحافة التاجية للثة . 


ادع 1721أع12ع 


ورم حقيقي مركزي ذو خلايا لدنتامع , “مط لاع أصسدتع 
عملاقة ( ورم الخلايا العملاقة المركزي) 
ضماد جيبسون 2320125 5 دهىط1) 
“نسبة إلى ك .س .جيبسون » ههو12.0.615 , 1925-1849 » 
طبيب أسنان أمريكي . 


ضماد لتثبيت الفك وامحافظة على قطع العظم المكسور في 
مكانه » يستعمل فى كسور الفك السفلى . 
عملقة .عرطلية 
المنشار السلكي حسب جيجلي 
سلك مرن ذو أسنان يستعمل في قطع العظم . 
تلوين جيمزا . صبغة جيمزا 
جراحة جيليس 
عملية جراحية لتثبيت كسور العظم الوجني والقوس 
المنطقة الصدغية » فوق خط الشعر . 
جبيرة جيلمر 
نسبةإلى.ت .ل .جيلمر »“عصلأ1..0آ.1 .1931-1849 » 
جراح فم أمريكي . 
تثبيت الفك السفلى المكسور وإعادة الإطباق الطبيعى » 
باستخدام سلك من الفضة يربط بها الأسنان العليا 
والسفلي . 
نسبة إلى لثة (عة العم , قسن ) . 


كلا صومعاء 


0215115 77116 52397 


تداك وكتددء1زج) 


2111259 10 


طعدم:اممة 5'ة1111) 


أستامه تاعسانى 


-511185170 , -1121817ع 


لثة 1 ع 

1 نسيج ضام ليفي مغطى بالنسيج الظهاري » يحيط ويثبت 
أعناق الأسنان والعظم السنخي ويتصل بالرباط حول 
الملاطى » ويمتد إلى الملتقي المخاطي اللثوي من الناحية 
الحنكية » يشكل ارتفاعاً من النسيج يندمج مع الخاطية 
الماضغة للحنك الصلب » يغطي أيضا النتوء السنخي في 
منطقة الأسنان التي لم تبغ بعد . 


بناءاللثة 01 ع"تتاععاتطء:2 , واتعداع 
لنه ملتصقة لع 22 , واتعملع 


نسيج مقر وطيد الالتصاق بالعظم السنخي وملاط السن . 
يظهر في حالته الصحية الجيدة بشكل نسيج أحمر داكن 
اللون » مُرقّط مثل قشرة البرتقالة ؛ خط صحي يقع بين 
الحافة اللثوية تاجيا » والملتقى المخاطي اللثوي ذّرويا . 

محيط اللثة » كفاف اللثة 1 


01 02]0111» , الع تناع 
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ابيع اللثو يِ متسعن مجط لو اتع داع 

قرط التنسج اللثوي 
تضحّم لثوي نتيجة تكاثر الخلايا » يمكن أن يحدث نتيجة 
العلاج تدواءفعين:: 

فرط التنسج اتوي 

مجهول السبب 

حالة نادرة الحدوث سببها غير معروف . تتميز بتضخم 
الحافة اللثوية » والحليمات بين السنية » واللثة الملتصقة 
كانت تُسَمَّى التليّف اللثوي المنتشر الوراثيونانةء:»11) 
(111012260515 1121اع12اع ا 

ضخامة لثوية 

نقص التتسج اللثوي 

التهابلثوي 7 

آفة لثوية »إصابة لثوية 

رباط لثوي ١‏ 

خط لدو - حافة حي 


فاعسا 21؟أعطاع - داأأعدعسذا [د7اع اع 


كلمنء مط [لدااأع داع 


عتطاهم1010 , متأكمامعءموط لدااأع داع 


تتطممتتامءموط لدكاع داع 
12 51151721 
3 51115121 
دملوع] [داأع داع 
الاعصسوع!! لد اام داع 


صاع “تممط له كأعوصاع - عسنا لد اام داع 


2 لد ؟أعطاع - دلسوسنا 1د اأع داع 

حافة لثوية » حد لثوي . هامش لثوي 
ذلك الجزء من اللثة المحيط بالسن والقريب من التاج ؛ عرف 
أو فُنزعة اللثة الخرة . 

حافة لثوبة حرةً » حافة لشوية طليقة 
حافة أو قمّة النسيج أللشوي الحر ؛ حافة اللثة الحرة 1:6) 
(متعتقدم رع . أعلى أو أقصى مستوى تاجى للثة الحرة . 

آذاة شطب الحافة الللقوية ء أهاة " : 

تشذيب ا حافة اللثوية 
أداة يدوية تستعمل في إنهاء الحفرة الحضرة بالسن . تماثل 
الأزه أ السامنء لك كرة اناه لاد ركنا ؛ 
مصممة لإزالة قضبان ميناء السن الحرة لأنها 5:: تنتج جلفة في 
ل ل 
ا 3 1 


طاع تقح [د؟اع تداع 


ع1 , ماع :تقمط [داأع داع 


"ا متسلت) ساع:تمحد لد ااع راع 


تدليك لثو يِ 5525 81721 اع 
مدلكة لثوية 2225528 721أ28أع 
حاشية لشو يه قد لد ؟أعداع 


داء اللثةالقتامينى . الداء الميلانى اللثوي 5زومصهاعم: له«توماع 


تشكل لفوي ٠‏ شكل اللئة 
الشكل والمحيط الخارجي والهيئة الجانبية للثة . 


22010101057 21 لع داع 


أعصاب لشوية 2175 91اأع راع 
الأغماب الى تفدي اللقة” :انظ مدعل اللكة 
(كتلةحتعمة) . ١ ١‏ 


أخدو دلثوى .ميزاب كتنعآناد له«تعصنع - ععتعسه لولتوماع 
لثوي 
المسافة تحت اللثوية بين الحافة اللثوية الحرة وسطح لين + 
ويتحدد عمق اليزاب اللثوي بالارتباط الظهاري لهناعطام8) 


(أمع«معطعهانة . 
تجريف لثو يِ كشط 2 يِ ع8 12]عندنكء لو اتعداع 
كيسة لثوية ية أو 1واأع داع 
انظر؟ نحت كيسة 0950) . 
تشوهات لثوية دعا تسندم1عل لو اتع داع 


محيط البدلة السنية اللثوي 
شكل قاعدة الجهاز السنى حول أعناق الأسنان الصناعية . 

تآكل لثوي 

حاشية لثوبة متضخمة 
حالة مُرضية تؤدي إلى ضخامة اللثة الحرة . 

ألياف لثوية 
شبكة من الألياف تربط اللثة الحفافية بسطح السن. 

تَلَيّف لثو ي منتشر تَلَيّف لشو ي معمم 10515 1واأع داع 
(ورام ليفي لثوي) 1 
ترط التي الكدف السو اللتونة 

شق لشوي 

ناسور لثوي 

شريحة لثوية »سديلة لغوية 

سائل لتّوي 
رشحة من بلازما الدم توجد في الميزاب اللثوي نتيجة 
مرت الناذوقا م الشعيرات الذيوية اللوحردة في اللعة 
الحرة . 1 
نسيّج لثوي يُفصل تماما ثم يُعاد وضعه في مكان مختلف . 

طُعم لشوّي حر 
عملية.جراحية حول سنية تستخدم لزيادة مساحة النسيج 
المتقرن ولزيادة العمق الدهليزي بواسطة نقل وزرع قطعة 
من النسيج المتقرن من منطقة في الفم إلى منطقة أخرى في 

نفس الهم . 

تلم لثوي » حفرة لثوية أخدود لثوي 
حفر ضحلة بشّكل حرف 2377 تشاهد أحياناً على الوجه 
الخارجى للثة الحفافية . 

حفرة لثوية خرة » أخدود لثوي حر 
انخساف طولى ضحل يفصل اللثة الحفافية عن اللثة 
الملتصقة . ١‏ 1 


001260101 ع"تتطدعل 1ه اأعداع 
ع"اتاكة:7اطتاء [دااع تداع 
دملومتء 12[1اع تداع 


5111517211 5 


عط لةاتأعطاع - ددع له اأعداع 


ع“نناككل؟ 2[1اأع اع 
1ك له ااأعداع 
م15 له ؟تأعداع 
0ن لدلاعداع 


أكونع 1د اوداع 


ع1 , أكلودع 21 اأعداع 


511151721 510077 


ع1 , 51007 21 اأعداع 
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تشريح لثوى موضعى . طبوغرافيا اللثة "إطجروتيعممه) له«تعماع 
قرحةلثنوية 


عاعع1نا لو اأع داع 


اتسنا لد اام داع 


و نصلة لثوية عاعزوء؟ لو ؟أع داع 

ألم اللفة مداع 
آلم عضيى يضيت اللفة.: 

باتجاه اللثة . صوب اللثة 2117 تعماع 

قَطع اللثة . استئصال اللثة 0127]ء»6 الع راع 


عملية جراحية حول سنية » تستأصل فيها اللثة » ويزال 
القلح المترسب على سطح الجذر ويُهدّب سطح الجذر , يتم 
التئام الجرح بواسطة التندب التالي تجرى هذه العملية لإزالة 
الجيوب اللثوية » وفي حالات نادرة » لإزالة الجيوب حول 
السنية إذاً كانت من نوع الجيوب فوق العظمية ويكون 
التهدّم العظمي محدوداً وكمية اللثة المتقرنة وفيرة . 


أدوات قَطع اللثة كمع ساس كم 0127]ء6 الع راع 
مشرط قَطع اللثة عكتمعا تإمسماءء ؟ تع داع 
1 انظر الآدوا ات حول السنية (5اعستتاقصة لهاص 6625000 . 

التهاب اللثة 15 اع راع 


التهاب يصيب اللثة » إما أن يكون حاداً أو مزمناً ؛ علامات 
وأعراض المرض هي : تقرح لوي عام وموضعي ؛ وشعور 
بحكة اللثة ؛وتّفس كريه ؛ ونزف اللثة عند التفريش ؛ 
ووجود آثاردم على الوسادة في الصباح ؛ انتفاخ لثوي 
وتكون الجيوب حول السنية . غالباً ما يستعمل المصطلح في 
غير محله » في الدلالة على أي مرض لثوي . 


التهاب اللثة الشعاعى عنسناعة , 15 ؟اتعصاع 
التهاب لثة حاد عأناع2 , 15 تع داع 


التهاب لثوي فجائي الحدوث . ذو زمن قصير » وبلا تقرّح . 
التهاب اللثة الجرثومى الحاد 
التهاب اللّئة المكوري الحاد 
التهاب اللغة التقرحى - ()نآخ) علتأوناعع 1ن عأناعد , كنا أ لتعطاع 

الحاد - التهاب اللثة التقرحى ع كنأو عع انا عستمتاممععم عتبعهة 
المواتى الحاد - عدو ى 00000 - (6تالللة) 15 لاع ماع 
فسان - خاق فسان - 
الفم الْحَتدق 

حالة من التهاب اللثة الحاد سمى فى السابق خَناق فنسان 

(308122 اطع عط )أو الفم اسل زطانقق طعمع:1) 0 

أيضاً عدوى فنسان أو إنتان فنسان («متاءعكمذ وأمععمة؟؟) ؟ 

التهاب لثوي حاد مصحوب بنزف تلقائي » وألم » ووجود 

قشرة رمادية تُسمّى بالغشاء الكاذب » ونفس كريه متميز» 


لوتاعاء62 عاداعة , 15 كاع داع 


لوع0»© عاناء2 , 115 لاع داع 


- 285122 5'ا2عع ما - دمناعء121 


طأغسامحه طاعوعم 


حل مة لثوية - 


لامع له اأقطاع - عدللتدمهم لد اوداع 


حجاب لثوي 
ذلك الجزء من اللثة الذي يشغل الفراغ الملاصق بين 
الأسنان . 1 


جيب لثو يِ أععاع0م لو اتعطاع 
جيب يتكوّن نتيجة للتَضكُّم اللثوي بدون هجرة ذروية 
للرباط الظهاري . سه أيضاً 5 الكاذب 00ناءو©). 
0ععاعمص» أو الجيب النسبى (]16ء0م 18613]1976) . انظر الجيب 
حول السني (اععاءعمم 6 : 

ضَّمور لثوي قبل الشيخوخة 

(ضُمورلثوي كهلي) 

انحسار لثوي 
انكشاف سطح الجذر بسبب الانحسار أو التراجع الذروي 
اق فاللتية الاعليرية أو في اله النتموينة ., انظر ]نهنا 
اجر اءات إزالة الخ 0 امتاقستصستاء أععاءعوط) ؟ 
وإجراءات تقليل الجيب .(152العع10م لامتاعتلع؟ أععاعوط) . 


تراجع لشوي (انكماش لثوي) - 


تطم20 علتصعوع:ام له اأعداع 


مملووءعع" 12[1لع اع 


- 1210ماع 21 ؟أعتداع 


انز ياح لثو يِ أسعصمعءه اوركتل لواتع داع 

انزياح آللثة الحفافية بعيداً عن السن . 

خيط تبعيد اللثة "مه سمتاعدتداء" اواتع داع 

تندّب لثو يِ كستتقء؟ لو اأع داع 

مق ر لَثو يِ شيخى "تطام0ج علتدعد له ؟أعطلع 

حاجز لثوي 2 جات لثوي - حليمة لثوية ‏ - تسامء؟ 1ه؟أعصاع 

عد الأمدم 1[وااأعداع 

اللثة الواصلة بين اللمية اللثوية الدهليزية واللسانية . 

منشّط لثو يِ 201 [تالستاد لو اتع داع 


تَبقّع لشو يي كستاممتنا؟ لهاأعداع 
انخفاضات دقيقة على سطح اللثة الملتصقة . 

أثلام لشوية 

تلم لّشوي .ميزاب 

لثوي 
تلم ضحل يقع بين العرف اللثوي وعئق السن » ويمتد من 
حافة اللثة الحرة حتى الملتقى الظهاري ؛يمكن أن يزداد 
الميزاب اللثوي عمقاً نتيجة تفاعلات مرضية وينتج عن ذلك 
المي تعرك لني بصا مو الميزات للوي ف نالف 
الصحية ختى 2 ميلليميتر . كان يسمى في السابق بالميزاب 
اللثو ي (ععتاعت لوحلعمل0) . 1 

مس لثوي , لحمة لثوية » حبكة لشوية 

نسيج لنوي 


أتعلنك له اأعداع 


1271 1[ اأعطاع - كناعلناد 1د اأعدداع 


عتنادء] 1و اأعداع 


155 [2ااع راع 
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التهاب عظم وسمحاق السنخ من حول السن » أو 
الأسنان » يتميز بطرد السن أو الأسنان بالتدريج من 
أسناخها . 
التهاب اللثة بالاستعمال عصتطعئد«ططامم) تركلسه؟ , كا ت«تعماع 
الخاطىء للفرشاة 
التهاب اللئة الوظيفي 
التهاب اللئة المغزلى لجليد نى - - [تقللتامكوسدة , كا أكتعماع 
التهاب آللئة بالملتويات ‏ " 
والمغزليات . التهاب اللثة 
باللولبيات - التهاب اللي التقرّحى الحاد 
التهاب اللثة بالملتويات ١‏ 
والمغزليات » التهاب اللثة باللولبيات 
التهاب اللثة الهربسي 7 


لمصه1أعصنظ , 15) كاعم داع 


- 15 أ اأعطاع [داع2ط11:01م5هكنا] 


لماع 7أاو1ءع1نا عأناعد 


لداع قطء1:0أم1505] , كنا ؟تعمطلع 


ع1اء0اعط2 , 15 اع داع 


التهاب اللئة الهرمونى لدم سمط , كت «تعماع 
7 ٍِ 
التهاب اللثة فرط التنسجى ك2 [منء موط , 15 ؟تعساع 
التهاب لثوي يصاحبه تضخم مزمن . 


التهاب لثوي متضخم عنطم مان موط , 15 ؟تعساع 
التهاب لثوي مجهول السبب » 
التهاب لثوي ذاتي المنشأ 
التهاب اللثة الليفى 
الجهول التروفه 7 
التهاب اللثة التخر شي 
التهاب اللثة الابيضاضى 
(في سياقٌ ابيضاض الدم) 
التهاب اللثة الحفافى 
التهاب اللّئة التخري 
التهاب اللثة التقرحى ع انأو عع1نا عستجنا2600 , 5 أ؟لتعطاع 
المواتي - التهاب اللثة . 


عتطادم1010 , 15 لاع داع 


015 ©11)هم1110 , 1)15 اع داع 


11112017 , 115 اع داع 


عتداعكالناء1 , 1)15 لاع داع 


121511231 , 15) لاع داع 


5 , 1115ماع 


15 اماع عالاومءع1نا عأناعد 


التقرّحى الحاد 
التهاب اللثة بفرط الوظيفة ع0 , 15) تع داع 
التهاب اللثة الأكآل - التهاب - عنتمعلعع هطم , كاذ ؟توماع 
اللثة التقرحي الحاد - كنا ؟أعصاع عتمعل(0) وعوقطم 


15 ممع عالأومءع1ن عأناعد 
التهاب اللثة ذوالخلايا البلازمية 
حالة نادرة تصيب اللثة الحرة واللثة الملتصقة » حيث تصبح 
حمراء زاهية » ومتورمة وفيها عدد كبير من الخلايا البلازمية 

التي تتجمع عن طريق الارتشاح : 
التهاب اللثة لبلوت وفنسان - - 5”)صععصة؟؟-أسداط , كتاتتتوماع 
التهاب آللثة التقرحي الحاد 


لاعع-22كد1م , 115 ؟اع داع 


15 ااعطاع عالأومءع1نا عأناعد 


عاوسافيه الوفويل بي جا ركه لوم 
الكائنات الحية الدقيقة السائدة التى تسببه هى خليط من 
الجر اثيم المغزليةالمنواة لس 2000 
ولولبية فنسان (نادععمل" ه«معدومء:1) ؛ لكنها تترافق مع 
صحة فموية رديئة ووجود الفغرية الشدقية 1طامامء.1) 
(5ةاهعءناطة والعصويات المغزلية (5اللأعةط متسمكزون8) 
واليورلية الفناتية لفنسان (نتاصهععه؟ 12اء801) واللولبية 
(026123م156) : تعتبر حالة معدية وتعالج بواسطة الوسائل 
الوقائية وعقار المترونيدازول (©02201خ1دمماء31) . 
التهاب اللثة التقر حي المواتى ‏ 2128نا0ء26 عأنعه , كنا تجتوماع 
الحاد 2 86 (تاللة) ع«تتوعلن 
انظر عدوى فنسان » إنتان فنسان (دمتاععقصآ و'أصمععمة"؟) . 
التهاب اللثة الضموري 
التهاب اللثة الجرثومي 
التهاب اللّثة القّلحى 
التهاب اللّثة النزا ك 


عتطم 20 , 15 لاعداع 
لمتتاعاعدط , 15) لاع داع 
كمه ءلم , 1)15 اع داع 


لقطت تماق , 15) لاع داع 


التهاب الل الكيميائى لدع تسعكء , 5 تذتعصاع 

التهاب اتلغة المز 3 عتممعتطء , 5 تلتعصاع 
التهاب لُثوي طويل الأمد » يصاحبه دائما تكون اللويحة 
(عناودام) 8 

التهاب اللثة بلفافات القطن [101-د60)امء , 5ن تلتعصاع 

التهاب اللثة بتخريش البدلة ‏ صمنغهاتتز ءسطمعل , كنا تكتعوصاع 

السنية 7 
التهاب اللثة التو سق 21222115 نالدع , كنا الع طاع 


التهابٌ مزمن مننشر في اللئة » يظهر على هيئة إصابات 
رمادية » تتقشر --525 النسيج الأحمر الحساس من 
يا 
لايعتبر مرضاً حقيقياً » وإنمايعتبر علامة لثوية لحالات 
مثل : الحزاز المنبسط الأكال (وتاصقام معطءن][ )2 
شبيه الفقاع امخاطي الحميد عطة]ط تاع12 ك5تامعتتط معتمء 8) 
(10مع تطمصاعم » وا الفقاع الشائع (كتعدع1نا؟ كناع تطممءم) 
التهاب اللثة السكري 


0125 , 15 ؟اعداع 


التهاب اللّة بالديلانتين ستكسملتل , كتاتوتعملع 
التهاب اللغة الدوا ائئى 5 , 15) لالع داع 
التهاب اللثة البز وغى عانأمناتك , 5لا لالع ماع 


التهاب يتحدث عند بزوغ الأسنان . 
إمراض التهاب اللثة ‏ أسباب التهاب اللثة (010ناء كنات«توسنع 
التهاب لثوى دافع 1 


17كلنامت , 15) لاع داع 


- 363 - 


زاوية محورية شدقية لثوية عاعصة لمتحدمءع نط0 ؟تعداع 
الزاوية المتكوتة عند تلاقي الجدار اللثوي والجدار الشدقي 
والجدار ال حوري , 

ألياف لثوية سنية > ألياف عنقية 
شدقية محورية (5ع151 :)41) دعندطة لدء1ءءمءعسطملحه 


؟ وهي زاوية نقطية (عأعصة أستوط) . 


- كثاء85 لدغدع1251700ع 


استتكّصال جزء من اللثة 101217 0ع 

التهاب اللسان واللثة 5ع 
التهاب كل من اللَّثة واللسان . 

شفوي لثو يِ 1 لحتطهاه؟ ممع 
متعلق باللثة والشفاه . 

لشو يِ لسانى لمنعسنتاه "اع داع 

محوري شان لثو يِ دده م معد ناه "اع داع 


متعلق بالجدا راللثوي » والجدار اللساني » والجدار ا حوري 
في الجزء الإنسي أو الجزء الوحشي من حفرة إطباقية جانبية . 
زاوية محورية لسانية لشوية ١‏ 
الزاوية المتكونة تند تلاقي الجدار اللثشوي » والجدار 
اللساني » واللجدار ا حوري ؛ وهي زاوية نقطية 6«ذه5) 


5111517011251102:1351 2381 


(عاعمة . 
ورم لشوى 0ع راع 
التهاب اللثة وما حول الملاط - تَقيح- كتاناص موعن تر م0 تع ماع 


سنخي . آلتهاب سمحاق السنخ 

را أب اللثة ؛ تصنيع اللثة »؛ترميم اللثة 125077م0أع ماع 
عمليات جراحية حول سنية لإعادة تشكيل محيط اللثة الشاذ 
يتم خلالها اعادة تشكيل التشوهات اللثوية غير المصاحبة 
للجيوب » وتصحيح الشكل التشريحي للَئة : 

داء لشوى » داء استحالة اللثة 1 
أله حالة كفي فى كا هر آر إسعجالة اللقة فى لمعي 
مرضاً في حد ذاته » بل مظهراً إكلينيكيً لمرض الحزاز 
المنبسط الأكال (كتاطقام معطع:] علزوه82) » والغشاء الخاطى 
شبيه الفقاعى الحميد عطة]طلاء12 كنامع نامر معنصه 8) 
(0أمعتطامطرعم و دا الفقاع (5ناع تطامددء6) » واضطرابات 
الأمرا اض الجلدية (0150:0615 أذع106226010) » يسمى أيضاً 
التهاب اللثة التو سفى المزمن عكتاهسدنودعل عتممعطك) 
(1]5الع ماع )> ويعتقد أله مرض نانح عن سوء التغذية . 

التهاب الفم واللثة 
التهاب يصيب اللثة ومخاطية الهم . 

التهاب الفم واللثة 

العدوائن اناه 

و ون التهاب اللثة التقرّحي الحاد : 

التهاب الفم واللثة التحسسي عأع 21161 , كناتاهددماده؟أع داع 
التهاب الفم واللثة نتيجة فرط حساسية . 


27:01:06 1012115 


111015 


2.111 


)ع1 م2111 , 5لا تأ ه ماده لماع 


التهاب اللثة الخملى 
التهاب آللثة المصاحب للحمل » ويُصدّف كالتهاب لثوي 
عابر » وبُظّن أنه يحدث بسبب تغيرات للإفرازات الهرمونية 
خلال فترة الحمل ؛ ويتميز بتضخم لثوي ونزف , وأحيانا 
حدوث انتفاخ لثوي شبيه بالورم » ويمكن تحاشيه بواسطة 
التحكم في اللويحة الحرثومية . 
التهاب اللثة التكائر ي - د ع كناو 0111:ام , 5 تلتعصاع 
التها بآللثة فرط التدسّجى 
التهاب اللثة الباوغي ‏ ” 
التهاب اللّنّة الحفري . التهاب اللثة 
بنقص قيتامين © 0 ستسماا؟). 
التهاب لثوي بسيط 
التهاب آللثة بالمكورات العقدية 
التهاب اللثّة المرافق للأمراض 


01822127 , 15) لاع داع 


15 اوداع عتاأكدام عم وآ 
)اعنام , 15 ؟لاعداع 


5001111 , 1)15 اع داع 


ع[مساك , 15 لاع داع 
ل7]0©60مع1]؟ , 15) لاع داع 


25 عتطاء ا ؟؟ , 15) لاع داع 


العامة ” 
التهاب اللثة الحرا اري لممتعط) , كنات «توماع 
التهاب اللثة الرذخ صحئي 1ن , كنا تع طاع 


التتهاب اللثة التقرحي - التهاب 
اللثة التق حي الغشائي - 
التّهاب اللثة التقر حي اللحاد 

التهاب اللّثة التقرّحى 
الغشائي > التهاب اللثة 


- عتالأوناءعع11 , 15) لاع داع 
- 115 الماع كتامطح :1ط تناع حدر0ءء1ن1 
15 كاعطاع 7لاومءع1ن عأساعد 

- 12120115 111210122612 , 1)15 اع داع 


15 ااعطاع عالاومءع1ن عأسعد 


التقرحي الحاد 
التهاب اللثة بنقص الوظيفة ع 0ن , كنا تكتعصاع 
التهاب اللئة للفتسان و'غمععصة؟ , 5 للع ماع 
التهاب اللثد بالعوز الفيتامينى 'إعدعكء ]ع0 كصتسهاك؟ , كنات جتوماع 
التهاب اللثة بامتصاص التو تياء متام 2501 عصاع , كت تكتعصاع 
(ساء بقة)لثة -70اأع اع 
بادئة تدل على اتجاه مقابل أو مواز للثة (#لااعمة0) . 
محوري لثو يِ 1 لحتحده 7 زعماع 


متعلق بالجدار اللشوي والجدار المحوري في الجزء الإنسي أو 
الجزء الوحشي من حفرة إطباقية جانبية . 
زاوية محورية لثوية 
الزاوية المتكونة عند تلاقى الجدار اللثوي والجدار المحوري ؛ 


-ه 


عاقطة 512251702:321 


وهي زاوية خطية(ءاعمة عصنآ) . 
محوري خدي لثوي » محوري شدقي 
7 
متعلق بالجدار اللثوي والجدار الشدقي والجدار الحوري في 
الجزء الإنسي أو ابحزء الوحشي من حشر إطباقية جانبية  .‏ 


ال ل 
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مفصل رَرَي .مفصل بكر يِ كنتح راع راع 
مفصل رزي » يسمح بحركة أمامية وخلفية فقط ؛ نوع من 
المفصل الزليلى (نصذهز 017121ه592) . 


ممفصل رزى جانبى . أصذوز 20010 - لمنعغه1 , مسسسراوماع 


2 .5 سّ وه 
مفصل بكري جانبي - مفصل مدوري 


حزام 50 
حر كة جيروماتية . حركة تدويرية اسع ص 2007 عتأمسسروراع 
حركة ذات دوران متبادل . 


اكقُطب . بروز مابين الحاجبين 
التتوء الأملس بين الحاجبين . أي السطح العظمي الأملس 
الذي يصل مابين القوسين فوق الهدبيتين للعظم الحبهي : 
أقصى نقطة أمامية على المحيط العظمي للجبهة في المستوى 
السهمي المنصف (عمقام لم01 : 1 


ءءء 


فى اتجاه مفرق الحاجبين 01 

مفرقالحاجبين مسطاء طقاع 

أملس 2 أجر د 105 اع 
ناعم و بللا شعر ٠.‏ 

غدة.ءعقدة دواع 


عضو يحتوي على خلايا متخصصة تفرز موادا ضرورية 
لوظائف خاصة » نتيجة استجابتها للتنبيه تطرح الغدد 
عادة افرازها داخل أو خارج الجسم عن طريق قنوات » 
ماعدا الغدد الصماء عديمة القنوات . 


شذو ذَالغْدة كاتلقسنتمسطة لسواع 
غياب الغدة 01 ععمعوطة , لماع 


غُدَة إضافية » غدة ملحقة 2006550177 و زواع 
غْدَّة نكفية ملحقة #غذة نكفية 2101م '019ووع20 , 20واع 
إضافية 
الجزء الأمامي من الغْدّة النكفية » الذي قد ينفصل عنها » 
ويوجد فى حوالى ثلث السكان . 
لعاف ملحفة 
غْدَة لُعابية إضافية 
غُدَة غدانية ٠»‏ غْدَة شبيهة الغدّة 
نموغدي لمفي على الجدار الخلفي للحلق في البلعوم 
الأنفى . 
عه المتطرك تعد قوق الكلية 


5211721 5017وع2600 و زواع 


02010 , دواع 


- لقدع:0,2011 ماع 
ماع 2[1مع:01:21ناك 
واحدة من زوج من الغدد التي توجد فوق الكليتين » وتفرز 
الأدرينالين داخل مجرى الدم مباشرة . 
الغْدّة اللسانية الأمامية 


لقتاعصذا! 0أتتعاصة , لصواع 


- لوع1م 27 , 15 تأ ماده 1ع داع 


التهاب الفم واللثة غير 
النمطي ٠‏ التهاب الفم 
واللثة اللا نموذجي - التهاب الفم 
واللثة ذو الخلايا البلازمية 
التهاب الفم واللثة البز موتي ‏ عتطانتسعاط , كناتأقسماده؟توصاع 
التهاب الفم واللئّة العتوزي 
التهاب الفم واللثة الهر. بسي 
نوع من التهاب الووواتلظ كح عو عدوي دريس 
الهربس البسيط(7105 <16م510 5وءم:116) » ويتميز بالتهاب 
اللثة » وحويصلات متعددة » وتقرّحات » وارتفاع في 
درجة الحرارة (حَمى ») . 
التهاب الفم واللثة ذاتي 
المنشاً (مجهولة السبب) - وتاتاهدده)05؟؟تعساع لاعن -مسعهام 
التهاب الفم واللثة ذو الخلايا البلازمية 
التهاب الفم واللثة بحمضص 200 عنتستامعته , كناتناهسرماده؟توماع 
النيكوتينيك 
التهاب الفم واللثة ذو الخلايا 11عع-22طكهام , كتاتاه ماده أعمنع 
البلازمية 
مرض يصيب مخاطية الفم » يتميز بالتهاب الشفتين 
واللسان واللئة ؛ يصاحبه نزف وارتشاح متعشر للخلايا 
البلازمية . 
التهاب الفم واللثة 
بالمكورات العقدية 
نوع من التهاب الفم واللثة المصاحب بتقرّح الحلق وينتج 
عن عدوى بالمكورات العقدية («متاءعقهذ لدءءمءمامع5) . 


التهاب الفم واللثة القرحي التموتي 


2125112-21 115 


1127 , 15ت أهددماده؟؟ 1ع داع 


ع1اع10ع2 , 15 أحددماده؟؟ اع داع 


- عتطادم 1010 , 15ت ماده اع داع 


7]060>21ع5]1 , 15 أهددماده؟ 1ع داع 


و 15ا تاه ددطه)اك5ه؟1 اع تداع 
11101 
التهاب الفم واللثة ذو ح 101060 عأنط؟ , كنات هصدماده؟أعماع 


95 


الطيّات البيض - الوحمة البيضاء 


77116 5270115 35 


الإسفنجية 
تقَرن فموي لثوي ولادي . 
قطع اللث بضع اللثة 170]01277 لاع 
ري مسطح ل2نل10طدد مح راعساع 


متعلق بمفصل » جزء منه رزي (مفصل رزي الشكل 
و و 
011 ) والجزء الا: مه 
مزاع م1 واجرء سطع مفصل مسطح 
041طة) ؛ أي مفصل رزي مسطح 1 
نظير المفصل الرزي » مفصل رزي الشكل » 
شبه الرزي » رزاني 
شبيه بالمفصل الرزي أوالبكري (كتاستتلزاعمة6©) أو شبيه 
باللفصل الرزي «المفصلة #منمز لعع من . 


2010 اماع 
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غُدَّة تدببة 2221111212177 و دواع 

غْدَة الفك السفلى - غُدَة تحت - “فانط ن0ههمم , لسواع 
الفك السفلى ١‏ لقاع نتحاناطنلسمسسطسد 

غْدَة لُعابية م ةّ 521172177 “امسصتمط , لسواع 


الغدد المفرزة للعاب : الغْدة الشفوية (0صماع 121طه]) » 
والشدقية (ل0صماع 1دءعن8) » وا الرحَو ية (عصماع نته1آه831) » 
والمحنكية (0صداع عصننهة1د2) » واللسانية (0صداع لهمتاعصنآ) . 
غُدَّة مختلطة 
عُدَّة تُعابية ذات إفراز مختلط مخاطى ومصلى معا ؛ غَدَة 
داخلية وخارجية الإقراز . 000000 
غْدَة لُعابية مختلطة - غْدَة 
عُدَّةرحوية »غُدَّة طاحنية 
غْدَّة شدقية أو خدية تفتح خلال العضلةالمبوقة 
(عاءكتاحط 1منهمزههن8) » داخل التجويف الفموي فى منطقة 
الأرجاء اناف العلوية, 1 


لء«تتمم , لصواع 


- 521179317 لع«عتخط , دواع 
10 5610111110115 


:220121 , لضواع 


غدةفموية 0ه , لسداع 
عد ة نخاطعة 15 ,1320 


غُدة مفرزة للمخاط توجد تحت سطح الغشاء الخاطي . 
غُدَة نيهن - الغْدّة اللسانية لهتاعصةا د0معاصة - و'سطسلة , لسواع 


الأمامية -غْدَة بلاندين لماع 5'ستلسفاظ - رماع 


الا حمر 
4 


غدة حنكية لدغقلمم , لمواع 
غْدَة حنكية عسمتأقلهم , لسواع 


غدة لعابية صغيرة توجد فى المنطقة الخلفية من الحنك 
الصلب وفي الحنك الرخو . . 

ده نظيزة الدرق 

الغدة التكفية 
واحدة من زوج من الغدد اللّعابية الكبيرة »على كل من 
جانبي الرأس » إلى الأسفل والأمام من الآذن» وتلتف 
حول الحافة الخلفية للشعبة الصاعدة للفك السفلى والنتوء 
النشائي 1 تجري قناة ستنسين عل 5'معكمع)5) 2 الغدّة 
النكفية إلى الأمام لتعبر العضلة الماضغة وتمر من خلال 
العضلة المبوقة » وتفتح في الفم مقابل الرحى الثانية 
العلوية » تفرز العْدَّة النكفية اللعاب المصلي » ويعصبها 
العصب الوجهي ويغذيها فرع من الشريان السباتي الظاهر . 

الغْدَة الخامية 
توجد عند قاعدة الدماغ وهي الغّدَة الصماء الرئيسية » 
وينظم إفرازها عمل الغدد عديمة القنوات الأخرى . 

الغدّة خَلف الرحوية - 0صقاع «تقاممم - نتدامصوناء" , لسواع 

العْدّة الرحوية 


10 , دواع 
0 ,و دواع 


112177اام , دواع 


غْدَة لُعابية مختلطة (20داع نإتنة 521117 0ع3/11) تحت اللسان 
قريباً من طرفة عله بلاندين (لصداع دنصنفمه81) . 
غْدَّة بلاندين - الغدّة اللسانية 7101ءغصة ح و'ستلسقاظ , لصواع 
الأمامية 


0 فلع ل 5 
غدة شدقية »غدةفموية 


لداع لحتاع دزا 

1ط و دواع 
غدد نُعابية مختلطة صغيرة نإتةكتلة5 #مصتطة لع3/11) 
(205هاع فى المخاطية الشدقية . 

غدة فكنية 


لمعه , لدواع 
غُدَّة عديمة القناة غْدَّة ذات إفراز 
داخلى 
غْدة ها -غْدَة عدمة قاع و5وعة1[اعن1 - عستعملم , لصسماع 
القناة » غُدَّة داخلية الإفراز 
أي من الغدد عديمة القناة مثل العْدَة الكظرية [همء:0ه) 
(لصداع وا العْدَة الدرقية (0صداع 0زه:تجط1) » إلخ : التي تمد 
الجسم بإفرازها مباشرة في مجرى الدم . 
غدة ظهارية 
عد خارجية الإفراز 
أي من الغدد وتشمل الغدد اللُعابية (لصماع تتتدتتتلة5) » 
التي بمر إفرازها من خلال قنوات تُفتح على سطح الجسم . 
غْدَة لشود بة-غُدة سيريز )تفاع '5عتء5 - 1ه72اأوساع , لصداع 
كتل لؤلؤية من الخلايا الظهارية توجد على لثة الأطفال 
الرضع . 1 
غْدّة حنكية لسانية 
غدد مخاطية توجد خلف الحليمات الكأسية على ظهر 
اللسان ؛ وهو مصطلح متروك لم يعد يستخدم الآن . 
غُْدَّةشفوية لقتطها , 4صقاع 
غدد لُعابية صغيرة توجد تحت سطح الغشاء المخاطي 
/ الشفوي . 
غدة دمعية 
غْدَّةنسائية 
غدد لُعابية صغيرة على اللسان . 
غْدَة لمفية » غْدَة لمفاوية 
توجد في كل أنحاء الجسم متصلة بالجهاز اللمفاوي » 
وتعمل كمرشح للسائل اللمفاوي . 
غُدَّة لُعابية كبير ءغدة لُعابية رئيسية '2[158179؟ 1222[01 , لداع 
أي من الأزواج الثلاثئة من الغدد المفرزة للعاب في الفم : 
العْدَّة النكفية (0هداع 080:ة0) » والغْدَّة تحت اللسانية 
(لصماع لدناعصتاطن5) » وا البخدة عنت الشفك التتح اين 
(لصماع تتهاناطتلصقمططن5) . 1 


55 , زواع 


لدتاعطاامعء , لصواع 


عمععمي , لدواع 


51212م10550ج ,لداع 


لمستمعد]! , لسواع 


1251021] , لدواع 


عتأقطمصما , لسواع 
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الغْدّة فوق الكلية - غْدَة الكظر 

غُدَّةعرقية 
عُدّة مفرزة للعرق » وهي جزء من نظام للتحكّم في درجة 
حرارة الجسم. 

الغْدّة التوتية - العْدّة الصعترية 

الغدة الدرقبة 1 , لدواع 
غُدَة صمّاء كبيرة عديمة القناة » توجد فى الجزء السفلى من 
الرقبة » أمام الرغامي (معطعه؟1) » وتشتمل على ص 
جانبيين متصلين ببرزخ (وتاسسطاة]) » وتتكون من 
حويصلات مُبطنة بنسيج ظهاري تنظّم إفرازها العُدَة 
النخامية » وتفرز مادة غروانية هي عبارة عن هرمونات 
تحتوي الأيودين . مثل : لبر وكين (متدمنتوط1) الذي 
ينتشر في المجرى الدموي ويؤثرعلى استقلابية أنسجة 
الجسم : 


غدَة سيريز - غدة لثوية 


2121:2221 و لقاع 


1 , زواع 


715 , لتواع 


لماع 1و؟أعطاع - 'وع:2زء5 ر لداع 


غْدَة فبتكر و'لاعطاء 1751 , لسواع 

غْدَة دهليزية "تقلستطنيع؟ , لسداع 

غدة دلسلدواع 

غدي عتداسلسواع 
متعلق بالغْدة . 

التهاب الشفة الغدي كتاتلتعط “تداسلسواع 


الْحمّى الغدية . الحَمَّى العقيدية 
مرض معد يصيب العقد اللمفاوية في الرقبة » والإبطين » 
والمنطقة الإربية » يعتقد أن سببه فيروس إبشتاين بار 


اع 128 تالماع 


(كنكال؟ تتوظ -ستعاوم8) . 
منطقة غدية » ناحية غدية 200 “ند اسلسواع 
شريان جلاسيريان - - تإاع)ة ونسوت 0125 


الشريان الطبلى الأمامى 


مسحبة إلى ج .ه .جلاسيريان » صقتعوة1.11.01 » 


7100211162 21261101 


1675-9 » مشرح سويسري . 
شق جلاسيريان - الشق الصخري 
الطبلي 


2125611211 :5 1155111: - 


155101 1ه م[مط رمتعم 


رُُجاج ع»عدسة 355ٌء 

كُرية رحاحية 60 ووواع 

معقّمة بكريات زجاجية تتععتلتهعاة لدعط ومواع 
انظر معقّمة مع 2نلتع]8) . 

وعاء زجاجى طكتل ددواع 

ألياف اجاج و1 ووداع 

زُجاج مغشى نامرع 51355 


غْدة ريفينوس - لماع لمقنوسنتاطدد - *كسسستحنظ , لسماع 
الغْدَة اللعابية تحت اللسانية 
غْدَة لُعابية 521173177 , لسداع 


إحدى الغدد اللعابية التى تفرز اللعاب » وتشمل الغدد 
اللُعابية الكبيرة (13205ع ا 20 والغدد اللُعابية 
الصغيرة (لصماع نإتة'كتلة5 311501) . 
غدةدهنية »غْدَة شحمية 
إحدى الغدد المنتشرة على سطح الجلد 2 والتي تفرز مادة دهنية 
أي الدهن أو الهم (ستتاطءع5) . 


51220 , 15 


غْدَة مخاطية مَصلية - - 5210122110115 ر لقاع 
غُدَة لُعابية مختلطة لسماع توكتلدد لعتتدمر 


27 


أية غْدّة ذات إفراز مخاطى ومّصلى مختلط . غدة لعابية 

مختلطة (لصواع نإنهاتلد5 000 0 

05 و 51220 
غَدَة خارجية الإفراز (0صقاع عصتهه:8) ؛ مثل “العدة 
النكفية (0صهاع 0010مة2) » تفرز السائل الملصلي المائي 
الرقيق . 

غدة ستافلين - الغدة الحنكية و”عصتاتجطمة)5 , لسواع 

0م عسمتأهلدم 

الغْدّة تحت اللسانية 
واحدة من زوج من الغدد اللُعابية الكبيرة » وهي أصغر 
الغدد اللّعابية الكبيرة » على شكل اللوزة » تكون ارتفاعاً 
في كل من جانبي قاع الفم تحت اللسان مقابل السطح 
العميق للفك السفلي » فوق الخط الضرسي اللامي وقريباً 
من الخط المنصف للفم ؛ ولها من 10-8 قناة مسخيرة نتم 
على قمة الطية تحت اللسانية للغشاء الخاطى تحت اللسان 
يعصبها العصب اللسانى (26196 121ا8منآ) ويعثنها الشريان 
اللسانى (لإتعانة 00 5 

الغدة قت الفك السفقلى اصواع مدان طتلسقصسطته , لصماع 
واحدة من زوج من الغدد التُعابية الكبيرة » في نصف 
حجم الغْدّة النكفية تقريباً . توجد على ال حافة الداخلية 
للفك السفلي الذي يُغطيّها جزئيا تحت الخط الضرسي 
الللامى + فى منتطاقة زاوزة انفلك القن 'ثمر فققاتها إلى 
الأمام والأعلى لتفتح في قاع الفم » تحت اللسان عند 
جادع عابر على كينل لك بلدا بل بعضيها 


لدتاعستاطتنا؟ , لداع 


العصب اللسانى . 
غْدّة ماتحت القك التو ي - - تإنوالتتقسسطته , لسواع 
الغْدّة تحت الفك السفلى لصماع تملا طتلسمسسطمى 
غدة سطحية . لم 1سءمنكر, لسواع 
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صقل لحز ف عتسوممع , عستجداع 

صقل بارد 

صقل حار 

صقل ذاتى 

خزف الصقل . خزف مصقول 
انظر خزف (متهاءء:20) . 

راتين الصقل 
مادة راتينية نُستعمل كطلاء أو طبقة مغلّفة لإضفاء نعومة 
ولمعان لسطح حشوة الراتين . 

محلولالصقام 

الحفرةالحقانية 55 ل0زمرءاع 
منخفض في العظم الصدغي » يستقر فيه النتوء اللقمي 
للفك السفلي » وهي جزء من المفصل الفكي الصدغي . 

يتزلق يَتزؤلق »انزلاق علناع 

تَلّق الفك . انزلاق الفك السفلى 
حركات الفك الانزلاقية . 

انزلاق تزلق 

إطباق انزلاقي . إطباق منزلق 
يستخدم لتحديد وتصميم تماس الأسنان عند الحركة 
الإطباقية للفك السفلي . بديل عن مصطلح تمفصل 


(12600تاعتامظة) . 


10 , عستجداع 
أدعط , عستجواع 
-كاء5 عستجداع 


ستماءع:01م عستجداع 


طلوء عستجواع 


512211 0 


كاتكةه ل0[مدعاع 


:20110121هجط , عل1اع 


1ل 


مماكساءء0 عنتل1اع 


حركات انزلاقية 
كروي ٠»كريوي‏ 
متعلق ب » أو يشبه الكرية (علناطه61) . 


عله :اواتطاماع 


كاء دناء 1207 1225ل1اع 


تقلتاطاماع 


فلستحصحده؟ عسحاسطماع 

شاخصة كروية » ناتىء كروي ؛ نُتوء كُروي ووع10 :81011191 
لحل المساعين الشويين ب التصيلة عد راوس الأتقاف 
لجنين واللذين يُكونان الكرة فيمابعد . 0000070 


5 
ع له 


كُرَيّة 


علتاطماع 
كرة صغيرة . 
ع مان 7 
كرية العاج عمتامعل , علتاطماع 


أجسام صغيرة كروية »في العاج خلال عملية التمعدن 
«التكلس» . 


كر ب حمراء 0 , عاتتطماع 
كريّة بيضاء عأقطى , علسطماع 
كُرَبوين » جلوبولين ملس ماع 
مَكى كر وى 217 ا[تتقدده1ساطماع 


إسمنت الأيونومر الزجاجى أمعمعء “تعسسمصما دمداع 
اسيك سكي ودلوة الس وحن امقاق ورم 
يتكون من مسحوق سيليكات الألومنيوم الزجاجي الذي 
يحتوي على الفلوريد . الإسمنت الوحيد الذي له القدرة 
على الالتصاق بنسيج السن (الميناء والعاج) » بسبب 
التفاعل بين الحمض متعدد الأكريليك للسائل وحيد البلمرة 
مع الكالسيوم في نسيج السن . الإسمنت له قوة سحق 
متدنية » ويستخدم غالباً في حشو الأسطح المتآكلة » عند 
الحافة اللثوية » وحشو الأسنان الأمامية » وخصوصا الحفر 
الشفوية . ويعمل كساد للشقوق لملء الوهاد والشقوق » 
يستعمل أيضاً في تبطين الحفرة الحضرة في السن » وكقاعدة 
للحشوات الأخرى (غير ناجح تماما كحشوة دائمة ؛ لذا 
يجب أن يستعمل في ظروف جافة ويجب حمايته 
بالورنيش بعد وضعه بالحفرة مباشرة) . 

لوحة مزج زجاجية 
قطعة من الزجاج تستخدم لخلط إسمنت السيليكات » 
وإسمنت فسفات الزنك . فى كلتا الحالتين » يجب أن تبرد 
اللوحة لدرجة أعلى من نقطة الندى لتقليل معدل تفاعل 
السيليكات » ولتشتيت الحرارة عند خلط إسمنت فسفات 
الزنك والسماح بأقصى اندماج للمسحوق مع السائل . 


30-7 


7 :0 
محقنة زجاجية 


510 5دواع 


51255 9115 


تبه الزجاج عكاتاومواع 
1- صقل ا جَج 5122 


2- تزجبج . يَطلي بمادة كالزجاج . مادة طلي زجاجية 
أ-مرحلة حرجة من الخبز النهائي للخزف عندما يتم 
الانصهار الكامل وتشكل السطح الرقيق الزجاجي اللامع 
عديم المسام . الطبقة الزجاجية اللامعة المنصهرة على سطح 
الخزف . 

ب- ( في طب الأسنان التعويضي) : تقنية تُستخدم لإعطاء 
مظهر الميناء للسن الصناعى . 

3- مادة الصقل 1 
مادة لإعطاء سطح ناعم ولامع للخزف أو مادة راتينية 
توضع على سطح حشوة الراتين المركب ليزيد من نعومة 


سطحه ولمعانه . 
صقيل »مصقول اه 
إنهاء صقيل كتستطكنسة 0ء2داع 
صاقل 2ع 
طلاء صاقل عسوم تعجواع 


صقل بالحرارة ‏ تلميع بالحرارة 


5 
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التهاب اللسان الهاجر 
التهاب اللسان لمولير 
التهاب اللسان بالمبيضات 


122151260177 و 510551115 
5ك" , 15ازووماع 


دنلتده10 , 15ازووماع 


داء المبيضات البيض . 
التهاب اللسان الطّقيلى - - 1::251169هم كتازووماع 
اللسان الأسو د ١‏ عناعحاه)] عاعجاآط 
التهاب اللسان في داء 5ا0 ملعم <علع 3 [1اع مدت أووماع 


15لددء 


البلاغرا - التهاب اللسان فى داء البلاغرا 
التهاب اللسان فى فَقْر الدم عتممعقطة كتامك تطعم , كتالووماع 


الخبيث 
التهاب اللسان فى عوز إعطعك 011 ستحد1هطت , كتازووماع 
فيتامين 82 (الريبوفلافين) 
التهاب اللسان الإفر نجي - التهاب عتاتلنطمر؟ , كتازووماع 
اللسان الزُهري 


التهاب اللسان الانسمامى 
التهاب اللسان بعَوَر الفيتامين إعصعءعء6ء0 صنتصيهاك؟ , مناتووماع 


2 , 115أووه1اع 


510550- , 51055- 


قيلة لسانية عاء»10550ع8 
تورم اللسان وانتفاخه وبروزه من الفم ١‏ 

متعلق بحس حركة اللسان عتأعطادوعصكوووماع 
متعلق بإحساس حركة اللسان خاصة آثناء الكلام . 

انكماش اللسان 20121102 


لجام اللسان » قيد اللسان تنا تامع 1 - كناسروء00وو10ع 
1115112 
مقياس حركية اللسان . قائس فعالية ‏ “ء]ع022تصهم1055007ع 
اللسان 
جهاز يستخدم لقياس قدرة اللسان على مقاومة الضغط . 
ألم اللسان ٠وجع‏ اللسان 05152 - دتم1055003ع 
حالة من الآلم أو الحرقة في اللسان . 
ألم اللسان التو سفي 3 ألم اللسان - ه0تاقتامكلت قتم:10550037ع 
التقشري - التهاب اللسان لمولير 


فلكى لسانى » ضصوء10)10عذأمء10550ع - غذ)غماعامء10550ع 


5 1121'5اء110 


لسانى لسان - مزماري 
ماق #اللينان ولسبات موقا 
فلكي لساني » 
لساني لسان - مزماري 
متعلق باللسان ولسان المزمار (35]هاع1م8) . 


5101 1مء10550ع - طندع1510]10مع510550 


طيات فَلكية لسانية 5 صوع10])10عأمء10550ع 
رباط فلكى لسانى اداع مسوع نا سوع10]60عتمء10550ع 


متعلق بشاخصة الفك العلوي (55عء0تمم 237ة111:ة]/8) » 
والنتوء الكروي (ووعع20م 121ا6106) . 

كيسة فكية علوية كُروية 
كبةتطررةاب تساهد. ف انلف الراعية والداف الحلووية 


أ5 2:111217دده1 ناماع 


ع11!-كنالنا ع رماع 


«(سابقة) لسان -10550ع , -5و10[ع 

(لاحقة) لسان 8 - 

نقرسى لسانى 222ظ2 
اميت اانه 

لسانى 8105521 

ماج لان 

ألم اللسنان دنط 1050017 - ونع1دووماع 

جمرة اللسان علةتتطامودو0اع 
جمرة حميدة أو جمرة خبيئثة » تصيب اللسان . 

ضخامة اللسان وذوع 11 5ع 
حالة يتورم فيها اللسان . 

استئصال اللسان 7ع 


الاستئصال الجزئي أو الكلي للسان . يكون عادة ضرورياً 
حينما يصاب بمرض ورمي . 


التهاب اللسان كتازوومع 
التهاب اللسان الحاد عأناءة , كتاتووماع 
التهاب اللسان بفقر 8105515 عتسعصة - عتسعفصة , كتاتودماع 
الدم 
التهاب اللسان التو سفى - هكتامتامكي ماأوععرة كتازووماع 
المنطقى . التهاب اللسان البقعى عنا05) عتطم 2 "ع0ءع 
١‏ قشر - اللسان الجغرافي 1 


11م200 ,و 1055115اع 


التهاب اللسان الضمو رى 
التهاب اللسان الهاج رالحميد - - 0173)ةتتؤندم صمونصةءط, كتازودماع 


لسان جغرافى عنا05) عتطم ع 0ءع 
التهاب اللسان الم من عتصمعك , كتازووماع 
التهاب اللسان الجاف كصوعء زوع كتازووماع 


التهاب اللسان الأحمر المفرى 
التهاب اللسان لهنتر 
التهاب اللسان الزُهري 
التهاب اللسان التنكسى 2)17عطعع06 أمممعئتلهدد , كتازووماع 
التهاب اللسان ا معينى المتوسط 01021 طتتامطا”ر سدتاعمد , كتازووماع 
حالة تبدو فيها اطق ثقبة اللسان العوراء معسة:ه2) 


(متتاععةه فى اللسان بمظهر مُحمر ناقص الحليمات . 


1117-10 , 10551015 
"عطس , ك1أزووماع 


©16ا11 , ك1اأزووماع 
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العصب القحفي التاسع » يعصب العضلة الإبرية البلعومية 
والغدة النكفية » ومُخاطية اللسان . انظر مدخل عصب 
لعو مى لسانى (5ناءع0تقطم610550©) . 
عصاب ع شي لساني 2 ألم 52ل اعد لوععطرتقطام 5505ماع 
عصبي بلعومي لساني 
الععبلة اللسائية البلعومنة 
رهبة التكلّم » خوف التكلم 


سواد اللسان - لسان أسود 


©1151 كتاء11217:08م510550 
42 - 1101م510550 
عا 0) ع[512 - 515ط1م10550ع 


تقوب يم اللسان ؛ تصنيع اللسان » 177 1ع 
رأب اللسان 
جزاط قبيلللبناة:, 
شلل اللسان > تَدَلَى اللسان ٠»‏ 05155)م50وم1ع - ونععادرهووماع 
استرخاء اللسان ا 
استرخاء اللسان . انكماش اللسان » تدلى 020515أظ2 
اللسان في قاع الفم ١‏ 
انزياح شاذ للسان إلى الأسفل في قاع الفم . 
حرقان اللسان . حراق اللسان 510515م10550ع 
الكعنانى حرقة في اللسانة: 
رفو اللشاق.؛ خباطة اللساة تطم1055011:2ع 
رتق جرح في اللسان بواسطة الخياطة. 
تحص اللسان . معاينة اللسان 1055056007 
إجراء فحص تشخيصي للسان . 
تشنج اللسان » تقلص اللسان 5ع 
تشنج عضلات اللسان . 
استئصال اللسان الكلي أو تإصدماءءووماع - وزوعء«ء]ومووماع 
اججزئي 
رأ افع اللسان » دافع اللسان 11غه55اع 
فى حالة التنفس الصناعى . 
شو اللسان ؛ بضع اللسان ٠‏ تشريح اللسان ‏ 10550]02235ع 


لسان شعرى - لسان مشعر عنام 00) تحط <- متطءهووماع 


صقيل » لماع 'إ1055ع 
مزمار ي 2 رَردمي 510101 
مزمار » رّردمة 15ااماع 


فتحة بين الأحبال الصوتية في الحنجرة يحميها لسان المزمار 
« الفلكة» وينتج عنها صوت يتحول إلى كلام . 


التهاب المزمار 5انااماع 
علم اللسان وا أمرا اضه 2101101087 
فُثاز 8107 


مشحلة حركة اللسان متخظظ حركات اللسان طررهةع55وم1اع 
أداة تستخدم لتقتفى حركات اللسان أثناء المضغ أو أثناء 


الكلام ورسمها . 
لسانى لامى لونوتطهووماع 
متعلق باللسان والعظم اللامي . 
لسانى لامى لوتوطهووماع - 010 :وتطهووماع 
لسانى الشكل 010ء 
متعلق بإحساس حركة اللسان - عتاأعطادعسكك[هووه1اع 
012211 
شفهى لسانى 121 1ع 
متلق باللسنا قدو الققاه:: 
شلثة 212 ءظ” 
آلتكلم بلغة غير مفهومة . 
علم اللسان وا أمرا اضه 10550107ع2 
شلل اللسان 015515]ء 
دلالة اللسان على المرض ٠‏ إنذار لساني ]| 


مظهر اللسان الذي يعطى إنذاراً بالمرض ؛ التكهن بإنذار 


الصاح لوكي لاه 
تو رم اللسان كناء12 610550 
حنكي لساني عستأقلدمهووماع 
متعلق باللسان والحنك 
قوس حنكية لسانية طععدج عستأملدمهدوماع 
طية حنكية لسانية 0 عستاقلدمهووماع 
غدد حنكية لسانية 5لصماع عستأقادمهووماع 


- عاعكتاقط عستأهلدم50وم1اع 
515 1211151 


العصب الحنكى اللسانى - العصب 


- 2217 عستأهلدم50وم1اع 


المتوسط 217 01206 1ط - كناتلع عاص عترعم 
اعتلال اللسان . مرض اللسان 216123م10550ع 
أي مرض فى اللسان . 
تخييت اللسان »شد اللسان 8105502627 
عملية جراحية لتصحيح تدلي اللسان داخل الفم أو 


انكماشه » وذلك بربط قاعدة اللسان إلى مقدمة الفك 
السفلي بخيوط » تما يدفع اللسان إلى الأمام في الفم . 


لعكو مي لساني لوءع8 2122م 10550 
متعلق بالجزء من الحلق المكوّن من اللسان والبلعوم . 
العضلة البلعومية اللسانية ع1اعكتات لدعم دز “تقطام10550ع 


جزء من العضلة العليا مُضيّقة البلعوم . انظر عضلة 
لعو مية لسانية(221516 كتاءع0نإتقطم610550) . 
العصب البلعومى اللسانى 


2217 لدءع5 1217م 510550 
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قسط الفك 

فكي عتطتجمع 
متعلق بالفك أو الأسنان . 

منسب فكي » مؤشر فكي 
دليل يستخدم لتصنيف الحماجم يعتمد على قياسات الفك 


والرأس . 


12110 


م120 عتطتممع 


طول الوجه 10072 
المنسب الفكى - 
١‏ ررنو اق اي 
النقطة الذقنية » النقطة الفكية ( الفكيكى) 
نفل لفاس امهم دفي قله أباجة وس فلن 
الحافة السفلية للارتفاق الفكى السفلى على الخط المتوسط 
للقك السقلى #التقظة الأكدر اتخقاضا غلى اللخط التوسيط 
التهاب الفك 
«(سابقة)فك .فكى 
تعلق باللمي 7 
مسخ فكي الرأمن 
يتكون رأسه بشكل رئيسي من فكين . 
ديناميكية الفك (ديناميكا الفك) . مبحث فعنتتهط03مطأهمع 
القوى المضغية » دراسة قوى المضغ 
دراسة القوى الطبيعية التي تتدخل في عملية المضغ . 
ديناموميتر فكي »مقياس قوي المضغ ٠‏ “2217 متسفط حول مط ادمع 
مقياس قوة إطباق الفكين 
1-أداة تستخدم لقياس وتسجيل القوى الناتجة بواسطة 
العضلات عند إغلاق الفكين. 
2- أداة تستخدم لقياس قوة العض . 
قائس قوى المضغ المز دوج لعأعتصلط , تعاعسرمتصهممج0مط ممع 
ألم الفك 
تخطيط مَضغى » تخطيط قوة العضة . 
تسجيل قو ة العضة 
دراسة الجهاز المضغي »مَبحث الجهاز المضغي 
دراسة كل ما يختص بالجهاز المضغي ككل » فيما يتعلق 
بالأسنان » والمفصل الفكى الصدغى » والأنسجة الداعمة 
المقية:وعلاقة كن سنيها لكك من نائحية #الشكل ) 
والتشريح » والأنسجة » والوظائف . والأمراض » ومداواة 
الأمراض » وميكانيكية المضغ . 
رأب الفك 
جراحة تجميلية للفك أو للخد. 


2 


كتاتطاهمع 
عطأهمع :«مطاجمع 


كنال طررء522110 


قتم 52007 
تطمرو مع 2)0مع5 


512101077 


52110212517 


قفاز فحص دم تامستسوي , عنرماع 
قثا مطاطى لاع 15" , 108ع 
+ 5 

قفماز جراحى لوعاع"اناه , 8103 
جلوكوجينى عتدعع 1120 
سكّرالعنب . جلوكوز 5101605 


سكر قابل للإذابة في الماع بلوري » عديم اللون » يدور 


الفراكة» بوالشيل + 

إنزيم أكسيدازالجلوكوز ع0:8035 عومعتاع 
إنزيم قادرعلى تحويل الجلوكوز إلى أملاح حامض 
الجلوكونيك وماء . 

جليسيرين [مععء راع - ستعء راع 


سائل شرابي القوام ؛ صافي » عديم اللون » يستخرج 
كنتاج ثانوي من تصنيع الصابون » وتخمر السكر . عديم 
العم » ويستخدم كمرطب . 

م كت الثيمول والجليسيرين 0120 ]تدم اآمتسصوط) ستوء راع 
غسول للفم يحتوي على البوراكس » وكربونات 
الصوديوم 2 وبنزوات الصوديوم 2 وسلسيلات الصوديوم 2 
والمنتول » والثيمول » وسلسيلات الميثيل » والجليسيرول . 


ثلاثي نتريل الجليسيرين - - عاو تست امع راع 
نيترو جليسيرين ستعء راع متم 
عقار موسع للأوعية الدموية » يستعمل لمنع وعلاج الذبحة 
الصدرية (115ماءءم 2متعصة) . 
(سابقة) سكّر 2 كر يِ -م6تواع , -عواع 
جليكوجين دعوم 19اع 


ناتم تحلل الكربوهيدرات يخزن في الجسم في الكبد . 
وحين الاحتياج لاستخدامه » يحلل بواسطة الكبد ١‏ لينتتج 


الجلوكوز . 
و 
تعاب سكرى قتلوزومء7اع - ستكتله جاممء زواع 
حالة وجود السكر فى اللعاب . 
تعاب سكر ى سكتله جاممء تراع - متلدتوم راع 
فرط اللعاب السكرىي 01101102 6ع 
حالة فرط إفراز اللعاب الحتوي على سكر . 


ميناء مجدولة - ميناء 
مفتولة » ميناء ملتوية » ميناء مجعدة 

ميناء ذات مواشير ملتوية على نفسها فى كافة الاتجاهات . 
(سابقة) فك » فكى 1 
ألم الفك . وجع الفك 


اعضحمة لعاتنته - اعتسحد لع ادمع 


-0ط1أهتع , عطادمع 
2له007هم - واأعلمطادمع 
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دراق لسانى 
ورم درقي عند الطرف العلوي للمسال الدرقي اللساني 
الأصلى عند النهاية الخلفية لظهر اللسان . 


رمزه الكيميائى ذاش » درجة حرارة انصهاره 1945 درجة 
توتيايك أن ه10 دوجاهكوية 4 عدو نيس امه 
لدن قابل للسحب والطرق » لايذوب فى الماء والأحماض 
البيديطة :ولكنه يدوب في اللاءاللكي نامض نتيزات 
الهيدروكلوريك ويتآكل بواسطة بعض القلويات (ا حاليل 
التي تحتوي على الكلوريد » والبروميد » واليوديد » وبعض 
العوامل المؤكسدة ) . يوصف الذهب النقى بأنه 24 قيراط . 
يمكن أن تضاف إليه معادن أخرى لتجعله صلباً ولتغيير 
درجة حرارة انصهاره » وبالتالي ينخفض عيار القيراط 
ودرئعة نقارة لفحت شع في طن لكان بست 
خواصه الإيجابية في الحشوات المصبوبة » والتيجان» 
وامسدون ‏ الوه تالمكم والعمويناف اليضة 


الآخر 200 
ذهب ألكسندر 5ع روجع 1ك , 5010 
خليطة الذهب 2110 8010 


ذهب نقي مخلوط مع معادن أخرى لتكوين الخلائط التي 
تحنوي على 75/ أو أكثر من المعادن الثمينة ؛ يستعمل في 
تضنيع البدائل السنينة » واللشبكات» والحشواث» 
واجسور ء والطبائق التقويمية . توجد أربعة أنواع من ذهب 
الصب السنى : 

الصنف الأول لين 5080) : 

يستعمل في الحشوات التي تتعرض لضغط ضئيل جداً » 
والتي تحتاج إلى صقل » يقع في تدريج صلابه برينيل بين 
0 إلى 75 » مما يدل على أنه قابل للسحب » ويمكن إطالته 
أو سحبه لينطبق على محيط السطح الخارجي للحفر » 
وذلك بالضغط على الذهب بواسطة الصاقل وسحبه في 
لضا مد «الذهب :الو السو 1 
الصنف الثاني متوسط (صطتنافل©/3) 1 

يستعمل في الحشوات التي تتعرض لضغط متوسط » 
مثل : الحشوات المصبوبة » وثلاثة أرباع التاج والدعامات » 
والجاسرات » والتيجان الكاملة » وسروج الأجهزة السنية ؛ 
يقع في تدريج صلابة برينيل بين 70 و 100 . قابليته 
للسحب جيدة إلا أنه من الصعب ضغطه باليد لتحقيق 
الانطباق الحفافي » بل يحتاج عادة إلى استخدام ساحل 
دوار ؛ يستخدم هذا النوع من الذهب غالبا في عمل 
الحشوات المصبوبة في العلاج التحفظي . 


51010 لهناع دلا - لدتاعطذا , ع امع 


تلخ - 50101 


انشقاق فكى حنكى كتعتطء212605م22)0ع 
شللالفك 20 

شلل عضلات الخد أي عضلات المضغ : 

تَزف فكي .نزف خدي 

ارفك لكات ادي أو من الماك 

فلح الفك .شرم الفك 

فلح خلقي في الفك . كمافي حالة فلح الحنك :0161) 

(عغهلهم . 

علم الأصو ات الفكية » مَبحث الأصوات الفكية 16مهود5مطهمع 
دراسة الأصوات التي تدشأ عن آلية المضغ أي الأصوات 
التي تنشأ عن إطباق الأسنان خلال عملية المضغ » أو 

خلال نقر الآسنان الإرادي . 

تسجيل الأصوات الفكية 

تسجيل بصري للأصوات التي تنشأعن الآلية المضغية . 

تشنج الفك - ضَنز رز 5 - 25122115 5112112050 
مشبت فكي » مثبتة الفك 

1- تستخدم لإعادة وضع الرأس والفكين إلى نفس الوضع 
بدقة » لغرض التصوير الفوتوغرافي أو التصوير الشعاعي 
أو لقياس الرأس . 

2- أداة آلية تستخدم في تقويم الأسنان لوضع وتوجيه 
القوالب الجبسية في علاقة ثابتة بين مستوى فرانكفورت » 
والمستوى المنصف للحنك ء والمستوى التجاجي. 

علم توازن الفكين »علم قوى الفك 
والأسنان المتوازنة 

استخدام القياسات الجمجمية والسنية والعلاقة بينهما في 

التشخيص التقومي : 


220010012 


0 


كاكتطء522)05 


010عع" عتدمدمط ادمع 


2212 


265 


فزيولوجيا الفم والفكين » دعتامددمادمط اهمع 
مبحث القوى المضغية 
خلية كأسية . خلية قدحية لاءء )غع[طمع 


عظم جوته - عصوط تإدهااتتممستعاصز - عصوط و'عطاءع0 0 

عظم مابين الفكين 
نسبةإلىي .ف .فون جوته ٠»‏ عطاءه0 مه77.00.[ 2 
9- 832 » شاعر ومشرح ألماني . 

در اق- قيلة دراقية عاء0نوقط) - «رعازمع - ع المع 
تووم أو تضنحها الغذة الدرفية . 

دراق جحوظى » عتسلمطغطممع - عتنسلمطغطمم , »تمع 

مرض جريفز 

حالة مرضية تصاحب فرط النشاط الدرقى » وتتميز 
بضخامة الغدد الدرقية » وجحوظ العينين » تُسمّى أيضاً : 
مرض جريقيز (ء35ع015 '0618065) . 


50101: - )012575' 015635 
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تاج ذهبي مكلك 5010 
ذهب يلوري .ذهب 
متبلر - ذهب مطفأ 
ذهب نقي (24 قيراط) يحضر بالترسيب الكيميائي أو 

التؤسيب بالالتجلال الكهري : 


- لهماورك , 5010 
010 1126 


أسطوا انة ذهب “اعلستاي 10مع 
انظر رقاقة (1زه5) . 
حشوة ذهب مباشرة عالق أععتل , 5010 


رقائق ذهب نقية » أوذهب مطفأ » أومسحوق ذهب » أو 
ذهب مُنحل بالكهرباء » يدك مباشرة داخل الحفرة 
الحضرة ؛ ويلتحم ذاتيا مع نفسه في حالته الباردة . 

ذهب هوا لندي طعاتا , 10مع 
خليطة من الزنك والنحاس . 

ذهب مُنحل بالكهرباء 
ذهب 249 قيراط ) يتكون بواسطة ترسيب الذهب بالكهرباء 
من محلول الذهب ؛ ثم يضغط بعد ذلك ليتشكل على 
هيئة شرائط . يوضع الكالسيوم بمقدار 0.5-0.1 / من الوزن 
بين طبقات رقائق الذهب فيتشابك أو يتضفر معها مكوناً 
نسيجاً متشابكاً متبلوراً. تدل النتائج السريرية على زيادة في 
الصلابة بمعدل 40/ إلى 50/ أعلى من الذهب النقى » 
انظر ذهب ينحل بالكهرباء (لإ010تاه816 . ١‏ 

مسحوق الذهب الْمغلف 
يغلف الذهب المسحوق برقائق الذهب لاستعماله في بناء 
كتلة الحشوة بسرعة في الحفرة ا محضرة . كل كريّة صغيرة 


0171اععاء , 5010 


0 1112]600ىم2ع26ه , 5010 


مبردالذهب ع1 5010 

أداة يدوية ذات طرف مسن . تستخدم لتشكيل حشوات 
رقائق الذهب . 

رقاقة الذهب 101 010ع 


1- ذهب نقي يشكل إلى صفائح غاية في الرقة . 
2-رقاقة من معدن نفيس تستعمل في حشو حفرة محضرة 
في السن أو في ترميم سن مكسورة ؛ انظر رقاقة ذهب 
لاصقة (1زه1 10مع ع تكتوعط00) . 
حشوةذهبية مصبوية إقلسذ 5010 
حشوة مصبوبة من خليطة ذهبية » تصنع خارج الفم 
وتلصق في الحفرة المحضرة في السن داخل الفم . 
ذهب مُطفأ - ذهب إسفنجى 5010 ع028م5 - أهدمد , 5010 
الكهربائي من محلول الذهب ؛ يضغط بشكل شرائح أو 


الصنف الثالث صلب (1820آ]) : 
يستعمل في عمل الحشوات التي تتعرض لضغط عال : ثلاثة 
أرباع التاج الرقيق » والسطح المصبوب الرقيق » 
والجاسرات » والتيجان وسروج الأجهزة السنية . يقع هذا 
الصنف في تدريج برينيل للصلابة بين 140-90 ؛ يستجيب 
هذا الصنف للمعاملة الحرارية بعكس الصنف الأول 
والصنف الثاني » حيث يغمس بعد الصب مباشرة في ماء 
بارة عله البنا »رولك بكوة هقايل للشحي حين 
يمكن انطباقه على ميناء السن » ثم بعد ذلك يعامل حراريا 
ليصبح صلبا» غالبا مايستعمل هذا الصنف في عمل 
الحشوات المصبوبة » والتيجان » والحشوات ذات الدبابيس 
المصبوبة في العلاج التحفظي للأسنان . 
الصنف الرا ابع فائق الصلابة (لتهط-ه:8) : 
يستعمل في الترميمات المصبوبة ذات المقطع العرضي الرفيع 
والتي تتعرّض لضغط غاية في الشدة ؛ سروج الأجهزة 
السنية » العارضات » المشبكات » التيجان » التيجان 
الرقيقة » والوحدات المصبوبة ؛ يتأثر هذا الصنف بشكل 
جيد بالمعاملة الحرارية » يتراوح معدّل صلابته على مقياس 
برينيل 130 فى الحالة اللينة وإلى225 بعد التصليب . 
ري انام 
عملية تليين الذهب بحيث تزداد قابليته للطرق والسحب » 
إما بتسخين الذهب والسماح له بالتبريد تدريجيا أو بغمر 
المعدن مباشرة في ماء بارد . 
مطرقة الذهب الآلية 
جلد تطريق الذهب 
غشاء من المصران الأعور للثور» يضرب الذهب بينه » 
تكوين صفيحة ذهبية رقيقة . 


01 عستلدعصصة , 5010 


أعللممد عتأمسسصماسج 5010 


ستكاد “تعغدعءط 5010 


جسر ذهبى 5105 10م8 
ذهب الصب »ذهب مصبوب أكةء , 5010 
ذهب الصب كستاكة , 5010 


خليطة مكونة أساسا من الذهب » مع كميات صغيرة من 
الفضة . والنحاس ء والبلاتين .تُسكّن الخليطة إلى درجة 
الحرارة المطلوبة لانصهارها » ثم تصب داخل القالب . 
تختلف الخليطة في قوتها وصلابتها بحسب اختلاف 
الام الكرف ا 
ذهب تصاق - ذهب إسفنجى 8011 ع28ممهة - عتاأوعطقء , 10م0ع 

ذهب نقي (24 قيراط) » مُحضَّر على هيئة صفيحة رقيقة » 
الاق أل بلورات . تستخدم في عمل حشرة تدك 


مباشرة داخل الحفرة ال حضرة . 
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خليطة من الذهب تحتوي على كمية كبيرة من البلاديوم أو 
الفضة أو البلاتين أو النيكل »هذه المعادن تعطى للخليطة 
اللون الأبيض أو المظهر الفضي . تكون هذه الخليطة عالية 
الصلابة ولها مجال انصهار عال » لكن قابليتها للسحب 
منخفضة ؛ وتستعمل مشتركة مع الخزف لعمل تيجان 
الذهب المغطاة بالخزف » انظر أيضا قيراط (80ة0) » ونقاوة 
(5ووعمعمة©) الذهب . 

مُذهُّب . كريات الذهب المسحوق 
ذهب مسحوق » يحضر بفصله إلى ذرات وهو في الحالة 
السائلة »أو بواسطة العرويي الكيجياي : تعلت هذ 
الجزيئات » 5 ميكروميتر » في أغلفة صغيرة من رقاقات 
لاصقة لتكوّن الكريات » تحتوي كل كُريّة على عشر مرات 
ذهب أكثر من كُريّة رقاقة ليفية بنفس الحجم . 

سكين الذهب . مشرط الذهب 
أداة مصممة خخصيصاً لإزالة زوائد الذهب » في حشوة 


0011 


عكتص؟ا 5010 


رقائق الذهب المباشرة ؛ وتس: بحركة بري 8هذاغائط/171) 
(«متممة فى الاتجاه من الذهب إلى السن . 
را اه التذفيب: ؛ مدك الذهب م58 11م 5010 
أدو ات حشوالذهب 5لاء 1115م 5010 
أدوات ذات أشكال مختلفة » مصنوعة من الفولاذ الصلب 
المعالج ذات رؤوس مسئنة تستعمل في إدخال ورص 
رقاقات الذهب فى الحفرة المحضرة فى السن . 
ملقط الذهب 1 ؛ وتاعتام 10م0ع 
ملقط ذو منقارطويل منحن رقيق » يستعمل لالتقاط 
وحمل كريات رقاقة الذهب . 


منشارالذهب 5357 8010 
جولجى أعامع 
جهاز 0 لجى 115 5012415 
أجسام جو ش » جسيمات جولمي و2001 5”تعامع 
كَلقّلة الأسنان . خَلخَلة الأسنان دأكة تام تامع 
ذو أسنان مرتبة في الأسناخ 0011 
مَفصل وتدي ل 


1- اتصال متين لعظمين بدون مفصل متحرك بينهما . 
2- الاتنصال بين سنخ السن العظمي وملاط السن الذي 
يسمح بحركة محدودة . 
تمفصل من النوع الليفي كما في حالة السن داخل سنخها 
العظمى . 
الغدة التناسلية »المبيض أو الخصية 
الأعضاء التناسلية مثل : الخصية للذكر والمبيض للأنثى . 


5020 


أسطوانات أو حبال تبقى متماسكة حتى يتم وضعها في 
الحفرة المحضرة في السن . ولايغطى السطح الخارجي بطبقة 
الأمونيا . يستعمل كحشوة مالئة أو كحشوة قلب » ولكن 
يجب أن يغطى بوجه تجميلي » لأن سطحه غير ناعم وتوجد 
عليه نقر (نتوءات) بعد إنهائه . يجب أن يُلدن على مُلدن 
كهربائي لمدة 4-3 دقائق لإزالة رطوبة السطح . 

ذهب غير لصاق في شكل بلورات إسفنجية . 

ذهب غير لصاق 21 عكزوع 20-0 ح ع لأوع 202-20 , 5010 

انظر رقاقة (5011) . 


حشوة مصبوبة ذهبية مغطية 02127 5010 

حشوة مصبوبة ذهبية ذات دبابيس 127طام ,و 5010 

طلاء بالذهب عستاقام 5010 

ذهب مطلى بالبلاتين 0 نستامام , 5010 
انظر اق (لزه) . 

ذهب بلاتينى ناس لهام , 5010 
انظر ا 1 


أداة حشوالذهب . مدك الذهب *اء8ع اام 5010 
أداة يدوية » إما أن تكون سالبة التحميل أو نابضية 
التحميل . تستعمل في الدك واللحام الذاتي البارد لرقائق 


مسحوق الذهب :0106م , 5010 
ذهب نقى عنام و 5010 
ذهب لايحتوي على شوائب ؟ أي 4 قيراط أو نقاوة 

. 0 


ذهب ملفوف 
رقاقة الذهب الملفوفة بالثخانة المطلوبة أو الرقة المطلوبة . 
لحام الذهب 
خليطة تحتوي على الذهب » والفضة . والنحاس » 
والقصدير » والزنك ؛ تضبط نقطة انصهارها بحيث تكون 
قريبة من 100-50 درجة مئوية أقل من نقطةانصهار 
سبيكة الذهب المراد لحامها . 
لحام الذهب السلكي 
ذهب إسفنجي - ذهب 
لصاق- ان مطفاً - ذهب 11مع عستللهاووت - 5010 أقدس 
بلوري 
ذهب متماسك يكون على شكل بلورات إسفنجية » انظر 
ذهب مظفاً (10مع غ3/12) أو ذهب متبلر(5010 عصتللهات0) . 
ذهب يلوري شريطى - ذهب مطفأ 10مع كهصر - معمتية , امع 
ذهب أبسيض ١‏ 


5010 , "0110 


5010 50101 


5010 50101 7511: 


- 5010 ©17و5ع0» - 520286 , 5010 


عألط؟ , 5010 
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سن جوسلى طامه) و”ع»051 © 
نسبة إلى ه.ج .جوسلى » ع60516.آ.151 ».1930-1871 ٠»‏ 


طبيب أسنان أمريكى . 
00 قاعدة معدنية قابلة للاستبدال » 
تستعمل في عمل الجسور المصبوبة . 
قوطي 
متعلق بالطراز القوطي أي بشكل قبة مرتفعة مؤنفة . 
قوس قوطية طععية عتطامع 
(نسبة للطراز القوطي وهو القبّة المرتفعة المؤّفة) 
أداة رسم لحركات الفك السفلي ؛ تشتمل على إبرة 
التسجيل » أو قلم الرسم وصفيحة أفقية تسجل الإبرة 
حركات الفك السفلية على الصفيحة حيث تكون قمة 
القوس هى مكان العلاقة المركزية . 
راسمة القوس القوطية 
أداة تنبت بالقوسين المتقابلتين لعمل رسم مماثل لرأس 
السهم . أو للقوس القوطية .يعتمد شكل الرسم على 
وضع نقطة التعليم بالنسبة لطاولة أو صفيحة الرسم ؛ تعبر 
قمة القوس القوطية المرسومة جيدا . عن أقصى تقهقر 
للفك السفلي بالنسبة للفك العلوي في علاقة غير متوترة 
أي في العلاقة المركزية . 1 
أثر القوس القوطية - 
الأثر الزاوي - أثر نقطة 
الإبرة - أثر الراسم 
أثر أو رسم يماثل رأس السهم أو القوس القوطية عنطاه6) 
(طهنة يعمل بواسطة جهاز مثبت بالقوسين المتقابلتين ؛ 
يعتمد شكل الأثر على طاولة الرسم . تعبّر قمةالأثر 
المرسومة جيدا عن أقصى تقهقر لعلاقة غير متوترة بين 
الفك السفلي والفك العلوي » أي العلاقة المركزية » انظر 
رسم 0 8 
حنك قوطي . قبّة حنك قوطية 
ا ميحدبة أو مؤنفة (]0213 60مم11) ٠»‏ شبيهة 
بالقوس القوطية . 
قُشيرة جوتليب - الارتباط الظهاري 
نسبة إلى ب .جوتليب » (مونلناه8.6 , 1950-1885 2 
طبيب أسنان نمساوي . 
الارتباط الظهاري لجوتليب 


عتطامع 


عاء 2 طعندة عتطامع 


211077 > 6121125 طعندة عتطامع 
أطامم 26016 - عد2:) أسامم 


5 1ا71ا)5 2 قطاء 2 


2126م عتطامع 


عاعتاتك ك'طع01)11) 


لاع صطاء 2)]2 لمتاعطازمء 5'ط0)116) 


لحتاعطاامعء 5'طة0)011) 


أناع سا 212 


نسيج ظهاري يربط اللثة بالسن . 


الغنحولية ع 06010 
جنس من الديدان الممسودة الطّفيلية » يوجد بشكل عام في 
الحيوانات المنزلية . 

داء الغنجوليات الفموي 
عدوى فموية بالديدان الغنجولية ؛ يحدث عادة عند 
لزج : 

(سابقة) زاوية 2 زاوي 

زاوية فكية 
تتعلق بزاوية الفك السفلى (عاعصة عهاناطنلصة/ة) . 

انتقشاق الك وزاؤية الفكت 


ضخامة الفم - ألعك لمع ج] عودع 2057 -2تدد2221:05)0 


طأتامم عطا 01 كأمهتسعده1 رع دمع 


-50210 و -تلامع 


عاقطة لامتدامع 


- كأكتطء105أعطاء501210 


فلح وجهي مستعرض 
قياس زواياالجحمجمة "ماع ام تسدعع0 رمع 
مقياس الزوايا .قائس الزوايا تتعاع دده تمع 
أداة تستعمل لقياس الزوايا . 
الركينى هتمع 


1- أقصى نقطة خارجية جانبية لزاوية الفك السفلى . 
الجاب . توجد على أقصى نقطة سفلية خلفية للفك 
السفلي عند التقاء الحافة السفلية مع الشعبة الصاعدة 
للفك السفلي . تستخدم في القياسات التقويمية ؛ يتم 
تعيينهامن ترسيم الصور الشعاعية بتنصيف الزاوية 
المتكونة عن التقاء ماسات الحافة الخلفية مع الحافة السفلية 
للفك السفلي . انظر (الملحق رقم 7) » وقياسات الجمجمة 


(دعتأعمه [قطمع0) . 
المكور ةالبنية أع5020606 
مكو رةبنية كناء 5601060 
السيلان البنى . داء السيلان 600111 
متلازمة جو رلين 3 53010122 017-1055 تقطن -ستلتده 


شودري ‏ موس 

نسبةإلى ر.ج .-جورلين » صنآره 8.1.6 » قبل 1923 » 
أخصائي أمريكي لأمراض الفم وآ .ب .شودري » 
5.013007.ث ؛ قبل 1922 » أمريكي هندي المولد أخصائي 
أمراض الفم .ل .موس 11.1055 »قبل1923 »2 أخصائي 
تشريح أمر يكي . 

سوء التعظم القحفي الوجهي الذي يصاحبه صغر العينين » 
وعيوب سنية وعينية » وقناة شريانية مفتوحة تعيد الدم 
بشكل شاذ من الأبهر إلى الشريان الرئوي . 

قوس جوشجاريان عبر طع988 9)8[1[همكصقتة د 'سمتتدعطاده) 


الحنكي 
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طُعم يؤخذ من جزء من جسم المريض وينقل إلى جزء 
آخر عند نفس المريض . 
طّعم ذاتي » رقعة ذاتية 
طّعم من النسيج ينْزع من مكان أو جزء من جسم المريض 
وينقل إلى مكان آخر أو إلى جزء آخر عند نفس الشخص » 
يعرف أيضاً بالطّعم الذانتي (اكقع ماتتش) . 
طعم عظمي اسفنجي 
مي ري 


5121) , 2111086110115 - 21105121 


عدهط و أكورع 
202 كتاملاءع32 , أكودع 


ع702 كتاملاءع22 -0ع01:]16» , أكورع 


ع1 , الودع 
طُّعم ينزع فيه النسيج بالكامل من م مكانه ويزرع في مكان 
آخر» مستقلاً عن تغذيته الدموية الأصلية : 

طُعم كامل الثخانة . رقعة كاملة السماكة ووعدءاءنط)-لآنا؟ , أكومرع 
غرس نسيج ظهاري يشتمل على الجلد »أو الغشاء الخاطي 
مع قليل من النسيج تحت الجلدي : 


طُعم متخالف أكوتع 0"عاعط - -وتعاعط , ألوترع 
و د 5 5 و . 5 
طّعم مختلف التكوين 135 )ع2 , 1ع 


طّعم متجانس - طُعم 


متماثل الت ركيب - طّعم متجانس 


7375 - 101208610115 و داع 


أكونع2110 - األورع 


1 ٍ- 2 3 1ف * 26 
طُعم متحانس 201205121 - -متتمط , ألورع 


طّعم يؤخذ من إنسان ويتم زراعته عند إنسانآخر . 
طم مشمائل ادسج 
طعم بين أفراد متوافقين مناعياً ووراثيا (اكهنوماناش) . 
طَّعم مخاطي 
طّعم إما أن يكون من مخاطية كاملة الثخانة أو مخاطية 
جزئية الثخانة » عادة مايكون طعماً ذاتياً (أكماع -ماتله) . 
د 
عم يوضع مباشرة على سطح العظم . 
طّعم سويقي . رقعة سويقية , رقعة ذات ساق 
ال 7 
نقل الأنسجة من منطقة إلى منطقة أخرى في الجسم » 
ويكون دائما أحد طرفية متصلاً بتغذية دموية تتم العملية 
برفع الجلد وخياطته على شكل أنبوب » وتترك أطرافه 
ملي نالل : فيماابقة ».تل أجد اطرافة + ريق إلى 
مكان آخر » هذه العملية يمكن تكرارها على فترات . 


كقنع عأعمعءم 522 - عاعدعع150 , أكلودع 


ل12211053 و أكوتدع 


127 ,و أكودع 


عاعللعح , األكودع 


مجوب 50115 
إزميل عظم (اعقنطه عده8) ذو نصل ميجوت » يستعمل 
لقطع وإزالة العظم : 

رداء العمل 601 

محارف جرايسى كاعندنكء 1203 

(صمّمها الدكتور جارسي 2.0206 في عام 1930) . 
مجموعة من الأدوات ذات نصل دقيق » تستعمل لإزالة 

الشظايا الدقيقة من القلح » وتسوية الجذر » وكّحت 
الأنسجة الرخوة . الأرقام شائعة الاستعمال من هذه الجموعة 
هي : 9 »2111 »146 


1-مُدرج »ذو درجات لمع 

#-يتخرج فرج 

بعد التخرج 72051-81201121 > -205]1 , 51201121 

قبل التخرج 2 81201121 --11120161 2 -1112013 , 51201121 
دون التجرج 


طْعم »رقعة أكورع 
1-أية مادة » عضوية أو غير عضوية توضع في مكان 
تشريحي . وتصبح جزءاً وظيفياً من المكان . انظر أيضاً 
طعم نوعي (اكوعع عتقنلمعم5) . 
2-جزء من نسيج ينزع من مكان . وينقل إلى مكان آخر في 
الجسم . إما لنفس الشخص أو لشخص آخر . من أجل 
ترميم أوإصلاح عيب ناتم عن مرض أو حادث أو نتيجة 
شذوذ تطوري . 
مادة طْعم غير مأخوذة من مصدر إنساني أو 
مصدرحيواني » تستخدم لترميم الأنسجة أو الأعضاء ؛ 
مثل : الأكريليك ٠‏ البولي إثيلين » التيتانيوم ٠‏ التانتاليوم » 
الكروم كوبالت » سبائك الفولاذ الصامد. 

لدبتي فم يباين 

عم ضيفي : طأعم مباين - طم 


أكدنع21110 - -10ه211 , اأكونرع 


أكوتتع110د - عتدعع2110 , اكورع 


أكونع10!ه - -2110 , اكقودع 


متجانس 
طّعم يؤخذ من معطي من نفس جنس المستقبل » لكنه غير 
تماثل له وراثياً . 

طعم لاعضوي عتأكقام2110 , أكومرع 
طُّعم من مادة غير عضوية » عادة ماتكون معدنية أو 

طّعم ازدياد » طّعم تزييد مناه , أكوترع 
م لزيادة حجم أو شكل مكان تشريحي 


طّعم ذاتي ار رقعة ةذاتية -21110 ,1210ع 
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حبيبى » مفجنت 2 جر يِ "تلانتسورع 
ا حبيبات . 

الور 1 الآر ومي النقيوي الحبيبي قحه)125ط0ا1ء جص لاع عتماتتسورع 
ورم غير معروف السبب #يشاهد بدكتنا" في اللسان » 


إكلينيكياً يشاهد بروز الورّم فوق سطح اللسان » ونسيجياً 
يتكون من خلايا كبيرة تحتوي على هيولى حبيبية يوزينية . 


طبقة حبيبية :127 “تمانتسورع 
طبقة تومز الحبيبية وعده!' 01 عع ارما “تماتتسمع 


طبقة حبيبية توجد في العاج أسفل الملتقى الملاطي العاجي 
مباشرة . هذه الطبقة ليست كاملة التمعدن . 

1- انقسام المادة الصلبة إلى أجزاء صغيرة . 
2- تكون كريات صغيرة في الأنسجة . 


ونع - 16011) 2 انتسورع 


على سطح اجرح 
نسيج حي 15511 201011 [تاطواع 
نسيج جديد يلتئم الجرح بواسطته » يشتمل على أوعية 


دموية شعرية جديدة وأرومات الليف ويملاًفراغ الجرح » 
يتحول النسيج الليفي إلى نسيج ندبي » تتكون جدران 
فجوةالخراج من هذا النسيج كحائل بينه وبين النسيج 
المجاورء كما يشكّل أيضاً قاع القرحة وتؤثر عليه عملية 
الالتهاب » لأنها تحد من تكوينه وتجعله في منطقة محددة . 


جسيية علتاموع 
حبة صغيرة أو جزء . 
حبيبات وءلتاسورع 
حبيبات فوردايس - - و'ع1"01:037 , وعاتامومع 
بقع فوردايس 15 5'ع1"01:0726 


إحدى نوعين رئيسيين من خلايا الدم البيضاء » تحتوي على 
هيولى محببة تنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع رئيسية : الخلايا 
البيض مشكلة النوى » والخلايا البيض سهلة الاصطباغ 
بالأيوزين » والخلايا البيض قاعدية الصبغ . 

لم اف 

ورم حبيبي 1ع 
وَرّم مكون من نسيج حبيبي » كُتلة كروية من النسيج تحتوي 
أبنانيا علن عراسي ,الوجداة التهاب مزمن . 

َم حبيبي دروي » وَرَم حبيبي قمي - - لمعادره و 101228تاتتواع 
و ر 3 حبيبي سني دس لتسصونع لدامعل 
كتلة محدودة من نسيج حبيبي عند ذروة الجذر أو قريباً منه . 
يحدث نتيجة لعدوى قناة الجذر . 


71 10تاطواع 


طُعم جلدي جزئى ٠‏ طعم جلدي - ستكعاد أتامه؟ , أكوتع 
منفصل - طُعم تيرش كمع طءوترعنط1' 
قشرة رقيقة جدا من الجلد تستخدم كطّعم »٠‏ تاركة النسيج 
اتيف اديه نيج الشياري : 
طُعم جزئي الشخانة دوع اع تط)- اتام , أكوترع 


لمم من النسيج الظهاري » يشتمل على الجلد أو الخاطية 


0 
طّعم أجنبي , طعم غيري 


"تقلتناطاتا رألورع 


-5©20 و أكواع 


عن المستقبل. 
تطعيم 5 ترقيع 2.01 
جرام تج . 8 > لتواع 
وحدة الكتلة » تعادل جزء من 1000جزْء من الكيلوجرام 
(لاحقة) مُخطط . مُسجّل » صورة ونع - 
سلبي الجرام ١‏ 2282117 نه 1 


تقسيم أو تصنيف للكائنات الدقيقة التى لا تحتفظ بصبغة 
جرا ام (صتهاد كته ). 
إيجابي الجرام 
ل ا بصبغة جرام . 
طريقة جرام للتلوين 
نسبة إلى هدسج .جرام ٠‏ 20هة11.0.[.01 . 1938-1853 » 
ا 000 
طريقة أو أسلوب لصبغ الجراثيم » حيث تصبغ بالأثيلين - 
جنطيان القرمزي (اع101؟ سمتامعع-عصنانهة) » ثم تغسل 
بالكحول » وثم يعاد صبغها بمادة أخرى ؛ الجراثيم التي 
تحتفظ بالصبغة الأولي تَسمّى موجبة الجرام » بينما 


21310302 205117 


2131125 12100 01 5 


البكتيريا التي تفقد الصبغ بغسلها بالكحول تُسمّى سالبة 
الجر ام (عتكتأهعوعم منورن) . 
صبغة جرام »ملون جرام ستماد ك'تلة1 0 
التلوين بصبغة جرا ام ةا 32025 
ع برو اال ا قة من أجل التعرف عليها 


بنفسجى » بينما تتلون الات اه بلون 


قرنفلي أو أحمر وردي ٠‏ 
نوبة صرع كبيرة » صرع كبير لقدم سورع 

انظر صرع (أومعلام8) . 
كبير الأسنان كنع 


حباب »تحبب ءداء الحبيبات » تخثر دذده تاسورع 
تكون ككلة من اينات :. 

و 

سخطط رهم انيع ؛ خط بياني طمورع 

(لاحقة) مخطاط ٠‏ أداة ة#تسجيل طمهع- 


جرافيت - رصاص- 80ةطصنام - 20ع1 عاعواط - عغتطمممع 
أسود 

أحد أشكال الكربون الأصلي (وشكله الآخر هوالماس) ؛ 
مادة بلورية لينة يتراوح لونها بين الرمادي الغامق 
والأسود ؛ تستعمل كمزلق » وفي تصنيع 5 الرصاص » 
ريرق ة الفرن » وكموصل للتيار الكهربائي 

يمسّك »يقبض 

مسكة راحة اليد والإبهام 
مسكة مماثلة لمسكة بري الخشب ذات تردد قصير ولكنها 
تكوةا قوية» وتسوديد رمن في انفلك العلرئا فين 
الداعية الطلفية بارتكاة الإهام حل منطفة غير مطقة 
المعالحة السنية . 

مَسكة راحة اليد والإيهام المعدل 


قورع 
ستسط) له سلدم , مكودع 


طصتتط) ته تسلدم , مركورع 
110110 

ذات تردد قصير ؛وتستخدم الإبهام والإصبع الأول 
والثاني ؛ يرتكز الإبهام على السن المراد معالجتها . لكي 
تكون المعالحة اليدوية رقيقة ما أمكن . 

مَسكةالقلم 

هي الطريقة الأكثر استعمالاً وهي مثل الإمساك بالقلم ؛ 

حيث يتلامس لب الإبهام والإصبع الأول مع الأداة من 
الأسفل(سفليا ) ومن الأعلى (علويا» على التوالى » 
ويلامس الإصبع الثاني أيضاً الأداة ويكون مكانه 0 
للإمساك بالآداة . وضع الإصبع الثاني يكون في غاية 
الأهمية » بالنسبة لضغط أو دفع الأداة بقوة أو لمنع 
انزلاقها . 

مسكة القلم المعكوسة 
عكس مسكة القلم تماماً » حيث تكون السبابة بزاوية 90 
درجة تقريباً عند المفصل الثاني لها 

رباط جراسلين ْ 
رباط جاف » رم الرطوبة » يستخدم 
لعمل حركة تقويمية 

شديد , خطير . وخيم 
خطير أو حرج مثل أعراض حالة خطرة . 

مرض جريقز  -‏ تالومع عتسلقطغطممي - عممدعكتل *و027 

دراق جحوظي 


0 , م195ع 


011-1117610 و مكملاع 


ع“تنطدع لا عستاومو دع 


512176 - 75 


ورم حبيبي مزمن عتدمتتء , وددده ]تاسورع 
ورم حبيبي سني - ورم حبيبي لدعامة ح لمأدعل , دده انتسورع 
ذروي- الورم الحبيبي 
حول الذروي 
منطقة محدودة من نسيج حبيبي مزمن يتكون نتيجة 
العدوى . يُسمَى أيضاً الورّم الحبيبي حول الذروي 


(ددده[تتصوعع لمعتممته2) . 


1د أمدلاعم < فمدده[تتصو زع 


1الواع 


ور ّ الحبيبي يوزيني © ور 3 عتلنطممسلومء , دده اتاسميع 

حبيبي مُحب للحمض 
وَرَم يتكون من خلايا يوزينية وخلايا نسيجية يحدث في 
العظم أو النسيج الرخو 

الورم الحبيبي ذو الخلايا العملاقة 
نوع من الورم الحبيبي » غير معروف السبب » يعتقد بأنه 
ينتج عن التهاب يحدث في الفكين ‏ يكثر حدوثه في 
منطقة تحميل الأسنان فى الفك السفلى » عند الأشخاص 
الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 سنة ؛ ويتكون من 
نسيج ضام ذي أوعية دموية والعديد من الخلايا العملاقة 
متعددة النواة وكثيرا مايصاحبه نزف » ويمكن أن ينمو إلى 
حجم كبير ويتطور إلى نموورمي . كما يمكن أن يحدث في 
العظم 2 سم الورم المركزي ذو الخلايا العمااقة [هنامء0) 
(قصده [سسميع لاءه -اصمزع » أو في النسيج الرخو ود 00 
الورم ا حيطي ذو الخلايا العملاقة [اعء-اصماع لدمعطامتءم) 


لاءء -أصقاع , ددندماتاتسورع 


(2ضناه 1 تاصمقاع . 
الورم الحبيبي لمر مم ذو 21:2157مع" !اع أصواع , هدده[تتسورع 
الخلايا العملاقة 
ورم حبيبي حملي 1 , دده[ تاسورع 
الورم الحبيبي حول الذر وي لدع تمردتاعم , قدده[تتسوع 


ورم حبيبي قيحي 2 ورم حبيبي مقبح عنمء08زم , هدرهاسصومع 
آفة شبيهه بالورّم ممحددة ومرتفعة في الأنسجة الرخوة » 
تحدث نتيجة لعدوى غير نوعية ؛ إما أن يكون الورم بلا 
عنق (علاووء5) أو معنقاً (1260تاعصتالء) » وسطحه خشن 
متقرح ومتنخرء ويحدث في اللثة » ويميزه الالتهاب الحاد 
لذي يمنحه اللون الأحمر الناري » ينزف بسهولة ويكون 


اناري النموية 
: ر 2 حَبيبي عدو ائي نوعي عع دز عتلاععمه , مدددهاسسوع 
و د رم حبيبي سلي كنا ط1ا] , 23ناه 1 تاسورع 
و رام حبني ٠»‏ تعدد الأو رام الحبيبية 0515 نامرع 
-تطور العديد. من الأؤرام الحبيبية ٠‏ 
ور رمي حيبي 2 د رأ ام حبييق 51110 


له مظهر الوم الحبيبي » مكون من أورام حبيبية . 
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3- يصر بأسنانه . صرير . 

4- سحل 
إزالة النقط العالية من محيط السن باستعمال الأدوات 
الساحلة . 

سحل تصحيحي . تصحيح إطباقي بالسحل 
عملي ةإزالة التخالف الإطباقي بواسطة سحل الأسطح 
الإطباقية لأسنان البدلة السنية على المطبق أو في الفم أو في 
الاثنين معاً . 

سّحل . شتحذ . طحن 
التآكل بالاحتكاك بواسطة بعض المواد الساحلة . 
تعديل الأسطح الإطباقية للأسنان بالسحل في أماكن 
محددة بهدف الوصول إلى سطح متجانس » وذلك 
باستعمال ورق كربون التعليم . 

سبل تغط 
تعديل وإصلاح الإطباق بسحل المناطق العالية من أسطح 
الأسنان الإطباقية » والحشوات أو الأجهزة التعويضية » التي 
يظهرها ورق العض . 

سحل تصحيحي . تصحيح إطباقي بالسحل 
تصحيح دقيق للتنافر الإطباقي بالسحل الانتقائي للأسطح 
الإطباقية للأسنان الطبيعية أو الأسنان الصناعية . 


صاعلساتيع 


لسع 


عاأاعع1ء؟ , عستلسايع 


0م , كستلساتع 


سل-عستلساترع 


1 -دميكة عقبضة تلن 
2- نمسك . مقئتض 

مقْبّضص متوآزن »قبضة متوازنة لععصقفلهط , ماع 
00 الا 57 “اع 1128 , ملع 
م لصقط , تيع 
موكة الكت كان الب تسلقم , متمع 
0 القلم 0 و مجع 


تلم 2 أخدود - تلم 
تطوري 
2- ميزاب ( تُسمية قدية ) 
تلم طويل تطوري أو انخفاض طويل ضيق » أو خندق على 
سطح الجدة:: تستمئ أيضاً التلم التطوري5]21عمرمماء1067) 
(007آ81 . 
أخدود بين الفك السفلى واللسان . 
القناة القاطعة 


51001 212[1عتامماء169 - 57:00 


2255017 و©25100157 


لقتاع 01011ه؟21 ,51007 


- 1212م 22661101 , 512007 


تفصق عكاكلعد1 


تشحة إلى ر.ج .جريشز »16[.618765 :1853-1797 » 
جراي 5 
وحدة من نظام الوحدات العالمي للجرعة الممتصّة من 

الأشعة المتأينة » حلت محل الراد (820) فى سنة 1985 . 
لجح التصفل الهف ا 

مسحوق صقل فائق النعومة » يحتوي على أكسيد الكروم 

الأخضر (07106 تتاكمامقطء جاعع01) يستعمله صناع 

التعويضات السنية في المختبر لتلميع وصقل تعويضات 

الكروم المعدنية . 
القضيب الأخضر 

نوع خاص من مواد الطبع : 
كسر العود الرطب( كسر الغصن النضير) .عتتاعة؟] عاعتائمءءمع 

شرخ العظم الغض . كسر جزئي في عظم طويل فتي 
انظر كسر (176داءة12) . 


10115 ج8161 


ك5)11 ع1 


منسب جرين وقيرميون  -‏ - رزعلصذ ونصمتللتسدت؟؟-عمعء 6 
مؤشر صحة الفم البسيط ‏ >تع0صزذ عدءنع تروط لدعده لع قكتامستو 


نسبة إلى ج .س .جرين عاء1.0.016 » طبيب أسنان صحة 
عامة أمريكي معاصر ؟ وج .ر . فيرميون ده النسحهء1..77 » 
طبيب صحة عامة أمريكى معاصر . 

أشعة جرينز , ( أشعة دي 25 2دء 01 
أشعة ذات موجة طويلة تتولدفى مدى قوة من 15-5 
كيلوقولت م10 . ٠‏ 

المادة السنجابية 
نسيج يوجد في الدماغ والحبل الشوكي » يتكون من 
تجمعات خلايا عصبية معقدة الاتصال وأوعية دموية 
غزيرة . 

شبكة 0 
1- مجموعة من الخطوط الأفقية والخطوط الرأسية التي 
تكون مربعات متشابهة في الحجم » تستعمل كدليل لرسم 
المنحنيات . 
2- (في التصوير الإشعاعي) : أداة تستخدم لمنع الإشعاع 
المتشتت من الوصول للفلم الشعاعي خلال تعرضه 
للأشعة . تشتمل على شرائح متبادلة من الرصاص ومادة 
نفوذة للأشعة توضع متراكبة مع الفلم . 


“12217 37ع1ع 


1-يشحذ » يسن ».يصقل 0ع 
يشحذ الشيء أو يجعله حاداً ؛ ينعم أويصفّل بالاحتكاك . 
ا 


2- يُطحن » يسحن . يجرش 
طحن الطعام بالأسنان الخلفية . 
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تلم على سطح عظم الميكعة يستقر فيه العصب الحتكي 
الأنفى . والأوعية الدموية الحنكية الأنفية . 

التلم الحنكي- التلم 177 والتتقتصمغهلهم - عستأاقلادم , ممع 
الفكى الحنكى - الميزاب الحتكى ع219)315م “عادءمع - »7007ع 
الكبير في العظم الحنكي 1 عصوط عستأهلدم عط 04 معاد 

التلم المحنكي في الفك ‏ - عساأقلدم, فللتكتق عط 01 ممع 
العلوي - الميزاب الحنكي 
في الفك العلوي 2 

العلم الحنكي الجناحي ع0 1م50 1617م , 7007 
1- تلم على الجهه البطنية من النتوء الجناحي للعظم 

الوتدي . 

2- تلم على الجزء العمودي من العظم الحنكي : 

تلم تثبيت » ميزاب تثبيت 0 امعاء" , 7007 
تلم عمودي على سطحين متقابلين في السن يؤدي إلى 
تثبيت بشكل حدوة الحصان . 

تلم إضافي ‏ ميزاب ملحق 
امفادى مولي فبيدال لو نيظع لسن #«لجين علاقة 
لالتقاء فصوص السن كماهوفي التلم التطوري 
(8700176 181 عطامماء1067) ؛ يوجد التلم الإضافي 
(00176تع لامووع هع ظ) أو التلم الزائد (ء70017ع 88) » 
عادة ا الإطباقى للأرحاء . 

د 

سا شكلم 


أساس . أرضية 


داللتتق0 عطا 01 كتعلتدد عستأهلدم 


51007 , 122161221 


6.0001 
510070 1011511 


010 


منحث المقا دمناء6؟5 0نامع 
أداة تستخدم لنحت مقطع للفحص با مجهر . 

مادة أساسية 515122 ناماع 

عمل جماعي 01 510117 


عبارة تستخدم لوصف علاقة الأسنان » عندما تكون 
الأنياب والضواحك . وأحياناً الأرحاء » فى تماس عند 
الانزلاق الجانبي من أقصى تداخل إطباقي للحدبات إلى 

علاقة حدبة إلى حدبة (متطعصه6هاع 00000 : 

نمو 0م26 

1- زيادة في الحجم :عملية طبيعية تحدث بزيادة عدد 
الخلايا والمواد خارج الخلية المتعلقة بها » لكائن حي متعدد 
الخلايا . 

2- انتفاخ أو ورم » إما حميد أو خبيث » النموالحميد لا 
يؤثر بالضرورة أو يشكل خطرأعلى الصحة العامة 
للجدعع ولا يذكرر دوه ف الجسم كل فوتائزق) 
بينما يكون الورم الخبيث مميتاً . 


51007 , 2121 


ا 


أخدود عمودي يوجد في وسط السطح الندي للأرحاء 


السفلية . 

تلم متوسط [نخطادع ,ع ممع 
أخدود يوجد في منتصف الأسطح الإطباقية للضواحك 
والأرحاء . 


تلم تطو ري لوأسعصدمم1ء(068 , ممع 
أحد الأثلام على سطح ميناء السن » التي تحدد أقسام 
التكوين الأولي . 
تلم ذات البطنين - 
لم خشائي 
التلم الوحشي الخدي 
أقصى تلم وحشي من الثلمين العموديين الموجودين على 
السطح الشدقي (الخدي) للأرحاء الأولى السفلية . 
تلم زائد 
التلم اللثوي 
انظر تلم لثوي 0 (ع003تع لالع ماع عمر1) . 
التلم تحت الحجاج في الفك العلوي - ,هالنتقم عطا 4ه ء07مترع 
الميزاب تحت الحجاج كناعلناك لماتط :مد صا حلمغتطرمه كم 
التلم الشفوي » الأخدو د الشفوي تلم لقتط12 , 007ع 
في الفسلييية الشفرية لدي وعم لسع دقل 
التجويت الفموزي ؛ 
التلم الشفوي الذقني - الثنية الشفوية - [8أسعصدملط12 ,ع001ع 
الذقنية 
تلم لساني » أخدود لساني 
تلم عمودي يوجد في منتصف السطح اللساني للأرحاء 
العلوية . 
تلم إنسي خدي . ميزاب إنسي شدقي لدععناط10وعج1 , 81007 
فى فلم إنكى ين التلمين العتمرديين | لريتووق علي 
السطح الخندي للأرحاء الأولى السفلية . 
تلم إنسي لساني » ميزاب إنسي لساني [قتناوصتاوزوعمد , 0076ع 
تلم عمودي يظهر بوضوح خط التقاء الحدبة الخامسة 
للرحى العلوية . 
التلم الضرسي اللامي . أخدود 
قرسي لامي 
تلم على السطح الداخلي للفك السفلي تحت الخط اللامي 
الفكى يستقر فيه العصب اللامي الفكى والأوعية الدموية 
اللامية الفكية . اافن 
التلم الحنكي الأنفي 


طء)20 225]010< 1152512 , 51007 


لدءعا015]0 , 007اع 


أت ,510017 


ل12817ع , 51007 


1111075 لق1ط6012) عدر 


51007 , ]1251121 


51007 , 1273:103:010 - 


كناء1تاك 127107:010 


51007 , 22500212112 
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قناة في العظم السنخي » يتتصل من خلالها الجريب السني 
والآسنان المنطمرة التي لم تبزغ بعد بمخاطية الفم بواسطة 
حبل من النسيج الضام يعرف بالرسن 

رسن لمع ةصنءطسع 

رسن سنى لدأاضعل , سسسلتعدمععطاسع 
مرشد من جريب سني تطوري إلى سطح اللثة . 

موجه سنى » مرشد سنى » حبل سنى 062135 تسداآتاعهطترء طتع 
حزمة من النسيج الضام تربط الجراب السني للسن الدائمة 
بمخاطية الفم الحيطة أي اللثة المحيطة . 

كسر جوران - 

كسر لوفور من المرتبة الأولى 


نسبة إلى أ .ف .م .جوران متءد8.5.31.6 1895-1812 » 


121111 1 )100 عط 2ت ع*1تاع 1:2 5 اعنام 


جراح فرنسي , 

اه عير اواتوار رودن الف الى ع ا 

(عتلاعةة 801 عآ 1[ و0125) . 
مَرَشنك »دليل »إرشاد 

ضبط اتجاه الحركة لغرض ما . 


5111012121 


51110122 , 2211101 


207121م , ععسهملتتاع 


دليل اللقمة عاتج0ضق رععسملتتاع 
دليل غائى لدأسعسسمماء 068 , ععسملتمع 
و 0 

مرشد قاطع لدكتعصذ ,رععسملتمع 


اك كائئر العزافم المنفاية والكلوية" على جتركات لفل 
الل 

2- عدم الإطباق الموجه للأسنان الخلفية » بانزلاق الحواف 
القاطعة الشفوية للقواطع السفلية على طول الميل اللساني 


للقواطع العلوية خلال حركة بروز الفك السفلي . 
دليل خلفى . م شد خلفى 70511101 ,0212 1ناع 
دليل » مُرشدء يرشد علتباع 
أداة لتوجيه الحركة . 
دليل أمامى قابل للضبط 101تتعاطة ع1طدأكن ز20 , علتتماع 


دليل أمامي »عمرشد أمامي 321101 , علتتاع 
جزء من المطبق يتلامس مع دبوس دليلي قاطع » ليحافظ 
على التبعيد المختار للنماذج السفلية والعلوية في المطبق ؛ 
يوثر الدليل أيضا على علاقة النماذج في الأوضاع 
اللامركزية . 

الكل لدي 
ذلك الجرء من المطبق الذي يمثل المساراللقمى فى الجوف 
الخ 00 


:0712م , علتتاع 


لونتافن رتراك 
نمويحدث في سطح كائن 
تنبؤ النمو. توقع 
النمو » تكهن النمو 
تقدير توقعي للتغير في مكان وحجم عظام الهيكل القحفي 
الو جهي (دم]عاععاة لدزعة]منمهى) معتمداً على النمو المتو قع 
أوالتأئيرالمتوقع للمعالجةأوكليهما 
معأ 


2220511021 , 0ع 


0 510171 حاووءع:101 ,51017712 


نموخلالى اناك عاص , ارمع 
53 كدت داخل المادة الداخلية للخلية للكائن الحي أو في 
الجهاز النسيجي. 
نموغلاف الدماغ عق ستفتاط 01 طالزمترع 
لق الوجه عع12 01 طأ؟اماع 
غغو العظام الوجهية » دماعاء!1د لهاعد] ]0 طانزممرع 
(نمو الهيكل الوجهي) 
و الفكين 1 75 01 10111 
تمق الفك السفلى ع1طنلسهمم أه طا«اميع 
تمق الفك العلو 9 13لتهتقمد 2ه طأ؟امرع 
تمق قبَة الحنك 2121م 01 0ع 
م الجمحمة للدكاد 4ه طأ امع 
معدل النمو 126 0ع 


0 مفاجى . نمونشط "تتام 107)1ع 
زيادة معدل نمو العظم أثناء فترة المراهقة »عادة تحدث في 
عمر 12-10 سنة للإناث وعمر 12- 14سنة للذكور حيث 
يتزامن مع البلوغ 

واق »حارس .أمان . حراسة 
يمكن أن تستخدم أصابع اليد المقابلة لتشبيت الأجزاء التي تتم 
عليها المداخلة السنية » خاصة فى حالة تثبيت الفك 
السفلي » وللحماية من انزلاق الأداة خلال المداخلة السنية . 

واق الفم 

كسر الحارس 
انظ ركسر (ع7داءة12) . 

سلك واق »سلك أمان 
ا ل ا ل سلك أمان 

مُثبت في سطحها الإطباقي » لِيَحَد من تشوه النوابض 
الصغيرة » خلال استخدامه بالضغط عليها . 

رسني 
متعلق بالرسن (تصد1تاعهصمءطن 0 ) . 

قناة. نفق رسني 


0ع 


511210, 1 


51121051222125 112 1101-© 


5132101 7711 


:مقلناع122ء نا 


تفصق تملنع 2د ءانع 
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- :031231 تناع 2 “تمتتطدل تناع 


:12111261 تناع 
القاعدية 2( ومركبات الطبع 2( وهي مادة صمغية تستخرج 
من بعض الأشجار الصنوبرية في أستراليا ونيوزيلاند إلخ » 
وتستخدم في صنع الورنيش وال حبر . 

لثة مريضة 
مبضع اللثة » مقصلة اللثة 


56250 , تناع 


012 1لتناع تتنتاع 


مشر ط اللثة » سكين اللثة عكندا سسع 
طفح اللثة - شرى حطاطي . طفح حطاطي < 1251 تناع 
فى الأطفال مانام 0ه 
اينات اللثة اقلووءءء سباع 
راتين صمغى زوع سناع 
انكماش اللفة ماع هتناء" لو اأعساع - دامتاعد اع سدع 
تسد اللثة » مبعاد اللثة 01اع هتداع سسع 
مقص اللثة 15 511131 
انظر مقص (501550155) . 
لنةإسفنحية 201277 و تناع 
منشط اللثة 2601 اتاستاد سناع 


رأس مطاطى مؤنف لتدليك اللثة . 
سطح اللثة . 
صمغ الكثيراء »صمغ الأسطراجالس 
نضح صمغي مُجفف يؤخذ من جذوع مشقوقة لبعض 
الأشجار » يستعمل فى طب الأسنان كمثبت للبدلة السنية . 
دمل لثوي ؛خُراج لشوي » خراج سنخي كتلتضتهدم - اتمطستع 


20112 


511111511112 


ع2 تناع 


ورم صمغي .الصمغة 
آفة موضعية مطاطية على شكل ورم مطاطي رخو يتكون من 
نسيج شبة الحبيبي » تحدث أثناء الإصابة بالزهري في مرحلته 
الثالثة ؟ أي آفة الثالئي (ممنوع1 عناتلتطمنا؟ لإممتاتي1) 

متعلق بالتوّرم الصمغي . صمغوي 
نسبة للورّم الصمغي . 

صّمغي .لزج .دبق 

0 


210111715 


51111111173 - 015 


اللثة. صموغ 1 
مخاطية الفم التي تَغطي النتوء السنخي أو الارتفاعات 
مدفع ء بندقية مسدس سناع 
مدفقع الأملغم - حامل الأملغم - ستوع2121:21 , سناع 


2111© تدع 21121 


جبيرة جاننج أصتامه و:عصتسستى 
نسبةإلىت .ب .جاننج 1.8.1 » 1889-1813 2 
طبيب أسنان أمريكي ١‏ 


دليل قاطع » مرشد قاطع لدذاعصةآ , علتماع 
الجزء من المطبق الذي يحافظ على الإرشاد (التوجيه) 
القاطعي للقواطع العلوية والسفلية . 

دبوس دليلي قاطع 

خط الإرشاد 

دليل الألوان 

مستوى الارشاد » سطح الإرشاد 
سطحان محضران متوازيان أو أكثرلأسنان داعمة 
يستخدمان لتحديد وتوجيه مسار الإدخال للبدلة السنية 
المتحركة . 

مستوى الإرشاد لكومر 
مصطلح وضعه و.أ.كومر اعسصتصن©.17/.8, ليوضح 
تخطيط علو المحيط كما هو معرف بواسطة إدوارد كندي (.58 
'تلعصمعع1) . 1 

موجه النسيج للتجديد ء 

موجة النسيج للترميم 62 
طريقة جليادة برض نيل المع الحطافي لقنا ةلكرين 
العظم المفقود . 

إرشاد » دلالة 

خط الدلالة . خط الإرشاد 

سطوح الإرشاد 
سطحان متوازيان عموديان أو أكثر لأسنان داعمة » توجه 
مسار استقرار ومسارنْزع البدلات السنية الجزئية النزوعة . 

خنزير غيني » قبيعة 5أم وعستتاع 


لدكاعض1 , سام علتناع 
عدنا علتناع 
5220 , ع10ناع 


عدمحام علتناع 


215 , عدطهام علتناع 


- 72212]1012عمع"1 155112) 51110160 


11 
عدنا عستلتناع 


5111011115 65 


1-لثة تناع 
مصطلح عامي غير فصيح للثة(ه اع م03) . 
2- صمغ 
مادة لاصقة تحضر من سائل لزج مجفف تفرزه بعض 
الأشجار والنباتات . 


21201 اناعم - 260219 لتلتاتاع 


صمغ السنط - الصمغ العربي 
صمغ عربي - صمغ السنط 
صمغ راتينيبلسمي ٠‏ الأّبان الجاوي 
راتين بلسمي (صتوع؟ سدكلة8) يستخدم في ورنيش وايتهيد 
(امتصة؟ و'لدعطعغنط17آ) » وهو صمغ يستعمل كبخور 
ويستخدم في الطب وفي صناعة العطور , 
دمل اللثة . خراج لثوي .دمل سنخي 
مصطلح شائع الاستعمال للدلالة على ناسور نافذ من 
خراج تحت السمحاق . انظر ناسور (150012) . 
قماش اللثة 
يستخدم في تدليك اللثة . 


42 تلتنتبناع - 21:21 تناع 


0زم2مء١‏ سناع 


011 سناع 


طامكء تسساع 
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أقماع كوتابركا 
أقماع رفيعة من الكوتابركا تستعمل في علاج أقنية الجذر 
لسد قناة الجذر بشكل محكم. 

فارشات الكوتابركا 

تُضبان كوتابركا .عيدان كوتابركا 

حلق بالنناككك 


5 قطاء1عم-1112ا5 


215 قلاء "اع م-1]2نا5 


ككل1)؟ قطاء:ءم-1]2ناع 


حلقى [12تأاتاع 
متعلق بالحلق (يومخط1) . 

أنفى حلقى 51022521 

حنكي لق 51116100212121 


جبس - كبريتات الكالسيوم 
يوجد في الطبيعة على هيئة كبريتات الكالسيوم » وتجرى له 
عملية تكلس 0عهك001) (فصل المواد العضوية منه 
بتعريضه لحرارة شديدة ) لإنتاج جبس باريس. 

تصلب أولي للجبس 
الزمن المنقضي من بدء خلط الجبس إلى حين تعجز إبرة 
جلمو ر (016ععم عتمسلنت0) » أو إبرة فيكات:6هع71) 
(©26601 من اختراق سطحه . 


1121ناك متتاعلقء - لنتناكم رقع 


01 أء5 101121 , مسساكموع 


جيروماتيك - جيروماتية عتاأمسوضاع - عتاأمسرمررع 
(الدوران المتبادل) 
مطبق جيزي 
العشرين 5 
الممكنة . 


:12601نا31]1 027215 


جبيرة بين سنية تشبه صفيحة سنية صلبة مزدوجة . 


37 تستعمز في تثبيت كسور الفك السفلي . 


نمو ذج تثبيت جاننج عمرا) 5ع دمتمسدد 
انظر تثبيت (1<28600) . 

تذوق مذاق »عذوق كنع 
حاسة التذوق أو عملية التذوق . 

ذو في » تو قي 21017 أكتاع 


بيو اف اللو 
الشريان التذوقى - 
الشريان اللسانى. 
الفضيي الدوق >بالتطيي التد وق 


4 ا َه 
منبه تذوفى . منبه دوفي 


كتلمناع ]| وعد - إاع)ة 21017 أكتاع 


©1117 51151210177 
الاك 51151210177 
مادة تنبه مستقبلات التذوق في النهايات العصبية في الفم » 
وتؤدي إلى سيلان اللعاب . وهي إما الحلو أو الحامض أو 

الملح أو المادة المرة . ١‏ 
تعرق تذوقي » تعرق ذوقي 
انظر المتلازمة الأذنية الصدغية 0:81مدعأه 1ناع نهنم ) 

( عمسعلمصزة . 

نقطة . قطرة (لاثينية) أأناع - 2أأتاع 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية » واختصارها (01) . 

كوتابركا ‏ طبرخي 
نضح جاف لبني ينتج من سائل أشجار معينة في بلاد الملابو . 
يصنع بشكل صفائح أو أقماع أو قضبان » تصبح لينة عند 
تسخينها . وتستخدم في طب الأسنان للحشو المؤقت أو في 
علاج قناة الجذر لحشو قناة اللب وسد الثقبة الذروية : 

قمع كوتابركا - رأس كوتابركا 

مؤنف أسلمم قطء نعم -د اننع 


511512101755 


ضطاءم-11]2ا5 


- علامك هقاء"1ءم-12أدع 


يستخدم عادة في حشو وسد قنوات الجذر بالاشتراك مع 
إسمنت قناة الجذر ؛ مادة لدنة غير نفوذة للأشعة تصنع من 
الكوتابركا ومواد أخرى مثل أكسيد الزنك . 
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العلاج قد يكون عن طريق النصح واستعمال الأجهزة 


المناسبة لكل حالة أو بالاثنين معاً . 
اعتيادي لمدكتطقط 
متعلق بالعادة أو السلوك . 
وضع الإطباق الاعتيادي دم )كم لدستداءءه لمتكتطقط 
إطباق اعتيادي دمتأكساءء0 لمتكتطقط 
وضع الراحة الاعتيادي 51م ادع" لمتكتطقط 
وضع الفك السفلي - ع1طتلسقمم عط أه عستكدمم لمسكتطقط 


الاعتيادي - وضع الراحة ع1طانلصقصم عط ؤه سمتغتومم أوعم 
للفك السفلى 
انظر وضع الراحة للفك السفلي عطا 0 صمتاتومم أوع1) 
(ع1طنلصممر . 
(سابقة) دموي »دم و -)226128 و «فتلعفط ر, «مسعهط 
-126120 و -112622260 


ورم أر ومات الميناء الوعائى م )كه [طاماء مسد ماع سقط قط 


اليرت 
نوع من وَرَم أرومات الميناء يحتوي على العديد من الأوعية 
الدموية . 
ورم بطاني وعائي دموي فسمتاء )00م ماع سم دع قط 
وَرَمِ ينشأمن الطبقة البطانية في الأوعية الدموية . سرطانة 
بطانة الأوعية الشعرية . 


ورم بطانى وعائى دموى تقتطءط , قتاع ط)00مدءهتعسفسعقط 
حميد 


أرومة الأو عية الدموية .أرومة وعائية غ25 1طمأع سم سع قط 
خلية جنينية تتطور إلى خلايا الأوعية الدموية » والطبقة 


البطانية للأوعية » وعناصر النسيج الشبكي البطاني 


وخلاياه . 
ورم وعائى ع 1 
الدموية . 


ورم حميد يشمل الأوعية الدموية حديثة التكون » يظهر 
كشبكة تحت الجلد . يمك نأنيتعلق بالأنورزم 
(ل8ططهتزكتاعصةف) أو الوعاء الشعري (ومها1نمده) أو الكهفى 
(كتاممع9ة0) . ١‏ 


ورم أر ومات الميناء الوعائى عن)212100125 , 2ترمتعسفسعفقط 


الدمو يِ 
ورم وعائى شريانى - - لقتع)::ة , مسسرمتعسمسع فط 
ورم وعائى شعيرى 2ع فصع قط جتحللتمةء 


رمزالهيدروجين دءعع 010 9ط 11 
رمز كيميائي للهيدروجين . 

[مختصر] فيروس التهاب الكبد 18 كنادذ؟ 8 كنانندم»] - 118317 

[مختصر] حمض الهيدر وكلوريك 840 ©3دملطء0 »ترط - 1101 
رمز كيميائي لحامض الهيدر وكلوريك . 

عند موعدالنو 1 ( لاتينية) كتاتطناءع0 فتامط - .لبط 


تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
رمزالزئبق 6101م - 118 
[مختصر ] كنال 'إعدصع 1200111 تالتسط حمس - 1111 


فيروس العوز المناعي البشري 
مرض الإيدز 4125 أي متلازمة فقد المناعة المكتسبة هو نتيجة 
للإصابة إكلينيكياً بفيروس فقد المناعة عند الإنسان 1119 . 
عند موعد النوم ( لانينية ) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
1ن اك ك »طبع اأطقط 
تصرف مسلكي متكرر » يصبح ثابتاً » بإعادة تكراره في 
الحياة اليومية . 
(في تقويم الأسنان) : الميل المستمر لتكرار عادة مص 
الإبهام » ومص الإصبع » ومص الشفة » ومص اللسان » 
وهى عادات تسبب أحياناً إزاحة الأسئان . 
طبيقة العادة » جهاز سلوكي 
طبيقة تقوبمية نزوعة أو طبيقة تقوبمية ثابئة لمساعدة المريض 
على إيقاف تكرار عادة ما . انظر طبيقة (ء0صةناممهة) . 
عادة إطباقية 
عادة فموية لوعده , غتطقط 
عادة تؤدي إلى تغيّر أو تعديل العلاقة بين الأسنان ؛ مثل : 
مص الإبهام » مص الشفة » انحشار الشفة »مص الإصبع » 
دفع اللسانء قَضّم الأظافر»إلخ . 
عادة فموية وظيفية شاذة 
وضع معتاد » وضع اعتيادي 
وضع تلقائي غريزي » حيث تكون العضلات في حالة 


50120101 10193 ح .قط 


122آممة أتطقط 


لدكتتداءع0 , اأتطقط 


0312111110221 , اتطقط 


0501م أتطقط 


عادة تو رن ب لمسماكصة) , )غتطقط 
معالحة العادة 
علاج لمنع عادة التشوه بالأصبع أو بالشفة أو باللسان أو 


لتصحيح سوء تكون الأسنان أو العظام التي تسببها العادة . 


7م1212) اتطقط 
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هيموجلويين 10 - ستطماعمسعمط 


بروتين أساسي مُلون لخلايا الدم الحمراء » يعطي للدم لونه 
الأحمر البراق » يحمل الأكسجين في شكل هيموجلوبين 


مؤكسد . 

انحلال الدم 1555م عمط 
انفجار جدران خلية الدم الحمراء الذي يحرر الهيموجلوبين 
في بلازما الدم 1 

حال الدم » متعلق بانحلال الدم عنا و امسعء قط 
مايسبب تحطم خلايا الدم الحمراء 1 

الناعور متلتطمرمصسعء قط 


مرض دموي يتوارثه الذكو وتنقله الإناث » يؤدي إلى ترف 
مستمر من أية إصابة مهما كانت صغيرة مثل الفقد الطبيعى 
للأسنان اللبنية . توجد مراكز خاصة للمعالجة الطبية لمرض 


الناعور (11205نطم812620) . 

مصاب بالناعور عقتلتطممسع قط 
الشخص المصاب بالناعور. 

مُحب للدم عو لوع بالدم عتلتطرهسعهط 


جرا اثيم مستدمية متعاعوط عتلتطاممسعفط 

المستدمية كتالتطمر ممع قط 
جنس من جرائيم طفيلية عصوية الشكل » هوائية غير 
متحركة سالبة الجر ام . 

تكون الدم 3 تحان الدم 122020155 

مكون الدم »موا لد الدم عناء01ممسمع مط 


126110201611 222110777 


نفثى الدم »متعلق بنفث الدم - 016]م معط - عأوواممسصسع هط 
12011 
متعلق ب » أو يتميز ببصق الدم . 
نَفْثْ الدم »بصق الدم 
وجود الدم في القشع بسبب تزف في الجهاز التنفسي 
العلوي أو الرتتين . 


تزف الدم 


1210101001015 


11201126 
تزف داخلي أو تزف خارجي بسبب رضح أو تلف الأوعية 
الدموية . قد يكون تَرفاً عادياً أوترفاً شديداً أو تزفاً عميتاً » 
حسب كمية الدم المفقود ؛ وقد يكون تزف أولياً : كالترف 
الذي يحدث وقت إصابة الأوعية الدموية أو تَزفاً تالياً أو 
تَرفاً ارتكاسياً : كالترف الذي يحدث نتيجة عدوى . في 
الف الشرياتي يتكزن: لون الدم. الحجر لامع 4:بيدما الدم 
الوريدي لونه أحمر غامق . يعرف التّزف من الأنف 
بالرعاف (15]815م8) ؟ ويعرف التّزف من المجرى التنفسى 
والرئتين يتقث الدم (وذ ونام هصه81) . 1 


ورم و عائي شعيري 7تقللتمقء , مددمتعسمسسمع فط 
نوع من الورم الوعائي الدموي الذي يحتوي على مجاميع 
مُتراصة من الشعيرات الدموية رقيقة الجدران ؛ يحدث فى 
مخاطية الشفاه ومخاطية الفم . ١‏ 
ورم وعائى كهفي 
نوع من الورم العرقي الدموي أو الورم الوعائي الدموي 
يشتمل على قنوات واسعة وعائية كهفية تملوءة بالدم . 
ورم وعائي ضخامي 
ورم الخلايا الحولية الوعائية 
ورم يدشأ من الخلايا الحيطة بالشعيرات الدموية والشرايين 


126111211810112, 5 


لتنا لطم 170110 , متناماع تممسسع دآ 


221101311217072 


الصغيرة . 
ورم و عائي 11100 
مصطلح قديم للورم الوعائي (2 ممع صمممع1]) . 
قي 3 الدم كأكع ددا 2 تع قط 
هيماتين ستامسع مط 
(سابقة) دم -1261120, -60 2 تع قط 
مو لد الدم .مكون الدم 1211135 
عدوى دمود يةالمنشاً دامتاعع 1ط كتامدعع 12222200 
دموي لدء1262201051آ1 
تحص الدم 2 تحص دموي <زونامستسفي لمعنع 010 2سعقط 
أخصائي الدم أدأع010) 2 سعط 
شخص ماهر متخصّص بدراسة وظائف الدم الطبيعية 
واضطرابات الدم . 
دراسة الدم 2 علم الدم 01087) عمط 


دراسة الدم والأنسجة المكونة له وأمراضه المصاحبة . 


12601111012 


يحدث عادة في مكان الرضح . 
ورم دموي بزو غي -- - 1012 تالا , دقام 2 سرع هط 
كيسة بزوغية 

كيسة بزوغية أو الكيسة التاجية المصاحبة للأسنان اللبنية 

البازغة أو الأسنان الدائمة البازغة .انتفاخ أو تمدد الفراغ 
الجريبي الطبيعي حول تاج السن بسبب تجمع الدم أو 


نأك ملأ متمرء 


السائل النسيجى. 
مرقىء 1 2205)21ع هط - عنأهاد0) ف سرع قط 
بيلة 00 ية سعط 
وجود الدم في البول . 


فرط حساسية الأسنان » حساسية 
الأسنان الفائقة 
حالة من فرط الحساسية الشاذة للأسنان . 


12611001 - 2 
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لبون اللناقة قارح التحوككية اق الور الها 211 
بعض الحالات المرضية مثل الثلاسيمية (9نتطءو5ة1181) 


كما لوكان العظم فى شكل «قطع الغراب 202670 . 
وم و 8 


شعر ي »مشعر وضالنا)| 
متعلق بالشعر . 

طلاوة مشعرة ودام مكلدع1 إستفط 

لسبنان مَشعر - عتاعط0) لإتتتقط علع12ط - عتاعصه) إستتقط 

لمان مشعر أسو د 

ماق حابيارة عطي سحن السو الطولقاة 
(عتاعصه1) . 

نصفف والنانا 

مشبكة نصفية كفك كتلفط لصح كلقط 

تاج ذو نصف قلنسوة كلتك مرق كلفط 
تاج يغطي أسطح السن ماعدا السطح الشفوي أوالسطح 
الشدقى . 

طبقة 505 القيمة عد ره[ عسلة؟ كلفط 


طبقة ذات سماكة من مادة نوعية خاصة » تخفض أو تُقلل 
من شدة الأشعة إلى النصف . تستخدم لقياس نوعية 
الأشعة » أو قوة اختراق الأشعة . 


تاج بنصف وجه ماكلمتك تاععمء؟ للقط 


نوع من التصحيح أو التقويم لتحويل نصف موجه الجيب 

للتيار المتردد إلى تيار مستمر . 
مقياس البخر 

أداة تستعمل في تشخيص وعلاج البخر المزمن عتهمعطك) 


ع 1007 الفط 


"تعاء ستتلقط 


(15وم)تلهقط . 
تلين العظام كتوعناء]كتلقط 
بخر و60 11م 


رائحة نفس كريه » قد تكون مؤقتة كما هو الحال بعد تناول 
طعام ذي نكهة قوية » أو بعد تناول عقاقير مثل البارالدهيد 
(006إط20:210) ؛ أو رائحة مستمرة نتيجة لمرض فى اللثة » 
وساف االو ار اليرت للدي او الرسيقة أذ 


المعدة أو الكبد . 
بخرمزمن عتطمتتك , كزوه)1اقط 
بخر الآفات التنخرية كصسملعع1 عنامتععم , عزوم 6تلقط 
بخر فموي لدعده , كزومغتلقط 
سن واسعة طام0) للقط 


تزف متأخر , عققط"مسمعقط 


كز ف سني لداصعل , ععقط“نمسع قط 
تزف لثوي 
تَزف بعد الجراحة » 

تزف بعد المداخلة السنية 
تزف أولي 
تزف لبي 
توق كاري توندفال 
التَزف تحت المخاطي 


ل817 اع , ع22011:25اع12 


11261110111285 , 2051-0121 


21112177 و 1126122011125 
لدملنام , ععقط“تمسسعدطآ 
562012012177 , 126111011128 


122611101112856 , 511122110531 


مسبب التز ف عتدعع 7:12 م تع هآ 

كر فى عأع 1:2 مطسع مآ 
متعلق ب» أو مصاب بالتَزف (ععمطسمصك1]) . 

كيسة تزفية أوك عأعقط:تدمسعقط 


داء ثَرْ ف .مرض نر فى عكدء015 عتعقطءتده سرع قط 


اضطرابات تزفية 


126110111281 1501:0115 


باسور 1ع 
جمعها بواسير . 

باسورلسانى لمتاعصنا , 0أمطاءتمسعفقط 
انتفاخ أو ليه الأوردة في جذر اللسان. 

1 - إرقاء 12 ح- كأمدادم0تمع هقط 


ايقاف الدم طبيعيا أو جراحياً أو آليا . 
2- اعتراض أو فحص دوران الدم عند أي نقطة بالجسم :5 
مرقىء 1112 
1- ملقط قاطع للتّرف . 
2- مادة تستخدم لوقف التَزف » بوضعها مباشرة على الجرح 
أو مكان التزف . 
إرقائي .مانع للتزف » 
مرق 
1- متعلق بإيقاف التّزف . 
2- مادة تستعمل في إيقاف التّرف . 
دواء مُرقيء . عقار قاطع للتّزف 


1م0517 تتاعقط - عتأدادمسسعدطآ 


1261105]211 5 


ملقطإرقاء الدم وجرءء 101 1ه ادمع قط 

إرقائي 2 مانع التز ف 205)211ع هط - عنام جاومسرع هط 
مرقي 

ذيفاندموي ستد0) ممع مط 

شعر تفط 

جريب الشعرة عاعتلاه؟ تفط 

علامة شعاعية معينة خاصة أعع لق ال دده متقط 
بتصوير الجمجمة 
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8 5 ا ا سا عوسي له 


- طاع )0د عتواتتسقط 


20 أده 1ل تتق تامع 17م 
ثُلمة أو شق يتكون من تلاقي الفك العلوي مع الناتئ 
الشصي أو مع الناتئ الجناحي للعظم الوتدي . 

ناتىء شصى ». شاخصة شصية 55ع 106 :21 [تاتسقط 


شاخصة تشبه الشص تنزلٌ من الصفيحة الجناحية الإنسية . 


شص . معقوف . كلابى "نةل[تتاسقط - عه اسقط 

م 2 كُلابى ك0 تسو 
عن بالشص أو الكلاب 

ثُلمة كلابية طء مه كناه[تتسقط 


05 2 2-2 - ينا 
شص . كلابة » عقيفة كنالتاسقط 


ناتيء شبيه بالشص أو الخطاف في العظم الوتدي . 


شص جناحي 01158010 , كتالتتتسقط 
نتوء هابط شبيه بالخطاف من الصفيحة الجناحية الأنسية للعظم 
الوتدي 0 
معادلةهانو 0 11312115 
نسبة إلى .ل .هانو» 2.1.1581 . طبيب أسنان أمريكي 
معاصر . 


معادلة جبرية » تستخدم في تركيب المطبق التشريحي . 
وتوضح حركة بينيت أو علاقة الدوران الزاوي (7) للمسار 
اللقمي حول محور عمودي بدورانه (13) حول محجور 


55 


أفقى . 


2 + 8/8 - 37 
حيث 7 تمثل الانحراف عن المستوى السهمي و11 تمثل 
الاتخراف عو البدوى الفاش عاتقامة بالدرجات» 
يد | لصسوطآ 
أدوات قاطعة يدوية 
داء اليد والقدم والفم - 
التهاب الفم الحويصلي ذو الطفح 
الظاهر 
يتسبب عن عدوى فيروسية تتظاهر في حويصلات صغيرة 
مؤلمة محاطة بهالة التهابية على ظهر أصابع اليد والقدم » 
أيضاً تصيب اللسان ومخاطية الفم في مجموعات صغيرة 


5 125اأناء توآ 
- 015625 1201111 220 غ100 -لتطقط 
5ه لملنء1وء؟ 


معطاسويء طأاتى 


جداً تزول بعد أسبوع . 
إمساك باليد مع سقط 
أدوات يدوية كلا لسقط 
معوق 2 فاق لعمرمردء سمط 
طفل مغرق ٠طفل‏ مقناق لتك لعممرق تلسمط 


1ل سقط 


مطرقةيدوية 


عر وةهالر فكصة 5'زء11311 


نسبةإلىأ .فون هالر» 1121122 ده.ث »1777-1708» 
و اس 
العروة المتككونة تحت الثقبة الإبرية الخشائية بين العصب 


دواء هلوسى نالل 01:7) فرتعن لفط 
عقار يؤدي إلى تخيل أفكار أو أحداث خيالية . 
إطار حلقى را أسى عسدنظ معط ملقط 


طوق معدني ذوتصاميم مختلفة » يُثبت على الرأس 
بواسطة مسامير لولبية يتم إدخالها من خلال مُطوع في 
الجلد حتى تتلامس مع السطح الخارجي للرأس . 
تستخدم لتثبيت أجهزة التثبيت الختلفة لعلاج كسور العظم 
الوجهي . 
هالوثان - فليوثان 
سائل شفاف طيار غير قابل للاشتعال ولاينفجر » بخاره 
مخدر قوي يضاف في طرق التخدير بالاستنشاق لاحداث 
تخدير سريع واسترخاء للعضلات . يجب عدم تعرض 
المرأة الحامل لبخاره » لاحتمال أن يتسبب ذلك في حدوث 
إجهاض . 
ورم شوب » وَرَم عابي 
شذوذ تطوري أو نموزائد شبيه بالورم لنسيج ناضج » مع 
وجود خلل في ترتيب أنسجته وخلاياه . 
شبيه الخطاف . شبه الشص » شبيه الكلاب 
ضماد هاميلتون 
نسبةإلىف .ه .هاميلتون.ء» صه)لتسة7.81.81 ,» 
18863 » جراح أمريكي . 
نوع خاص من الضماد مكون من شرائط من نسيج الكتان 


101212" - عسحطاملاقط 


111112 


| 


2212025 11)025ددد1]1 


جبيرة هاموند أستامه 020”5تتتسدك] 

1- جبيرة تقويمية » تستعمل لإعادة وضع السن أو الأسنان 

إلى موضعها الطبيعي . 

2- قوس سلكية مزدوجة ثثبت على الأسنان » وتُستعمل 
مطرقة اع تحسم 
7 قةآلية "ا مستسقط لمعتسم طعع حم 
مطر قة برشّمة 117 , لاع اسقط 
مَطر قة جراحية 8121 :1ناد , “اعستتسفط 
ته 2 كُلابى ع)للتتتسقط - ختملتتسمطا 


2 متعلق بالشص أو الكلاب : 
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قبّضة مخبرية 12501260177 , ععع زم سقط 


قَبضة ذّات محرّك دقيق 0-120101ختع تحص , عععتملصقط 
(قبضة بطيئة السرعة) 
فَبضة المعالجة الوقائية 


قبضة يدوية ذات حركة تبادلية 


21 1إطم0:ام , ععع1ملسصفط 
رو ع6 1ل قط 
قّبضة يدوية تتغير فيها الحركة الدورانية إلى حركة تبادلية 
بحركة ريع دورة تبادلية » مثل القّبضة الجيروماتيكية 
(ععةاملسصقط عتتهسسهئز) » التى تستعمل فى معالجة أقنية 

الجذور . ْ ١‏ 
قَبضة يدوية ذات زاوية قائمة 
قبّضة ذات رأس بزاوية قائمة مع مقبضها . 
قَبضة ذات رذاذ مفرد 


2281 -اطاع 1" , عع1ملسفط 


0127 عاعداه , عع16ملصقط 


قَبضة زيادة السرعة 22 0عع57 , ععع زم سقط 
قضة إنقاص السرعة للع" اععمه , عععتملسفط 


قبضة رذاذية 17121 , عع زأملصقط 

قبضة اعتيادية . قبضة نظامية 
قَبضة تمسك الأدوات الدوارة مثل الأداة الصاقلة أو الأداة 
القاطعة » يكون رأسها في خط مستقيم مع مقبضها . 


بّضة جراحية 


220210 , عع 1 سقط 


أطعتة)؟ , عع 1ملسقط 


15121اك , عع1م سقط 
قبضة فيها محرك يدور بالهواء . 
قبضة يدوية توربينية الدفع دع ل أتل-عستطصسة , عععتملسفقط 


عستطتتنة , ععع 1م سقط 


قبضة يدوية تدور بواسطة هواء مضغوط » ذات ماسك ذي 
قَبضة احتكاكية .يدير ضغط الهواء العنفة الصغيرة أو 
الدوار الموجودة فى رأس القبضة بسرعة عالية جدا . الدوار 
إما أن يكون عم كفا سنادين (وعصتةء8) أو محمولا 
بالهواء (عموطئنة) . 
قبضة ذات سرعة فوق عالية 
قبضة فوق الصوتية 
أداة لقطع السن تستخدم جزيئات أكسيد الالومنيوم بذبذَبة 
0 دورة في الثانية مقابل الطرف القاطع للأداة 
لتحضير الحفرة . 
قَبضة فائقة السرعة 
أداة تعمل بسرعة 100,000 إلى 450,000 لفة في الدقيقة . 


1615220 12ا1آنا , ععع1ملصقط 


ع125021آنا , عع 1ملصقط 


0ع1612-50نا , عع 1م سقط 
قَبضة ذات توربين مائى عستطصسا عمعن؟ ر عععلملسفقط 
ضغط يدوي 

مقدار الضغط اليدوي الذي يجب أن بطبقة الطبيب لعمل 


121220 2155111 


أداة تستعمل فى الجراحة الفموية »تكون عادة من المعدن 
ذات رأس اسطوانى يمكن الحصول علية بأثقال مختلفة . 


مقبض .نمسك عللضقط 
مقبض المرأ 3 *01تتتد , عللصفط 


نَبضة ؛قبضةيدوية عععتلمل سقط 
الجزء اليدوي من ال محرك السني أو آلة الحفر السنية التى يمسك 
بها الطبيب ويثبت بها السنابل والمثاقيب (3115:) وحوامل 
الأفراص إلخ ؛ وتتصل بالحرك السني إما بأنبوب مرن أو 
بذراع قابل للتعديل . 
أداة تمسك باليد تشتمل على قابض تثبت فيه الأدوات 
الدوارة أو الأدوات ذات التردد المختلفة التى تستعمل فى 
قطع وتنظيف الس © وتتصيل : بالخرلة النسني إمابشراع قابل 
للتعديل في حالة القّبضة التي تدور بالحبل بواسطة محرك 
كهرياي : أرباضيوت مر فى يعالةالتدورادتوالهواء أئ 
بواسطة الهواء المضغوط . تُسمّى القّبضة حسب زاوية 
مقبضها . إما فّبضة مستقيمة أو قَبضة ذات زاوية قائمة أو 
قَبضة ذات زاوية معاكسة » يمكن أيضا أن يستبدل رأس 
القّبضة برأس مُصِعّرة يغبت بها مثاقب أصغر . وذلك 
للاستعمالات الخاصة . 

بض ةذات دفع هوائي 

قبضة ذات فراش هوائي 
(قبضة ذات وسادة هوائية) 


211-65 , عع16ملصقط 
0 -تتة , عع 1 سقط 
قَِضة ذات وسادة هوائية لامتطكنء-"تته , عععتملصقط 
قبضة ذات توربين هوائى - - عستطضعت-عتد , عععتلملصقط 
قَبضة توربينية 
قبضة يدوية فيها توربين يدار بواسطة هواء مضغوط . 
قبضة الأملغم الهرّازة 
1 علثم لهز 
قبضة الكرات المتدحرجة 
قبضةنات قوة دفع هوائي 
قَبضة ذات زاوية معاكسة 
ليصل إلى مناطق يصعب الوصول إليها في التجويف 
الفموي » خاصة الأرحاء . 
قَبضة ذات رذاذ مضاعف 
قبضة يدوية ذات إضاءة ليفية 
انظر إضاءة ليفية (وعتام20ء11) . 


5910121 - 022211تتاع , عع16ملسصقط 


ع©16 قط عمتطعتس 


*21221215212-7112601 , عع16م )سقط 
كستدوء5 للقط , ععع 1مرلسقط 
70 -211 , عع 1ل سقط 


ع201112-21281 , عع16م سقط 


52127 ع51نامل , ععع1ملصفط 


1م120 , عع 1ملسقط 


قَبضة ذات دوران 


متبادل ععع زم لصقط 
قَبضة عالية السرعة 0ع م«-طوتط , عععزملسقط 


قبضة تعمل بسرعة أعلى من 12,000 دورة فى الدقيقة . 
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و 


صلب »قاس اننا 

وَرَم ليفي صّلب 
الجزء العظمي الأمامي من الحنك والمتكون بالتحام جزئي 
الفك العلوي في خط الوسط . تدعمه النواتئ الحنكية 
للفك العلوي والعظم الحنكي . تتواجد فيه ثلاثة ثقب تمر 
من خلالها الأعصاب والأوعية الدموية ناقلة الإحساس 
والغذاء من وإلى المخاطية الحنكية . 

إشعاع صلب ه012" اسقط 

(في التصوير الإشعاعي) : يشيرمصطلح «الصلابة » بمعناه 

العام إلى أن نوعية الإشعاع تتعلق بطول الموجه » حيث أنه 

كلما كان طول اموجه أقصر » كان الإشعاع أضلت: 


ل تفط 


3121م 121:0 


فُرحة صلبة ءثّة صلب 01د لنتقط 
قرحة الزهري الأولية . 

نُسج صلبة وعناككن) لنتقط 

يقسَى “نَضلد - فعل التصليب ٠‏ عصنصءلضقط ع1ده؟ - معلضقط 

فعل التقسية 

شبد لحلاةء رز اتتطة دقع ارد دعل الك المكترى القن 
تقسية فعلية (معلعقط علره/171) . 1 

تقسيةبالزمن ع5 , دعل تفط 
زيادة صلابة المادة التي تكون عادة من المعدن نتيجة فعل 
الزمن . 


تصليب ٠‏ نفسية »تصليد 

التقسية بالمعاملة الحرارية 
عملية المعالجة بالحرارة لزيادة قساوة سطح المعدن وبالتالي 
يؤثر على خواصه الأخرى . 

صلابة »قساوة . صلادة » عسر 
قابلية المادة لمقاومة ثقل من النوع الثاقب . 

مقياس الصلابة » مقياس القساوة 
مقياس قدرة المادة على مقاومة التَدلّم والخدش والانسحال 
والتآكل . المقاييس شائعة الاستعمال هى : مقياس الصلابة 
لبرينيل أو رقم الصلابة لبرينيل » وهو مقياس تضغط فيه 
كرة فولاذية صلبة على السطح المراد اختباره تحت 


12121 


لاع تتاو ] أمعغط عستدع ل نمطا 


1110155 


عل2ع؟ 121:0255 


ثقل6 » 12 كيلوجرام . ويتم حساب صلابة المادة كمايلي : 
الثقل 6 .12 كجم 
رقم الصلاية - 7 - 
مساحة المنطقة الُثلّمة 
ر قم الصلابة لبرينيل - 5'لاعسترظ , مع طصسسام دوعص ضتقط 
مقياس الصلابة لبرينيل علقعد دوعص اسقط و”لاعسترظ 


حشوة صلبة وكثيفة .في حشو الأملغم » يحتاج استخدام 
راص الأملغم ذي الرأس الذي يبلغ قطره 1 ميلليميتر 
على الأقل إلى ضغط يعادل الرطل . 
مرض هاند وشبيللر عكمعكثل و*سمتاعتعطن)-تء1لسكءك-لصوك] 
وكريستيان 
شكل مختلف من الداء الشبكى البطانى (كثرة المدنسجات 
(60515نق111560 في شيرب في العظام الوجهية 
والجمجمة » وجحوظ العينين » وغالباً داء القزم واللون 
البنى للجلد . 
جتان 
أداة لإمساك الصور الشعاعية » خلال عمليات إظهار » 
وتثبيت » وتجفيف الصورة . 
حمالة الأفلام الشعاعية 
غشاء هانوفر الوسيط 


1121153 


سل , «تععصمط 
1210112 112121210715 
2111 
نسبة إلى .هانوقر ©017مهداظ.ى »1894-1814 » مشرح 
داعركن. 
طبقة لاخلوية في سن ثديية آخذة بالتطور تفصل الملاط 
النامي عن عاج الجذر و أرومات الميناء . في الجذر مكتمل 
النمو» تتمثل في الطبقة اللاخلوية الواقعة بين العاج 
والملاط . 
مرض هانسن - الام 
نسبة إلى ج .ه .أ .هانسن » «ءكصه.6.8.8 .1912-1841 


171057 - ع5ع015 1132525 


طبيب وعالم جراثيم نرويجي . 
ألم اللمس ونوعع لقطممط 
الإحساس بألم شديد من لمسة خفيفة » أو في أماكن لاتؤلم 
عادة . 
(سابقة بقة) بسيط . مُفرد » فردي -م1مرقط 
ذو أسنان بسيطة مخروطية ؛ مُسطح الأسنان » أده 0 مقط 
بسيط الأسنان 
ذو أسنان بتيجان مخروطية ملساء بسيطة » وجذور بسيطة . 
ذو أرحاء وتدية الشكل . 
اعتلال بسيط "تغدمرهامقط 
هابسبورج ا 


فك هابسبورج - بروزالفك السفلي 37 5ع انطوم 112 


بروز الفك السفلي » المماثل للحالة الوراثية المميزة لأسرة 
هابسبو رج المالكة (/مهم9ل ععساطدومه1؟) . 


شفةهابسبوق رغ متا وأعنتناطوم د11 
(وز ععاطومة11) . 
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رقم الصلابة لفيكر - ده ععاء71؟ , مسيم دوعصل سقط 
مقياس الصلابة لفيكر 
تقاس الصلابة بواسطة تثلّم المادة بماسة هّرمية ذات قاعدة 


717111 *5 121:0155 521 


مويه + 
اختبار القساوة » اختبار الصلابة أوع] دوع دل تقط 
اختبار الصلابة للداعم 1مك , ادع دوعص تفط 
(دعامة الجسر) 
سن شديدة القدرة على الاحتمال طامه) تولستقط 


نوع من الأسنان الخلفية بحد معدني لزيادة القدرة القاطعة 
للأسنان غير التشريحية. 


علم »شفة الأرنب »شق الشفة متاءستقط 
شق خلقى . قد يصيب ناحية واحدة أو كلتا الناحيتين فى 
الشفة العليا انظر فلح الشفة (منا1©4©) . 1 
العلمة المكتسبة )ع2 ,متاءسمط 
العلمة الخلقية لداتسععصق ,متاءسمط 
العلمة المزدوجة ع1طنامك ,متاءعسمط 


إيرة شق الشفة »إبرة العلم عللععم متاءستقط 
أنبوبة رفيعة تُدخل في الجرح أثناء العملية الجراحية لشفة 
الأرنب » وتترك في مكانها حيث تثبت بواسطة خيط 
جراحي ٠.‏ 

العلمة (الشفة الأرنبية) المفردة 
و2 و 

97 افق »انسحام ء تناغ 

00 

توافق وظيفي 
العلاقة الإطباقية للأسنان المتقابلة فى كل الحركات 
اللامركزية » والتي تؤدي إلى قدرة مضغية قصوى بدون 
إجهاد أو رضح على الأنسجة الداعمة . 


ع121ه ,متاء تحط 
11211201177 


111101131 , إدامستقطا 


توا افق إطباقى وظيفى لدكتاءء0 [022)عتتنا؟ , تدممستقط 
توا افق إطباقى لمكساءع0 , تتداممستقط 


علاقة منسجمة للأسنان مع كل الأنسجة المتعلقة بها ؛ 
مثل : المفصل الفكي الصدغي 3 والجهاز العصبي 
العضلى » والأنسجة الداعمة السنية . 

عملية هارتلي وكراوزه 
نسبة إلى ف .هارتلي إ11ئ1.11 » 1913-1857 » جراح 
أمريكى .وف .ف .كراوزهء5نله 1.7.1 » 1937-1857 


0 5ع ناه 1ك1- 1121:1167 


عملية جراحية لتخفيف الآلم العصبي الوجهي باستئصال 
عقّدة جاسر . وقد توصل كل منهما إلى هذه العملية بمفرده . 


محلول هارتمان 0 1131202105 
نسبة إلى ل .ل .هارتمان » 22صتتاتته1آ. سآ .هآ » 1951-1893 » 
طبيب أسنان أمريكي . 


اختبار للتحقّق من صلابة المادة حيث يتم حساب قطر 
الانطباع الذي تحدثه كرة من الفولاذ » أو كرة من كربيد 
التنجستيتن عندما تضغط على سطح المادة المراد اختبارها 
بثقل 2 :27 باوند . التثلم الصغير يدل على ارتفاع رقم 
الصلابة لبرينل ؛ أي على صلابة عالية للمادة تحت 


الاختبار . 
ر قم الصلابة لنوب - - 11220075 , ماع طتستته كمعصلستقط 
مقياس الصلابة لنوب علهعد دودعصلنتقط و*مممدك1 


هرم معيني الشكل من الملس .» يضغط على المادة المراد 

اختبارها ؛ وتحسب درجة الصلابة بواسطة قياس طول 

احور الطولي للتثلم الناتحم . 

رقع الصاقة ساقي 
مقياس الصلابة حسب موه 
مقياس تجريبي يعتمد على قائمة ترقيم للمعادن مرتبة في 
ترتيب تكون فيه المادة ذات الرقم الأعلى قادرة على أن 

تخدش المادة ذات الرقم الأقل كما يلي : 

1- الطلق (1811) معدن طري يستخادم في صنع ذرور 
الوجه ؛ الكاولين سنامة؟]) يعار بالصلصال الصيني 2 
صلصال نقى » أبيض عادة يستعمل فى صناعة الخزف . 

530 ملح الصخور (المكماءه8) رقن اميدق 1 

3- الكالسيت (6غزء021) وهي كربونات الكالسيوم المتبلرة . 

4 - الرخام » المرمر (عاطاة]8) . 

5 الأباتيت (عاتنومة) . 

6 الفيلدسبار (مهم5لاء) . 

7 الكوارتز (212ة1©) حجر كريم مختلف الأشكال 

والألوان . 

8- توباز (2همه10) . 

9- ياقوت (صنالصتصه0) ( أكسيد الألومنيوم» 1 

0 ماس (20ممتقاطط) . 


- ك' 110 , اع ط تتام ددعل نتقط 


1101 '5 221:01155 5221 


أي أن الماس له رقم صلابة 10 بحسب موه» ويمكن أن 
يخدش مادة أقل منه في الصلابة » مادة ذات رقم صلابة 
أدنى بحسب موه » مثل الكوارتز الذي يكون رقم صلابته 
7 والجبس 2 إلخ . 


ر قم الصلابة حسب - 1*5ل1اع0155غ18 , 121111113 121:011255 
روكويل- مقياس الصلابة 16هء: ووعصلضقط 11*5ء9كلء10 
حسب رو كود يل 


تقاس صلابة المادة المراد اختبارها بالفرق بين التثلّم الناتح 
عن كرة فولاذية صلبة أو مخروط ماسي مؤنف تحت ثقلين 
ا 
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2-النهاية العليا من العظم » خصوصاً العظام الطويلة ؛ 
وهو جزء مستدير يتطابق مع تجويف في عظم آخر مشكلاً 


المفصل المتحرك . 
صداع : ألم الرا أس عطعهلهعط 
شريط الرأس قصق”ط لمعط 
ر أس قصير عتلقطمعء وطعقتاط , لدعط 


فبّعة الر أس » غطاء الرا أس - "تدعع20عط - بردءلدعط 
حزام الرأس » مترسة الرأس 
1- غطاء جبسي صلب مصنوع من جبس باريس وشرائط 
من الشاش ؛ يحتوي على أسلاك تثبيت »؛ يستخدم مع 
جبائر الفك المعدنية في علاج كسور الفك أو كسور عظام 
الوجه . 
2-رباط نزوع يوضع على الرأس والرقبة لنقل القوى خارج 
الفم إلى الطبيقة التقويمية في داخحل الفم . 
شبكة من الأربطة في شكل غطاء رأس 04 يستخدم كقاعدة 
تشبيت للشد المرن من خارج الفم . مثل حزام الرأس ذو 
الشد المائل عع معط 1آنام-عتونا0) أو حزام الرا أس ذو 
الشد العالى (تدععلدعط النام-طعخ88) . 


انظر طبائق (وععصةناممم) ؛ حزام رأس » مترسة الرأس 


(تدعع0دع11]) . 

غطاءرا أس جبسي مع1351م , مجدعلدعط 
غطاء يشكّل حول الرأس مصنوع من الشاش وجبس باريس 
يستخدم للتعليق والتثبيت الفكي العلوي الوجهي . 

را أس اللقمة ع1ج0دصم , لمعط 
ر من لَقَمة الفك السفلى (03716همء عدانطنلصة31) . 

رأس طويل 1 عتلقطمءءمطء11م0 , ممعغط 

حزام الرأس تدع 120 


(في تقويم الأسنان) : طقم من شريط منسوج أو حزام 
بلاستيكي شبيه بالطوق يثبّت بإحكام على الرأس » 
ويستخدم كقاعدة ارتكاز لطبائق خارج الفم لمنع حركة 
الأسنان المثبتة » أو لتحقيق حركة الأسنان كنتيجة نهائية فى 
تقويم الأسنان . انظر جهاز » طبيقة (ءعصهناممهة) . 
حز ام ر أسى عنقى لمعتع , متدععلدعط 

جملة حزام رأس تشتمل على شريط حول الرقبة مثبت 
بقوس داخلية وخارجية بواسطة الشد المرن ؛يوجه القوة 
من منطقة الفقرات العنقية فى الرقبة إلى التجويف 


محلول من الثيمول (9:201إ16) » وإثير الكبريتيك » 
والكحول الإيثيلي ؛ يستعمل لإزالة حساسية العاج. 
أداة يدوية ذات حد مستقيم حاد في نفس مستوى المقبض » 
أي أن حدها مواز للمحور الطولي للمقبض . قديكون 
وعقز اسلف ارداق اللدلفة تمصو د كدي لس 


| 


السن الصلب وتنعيم الحفرة الحضرة . 
بليطة مضاعفة الحلفة . بليطة ثنائية الجلفة 1ء7ءطلط , أعطء قط 
بليطةالميناء اعسقص , أعطععقط 


نوع من الإزميل مقّبضه ذو زاوية عكسية » مما يعطيه شكل 


البليطة . 

0 عة. بلعة 2 0 بة (لاثينية) غطم نهل - كتأكتتقط 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية » تستعمل عادة مع 
الإشارةبالأمرء أي اشرب أو ابلع (كتاأكتاقط غ112) 
واختصارها.ط 2 . 

نوبة الصرع الكبير 5225101 وذومع لتم - لأهدد اسقط 

هاثر سي مك 1191 

نسبة لها فرس . 

قناةهامثرس تفصق سمتكم 1135 
انظر عظم (عمه8) . 

عظم هافرسي عصوط سمت 1135 

اتدمئلة الهافرسية ]5ك سملت 1133 

مخلب هاوا لي 2097 112116975 

شكل مختلف لخلب شفوي قصير له عروة يمكن ضبطها 
في منطقة الناب . 


طبيقة هاولى - مثبتة هاولى - ععسمتاممة 5*ز1]113516 

1193111637*5 لداع"‎ 1: ١ ١ 
نتسيةة ]لسن .هاولي 11319169.ه." » طبيب أسنان‎ 
أمريكي معاق.‎ 
صفيحة شبيهة بحدوة الحصان فيها ملاقط على الضواحك‎ 
وسلك شفوي على السطح اللساني للقواطع ؛ وهو أكثر‎ 
. الطبائق التقويمية النزوعة استعمالاً فى تثبيت الأسنان‎ 

حُمَّى الكلا - التهاب الأنف (١‏ 

التحساسي 

تفاعل تحسسي لبعض حبوب اللقاح والأثربة ؛ يتميز 
بالتهاب الغشاء المبطن للممرات الأثفية والتهاب ملتحمة 
العين أحياناً . 

رأس 11 
1- الجزء الأعلى من الجسم الذي يحتوي على الدماغ 

وأعضاء الحس الخاصة والفم. 


كتالسطلطء علععللة - معنع] تروط 
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خط تحديد يشاهد في الفم الصحي بين اللثة الملتصقة 
ومخاطية الفم داكنة اللون 3 


صحةالفم 


01:21 , طاتتلوعط 


صحة النسج الداعمة السنية لدغصه100ءم , طاالمعط 
صحى "إطالوعطآ 
سمع ١‏ 11 
قلب انوع 


عضو عضلي مجوف يوجد في التجويف الصدري » يضخ 
الدء بانقياضانه واتيقياطافةالإبماعية إلى انها الدوراني في 
الجسم . يتكون قلب الإنسان من أربع حجرات - أذينان 
(وعاعتتنام) (أذين أتثجر: و أذين أيمن ) وبطينان (5عاعتضاصء7؟) 
(بطين أيسر وبطين أيمن) ينفصل كل أذين وبطين عن الآخر 
لانقباضات القلب 72 ضربة في الدقيقة » وتتم توعية عضلة 
القلب بواسطة الشرايين القلبية . 


نوبة قلبية كاع2)]2 امعط 

إحصار القلب عل510 اتتهعط 

حرقةالفؤاد متساط اأتتمعط 
زيادة مفرطة فى حموضة المعدة . 

مرض قلبي 1 عموءعكتل اأتتوعط 


فشل القلب . توقّف القلب 

قلب روماتيزمي .قلب رثيوي 
حرارة 4 سخونة ع1 
متبلمر بالحرارة ‏ راتين يتصلب بالحرارة 0132م اعنتنء-أدعط 


ع“تنالتد] امروعط 


1221ناعط" , التوعغط 


يتصلب بال حرارة . 
حرارة حمراء 0ع" , أوعط 
حرارة نوعية ع7اععم؟ , أوعط 
تعقيم بالحرارة عسأعتلتة)ه أوعط 


ذلك باستخدام الموصدة (©0127هفتده) أو المعقمة بالحرارة 
الجافة ع 2نلتعاد نوعط -:0) لقتل الجرا انيم الممرضة على 
الأدوات السنية بعد معالجة المريض . الأدوات التى لاتتحمل 
درجات الحرارة العالية تنقع في مواد كيميائية مظهرة قاتلة 
للجرائيم . 
حرارة بيضاء 
'مسحن »سخحان »مدفأة 
شحن الشمع 
نسبةإلى س .هيث » طلههآظ.© »1905-1835 . جراح 


إنجليزي . 


عأالط؟ , أوعط 
ماع12 
79 ر “1م1221 


ع'طادء11 


حزام رأس يتكون من شرائط أو غطاء رأس »يؤدي إلى قوة 
شد عمودية تنتقل إلى جملة قوس داخلية وخارجية مثبتة 
على خطاطيف في شكل حرف "7" عن طريق الشد المرن . 


للنام عطوتط , متدعع20»ه12 


حزا ام رأ أسى أفقى لدغمسمعضمط , متدععلدعط 
انظر حزام را أسى قفوى (تدءع0دعط لهاتماءهء0) . 
حز ام رأ أمسى ذوشدمائل للنام-عسوعتاطه , متدععل0دعآ 


حزام رأس تكون فيه القوى الموجهة المطبقة على الأسنان 
مائلة من نقطة أعلى الأذن . 
حزام رأسي ذو شد قفوي , 
مشابه لحزام الرأس العنقي غير أن اتجاه القوة يكون من 
القذال أو مؤخرة الرأس » وهذا الجهاز يستخدم غطاء الرأس 


للنام علداأتملعع0 , «توععل0دعط 


حزام رأس يكون فيه اتجاه القوى عمودياً على الأسنان من 
نقطة أمام الأذن مباشرة . 

رأس متوسط . راس مستقيم 
جزء من كرسي المعالجة السنية أو كرسي التصوير 
الإشعاعي » يستخدم كمسند لرأس المريض . 


يلتئم »يندمل لمعط 


للنام حلدء2)1؟ , متوعع 12220 


مددجا لجعطآ 
عتلقطروءء7<250 , 120 


ادع" 1620 


التئام »اندمال عستلدعط 
دعامة شفاء أماعسطغ0اطة , عستلوعط 
بزالشفاء مي عستلدعط 


التئام أولي . التئام بدئي 
التئام أو تندب الجرح الذي يبدأ بانغلاقه أولا ” انظر انغلاق 
أولي (عتناومك (0833ةةط) حيث ينمو النسيج الظهاري في 
الفجوة المجهرية الموجودة بين الحواف الجروحة . 

التئام ثانوي . التئام تال 
التئام أو تندب الجرح المفتوح » بتكون نسيج حبيي قبل 
التظهرن (التدميم الظهاري :همه تله نتاعطازمء) ؛ أي قبل 
التئام حواف الجرح بواسطة الخلايا الظهارية . 

صحة .عافية 


11122177م , كستلوعطآ 


6002012177 , علتلوعط 


طالوعط 


دة صحية أدء تامع امعط 
صحة سنية لدأاصعل ,طالوعط 
صحة عامة [تتعمعع ,طالدوعط 
خط صحى عمصنا اكتمعط 


ورم دموي 2 - 1161212601112 

(ساد 00 نصف 2» نصفي 
العضو أو 0 

مسيخ بنصف دماغ 4 منصوف الرأس 

فقدان الذوق الشقى 


-تسرعط 


كنال طارءع2 تغط 
- وأكناء5 لللاعط 2 وأكناء8 11611113 

112 
فقد أو غياب حاسة التذوق فى جانب واحد من اللسان 
فقط . فقد حاسة التذوق في نصف اللسان . 


تخدير نصفى »خدر شقى 1ع لوطه تسعط] 
تسكين نصفي 2 كان شقّي هنعم لقص تسرعط 
تسكين نصفي للألم . 
عمى نصفى » رؤبة نصفية » عمى شفى 2 تسرع 1 
ضمور لصن ضمور شقى 1 "تطمرم تاه تسعط 
فجور يضيب انقف عضو أن جما ار كاتا وعدا من 


الجسم . 


0 روجهى نصفى لدأعه] , طم متسعط 

عمو ر لباق تصق 1ل13ا5!] رع؟7أووع"21:081 ,1م210 تسعطا 
ده ب ب 

صداع نصفي »الشقيقة متسوك تسعط 

تعظم الجمحمة النصفي المضخم كذده تسفت تسسعط 

وجهي نصفي »وجهي شقي تدك دكتسعط 


متعلق ب أويصيب جانباًواحداً من الوجه فقط . 

قصورات وجهية نصفية وعتعدء نع قعل لماع دكتسعط 

صفر وجهي نصفي 
حالة شاذة من صغر جانب الوجه لقصور في النمو بينما 
كو يدن التكوين .: 

تقلص وجهي نصفي . تشنج وجهي نصفي تتقهمة له ةلتسعغط 
انقباض مفاجئ لا إرادي وحيد الجانب للعضلات بطول 
تفرعات العصب الوجهى (176ع2 02121 . 

تفدان الوق ادش 3 
تداق ينعيف اللسات.. 


2121 ع1 


2 - وأكتاء 1111115 

لسانى نصفى . نصف لسانى لوووماع تسعط 
مشلوى ؛ أن بعري بعانا راقطدا فو اللنشنان فقفة 

استئصال نصف اللسان 
الإزالة الجراحية لجانب واحد أو نصف اللسان 

التهاب اللسان النصفى . التهاب نصف اللسان 5ئا)زووه1ع تصسعط 
القياقه ينيع كان واهدا تقطين انان , 

شلل اللسان النصفى . شلل نصف اللسان 16815م05550[عتسعغط 
الصو ساد وانعدا "طمن اللا 


1110177 


عملية جراحية لعلاج التصاق المفصل وذلك بتقسيم الشعبة 
الصاعدة للفك السفلي بمنشار » ويتم ذلك من داخل الفم . 
متين » شديد الاحتمال 
مرض هيك - فرط 
التنسج البؤري للنسيج الظهاري 
نسبة إلى ج .و .هيك » طبيب أسنان أمريكي . 
(سابقة) مئة 
ميزد هبدستروم 
مبرديمسك باليد مُستدق مرن » يشتمل على مجموعة من 
الشفرات الحادة قمعية الشكل . يستعمل في علاج أقنية 
الحدوو لتنعيم ونطيب وتوسيع قنوات الجذور . 
1 -مؤخر 2 مؤخرة [عع1 
2- عقب 
مُؤْخّرة البدلة السنية 
النهاية الخلفية للجهاز السني العلوي أو السفلي » وهي 
نطف الخؤية ف الول النضة الخلرية ع ووتطفة الوسادة 
الخلفية الرحوية في الجهاز السني السفلي ؛ والجهة الخلفية 
للنماذج الدراسية التقوبمية أيضا ء التي تُشدَّبٍ عادة في 
مستوى واحد » عندما تكون النماذج في أقصى تداخل 
إطباقى للحدبات بمساعدة العضة المسجلة . 
متلازمة عير فوردت عدده تلد ره 0015 أمرعء181 
التهاب العنيبية والنكفية (0101065م0760)) » انظر الحمى 
العنبوية النكفية (2ع7٠16‏ 60امتةم10760) . 
ارتفاع .علو 
المحيط الأقصى . المحيط الأكبر . المحيط 
الكبير 
خط مُحيطي لتاج السن » يمثل أكبر مُحيط نقطي حول 
الك 
ارتفاع الحدبة »علو الحدبة 
34 الشكل - شبيه بالقرحة 


1625377-07 
لمتاعطاامعء لوعم1 - عدوءؤ5ز1ل و 'كاعهء11 


111 


-0اعع2 , لاععط 


1 5:تمنتاعلء11 


“لجع عغطا ه اععط 


أطعاعطآ 


"تناماطامء 01 أطعاعطآ 


مركتك , ألطعتعط 


عك1ذ[-*1ءع1ن - ل0زمءاعط 


ح »تكون القرحة عتومعاعط 

108 بأشعة شعة الشمس 7م2 "1ع متاعط 

حافة الأذن الظاهرة » حثار الأذن متاعط 
(في علم التشريح) : ا حافة ا محدبة للأذن الخارجية . 

'طفيلي معوي(دورة طفيلية) طاستساعط 


(سابقة)دموي .دم -فتسمعقط - ممصعغط 


د و وعائي 2 -- 121212118101112 
ورم يتكون من أوعية دموية . 
-1261220 و -12622260 2< 


(سابقة) دموى , -0تتاعط , -م امعط 


دم 
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عمى شقَي 11 

شلل الحنجرة والحنك النصفى 
قال شنب الجغيلاتك في تاف والسذافن اناك الريخو 
وا حنجرة . 

شلل نصفي 

شلل نضفي +شلل شتي +فالج 


شلل يصيب جانباًواحداً من الجسم . 


1211162 


انول يف١‏ 


دع امتسسعطا 


شلل وجهى نصفى لداعه؟ , دتعوعامتسعط 
شال يصبجانا راخدا بق ارج 

شلل وجهى ذراعى نصفى لقتطعةطمعه] , دتعوءامتصسصعط 

شلل و جهي ساني نصفي لحتوستامه؟ , دتعوءامتسعط 


شلل يصيب جانباً واحداً من الوجه واللسان »أي يصيب 

نصف الوجه ونصف اللسان . 
تنصيف . قطع نصفي » 
استئصال نصفي . قطع أحد الجذرين 

1 - إزالة نصف عضو أو تنصيفه . 

2- (في طب الأسنان) : فصل جراحي لسن متعددة الجذور 

إلى نصفين وإزالة الجزء المصاب من التاج مصحوباً بالجذر 


15101177 - لامتاعه5 1 معط 


أو بالجذور . 
عيب الحواجز النصفى أعع1ع0 قامءمتسعط 
عيوب نصف الحواجز الكل كاعع 161 كتامءع055 هارءمتسرعط 
نصف الحاجز .شق الحاجز لتنامع كتسرعط 


الجزء المتبقي من الحاجز بين السني بعد تلف الجزء الأنسي 

أو الجزء الوحشى منه نتيجة للآفة . 

وجود آفة داخل العظم في الجانب المجاور للسن الأخرى . 
نصف كرة تنلاع قطمكتسعط - عتتعطامكتسعط 


(سابقة) دموي .دم -20اعقط ح «مصعغط 


تلازن (راصة الدم ( حوس تأساوع د مسعطم 
ملزنة(تراص الدم ( ستستأساوع د مسعط 
خلية دموية بدائية )70125 م0تضعط - غود[ طم سعط 

خلية دموية عاتن معط 
خيط سني مرقى ومقبض للثة 0ه أدعلمسعط 


خيوط متشربة بمحلول قابض يستعمل لإزاحة النسيج 
اللثوي قبل البدء في إجراء الطبعة » وأيضا لوقف الثرز 
اللثوي أو الترف قبل عملية إلصاق التيجان أو الجسور . 


فر طتحساسية الأسنان عط 
هيموفيليا .ء الناعور قتلتطممسسععط - متلتطممسعط 
ثَ ف 2610111285 2 ع11:1128 معطا 


فك نصفي .انعدام شق الفك دتطأممع تسعط 
غيبة نصف الفك السفلى . 

ذوفك نصفي »ععديم شق الفك كتتط ممع تنسرعط 

نصف هيدرات » نصف ماءات عاه دل وطتسعط 


هيدرات أو ماءات تتكون من جزيء واحد من الماء لكل 
جزيئين من مادة أخرى في مركب ألفا نصف لمائي . 
يستعمل الجبس نصف المائى المتكلس فى جهاز الموصدة عند 
0 درجة مئوية » بخلطه مع الماء لآخذ الطبعات السنية . 
ويستعمل الجبس نصف المائى (عأهعل/إطتصصعط سدوم0) 
المنتكلّس عند 100 درجة مئوية » لصب القوالب فى 


نقص ح سا لالم النصفى وذىعءع لدم تطتسعط 
فرط حس الألم النصفى دزو طاوع نعم وطتسعط 


فرط بروز نصفى .فرط القياس الشقى ‏ 2تاأعصحءموطتصسعط 
فرط تنسج شقي لمم وطتسعط 
فرط نمو نسيجي يصيب جانباً واحداً فقط أو نصف عضو 


أل + 
فرطتوترشقى دتدهعء م وطتسعط 
تضحم نصفي 2 حتافة نصفية » "تطدم عم جطتسوعطا 
ضخامة شقية 
ضخامة تصيب جانباً واحداً من الجسم أو نصف الجسم أو 
عضوا ا أو جزعا 
نقص الحس النصفى . وزع طاىء 0م وتطتسعط 


نقص حس الذوق النصفى «أكناء28تسسعط - دزسباءع وم وطتسعط 
ضعف أو فقدان حاسة التذوق فى نصف اللسان . 


استئصال الحنجرة النصفى اتاماءعءع 90 داتسعط 
لسانى نصفى . نصف لسانى لمستعستلتسعط 


3 
اه 


ضخامة نصف اللسان » تضخم 12 ستسرع 1 
فرط النمو الشاذ في الحجم لجانب واحد فقط من اللسان 
استئصال نصف الفك السفلى "تحصم]عع [نطتامسه ستصعط 
استئصال جراحي لجانب واحد » أي نصف الفك السفلي . 
استئصال نصف الفك العلوى "تحدماء» 11 تدممستسعط 
ألم الر أس والعين النصفى ٠‏ دع لدم متسعط 


ألم الرأس والعين الشقي 
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نصفين . كل نصف يحتوي على عدد من الكروموسومات 
اا ل 51 
أو العوامل الو راقية : 
سوء تكون الميناء 
الورائي 
سوء تكون العاج 
الورائي 
نقص تمّعدن 
الميناء الورائى 
نقص تنسج الميناء الوراني 
التليف اللثو يِ المنتشر - كنوه هقددهدط لهالتمساع «وتداتلء معط 
الوراثي -َ داء الفيل اللثوي 
تو س الأو عية - دنكماءه أعصدلء) عأم قط 1م تمعقط «تداتلء عط 
الشعرية التز في الورائي - عكدء5ل و*ءدء'1-17و0- تلد ]1 
مرض ريندو - أوسلر ‏ يبر 
مرض وراثي يتميز بمناطق عديدة من أورام الأوعية الدموية 
وتوسعها على مخاطية الفم والجلد . التي تصبح نزوفة . 
تَقص التكأس الوراثي 


10112 كأوعءع8 212210 161010217 


2ع تدا كادعدعع 06260 لتتداتلع ع1 


1-03 2211اء النلواللع عا 


0112م اعسمي جرداتلء عط 


12 13515 قطمعاء 


ع 011 لدداتلع عا 


نقص تنسج الأسنان طاعع) 01 دتأمج[رممجط «تداتلء سعط 
الورائي 
وراثة مثيلية لمعتاصع 10 , سسماتلء سعط 
داء السلائل المعوي - كتومم 0195م لمستادعامة وسسواتلء عط 
الورائى- متلازمة بيتز وجيفر ‏ عتطهدلصزه و"تعطوءل[-تانءط 
العاج الشميع الورا اي 0 - عستامعل اأاسمععدعلهمره إتداتلء عط 
سوء تكون العاج 2 جاعء أن محا كتوعمعع 0 طتغمصء0 
تكون العاج المعيب 
زهري ورائى كتلتطمم؟ «وسداتلءضعط 
ورائة 1 جاتلع سعط 
انتقال الصفات الوراثية من الوالدين إلى الأطفال أو 
الأجيال التالية . 
عصب هير نج 22177 11265 
نسبةإلى ه .أ .هيرح عصنع]].115 , 1866 - 1948 
خبير ألماني بالفيزيولوجيا . 
فرع الجيب السباتي من العصب اللساني البلعومي. 
الذباح اهن بسي لطاع سوم سعط 


إصابة التجويف الفموي بفيروس كوكساكي 4 » وتنظاهر 

بألم الحلق » والصداع » والحرارة » مع وجود حويصلات 

صغيرة على اللسان والبلعوم » تتقرح فيما بعد . 
الهريس .الحلا 


ع1 


هيبارين 
مضاد للتخثر يوجد في الأنسجة » وخصوصاً في الكبد . 


لالب اذا 


-1222260 , امعط 


كُبدي »مكبود عتاممعط 

التهاب الكبد كخاناو معط 
اعوات ف الكتم سيوف إل عجاله عرف ليرفا 
1 : 


التهاب الكبد العدوائي الحاد 
نوع حميد من الالتهاب الكبدي يتسبب عن فيروس 
التهاب الكبد 4 » ويتميز بِالحَمّى أو ارتفاع حرارة الجسم » 
واليرقان وضخامة الكبد . 

التهاب الكبد اكصلى - تلتتالاعد كتاوع010تطامط , كتكتتو معط 

المماثل - التهاب الكبد المصلى 

العهات الكنبد العدواق 7 
أي نوع من الالتهاب الكبدي سببه فيروس نوعي ؛ ينتشر 
المرض نتيجة عدوى رذاذية . 

التهاب الكبد العدوائى 

التهاب الكبد اكَصلي 
مرض خطير معدل الموت بسببه عالي » يحمل فيروس 
بواسطة الدم » وينتقل من شخص مريض بواسطة الأدوات 
والإبر الملوثة . العناية الفائقة مطلوبة في علاج مثل هؤلاء 
الوضن وتجع الاععمام العام ,يطزق التعقيع ,:يكون يعن 
المرضى حاملين للمرض دون أن يعلموا أو بدون أعراض 
ظاهرة للمرض . 

التهاب الكبد الفيروسي 
نوعان :التهاب كيل العدوائى (265معط كنامتاءءكم1) 
والتهاب الكبد المصلى (2)0605معط 000 : 

آكل الأعشاب » يقتات الأعشاب . عاشب 

طبيقة هربست . جهازهربست 7 
طبيقة تقويمية ثابتة أو نزوعة مشابهة للمنشط (2]05/اناءعه) 
تجبر الفك السفلي في وضع أمامي ليماثل التصحيح السهمي 
(«متاءعمرهه 532181) للتصنيف الثاني من سوء الإطباق 


(15100ا[عه22210 11 01355)) . 


12117 ع1اناع2 , 215 معط 


15 ننتتالاء5 


)1212 , 215 معط 


15 , 15 1أدمعآ1 


1 ور 220115ع1 


لخ11؟ , كاتأ معط 


100010101015 


32 امد 5*”ادء11 


وراثى انلع ع1 
متعلق بالوراثة »أي باتتقال الصفات الوراثية من جيل إلى 
جيل . تختص هذه الصفات بشكل الجسم وت ركيبه » 
وطبيعة المخمن + رفجاط سهان والعقل “تامف 
الخلا الزهية الإسان يعد الاخصاب بتكرار القتسامها إلى 
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الجانب الخاطيء » فيتسبب الرصاص الموجود على ظهر 

الفلم في حدوث هذا النموذج في الفلم الشعاعي الُْظهر . 
هربسي الشكل . عشبولي الشكل . شبيه الجلاء ‏ «دمكتاءمضعط 

يطلق بشكل عام على الطفح المشابه للهربس أو العقبول . 


غمد جذر هر تفيج طأتمعطء )00 لمتاعطاتيء ودام ماع11 
الظهار. يي 
غمد هر تفيج طأامعطه )00 لهتاعطاامء - طاأتمعطه 5'ع51امء11 


(غمد الجذر الظهاري) 
نسبة إلى ف .أ .و .هرتفيج » 518ء1آ.78/.8.0 , 1849 - 
2 . مشرّح ألماني . 
امتداد للظهارة المينائية الخارجية والداخلية عند الحد السفلي 
لعضو الميناء » وهو امحفز لتكوين عاج الجذر ويحدد شكل 
لخدن اسان :+ 
نايف مكلك انان و ماد 


0ع]ع , -«اعاعط 


متنوع الخلايا . مختلف الخلايا عتقلتتلاعءم:عاعط 
يتكون من أنواع مختلفة من الخلايا . 
متنوع الأسنان » متباين الأسنان ع1 


مصطلح في علم الإنسان » يشير إلى حيوان ذي أسنان 
متنوعة الأشكال مثل : القواطع والأنياب والضواحك 
والأرحاء إلخ . عكس متماثل الأسنان (#صملمممه1]) . 
متغاير الجنس »مخالف الجنس 2 متغاير . 
غيرى المنشاأً 
عكس متماثل أو متجانس (10500860015]) . 
21 و 
مغاير » غيرى ]208181 - )2ع كتامعدءع70عاعط 
و 
انظر طّعم (6:211) . 
و 1 
طعم غيري »طعم مغاير 
تدمع ممععة) ؟ طُعم يؤخذ من أحد الأجناس ويوضع في 
شين اسفن : انظر طعم (ائة,©) ل طُعممغاير 
(أكهاع كتاممعع مرعاء11) . 
تكون نسيج شاذ إمافي تركيبه أوفي مكان تكوينه . 


115 


)2205121 - أكونرع0عاءآ1 


1112 


متغاير الوجهين 0505 م0 ]ع1 

فم متغايرء فم غيرمتناظر ام ادهع اع 
حالة فم متخالف أو غير متناظر . 

معالجة متخالفة.معالحة لانوعية (مة تع طاو عاعط 


عدوى فيروسية تسبب التهاباً حاداً في الجلد » تتظاهر 
بطفح جلدي ذو طبيعة حادة ومجموعات من الحويصلات 
أو النفطات الصغيرة . يوجد منه نوعان : الهربس النطاقى 
(205]67 وهم112) والهريس البسيط (2ءامصتة وعمع1) . : 
البو ترجو نيل الوم 
هريس الحمى 
التهاب الفم واللثة الهربسي 
عدوى بقيروس الهربس البسيط » تتميز بحويصلات في 
الفم وعلى اللثة الحفافية واللثة الملتصقة » واعتلال العقد 
م 
هربس شفوي 
هربس بسيط على شكل نفطات (625]ون8[1) تظهر على 
الشفاه . يَسمَّى أيضا حلاء الشفة أو قرح باردة 010©) 


كتلداعد] وعممعطآ 
نطق وعمسعطآ 


1110959 115 


كتلقاطة! دعممعطآ 


1610111 5م161 
د [مسلد دعمسعطآ 
عدوى فيروس الهربس يوجد منه نوعان : النوع الأول 
والنوع الثاني . يظل الفيروس ساكناً في الجلد أو في العقد 
العصبية حتى حدوث الاندفاعات الهربسية الناكسة » وتظهر 
بشكل حو يصلات هربسية (76510165 65م11©17]) تصيب 
الأغشية ا لخاطية بشكل خاص » وتنشأ على حواف الشفاه 
وفتحتى الأنف . وهى حالة قليلة الحدة » لأن البثرات أو 
الويصلات ليس لها علاقة بتفرعات الأعصاب . 

الهربس النطاقي 

عدوى فيروسية حادة يسبيها فيروس الحماق النطاقي الذيي 
يصيب العقدالعصبية الظهريةالجذرية . يتظاهر 
بحويصلات مؤلمة على المناطق الجلدية التى تعصبها 
الأعصاب الحسية المحيطة للعقد العصبية ل المصابة . 
تنتشر حويصلات شديدة الألم على الجلد على مسار 
الأعصاب الجلدية »فى الصدر والوجه ؛ تحدث إصابة 
الريك مب سان الحعيت التصديى | تاد اميه 
مثلث التوا ائم علازعط لمصتصسععت1) . , 


وعلعسلطء - *اع ]وم دعممعآ 


هربسى عناءعم سعط 
ملق بالعقبول «الهربس : وءم2162) . 

التهاب اللثة الهربسى 5ن اتعصاع عنتاعم عط 

التهاب الفم واللثة الههد سي 115 مداع عناعم سعط 

التهاب الفم الهر بسي كن ها عتاعم نعط 

نمو ذج عظم الرنكة تناع اهم عصمط-عستضعط 


نموذج يظهر حينما يتعرض الفلم الشعاعي للأشعة من 


- 397 - 


مُواق طاعنامععتط 

مُواق 

دعامات مُختفية » مَشابك مختفية تناد 
مقوم مخبأً 3 مقوم ا 


طعتامء»212 - متععلط 


2125 ج100 


محقنة هحنسون 571125 1115511250115 
انظر محقنة (ععسمتروة) . 
من تفع .عال طوتطم 
خليطة الأملغم الغنية 2110 سدع لقسة “تعمممء طاعتط 
بالنحاس 
انظر خليطة (9إ10لة) . 
ضغط دم مر تفع عتتتاووع1م 1000ط حاعتط 
ار تفاع يوريا الدم وعدن 1000 طعتط 
ارتفاع نسبة البول في الدم 4 
انصهار عال كأكنا؟ تاعتط 


أي نوع من الخزف ينصهر (يسيح أو يميع) عند درجة حرارة 
أعلى من درجة انصهار الذهب » يُسمّى ذو انصهار عال 
(#هلودة طعةة8) . الأنواع الأخرى من الخزف تصئف بأنها 
ذات انصهار منخفض (105105 087آ) . 

خَرْف مرتفع حرارة الانصهار . خَزف صتقاء01م سعد طاعنط 


ذو انصهار عال 
تلم مرتفع 2 ميّزاب مُرتفع 1001 لاعتط 
قوس شفوية عالية » قوس شفوية مرتفعة 2015 لمتطه1 طاعتط 


سلك صلب سميك من الحديد الصامد » يثنى ليطابق 
لاحر بلك بكري السية على مويف يكرد ميسن 
الأسنان العلوية . قد يحمل أسلاكاً أرفع ثُلّف عليه بشكل 
نوابض على هيئة حرف "1" أو وزرات نابضة ماي 
(1035امة من أجل شد الأسنان القاطعة الأمامية ؛ وتثبت 
نهايات القوس بالصفيحة القاعدية الأكريليكية كطبيقة 


تقوبمية نزوعة . 

كسر ذو مستوي عال عتتاعة؟ اع ا -طوتط 
انظر كسر لوفور الثالّث (عتسعمة 111 6*5دهطم1) . 

خط الشفة العلو يِ عصنا مرثا اعتط 


أقصى ارتفاع تصل إليه الشفة العليا في العمليات الوظيفية » 
أو حينما يبتسم المريض (كما تقاس على عضة الشمع 
الإطباقية) . 

خلائط نفيسة للغاية 105 عاطمص اعتط 
خليطة تحتوي على الآقل 60/ من المعادن النفيسة . من هذا 
الجزء من المعادن النفيسة 40/ على الأقل لابد أن تكون ذهب 


في موضع مغاير عتم مام عاعط 
مختلف التغذية »غيرى التغذية عتطدره مع عط 


للتغذية والتعيز ا ل ذاتي 000 


معد هيو تت م0ام 11281665 
“أنظر عد فمي (208م 15ن8/01) . 
ا بقة)ستة -قجاع7 , سرعط 
قر جوي لواقتط 
متعلق بفوهة » فتحة » فرجة . 
فرجةالأذن 01 
قر جة فموية  -‏ ألعك [ق2] عوء فصقت ح لدععتاط , كتطحتط 
فلح الوجه المستعرض 
فرجة غربالية - كتتفصساتصه؟ كبطقئط - [دلأمسطاء , كنضقتط 
فتحة عظمية هلالية 


لدنع 12 01 عتنضقئط - لداعد] , كتطقتط 


فرجة وجهية - فُرجة القناة 
الوجهية - فر جة قناة «عاوءع 102 لقصسق 01 عننقتط - لقصدء 
العصب الصخرى الكبير 
فرجة القناة الوجهية. 
فرجة الفك العلوي- فرجة جيب الفك 
القلوي 
فتحة على السطح الداخلي للفك العلوي . تصل 
التجويف الأنفي والجيب الفكي العلوي . تُسمَّى أحياناً 
الفرجة الهلالية (كتغقتط نتقصدلتصيعء5) . 
فرجة قناة العصب الصخري 
الكبير 2217 2610521 
فتحة في ا جزء ء الصخري من العظم الصدغي تؤدي إلى 
القناة الوجهية » وتحتوي على العصب الصخري الكبير » 
وفرع من الشريان السحائي الأوسط [هعع متهعمم 0110016) 


21 726010521 
لحصق لماعد1] , متكخقتط 
- 222:011219 , كتتأحتط 


كتاطاك 222112177 01 كتاتأحتط 


(عادع1ع 101 أحصق 01 كتتأاحتط 


(17ع11ة . 
فرجة قناةالعصب 
الصخري الصغير علالاعط لددمماعم 
فتحة صغيرة في الجزء الصخري من العظم الصدغي يمر من 
خلالها مين الصخري الصغير . 
الفرجةالهلالية 
انخساف طويل منحن ضيق فى القناة الوسطى للأنف ؛ 
يؤدي إلى الحبوث: الألفية الباوزة لكف : الفتحة العلوية 
لتصريف الجيب الجبهي » والفتحة السفلية (فتحة الفك 
العلوي) تؤدي إلى الجيب الفكي العلوي . 


لاعووع]1 “101 لفق 01 كتأقتط 


15 11لتء؟ كتاأقتط 
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قوس رزية - قوس وجهية كلاه ©1طداكنز20 - 017ط-ععصتط 


قابلة للتعديل ذات محور - عتامسعسك! - ومطعععجو] 
قوس وجهية ح ركية 126-05 


قوس وجهية ذات طرفين مدرجين , قابلين للتعديل للسماح 
بتحديد محور دوران الفك السفلي أو ا حور البكري لدوران 
الفك السفلي . 1 
مَفصل ري 
مفصل يسمح با حركة حول محور . 


2111715 ) - أسامل ععستط 


حركةرزية أماع 2201 ععستط 
حركة فتح أو غلق الفك السفلي على محور بكري . 


حركة ممصلية تمائل الحركة البكرية أو الرزية ولكنها 
تسمح بمرونة ا حركة أكثر من أن تكون بكرية مستقيمة . 
يسمح المفصل الفكي الصدغي بحركة أمامية (حركة 
قاطعة). وحركة جانبية » وحركة دورانية » وحركة 
متراجعة . 

وضع ررّي 
وضع الأجزاء بأسلوب يسمح بحركة بكرية بينها . 

وضع بكر يِ لُقمي :207:121م , دمتاتدمم ععسصتط 
وضع لقمتي الفك السفلي في الجوف العنابي بحيث تكون 
الحركة المحورية البكرية ممكنة . 

الوضع البكري للفك السفلي 
وضع الفك السفلي بالنسبة للفك العلوي » بحيث تكون 
حركات فتحه وغلقه حول ا حور البكري ممكنة . 

و ضع بكر يي نهائي لمستصطناء) , ه10 )ةدودمم ععستط 
وضع الفك السفلي بالنسبة للفك العلوي » بحيث تتم 
الحركة ا محورية البكرية . 


1100 م1125 


122110111121 , 0510م عقطلط 


ورك » مفصل الفخذ خط 
قناة هرشفيلد - قناة لقصق أسعتسم - ونلحصق لاعكطء ك1 
سنية مغارية 
نسبةإلىأ .هرشفيلد للعتطءومنظة.1 » 1965-1881 . 
طبيب أسنان أمريكي . 
عصب هرشفيلد ١‏ العم 5" اء كلدك ولك 


نسبة إلى ل 3 . هرشفيلد العقطء111:5 .1.31 -1١815‏ 
6 » مشرح بولندي . 

الفرع اللساني من العصب الوجهي حيث يمتد ليكون 
عروة هالر (دكصة 6121161'5) . 
أقماع فضية مُدرّجة تستعمل لتسجيل العمق السريري 
جاه د لوعن لد 1 . 


كاطامم 5*ل1اعقطء11115 


والباقي 20/ من معادن نفيسة أخرى . الباقي من ال 40/ من 
الخليطة يتكون من المعادن القاعدية (4[15اع 256 8) . 


نقطة مرتفعة أسلمم طعتط 
ضغط عال عتتادوع10ام لاعتط 
تعقيم بالضغط العالي تلترعا؟ عنتنادوع :ام اعتط 
معقمة بالضغط العالى تدع تلتعا؟ عنتنادوع دم طاعتط 


0ع اوعلط 
سطح مرتفع عع سناد اعتط 
جيب هايمور »غار هايمور - 

الجيب الفكي العلوي 
التهاب جيب هايمور » التتهاب الجيب الفكي 

نسبةإلى ن .هايمور عمسطعنة]2 » 1685-1613 

ا 

مشرح إنجليزي . 

التهاب جيب هيمور أو الجيب الفكي العلوي . 


- 01 2161111123 و ع1متسطعت1 
كناساك 7ندللن:2در 


01115 انآ 


عالى السرعة عع مك-طاعتط 

تبر رق تقلتم 
متعلق بالنقير أو السرة أو الفجوة (105:ة1) . 

بروز عل مللتط 

نقير دمسائط 

تقير مسائط - مسلتط 
نقرة أو فتحة فى عضوء حيث تدخل الأوعية أو القنوات 
عادة . 1 

نقيرالنواةالسنية كتلمامعل تعاعسم مسلتط 

استطالة اللهاة 0515 سق ستط 

الدماغ الخلفي »الدماغ المؤخر ستم عط -لصتط 
انظر الفيخ (مسلاءءع0) . 

0 عست 


محور مَفصلى رزي - محور - كلكتة 3[ زلصق - كتحة ععصتط 
1 لقمي - محو راللقمة - محور تنقاناطنلسهمم - كتدج عارلصمء 
الفك السفلي - محور معترض 
محور أفقي هوعبارة عن خط وهمي يمر من خلال لقمتي 
الفك السفلي » يدور حوله الفك السفلي أثناء الفتح أو 
الإغلاق دون أية حركة جانبية أو حركة أمامية . 
النقطة المحورية اكفصلية الرزية 
نُقطةً مرجعية على الجلد . تتطابق مع المحور المفصلي 
الطرفي للفك السفلي . 
قوس وجهية لتعيين المحور 
اللفصلي - قوس بكرية » قوس رزية 
انظر قوس وجهية ذات محوريوعةة تنه عاطماكن زله) 
(5019 . 


كل 11225915 - 2305 


أطامم كته ععطتط 


- 12-01 عطتاوء10 كلدهة عقطتط 


207 عم الآ 


- 399 - 


160211260127 - 3ع15]010طآ 


علم الأنسجة - التشريح 


الدقيق 
دراسة التركيب الجهري لأنسجة الجسم باستخدام وسائل 
نسيجي مر ضي 2 لدءاع2)010ممأكتط ح عزعه[مطادممامتط 
هيستوباثولوجي 


متعلق بعلم أمرا اض النسج (لاع10[مطندمه115]) . 
حلم أمرا اض النسج »دراسة باثولوجيا 2101087 ماكتط 
الأنسحة » بحث التغيرات المرضية في الأنسجة 
دراسة مجهرية للتغيّرات الدة قيقة في الأنسجة المريضة ؛ علم 
الأمرا اض النسيجية (7ع010طاهم لدعنعه115)01) . 
هيستوباثولوجيا التهاب اللثة ‏ 5ل" مداع , تزعه1مطغدمماكتط 
الدراسة النسيجية المرضية لالتهاب اللثة 
لحريس 
داء النوسجات 055 كة ارم أعتط 
عدوى فطرية منتشرة تسببها النوسجة المغمدة » تؤدي إلى 
ل » تشاهد دائما على الشفتين » 
واللسان » والحنك والغشاء الخاطى . 
تاربخ »سيرة 1 
تاربخ الحالة 
التاربخ السني 
التاربخ الطبي 
التاربخ السني السابق 
سيرة المريض 
مُسائلة المريض . أخذ المشاهدة 


10060122 


111017 

25 , 11516017 
لواصعل , إاماكتط 
20121 , إامأاكتط 
لداصعل أكدم , إامأكتط 
15 , 1151017 


كشلكلة) , امأكلط 


داء فيروس العوزالمناعى البشرى (الإيدز) عقوء015 11117 
بحّة»جشّة الصوت . صّحل دوع دع 01:5 
داء هودجكين عكدع5ل0 و'سكاع1]8100 


اللمفية في جميع أنحاء الجسم » ميت غالباً يمكن أن يستمر 
لفترة طويلة من السنين » حيث يصاب المريض بالضعف 
وفقرالدم . 
قدوم 120 

أداة يدوية قاطعة مماثلة للفأس لها تَصل ذو حد قاطع 
عمودي على ا حور الطولي للمقبض .(أي يُكون زاوية 
قائمة مع المقبض) . عادة مايكون ذازاوية مضاعفة 
ويستخدم لإزالة أنسجة السن الصلبة بواسطة حركة سحب » 
النقطية حادة ؛يستخدم أيضافي تجريف أسطح الجذور 
وإزالة الرواسب الجيرية . 


انظر الآدوا ات حول السنية (5)#عستحاقصة 1هأم 667000 . 


داء العلق كتكةتستلتستط 
عدوى الفم وا مجرى التنفسي العلوي بالعلق(065ع66.) . 
(سابقة) نسيج » نسيجى -مأكقط و -متاكقط , -أمتط 
هستامين 
مادة توجد طبيعيا في شكل غير نشط في معظم أنسجة 
الجسم » يفرزها الجسم استجابة للرضح أو للكيماويات 
المهيّجةأو لدغات الحيوانات أو الأضداد أو مسببات 
الحساسية . تود تؤثر على الإفرازات المعوية » والعضلات » 
والأيعية الدموية 0 تتمدد» 0 
6 أو لتم ؛ صو أو بوط الدورة الدوية » 2( وتشج 
الأدرينالين . 0 استعمال مُضادات الم ا 
خاص فى التفاعلات الآر جية (كممتاعمع] عنعيرع1له) . 


تاعلط 


5-3 


منسحة أمهاطماولط - عاوعء00)كلط 


خلية بالعة ثابتة (ع 7232205688 11:260) ؟ خلية غير متغيرة في 
النسيج الضام. 

كثر ة الْسّحات الإكسية غ5-وزوم )زعم تاعلط 
مجموعة مركبة من الأمراض » تشترك في وجود شذوذ في 
بعض الخلايا الملتهمة الكبيرة (المنسجات وعاء811560) . 
مجموعة الأمراض هذه هى : الورم الحبيبي اليوزيني 
(قمنهاتاصومع عتلتطممصنوه8) » دا هاند - شولر - كريستيان 
(ع5هء015 1151325طن)-ع1[تاطء5 11320) » ومرضص لبشيدر نوت 
سيوي (عكوهء015 ؤ5أع5177 اع اعااعا) . 


الأرومة المنسحة أك25[طمغكتط 
الكيمياء النسيحية لامتسعطءم)عتط 


استعمال التفاعلات الكيميائية والفسيولوجية المعروفة للتعرّف 
على المواد الكيميائية داخل أنسجة الجسم .وهو فرع من 


أفرع علم الأنسجة . 
العلاج الكيميائي للأنسحة "إمهناع )م سسعطعمأمتط 
تمايز نسيجى مناه نامء ن]11لماأمتط 
تدسج 2 تكوّن النسيج كتوعمءعمأعنط 
تطور الأنسجة في الجنين 
ص رنسيحية عر نم بياني نسيجي ١‏ متفرع مأمتط 


مُخطط توزيع التواثر 
ارس ماني ترينم فيه القيم على شكل مستطيلات . 
نسّجي ؛ نُسيجي » هيستولو جي ‏ لمعذو0اهاكئط - عنوماماكتط 
متعلق 0 دراسة الأنسجة (الهستولوجيا إع1115]010) . 


7 كتلطاعدك لدعاع010]ك1طآ 


المعالجة المثلية 
متماثل الأسنان . مُتشابهة 
الأسنان 
مصطلح في الأنثروبولوجيا يستخدم للدلالة على أن الحيوان 
ذو أسنان متماثلة ٠»‏ أي أن له نوع واحد فقط من الأسنان على 
عكس ذوات الأسنان التباينة أو مختلفة . 


101201121207 


10111000216 - 161 


متجانس 2 مُتماثل | 
مكون من نوع واحد أو جدس واحد أو بنية واحدة 0 عكس 
متباين (0105ع0ء08ع11»1) . 


طُعم مُتجانس 3 طُعم متماثل أكهدع2110 - اقرع كنامعدعع مصصمط 
انظر طّعم (الة:©) 1 

لجنس 
ينحدرمن جنس واحد يصبح متماثلاً ؛ على عكس 
متباين » متغاير (1161670860©0105) . 

لب بسار لب يي 
مصطلح قديم للطّعم الغيري كهضع110ة) . وهو طعم بين 
أشخاص من نفس الجنس ؛ أي طّعم يؤخذ من شخص ثم 
يثقل إلى شخص آخر من نفس الجنس » انظر طّعم(6:41) . 

طّعم متجانس إسوي 
طُّعم بين أشخاص متمائلين وراثيا(مثل : توأمين 
متماثلين) ؛ طعم متماثل الطراز الجيني (240ع150) ١‏ 

تمائل الخائب#متجانيى الحائب 

مُتشاكل » متماثل التركيب » متجانس التر كيب 101201080115 
ذو بنية ممائلة أو مشابه في الوضعية ولكن ليس بالضرورة 


075 121020671ظ1ظ2ظ1 


الدع ماله - األونرع متدمطا 


150821 , )1ع 20امطآ 


لوناء )هلاوما حلهء)2[مسمطا 


في الوظيفة . 
اد 100107 
غطاء . كَلْدْسوة . فُبّعة . مقنعة 12000 
تاج ذو قلنسوة . تاج ذوواقية صكروك لومط 


تاج ذو نصف غطاء » يُغطي السطح اللساني » والسطح 
المللاصق 2( والسطح الإطباقي من المي 4 
كلْنْسوة السن - وصاد 


لناءاء00 [هادع0 - 11ا00] , 1000 


سنى . غطاء السن 
جزء من مخاطية الفم تبقى فوق السطح الإطباقي لرحى 
خلفية أثناء بزوغها . 

شص . خطاف . كُلآب . صثّارة 1001 


1- (في طب الأسنان) : أدأة منحنية من السلك أو من مادة 
مرنة » تستعمل لتلف حول السن » إما لتقويته ودعمه أو 
2-(في الجراحة) : أداة جراحية ذات طرف منحن دقيق 


قدو 1 النسج الداعمة لمغصه0 متعم , عمط 
أداة تستعمل لإزالة القلح والرواسب الأخرى المتكونة على 
سطح السن . 

حامل »ماسك .نمسك 1010 
أدّاة لمسك شوكة عصب قناة الجذر » والمناديل الورقية » 
والإيرء وأفلام التصوير الإشعاعي » والحاجز المطاطي » 
إلخ . 

3 ة الشائكة 
يستخدم أثناء معالحة أقنية الجذور . 

حامل القطن .عُلبة القطن 

حامل الخيط السنى 

عامل شريط المشكة 

وعاء الزئسبق 

حامل الفوطة 

حامل الإبرة 

حامل أداة معالجة الأقنية 

حامل الحاجز المطاطي 


طع02:ط عامط 


7001 0]]02» ,جع10مط 

55 لدادعل ,مع1010ط1 

20 :اهجمد رعل1مط 

101011, 22110177 

متكامهم عامط 

ع01ع26 ,م1010 

لقصقه ]00 ,مع010ط1 


طول “اعططن”1 عامط 


حَمل »إمساك »مّسكة عستلامط 
قوس كه » قوس حاملة طععج عستلامط 


انظر طبيقة قوسية نمسكة (ععصةناممة طعقة عمنل8101]) . انظر 


قوس لسانى (اعة 21ناعصانآ) . 
ماسك الأداة ١‏ نا تكسأ , عستلامط 
مجوّف » أجوف ., تجويف 01101 
تجويف سيبليو و'ناوعلتطء5 , 109امط 


مُسطح الرا أس كتالقطمرء1012210 
شخص ذو رأس مسطح . 
مُسطح الحنك 
شخص ذو قوس حنكية مسطحة غير اعتيادية . 
عناية منزلية ‏ عناية بيتية 
(سابقة) تمائل » 
متشابه » شبيه . متجانس 


110111210111:211115 - 11115 


1201116-21 


-10112010 , -2012060 و -10120 , «معضصمط 


متشايه الأسنان » متماثل الأسنان 00 م1 
المعالجةالمثليّة )ممع سمط 


معالجة الداء بإعطاء المصاب جرعات صغيرة من دواء لو 
أعطي لشخص سليم لأحدث عنده أعراضاً مثل أعراض 
المرض المعالج . وهو نظام علاجي يعتمد أساسا على نظرية 
أن الأمراض تعالج بواسطة الأدوية التي تسبب أعراضاً 
مشابهة للأعراض التي يسببها المرض . تعطى الأدوية 
بجرعات صغيرة جدا » بواسطة التخفيف الزائد للدواء . 
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تعمل الهرمونات كرسائل كيميائية لتنبيه أو تشبيط بعض 
أنشطة الأعضاء مثل : النمو» والتناسل » والتفاعلات 


العقلية . 

قرن | 
بع اماع ابس عضي 
نتوء او بروز مؤبهف مستدق 1 

قرناللب ملتام عط غ0 مضتمط 
انظر قرن اللب (#0مط مآن©) . 

قرناللب مانام , مضتمط 


أحد الامتدادات التي تشبه القرن من حجرة اللب إلى تاج 


الع 


أسنان هورنر طاعء) و 'عصرمك1 
نسبة إلى و.أ.هورنر» 1793- 1853 » #عصرهظآ.17/.8, 
طبيب أسنان أمريكى 
أسنان قاطعة ذات أثلام أفقية يسببها عوز ميناء السن.. 
متلازمة هورنر مدر ك "رع صترمك] 


اضطراب وحيد الجانب للأعصاب الودية العنقية » ويتظاهر 
بتضيق بؤبؤ العين » واسترخاء الجفن العلوي . وجفاف 
الجلد » نتيجة لعدم إفراز العرق بالجزء المصاب : 

و 


قرني »متقرن 1017 


حراشف قّرنية دعلمء مط 
حَدو ةالحصان ٠.‏ نضوة 10وع 1015 
مستشفى » مشفى لداتمدمطا 
مستشفى سنى لدامعل , لداتمدمط 
ثوي للطفيلي » حاضن عائل . مضيف 0ط 
كائن حي يعيش علية كائن حي آخر , مثل الطفيلي . 
حار . ساخن لكا 
هواء حار عدته أمط 
محقّنة الهواء الجار دزو ندتد أمط 


أداة تدفع بهواء حار مضغوط من خلال فوهة تعمل 
بواسطة زناد آلي » يسخن الهواء كهربائيا حتى لايسبب 
ألما حينما تتعرّض له الحفرة المحضرة .فى السابق كان 
الهواء يمر فوق مصباح كهربائي معدني لتدفئة الهواء قبل أن 
يدفع خارج الفوهة . 


التعقيم بالهواء الحار 


10 2311 أمط 


معقمة الهواء الحار تع تلتعاد نته أمط 
ماء ساخن 1م721 101 
سكو لات الماء الساخن 15 م7721 أمط 


نسبة إلى ل .و .هوتشكيس ووكلطء810. 1.77 » 1859 
-1926 » جراح أمريكي . 


ةاعم 5'دسلعلطء)1]10 


تستعمل لمسك وإبعاد الأنسجة أثناء إجراء المداخلة السنية . 

3-(في تقويم الأسنان) :عروة معدنية أوانحناء ممتد من 
سلك قوسي أو ملتحم » يلتحم ذاتيا بالسلك القوسي أو 
بشريط أو بحاصرة . يستخدم الخطاف لتطبيق شد مرن أو 
لربط الأسنان بالسلك القوسي . انظر خطاف ج . هوك 


ع1100[1.ل . 
يائس .٠ميؤوس‏ منه 110 
أسنان ميؤوس منها طاءء) دوعاء مط 


عند موعد النوم (لاتينية) 0 - كتكتطتععل وتدمط 
تُستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
موعد النوم ( لاتينية ) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
قي ٍِ 
تزو أفقي .ميل أفقي 
(في التصوير الشعاعي) : وضع رأس الأنبوب » بحيث 
يكون الشعاع في مستوى أفقي . 
اتججاه أفقى 
مجموعة أفقية ٠‏ فكة أفقية 
تعلق بمجموعة الألياف الرباطية . 
ترا كت العضة الأفقى , تجاوز إطباقى عاتطمء07 لقأدم مط 
أفقي . تجاوز أفقي »دفق 
تجاوز أفقي . دفق » بروز 
تجاوز أفقي . حيث تبرز الأسنان العلوية بعيداً عن الأسنان 
السفلية في الاتجاه الأفقي . 


.5 ت تنتتددهك 1015 


ماده سمط 


1011011511 03 


ع1 لواداه سمط 


ناماع 10110121 


أءزنمء07 ح ررماناء:017 لمأاممج سمط 


مستوى أفقى عسقام لمغدمجسمط 
انظر ع (عصهاط) . 

صفيحة أفقية عغ1هام لمغدمع سمط 

جبير :أفقية أستامه لمغسمجسمط 


جبيرة معدنية مصبوبة تستعمل لتثبيت القواطع السفلية 
الأسنان . 

سطوح أفقية 

النقطة العظمية الأولى » نقطة القليدى 
نقطة تلاقى عظم الميكّعة (تعمره7؟) والعظم الوتدي 
(502 010معنام5) » بين جناحى عظم الميكعة عطا 4ه عداه) 
(701261 ؟ وهي علامة لقياس الجمجمة . 

هرمون .خلطءحائثة 
مادة تفرز بواسطة الغدد الصماء » أي «الغدد عديمة القناة» 
وتصب مباشرة في مجرى الدم لتجننه أعضاء أخرى ؛ 


51125 170221 مط 


1010 


110 
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نوع من ماسكات الإبر الجراحية يستخدم في جراحة ترميم 
فلح الحنك . 

[مختصر ] فيروس 3 لاءء-1 سقصس]] - 111 1111:177 

المنحذب للخلية اللمفية 1 بالإنسان عدم طمصسآ1 

:11 كنترلكا 
يعتقد أنه العامل المسبب لمتلازمة عوزالمناعة .يُدمر 
الفيروس آلية جهاز المناعة في الجسم وبذلك يسمح 
بانتعاش وتكائرالجرائيم » التي تسبب التهاب المعدة 
والأمعاء » والالتهاب السحائي . والتهاب الرئة » والتهاب 
الماع :تظلير الأعراضن التيرية للموضن سكرب وتيا 
على ساركومة كابوزي » والهربس » وداء المبيضات . 
انظر أيضا مرض الإيدز (8125) ساركومة كابوزي 
(01223ع535 051:5م12) . 

إنساني 2 بَشري » آدمي سس 

فيروس العوز المناعي - كناتدة؟ إعمع لع ع0 ممنتسصا مط 


البشرى 111 


1 - ترطيب أتماءء ستاط 

درك اث 
أي عامل أو مادة ترطيب . 

عظم العَضد ‏ العَضد كتالاء متتاط 
عظم الذراع العلوي الممتد من الكتف إلى المرفق . 

عملية همفري عم 5'لإتطممسك]1 
نسبة إلى ج .م .همفري (تتاطستن6.1.11 » 1896-1820 » 
جراح إنجليزي . 
عملية جراحية لاستئصال لقّمة الفك السفلى . 

شرائط هنتر وشريجر - - ملصقط ومو ردك سر ص11 


خطوط شريحر فى ميناء السن اعتتقد صذ معصنا و"عععستطء5 
لازم عير نر وا 
الغرقلية 
عيب خلقي ولادي اسنقلابي » يؤدي إلى التخلف 
العقلي » وتسطح الارتفاع الأنفي . وتَشُوّهات أخرى في 
العظم » وأحياناً الصمم وعيوب قلبية . 
منحنى هيرتر - دريفيلد ح علاتنك 1005 1ط رعس 
عدتك (1لع11آ1 
رسم بياني لكثافة الفلم الشعاعي بحسب لوغاريتم تعرض 
الفلم للإشعاع النسبي . من منحنيات هيرتر ودريفيلد © 11 
5ك (1 » يمكن مقارنة الأفلام الشعاعية من حيث تباينها 
وسرعتها النسبية . 
قواطع هتشنسون 


21507110 - عدده :ره و'مزء نط1 


111111111150115 5 


عملية جراحية لإزالة سرطانة شدقية (79ةمصتععةه لدععن8) 
تشتمل على استئصال جزء من الفك السفلى » وأحياناً 
بطعم من أنسجة العنق 0 


تاج هاو 0 110175 
نسكببة: إلى و.س .هاو 1101. 117.5 3 قبل 1883 3 طبيب 


تاج ذو وجه خَرفي مثبت بأربعة دبابيس تثنى حول وتاد في 
جذر السن » وتبنى الأجزاء المكشوفة من الأملغم . 

تاج هاولاند وبيري مالامتك وا لإترءط- لمم ه11 
نوع محسن أو متطور من تاج ماك (م'مته ع1ءة31) ذو ثبات 


أفضل . 


زرديةهاو وتتعنام :"110 
انظر زردية (15عنا©) . 
جوبات هاوشيب - - عقستاعه1 5'متط1105 
جوبات امتصاصية عقتطناعة1 دامتام "تمدع" 
نسبةإلىج .هاوشيب منط1.81055 1841-1781 ٠»‏ 
جراح إنجليزي . 


فجوات أو انخفاضات في سطح النسيج المتمعدن (العظم) 
نتيجة لامتصاص العظم من قبل ناقضات العظم . 
يقةمحلول 22100 دمنات[ه؟ عأه نتم ع لازو و'ء110 

نيترات الفضة لهاو 
طريقة لتعقيم وتطهير قنّوات الجذر (طريقة قديمة ومهملة) 
لإزالة حساسية العاج المكشوف بواسطة ترسيب الفضة 
المعدنية . باستعمال محلولين (1)- 3 جرام نترات الفضة 
2 2,5 سم مكعب أمونيا (1720013ة) » وواحد سم 
مكعب ماء مقطر و(2) جزء واحد فورمالين» 7. 1/37 
فورمالدهيد » وثلاثة أجزاء ماء مقطر . توضع على المنطقة 
المكشوفة 4-3 قطرات من محلول الفضة وبعد فترة قصيرة 
يوضع الحلول المختزل . تكرر هذه العماية عدة مرات » في 
آخرعملية اختزال يستبدل محلول رقم (2) باليوجينول . 
نظرياً» تترسب الفضة فى كل قنوات العاج وتصبح 
المنطقة أقل حساسيةحساسية » وفي حالات علاج أقنية 
الجذور يتم تعقيم وتطهير الحجرة اللبية . يجب الحذر 
الشديد عند استعمال طريقة محلول نيترات الفضة لهاو لأنه 
مَهيّج شديد للأنسجة الرخوة . 

مقبض هوليهين للابرة » ماسك ‏ تنا[ناءقصعاناءة و'سعطتالات]1 


هوليهين للإبرة 
نسبة إلى س.ب. هوليهين 2هطذ5.2.8511 » 1810 -1857 » 
طبيب أسنان أمريكي . 
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غروانى مائى عكوس عاطتوتء رع" , لزه لامع مضل روط 
غروي مائي من الأغار أغاريمكن أن يُصبح سائلاً بالحرارة 
وهلاماً مرناً بالتبريد . 

هيدروكورتيزون 
منتج من قشر الكّظر الإنساني أو عقار مضاد للالتهاب 
مصنع » يصئف ضمن الستيرويدات (5]6:010) . يستعمل 
في طب الأسنان كدواء موضعي على القرح ولب السن 
اللي 

أقر اص هيدروكورتيزون للمص ع5دع102 عددهدنا”دمء0 "رط 
كورتيكوستيرويد يطبق موضعياً على القرح الفموية . 
ويتحقق أقصى تأثير له حينما يترك ليذوب ببطء على 
القرحة » فيقلل من أعراضها المؤلمة ولكنه لايشفيها . 


111001150 


كيسة مائية القن ذا 
مصطلح قديم بطل استعماله . لكيس محتوياته ذات طبيعة 
مائية . 
يقة انسياب الماء ٠‏ أسلو ب عناوتسطءء) 210-معيلتوط 
التدفق المائي 


مصطلح ابتكره أ. و . تومسون 508م8.0.12072 » وهو 
طبيب أسنان أمريكي » صّمم أسلوباً أو طريقة لتحضير 
الحفرة بحيث يكون مجال المداخلة السنية تحت تيار مستمر 
من الماء الدافىء » لغسل أو رَحض الحفرة المحضرة » 
ويصرف الماء من الفم بواسطة شغط الماء تحت الضغط . 

هيدروجين »مُولّد الماء 

أول أكسيد الهيدروجين » 

ماء أكسيجيني » هيدروجين بير وكسايد 
سائل صاف عديم اللون » عديم الرائحة » صيغته الكيميائية 
هي :1120 ؛ ذو خواص مطهرة ومزيل للرائحة يستعمل 
كغسول للفم في شكل مُخمف » وبشكل محلول ذو 
تركيز 30/ لتدمير الكائنات الدقيقة اللاهوائية » ويستعمل 
أحياناً لعَسل أورّحض قنوات الجذور السن له أيضا 
خاصية التبييض (128طء8163) » حيث يستعمل لتبييض 
الأسنان المتلونة عديمة اللب . يجب حفظه فى مكان بارد 
ويْفضّل حفظه في الثلاجة . 1 
مصطلح قديم بطل استعماله . 
تحلل مركب بواسطة إضافة الماء . 

مسومو حبري نودم 
متعلق بالحبن أو الاستسقاء» مصطلح قديم بطل 
استعماله . 


1701105 


ع2 تاعع117:011:0 


فلتتصة» ع ودوماع1701:0 


1110 


1701:0160 -- 35 


نسبة إلى السير جوناثان هتشينسون مهقط1002 511 
ع1 » 1913-1828 » طبيب إنجليزي . 
قواطع دائمةذات حد قاطع ضيق ومثلّم (لعطءغ810) ؟ 
توجد عند مرضى الزهري الخلقي (كتلتطمنزة لمختمعومه0) . 
أسنان هتشينسون طاعء) كد" تامكستطءنن1]1 
انظر سن (10015) . 
(سابقة) رُجِاجٍ » زُجاجي » شفاف 
يُجاجي .شفاف .هياليني 
غضروف يُجاجي »؛ غضروف هياليني 
غضروف متجانس ذو مظهر زُجاجي . 
يُجاجي الشكل » شبيه الرجاج . هياليني 
) 
اتحاد نوعين مختلفين . 
بدلة سنية هجينة . بدلة سنية مختلطة 
انظر بدلة سنية (ع1ناأء00) . 
(سابقة) مائي .ماء 
لين نجي 
سم رش به 
انسمام زتئبقي , رئبقية 


-27:210 و علوقطآ 
عسمتلو وآ 


25 تانق عسطتلوتط 


110 
0ط[ 


ندعل لأتدط وا 


-27:01:0 , لوطا 

17 

701 - 112جع :1270121 
101110 


فضة سائلة - زئبق 126110177 2ح انوع نو ندل وآ 


إماهة »تميه.ماهية ل ةا 
اتحاد كيميائى بين الماء ومادة أخرى . 
استسقاء الرا أس » موه الرا أس كتالقطرءء01:0 :17 


حمض كلور الماء . حمض الهيدر و كلوريك 201 عتدماطءه1:زط 

غروا اني مائي لل ةا 
مادة تتحول حينما تتحّد مع الماء أولاً إلى محلول غروي ثم 
إلى هلام تستخدم في طب الأسنان كمواد طبع مرنة . يمكن 
أن تكون غروية مائية عكوسة تتغير حالتها بواسطة الحرارة 
أو غَروية مائية غير عكوسة تتحول إلى حالة هلامية صلبة 
غير ذوابة » وتسمى : ألجينات (©]3دنع1ة) . تستعمل لأحذ 
الطبعات السنية . انظر أجار ممعة) . 


مادة طبع غروانية مائية 122661121 دوزودء 7 مصذ 11010مءمسلروط 
مصطلح عام لوصف مواد الطبع وهي الأجار (تمعه) 
و الألجينات (عتممتعاه) . 
غروانى مائى غير عكوس" " - عاطانوتءرعطتز , لأملامءمسلترط 
اينات 1 عأمستعله 


غروي مائي يتكون من محلول غروي من حامض 
الألجينيك » يمكن أن يتغير بواسطة تفاعل كيميائي غير 
عكوس ليكوّن ألجينات الكالسيوم غير الذوابة . انظر أيضا 
ألجينات (عندمنعاه) . 


- 404 - 


تمدد استرطابى » تمدد رطوبى لمتأكسدصت عأمعوم ع قط 
تمدد نتيجة امتصاص الرطوبة .وهى ظاهرة تحدث فى 


الأولى . 


إلعاب .فر طاللعاب 1101012 121 
زيادة سيلان اللعاب المزمن : 
(سابقة) لامي . العظم اللامي -0تقط و لط 


اللامى (عصمط 8159:010) أو القوس اللامية (طعمة 819010) . 
لساني قاعدي لامي » لامي لسان » مزماري 
الجزء القاعدي من العضلة اللسانية اللامية . 


21115515 111 1غ 


تهاتى لامى صسوع0])10 1ع أمعمجط تئ1)غم لعو تمعمجط 

لعكان لامى 101021 
وحن بالعظء اللاي واللياة: 

عضلة لسانية لامية 055 10 
البقيلة ال سكي ان اللساتة. 

عضلة لسانية لامية ١‏ 2151 كتاووماع 0ط 
واحدة من زوج من العضلات الخارجية . التي تسحب 
جوانب اللسان للأسفل . 
انظر مدخل عضلة لسانية لامية (وناووهاع11920) . 

لامى 10 
ميت قار 

قوس لامية طاعنة امتموط 

شريان لامي العامة لتمجط 


الشريان اللامي السفلي ٠‏ والشريان اللامي العلوي . 
عظم لامي 
عظم يشبه حرف [1» يكون قوساً مابين الحنجرة وقاعدة 
اللسان » يدعم اللسان ويعطي مرتكزاً لأربطة بعض 
عضلات الوجه . 
فكي لامي 
الأسماك . 
هيوسين- سكو بولامين 
عقار يمنع تقلص أو تشئْج العضلة . 


عه 17010 


تنم[ناط مم1 


عستسحامممه5 - عساعوه وآ 


قصى لامى لممتعغومجط 
درقى لامى 100 
(سابقة) نقص ٠»‏ قلة » ضعف . نذارة » -2500 و «موط 


تحث . هبوط 2 قُصور , خمول 


هيدروكيون 
1- مركب أبيض مَتبلّر يستخدم في الطب » وفي تظهير 
الصون الفوتوغرافية.. 
2-عنصر أساسى من محلول التظهير » وهو مادة مختزلة 
بطيئة التأثير تختزل بلورات هاليد الفضّة النشطة . 
3- مثبط يستعمل بكميات صغيرة جدا » لمن التَبَلمر المبكر 


111100 


للميثيل ميثاكريلات . 
سيلان اللعاب . فرط نلوك مروط - متحسمؤاده:رل رط 
اللعاب . إلعاب 
مائى .يحوى ماء 10ر5 
هيدرو كسى أباتيت انمه 1027ل رط 
نوع من فوسفات الكالسيوم القاعدي تسدتعلهه عنكه8) 
(]02م005م » يستخلص منه أملاح العظم 1 


أخصائى بالصحة . خبير بعلم الصحة أكتصعزوتوط - أوزعزع رط 


عع 1م17 


الصحة السنية - عمعتع تبط لوعره - لمأامعل , عمعتووط 
الصحة الفموية 
الصحة الفموية عمعتعجط لوعده - طاأناممم , عمعتووط 


صحة الفم لوناه , عمعتعجوط 
قواعد تطبيق الصحة » بالنسبة للفم » لتأكيد نظافة الأسنان 


وتحسين صحة اللثة . 
صحة سيئة 00م , عمعتع رط 
صحى متملع 17 
متعلق بحفظ الصحة (عمعاع 19]) . 
أخصائي صحة أكتسمع نع ترط 


انظر أخصائى صحة سنية وتمعاعتتّط [ماخدء(1) . 

أخصائى ضحة سنية لدامعل , اكتسمعتعوط 
لمبامة ليبا شقان كترب التؤدى من الكسليات 
الوقائية » مثل : إزالة القَلْح » وتلميع الأسنان » ولتدريس 
صحة الفم » والتطبيق الموضعي للفلوريد وسادات الشقوق 
والوهاد » تحت إرشادات أو توجيه طبيب الأسنان . 

(سابقة) رطوبة 

ورم مائي »ورم رطب فسرمترع رط 
تررق سيب متائل بيط كيد مال فانيت ار تود 
كيس أو كيسة . 

مسترطب , استرطابي » شره للماء » ماص 

الرطوبة 

بميل إلى امتصاص الرطوبة من الجو امحيط والاحتفاظ بها . 


-2351:0 , -1ى 17 


15610501 
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فرط الأسنان , كثرة 
الأسنان الزائد » قرط الإثغار 

حالة تتميز بزيادة عدد الأسنان الإضافية في الفم . 
فرط الإثغارء زيادة 


1000210577 مقط - 0ع مقطا 


- 1350610012013 - 7ع10102608ءم137آ 


مجموع الأسنان 277مع 0002408 مقط 
تبيغ ملع ةرمط - متسعنعء مقطا 
فهر ط الحس ع ىعن مروط 
الاحساس المقّرط بالألم » واللمس » والعوامل الحسية 
الآخر 6 
قرط الوظيفة همتع سدس مروط 
زيادة شاذة فى النشاط الوظيفى . 
قرط التخساس بالعدوق 1 وأكناعمنء مقط 
حدة زائدة حاسة التذوق . 
عملقة. ضخم الجسم مناه مقط 
زيادة سكر الدم متصع زاون مروط 
قرط إفراز الغدد التناسلية كنل ممرموعى مروط 
قرط التعرق . زيادة إفراز العرق 1055 تطنء مقط 
قرط التقران 5ع 1ن موقط 
زيادة تكون المادة القرنية على السطح الظهاري 1 
قرط تقران عناعده)] علع12ط - عمتاعصتا كتومغدعءانء مقط 
اللسان - لسان أسود 
فرط الحركة جاتلتطمصسء مروط 
زيادة غير طبيعية في حركة جزء تشريحي . 
ورم كلوي مفرط( ورم كلوي كظرا اني ) فمتطمختطجعصضءصوط 
ورم كلو يي مقر طّ منتشر 1221351211 , وتامختطررع دض مقطا 
فر ط الأسنان . زيادة عدد الأسنان » الناع8 001060 مقط 
قرط تكون الأسنان 


حالة يحدث فيها بزوغ أسنان إضافية أو زيادة في عدد 
الأسنان لدرجة اعتبارها إثغاراً ثالثاً كاملاً . 


قرط استقامة الفك 0ر1 
متعلقبءأويتميز بفّرطاستقامةالفك 
تمدع مط ممعم 119) . 

مَفَرِ ط استقامة الفك عتطأمسع م ط “ونه مروط 

قرط استقامة الفك "تطأجسع م ط “روس مقط 
زيادة مُقّرطة فى استقامة الفك ؛ ذو منسب فكى منخفض 
“ل ١‏ 

فر طّ التعظم - عرن 20515 - ؤ1301:05]0515 
تزايد أو تورّم أو تضكّم عظمي . 

قر ط نشاط نظائر الدرق » حكن موأ نتومنء مروط 

فرط الدريقات 


نقص الإحساس بالألم أعلدمنوط - وتوععلدم رط 
قليل الألم » ناقص حس الألم 
تباين أسنان الفكين » شفي 
جالة كرون نبيا الأمناة الجشرية اعوضى من الأنسان 
النلية و عانمين قرا ف القاسق يق النكين.. 
كاين ابعان انك اد 
متعلق بتباين أسنان الفكين (متعنط اهمع هكنصدهم12]) . 


عناععلدموط - عزوعع21م17آ1 


150و م1 


كا0 100 


(سابقة) زيادة » قرط 2 أعلى دع مقط 
(في التشريح أو علم الحيوان) 

فرط الحموضة 107 

مَفَرِ طالحدة عأنع ون مقط 

0 2معناء مقط ح متسعونء موط 


زيادة كمية الدم في نسيج في الجسم ما يؤدي إلى الاحتقان 
الموضعي .وهي حالة تحدث في المراحل الأولية من 
الالتهاب . 
تَبِيّعْ اللب »احتقان اللب 
قَرط حس الألم , قرط الإحساس بالألم 
قرط الإحساس الشاذ للألم أو قرط الإحساس للتنبيه المؤلم . 


ملنام عط 01 متسعوضسءموط 


11 


كر ط الإحساس بالألم »فرط التألم عع لون مروط 
مفرط التألم 
مَفَر ٠احس‏ الألم عنوءع1ونء موط 
مقر ط حس ا لالم » مفرط التألم عتدءع21ءمروط - عتاعع لدم مقط 
قرط التألم دوتع لوس موقط 
مفر ط قصرالرا أس عتلقطمعء رطعو ةط مروط 
زيادة مقّرطة في قصر الرأس ؛ ذو رأس عريض . 
فرط قصرالرا أس تلقطمعء وطعو ةد مروط 
فرط كالسيو م الدم متصسعء لون موقط 
قرط التكلس مكو تكن لوعن مقط 
زيادة مُفّرطة في ترسّب أملاح الكالسيوم في أي نسيج 
قرط كالسيو م البو ل مساك لمعن مروط 
فرط الملاطية » تضخم ملاطي 055 سرععتنرء روط 


قرط مو الملاط على جذورالسن . 

قرط نموالملاط أو زيادة تكون الملاط على الأجزاء الجانبية 
والذروية من جذور الأسنان » حيث تظهر الجذور بشكل 
الهراوة في التصوير الإشعاعي . 


قرط الملاطية المعمم عع , كأوم ادع معن مقط 
قرط الأصبغة قرط الانصباغ لتحممنتطءنرء مقط 
فرط التباعد عند للم موقط 
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آفة تشاهد بكثرة فى الحنك » وتتميز بحليمات صغيرة 
حمراء رخوة » وتلاحظ دائماً عند المرضى الذين لديهم 


الذين لديهم أسنان طبيعية . 
قر طّ تَتَسْج حليمي 0 قر طْ -:12179لام صم , متممام عع مقط 
د - دو حليمات - فرط - لتكقاصنءمجط كسمعرع أ التمهم 
تنسح حليمي التهابى 11121مقم 26017 ترد س1 


11 
فرط نتسج الحنك الحليمى ع6غ180هم زنةللتصهم , متعقامنةء روط 
فرط د تسج بابيضاض الدم عتسععلداع1 , متممامء موقط 


جر © 


فرط تنسج سر طاني 15م م 513وامنرءموط 


00 كذ 
فر طّ تصلم - 1155 50 لونمء1126انا , مأكقامعء مقط 


الناتيء اللقفي وحيد الجانب 
متتّسج » مُفرط التكوّن مقرط التشكل » 
مفرط التصنع 
متعلق بفّرط اسع (عنامهامعم:819) أو مصاب به. 
قر ط التنفس . سرعة التنفس . لهث ا 
زيادة معدل التنفس لتتناسب مع زيادة معدل الاستقلاب » 
كما هو الخال أثناء التمرين الرياضى . انظر أيضاً قرط التهوية 
0ه تامع تكتعم:819) . 1 
قرط الإنسات قرط 
إفراز اللعاب 
زيادة مفرطة في إفراز اللعاب . 


لدماتنام , متكمامعء مقط 


125)1مء م15 


110 - ماكتلة7ا)مءم تآ 


قرط التلعب »قرط إفراز ‏ تصؤتلةجامءموط - دمنه «تلدسءموط 
اللعاب 

قرط الحس .» قرط الإحساس 

سن مفرطة الحساسية 


لاط أعمع ونع موطآ 
)00) علا أممعكترء موقط 


من الطبيعي للتنبيه مثل : الحرارة » 


سن تستجيب أكثر 


والبرودة » والطعم الحلو 1 
فر ط الإحساس 15755 أكمء كت موقط 
قرط الحساسية 211687 - جا جتاتممعكء موقط 
استجابة أكثر من الطبيعي للمنبه . 
قرط الحساسية الدوائية ١‏ دكناتلل , كا أكمعونرءموط 
قرط التتحسس )كمع كن مروط 
فر ط التحسس للمضادات وعناهأطناصة , سمنغه م تفمء سرعمرط 
الحيوية 
قرط التلمّ قرط إفراز ‏ ص6نه كتلدوتةءموط - كزوملدتتءموط 
اللعاب 


حالة مرضية تحدث نتيجة فرط نشاط الغدد نظائر الدرق 
ينتج عنها امتصاص العظم وفقد عام للأملاح المعدنية في 
عظام الفك ليحل محله النسيج الليفي أو الورم الحُبيبي ذو 


الخلايا العملاقة أو كلاهما معاً تؤدي إلى مناطق متفرقة 
قرط النخامية ك2 اتن تم مروط 
فرط نشاط الغدة النخامية . 
قرط التنسج وكام موقط 


فَرط نمو نتيجة لزيادة فى عدد الخلايا الطبيعية أو تضاعفها 
غير العادي في عضو أو نسيج » حيث تؤدي إلى زيادة في 
الحجم 


قرط تكون الملاط - تع تع , وتأمقامنءموط 
ع1 
زيادة تكن الملاط الموضعي على سطح جذر السن . 
فر طّ التتسج الناتج عن د ع "لامعل , حتمدامنءموط 
البدلة السنية كلمن منجط ل0ععتتلستء نامعل 
قر طّ التسشّج الممتحث 0ع نامعل , حتمجامعءموط 
بالبدلة السنية 


قرط نمو نسيجى للغشاء ا لخاطى فى الميزاب الخدي والميزاب 
الع 55-57 تهيج دائم ب مبب البدلة السنية الرديئة 


الانطباق : 
فرط تس بتخريش 0 2]116ع1 , 12519امعء مقطا 
البدلة السنية 
فرط تسج بتناول الديلانتين عستاأصداعل , متمحامعءموط 
0 طّ تنسح لثو يِ ليفي  -‏ 12و اأعطاع كنام اط , تمدام نءموط 
ورا 1 ليفي لثوي 100515 له اأعصاع 
قرط تنسج تنسج ظهار ي بؤري لمتاعطاتصي لدعم؟ , متممامعءموط 


فرط نمو نسيجى يصيب الخاطية الشفوية والمخاطية اللسانية » 
وأحياناً قاع الفم »والحنك 3 ومخاطية الخد ؟ ويتميز 
بحطاطات جلدية لاطئة رخوة » خصوصاً على الشفة 
السفلى ؛ عادة ما تشاهد هذهالحالة فى الأطفال» 
والمراهقين » ويمكن أن تمتد فترة الإصابة بها . 

فرط نتسج لثو يِ لد ؟تعساع , وأمجامءء موقط 
تضخم لثوي ء غير التهابي عادة : ان مستحثاً 
ْ تشلح مثل اليتون نْ 0000 

قرط ع 0 - 1110115 :26017 ساكس , متممامىء موقط 

مستحث ث بالبدلة السنية 


2 


قر طّ تنسج حليمي 11217امهم 16017 2تتتسماكصا , متممامععء مقط 


حأكمامناءم”جط 0ععسلست-ء معلل 


زيادة متناسقة غير طبيعية في حجم عضو أو جزء من 
عضو » بسبب زيادة في حجم خلاياه » وليس في عددها» 
دون وجود آفة مرضية يحدث هذا التضحُم غالباً نتيجة 
ضغط العمل على الخلايا فى هذا العضو أو الجزء ؛ على 
شيل اككال # يننا نامل خلنق الكليتين » تتضخم 
العلية الام يديو انانها بعمل اللقريتى + مكينها 
الضمور » الذي يصيب خلايا عضو أو جزء من عضو 
بسبب عدم استعماله فيصبح صغيراً في الحجم . 

فرط نمو الملاط - فرط الملاطية ‏ - تسنسعص , توطاممعسءموط 

10 

ضخامةلثوية 

فرط التهوية 
تنفس عميق غير طبيعي » ذو معدل سريع في وقت 
الراحة ؛ ويسبب انخفاضا في تركيزثاني أكسيد 
الكربون 00 مما قد يؤدي إلى فقدان الوعي . 


لةاأقطاع , تتطممسعءموط 


ل ني 3 رذ 


طب الأسنان التنويمى 0010 

طب الأسنان التنو يبمى 2 - 1د ملمسصم رط 
تطبيق الإيحاء فى ص الأسنان . 

تلود يم 1 121111110115 


نوم أوإغفاء لشخص » خاصة حينما يحدث بتأثير الكلام 
الإيحائي المصطنع أو بالتركيز على بعض الأشياء . 


العلاج بالتنود يم ' المداو اة بالتنود يم "مهنع ط)امصموط 

1- مئلوق 1 0م15 
أي عقارء يؤدي إلى النوم ١‏ 

2- تتويمي 
متعلق بالتنويم (المغناطيسي) (وأومهمم:19]) . 

تنود يم » تنود يم إيبحائي » تلود يممفتعل كنا م سمو[ 
الوب تطين التتريع الإبعاي: 

امبايةة)1- نتضن 5 

2- تحت 

في علم التشريح » وعلم الحيوان :5 

نقصالحس نوع و1002 
انخفاض الحساسية للتنبيه الما لم : 

نقص حس الألم ع لمر 

تحت الخيشو مي تحت الأقوا اس النيشومية [هتطعصةنطومررط 


حت الآقوا اس الغلصمية (وعطاععة لهتطعمة:8) . 
البروز تحت ا لخيشومي البارزة 
نتوء وسطي بين اللسان والأخدود الرغامي الحنجري في 


لقمتطع سم تطمم وآ 


قرط التباعد ( بين الأعضاء ) 
المسافة أو البعد غير الطبيعي بين جزئين أو عضوين ؛ 


مثل : زيادة عرض قتّطرة أو جسر الأنف بسبب تشوه في 

الوجه والجمجمة حيث يتضخم العظم الوتدي . وينتج 

عنها زيادة المسافة بين العينين . 
قرط التباعد بين العينين 

تنوه تحص وجهي > تغميز يمنخابة العظلم الوتدي » 

واتساع في عرض قنطرة الأنف » وينتج عن ذلك زيادة 


طكلدم1اء )مآ 


نقلناء0 , لاكلدماء)سء مقطا 


المسافة بين العينين . 
فرط التباعد بين الححاجين لمغتطعده , سكمماءمء مط 


121101010100005 


قرط التوتر » فرط المقوية 
قرط التوتر العضلى »قرط المقوية 121151 , دوقعم مدع ]م مقط 


العضلية 

ار تفاع الضغط . قرط التوتر متكمع اس موقط 
الارتفاع غير العادي للتوتر الشرياني » ويعبّرعنه بارتفاع 
ضغط الدم . 

ار تفاع الضغط الشرد ياني لحتع:ة , امتمصمع سي مروط 

مو تو مفرط الضغط العام مقط 
متعلق بار: تفاع الضغط (م5ذومعارءم:19]) . 

فرط الدرا اق » فر ط نشاط الدرق » قر ط تصكتلزهءوطاسءموط 


نشاط الغدة الدرقية 
حالة تسببها زيادة شاذة في نشاط الغْدّة الدرقية 12010) 
(لصماع ؛ يتميز بانخفاض في الوزن » وضعف » وتوتر 
عصبى » تسبب دائما الدّر اق اده ظى عتستلقطاطامه:8) 
0 : 1 

مفرط التوتر . مفرط الضغط . ذو ضغط 

إسموزي مرتفع . مفرط التناطح 

مصطلح يستعمل لوصف محلول مستواه الحامضي أو 
القلوي أو قيمته الهيدروجينية (الباهاء) أعلى من مستوى 
الدم الطبيعي . المحلول الملحي مفرط التوتر الذي توضع فيه 
خلايا الدم » يسبب فقداً محتويات الخلايا من السوائل » 
فتصبح متجعدة أو محززة .ينبغي أن تكون محاليل 
التخدير الموضعي متساوية التوتر لكي لاتؤثر على توازن 
السوائل في الأنسجة . 


عتدم اس وآ 


قرط الشعر .فر طالأشعار كتدمط اس موقط 
و 
متنضخم ضخامى عتطمم م نء موط 


التهاب اللثة الضخامي 
ضخامة . تضخم .فرط النمو 


15 لوطع عتطمهسعءموطآ 
تتطمره اسع موطآ 
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قصور غُْدَّى نه 1ن سماعممجط 
تحت اللسان . تحت اللسانى 1001 


القناة تحت اللسان لتحصق لوددماعهمجط 
القناة اللّقمية الأمامية . 
غدد تحت اللسان 5 08105531متط 


العصب تحت اللسانى 2219 08105521 مقط 
العسيع شط لكات بسن ومين عاذت اللساة + 
انظر عضلات اللسان نا : 

آفة العصب تحت اللسان 
مرض نادر الحدوث » يصيب نصف اللسان بالشلل 
والضعف . حيث ينحرف اللسان نحو الجانب المصاب عند 
إبرازه من الفم . 

التهاب الغدد تحت اللسان 
التهاب في الغدد تحت اللسانية . 


زوع ع2 127008105591 


1212110 1 10115 


التهاب تحت اللسان . التهاب لجام اللسان 100 
التهاب الأنسجة تحت اللسانية . 

تحت اللسان .» أسفل اللسان 0101 
1- السطح السفلي من اللسان . 
2- كيسة احتباسية تحت اللسان . 

نقص بسكن الدم دنسم :راع مموط 

بارز الفك السفلى 100 

قصورالغدد الاسلة مم1 

هوس خفيف م11 

دقيق الفك عتطأمسع هنع تسممروط 
ذوفك سفلى صغير شاذ » صغير الفك بشكل مفرط . 

نقص اكد 1 ل ستحصرهموط 
انخفاض نسبة الأملاح المعدنية في الجسم . 

نقص تمغدن الميناء اعسمس عط 01 دمت دعتله“7عستسمموطا 


نقص التعظم نقص 50112 عصروط - ؤزوه]500-05ق1 
والعظم 
قصور نظائر الدرق » قصور الدريقية صكنلذه* روطام نتدمهومرط 
البّلعوم السفلي 
الجزء السفلي أو الجزء الحنجري من البلعوم ؛ و 
مصطلح متروك بعل استعماله . 
نقص فوسفات الدم 
تُخامئ ال ا 
متعلق بالغدد النخامية (3/515م0م119) ؛ وعلى وجه 
ا خصوص » متعلق بالغدة النخامية (لصماع لإاتهاتدطأط) . 
التكابة: 


تم طمهم تآ 


2 ددم طمرهم تآ 


كل ىتطمرهم تآ 


الجنين »يتكون منه لسان المزمار والطيّات الطرجهالية 

الفلكية والثلث الخلفى من اللسان . 
نقص التكلس 

1 لطر ال رفوي اما 


110001 


2 - (في الأسنان) : نقص فى المحتوى الطبيعي وخ أملاح 
الكالسيوم في دذاء الى ديب اقبط انب أقناء فترة 
تشكل السن . 

نقص الصباغ » نقص الانصباغ متسونتطءمم رط 
تحت اللقمة جه[ ج0سمعمموط 

تحت لقمة الفك الأسفل . 

حدبة وحشية لسانية للطاحن العلوي عدوع 0 موقط 
الحدبة الوحشية اللسانية على الضرس الطاحن العلوي . 

حدبة وحشية شدقية للطاحن العلوي نوع ه مط 
الحدبة الوحشية الدهليزية على الرحى السفلية . 

حدبة وحشية خامسة للطاحن العلوي علتاسمعمم رط 


الحدبة الوحشية أو الحدبة الخامسة للرحى العلوية أو حدبة 
كارابللي . 


حدبة وحشية خامسة للطاحن السفلى 10م سوعوم رط 


الحدبة الوحشية أو الحدبة الخامسة للرحى السفلية . هذه 
الحدبة توجد عادة على الرحى الأولى فقط . 
نقص الإفراز الداخلي . نقص الإفراز الصماوي عسمتسعمموط 
تحت الجلد 1 عتمضع لمم رط 
إبرة تحت الجلد عل0ع2 عتسعلمموط 
محقنة تحت الحلد مز عتسسعلمموط 
انظر محقنة (ء1308و8) . 
قصور التباعد أسععناء :تله موقط 


نقص الأسنان ٠»‏ قصور الأسنان 012 ح- منأدص ملم موقط 
غياب خلقى أو غياب تطوري للعديد من الأسنان ؟َ 
يَسمّى بالخطأ : فقد الأسنان الجزئى أو غياب الأسنان 


الجزرئى (02ه00ممة لدتامه©) . 


نقص الحس ل ذا 
انخفاض الإحساس بالألم » واللمس » والتنبيهات الحسية 
الأخرى : 


نقص فيبرينوجين الدم دنع لسعم مسة”طقأممروط 
نوع 07 5 0 امارد ينو جيني (2تمتعمعع مسترط11) تكون 


ل الو ظيفة 2 قُصو رالنشاط الو ظيفى ممناء سسا 1م موقط 
نقص التكون دوع مءع 17500 
نقص حاسة التذوق » نقص التذوق و أكساءع 100 
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مصطلح في علم الحيوان بالنسبة للحيوانات التي لديها فم 

الجانب السفلى . 
صغرالفم 

فم صغير جدا » يكون عبارة عن شق صغير يؤدي إلى 


الكيس البلعومي . 


12111111110112 


نقص التعظّم 1105 

نقص البعد .تقارب سكةدم1اء4)ه موقط 

انخفاض ضغط الدم ده أكصع ]م5 
انخفاض التوتر بشكل غير طبيعي » خصوصاً انخفاض 
ضغط الدم غير الطبيعى . 

خافض الضغط . ناقص الضغط 150011 

ناقص الحرارة » ذو حرارة خفيفة . فاتر فصع طامموط 

فرضية كتدوع )م موقط 
نظرية ينقصها الإثبات 

فصو رالدرق سكن 1ه جطامم رط 


حالة تحدث نتيجة نقص فى إفراز هرمون الغْدَّة الدرقية » 
قم عياف ] فى مكدل القن وجنناف ادن 
زمنقوط سرامتو وكات الكشره ميديك القذانة 
(متقتصناءءت) عند الأطفال عند الولادة ١‏ 


نقص التوتر . نقص الضغط 0 
1- ناقص التوتر عتصمغمموط 
3 تاتضن الفتقط 


لوصف محلول ذي باهاء (13م) » أو التعادل الحمضي/ 
القلوي منخفضاً عن المستويات الطبيعية المعهودة للدم » مما 
يمكن أن يسبب انحلال خلايا الدم . 
نقص التوتر . نقص الضغط 
انخفاض توتر العضلات . 
نقص التأكسج » قلة الأكسجين - متسعدءمموط - متدمموط 
مسنم الرأس العريض 
تسنم الحنك الضيق 


110117 


عتلقطمعء وطاعه:طزوم وآ 
عتلقطمءءضوم تآ 


القطمءء زوم تآ 
علطتا وطمهاواوموط - عناتجطمواكزوموط 


نموبارزء يستعمل المصطلح خصوصاً لوصف الجسم 


النخامى . 
2 
قصورالنخامية كانس رمم رط 
نقص التنسج 12 لمرهمو5 


قصور التطور أو التطور المعيب أو التطور غير الكامل لنسيج 


أو عضو : 
نقص ا 0 الز هري عتاتلنطمز؟ لماتسععصم , وأمحاممموط 
الو لادي 
نقص تصنّع الأسنان اللبنية دده دع0 كدامسلع0 , دتأممادرهصوط 
نقص التصنع السني لدأدعل , متمداممموط 
تكون معيب للعاج نتيجة أمراض مثل : الحصبة (5ع1اقة316) 
أو نتيجة للجوع . 
نقص تنسج الميناء اعسمح , متمحاممموط 
نقص التنسج الطفحي 2 سي , وأمداممموط 
نقص التنسج في الانسمام الفلو ري 010535ن1 , هتعفاصرومرط 
نقص التنسج الورا انفي 017ع1ع2 , وأمحاممموط 
نقص تنسج الأسنان 1ع أمعسممسعم , متأكحاممموط 
الدائمة 
نقص التنسج في العو 9 61117 تلتنسداك؟ , وأكحاممموط 
الفيتاميني 
ناقص التنسج »ناقص التشكّل »قاصر النمو ©5)6ة[ممصلاط 
متعلق بقصور النمو النسيجي (12512م0م117) ١‏ 


نقص اللعاب ٠.‏ قصور - 052[11782)108موط - تسكتلةترامهصروط 


التلمّب - نقص إفراز اللعاب - جفاف الفم ‏ هنسهادم»م 
نقص التفاعل . قصور التفاعل هنع دعو مقط 
ناقص التفاعل » ضعيف التفاعل » عاناعوء موقط 
متفاعل نوعاً 
نقص إفراز اللعاب ٠.‏ قصور التلعب مناه تادوم رط 
ناقص الحس . قليل الحس . لس خفيف 6 0أاأكمء05مط 
التهاب المفصل الفكى الصدغى 1 كط“ مومع 513و م1 
الاب ضيه انم النكن لبقن 
التهاب الغدد اللعابية تحت الفك السفلي 1 كنانصع 2120 زوومرط 


التهاي الله اللعاية تحت القكية . 
قصورالتلعب - نقص 


170051210515 - 00 


إفراز اللعاب 

ركسو دالدوران ك2 )505 
راكد الدوران ادو مط 
سفلي الفم »ذو فم سفلي 2 تحتاني الفم 3 12110000115 
متعلق بأسفل الفم 


- 410 - 


تلاكق 
ظاهرة الاختلاف في درجة الحرارة الضرورية في عملية 
تحول المحلول إلى هلام » والعكس . بسبب هذه الظاهرة 
يمكن إجراء طبعة أغار للفم عند درجة حرارة يمكن أن 


كلدع ]175 


يتحملها المريض . 
هستيريا ع1 
لم عصبي هستيري 12151ناع 175511200 
توت الهرع , توف الهسترة . (هياج انفعالي) معتعاووط 
التأثر الحراري الرطوبى نعط ترط 
تأثيرحرارة ورظوبة الظفس غلى الكاقنات . 


مسنم الرأس الضيق 


عتللقطرعءء20ء]15وم وآ 


ونتوء العظام الوجهية . 
مسنم الرا أس عتلمطمععنومنوط - كداملقطمعءعموموط 
مسنم الرا أس عتلمطمععموموط 
مترا افع الأسنان 11 


ذو أسنان طويلة التيجان » وقصيرة الجذور . 


- 411 - 


عثنث م1 


نجيج مائي خفيف القوام ينضح من جرح أو قرحة . 


غثيثى نم1 
معان لصاف » 

ثر غثيثى عط مك1 

إنتان الدم متسسعط مك1 

سماك 055 15 


سماك لساني - طلوان 
لساني- سماك خطي 
يَرقان »صفار 


1211م مكلداعاء عمسعسنا كاده :7طغطء1 
كتتوع !ا عزوم و7طاطء1 - عمسودنا 


21112011ل - كتاثاعا10 


فكرة.ء.خاطر. دور 10 

إطباق مثالى دممتكساءءه لدع10 
إطباق علا شكل الأسنان غير المتآكلة . 

نفس الشىء . مثله (لاتينية) 0 - سعلز 
ماقم ع كانه الرضفة الطية.. 

مطابق .» بقل » طبيق لمعنامع10 


نقطة التمييز » نقطة التعريف . نقطة التعيين 006 دمناهءنامء10 
علامة توجد على زاوية الفلم الشعاعي تشير إلى وجه الفلم 
المواجه للأشعة السينية عند تعرضه لها ؛ وهى عبارة عن 
أنفلة بأززة كؤاجة راق البو السباعن: أثذاء ندر الألينة + 


(سابقة) فكرة -1060 
(سابقة) ذاتى » ذاتى المنشأ » متميّز » مُنفصل -1010 
مجهول السبب عنتطغهم م101 


ينطبق على حالة مجهولة السبب تنشأ عفوياً أو من علة 
غامضة أو مجهولة . 
فقر دم ذاتي » فقر الدم مجهول السبب 2 تتمعفصة عتطغوم1015 
امتصاص در وي ذاتى » 0 لدعامة عتطادمه1010 
امتصاص دروي مجهول السبب 


ألم وجهى مجهول السبب سنهم لدأعه؟ عتطاوممتل1 
انظر ألم وجهى مجهول المصدر 010198نا 04 متهم لقاعة1) 
(صلوئتاه . 


فرط التنسج اللثوي 
الذاتي » فرط التنسج اللثشوي 
مجهول السبب - لثة فيلية »داء الفيل اللثئوي 


- 12519ماء مقط لد ؟تعطاع عتطادم ه1010 


15172 13515 مقطامعاء 


ألم سنى مجهول السبب 2 هه عنطادمه101 
اعتلال ذاتى اتطغدم ه101 


رمزاليود عصتل15 - 1 
الرمز الكيميائي لليود . 
[مختصر] قاطع 
رمز لقاطع دائم (501أعط1 الاعصفصه2) . 
قبن لقو 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 


1 121501 


ددعل]1 - 10 


[مختصر] قاطعى لسانى لدسمعستامكمة - 11 
[مختصر] قاط شفو 9 لوتطه1[هدوعصز - ه11 
[مختصرابو 0 طعصذ د ص 
يومياً وعتل صذح ل صذ 


تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
[مختصر] قاطني حدكي 


1م1250 - 12 


لدمانامرهداعه1 < 12 


علم العلاج 1 126010577 

(لاحقة) مرض متميز بشيء معين أو كأكة1- 
ناشئ عن شيء معين 

معالجة .فن العلاج » مداواة معتاناء مدسعط) - معاد 

(سابقة) طب » طبيب . تطبيب » علاج -19010 

دوائي المنشاًء علاجي المنشأ عتصعع 120 


تلف أو إصابة المريض بسبب الطبيب أو المعالجة الطبية . 


مرض دوائى المنشاً عكدءكتل عتصعع 121:0 
مرض أو حالة تحدث كتآأثير جانبي لعلاج مرض آخر . 
الأذية علاجية المنشاً "كنا زا عتسعع 121:0 


قد يحدث أذية للمرضى أثناء المعالجة السنية بسبب التعامل 
غير ال حذرر مع الأنسجة الفموية ؛ مثال ذلك الوذمة التالية 
بعد العمليات الجراحية » وقد يحدث نزف وكدمة تمتد إلى 
الرقبة ثم إلى جدار الصدر ء الحقن داخل العضلة أثناء 
التخدير الناحي أيضاً يؤدي إلى الضزز . وقد تؤدي أذية 
الأعمناب اننا السمالنياتت اللمراعة إل فس جوانينة اللازق 
بإصابة العصب اللسانى أو فد الإحساس بدرجات متفاوتة 
بالشغة والذقن بأذى العصب السنخي السفلي أوالشلل 
الوجهي النصفي بأذى العصب الوجهي . 
(لاحقة) متعلق ب 6 
تلج »جليد 16 
كيس الثلج . طاقية الشلج 
غطاء الثلج - كبس الثلج 
رفادة الثلج 


106-55 
120-85 - رروعء-ع10 


106-1155 
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تراكب » تغطية بآخر 
(فى طب الأسنان) : تراكب الأسنان الأمامية فى نفس 
القومن الفكنة . 1 
خط التراكب .خط تحديدي 
تلم على سطح ميناء السن » يحدد حواف خطوط 


111110 


نا امتادء 1 “تطس1 


ريتزيوس (وعص1]]! 5دا1جاعة) . 
محاكاة )نس 
غير ناضج 2 فج 111 
فوري.مباشر نل سس 


جسر فورى .جسر مباشر 1108 عأمتلع سس 


بدلة سنية فوري .ء بدلة سنية مباشرة ‏ عسدطمعل عغهنلعصصسطة 

بدلة سنية كاملة أو بدلة سنية جزئية نزوعة 
لاستعمالها في الفم مباشرة بعد خلع الأسنان الطبيعية . 

بدلة سنية تعويضية عتتتأطعل اماعصسععج 1ع" عأتمتلع سس 

مباشرة » بدلة سنية تعويضية فورية 

بدلة سنية جزئية أو كاملة » تصنع قبل خلع الأسنان 
الطبيعية » وتوضع في فم المريض بعد قلع الأسنان مباشرة . 
انظر بدلة سنية (1064111) » بدلة سنية فورية 12]6لعصدم]) 
(عتتطمعل . 

حشوة الجذر الفورية 
إنهاء حشوة قناة الجذر الدائمة » مباشرة بعد إزالة أنسجة لب 


السن وتحضير حفرة اللب . 


ل )00 عأد تلع صسسز 


غير قابل للعلاج »غير قابل للشفاء » عاطهع تلع سس 
متعذر الشفاء 
هائل ٠‏ ض< م1 
مر ا عكتاع تس ح عمترء سسسرز 
غُمَر 2 م فى سائل ) لوت رز 
يهاجر مُهجّر عع سس 
غير قابل للمزج »غير قابل للخلط ع[طء متسس 
مثال ذلك : الماء مع الزيت . 
غير قابل للتسكين أو التهدئة عاطدع تاتس 
توقف جاتلنطمسصسز 
تثبيت 1101 


ليت بالكبيرة :أو الشيت بالمسافيو اق بالتطميم النظي: 
7 


اقيم ” 


11111011117 


11111111 


أية حالة مرضية ذاتية الحدوث » بدون أسباب خارجية 
ظاهرة أو واضحة . 
تحساس ذاتى 
عدي ل اا ا » عند تعاطيه بجرعات علاجية » 
ليست له علاقة بخواصه الدوائية بالضرورة . 
داء »علة . مرض 
طُعْمٍ حرقفي 
طلّعم عظمي قشري إسفنجي أو طعم عظم إسفنجي يؤخذ 
من العظم الحرقفي . 


1110577212577 


1111 


أكوناع سمسسستلز 


مضاء- متاو 6 ستسسسلل 
إضاءة » إنارة » استضاءة ستسسلل 
مكتاز :2601 تسلا 


جهاز إضاءة . 
المنار الليفي الضود ئي ١‏ 
منار ليفضوئ 


م0 “112 , “201 اتمسسللا 


منارالمراة *01تتتطد , لامامستسسطلل؟ 

صورة 1126 
صورة لنموذج بالأشعة على الفلم الشعاعي . 

صورة مباشرة أعع لل , عمسا 

صورة مزدوجة ع1طنمل , عمسا 

صورة كاذية 215 , عفدا 


حقل الصورة »مساحة الصورة 
حدود الصورة الشعاعية على مستقبل الصورة . 

تكثيف الصورة 
طريقة لإخراج صورة شعاعية أكثر وضوحا من التي نحصل 
عليها بالأشعة » تستخدم الإلكترونات المسرعة والمركزة 
على ستار تألقي . 

صورة مقلوبة 

طبقة مصورة - أخدود بؤري 

جهاز تصوير 
جهاز الأشعة الذي ينتج الأشعة » وبعض أنواع المستقبلات 
مثل فلم التصوير الشعاعي » وستار المنظار الوميضي 2 
وأجهرّة التصوير الشعاعي الجاف التي تصور كثافة الغرض 
المراد تصويره . 1 1 


11128 0 


111286 11104 


ع1 , 111286 
ع0 1021 - نع :رد1[ ع8 1123 


1111251118 0 


وهمى ». خيالى . تخيلى "إتمستع مسا 
وهم جيل اسع س1 
عجزالاتزان » قصور الاتزان » لاتوازن عع ماطس 
غير متو ازن علس 
متراكب ٠»‏ مُغطى بآخر عه ترطس 
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12د" اع م دز 


متحشر ء مُنطمر » منحصر ء متناشب 2 اا 
محشور 
كسر متناشب . كسر متحشر علنتاع2 1 لماع مس 
سن منحشر ةّ غ00) اماع مس1 
انظر سن (5أه10) . 


انحشار » تناشب » انطمار لع مس 
إعاقة أو منع إثغار السن بواسطة حائل طبيعي » عادة ما 


انحشارالناب عستسق , اماع مسر 
انتحشار سنى لامعل , سمتعدمسة 
انتحشار الطعام 0 , تمتاع مس 


تجمع الطعام بين الأسطح الملاصقة عادة بسبب وجود تماس 


انتحشار أفقى لدغدهم مط , سمتأعدمصس 
انحشار مال عناوتاطه , دامتأعدصسا 
انحشار الرحى الثالثة تنقامحط لستطا , سمتاعد مس 
انحشار السن 0 , دامتاعد مس 


حالة تكون فيها السن في وضع لايستطيع البزوغ طبيعياً » 

بسبب انحشارها مع سن أخرى أو أسنان أخرى » أو بسبب 

نمو غير طبيعي للسن أو بسبب وضع السن غير الطبيعي . 
انحشار عمودى لدعناتء؟ , متعمس 
انحشار ضرس العقل «مناعةصصذ طامه) ددهلكك؟ , سمتاعد مس 


ناقص . غير كامل » معيب اعء ند درس 

نقص ل ف فت لاا ااا 
ىال 

عديم الإتقان . غير متقن أكتصمتاعء ]تر محر 

أرتق 012 تاء مس 


مغلق خلقيا ؛ انسداد فُتحة فى بنية ما من المفروض أن تكون 


رتق أت مرحرز 
إجبارى .إكراهى كناك رحس 
كتيم »غير متفذللسوا ائل »غير نفوذ ع1طوع ص مس 


لايمكن اختراقه ؛مادة أونسيج لاتسمح بمرور السوائل 


أصم » غير مُنفذ ء كتيم كن0 أ للء مدر 
قوياء 60 رسا 


التهاب جلدي جرثومي قوبائي أو حصفي .عدوى 
جرثومية فى الجلد تسببها العقديات (ه»مءمامء5) » 


20077 111لقتتط 


جم عنامي 


متلازمة فقد المناعة عه ره توعسعك 1ق1ع0-ع سس 

ملع 2 محصّن 111111 
دواء أو ماذة (متحصنة أو مانعة . 

مناعة . حصانة تاتس 


حماية داخلية في الجسم ضد العدوى بكائنات دقيقة عمرضة 
وسمومها ؛ يمكن أن تكون المناعة مناعة طبيعية أو مناعة 
عرقية » أو مناعة عائلية » أو مناعة خلقية أو ولادية » أو 
مناعة مكتسبة . 
مناعة مكتسبة 
يمكن أن تنتج عن إصابة سابقة بمرض أو عن طريق وسائل 
صناعية » مثل تكرار الحقن بكميات صغيرة من الذيفانات 
أو الأمصال المضادة للتيتانوس أواللقاحات التي تنتج 


11010111117 , 220110 


الأضداد . 
مناعة فاعلة ع2 , إاتسستسصسز 
مناعة صناعية لمن تكتاعة , جاتسنسصس 
مناعة خلقية [دأتسعع 2م , واتسستسصسرز 
مناعة وراثية » مناعة عائلية لمتلنسة؟ ,واتنستسسز 
مناعة فردية لمن عنصا ,جاتسسصصسز 
مناع موروثة 0ع طصة ,جاتسسسز 
مناعة موضعية لدء10 ,تجاتسسز 
مناعة طبيعية 1ق جاتنستسسز 
مناعة غير متخصصة 1201-10 ,ا تستتسسز 
مناعة منفعلة . مناعة لافاعلة 025517 ,:217ن تدر 
مناعة عرقية ‏ مناعة سلالية لدأع ةا راتسستسسز 
نحصين , تمنيع تسناسسسز 
جعل الشخص محصئًاً » لحمايته ضد بعض الأمراض . 

حصن 2 ْنَع 110117 
(سابقة) منيع ء محصن -1120ا تت 
كيمياء التحصين » كيمياء مناعية 1:7 وتمع ا 0 سس 
خلية مناعية 1207 لاستسس 
المناعة الوراثية دعناع ع0 نتلسطسز 

المناعة .دراسة المناعة 11010877 تحر 
0 »صدمة ا »تحشر ء تناشب اعمس 


قوةالصدمة 
القوة الديناميكية أو الحركية التي تحدث أثناء التصادم بين 
شيئين ؛ مثل : الضربة القارعة للمطرقة الآلية (ا8/1116) . 

شدة الصدمة 
الطاقة المطلوبة لكسر المادة تحت قوة الصدمة . 


101 اعد مدز 


طاعصء 5 أعدمددز 
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البنية التحتية للبدلة 
السنية ذات الغرسة 
الهيكل المعدني المنطمر تحت الأنسجة الرخوة والملاصق 
للعظم أو المنطمر في العظم » والذي تنبثق من خلال 
السمحاق الخاطي بروزات منه » بغرض دعم الجزء العلوي 
للبدلة السنية ذات الزرعة » انظر أيضا غّرسة لَبية عناده0ه1) 
(1300متطة » مدخل غرسة رزية فكية سفلية عةاناطنلصة/3ة) 


5112511111111 :06126111 اممامسسز 


(أصقاصصصطا عامهاد . 
الجزء العلوي للبدلة 
السنية ذات الغرسة 

الهيكل المعدني الذي يستمد ثباته واستقراره من ركيزة البدلة 
السنية ذات اراي . 
0 
دبوس معدني أو وتاد معدني يمتد من خلال قناة الجذر 
داخل العظم حول الذروي من أجل إطالة وتقوية السن 
عديمة اللب (طاهه) ووع1م1ن©) . 
غرسة داخل العظم -غرسة 
ضمن العظم أو الغضروف 
السنخي مع ترك جزء منها بارز في الفم . تثبت عليها طبيقة 
تعويضية أو طبيقة تقوعية كما يمكن استخذامها لتثبيت 
كسور الفك . 
غَرسة بشكل نصلة داخل العظم 


51121511111111 006126111 اممامسز 


20000211 , أسمامسز 


- 20105560115 , أدامدسرز 


أسقاصصا لدعأدمل0مء 


11201211] , 35 
5120 

غَرسة معدنية وتدية الشكل » رفيعة » توضع داخل العظم 
لتوفر دعامة للبدلة السنية الثابتة أو البدلة السنية النزوعة . 

غرسة ضمن العظم أو - لوء)2005 , أسماصس 
الغضروف - غرسة داخل العظم 
غَرسة» من المعدن » تغرز في الفك العلوي أو الفك 
السقلن مع بروز جز منها :وال الفو + ويعقدم هذا هزه 
كبنية أساسية لجهاز تعويضي . 

غرسة حرة ثابتة » غرسة ار مقاومة 85هنلسصدا؟ عع] رأسماصسذ 


في الغرس السني : غرسة قادرة على مقاومة قوى المضغ 


متا كتامء20055ء 


بدون ربطها مع دعامة إضافية . 
غْر س بيين سنى ماصع )10 رأسحامسز 


غرسة سنية بين دعامتين من الأسنان الطبيعية . 
مابين النسيج المحيطي والغرسة السنية 

التنلاصق بين الغرسة والنسيج المحيطة بها . 

كان جال (اندماج) ليفي (دم كه ععاما ونامرط2©1) : ذلك 


121112 راأمسوامسز 


تحدث بكثرة عند المواليد الصغار والأطفال وتصيب الوجه 
والأطراف بشكل رئيسي . 
طعم .غرسة ٠‏ يغرس 
مادة »هي عبارة عن زرع أو طّعم مغاير في طبيعته عن 
الجسم . يوضع في الجسم ليحل محل جزء مفقود أو جزء 
ناقص النمو ناقص التكوين كما فى الجراحة التجميلية ؛ 
صفيحة معدنية أو وتد معدني أو رن تصوتت إدخالة 
في العظم السنخي بغرض تثبيت الأسنان أو البدلة السنية 
التعويضية . 
داعمة مُنغّرسة 
ذلك الجزء من الغّرسة الفموية الذي يبرز من خلال اللثة 
داخل الفم وتثبت عليه البدلة السنية . 
دعامة منغرسة تحت السمحاق » 
ركيزة مغروزة تحت السمحاق 
ذلك الجزء من الغّرسة الذي يبرز من خلال مخاطية الفم 
داخل التجويف الفموي لتثبيت تاج عليه أو كدعامة لبدلة 
سنية ثابتة أو بدلة سنية نزوعة . 


غرسة ركيزة التقود يم السنى ‏ عناصه006طاتده لعففط -كسقاصصسز 


أصسو امسر 


اداع مقاط أسمامدسز 


أ انط أسمامسسز 


]1ع اناك 


غرسة تحميل البدلة السنية 0 01]ىعء: عمط -أسمامسز 
غرسة برنيمارك 8115 تع سفرة18 رأسقاصدس 
شرخ الغرسة عع2ءءمتطع1 أسمامصرصسز 


شق فى الظهار(صناناءطذم5) المغطى للغرسة تاركاً منطقة 
مكشوفة من الغرسة بالحفرة الفموية . 
غرسة سنية » غرسة فموية أصقاصصذ لدعده ح لدغصعل,اسطامسذ 
مادة توضع داخل الفك لتشبيت تاج أو جهاز تعويضي ثابت 
أو بدلة سنية نزوعة . 
طبيب الغرس السني 
اختصاصى الغرس السنى 
طب غرس الأسئان- مبحث الغرس 
اليش هلم الفرس الست الفمؤي 
ذلك الفرع من طب الأسنان الذي يختص بتشخيص 
وتصميم وإدخال الغرسات السنية وعمل التعويضات الحزئية 
الثابتة والنزوعة . 
بدلة سنية ذات غرسة 
بدلة صناعية يعتمد ثباتها واستقرارها على البنية التحتية 
لقاعدة ارتكاز البدلة السنية أو هيكل البدلة السنية الذي يكون 
كر وين جزكا أو كلا في الحرء السسقي نيه ستيان 
وتحت الأنسجة الرخوة التي تخرج من خلانيا داعمات 
للبدلة السنية . انظر بدلة سنية (15اامء0) . 


- أذاع212]010امددا عاأكئتغمعل أاسماصس1 


- 15117)دع0 اسمامدسز 


3201057امتسا لوتمعل 


01126111 انامز 
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غرسة سنية مكونة من صفيحة قاعدية ومسامير قشرية وأوتاد 
لولبية وبنية علوية مثبتة على ال حافة الإرتفاقية عن طريق شق 
الغرسة الفك السفلى حاملة البدلة السنية مباشرة وهى 
مصممة للمرضي الذين لديهم ضمور شديد بالارتفاع 
السنخى للفك السفلى . 
غرسةعبرا لعظم 
ويستخدم كدعامة لبدلة سنية أو طبيقة تقوبمية . 
غََرمِن دع »تطعيم 
1- عملية الترقيع أو التطعيم . 
2-نقل سن سليمة لتحل محل سن مقلوعة . 
3- وضع مواد غريبة داخل أنسجة الجسم بغرض 
التعويض . 
مكان الغّرسة السنية » موضع 
الغرسة السنية 


22505121 ,ادامر 


10111 


51 12126261011متز 


لاه - د5ع1د000)تدامسز 


علم الغرس السنى . - نوع10مأسماصدسذ 
مبحث الغرس السنى 001060107 امس 


فرع من طب الأسنان يختص بغرس أجهزة صناعية أو مواد 
داخل العظم والأنسجة الرخوة بغرض تعويض أو علاج أو 


سحخيص 9 
اختصاصى الغرس السنى 56ز0108غصةاصحصز ‏ أكناصه00مغصطاصصسذ 


طبيب أسنان اختصاصى فى ممارسة الغرس السنى . 


علم الغرس السنى . نوْع 00026010 طم امس 
مبحث زرع الأسنان 5 صو امس 
اختصاصى الغرس أكتادعل أاسفماصيصة - أونع10م0)سحمامصرسذ 


السني- طبيب الغرس السني 
علمالزرع - 

علم الغرس الفموي 
علم زراعة الأسنان 


31010577 مسا 1[دعده - 01057 تدامسر 


لقناه - لد)ادمع2601057:,0دامسسز 


65 - 1212601087م ترز 


و ا 8 

يشبع 13 » يشرب ا اا 
إشباع 2 تَشَّرب »تشريب 0 اا 
طبعةء أثر. طبع 1101 


طبعة أو نسخة سالبة للأسنان أو للمناطق الخالية من 
الأسنان بعد أن تم قلعها » تؤخذ بواسطة مادة لدنة تتحول 
تقسم الطبعات حسب المواد المستخدمة لأخذ الطبعة إلى : 


بتوضع نسيج صحي كو لاجيني كثيف بين الغرسة والعظم . 
يتات اندماج عظمي (05560121685186102) : يتضمن تلاصق 
خال من أنسجة غير عظمية بين العظم المتشكل والغرسة » 
وبذلك تتوزح قوى المضغ على الخرسة والعظم الداعم لها . 
لقانب 
انظر مغناطيس البدلة السنية (اع7282 عتتطمء(1) . 
غُرسة مخاطية - غُرسةداخل المخاطية 


6 أتندامددز 


- 12110521 , أسوامدز 

الع كا 1120521 تتطج نتاسرا 

غْر سةفموية 01:21 , أسمامصرسة 
أية عَرسة تحت الأنسجة الفموية في الفكين مع بروز بعض 
الأجزاء داخل الفم »تستخدم لتثبيت ودعم الأجهزة 

غرسة ذات اندخال عظمى 11 , اسداس 
غَرسة داخل العظم ا 35 بها فراغات 
تملأها الخلايا بانية العظم والنسيج الضام وهي إما أن تكون 
من مادة خزفية أو معدنية أو إكريليكية . 

طب غرس وتعويض الأسنان , 

مبحث زرع الأسنان التعويضي 
فرع من طب زراعة الأسنان يختص بتصميم وتشبيت 
التعويضات الثابتة أو المتحركة على الغرسات السنية في فم 


11101211 115 


0 
غْرسة تحت المخاطية » غُرسة تحت لددمع تتتططنا؟ , أسماصصس 
الغشاء المخاطى 


إدخال معدن ذو غؤور (1060ا20670 3216131) ووضعه فى 
أفاكن مكداز فى الخاطية حراعنيا لالتخ مهفن بيت 
الندلات النيقةم ّ 
غْرسة تحت السمحاق 
غرسة مطابقة لسطح عظم الفك » ومغطاة بالسمحاق 
ال خاطي » لها دعامات تبرز في الفم » تثبت عليها الجسور أو 


1د]1105 2ك رامد امسا 


البدلات السنية إلخ ١‏ 
الركيزة المغروسة تحت السمحاق  -‏ , عنتنطعنتتاوطنه غصفاصصذ 
الهيكل المغروس تحت لدء)105ءمطده <- لدءأومتءمطناد 
السمحاق 1121211011 خسم امسر 
ميكل معداني مطدبوت يتطبق تاما على العظم + تحت 
السمحاق . 


جراحة الغرس السنى 5111:8517 انامس 
السنية جراحياً في الفم . 
غرس عبر الفك السفلى 1011" -121ن 01 سف كصةت) ركسقاصصس 


- 417 - 


طبعة من مادة مرنة » لها القدرة على تسجيل مناطق غؤور 
معيقة » يمكن أن ترتد عنها أثناء رفع الطبعة ثم تعود إلى 
حالتها أو وضعها الأصلي . 
طبعة المادة المرنة 
طبعة نهائية - طبعة رئيسية 


1121ء]222 عتأمقاء , لاماودعء :"1م ترز 
- 111221 , لاماووع:"1م ترز 
0 11125161 
طبعة تستعمل لعمل القالب أو المثال النهائي . 
طبعة الشمع السائل 
طبعة من شموع مختارة ؛؟ توضع في حالتها السائلة أو 
المائعة بواسطة فرشاة ؛ تستخدم هذه الطريقة لعمل طبعة 


77 111110 , لام1ادوع:1م ترز 


111111101131 , لام1ادوعء:"1م ترز 
طبعة تؤخذللأنسجة وهى تحت الضغط (الضغط 
الوظيفي) ؛ أي أن الطبعة تؤخذ أثناء المضغ أو أثناء البلع » 
وبذلك يتم تعديل الطبعة بواسطة القوى الماضغة والحركات 
العضلية الجاورة ؛ تسمى الآن طبعة الانزياح اللخاطي 


(55101ع1مطتطآ أمعسطاعع12م15ل-مع0/13) . 


طبعة الفم الكاملة طغناممه للنا؟ مسمتووء» مس 
طبعة غروية مائية 00 , «سمتووء“ مس 


طبعة من مادة غروية مائية »انظر أجار (37ع8) » مدخل 
غروانى مائى (011010ع119020) . 
طبعة غروية مائية 7:010011011ط ع1طأوتء ع1 رسملووء: 1مس 


لاعكوسة 


أع12011 , تاماوىء :"1م ترز 


طبعة مو ضع 2 طبعة مو ضعية 5 تلد , «مأووع" مسا 

طبعة سفلية :1015 , لامتلووء :تمس 

طبعة الفك السفلى - - 32011131ج , سمتووء“ مس 
طبعة سفلية لكو تمص عد 109 


طبعة للفك السفلي أو البنى السنية للفك السفلي ذي الأسنان 

أوالأدرد . 1 ش 
طبعة رئيسية- طبعة نهائية - لم)12125 , لامتويء :امسر 

كو امسا لحسق 

انظر طبعة نهائية (ه5ذووء ةمذ لهمة8) . 
مادة الطبع 

أية مادة أو مواد مشتركة » تستخدم لأخذ طبعة سالبة : 
مادة الطبع المركبة 

(مرككب الطبع) 
يطلق عليها مركب مادة الطبع المتلدن بالحرارة » أو المرككب 
وهو مصطلح متروك . 


112161131 1011أددع:"1م ترز 


2011110 و 112161191 1011ددع"1م ترز 


طبعة غَروية مائية عكوسة طبعة غروية مائية لاعكوسة 
طبعة لدنة مكيفة » طبعة جبسية » طبعة شمعية » طبعة 
سيليكونية » طبعة ثياكول مطاطي . 
طبعة ألينات . طبعة المواد اللدنة ١‏ 
غير العكوسة 
عل اقوس البية أو روفن القرين اليه لسجيل 
شكل الأنسجة عند الراحة » أو حينما تكون في وضع غير 
متوتر » انظر طبعة وظيفية (دهذووء ةمذ لهدمتاءعمد) . 
مساحة الطبعة . منطقة الطبعة 
السطح الذي تسجله الطبعة . 
طبيقة الجسر 
طبعة بغرض تصنيع جسر أو لإعادة تجميع أجزاء من تعويض 
ثابت (جسر) أو بدلة جزثية ثابتة . 
طبعة فلح الحنك 
طبعة للفك العلوي لمرضى لديهم فلح حنكي لاستخدامها 
في عمل تعويض صناعي للعيب . 
طبعة البدلة السنية الكاملة عدطدعل ع)ع[مصرمء , سمتووء مس 
طبعة للقوس السنية الدرداء أو للحيد السنخي لغرض 
متم دلي قائلة »تشم عن قاف ازنك" 
والمناطق الحفافية . 
مركب الطبع 
مادة لدنة تلين بالحرارة وتتصلب بالبرودة » تستعمل لأخذ 
الطبعات السنية ؟ وتتكون من : أحماض دهنية » شيلاك » 
جليسيرين » وبعض المواد المالئة مثل : مسحوق التلك 
[الطلق] أو مسحوق جبس باريس . التركيب الحقيقي لكل 
مركّب من مركبات الطبع يُعامل تجاريا كسر تجارى . 
طبعة قابلة للتصحيح والتعديل 
طبعة » يمكن أن تتعدل بإضافة أو إزالة مادة الطبع . 
طبعة سنية لقاصع] ,سمتووء “صصص 
طبعة سالبة للأسنان أو لمناطق الدرد أو كليهما بمادة لدنة 
تتصلب حينما تلامس الأنسجة الفموية » ثم تملأ بجبس 
صناعي أو جبس باريز ينتج عنها نفوذج موجب ماثل للبنية 
الفهوية . 


عا فطلم لة , تاماوىء:1م دز 


222601121 , 1012دو1:2م1122 


111016551011 2 


211015 ,1010ودع:1م12 


12هم-ألآعك , تاماوىء:1م دز 


111101551011 0120 


1جاعع011 , 10دوع:1م12 


طبعة مباشرة أعع011 , دامتدوء مسا 
طبعة مباشرة للعظم عصوط أعع ستل , ممتووء “تمس 
طبعة للعظم المكشوف ». تستعمل في تصنيع غرسات 
البدلة السنية . 
طبعة مرنة عتأمقكء , املووىة: مسا 
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و 1م122 تاماووء:"1م ترز 


مادة الطبع الغروية المائية غير 
العكو سة - ال -1010امعمسلتجط عاطتومع نس 
121مء]1222 داماووع: امسا عأمستعلاج 
مسحوق يتكون من الألجينات القابلة للإذابة ومواد مضافة » 
يمزج مع الماع بدسب معايرة (عند درجة حرارة الغرفة) 
ليتصلب المزيج بشكل هلام » ولايمكن إعادة استعمالها بعد 
تصلبها » يجب أن تتبع تعليمات المزج بدقة للحصول على 
عانم حا اراق بكر الماء من الطبعة المتصلبة إذا تركت 
معرضة للهواء لأي فترة من الزمن » ممايؤدي إلى 


كتدو2 ]0 مع]اكه1آم , 122261121 102دوع7متد1 
(جبس باريس) 
محري جين كوي على فود امل «كلفاك السو كاسريم 
والبوراكس ». لتقليل زمن التصلب والتمدد يخلط 
المسحوق مع الماء ويمزج في وعاء مطاطي يستعمل فقط 
لأخذ طبعة للحالات عديمة الأسنان (الدرد الكامل) . 
مادة الطبع متعددة الإثير 
مادة نظيفة في استعمالها ٠‏ تتكون أساسا من بلمر عضوي 
ذي رابطة الإثير تتوفر في الأسواق في أنابيب من معاجين 
ومسرّع 1 
مادة الطبع متعددة 
الكبريت 
مادة ذات رائحة مميزة » أساس تكوينها بلمر عضوي مرتبط 
مع مجموعات ثنائية الكبريت ؛ يطلق عليها غالباً : قاعدة 
مطاطية أو ثياكول أو ميركابتن . يستعمل مصطلح قاعدة 
مطاطية أحياناً بشكل غير صحيح للإشارة إلى المواد متعددة 
الكبريت . يخلط جزءان من المادة ذات القوام الخفيف أو 
القوام الملتوسط أو القوام العادي أو القوام الثقيل أو السميك 
مع الحفاز ؛ تتوفر كلها في أنابيب . 
مادة طبع غروية عكوسة - عاطنومءرع" , لمتع اهمد سملووء مس 
مادة طبع الأغار - 
أغار تدده - لمتع )محم 
أغار هلامي مائي يتحول إلى سائل حينما يسخن ثم 
يتحول ثانية إلى هلام حين يبرد » وهي مادة طبع تعطى 
طبعات دقيقة جداً» تؤخذ على التحضيرات الرطبة ؛ 
يتوفر في الأسواق في أنابيب أو خراطيش » يسخن قبل 
الاستعمال في حتداء اتن كهربائي التحكم عند درجات 
حرارة مختلفة » وتوضع مادة الطبع في طابع مبرد بالماء 
داخل الفم . 


اعطمع:2017 , 12261121 دم1ادوع م1 


1101م لنا20155 , 12261121 دماووع7متد1 


127010011010 2821 0 


مادة تلين بالحرارة تحتوي على راتين طبيعي وراتين 
صناعى » ومواد مالئة » ومواد ملدنة تستعمل بشكل خاص 
لأحذ الطبعات للف الأمره ثلين توضعها في :ما ساخن 
عند درجة حرارة 60 درجة مئوية » أو بوضعها مباشرة 
فوق لهب تتوفر في شكل قضبان أو صفائح أو أقماع 
هذه المادة غير مرثة بشكل كاف لكي تنساب في مناطق 
القوور للتعمع ل علي طحة سال وف 1 
مادة الطبع المطاطية 
مادة طبع دقيقة جدا » تستعمل لأخذ الطبعات للحشوات 
المصبوبة والتيجان والجسور والوصلات الحكمة » مفيدة 
بشكل خاص للتحضيرات متعددة الوحدات . لها 
عتضائض تشابهة للمطاط افغلط جالنسيب الموصىبها 
والزمن الحدد لتظهر فى حالة متجانسة خالية من الخطوط ؛ 
يجب الالتزام عند خلطها واستعمالها بتعليمات الشركة 
المتتجة . تتوفر عادة فى أنابيب » وتستعمل لإجراء طبعات 
لادان افير الى يدب أن تكو عنافة .مدال يلك 
أنواع 7 
1- مادة الطبع الوظيفية . 
2 مادة الطبع متعددة الإثير . 
3 مادة الطبع متعددة الكبريت . 
مادة الطبع الوظيفية 
تستعمل لأخذ طبعة تحتاج إلى وقت طويل قبل أن تتصلب » 
وبذلك تسجل الحركات الوظيفية للأنسجة الرخوة الفموية 
والعضلية ؛ مثل : الكوتابركا السوداء 8ااناع عاعة81) 
بقطعيعم . 
مادة طبع بشكل الأعواد الخضراء , 
مادة طبع بشكل القضبان عاعن)د عستعهم - عاعناد مععءرع 
الخضراء - عود الرسم 
مادة طبع تتَلّين بالحرارة لها شكل القُضبان . تستعمل لبناء 
حواف الطابع أو حواف الحلقات النحاسية ؛ تتوفر في 


01211]كهكء , لم122 لامادوء:"1م دز 


لمطه0 1ع تنآ , لقاتاء122 تامادوء :"مدر 


و 1م1226 ت10أووع:1م تدز 


قضبان ذات ألوان خضراء أو بنية . 
مادة الطبع الشمعية 
للحشوات المصبوبة 

شمع يستعمل لعمل غماذج شمعية من أجل الحصول على 

جدرات تصيوية . نت غير المكرية الأررق. اطتلب 
من مثيله الأخضر ء وتختلف الخصائص العملية للشمع 
باختلاف مكوناته » وهو مزيج من الشموع مثل : شمع 
البارافين » وشمع النحل » وشمع الكوبرنيكي ٠»‏ وشمع 
الكانمنسبا يتوفر في شكل قضبان أو صفائح وفي أشكال 
مسبقة الصنع من المشبكات والعارضات . 


779 121237 , 11لاء1226 تامادوء:"1م دز 
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طبعة أو لية - طبعة بدئية - 1:11221:7م , ماملووء* مسرا 
10 17 لتنستاء»1م 
طبعة البدلة 
السنية الحزئية النزوعة (المتحركة) 
طبعة للقوس السنية الدرداء جزئياً »وذلك لغرض تصنيع 
بدلة سنية جزئية نزوعة . 


:026111 121:هم ع220121ع"1 , اودوع" متدرا 


طبعة غروية مائية 11010معمنتلتوط عاطلوتعءرء" رسملووء دمص 
عكوسة 
طبعة مطاطية 025 تع ططنا" رمامتووةء: مسر 


طبعة تالية - طبعة نهائية - 20217مع56 ,لامتووع" مسا 
1ك ارتسا لحسل 

طبعة مُجزأة . طبعة مقطعية 
طبعة للقوس السنية من جزتين أو أكثر » تنزع من الفم 
على أجزاء منفصله ء وتجمع خارج الفم قبل صب 
القالب . مادة الطبع الجزأة هي جبس الطب . 

طبعة عاجلة . طبعة تقريبية 

سطح الطبعة 
ذلك الجزء من سطح البدلة السنية أو محيطها الخارجي الذي 
يتحدّد بواسطة الطبعة . 
يقةأخذالطبعة .أسلوب 


10121)ع56 ,10دوع:1م ترز 


51116012 ,1011كدع11201 
5120 ,1122016551012 


112016551011 511112 


عنامتسطعع) تاماوىع :1م ترز 


إعزاة لل 
طبعة ثياكول مطاطى عاء طاطتاتد [مكامتطارصمزووعء “مص 
طابع »وعاء الطبعة حامل الطبعة 27 امتووء مدر 


وعاء بشكل حرف 17 أو حامل معدني أو حامل بلاستيك 
(في حجم وشكل القوس السنية تقريبا) ذو شكل ملائم » 
توضع فيه مادة الطبع المناسبة وتنقل إلى داخل الفم في 
المنطقة التي تحتاج إلى إجراء الطبعة لها » وذلك للحصول 
على نسخة سالبة لكل تفاصيل البنية السنخية السنية . قد 
يكون الطابع مثقباً لتحسين التتصاق مادة الطبع به » وذلك 
لتقليل احتمالات تشوه الطبعة عند نزعها من الفم . 
طابع تشر بحي » حامل داه , 27 مسمتووء: مسا 
الطبعة التشريحي 
يسفميكل اكدناطعة فى قلات عيهة اللسحالة(القزه 
الكامل اع ذلك بتشكيلة بدي يكظ مطفة تحمل الندلة 
السنية بشكل تام . 
طابع صندوقي . حامل الطبعة 
الصندوقي 
حامل الطبعة الجاهز للاستعمال والمصنّع من المعدن أو 


20 و 137 1122016551011 


مادة طبع سيليكونية 
مادة مطاطية أساسها سيليكون عضوي متماثر » تتماثر المادة 
بواسطة حافز أوكتان القصدير وسيليكات ألكايل المنشط » 
تتوفرالمادة في أربعة أنواع من القوام : قوام سميك ٠‏ وقوام 
عادي » وقوام خفيف » وتتوفر أيضا كمعجون . 

مادة طبع (أكسيد الزنك واليوجينول) , [12ء اقم دمزووء« مص 

[مداععتاء-0:106 212 

معجون يستعمل فى طبعات تعديل قاعدة أو تبطين البدلة 
السنية الكاملة » يتوفر في أنبوبين : الأنبوبة الأولى تحتوي 
على أكسية الزنك + وزيت ٠‏ ومُسرّع ؛ والأنبوبة الثانية 
تحتوي على راتين مذاب في اليوجينول أو مادة أخرى . 


511102 , 122161191 لامادوء:"1م دز 


طبعة الفك العلوى - 2:311217ج2 , سمتووء» مس 
طبعة علوية 101 110061 


طبعة للفك العلوي والأنسجة الحيطة به ؛ فى حالة وجود 
الأسنان أو فى حالة الفك الأدرد . 1 
طبعة لدنة مكيّفة 
طبعة الإنزياح المخاطي ‏ ]1962م 5تلمعتاصد , سمتووء مس 
طبعة غير مح ركة للمخاطية » 
طبعة المخاطية ساكنة 
طبعة يتم إجراؤها مع الأخذ في الاعتبار تقليل الإزاحة 
للأنسجة الرخوة » كانت تسمى سابقاً طبعة وظيفية 


(1255102م 122 0021 أعصلظ) . 


112101551012, 1200611125 21251 


1121012551011 , 1211051211 


طبعة غير مرنة عناأكقاء-1202 ,متامتووء "تمسر 
طبعة جزئية 3121م ,داملووء “مس 


طبعة البدلة السنية الجزئية 
1 -نسخة سالبة للقوس السنية الدرداء جزئياً أو للمنطقة 
الوا ارط تق البدا الم الجر ٠‏ 
2- طبعة لجزء أو كل القوس السنية الدرداء جزئياً بغرض 
تصميم وتصنيع بدلة سنية جزثئية . 
عجينة الطبع » معجون الطبع 
جبس الطبعة 
جبس باريس سريع التصلّب » المصنع خصيصا لإجراء 
الطبعات ؛ يتصلب بعد أخذ الطبعة » وينكسر بنظافة وينزع 
من الفم على أجزاء » ويمكن تجميع القطع المكسورة بسهولة 
طبعة بدئية - طبعة أولية 


اطع 2216131 ,1010ددع:1م1122 


1121016551011 2251 


م2125 51012دع:1م112 


212513 1121012551010 
- 217 للطتاع:1م , لامادوء :"1م دز 
03 121-1111217 
طبعة للقوس السنية لعمل قالب بغرض التشخيص أو 
لتصنيع طابع إفرادي قبل إجراء الطبعة النهائية . 
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2- - يلافغ ٠»‏ يحرّك ببطء أو بصعوبة 
1 -حُدوث »وقوع ».سقوط 
2- ورود 

فى الجال الطبى عدد الحالات المرضية التى تظهر فى مكان 

معين لفترة معينة من الزمن . 
زاويةا لسقوط » زاوية الورود 
نقطة السقوط »نقطة الورود 
معدل الحدوث (للمرض ) 


111001 


21د ع©121062 
أسامم ععدعل1عمد1 


11110161212 121 


1-حادث . طارىء » واقع ع عمسا 

2- وارد 

تر ميد عل 
اقول زف ايز اش 4 

وشيك ادع تعس 
بداية التسوس أو النخر . 

2 لدداعمز 

يشير إلى الحافة العام (الحد القاطع) للأسنان القاطعة . 
تصحيح قاطع 6 كن 20 لودعهذز 
زاوية قاطعة عاعسة لددعمز 


زاوية متكوّنة من التقاء الحد القاطع مع أي سطح آخر للسن 
أو جدران الحفرة . وهي الزاوية المتكوة من التقاء المستوى 
الأفقي مع رسم خط في المستوى السهمي » بين الحدود 
القاطعة للقواطع المركزية العلوية والقواطع المركزية السفلية » 
حينما تكون الأسنان في تداخل إطباقي . 

مسندة الزاوية ة القاطعة 

قناةقاطعة 

حد قاطع 

الحد القاطع لسن طامه) د 08 عقلء لوداعصذ 
الحد القاطع أوالحد القاضم أو السطح القاطع للأسنان 
القاطعة أو الأنياب . تحد الحد القاطع الأسطح الشفوية 
واللسّانية أو الحدكية . 

مرشدة قاطعية - صفيحة 

قاطعية - 0 شدة أمامية ععسمملتاع امترعاسة 

ديل أمامي وهو ذلك الجزء من المطبق الذي يحافظ على 
زاوية المنسب القاطعة أو الزاوية القاطعة . 

الزاوية المرشدة القاطعية عاعصة علتسع لدكاعصز 
الزاوية المتكونة من التقاء المستوى الأفقي مع مرتسم خط في 
المستوى السهمي بين الحواف القاطعة للثنايا المركزية السفلية 
والئنايا المركزية العلوية » حينما تُكون الأسنان في إطباق 
مركزي . 


اهمد عاعصة لدكاعد1 
تفصق لوكاءج1 


0185© لوكك11 


- 1ه لدداعص! - علنناع لدكلءعه1 


البلاستيك ؛ يستعمل لإجراء طبعات للأقواس السنية 


الدرداء جزثياً . 
طابع خاص . حامل الطبعة لداععم؟ , 0:83 دسمتووء" مز 
الخاص » طابع إفرادي 


طابع يصنّع على النماذج الخاصة للمريض 4 وذلك بغرض 
التحكّم بمادة الطبع لإجراء طبعة أكثر دقة : 

طابع جاهز . حامل الطبعة الجاهز عل600؟ , 83 صمندوء مذ 
حامل معدني أوحامل بلاستيكي » يستعمل لإجراء طبعة 
أولية للمريض » لعمل نموذج لاستخدامه لعمل طابع 
خاص لهذا المريض 

طبعة علوية - طبعة الفك 1121-7ن:22 - “تعممن يسمتوىء“تصسز 


11060 


طبعة شمعية 772 ,11221016551012 
خاطى غيسر ملائم 000 
قابل للتحسن 0121 مسر 
لجسن 2 يَتَحسن 1111 
جبس حجرى محسن هك 010اصرسز 
تحسن . تحسين ع لع 01 مر 
نيض 2 دافع 2 محرّك » حافر عك[ نامس 


في علم الأشعة: اندفاع الأشعة المتولدة أثناء نصف دورة 


للتيار المتردد . 
نبضةواردة ادع د21 , ع كامس 
نبضة قلبية عقنلنتق , عساناصس 
نبضة عصبية عكلتاصحصا 2121 ح كنا0 اعم ر عو[ تامس 
غير نقي »مشوب اا 
(سابقة) في . ضمن . داخل » لا » بلا مص ح حص 


عق لقي »التصاق 

اللسان - ارتباط اللسان 
حالة قصر لجام اللسان الولادي أوالخلقي ؛ ويكون فيها 
اللسان غير قادر على الحركة . 


1)-ع28نا0) 2 131173105105519 


عديم التمثل » متعذر التمثل عاطلملتستومهمصز 
خلقي . ولادي . ورائي » فطرى موطسز 
تكون أوتطور في فترة الحمل داخل الرحم . 
زواج الأفار ب كستلءء “رطس 
عَجِر 2 عدم قُدرة »عدم كفاية جنع مدعصا 
بداية .ابتداء عع 
منوا اصل » مسجمز ؛ مُتصل أصوووءع 1 
1-.٠بوصة‏ طعسز 


وحدة قياس الأطوال ؛ تساوي 1/12 من القدم وتساوي2.45 


سد + 
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حفرة قاطعة 
حفرة في الفك العلوي خلف القواطع توجد فيها الثقبة 
القاطعة أو حفرة على الفك السفلي تحت القواطع تنشأ منها 
العضّلة الذقنية » أو حفرة على السطح الخارجي للفك 
العلوي تنشأ منها العضلة خافضة الأنف . 

عصب قاطعي سفلي 
ون لخعة العاملدة الل 

حليمة قاطعة 
ذلك الجزء المرتفع من النسيج الرخو الذي يغطي الثقبة 
القاطعة للقناة القاطعة أو ثقبة القناة الأنفية الحنكية في 
الحنكٌ الصلب . 

العّضلة القاطعة الشفوية السفلية 
كير العقيلةالددويرية الفمرية + دين مقطفة القت 
السفلي إلى زاوية الفم . 

العضلة القاطعة الشفوية العلوية 
جَرَء من الّعضلة الدويرية الفموية » تمتد من منطقة الناب 
في الفك العلوي إلى زاوية الفم . 

(سابقة) حافة قاطعة . سطح قاطع 

شفهي قاطت 
متعلق بالحد القاطع والسطح الشفوي لسن أمامية ؛ التقاء 
السطح القاطع بالسطح الشفوي لسن في نقطة أو خط. 

لسانى قاطعى 
متعلق بالحافة القاطعة والسطح اللساني لسن أمامية ؛ ينتج 
عن التقاء الحد القاطع بالسطح الشفوي لسن أمامية في 
زاوية نقطية أو زاوية خطية . 

ا 

جا قاطي «بلاضى اطي 
متعلق بالحافة القاطعة وباسطح الوحشي أو السطح الإنسي 
لسن أمامية . 

قاطعى( سن قاطعة) 
ار و تهات ادن حاف عام ري 
أربعة قواطع في كل من الأسنان الأولية والأسنان الدائمة ؛ 
وهي أكثر أربع أسنان علوية وسفلية تقدماً إلى الأمام 8 
إلى قواطع مركزية (ثنايا) وقواطع جانبية (رباعيات) تنمو 
وتبزغ القواطع العلوية في طليعة الفك العلوي وتتلامس 
معها القواطع السفلية حين انغلاق الفم . القواطع الجانبية 
تقع على جانبي القواطع المركزية وتحدّها الأنياب ؛ تستعمل 
لقطع وتمزيق الطعام في الإنسان . 


1111517 2 


2117 للع1015 عللكل111 


امهم ع ؟اأواعم1 


11211015 تنطج]! كتاكاكلعس1 


115 لتأطد]! كناكاواعد1 


111©150- 


لحتط ه1501 


لدناع 12 1هك11 


لان ل ف ا 


:0م1150 


111501 


توجيه قاطعى .إرشاد قاطعى ععسمملتناع لدكاعصز 
تأثير الأسَطح المتلامسة للأسنان الأمامية السفلية مع الأسنان 
الآمامية العلوية على حركات الفك السفلي ؛ أي التوجيه 
الذي يحدث بواسطة السطح الحنكي للقواطع العلوية أثناء 
الحركات الجانبية للفك السفلي . 


دبوس قاطعى سام لوداعصز 
سناد قاطعى ادع لدكع 1 


بروز أو امتداد صلب لبدلة سنية جزئية » يرتكز على الحد 

القاطع لسن أمامية . انظر سناد 650) . 
نفيك باطاص 
جدار قاطعي 

جدار الحفرة الموازي للخل القاطع للسن +: 
خط الملتقى » خط التقاء 

جد عاطم م بين المستوى الأوسط والمستوى الإطباقي للفك 


ع21) لوكلعد1 


لل لوكل12 


1111 


110 
1 000 القطع بالأسنان القاطعة . 
2- ( في الجراحة) : جرح أو قّطع في أنسجة الجسم . 
سا 
خزعة قطعية . خزعة اقتطاعية 
قطعة من الجزء المريض تؤخذ لفحصها عيانياً ومجهريا » انظر 
خزعة » خطقة » قطعة (إوم810) . 
1- قاطع ٠‏ شاق”" 
قادر على على القطع . 
2- قاطع 
متعلق بالأسنان القاطعة . 
قناةقاطعة 1 لتقصى علأواعمز 
قناة عظمية تصل ما بين الثقبة القاطعة فى الجهة السفلية 
الأمامية للفك العلوي خلف الثنايا 50 لمعتمعع) 
وقاع التجويف الأثفي يمر من خلالها العصب الحنكي 
الوتدي الطويل » والأوعية الدموية والأوعية اللمفاوية . 


22110521 , لاماكاعط1 


210257 21ماكلء12 


111117 


كيسة القناة القاطعة أوك لقصق ع جزواعمز 
انظ ركيسة أنفية "حنكبة ولك عمتتهلهم019050) . 
ثقبة قاطعة لع تله 01] عالأواعمز 


تتكون من فتحتين إلى أربع فتحات للقناة القاطعة وتوجد 
في قاع الحفرة القاطعة التي تقع في أقصى الأمام من الخط 
المنصف للحنك الصَلب » حيث تنفذ من خلالها الأوعية 
الدموية والأعصاب الحنكية الأنفية » وهى علامة ذات أهمية 
كبيرة وخطيرة في جراحة الغرس (الزرع) السني ؛صهامسم]) 


(لإتععتناة . انظر ثقبة (معصتةه0©) . 
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مبل قاطعى لقم "امكتعصة ده جمدم لمنع ندا , مسمتامستاعسص 


نه جلدم لوناع)د1 , دام تاأدسطتاعس1 


جانبي 
اتجاه المسار اللقمي الجانبي : 
مَيْل الأسنان طاعع) , ددم تامستاعسز 


مَيّل محاور الأسنان . 
مَيّل . انحراف 
مستوى مائل 

1- مستوى يضاف إلى الطبيقة المتحركة العلوية في الجهة 
الحنكية لتحقيق بروز فكي وعدم انطباق للفك السفلي 
أو بروز أمامى للأسنان الأمامية السفلية أو كلاهما معاً . 

2- وصف ميل أسنطخ اللندبات للأسنان الخلفية ؛ علاقة 
المستويات المائلة للأسنان المتقابلة التي تحدد نوع المنسب 
الوظيفي للأسنان وعدم انطباقها . 

اشتمال»اندماج تحديد » دمج ع حصر صم أكتااء ص 
في طب الأسنان : انطمار السن في العظم السنخي إلى حد 

يمنعها من البزوع . 
كيسة اشتمالية - كيسة 

أية كيسة تنشأ من بقايا الخلايا الظهارية ضمن الأنسجة 

الضامة ؛ مثل الأكياس التي توجد في العظم عند خطوط 

الالتحام 1 انظر كيسة شقية (0ؤلإه لمووة) . 
غير مُتوافق » مُناقض . مُخالف 
شفاهعاجزة. شفاه قاصرة دما أدعاء «مرسمعسز 

حالة تظل فيها الشفاه بعيدة عن بعضها عندما تسترخي 

عضلات الوجه المعبرة ويكون الفك السفلي في وضع 
الراحة ؛ تؤدى هذه الحالة إلى تنفس فموي ومشاكل في 

الأنسجة الداعمة السنية ومشاكل تقوبية . ١‏ 
ناقص . غير تام 
تراكب العضّة الناقص 

تظهر حينماتكون الأسنان الخلفية في وضع إطباقي 

والقواطع السفلية غير منطبقة مع القواطع العلوية أو مع 

مخاطية الحنك . 
نظير التقرن غير التام » 
نظير التقران الناقص 
حواف غير متساوية » حواف غير 

منتظمة - عيوب عظمية 


11111 


عصهام لعدتاعس1 


75 21"تتاوكل - أدتء لاوأكتالء 12 


11 م111 


عاع1متصامء12 


عغلطتاء07 عاع[مسمعمد1 


0312115 عاع1 مم12 


11120115151121 1221:51115 - 


05560115 06] > )5 


0 9 ل : 

عدم توافق »عدم تناسق 11001 
و و 

متحد » منضم 116201100101110 


1111501: 


انظرسو. م الإطباق (ممأكتاءء81210) . 
سن قاطعة طامه)] تامداعصز 
سن قأطعة فى منتصف القوس السنية ؛ يوجد قاطعان فى 
كل اربع من الغتوس السقية فى بكاليالأسكان الليية 
والأسنان الدائمة عند الإنسان : سن مركزية (ثنية) وسن 
جانبية (رباعية) . 
قاطع مركزي ٠»‏ ثنية 

قاطّع هتشينسون 
قَاطع ذو شكل محدب فيه انخفاض في وسط السطح 
القاطع » ويوجد في حالة الزهرى الوراثي . 
قاطع جانبي » رباعية 
علاقة قاطعة ممتاماء" «رمداعصا 
( في تقويم الأسنان) : يعتمد التصنيف على العلاقة 
الأمامية الخلفية للقواطع. 
التصنيف الأول : حينما تنطبق الحواف القاطعة للقواطع 
السفلية على الجزء المركزي » أو الارتفاع اللساني اللثوي 
للقواطع المركزية العلوية . 
التصنيف الثاني : حينما تقع ال حواف القاطعة للقواطع 
السفلية خلف الارتفاع اللساني اللشوي للقواطع المركزية 
العلوية . 
التقسيم الأول : الإمالة الأمامية للقواطع المركزية العلوية مع 
زيادة البروز الأفقى . 
التتقسيم الثاني : الإمالة الخلفية للقواطع المركزية العلوية . 
التصنيف الثالث : تقع حواف القواطع السفلية أمام حواف 
القواطع العلوية » ويوجد انخفاض لالبروز الأفقي أو بروز 
أفقي عكسي . 
قواطع ءثنايا 


لة تامع , امداعس1 


5 ]م , :مك11 


لوناء)12 , “تمكاعد1 


1160015 


ثلمة اكز - وتتتاكل 1 
5-3 م عا 
انظر ثلمة »ثلم » ميزاب » فرضة (ط21010) . 

ثلمة 132 - عللاكلع 1 


تحريض حث ؛المحرض »المسبب 1 
ميل » انحراف » انعطاف . ميلان 
ميل السن عن الاتجاه العمودي أو أي اتجاه آخر . 

ميل مسحورى لحتحة , ممتأمسطتاعسز 

ميل الدلالة اللقمية » 
ميل الدليل اللقمى 

م السب اللقمو 
مل الذليل اللقين ." 


ع1 - دامتامستاعس1 


ع10211ناع :02017121 , تامتاأمستاعس1 


1مك :02017:121© , 012 اام طتاعس1 
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النقل . انظر صلابة (5ووعصل:ة11) »مدخل مقياس الصلابة 
حسب برينيل (علدء5و ووعملتقط ااعمضصي8) . 


م عون لاس 8 
1- مسنتن »مثلم » منقر . محزز 11111 
2- ذو نُقرة » ذو أخدود 

و و 007 
1-موّشر » علامة »معامل » منسب 11101 


2- منسب . فهرس 
3- قرينة 

1- قلب أو قالب يُصنّْع عادة من الجبس أو من مركب 
الطبع » ويستخدم لتسجيل أو حفظ الوضع النسبي 
للسن أو الأسنان بالنسبة لسن أخرى أو أسنان أخرى . 

2- دليل (6146) » يكون عادة مصنوعاً من جبس 
باريس » يستخدم لإعادة وضع الأسنان أو النماذج أو 
الأجزاء وترتيبها فى أوضاعها الأصلية . 

9ك السيان ار رضي الإتجارةة" امسن الك جه نيام 
والوسطى . 

4- عدد أو معادلة للتعبير عن النسبة بين بعدين لحزء ؛ 
يستعمل بشكل خاص في قياسات الجمجمة . 

5 عدد أو معادلة للتعبير عن درجة الشمول فى حالة 
المرض » لأغراض المقارنة علي يدل الخال كن تتنيه 
الأمراض حول السنية . 

6- طريقة لتسجيل تقدم المرض باستخدام معيار موحد . 

منسب سنخي » موؤشر 12062 علطاهد0 - عتقامء219 , علصا 
سنخي - منسب فكي . مؤشر فكي 
منسب بوديكر 

النسبة بين عدد أسطح الأسناة اللصانة بالفسويل 

الأسطح المعرّضة للتسوّس . 

منسب قلحي . مؤشر قلحي 

انظر منسب صحة ة الفم (علم1ة عمعنتعتتط 1[ه02) . 


عتلقطمع , ج120 


1006115 , ج1206 


» وعدد 
كتالتاعلقء , 1206 


منسب جمجمي » مؤشر رأسي 


.2 عرض الجمجمة “100 


نسبة 
طول اللمحمة 
للد لالة عن شكل و جم الرا أس 
منسبرا أسي حجاجي [دا)تعه - ملقطمعء, علس 
منسب را أسى » منسب 120 عتلقطمعء - لمتسوك , علس 
فحفي 
منسب الفضلات - 1206 عسمعتوجط لدعره - وساطعل , عمس 


انظر منسب الصحة الفموية (ع0مآ عمعنعتوط 0121) . 


اندماج اتحاد ‏ اذ نضمام 
زيادة 
زيادة البعد العمودي في وضع 656" , عقهءععصة - دهتمسع ستل 


120011011011100 
111 


121 لوكتااء00 , ععوء121 


الراحة ده أكمع ستل لدعنامع 


زيادة البعد العمودى 


1 112231 , ع5كدوع:1111 


1-زيادة .إضافة . تزايد . علاوة جاع طعت ص 
كمية الزيادة فى خلال فترة معينة . 

يقار كو 

تزا يدي لدأصع دع تعس 


جرعة صغيرة إضافية من عقار تعطى على فترات . 
خطوط ترائّمية . خطوط التطبق » 
خطوط فترية 
خطوط العاج التراكمية 

خطوط ترى تحت المجهرء مارة بشكل متصالب مع احور 

الطولى للقنوات العاجية. 
خطوط رتزيوس التراكمية 


5م لوامعترع:111 


عمتاسعل 01 ععدنا لوأسعصسءعس1 


كا , دعدذا لوأسعتدء ع1 


إفراز داخلى سمناء تعس 
1 - تكون القشر 5 » تجأ ]كم عمز 
2- غطاء خارجى 

حضانة 1 دمن طسعسز 


1- عملية نمو البيض «عمتمماء9ع0 ع88) . 
2- نم و(مزرعة) مُستنبت جرثومية (عتنالدك لمتعاعة8) . 
كر المضانة دوز المتطيانة 
1 - الفترة بين التعرض للعدوى وظهور أعراض المرض . 
2-علم الجراثيم (البكتيريولوجيا) : الفترةاللازمة لنمو 
المسنت اروس » 
محضن حاضنة » جهاز الحضانة 
جهازعائل المَرن يستعمل لنمو الكائنات الدقيقة والأنواع 
الأخرى من الخلايا الحية في وسط صناعي : 


221100 2)1012طت12 


1112601 


غير قابل للشفاء » مُستّخص 2 عضال ع عقام 1111 
تَقوس » انحناء داخلى 111011110 


عظم السندان » السندان 
إحدى عظيمات الأذن . 
1- سين ككلم #كسنين » تحزيز 
2- نقرة ٠‏ فجوة » حفرة أخدود 
اختبار الصلابة بالتسئُّن 
اختبارات لقياس قُدرة المادة على مقاومة الاختراق تحت 


لتكدمدك ح كناعد[1 


1111121 


أدع) 12101155 11102121012 
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. . نقطة القاعدة - بعد نقطة الآنف 1 
سبة 2 24 


ضعف العرض الوجنى 
منسب أنفى 
منسب الاحتياجات العلاجية 
للنسج الداعمة في المجتمع 
منسب صمم من قبل منظمة الصحة العالمية » لتقييم 
احتياجات العلاج أكثر منه لتقييم حالة النسج الداعمة ؛ 
ويمكن استخدامه في مسح الأمراض الوبائية أو لفحص 
الصحة الفموية للأفراد .يتم الفحص » باستخدام مسبّر 
منظمة الصحة العالمية » وهوالمسْبّر حول السني ذو الرأس 
الكروية » يعتمد على ثلاث قراءات علوية وثلاث سفلية » 
أي قراءة سداسية للفم ‏ عدا الأرحاء الثالثة ؛ يسجل صفر 
- لادلائل مرضية »1 - ترف لثوي »2 - قلح تحت لثوي 
أومّلح فوق لثوي » 3- جيب مُرضى من 4 ملم إلى 6 
ملم »4 - تَجَيّبِ مَرضى 6 ملليمتر أو أكثر ؛ وتسجل 
احتياجات العلاج كمايلي : صفر - لاعلاج »1- تحسن 
الصحة الفموية الشخصية (الرمز1) »11 تقليح . (الرمز2 
والرمزة) » + 11 + 1 - 111 علاج مركب (الرمز 4) . 
دليل صحة الفم 
مؤشر كمي (مقداري) لتقييم صحة الفم في مجموعات 
المرض » وتستمد الإحصاءات فيه من مؤشر الفضلات 
ومؤشرالقلح لقياس كمية الفضلات والقلح بمقياس 
عددي على كل من السطح الشدقي والسطح اللساني 
للأسنان وذلك على ثلاثة أجزاء لكل قوس سنية . 


لوك2ة2 ج1201 
و 2©©)15 ]26122612ع7) 01 121012 


1داه 1000م «7ا لصحام 


181 - عمعنوجط لهخده , علس 


منسب حجاحى لواتطعده علص 
منسب الحليمات بين السنية ذاه , ععلدا 


واللثة الحفافية واللثة الملتصقة 
منسب لقياس التهاب اللثة بإحصاء الحليمات بين السنية » 
واللثة الحفافية » واللثة الملتصقة ؛ حيث يعنى صفر - 
غياب الالتهاب » 1- وجود الالتهاب ؛ وتكون قيمة المؤشر 
- مجموع عدد النقاط الكلي لكل قوس سنية . 

منسب حنكي . مؤشر حنكي 


عرض (اتساع) الحنك *« 100 


لدأقلدم , 1206 


نسبة 
طول الحنك 
للدلالة على شكل وحجم الحنك . 
منسب حنكى - منسب -2ع0طذ [1808هم - عستاهقلهم ر علصا 


فكي حنكي / 


م1101 7ه[ لتقددده) 2212 


منسب سنى » مشر سنى - عط 1101915 للمامعل , علس 


منسب فلاور 
0 الطولالسني* 100 روزيس 
الطول القاعدي الأنفي 
منسب وجهى » مؤشر وجهى لقاعه1] , عمسا 


الانساع الوجهي (عرض الوجه) 


منسب فلاور - تعلطا لمتمعل ح و1108 , علصا 
منسب لثوى 1 - 1و اأعماع , علصا 


منسب لتقبيع هدى :وشذة المرظن التلنوي للميرضى ؛ يتم 
قياس اللثة حول السن في أربع مناطق منفصلة » ويقسم 
مجموع القياسات على 4 فيتم الحصول على التقييم المنسبي 
من خلال قسمة ال جموع الكلي لعدد نقاط السن على عدد 
الأسنان الموجودة . 


منسب الأسحة اللثوية حول لدتعم لدكتستع ررعلسا 
السنية 


منسب لققياس حالة الأنسجة الداعمة وا حالة اللثوية في فم 

المريض .» وذلك بتقييم صحة اللثة في كل قوس سني في 

الجزء الأمامي والحزئين الخلفيين » تعتمد أعلى معد لات في 

اللثوي بمقياس من صفر إلى 2.6 ووجود فضلات الطعام 

أو القلح بمقياس من صفر إلى3 ؛ يمكن الحصول على 

القيمة النهائية في كل إحصاء بقسمة ال جموع الكلى على 

عدد الأجزاء . 

منسب فكي » مؤشر فكي 

نسة طول الوجه ا 100 

الطول القاعدي الأنفي 


للدلالة على شكل وحجم الفك . 
منسب الزتجفرية الخضراء 


علطأاممع , عدا 


(متلة) 


1025 التمطتتء 7 -عرعع:21) , ج1206 


(صباغ كبريتورالزئيق) - عمعتعتوط لدعده لع تامسو 
منسب صحة الفم البسيط (011-5) علس 
منسب تشكّل الوجه - - 12 ع1ع 122010010 ر ج1201 


منسب قياس الجُمجمة 


1120122 01336111 نونك 


- 425 - 

















منسب صحة الفم - عمعنعتجط لدخده لع تامس , علس 
البسيط- منسب 
الزتجفرية الخضراء » مؤشر صباغ كبريتور الزئبق 
منسب مماثل لمنسب صحة الفم (0117) » ولكن يعتمد على 
فحص عدد أقل من الأسطح » وإحصاء معدلات أقل 2 
تحسب القيمة با مجموع الكلي لمنسب الفضلات ومنسب 
القلح وقسمة الناتحى على 6. 


قنب هندى 


112201 0115 لالتسمتء 7 -عرعع0) - 0111-5 


سعط سحتلس1 


ةدم و وان 
مستطب »مشار به » مبين 11100110 
11111 


استطباب 2( دواعى الاستعمال 2( دلالة 3 علامة 


(في الطب) : اعتقاد بضرورة اللجوء إلى فترة علاج 
محددة» أو استخدام خطة علاجية معينة ؛ انظر أيضاً 


موانع الاستعمال . 
مؤشر . دليل قتع 2 الإصبع السبابة 01د 
مؤشر إطباقى 1 لدكتاءءه,1مغقء 01س 


ورق عض (61م08 12]105ناءنائى) يستعمل لتحديد النقط 
الإطباقية الرضحية . 
دلائل . مو شرات » كيت » مُعدّلات وعناع لماز - وععتلسا 
0 
يومياً (لانينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
مَحَلي ءبلدي »أصلي »أهلي 
خاص بالبلد أو بالمنطقة على وجة المتضصوضن أو يوجد 
طبيعيا في منطقة واحدة : 


0 صا ع دوعتل سآ 


1110110 


9 و و و 1 

غير مباشر . مستتر . منحرف اع نمس 
يتشط من خلال عامل وسيط . 

التحام غير مباشر . ارتباط غير مباشر عستلصوط أعء ننلسز 


انظر . . التحام غير مباشر (اعععتلما ,ومتلمه8) . 


طريقة التاج غير المباشر عتاإمتسطعع) مكحمكعك أعع نمسا 
كسر غير مباشر ع"تناعد "5 أعع تنمسا 


انظر كسر (عتناعة2) . 
يقة الحشوة المصبوبة غير 


عناوتسطعع) وملسذ اعع :1مس 


المباشرة 
يقةغير مباشرة ٠»‏ أسلو ب غير مباشر 00طأعطد )عع نلسز 
تغطية اللب غير المباشرة عستممرقء ملنام أعء تلص 


انظر تغطية اللب (58أممةء مآنا2) . 

حشوة غير مباشرة » تعويض غير مباشر 018]102]وع" أعع1ن0هز 
حشوة من الخزف أو الذهب يتم تصنيعها خارج الفم » أي 
تصنع في المختبر السني بعد أخذ طبعة دقيقة للحفرة المحضرة 
في السن »ويتم لصقها بمادة لاصقة في السن : 


منسب مرض الأنسجة 01( - عموعكتل لمغه3000تمم , علس 
السنية الداعمة 

منسب كمي لحالة النسج السنية الداعمة للأفراد أو 
الجماعات من المرضى ؟ يتم التقييم بفحص ست أسنان » 
ثلاثة في كل قوس سنية » ويشير المعدل من صفر إلى 3 إلى 
وجود الالتهاب اللثوي » بينما يشير المعدل من 4 إلى 6 إلى 
وجود الالتهاب اللثوي والمصاحب للتجيّبٍ . 

منسب النسج السنية الداعمة 
مسب كمي لتقديردرجة مرض اللثة والأنسجة الداعمة 


21 -11000051ءم , دع120 


في فم المرضى 2 تتراوح المعدلات من صفر (عدم وجود 
مرض) إلى8 (تلّف متقدم وفقد الوظيفة). وتحسب 
القيمة من مجموع عدد النقاط للمريض مقسومة على 
العدد الكلى للأسنان الموجودة في الفم . 
منسب اللويحة الجرثومية 
منسب لتقييم كمية اللويحة للمرضى كل على حدة » أو 
مجموعة من المرضى » يعتمد على استخدام غسول كاشف 
أوأقراص كاشفة للويحة الجرثومية » ويتم إحصاء النقاط 
بمقياس من صفر إلى 5 لكل سن » عدا الأرحاء الثالثة ؛ 
وتقدر القيمة النهائية بقسمة مجموع النقاط لكل الأسنان 
على عدد الأسنان الموجودة ؛ طريقة أخرى للتقييم وتكون 
بفحص سطح السن عند الحافة اللثوية الحيطة بمقياس من 
صفر إلى 3 » ومرة أخرى تقسم النقاط الكلية على عدد 
الأسنان الموجودة . 
منسب الانكسار , قرينة الانكسار 
منسب الثبات 
منسب لتقييم قدرة أسطح السن على الاحتفاظ بفضلات 
الطعام . يتم الإحصاء لكل سن حول الحافة اللثوية » في 
أربع مناطق » بمقياس من صفر إلى 3 ؛ يعتمد القياس 
على وجود القلح والحفر المتسوسة (النخرة) وعلى حالة 
حواف أية حشوات موجودة في الفم ؛ يقسم مجموع 
النقاط لكل سن على 4» ويقسم مجموع النقاط الكلي 
على عدد الأسنان الموجودة بالفم . 
منسب رامفجوره - منسب النسج 
السنية الداعمة 
منسب راسل - منسب 
مرض النسج الداعمة 
منسب سكور-مسلر - منسب - 1135516*5-“انامطء5 , علس 
الحليمات السنية والحافة اللثوية 06م خ1اط 
واللثة الملتصقة 


1201م , 12016 


١ع‏ , ج1106 


0 ر 1110167 


- 0105 صما , ج101 
م1201 1لدغدمل0م عم 
عم - 5*لاء55ندخ] , ج1206 


1201 ع5و01156 
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خامل .غير فعال ع1 
ساكن أو غير نشط » ليس له تفاعلات كيميائية . 

عطالة خع دز 

طُفوا لةء.ءصبا إعسقكصا 

حلقة الطفى لة عست تإعسدكصا 


الحلقة أو الخط الحدد لتوقف تكأس ميناء السن » يتكون في 
حوالى الشهر الثاني عشر من العمر . 
طفلي .طفولي 
تضْخْم العظم القشري 
الطفولي 
انظر مرض كافى (عكدهعكذل 02116('5) . 
احتشاء 1 أء توكس 
موات نسيجي نتيجة انسداد الوعاء الدموي المغذي للنسيج 
سبب انحشار سذدادة . 


111 


555 لدع 0:1 علتأسدكسا 


احتشاء سمناء كس 

يعدي » يصيب بالعدوى عع 11 
يتلوث بجرائيم ضارة . 

مصاب بالعدوى 11 

سن مصابة بالعدوى اهم لعاءع كد 

عدو ى » مرض معد مسمناعء م1 


اتتقال المرض نتيجةً لغزو أنسجة الجسم بواسطة كائنات 
دقيقة نوعية مرضة . 
عدوى حادة عأناعة , تامتاعع كسا 


عدوى جرثومية لمتعاعدط , مامتاعع كسا 


عدوى تصيب العظم 

عدوى مزمنة 

مكافحة العدوى . منع العدوى 
مكافحة ومنع انتقال الأمراض المعدية من الحيوان للإنسان 
ومن الإنسان للإنسان ومن المريض للطبيب أو العكس » عن 
طريق وسائل منع العدوى . 


202 ,و 121610 
عتصمتتطء , مسمنماعء121 


02101 تامتاعع111 


مكافحة العدوى فى طب (تامتأصعل صذ امعضصع سمتاءععكمز 
الأسنان 


يتعرض أطباء الأسنان ومساعديهم لخطر العدوى المهنية » 
ولخطر انتقال الأمراض الخطيرة مثل الإيدز والالتهاب الكبدي 
الوبائي والسل وغيرها من الأمراض ؛ ويتعرض فنيو الأسنان 
للعدوى عن طريق المواد الملوثة والمرسلة إلى مختبراتهم من 
عيادات الأسنان » حيث وجد أن الفيروسات المسببة لمرض 
الالتهاب الكبدي العدوائى"8" (8 201005م116) . تعيش لعدة 
ساعات وحتى عدة أيام في مواد الطبع المرنة والأجينات ؛ 


مشبتة غير مباشرة "تعستماء» اع نلصا 
جزء من بدلة سنية جزتية يساعد المثبتات المباشرة في منع 
رَحرَّحة الامتداد الوحشى لقاعدة الجهاز السنى لأنها تعمل 
كعتلة في الجانب المقابل لخط الارتكاز . 
تثبيت البدلة السنية الحزئية المتحركة باستخدام المثبتات غير 
المباشرة . انظرمثبتة غير مباشرة (7عصنتماء؟ أعع1نلم1آ) » 


1110111 0 


مدخل تثبيت (دمناهعاع) . 

أسلوب غير مباشر » طريقة غير مباشرة 

يقة لصب الذهب حيث يتم عمل نموذج الشمع على السن 

الحضرة على نموذج الجبس » وليس على السن المحضرة 
داخل الفم . 

وجه تجميلي غير مباشر 
وجه رقيق من الخزف يصنع في الختبر السني على المثال 
الرئيسي » ثم يلصق على سن المريض في العيادة السنية . 


عناإمتسطعع) اعع:1 101 


“لع ©7122 11101111 


توعك دومدنلمز 

غير مُتحل .غير ذواب ع لطس امدكتهمز 

مكورا ات داخلية كتاءع 1000 
نوع من الجرائيم المكورة يوجد بالف . 

1- بطىء .كسول غدع املس 

2- غير مؤلم غير فعّال 

مُفتعل . مُحرض . متأثر » مُستحث عم 


كيار محر ض اع تناك لمعتسا 

تحريض 
تنشيط بمنبه غير مباشر . في علم الأجنة : تفاعل متبادل بين 
مشتقات مختلف الطبقات التنشئية لتؤدي إلى تكوين 
أعضاء ؛ مثل الفم » والفكين » والأسنان . 
المراحل الأولى في التخدير العام » حيث يمر المريض بهدوء 
من حالة الوعى إلى حالة اللاوعى . 

حث لغلق نهاية الجذر 
انظر تكلس الذروة (دمتوءقتنرءمه) . 


12101011010101 


1110111011 015 12 


:105111 1201© 1001 ,و 1121011121012 


1101 
1101 
أتخالة اليلت أو عدا العبمر إلى العري: 
2- منطقة من نسيج صلب أو تصأبٍ شاذ لعضو أو 
صنتاعة 11011151177 


111125 


امرض الذي ينتقل من شحخص إلى آخخر إما بالتلامس 
المباشر أو بعدوى رذاذية أو بحامل المرض . 
التهاب الكبد العدوائي 
ذاء وتخيدات الخواة العدواق 
التهابٌ بطانة القلب المعدية » 
التهاب بطانة القلب الإنتاني 
انظرالتهاب طاح القلب الجرثومى 672[1اءة82) 
(5تلموء00مه . 1 
داء وحيدات النواة المعدي . 
داء وحيدات النواة الإنتانى 
انظر الحمى الغدية 0 نه تلطه 01 ) . 
حالة العدوى . الإنتانية 
سّفلي . تحتاني . أسفل 
ذف لمرو ١‏ اسحةة ها ل اقل انح اجر كن 
الجسم ء أو البنى القريبة من الأقدام ؛عكسها علوي . 


15اتاومعط كنامناءعء121 
11515 111161101159 
111117 


5ع 1110176 


1111117 11515 


65 )ا - 117الاع111 


111101 


شريان سنخى سفلى 211617 عتقامع 1ه “امع كسا 
تخدير إحصارى سنخى سفلى عل10ط تقامع 11 عدمتتع كص 


أسلوب أو طريقة لحقن التخدير الموضعي » حيث يوضع 

ا لحلول عند نقطة دخول العصب السنخى السفلى فى الفك 
البنة ا ا 

قناة ل سفلية تفصق عتقامء 1ج “دمع كسا 

تشاهد فى الصور الشعاعية كشريط منفذ للأشعة فى منطقة 
الأرساوو السيراخك التقلية »الى عر فيا العضيت السشي 
السفلي والشريان السنخي السفلي والوريد السنخي 
السفلى . 


العصب السنخى السفلى 


217 121مع؟215 1111101 


حافة سفلية تدع خوط ممع كص 
تخديرإحصاري سنى سفلى عكاء10]ط لمتدعل دمع كص 
القناة السنية المملة: : تفصق لمامعل عرمتتع كس 
تحت الفك العلوي - ع1طتلسمقمم ح فللتعممم “امع كم 
الفك السفلى 
3 جتنا ين سفلى عتناددة؟ لدغتطعره “ممع كص 
جفنى بون ١‏ لدعتطءملهم تمع كس 
سمي سفلي كنسكه لهانكتعده “امتعكمز 


جيب وريدي يتصل بالوريد الدماغي الكبير ليكون الجيب 
المستقيم .انظ رجدول الأوردة (وصذه7؟) »مدخل جيب 
سهمى سغلى (701عقما كتلمأائعة5 كتتصذ5) . 


ثُرين سفلي . عرف سفلي 


111101 1121 


لذلك يجب الالتزام بوسائل منع العدوى لأطباء الأسنان 
والعاملين الاخرين » كغيرهم من العاملين في الحقل الطبي 
لحظر العدوى المهنية . 

طرق مكافحة العدوى , 

وسائل منع العدوى 

طرق أو وسائل للحد من انتشار العدوى الجرثومية 
والفيروسية للأمراض المعدية باتباع النظافة والتطهير 
والتعقيم . 

عدوى متصالبة »عدوى مزدوجة 
عدوى تنتقل من مريض إلى آخر أثناء الجراحة أو في غرفة 
الاتتظار أو أثناء العلاج بأجهزة ومواد أو أدوات غير تامة 
التعة 


1111611011 2011101 5 


-1*055© و 11116)1011 


عدوى سنية لمادعل , مسمتاعع كس 


عدوى سنية سنخية الم ؟21-م0أدعل , مسمتاعع كس 


تنتشر عن طريق السعال أو العطس أو الكلام . 


10 1م010 - أع1آم0:ل , سمناععءلس1 


عدوى بؤرية لدعم1 , مسمتاعع س1 
عدوى بالملتويات المغزلية ‏ [1:026]8أمردهكنا؟ , ددمناءعكصز 
عدوى فموية لهنزه , مسمتاعع كص 
عدوى تالية للجحراحة ع 7أأهناءم0-]05م , دامتاععء كص 


عدوى ثانوية .عدوى تالية 
عدوى تصيب النسج الرخوة 
العدرى تحث الحادة 


عدوى قيحية 


56002012177 , 1م11 
5 ]501 , 10)ع121 
5112101 , 11116)101 
011217 1111)1011 
عدوى ضززية كل , دامتاعع1دز 
تست انغلاق الفك العدوائي 2 حيث تتقلص عضلة المضغ 


مع انطباق الفكين . 
عدوى ثنسان »2 و'أدععطل؟ , سمتاعع كسا 
التهاب لثو ي تقرحي كنا لتعمع علتأونرعع1ن عأتاعد 
عدوى فيروسية 1 لدعي , سمتاعع كسا 
عدوى بالفيروسات كنال , دامتاءعع كص 


عدوى تصيب الجرح 700 , سمتاءعء كس 
معن 2 إنتانى 2 عدوانى 
متعلق بالعدوى أو مسبب لها . 
التهاب مفصلى معد 
حالة التهابية حادة بالمفصل يتسبب عن عدوى جرثومية أو 
فيروسية . 
مرض معد » مرض متنقل- كناهأعهاصق ح عموعكتل كتامنتاءعء كما 


17) عأ - كنامناع11112 


كتاتطاتتة 11111615 


داء عدوائى- مرض 01525 ع1طوعتستاستصدم ع عدووء 15ل 


قابل للانتقال 
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التهاب نقي العظم 122211077 عوط , حامتاسصسد كس 

التهاب مزمن 
التهاب ذو التئام بطيء يبقى لفترة طويلة » وهو أقل في شدة 
الألم 2 لأنه يصرّف من خلال ناسور . 

التهاب منتشر عكنا كلل , سمتامسسد كس 


التهاب لثوي - التهاب اللثة 


1210121 , 21012 تسرد كسا 


121131212201010 , 51251731 


5 مداع 
التهاب موضعى [دع10 , دامتامسسد كس 
التهاب ماحول الذر وق» لدع تصردتعم , سم تاأمسسح كس 

التهاب حول ذروة جذر السن 
التهاب سخ - التهاب اللب ملام , سمتامسسد كس 
التهاب الغدد اللعابية كماع نه ؟ت[د؟ , امنا ستسج كس 
التهاب تحت الحاد عأناء طناك , لامتأسسط كم 
التهاب قيحى 11215 متاك , متا سد كس 
التهاب اللسان 1ا5 10 , 21011 تسج كص 


التهابي 
متعلق بالالتهاب أو يتميز به . 
خلايا التهابية 
سائل يتحرر في مكان الالتهاب الحاد ليخفف الذيفانات » 
وأية مهيّجات موجودة ٠»‏ ويسمح بوجود الخلايا الملتهمة 
في المكان » ويسبب التورم أيضاً . 


1111210177 


كلاعء 12:2]01:7ترد كسا 


11121221112601:7 1012 


ارتشاح التهابى دامناه ا لتكصة وعدم أ سسج تكس 
فر طْ نمو نسيجى مقط «ددللامهم 26017 تسد لسر 


حالة تصيب الحنك تتميز ببروزات حليمية حمراء متعددة » 
ترافق وجوه تعويضات سنية جزئية أو كاملة غير متطبقة 
أو متقلقلة . انظر فرط عمو نسيجي (12512م2هم17]) . 


عع" 212212121]017 111 


انتفاخ »تضخم 111 
امتلاء بالغاز»ء خصوصا بالهواء . 

غيرمرن عاطتعء 11د 

تزلة وافدة ل اا 


عدوى فيروسية تُسبب حمى » والتهاب المجرى التنفسي » 
وألم الأطراف والظهر . 


سل لله 


نجعدات . طيات مز 
(سابقة) تحت ٠»‏ أسفل 2 سفلى -12112 


العيب تحت العظمى أععع0 سمط سه كص 
انظر العيوب العظمية تحت العظمية 5نادء055 :8-0 كم1]) 


(ماععاعل . 


وريدأجو ف سفلى دك مدع ترمتتء كس 
وريد رئيسي تصب فيه الأوردة من الجهة السفلية من الجسم 
والجذع ينقل الدم مختزل الأكسجين ليدخل الآذين الأيمن 
للقلب 


1نمء 111012 
موجود أسفل وعلى أحد الجوانب . 
متوسط سفلى مسجنلع دونع كز 
خلفى سفلى 11100511101 
موجود اسفل وللخلف : 
1- ير شح يرا تشح 111111 


مرور أو تسرب داخل الخلية أو النسيج أو الفراغ بين 
الخلوي . مثل السائل أو الخلايا . 
2- رشيحة 
المادة المارة أو المتسربة . 
ارشاح ٠‏ ارتشاح 
عملية دخول مادة أو سائل في الخلية أو الأنسجة أو 
الفراغ بين الخلايا ؛ وهي إما أن تكون كمية شاذة من مادة 
طبيعية أو بعض المواد الغريبة . 
تسكين بالارتشاح 
طريقة حقن موضعي محلول مخدر في الأنسجة الرخوة » 
حيث يتم ارتشاحه من خلال العظم ليصل إلى العصب 
المغذي للسن أو الأسنان المراد تخديرها . 
تخدير ارتشاحى 
تحي رمي عوطرن ارتشاح المادة المخدرة داخل 
النسيج المحيط بالعصب المراد تخديره . 
التهاب 
استجابة وقائية من الجسم لإصابة ؛ علاماته وأعراضه 
الإكلينيكية : الاحمرار » والألم » والتورم » وارتفاع حرارة 
المنطقة الملتهبة ؛ استجابة الأنسجة الحية للإصابة أو لغزو 
الكائنات الدقيقة الممرضة أو لرضح كالجروح . والحروق أو 
المواد الكيميائية » إما أن يكون حاداً أو مزمناً ؛ ويتميز 
بخمس علامات رئيسية هي : الاحمرار والورم والألم 
وارتفاع الحرارة وفقد الوظيفة ؛ وهي العلامات التي تميز 
الالتهاب الحاد . أمافى الالتهاب المزمن فيرافق العلامات 
الرئيسية ارتشاح الخلايا الالتهابية » والعمليات الترميمية . 
التهاب حاد 
التهاب يحدث بسرعة . ذو أعراض شديدة » وذو فترة 
زمنية قصيرة الأمد بشكل عام . 


11111100 


1111126102 62 


111111121011 12 


111111010101 


22111 و 111112112111261011 
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حت الحجاج لمغتط مه كس 
تف يت قاع الحجاج (11002 لمختط1©) . 
الشريان تحت الحجاج تاه لمكتطعمد كسا 


فرع من الشريان الفكي العلوي 4 يغذي الشفة العلوية 2( 
وجانب الأنف » وجفن العين السفلي » والكيس الدمعي . 
انظر مدخل تحت الحجاج (كتلهغتط:مدعتصة) . 


تخدير حاجرى تحت الحجاجى عاء10ط لمغتط رمه كص 
قناة تحت الحجاج لقص لمغتط:: مه كس 


قناة عظمية تمر خلال الفك العلوي تحت الحجاج . ويمر 
خلالها الشريان تحت الحجاجي » والعصب الفكي العلوي 
المنفرع من العصب مثلث التوائم حاملاً النبضات العصبية 
الواردة من جميع الأسنان العلوية. 


الثقبة نحت الحجاج مع سدعده؟ لمغتطمه كس 
التلم تحت الحجاج ع1ممتلع لمغتط مه “تكسا 
حقنة(الحقن ) تحت الحجاج صمناءء زصذ لمغتطمه كسا 
العصب نحت الحجاج عاالاع2 لمكتط رمه كس 


عصب حسي يُغذي جفن العين السفلي » والجلد 

وسخاطة التنت زو اليف العلوية ودر لكيينان الملوية انكل 

مدخل حت الحجاج (كتلهغتط1مدعم1ا) . 

المؤشر تحت الحجاجى ‏ 0:1)81ةتقصذ - نتعخصتمم لمغتط مدقم 
1 1011201 

1- نقطة مرجعية الثة على الوجه ( تحت العين) تستخدم 
في حالة استعمال القوس الوجهية الناقلة للنقطتين 
المرجعيتين الأخريين وهما مركزا لُقمتي الفك السفلي. 

2-جِزْء من القوس الوجهية لتحديد الثلمة تحت الحجاج 2 
وجعلها موازية لمستوى فرانكفورت . 


الضفيرة العصبية تحت 2215 01 كتدعام لمكتط“دمه كص 
اع 

الناتىء تحت الحجاج » الشاخصة ودع10م لمكتطمة “تكس 
تحت الحجاج 

المنطقة تحت الحجاج صسملعء" لمكتطمه كسا 

الحافة نحت الحجاج 108 لمغتط:1مة كسا 

تو ضع سفلي أ عع ص[ ره “كس 

تحت الحمراء عه كس 


الأشعة تحت الحمراء 

بنبية تحتية ‏ أساس » وطيدة ع:1ناأعن1)وطناى ح عتتاأعنا اكه تكسا 
الجزء من الغرسة (1286مد1) الذي يقع تحت النسيج الرخو . 
انظر بنية تحتية (عكنااعناتاوطنا8) . 

تحت الصدغى 
أسفل العظم الصدغي (عموط 1ههمصع]) . 


111121: 75 


111011 


اليب تحت العظمي . جيب رعلي . 
جيب شاعي 0 1 
جيب فاعده "هه تعرس السك السديكن انظ يي 
تورك العظم (أععاءمم لإتهط-2ا1) وهو المصطلح المفضل 
البروز السفلي . منطقة الانحصار ‏ أنءعلصن ح عولطدهمذ 
منطقة التقارب العئقي - غُؤور ثبت » بروز معيق 
جزء من التاج أو السن يقع أسفل خط التحديد أو 
الارتفاع ا حيطي . منطقة تقارب سسطوح التاج المحورية باتجاه 
العنق تعرف أيضاً بمنطقة الغؤور المثبتة عند تصميم البدلة 
السنية الجزئية النزوعة ؛ يقع الطرف المثبت للمشبكة في هذه 
المنطقة فقط » انظرغؤور مثبت » بروز مُعيق (أنات:1006]) 2 
وهو المصطلح المفضل . 
إطباق سفلي إطباق 
تحتتي , تحت الإطباق 
نوع من سوء الإطباق تكون فيه الأسطح الإطباقية للأسنان 
أسفل المستوى الإطباقي الطبيعي ؛ غالباً ما يكون بسبب 
وجود التحام باللفصل ١‏ 1 
انحراف لُقمتي الفك السفلي في الاتجاه السفلي . 


أع201 :1112-0127 


1112-3 - 1لا أكتال 111112 


11111 


كسر غير تام 2 كسر ناقص » كسر جزئى ع كس 
النقطة تحت السنية علمغصع له كس 


أقصى نقطة أمامية على النتوء السنخي للفك السفلي ١‏ تقع 
بين الأسنان القاطعة المركزية السفلية » وهى علامة ثابتة 


تحت المزمارى 1أ10ع هكس 

تحت اللامى 0أجطة كز 
أسفل العظم اللامي . 

الشريان تحت اللامى 117 ل0أمجطه تكد 


اللامية . انظر تحت اللامى(5010ط8كهآ) . 


تحت الفك السفلى تقلناطنلسمسة “كس 

تحت الحافة 1 فصع سه "كد 

تحت الفك العلوى "ده [لتتمسد كد 

تحت الإطباق ١‏ ةكد - بامتكساءء20" كسا 
(تحت مستوى الإطباق) 


تحت الإطباق عبارة عن سوء إطباق أو سوء توضّع لإحد 
مياد إن جرم ون قح لاجلا الروك ع بر ل 
المستوى الإطباقي » وبالتالي هي ليست في وضع إطباقي مع 
الأسنان المقابلة لهاء. انظر أسنان غائرة عصتعتعصطن5) 
(طاععا . 
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ترشيح لايمكن تحاشيه بسبب مكونات أنبوب الأشعة كما 


ورائى » موروث . مُتوارث 110 
تشبيط 5 ده تطتطسز 
مثبط 2 كابح :01 أطنطسز 


أية مادة تمنع أو تبطيء حدوث عملية معينة أو تفاعل 
كيميائى » مثال ذلك عملية الأيض أو النمو الجرثومى . 
فُمجلوي : عقتس 
قمحدوي لمتصذ 
متعلق بالقّمحدوة » الحدبة القذالية الوحشية . 
الفَمحدوة - الناشزة القذالية 
الخلفية عع هن نمدم 
أكثر النقط بروزا على الحدبة القذالية الخلفية على الخط 
المنصف للجسم ؛ علامة لقياس الجمجمة . 
أولي ؛ بدني 


لداأتماعع0 10ء)5مم - دمتسا 


نط1 


تماس أو لى أعمكسى لمتاتسا 
الطئفمان ميد كر 2 تلامئس قبل الأوان عستممعءم) 
عمادمه . 

تماس إطباقي أو لي أعقاصى لدستطاءعه لمكتسا 


أول تلامس للأسنان المتقابلة حينما يتقارب الفك السفلي 
باتجاه الفك العلوي للانغلاق . 
تحمضير أولى 


ماه تومعام لمتاتسا 


معالجة أولية . معالجة بدئية سعط لمتاتسز 
بدءءبداية تسا 


افتتاحى تمهيدى ء أو لى » ابتدائى ٠»‏ ع9ناهناتصز - ترمكمتاتصا 
مبدئى «( 23 مه 
أية مادة تنشط عملية معينة أو تفاعل كيميائى . 


يحقن.يزرف اع ردس 
قابل للحقن .»حقون عاطماءء زد 
محقون . مزروق » محتقن لعاءع رس 
1- حقن - حقنة - السائل المحقون ررق حمتاءء زص 


إدخال سائل تحت الضغط داخل نسيج في الجسم بواسطة 
الحقنة . الطرق الشائعة للحَقن هى : عن طريق الجلد 
(الْحَقَن داخل الجلد أو الحَقن داخل الأدمة) ؛ وفى الرباط 
حول الس لاحداف المسدكين الالجقك امننما 
(2أوعع1همة اق داخل الرباط ) ؛ وفي لعفل (الحقن 
داخل العضل) ؛ وفي العظم الإسفنجي (الحَقَن داخل 
العظم) ؛ أو مباشرة في الوريد (الْحَقَن داخل الوريد) . 
انظر . . حَقن الكحول (دهتاءءزهآ [مطمعله) . 


الحفرة تحت الصدغية 2 01:21 تع 2 "كس 

السطح تحت الصدغي 2 ع2 ]تناك 1هندهمرصسع اه كس 
السطح الصدغي السفلي 

النقطة تحت الصدغية 01216 محصع عه كس 


نقطة تستخدم في قياس الجمجمة » توجد على الجناح 
الكبير للعظم الوتدي » أسفل الصدغ . 
تحت اللوزة 
نحت البكري 
العصب تحت البكري 
عصب يغذي الجلد فوق جسر الأنف . انظر مدخل تحت 
البكر ي (كمقعلطءه مه ظمل) . 
انزياح سفلي , ميل تحتي - 
تحت الإطباق 


القمع المصفوي 


1111120511121 


1ط 111261:0 


217 نوع لط11111:261:0 


11 تح دماوتدء 1111127 


11201021 ,ولس 1ساط 1ل تكسا 


غير صهور »غير قابل للانصهار ع تكد 
المصب »فتحة الصب . مدخل الصب 1162 
ابتلاع »ازدراد سمنادع مز 
1- طريقة تناول الطعام داخل الجسم 5 
2-عملية امتصاص الخلية لأية مادة غريبة . 
1-قالب ( لصب المعادن ) 1110 


2- الصبة 
جناح إتجراسيا - الجناح 
الصغير للعظم الوتدي 


نسبةج .ف .إغجراسيا .1580-1510 ٠‏ 8أدعمروسة.0.5 » 


12151:235512'5 711115 > 125521 5 


عصوط 10متعطمه عط 1ه 


مشرح إيطالي . 
جر ع2 عنصر »مكون أسعنلء عدا 
استنشاق دنا" أمكصا - متاح لقطسذ 
1- عملية سحب الهواء داخل الرئتين من خلال الفم 


والأنف . 
2-استنشاق غاز أو بخار أو رذاذ. لعلاج عدوى 
با مجرى التنفسي العلوي . 
تخدير بالاستنشاق 
تخدير عام عن طريق مادة مخدرة غازية أومادة مخدرة 
سائلة متطايرة » انظر مخدر (عتاعطاوعصة) . 


1112121011 2 


يستنشق علقطسز 
سحب الهواء داخل الركتين . 
متأصل 
ترشيح متأصل 


أعندع س1 


ادع ع طاس1 
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إبرة الحقن 
إبرة مُجوّفة ذات طرف مشطوف حاد » تستخدم لإدخال 
السائل داخل الجسم . 


محعنه 


علل0عع5 سمناءء س1 


01اء 1116 
لداصعل , اماع زسز 


إصابة 2 أذية تخالا 


إصابة النسج الداعمة م61 , اإتنازسا 
إصابة اللب مانام , تيص 
إصابةالسن 0 , إتسازصذ 
حشوة مصبوبة إقلطز 


حشوة سنية يتم تشكيلها من الشمع لتأخذ شكل الحفرة 
الحضرة ».ثم تصب وتلمع وتلصق داخل الحفرة بالسن . 
الحشوات المصيوبة إما أن تكون من الذهب أو من 
الخزف . 

حشوة ذهب مصبوبة 

حلقة مصبوبة 

تيع اللشدرة ا الطهؤية 
مزيج من شمع النحل » وشمع البارافين » وشمع راتيني 
يستعمل لإنتاج نموذج دقيق للحفرة المحضرة ؛ يكسى 
تود لحف لم نيزال بطر تارك القالب القرع لعب 
الذهب داخله . انظر مادة الطبع ([112ع1026 اماووعصمم1) 
والشمع (:ه1) . 

داخلي عطس 


010ع , إدلآد1 
5ل 11937 


11127 79 


ظهارة سنية داخلية ممستاء طغتمء لمأامعل تعصسر 
خلايا مينائية داخلية كلاءء اعسفص «عصصذ 
منطقة الظهارة الداخلية عصمة لمتاع تم «عصصسز 


إعصاب تَعصيب ع لس 
نظام عصبي يشمل مساحة من الجسم أي الإمداد العصبي 
ورم حميد .ورم 


11111 


11221110121 61112201 > 2121512 61111201 


بلااسم »بدون اسم 2 عُقْل 2 لامسمى 111110112 
الشريان اللامسمى لإلتعاتتة عالستسمصسز 


الجذع العتضدي الر أسي فلصنص عتلتقطمعءءمتطعة8) . 
اأنظرمدخل جذع متفحةن رأسي اع طن 1) 
(كناء للقطمعءءم0ل1طعةةط . 
وريد بلااسم 
الوريد العضدي الرأسي . 


ل 111110111111216 


تله ان 
تهيئة مادة بلاستيكية لأخذ الشكل الداخلى لقالب مغلق » 
وذلك بإدخال المادة تحت الضغط داخل القالب من خلال 
مدخل مناسب » انظر أيضا قولبة بالضغط 1ددع تمم:ه©) 


5 طمناءعء 1 


(22010108 . 
الحقنة تحت الحجاج لدغاتط20 لصا رم أتعغاسة , سمتاءء زد 
الأمامية 
الحَقنةالحنكية الأمامية تأهلهم "امتتعاصة , سمناءء نص 
حقنئة من خارج الفم لوده -قتدات , سمتاءء رسا 
حقنةلثوية له ؟أعماع , صسمناءء رصا 
حقنة تحث الجلد عنسترعلممجوط , سمنءء زسذ 
حقلنة تحت الحجاج لقغتط:ده- هلص , سمتاءء زس 
حقنة داخل الجلد - حقنة - 121260115ناع2 اط , طامتاءء سا 


داخل الأدمة ددمناءء زسذ تمسح هنكاس 
حقنة داخل الرباط 
حَن داخل الرباط حول السني ما يسبب التسكين اللحظي 
للألم . 
حقنة داخل العضل 
حَقنة داخل العظم 
حَقن داخل العظم الإسفنجي . 
حقنة داخل الحاجز 
حقنة داخل الوريد 
حَقن مباشر داخل الوريد . 
حَقن بالنفث . حقن بالدفع الشديد 
حَقنةالفك السفلى 
حقنة الفك العلو يي 
حقنئة العصب الفكي العلو ي ‏ اعد «بفللتحقصس , سمتاءء زم 


لدأسعمم , سمتاءء زسر 


12177 لدع لله ادا , سمتاءء رسا 
-121نا 12112111115 و امناءء زا 
111112-75 ر لاملاعت 1 


لقاررء126125 , سمناعء رسا 


15 0 1011ا111[6 
)© , سمناءء رما 
:22220111121 , سمتاءء سد 


222:1112177 , سمناعء زد1 


قنةذقنية 


حقنة الثقبة الذقنية عه د10 لمأسعمم , سمتاءء زسذ 

حقنة حنكية لدغدلمم , صسقتاءء زسذ 

حقنة تحت الحجاج 112-01121دا 101تاء]205 , سملاعء زدرا 
الخلفية 

حقنة حنكية خلفية 21221 01لتاء]05م , دامتاءء زدرز 


حقنة جناحية فكية سفلية تقلت طن سقصدمع عام , سمتاءء زصذ 
حقنة تحت الجلد - كنامعطهكنء15اك ر صسمتاءء زسز 
)ع زدا عتمسترع لمم وآ 
حَقنة حدبة الفك العلوي ‏ 
حقنة الدبة الفكية 


حقنة وجنية 


105177 ,مااع [11 


77502211 , مسمناءء زد1 
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خط الإدخال 
1-إدخال إيلاج 
2- حَشو .غَرز » إدراج 
3- ارتكاز » مُرتكز 
1- إدخال جهاز سني تعويضي داخل الفم » أو حشوة 
مصبوبة داخل الحفرة ا حضرة في السن . 

2- مكان التثبيت للجزء الوحشي من العضلة في العظم . 

3 - عملية زرع شيء ما » غرسة (أصةامطآ) . 

4- (في التشريح) : نقطة تثبيت العضلة بالجزء الذي تحركه . 
إدخال الجهاز 
مسار الإدخال . خط الإدخال » مر الإيلاج 01 طغهم , سمتضعكمز 

الاتجاه الذي يتم فيه إدخال الجهاز التعويضي ونزعه عن 


عدنا عستاترءكد1 


1156000 


1م20 , دملاساعكم1 


الأسنان الداعمة . 
داخل . من الداخل كص 
قر ص ذو وجه قاطع داخلي عاكتل عستاغدك علتكمذ 
مُخادع » ماكر , مُضلل . مخاتل كده تل تكهة 
يتحدث ببطء . 


أصى كتمئاكما - ععصد» 1 تسعاكم1 


غيرهام » ضكيل 


فى موضعه . لابد تاأتو ص 
غيز قابل للقوبان + قير محل علطن وفص 
فحص .معاينة دمناءء ركسا 
تكمل بالعون ايع أل أ سر نه 
شهيق 0ت أمكسز 
شهيفى » تنفسى 11120177 
تجفيف بالف 2 تكثيف بالتبخير » 110001 
تغليظ القوا ام 
تغليظ القوام بتجريد المادة من السوائل . 
عدم استقرار واتلتط مامص 
تستد لل 
تعليمات .إرشادات كنع ناكسا 
أداة ع كمس 


أداة صغيرة أو جهيزة أو جهاز لتأدية عمل دقيق أو 
خاص . معظم الأدوات تُسمّى حسب استعمالها أو 
بالأداة بواسطة الأداة أدوي ٠‏ آلي » أداتي 121 ساكس 


مُداخلة بالأدوات . استعمال الأدوات ع تركس 
استخدام الأدوات في العلاج . 
أدوات 5 اكمس 


11151110111 11]5, 1 


أدوات الأملغم 


تلقيح ‏ تطعيم » تحصين دونه لسعممهز 
إدخال كائنات دقيقة داخل قَطع في الجلد أو في الغشاء 

ال مخاطي مثل ما يحدث في العدوى ؛ تستخدم هذه الطريقة 
بتعمد كإجراء وقائي من بعض الأمراضي مثل مرض 
التيفويد ؟ وذلك بحقن جرائيم ميتة أو سلالة موهنة داخل 
الأنسجة لإنتاج الأضداد وبالتالي يكتسب الجسم مناعة . 


غير قابل للجراحة .عصى الجراحة عاطفعء ممص 
لامك علحجه فخ طريق: المخراحة . 
لاعضو ي »غير عضو يِ عتسدع 1مس 


لسن عضوق مدنا أو علق جراد سيك عضؤية لمشأ ؛ 
2- (في الكيمياء) : متعلق بمواد لاتحتوي على الكربون 


7 85 5 
كيمياء لاعضوية 7 اكتسعدكء عتسوع "مس1 
مفاغمة 115010 
1201001515 


رع عدي 
عملية يعاد فيها تكوين النسيج العظمي ليحل محل النسيج 
الذي يتلف . 

بعال عام جو تلم بدي 
جالة زرفي خمير بالشو الكزايد فى سافة املاظ اميل 
العا ١‏ 

وضع سي دجي تاريدي 
العلاقة الوجهية اللسانية (ومتطكهه60هاء* اددع صناماعهة]) 
للأسنان بالنسبة للمستوى الإطباقي . الانزياح الوجهي أو 
اللساني للأسطح الشفوية لتيجان الأسنان . 

مريض مقيم (في المستشفى) 
مريض سمح له بدخول المستشفى وظل فيها طوال الليل 
وذلك بغرض الفحص . والملاحظة أو للعلاج أو 
للغرضين معنا . انظر أيضا مريض نهاري (20ع6غةم-إة10) » 
ومريض العيادة الخارجية [مريض خارجي (فمعتلةمن0) ] . 


1 مر 1110510515 


00610 0111 - 2ل 


ع م1 


استلعاب مه اتلدكسز 
مزج وترطيب الطعام باللعاب . 
غير صحى 1277 
1-يغرز , وكناناا 
2- مغرز 
تتصل ( العضلة ) بالعضو المراد تحريكه . 
غرزداخل المخاطية [11052تتة “لصا , العمصا 


وتّد معدنى متصل بالبدلة السنية ينطق داخل جيب محضر 
في المخاطية الفموية لتحسين ثباته بالفم . 


عرر 000 11 
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ابتكرت صيغة الأدوات » بواسطة ج .ف .بلاكعاءةا81.© 
كوسيلة للتفريق بين الأحجام والأنواع المختلفة للأدوات 
اليدوية السنية » وتشتمل صيغة الأدوات على ثلاثة أرقام 
تمثل ثلاثة قياسات : عرض تصل أو شفرة الأآداة وتقاس 
بأعشار من الملم ؛ وطول نصل الأداة بالملم ؛ وزاوية العنق 
بالدرجات » وبينما يوجد رقم رابع بين قوسين بعد الرقم 
الأول يمثل زاوية الحد القاطع للنصلة مع الساق أو العنق 
بالدرجات يشاهد عادة على مقبض أدوات شطب الحافة . 
1111117 


تفده 1اع نآ , توإعدعك للسكسر 


4 ء + 
قصور عضوي . قصور جهازي عام عتمسع اكور , تإعدعك اداكسا 


قاصر. ناقص . غير كاف »غير كفقٌ أدعك سكسا 
عزل »إفراد 10سكس 
إنسولين عستلاكصا - ستتلسكصذ 


ويتحكّم في مستوى سكر الدم واحتراق الدهن . يفرز 
مباشرة في مجرى الدم ويستخدم في علاج الداء السكرى . 


سليم »غير مُصاب أع مامز 
تَحث عمية منتاعداسذ 


نحت في المواد الصلبة ؛ ويستخدم في نحت النموذج أو 
المثال السني عند تصنيع البدلة السنية . 
كامل . كلي .تام 


لقناعء]12 


1 عةامتصّت كليا 005 0ط موطة لدتروعاسز 
انظ رجرعة كلية (©005 121ععامآ) . 

1 عة كلية 005 الوتتوءع اس 
الطاقة الكلية الممتصة بواسطة شيء ماء أثناء التعرض 
غلاف .عغطاء مع مستساعء )جز 

جلدء غشاء » قشرة . 

غلافي 2 غطائي تلقام سسوء )دز 
جلدي »غشائي » قشري . 

جلدي 2 قنطاق 12177 طتتاعء ادا 


متعلق بالغطاء أو الغلاف أو الجلد . 
حاجز مكنف , دريئة مكثفة 
صفيحة بلاستيكية مغطاة ببلورات تنجستين الكالسيوم 
توضع ملاصقة لفلم شعاعي غير مغلف في محفظة الفلم 
الشعاعي ؛ تنفد الأشعة من خلال الحاجز أثناء تعرضه 
للأشعة وتجعله يتوهج ترح الصورة على القلم»: 


شدة .ع.كثافة 


5 


ع1 مدلل تامع )م1 


111117 


أدوات الأطواق 
أدوات بلاك القاطعة 
أدوات ذات مخروط وتجويف 
أداة تكون فيها الساق والنصلة أو الرأس متنفصلة عن 
الحامل أو الساعد وتثبت بها . 
أدوات التيجان 
أدوات سنية 
أية أداة من الأنواع المختلفة من الأدوات المستعملة في طب 
الأسنان والتى تمسك باليد أو بواسطة القبضة عند ممارسة 
طب الأستان . 
أدوات مُزدوجه النهاية » 
أدوات ذات طرف مزدوج 
أدوات ذات نصلة أو رأس في كل من طرفي نهايتى اليد . 


5 ,,11]5 11151111111 
5 5ك112[1 ,5اتاع112نا“تاكد1 


أع501-©011»© , 111511111111115 


5 »ع رو 11151111111611]5 


لقاصع1 , 15)ع222 “امسا 


125111112161215 , 0011164-20 


أدوات قطع اللثة 0123]ع6 الم اع , كأتاع مامص 
تستعمل في استئصال اللثة المريضة . 
أدوات يدوية لصقط , دامع سكس 
أدوات مصنوعة من حديد مقسى أو من البلاستيك وهى 
مكونة مع اقلا أجواء: 1 
1- مقبض أو ساعد :للقبض عليها بواسطة الأصابع أو 
اليد . 
2- ساق أو عنق : الجزء المؤنف بين المقبض ونهاية أو 
طرف الأداة . 
3 - رأس أو نصلة أو طرف : الجزء العامل الذي يوجد في 
طرف الأداة . 


أدوات قاطعة يدوية كستاغنك سقط , كأدع مس تكسا 


أدوات مخبرية 12601260177 , كاسع تمصا 
أدوات طولانية المقبض 


أداة ذات مقبض وساق ونصلة . مصنوعة من قطعة 


12510122215 , 1028-122010 


معدنية واحدة . 
أدوا ات قياس مر 5اتاع تنا تمصا 
أدوات النسج الداعمة لقأغصه00 عم , كأدع تس كص 
أدو ات حشو المواد اللدنة عصللة) عتأمدام , ماصع محسساكصذ 


أدوات دوار ةّ 1013177 , اداكسا 
أدوات تدور بواسطة ال حرك السنى أو عتفة التوريين بضغط 
الهواء » مثال ذلك المثاقب . 2 

تعقيمالأدو ات 

صينية الأدوات 

أدوا ات الشمع 

صيغة الأدوات » توصيف 
الأدوات » دليل الأدوات 


0 11151111111111 
1277 111511111111215 
7 و 11151111111611]5 


11151111111115 1112 
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حول الحفرة النخامية » انظر مدخل الجيب بين الكهفي 
(5115 12112207110 كتلمطلك) . 

بين الخلوي .بين الخلايا 
بين الخلايا في النسيج ؛يمكن أن ينطبق على النسيج الضام 
أو السائل الموجود بين الخلايا . 


“تن و[تطلاعع 1111 


جسربين الخلايا ع108اط “متلسطاءءعاسا 
سائل بين الخلايا لس عتمتسطاءءمعاسا 
مسافات بين الخلايا » فراغات بين وععهمه تمتسطاءء تعاس 
الخلايا 

مادة بين الخلايا ععسصفاوطناك “متسلاءء مع غص 
اعتراض . مقاطعة دامتامءء ءادا 
1 -معترض . محصور ع كتامءء عاص 
2- توقعي 

تلامس إطباقي اعتراضي ‏ أعقاصن لدكسا6ه عجتامعء عاص 


1-تلامس أولى للأسنان » يوقف أو يحرف حركة الفك 
السفلى الحطبيية 2 انظر أيضا تخالف إطباقى 010581 ©02) 
ل ١‏ 
2-تلامس متعارض أو تلامس مبكر بين الأسنان المتقابلة » 
يمنع التداخل التام للحدبات . 
إطباق توقعي . إطباق اعتراضي 
تقويم الأسنان التوتّعي 
يقة تستخدم في عملم التقويم السني » لمنع سوء الإطباق 
للأسنان الدائمة تطبق بشكل عام خلال فترة إُغار الأسنان 
المختلط . 
المحور بين اللقمتين 
الخط الذي يصل بين مركزي دوران اللقمتين . 
قُرص بين اللقمتين 
قرص بيضوي غُضروفي ليفي » حوافه ملتحمة مع رباط 
محفظة المفصل الفكي الصدغي » يقسم المفصل إلى 
فجوة علوية وفجوة سفلية . 
المسافة بين اللقمتين 
المسافة بين المراكز الدورانية لكل لقمة . 
الإطباق بين الحدبي - الإطباق 
المركزي 
انظر إطباق (دهأوساءء0) . 


لمأكساءع0 عتكتامعء :111 


0100015 ع تلتامعء 111 


207121مء121 


كته 126120203191 


115 203121م1261 


©1522 :203:121مع121 


- ا10كتااء0 لل ]كتاء "11:61 
لامأكساعع0 عام 
الوضع بين الحدبي . وضع بين - سمتاتدمم لممكنء معام 
الحدبتين - إطباق بين الحدبي 
وضع تكون فيه الأسنان العلوية في تطابق تام أو أقصى 


0 1كناء»0)6 للرزكتاء "1211 


(في علم التصوير الإشعاعي) ١‏ درجة كثافة وتباين الصورة 
على العم الشيخا و« 


شديد .عنيفف .مركز عاأكطع نامز 


وحدةالعنايةالمركزة أتسنا عع علأكمعامز 
1- مأر ب مقصد.هدف خمع اس 
2- الندب 5 

التئام الجرح . 
الشفاء بالالتئام الأوا لي اود 'إط عستلدعط , سمتأصعاصز 


التئام طبيعي للجرح أو لقطع جراحي عبر الحواف المكشوفة 
للجرح . 

الشفاء بالالتئام الثانو يِ 0ممععء؟ نإ عوستتدعط , سمتاصعاسز 
يحدث حينما يتحبب الجرح المفتوح من قاعدته ليمتلئ 
الجزء الناقص من الجرح من الأسفل إلى الأعلى . 


(سابقة) ضمن .بين .مابين ع1 
بين السنخى .بين الدر درى "تحامء 17و ءاسا 


المسافة بين السنخين - المسافة - ععسفاكتل متقامء 219 عاص 
بين الحيدين ععسصفاكتل عع10- عام 
المسافة العمودية » عند البعد العمودي الإطباقي ٠»‏ بين 
نقطتين ثابتتين على الارتفاعين السنخيين العلوي والسفلي : 

الحاجز بين السنخى 
جدار عظمي يفصل بين سنخي سنين أو سنخي جذرين 
لسن واحدة . 

المسافة بين القوسين - المسافة بين 
الحيدين ععسواكتل عمل تضعاصا 
1:-المسافة العمودية بين قوس الفك العلوي وقوس الفك 
السفلي (القوس السنخية أوالقوس المتبقية) » عند بعد 
2- المسافة العمودية بين الحيد العلوي والحيد السفلي . 
تفلو أرضجا المسافة الفدرلة بين الفوسين د10 
(ععمماكتل لاعتو تعاص]ا . 

المسافة بين القوسية 
انظر مسافة (ع20م58) . 

ضمن المفصل . بين المفصلي 
موجود بين سطحى المفصل ؛ مثال : القرص الغضروفي بين 
اللقبصيع ودبيل كيرف العقاني وأقة القله لفان ف 
المفضتل الفكى المندفن:: ديل 
أفنية لُعابية مخصورة أو عنبية العتق . 

الجيب بين الكهفي » الجيب بين 

التجويفين 

مرجي ةو تيراي ليق لكوي علقة 


“له1امء؟126121 


- 01512122 طعندو تاعاس1 


©5272 طلء21 1211 


11111111 


1111121260 5 


111161257110115 5 


- 435 - 


الحاجز بين السنى تامع لماصع لمع مز 
بروز من العظم السنخي » يفصل مابين سنخي سنين 
متجاورتين . 


الفراغ بين السني » المسافة بين السنية 


2م57 لمامع 121١‏ 


متجاورتين . 
الحبيرة بين السنية غستامه لمادعلمعغمز 


نوع من الجحبائر التي تستخدم في تثبيت كسور الفك عن 
التثبيت بين السني 

تشبيت الأسنان المتقلقلة مع الأسنان الثابتة غير المتقلقلة 

الأخرى » بواسطة الأسلاك أو الجبائر أو المواد اللاصقة . 
القضيب بين السنى -الوتد الخشبى 

بين السني 


كستاستامك؟ لمادسعل )م1 


ت علع5)1 لوأادعل عدا 


أسلمم 7000 لدأخدعل )12 


المنشنّطات بين السنية دمغ لتستاك لماصع ل معام 
أداة التعرية بين السنية عل ماد لمأتسعلسعامصا 


أداة تمسك باليد ذات نصل ساحل يمكن استبداله تستعمل 
لتقليل العرض الإنسي الوحشي للسن . 
النسيج بين السني 
الوتّد بين السني 
وتد يوضع بين سنين متجاورتين . 
التثبيت السلكى بين السنى 
هيت كمو لفك بأناذك تبرى وق الشف الموسوةة عل 
جانبى الكسر . 
الوتد الححقدبي بين السني » 
الرأس الخشبي بين السني 
قطعة من دقري الف أل الخشب اللين تستعمل لإزالة 
اللويحة (212006) من المسافات بين السنية تحت ملاحظة 
جراح الأسنان أو أخصائي صحة الفم . 
النقطة بين السنية (السنينى) 
النقطة على الخط المنصّف لقم بين. القواطع المركزية 
على قمّة الحاجز السنخي في الفك العلوي وتُسمى أيضاً : 
النقطة العلوية بين اده 0 ماع60 م]) » وفى 
الفاكا اللجفني تبت « لعفي بابك ور الس 


(كللتتعكما علمأامعلرعاما) . 


عناوكل) لدادجع 12110 
72015 1210162121 


71115 لدامع 12110 


أطلمم 7000 لمأادعل 1211 


11111121 


النقطة السفلية بين السنية كنع كص علماصعلمعغصز 
النقطة العلوية بين السنية كنتت ناك علماصع لمع ام 


بين الأسنان 
الفراغ بين سنين متجاورتين. 


ع 11011 


تطابق مع الأسنان السفلية ؛ يسمى أيضا الإطباق المركزي 
(دمتكتااععه عتتامعه) أو الإطباق الوظيفى60021عمن8) 


(مه1كتاعه0 . 
وضع الفك السفلي حينما تكون الأسنان في الإطباق بين 
لدعي 


تداخل الحدبات »تشابك الحدبات 

1 -التعشيق بين الدبات للأسنان المتقابلة . 

2-علاقة طبيعية متبادلة بين الأسنان » تتشابك فيها حدبات 
الأسطح الإطباقية للأسنان الخلفية في أحد الفكين مع 
الوهاد المناظرة لها على الأسنان المقابلة فى الفك المقابل 
غنك الأطباق : 1 

3-إطباق ثابت يعتمد على علاقة الحدبة مع الحفرة وعلاقة 
المستوى المائل للأسطح الإطباقية للأسنان العلوية 


11060110101 


والسفلية . 
أقصى تداخل للحدبات ل ا 
تداخل الحدبات » 10 كنء عاطأ - ممتاهلتمكدء عاص 
تشابيك الحدبات 


بين السنى »بين الأسنان لماصع ل عام 
موجود بين الأسطح اللاصفة لادان قن تفن القوس 
السنية أو بين أي سنين في نفس القوس السنية . 

الفُرشاة بين السنية 
فرشاة مصممة لإزالة اللويحة من المسافات بين السنية ؛ 
وهي تشبه فرشاة الزجاجة ولكنها صغيرة حتى يمكن 
تمريرها بين الأسنان . 

القناة بين السنية 

الفوهة بين السنية 

التثبيت بين السني بالأسلاك ذات 

العروة 

يقة لتثبيت الفكين باستخدام أسلاك ذات عروة سابقة 

التجهيز ؛ يتم إمرار أسلاك الربط بين الفكين من خلال 
عروة في الفك العلوي وعروة في الفك السفلي وتربط 
أطرافها معا بإحكام ؛ وبذلك يتم تثبيت الفك السفلي مع 


لاعتتتط لوأادصعل :121 


لحسىق لماسعل0 )د11 
م21 لوأادمع :111 


715 أعاعتء لمأامع لم1 


الفك العلوي . 
غرس بين سنى أسفاصطا لمأاسمعلمعاسز 


غرسة داخل العظم بين أسنان طبيعية . 
الرباط بين السنى 
ا لد 
بروز من اللثة يملا الفراغ الذي يقع في المسافة بين السنية 
أي بين الأسطح الملاصقة لسنين متجاورين . انظر حليمة 
(هللتمة) . 


اماع سدع !]! لدادعل0ع)د1 


للامرهم لدأامعل0 عدا 
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بين الشفتين لمتطهلعغمز 
111112120111112 


بين نصفى الفك السفلى 
الدروون تصلار: القاف الشفلى - 
الوصل الذقني 1 
عظمي الفك العلوي - العظم بين عظمي 
الفك العلو يِ عصوط تإعده تدم دعاس 
بين عظمي الفك العلوي 
توجد بين الفكين أو تمربين الفكين. 
إرساء بين الفكين 
استخدام القوس السني العلوي كمرتكز لجذب وتشبيت 
القوس السني السفلي . 
عظم ما بين عظمي الفك العلوي- 
عظم جونه 
أحد العظام الصغيرة الموجودة في وسط الفك العلوي 
للجنين والتي تلتحم بعد البلوغ . 
جر مرن مابين الفكين ٠‏ «مناعهتا عتامقاء رودا لنتمسحعامز 
سحب مرن مابين الفكين 
تثبيت مابين عظمى الفك العلو يي سمتكفحة توسهللتتمسحعغص 
يقة لتشبيت الفك السفلي والفك العلوي في علاقة إطباقية 
طبيعية لفترة من الزمن (عادة لتحفيز التئام الكسر). 
العلاقة بين الفكية . العلاقة بين 
الفكين 
أية علاقة من العلاقات الكثيرة بين الفك السفلى والفك 
العلوي ؛ مثل : علاقة الفك السفلي والعلوي المركزية » 
وعلاقة الفك السفلي والعلوي اللامركزية » إلخ . 
المسافة بين الفكين 
مسافة بين الفك العلوي والفك السفلي حينما يكون الفك 
السفلي في وضع الراحة . 
الفكين 
(في تقويم الأسنان) :طريقة علاجية لتحريك إحدى 
القوسين السنيتين أو الاثنتين بواسطة استعمال الأطواق المرنة 
التي توضع بين حاصرات مثبتة على الأسنان في القوسين 
السنيتين المتقابلتين . تقسم إلى ثلاثة أصناف : 
الصنف الأول : يتم تطبيق القوة بين القوس العلوية 
والقوس السفلية لتحريك إحدى القوسين أو كلتاهما 
الصنف الثاني : يتم تطبيق القوة من الجزء الخلفي للقوس 
السفلية إلى المنطقة الأمامية فى القوس العلوية . الصنف 
الثالث : يتم تطبيق القوة من الجزء الأمامي للقوس السفلية 
إلى الجزء الخلفي في القوس العلوية . 


- :5116111 :1:]1"121210111121 
وأو تطمتمره 


- 1192نت تاعاس1 


217 للتتم سرع )م1 


210125 217 التتم سرع م1 


- عصوط 1117ل تم سترعاد1 


202 و'عطاءع00) 


1ء؟» «جددللتتمسنعاس1 


22 11217ل تم ءادا 


2100 («ددللتتمستعاس1ر 


تعشيق , تشايك- 
تداخل الحدبات 
تعشيق الأسنان أو عملية تشابك الأسنان (ومكاءماءعام]) 
كمافي تعشيق أصابع اليد . 
توشيج أو تطابق الأجزاء المتقابلة معاً . مثال : تطابق 
حدبات الأسنان السفلية مع وهاد الأسنان العلوية . 
التوتر السطحي بين الوجهي 
توتر أو مقاومة الانفصال لوجود غشاوة سائل رقيق بين 
سطحين منطبقين تماما » كما في الغشاوة الرقيقة من 
اللعاب بين قاعدة البدلة السنية وا الأسحة ٍ 
تعارض » تداخل 
مناطق التداخل . مناطق الغُؤور 
تعارض الحدبات 
تلامس حدبة سن مع حدبة في السن المقابلة يبمايمنع 
تلامس الحدبات الأخرى للأسنان المتقابلة . 
تداخل إطباقي 


ءادا - ههلك 12101 


20 5111:1260 [لوك 1111112 


111161 
11116 1:11:11 5 


لفركتك , ععرع ]ع1 


لدكتطاءع0 , ععرعترء ]ع1 


بين الجبهي لمكمصه تعاس 
بين جزئي العظم ا بهي 5 

بين جذور السن الثلاث "دارع اس 

بين الكرد يات .بين الكر يوى تملتاطاماع :ع )دز 


بين الكريات . 


العاج بين الكر يات عستأامعل “تحتساطملع عغصا 
أقنية بين الكر يات كاعنال “تقلنتطماع عاص 


المسافة بين الكريات . الفراغات الكهفية ععهمه تقلناطواع"عادز 
فراغات في عاج السن قريبة من الموصل العاجي المينائي ناتجة 


بين زوايا الفك السفلى . بين زاويتى الفك 2تصمع - [دنصمعنء)د1 


مؤوفت مستعرع اس 

إلصاق موقت دم نامع سدع ستعاصا 

بدلة سنية مؤقتة - لقده151؟1:0م - ع "تتأسعل مستعغاسز 
بدلة سنية وظيفية ادع اوتنه نزومحدث) - عتفسعل 


جهاز سني تعويضي يستعمل لفترة قصيرة من أجل 
تعويض ناحية جمالية أو للمضغ أو للدعم الإطباقي أو 
لتأهيل المريض لقبول بديل صناعي عن الأسنان الطبيعية 
المفقودة إلى أن يتم تحديد المعالجة التعويضية التي يمكن أن 
تقدم للمريض ٠»‏ أو إلى أنيتم تصنيع الجهاز التعويضي 
اللازم : 
داخلى . ضمن 
ذال ايوخل عضو أو جزء أو تجويف . 


11111101 
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الصماخ السمعي الداخلي » 
مجرى السمع الداخلي 
شُعب باطنة ‏ أفرع إنسية 
خط الإنهاء الداخلى 
ناسورداخلي ١‏ 
قناة مرضية تصل مابين عضوين أو تجويفين بدون فتحة 
على السطح الخارجي . 
رباط جانبي إنسي 
الشريان الفكي الباطن 
الفط لعفن الساطه 
الحافة المنحرفة الباطنة »الحيد 
المنحرف الباطن 
العضلة الجناحية الإنسية 
الحديبة الجناحية الإنسية » 
النتوء الجناحي الإنسي 
امتصاص داخلي »ارتشاف داخلي 
انظر امتصاص (00نام26501) . 
سنتناه داخلي 


35 211016017 أقتاء )12 


5كع ةط لمسنعام1 
عصنا عستطكتسة لمسنعاسر 


ناك لمدنتعاسآ1 


اماعصدع !ا لد:تعاد1! لمسعادا 
21177 179هالتتقحط لمسمنعام1 
علا عمتوتاطه لمسنرعام1 


11015 عنتمتاطه لممنعام1 


21151 211795010 لماع )12 


م1111 5010 1177م لامستاعاد1 
ماع11 


أدع*1 111111221 


حشوة مصبوبة محضرة داخل تاج السن . 
إفراز داخلى 
تثبيت هيكلى داخلى 


انظر تثبيت (21:28600) . 
سطح داخلي » وجه باطن 
تعليق سلكى داخلي 

يقة تثبيت كسرفي الهيكل العظمي الوجهي عن طريق 
أسلاك تمررفوق منطقة الكسرء ثم تدخل من خلال 
الأنسجة الرخوة إلى داخل الفم لتثبيت العارضات القوسية 


111111121 0 


0 لواأعاعكاد لمننتعاسا 


111111121 5112© 


121021 77116 01 


أو الجبائر . 

بين المنخرين اللا 
بين فتحتى الأنف . 

بين عظمتي الأنف لمكة مع غصا 


نظام الوحدات العالمي 
نظام وحدات يستخدم في الأعمال العلمية العالمية يعتمد 
على النظام المتري . 

بين إطباقي . بين القوسين السنيتين 
يقع بين الأسطح الإطباقية للأسنان المتقابلة في الفكين . 

مسافة فاصلة بين إطباقية - مسافة ‏ - ععصوتندعك لوكساءعءمرعامز 


كنات دسع ارد أتدنا نط0 هنع )م1 


لدكتالء 1110 


حرة » مسافة استرخائية 2 و لاع16] 


تثبيت سلكى بين الفكين سا5 وده اند سدعامز 
نوع من اتيك كتور القك باستخدام أسلاك لزيط الفلك 
السفلي بالفك العلوي . 
وتسيظ سوط 
حركة الفك المتوسطة 
كل الحركات التي تفع بين الحركات الانزلاقية القصوى للفك 
السفلى . 
مُتوسط 
1- موجود بين شيئين » في وضع متوسط . 
2- (في طب الأسنان) : أية مادة غير موصلة تستخدم 
لطي خفرة محضترة في السن »قبل عقوها #الذهت از 
بالأملغم لحماية فك انين ١:‏ 


11101127 


0 9017[ 217لل0عممنرعام1 


1111012 


دعامة متوسطة أناء ساتاطة عتقتلع سترع اس 
طبقة ملاطية متوسطة علع:127 لتناأتاعصع عأوتلعستع اس 
غشاء متو سط عه :تاعمد )نالع سرع م1 
غشاء هانوفر 05 , عصة:تطسعمم عأامتلعسمسعاسز 


المتوسط 
ضفيرة متوسطة » شبكة متوسطة 
متوسط . وسيط 
العصب المتوسط 

يعصب غدد الأنف والفم » وبراعم التذوق . 
الس فين 

يحدث على فترات » مع فترات توقف ؛ عكس مستمر . 


:101 اداع ا) تاعاس1 


كتاءا1م 111611160121 
111060021 


111161111 )11115 1111© 


ع ع1 


5-3 


قوة متقطعة . قوة غير مستمرة 
(في تقويم الأسنان) : القوة التقويمية النشطة للجهاز التقومي 
حيث تتضائل إلى الصفر أو قريباً من ذلك قبل الموعد التالي 
مع طبيب تقويم الأسنان . 


1-داخلى . باطنى لممعغسز 
لاسي 0 

وَضْلة ذال 2 وصلة لقصمتاءع"؟ - امعسطع عه لمعتس 
احتكاكية - وصدلة ج52لزع؟! سه نرع؟! - امع سطع هاج 


المز لاج والميزاب - وصلة متوازية  -‏ 1161هتتهم - أامعتسصطء هاج 
وصلة محكمة - وصلة مشقوقة طونولع:رم - امعسطاء هاه 
أتاعتصطاء 22 51060 - امع تسطاع دده 
مثبتة تستخدم في تصنيع البدلة السنية الثابتة والنزوعة ؛ 
تشتمل على جزأين : الجزء الأول على هيئة وعاء يوضع 
ضمن محيط التاج للسن الداعمة والجزء الثاني مطابق 
تماماً للجزء الأول » يتصل بالداعمة أو بهيكل الجهاز 
الس 
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بينالححاجين لمغتط رومز 

بين العظمي ء بين العظام كنا0ء 1211055 
موجود بين العظام (وعمه8) . 

بين الحخليمى » بين الحليمات نه للأمدمنع سا 


الرباط بين الحليمي 


اماع سدع ذا تإتدد[لتمدمنع )م1 


بين طورين عمق طم عام 
إدرا اج جراحى لا لا 
0000 0 8 7 
نقل وغرس جراحي للنسيج من عضو إلى عضو . 
تفسير . تفلئيد » تأود يل ]ع مع اس 


تفسير شعاعى 01215120512011 , 100داء"ام 1211 

بين الموشورية . بين المواشير 

المادة بين الموشورية 

تلاصقي » متجاور » تقارب » داني 
(في طب الأسنان) : بين الأسطح المتقاربة ؛ واقع بين 
الأسطح الدانية (الأسطح المتماسة) للأسنان المتجاورة . 

سحل مُتلاصق . تآكل متجاور 
كل الأسطح الللاصيفة قةَ للأسنان المتجاورة بالاحتكاك . 


- 23517 لمساعم"ام 11 


1م1211 
©5122 211 اكلام 121 


لمستعمن"ام نع )م1 


0 لامساءه:"ام 11 


حفرة ة ملاصقة - حفرة بين الفُرجتين 
121 اكع اما 
حفرة تشمل صمل السط الاسي أو السطح الوحشي للسن ء 
متم أيضا تحقارة ة بين الفرجتين (17كهه 21اناسرعامة) . 
4 1 ف ا 
نخرمتلاصق . نخر ملاصق 
مسافة فاصلة بين المتجحاورين 
مسافة بين الأسطح المتلاصقة لسنين متجاورتين . 
فُرجة التلاصى » مسافة التلاصق 


15 لامستعمن"ام )م1 


عه تتوعكء لمستعم"ام م11 


25101 1طتاء لمسله"ام 121 

صورة مابين التلاصق - صورة ‏ - دمناءء زوعام لمستدمدم عاص 
فلم العضة المجتّحة 
طريقة للتصوير الإشعاعي » لتوضيح التيجان والارتفاعات 
السنخية الملاصقة للأسنان العلوية والأسنان السفلية ؛ 
تستخدم في المقام الأول لتشخيص النخر الملاصق . 

فراغ التلاصقى . مسافة التالاصق 
فراغ بين الأسنان المتجاورة ذ 
فرجة إطباقية توجد في الناحية الإطباقية 


صمناءء زمثام كمستجادء11ط 


502 لامستدمن"ام د11 
في الفوش الستية + تنقسم إلئ 
ة أعلى نقطة تماس 
الأسنان» وفرجة حاجزية توجد في الناحية اللثوية من 
لقطتفمامن الأستاة + ١‏ 
قطع شريحة من الميناء الملاصق 
(تنحيل » يجعله رفيع ) 
تقليل عرض السن الملاصق بإزالة جزء من ميناء السن (عادة 
الأسنان الأمامية ) لتصحيح الاختلاف في حجم السن أو 
لتثبيت وضع الأسنان بعد العلاج التقويمي . 


تارم5 لمستعدمنام )م1 


(عصامتع20ة51) اعسفص 61 


مسافة توجد بين الأسطح الإطباقية قية للأسنان العلوية 
والسفلية » حينما يكون الفك السفلي في وضع الراحة : 
المسافة بين الإطباقية » المسافة بين 
القوسين - المسافة الحرة » 
المسافة الاسترخائية - 
المسافة بين الإطباقية الفاصلة - 
مسافة الراحة بين الإطباقية 
المسافة بين الأسطح الإطباقية للأسنان العلوية والسفلية في 
وضع الراحة الفيزيولوجي (م60لومم أوع علعم 1م تو ت7تطط) ؟ 
ويمكن حسابها بواسطة حساب الفرق بين البعد العمودي 
عند الراحة والبعد العمودي الإطباقي . 
التسجيل بين الإطباقي . تسجيل بين 
القوسين السنيتين 
تسجيل العلاقة الوضعية للأسنان المتقابلة أو لكلا الفكين 
على الأسطح الإطباقية لعضات الشمع أو للأسنان على 
مادة لدنة تتصلب » مثل : جبس باريس . أو الشمع أو 
معجون أكسيدالزنك واليوجينول . 
تسجيل أي وضع إطباقي من أجل نقله إلى المفصلة مثل 
الوضع الإطباقي المتقهقر أو الوضع الإطباقي المتقدم أو 
الوضع الإطباقي الجانبي أو الوضع الإطباقي بتداخل 
الحدبات أو التماس الحدبي الأولي ؛ يمكن تسجيل الوضع 
الإطباقي بواسطة رقاقة إطباقية لدنة أو دافئة من الشمع 
اللين المغلّف برقاقة معدنية . 
التسجيل بين الإطباقي 
المركزي- التسجيل المركزي بين الإطباقي 
تسجيل وضع الفك المركزي أو العلاقة المركزية للفك . 
التسجيل بين الإطباقي 
اللا مركزي 
تسجيل وضع الفك وهو في غير العلاقة المركزية . 
التسجيل بين الإطباقى الجانبى - 12]18[1 , 0تزمعء" لدكتاعءه ءاسا 
التحقّق الإطباقي الجانبي ش 
تسجيل وضع الفك اللا مركزي الجانبي . 
التسجيل بين الإطباقي 
المنقدم - التسجيل بين الإطباقي البارز 
تسجيل وضع الفك اللامركزي المتقدم . 
مسافة لا إطباقية » الحيز بين 
السطوح الإطباقية 
الفرجة بين القوسين السنيتين عند وضع الراحة للفك 


- ععتنواكتل لدكطاءء1211:0 
لدكتاء©10عادا - عع2 11-1275 
- مردع لدكتااءء1610ه1ا - ععسصونروعء 


502 أدع"1 لوكتالء112661:0 


010عع" الوكتالء 111110 


2611م , ل امع6 لوكتلاء12]210 


71ا2ععع» , 0"امعع لوكتاء12]2170 


©21:0411517 , 0010ع"1 لدكتالء 1226610 


522 الدكتالء 116610 
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سطح بينى ١‏ سطح ملاصق 2 سطح محاو ر ععفتتداد لهتاتاكعاصا 
انظر سطح ملاصق (عع عند لهست <اهعممه) . 


نسيج خلالي عناككن) لمتانكمعاسز 
سحجى مذحى كنام اع أت “عاد 
متعلق أو تسلّخات الجلد . 
و 5-7 5 
بين القنيوى . بين القنيات . بين النبيبات سملن طساترع غاص 


عاج بين القنيو ي »عاج بين القتيات عستأصعل تملساطساععغسز 
عو 214 


1-فسحة .2 فرجة الي 

2- فاصل 

بين الأوعية تقلساعكة عاص 
توجد بين الأوعية (واعووع"؟) . 

مُداخلةء تدخل نامع عام 


مداخلة جراحية . تدخل جراحى ‏ 51281اناك , «متامع" عاص 
الم + الأسفاء ْ 
ذلك الجزء من القناة الهضمية الذي يمتد من المعدة إلى 
فتحة الشرج » طول الأمعاء الدقيقة حوالى6 أمتار » والأمعاء 
الغليظة حوالى مترين . تقوم الأمعاء بعملية الهضم وإزالة 
الفضلات الناتجة . 
باطنة » طبقة الشريان الباطنية 
1- أعمق طبقة رقيقة من الخلايا المبطنة للشرايين والأوردة ؛ 
تتألف من الطبقة البطانية للأوعية » وتبطن تجويف 
الأوعية الدموية . 
2- أعمق طبقة لمختلف الأعضاء أو الأجزاء الأخرى من 


الجسم . 


1111 


11102 


عدم احتمال عع تو ع1 ماص 
التواء 110 
ين 1007110 
(سابقة) داخل - 1112 


الحاجز داخل السنخ . الحاجز بين تصننامء؟ تقاوء "له هتضصذ 
الي 
9-0 الفكي 
دشل القسريان " 
داخل المفصل 
برعة وق قمر الس 
داخل الأذن 
عيب داخل العظم 
انظر عيوب عظمية داخل العظم بقاع 1ع كتامء95و0) 


)0ط هام . 


جيب داخل العظم 


طعة -2 دآ 
111612-21-11 


11111:2-2111121 


ل11161:3-21018 


أعع161 تتدمط مم1 


أعك01م 120120127 


11 أامسل1":0م م121 


أسطح متلاصقة 


انظر سطح ملاصق (عع كناد [هست<هءممه) . 


بين الحدقتين 2197 1[تمنام تعاس 
بين الجذور مملسدع 0ه ضع اس 


منطقة توجد بين جذور الأسنان متعددة الجذور . 
الزمرة بين الجذرية » المجموعة بين 
الجذرية 
جيب بين الجذور 


0ع :12161120113121 


اع001 :121ته201 12111 
المثستة بين الجذرية » مشتة جذرية للعستهاء" ملحت 01ج "تعاس 
الحواجز بين الجذرية - الحاجز بين - فأمعد سملداء 201 ترع كسا 
الجذري . حاجز بين الجذور ساعد “تملدء 201" عاص 


جدار أو حاجز عظمى » يوجد بين جذور الأسنان متعددة 


الجذور . 
المسافة بين الحافتين السنخيتين - - ععسعاكتل ععل ”تعاس 
المسافة بين القوسين ععسماكتل عسو رعس 


1د السافة العمرواية وك لفقو العلزنة والخوين لتقل 
«القوس السنخية أو القوس المتبقية) والتى تحدد البعد 
العمودي . 1 
2- المسافة العمودية بين الحيد العلوي والحيد السفلى » انظر 
أيضاً نقص المسافة بين القوسين اعمهمرعامآ 00 
(ععمهةاولل . 


انظر المسافة بين السنخين (ععصة)015 122مع211رعامآ) . 
خياطة منقطعة . درز متقطع .غرزة 
انظر درز » خياطة (عمتنان5) . 


112111112101 5111111 


5 5 5-5 


فوة مد 101 0ع م ناتعاس 

انظر » قوة متقطعة (عع101 6<اع]] تستعامآ) . 
تقاطع عع ع1 
بين حاجزين النن قتا 
حاجز بينى . حجاب بينى سام رع اد 
, 1 مك121 


خلالي . بين الخلوي 
يحعلى بالتجوات أو يوجد داخل الفجوات لزء أو نسيج 
في الجسم . 
1 بين الأنسجة الخاصة مثل النسيج الضام أو السائل الخلالي 
المار خلال خلايا الجسم . 
2-(فى طب الأسنان) :المسافة الفاصلة بين التيجان 
الإكلينيكية للأسنان المتجاورة أو الأسنان المتماسة . 
حفر 5 بينية .» حفر ة ملاصقة كلق لمتاتاكعاسز 
حفرة في السطح الإنسي أو السطح الوحشي للسن . 
النمو بين الخلوي 


0ع 021كتمء 121 
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داخل الرباط . داخل الوتر 05 تدع تله اص 

داخل اللسان لممعستلة تادز 
ضمن اللسان . 

داخل الفصيصي » داخل الفصيص اا 


الأفنية داخل الفصيصية 
داخل الفك العلوي 
ضمن الفك الواحد ؛ بعكس بين الفكين . 
سحب داخل الفك العلوي . 
جذب داخل الفك العلوي 
جذب أو سحب بين مجموعة من الأسنان توجد في 
القووين الحينية الو نجوه فقفك + 1 
داخل النّقي ‏ داخل نخاع العظم 
التثبيت دأخل النقى 
يقة لتثبيت كسور العظام بواسطة مسامير معدنية داخل 
الفراغ النخاعي للعظم .انظر تثبيت (1<2800) . 
الخياطة السلكية داخل النقى » 
داخل الغشاء »ضمن الغشاء 
داخل الجزيء 


25 :121نا 1261210 


1117 


ع 17ها تتم طم نكما 


111111177 


1612110111121: 0 


11 17د [اسلع ته اس 


1100110000 


121ناء 111113111016 


غرز داخل المخاطية  -‏ [8تتترعلطناو - كاتتعخصذ [ددمعناسطتاصذ 
غرسة تحت الجلد - كا"اعقصذ 121120521 - أسماصسز 
مغارزمخاطية 


إدخال معدن فيه غؤور مثبت (5نا1120610) » ليستقر داخل 

مكاناته ا مسو برا في خالل اكيت إصافي لبدلة 

بئذ ةمحو كة” ْ ْ 
داخل العضل 

ضمن العضل أو العضلات . 
حقن داخل العضل » حقنة عضلية ‏ «دمناءء رص منهاناءكتاسط مص 

انظر حقن (ممناءء زهآ) . 


1111111511121 


داخل فتحتى اكنخر لمأتقصة س1 
مبين فح القف الخارحية , 

داخل الأنف الل 11 
ضمن الأنف . 

فغرالغارعبرالأانف "تحدم ادمناسة لدممصطتامز 


عملية جراحية » لعمل فتحة من خلال الصماخ السفلي 

للآنئف داخل الجيب الفكي العلوي. 
داخل النواة ١‏ 
بين الإطباق » داخل الإطباق 

وضع السن أو الأسنان أسفل المستوى الإطباقي الطبيعي . 


111111121 


1011060 


الجيب حول السني الذي توجد قاعدته أسفل حافة العظم 
السنخي المحيط بالسن ؟ ويوصف وفقالما يشتمل عليه من 
واحد أو اثنين أو ثلاثة جدران عظمية ؛ مصطلح جيب 
داخل العظم (أعكاعمم تتموطه تخم1]) مصطلح قديم وغير 
داخل الفم »داخل الخد 
داخل التجويف الفموي أو داخل الخد أو الشدق . 
داخل المحفظة 
توجد ضمن الحفظة . 
كسرداخل المحفظة 
داخل الخلية »فى الخلية 
يوجد ضمن الخلية أو الخلايا . 
هضم داخل الخلية 


1112121 


:نه [تاكم 16122 


112101 تت [تاكمد12612 


نوس لاء 12 


:1 واسطاء122 


داخل الرا أس »داخل الدماغ عتلمطوععه اص 
داخل اللقمة مها ج0سمعهة اص 
داخل التاج لقده:دمع2 "اص 


متعلق بما هو داخل التاج أو الجزء التاجي للسن الطبيعية 
مثال ذلك : الحشوة المصبوبة عبارة عن تعويض أو حشوة 
داخل التاج » بعكس التاج الصناعي الذي يعد تعويضاً 
خارج التاج , انظر أيضاً وصلة محكمة طماقنععط) 
(ااعستطعهة 0ه . 

وصلة داخل التاج 
وصلة محكمة » أحد أجزائها (عادة الجزء الأنثى) منطمراً 
داخل حشوة أو داخل تعويض في تاج السن . 

حشوة داخل التاج »؛تعويض ايع" لحدهندمعهاصز 


لاع تتا 22 11112010121 


حشوة أو تعويض يوجد داخل تاج السن المرممة . 
مشبتة داخل التاج «اعستهاء" لمدم :م112 


داخل الجمجمة .داخل القحف لمتسمعع هاس 
ضمن الجمجمة أو القحف . 
الضغط داخل القحف 
يقادن ضخط المنائل المخاف اله ربز ديخل دسل حي 
السائل النخاعي الحيط بالمخ »لتبين الضغط داخل 
الجمجمة . 
1-غير طروق ( للمعدن ) 
يصعب تطريقه أو ترقيقه مثل : معادن غير طروقة . 
2- معند ( للألم ) على العلاج 
مثل : ألم عسير التسكين (صنهم عاطهاعهاها) . 
القن ماخل الرياطي 
انظر حقن (صمناءه زم 1 


)1 - عنتسادوع"ام لمتسه 126121 


11121 


لاع ا الداع تدع تله ادا 
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خياطة سلكية داخل العظم كنامء12055)جم1 

داخل اللب لوم لناصرة “اص 

التخدير داخل اللب ع لل مراناصرة اص 

داخل الحاجزي .ضمن الحاجزي لمامرعكة اص 

تخدير ضمن الحاجزي وزع طادعفطة لمامععة اص 

1-داخل الخلايا لدناناكة تاس 

2- داخل الالياف 
ضمن خلايا النسيج أو ضمن ألياف النسيج , 

داخل الغمد لدعع داص 
ضمن الغمد . 

داخل الرعنامن » ضمن الوغلي لدعطعة 2 س1 
ضمن القصبة الهوائية . 

تخدير داخل انر ضاف دع ادع فطة لمعطعة نوتسا 

تنبيب داخل ار امي دم نه نخسا لمعطعه ام مس 
انظر تنبيب داخل القصبة الهوائية [الرغامى ] 681اع0010:3م8) 
(20 لم1 . 

داخل الوعاء نم [ناء 102525 
ضمن الوعاء الدموي أو الوعاء اللمفي . 

داخل الوريد 1 ك0 11 


تخدير داخل الوريد » تخدير 
وريدي 

يقة للتخدير الكلى . بحقن المادة المخدرة فى الوريد 

لتدخل في مجرى الدم مباشرة : انظر مخدر 


1111127110115 12 


(عتاأعطاوعمط) . 
حقن داخل الوريد . حقنة وريدية صمناءء زصا كنامصع كه كص 
انظر حقن (دمناءء زهآ) . 
تهدئة بالحقن داخل الوريد دمن هلع كتامص هتكس 
داخل البطين تدقلنكء تدع هكس 
ضمن البطين . 
ضيق القوس السنى مك1 “اس 
داخلي داخلي المنشأ ١‏ عأكس تم 


عامل داخلى 12401 ©51 مز 
عضلة غائرة 


7 عصب داخل 


121111351 1151© 


121110351 117 


«(سابقة) داخلى 3 ف 3 وسط -11161:0 
انغراس ٠‏ كبح التبار ز لا 


لافي تقويم الأسنان) : أسلوب لتحريك السن باتجاه قاطعي 
لثوي (172119عمذع120150) » على امتداد محورها الطولي 


داخل الفم ل2012 س1 
ضمن الفم أوضمن الحفرة الفموية . 
تخديرداخل الفم 
طريقة للتخدير الموضعي بواسطة حَقن السائل المخدر في 
أنسجة الفم من داخل التجويف الفموي . ْ 
ارتكاز داخل الفم »ارساء بداخل الفم ع2 مطعصة لندمه تكس 
تثبيت من داخل الفم ؛ أي بواسطة الأسنان أومن 
مكونات الفم الأخرى . 


11161201231 12 


آلة تصويرداخل الفم تاعطق 120151ادز 
محفظة الفلم الشعاعى داخل الفم عأأعوكةء 126120121 


تستخدم محفظة صغيرة للأفلام الشعاعية الإطباقية » 
لتوضع داخل الفم . تستعمل لخفض زمن التعرض للأشعة 
لاحتوائها على حواجز مكثفّة للصور الشعاعية . 

الفحص داخل الفم 

قوةداخلالفم 
(في تقويم الأسنان) : قوة تدنشأعن وجود جهاز تقويمي في 
الفم . 

جيب داخل الفم 
الوجه . 

صورة شّعاعية داخل الفم 
التقاط صورة شعاعية للأسنان والأنسجة ا محيطة » بوضع 
الفلم داخل الفم خلال التعرض للأشعة . 

رسم من داخل الفم 
عمل رسم من داخل الحفرة الفموية . 
انظر رسم (عسمنعوا) . 

أنبوب داخل الفم 


أنبوب أشعة صغير يوضع داخل فم المريض حين التقاط 


0 تروت 1116120121 


1116130121 101 


أع01م 126120121 


طمره ع 2010 16120121 


1126120121 25 


1116120121 11 


صورة شعاعية سنية بانورامية . 
خياطة سلكية من داخل الفم كسس لمندمد صا 
داخل الحجاج لمغتط هكس 


داخل العظم .ضمن العظم لدء22056ز - كتامءع126:2055 
تخدير السن عن طريق حَقن ا محلول الخدر مباشرة في 
العظم السنخي 2 منطقة الذروة . 
حقنة داخل العظم 


انظر حقن (دمناءه زمآ) . 


11111205560115 2 


1ع [111 11111:205560115 
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قطع ذو جلفةمعكوسة ممتكتعصا اعنوعط العام حص 
انظر قطع ذو جلفة معكوسة (07أوأعصذ اعلاع6 ع5ه9هآ) . 

قمع مقلوب . مخروط مقلوب 

قطع العظم بشكل .1 معكوسة 
عملية جراحية لتصحيح بروز الفك أو تراجع الفك . 
يحيط أو يغلف أو يطمر فى مادة كاسية ؛ كما فى حالة 
تصنيع البدلات السنية الصناعية أو التيجان والجسور . 


1111160 012 


1010177 لآ 1111:21:60 


111 


استقصاء . تحقيق ممتادع ناي لد 
كسوء تغليف نوكرز 


عملية تغطية أو تغليف » كلي أو جزئي لشيء مثل بدلة سنية 
أو سن أو شكل شمعي أو نموذج شمعي لحشوة مصبوبة أو 
تاج إلخ . بمادة كاسية مقاومة للحرارة قبل عمليات 
التتصليب أو لحام أوصب الأجهزة التعويضية الكاملة أو 
الجزئية وذلك بتغليفها بواسطة الجبس في مرحلة الشمع في 


بوتقة معلنية . 

كسو فراغي (كسو بالتفريغ) 
أسلوب لكسو النموذج داخل الفراغ 2 أي حر الكراء 
حيث تتعرض المادة الكاسية للتفريغ قبل صبها أو في 
بعض الحالات أثناء صبها صبها داخل أسطوانة الصب حول 
النموذج » ويذلك تزال اد موق المزيج . 

مسحوق كاس - مادة كاسية أقاء مصاوع حصأ - غم ساك كص 


1 رو 11172511115 


لم112 
1- أية مادة تستعمل فى طب الأسنان : لإكساء شيء ما . 
د ماد مقاوعة للبدرار: تستخدم لفطليت رودم شمين 
لحشوة سنية أو بدلات سنية أو تيجان أو حشوات 
مصبوبة » لعمل قالب بعد إزالة الشمع » بغرض صبها 
بمعدن أو راتين أكريليكي . 
- أية مادة تستخدم لإحاطة ودعم الأجزاء المعدنية » 
١‏ ل عملية اللحام للأجزاء 
المنفصلة . 
قالب مصبوب بمادة 
كاسية - قالب مقاوم للحرارة 
مثال أو قالب من مادة مقاومة للحرارة العالية دون أن 


تتحلل أو تتفكك . 


أكة» 21017 1ع - اموه الع تنادء :1117 


مسحوق كاس خشن 60215 و اداع ساو 1127 
مسحوق كاسن ناعم عصة , امعسصموع سر 
مسحوق كاس مَائَى عأممه0105و7 , اعساو كز 


مسحوق كاسٌ ذو تمدد محدد حينما يوضع في الماء » بعد 
أن يخلط وقبل أن يتصلب . 


بعيد عن المستوى الإطباقي وداخل النتوء السنخي السني . 

حالة من انغراز العلى وال السنخ ؛ يمكن أن تنتج . 

حالة مرضية أو يمكن أن تكون جزءاً من علاج تقويمي . 
انغراس السن 20 , دامتكتتكسة 
11 

إدخال أنبوب من خلال الفم أو الأنف . للسماح بمرور 

الهواء أو الغاز أو البخار أو الخدر الإنشاقى داخل الرئتين . 
دعل القصيية الورافة : 


لدعطء200)12ء , مهتم ط تكسا 


121112610 , 2252 


تلبيب فمو يِ [12ه , سمتغططنكاسز 

مقنمنة: يغلت عام 11 
يَغطى بغمد أوغلاف . 

انغماد .إغماد .انغلاف اسع تدز 


دخول انثناء أحد أجزاء النسيج » داخل جزء آخر وبذلك 


5 و 0 0 كه كل 

همجحو مي 2 غَرْوي اله كلل 
ييل 0 واجتياح الأنسجة الحيطة . 

مَعكوس .مقَلوب يا 


قطع ذو جلفة مَعكو سة سمأواعصا اعوط عسرء وص 
قطع داخلي يستخدم في الشريحة الجراحية حول السنية 
لإنجاز حافة رقيقة للشريحة » وبذلك يقي من تكون النسيج 
المتقرن » ويزيل النسيج الظهارى الميزابى » بتقليل الثخانة من 
سطحها الداخلى . 

قانون التربيع المعكوس 
1-تعبير عن العلاقة بين شدة الأشعة وبعد الفلم البؤري 
تنص على أن شدة الأشعة تتغير عكسيا بالنسبة لمربع بعد 
2- (في علم الأشعة) : قاعدة تَنْص على أن 0 
لمصادر» على اعتبار عدم امتصاص أو تشتت الأشعة 
بواسطة جهاز الأشعة 

انقلاب »عكس .انعكاس . تَعاكّس 

انقلاب السن 
حالة بزوغ السن وجذرها للأعلى » حيث يكون جذر السن 
متجهاً ناحية العظم السنخي . في وضع عكسي . بزوغ 

مُقلوب 


1113:2156 5011121: 12355 


111010101 


00 , دماونرع دآ 


17 
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بذاتها ولاتكون تحت السيطرة الإرادية ؛ وهي عضلات غير 
مخططة أو ملساء » حينما تفحص تحت المجهر » توجد فى 
الجهاز الهضمى » والأوعية الدموية 34 والغدد 4 

أوب . انكماش 

انكماش الشدق .أوب فموي 
انطواء داخلي للأدمة الظاهرة في الجنين » ينتج عنه تكون 
فتحة الفم البدئية . 


11101010 


211221 , 10 ن121011 


يستخدم ‏ يتضمن ٠يشمل‏ » يُؤثر في 110117 
مُستخدم 2 مَشموا ل للخ 
يودورءيوديد(دواء) 10010 
يود (دواء) عستل10 


يستعمل على هيئة صبغة كمحلول مطهر موضعي 
ومحترو تس العراف» ومسدرن كفي لترويسة 
الجرثومية . 
صغةاليود 


121011 , ع0لل100 
0 - -10060 

يودوفورم - يودوميثان ثلاثي عمقطاع ددم ل10- تتا - مصره1مل0ن1 
مسحوق أصفر متبلور مانع للعفوئة يحتوي على اليود له 
رائحة نفاذة تميّزة ؛ وله قوة تطهير ضعيفة » يستعمل كمطهر 
خفيف ومسكن للألم يستعمل عادة كضماد في مكان 
الخلع » لم يعد يستعمل الآن بسبب سميته حينمايمتص . 

أيون 10 
شحنة كهربائية [ سالبة (-) أو موجبة (+)] لجزء من 
المادة . 

تأيّن »تشريد . تشارد 
العملية التي يكتسب فيها أو يفقد الاستقرار الكهربي أو 
الذرة المتعادلة أو الجزيء الإلكترونات » وبالتالي يكتسب 


إما شحنة سالبة أو شحنة موجبة . 


11110 


ع فة التأين لاء (اسفطكء دامتادجتده1 
أداة تستخدم لقياس كمية الإشعاع وذلك بتعيين مقدار 
التأين الذي يحدث في حجم محدد من الهواء . 

إشعاع متأين .إشعاع مؤين 
إشعاع ينتج أيونات في الأنسجة المتعرضة له . انظر إشعاع 


01100" عستأعتده1 


(18301066) . 
أيو نات ك1 
علاج أيو نى سنى ممه )دهز 


مداواة بالأيونات 2 
العلاج الأيوني 


- 10201123 - كزوع:101م102]0 


101116 103 


مادة كاسية لمتاع ]قط امسعصساكء حص 
مادة جبس خاصة قادرة على مقاومة الحرارة العالية . انظر 
مسحوق كاسي (اعصاوع كصط) . 
مزيج كام » مخلوط كس 
مسحوق كاس فسفاتى 22)6-802060م205م , غسعصوء دصر 
الربط » مسحوق كاس ذو ربط فسفاتي 
مسحوق كاس صامد 3 مسحوق 0 و الاعستاوع كز 
كاس مقاو م للحرارة 
مادة كاسية تستطيع مقاومة درجات الحرارة العالية » 
وتستخدم في عمليات الصب واللحام ٍ 
نظام تقويمي تدريجي 
نظام تقويمي لتحريك الأسنان بدون استخدام الحاصرات 
الاعتيادية والأقواس السلكية . يعتمد أساساً على مجموعة 
متتالية من الطابعات البلاستيكية الشفافة والمصنعة بمساعدة 
الكمبيوتر » يتم تطبيق طابع بعد الآخر لتحريك الأسنان 
تدريجياً حتى تصل للوضع المراد . يعمل هذا النظام التقويمي 
أفضل للتحريك البسيط للأسنان . 


15101 الع لتتاوء 1119 


1111 


إرضاب سمتاق ككس 
مزج الطعام باللعاب . 
حاصرات مختفية . حاصرات غير منظورة » وععة*اط ع[طأكتكسذ 
حاصرات غير مرئية 


مصطلح يطلق على الأجهزة التقوبمية التي تغبت على 


الأسطح اللسانية للأسنان وتشتمل على حاصرات شفافة أو 
مَعَمَلِى »فى المختبر . فى الأنبوب تان ص 


وصف تجربة تتم خارج الجسم الحي أي ما يحدث في 
أنبوب الاختبار أو طبق الاستنبات » وتسجيل الملاحظات 
فى داخل امختبر ؛ عكس فى الأحياء (0لكألا مآ . 
ف الأسياء :فى الكتادة الحى ” 
“وفلف خجرية أو ملاحظة في اأجسام كاننات نيه أى .با 
يحدث أو يلاحظ داخل الكائن الحى ؛ عكس فى الختبر 
(متاالا مآ) . ١ ١‏ 
قناب 
منطقة من نموعظم جديد ملتئم حول بؤرمن العظم 
المتنخر» يشاهد في التهاب نقي العظم . 
لاإرادى » غير اختياري 
حركات لاإرادية 
عضّلة لاإرادية 
أحد الأنواع الثلاثة الرئيسية من العضلات التي تنقبض 


1110 


1011 


1117011112177 
111170111111217 15 


1111011112]2177 1151© 
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غسل كيميائى لمعتسعك , ممتغدعتسز 
إرواء » غَسل بالماء 
مرحضة . مرواء 
أداةالغسل . 
مرواء الفم 
مرواءقناةالجذر 
د الأسنان 
مهيح . ممخرش 
اماي حيبي نيع أنسجة الجسم . 
مادة مخرشة » مادة مفبحة 
تهيج »تخريش » تنبيه » إثارة 
حالة من الإثارة الزائدة والحساسية المفرطة . 


كتالنء21؟© , 11112101 


111152101 77211“ 


111152601 


06 , 1115201 
لفصةء ]00 , “مادم 111 
طاععا , “مادم 111 


11 


11113101 1212© 


111010011 


تهيج كيميائي لدعتسعطآك , مسمتأماتسز 
تهبج ناتج عن البدلة السنية ع"تنأسعل , مدنتس 
تهيج دوا ائي , لامتأد ترز 
تَهَبْج آلي لدعتسقطععمم , مسمكماتسز 


لمم دم خاداكت11 


نقطة التَهيج » نقطة الإثارة 
في حالة فحص حيوية لب السن بواسطة تيار كهربي ؛ هي 
عبارة عن القراءة المنتوسطة التى يشعر عندها المريض 
بإحساس وخزي بسبب التيار وقبل الإحساس بالألم 
مباشرة . 

هبج الب إثارة بية 

فقردم موضعي . إقفار 
نقص الدم الموضعي في نسيج أو جزء تشريحي من الجسم » 
ينتج عن انخفاض يات 0 0 انسداد أو 
الموضعي » حينما الل 0 تفتقر 
للدم بعد الحَقن مباشرة . 


ملنام , دسمتاداتت1 


ع 15 


إقفاري عتمسع مك15 
(سابقة) متساو . متعادل . متماثل -15 ,-150 
متماثل الخلايا "تملسطاءع150 
نسيج يشتمل على خلايا متماثلة وذات حجم متساو . 
متماثل الأسنان 1500021 - غدهلو15 


ذو أسنان متماثلة في الحجم والشكل . 


متماثل الفكوك عتطأمصعوهز 
متماثل الفكين كا0 1501 


ذو فكين متمائلين في الحجم والشكل . 


علاج طبي بواسطة إدخال كهربي للأيونات داخل أنسجة 


الجسم . 


ذات الجانب »نفس الجانب 


لودع 1ضكم1 


الجانب الممثال 510 لودع أدانوما 
في طب الأسنان التعويضي : الجانب العامل » انظر جانب 
عامل (ع510 عصكاره'117) . 

حديد ع1 - 1100 


عنصر معاني رمزه الكيميائي (58) ؛ صلب » قابل 


توا ازّن الحديد ععمقلقط تعرز 
8 
إشعاع 2 تشعع 11 


تعرض الاخضن للإتتعاع ؟ وتستخدم لاع 0 
تحت الحمراء » أو الأشعة فوق البنفسجية » أو أشعة جاما أو 
الأشعة السينية . 
متعسّر الرد »غير قابل للرد 
و 
كسر متعسر الرد 
احتقان لُبى متعسر الرد 


عدم انتظام 2 شذود 


عاطنع ع1 
عتتتاع "1 عاطتعسلع س1 
1 (طلتام عاطاتعتلء:1 
تملناعء111 
علمتغخصعل “املمسعء 11 
2117 1م111 
منسب عدم الانتظام ؛مؤشر عدم الاننظام عع ل0صة واتملسعء"تز 
لتقدير ازدحام الأسنان الأمامية . 
لاعكوس .غير قابل للعكس 
غَرَ وي مائي غير عأامستعلة - 1010امعمضلجط عاطتونى عتسز 
عكوس - الجينات 
مادة غروية مائية تحتوي على محاليل غروية من حمض 
الألجينيك . تتغير بواسطة تفاعل كيميائي غير عكوس 
فتكون ألجينات الكالسيوم غير الذوابة » انظر أيضاً ألجينات . 
مادة طبع غروية مائية غير 
عكوسة 
انظر مادة الطبع (لمتتع )هم مماووع 1صم1) . 
يروى 
إرواء تا 
عملية غسل حفرة بتيار مائي » غسل جرح أو عضو مجوّف 
بالماء أو بمحلول مطهر لإزالة الفضلات وتقليل يات ؟ 
تستخدم محقنة هنت (ععقطتالاة وأصنطط) أو معحفنة 
بلاستيكي ةنبوذة لغسل الأسناخ والفجوات الكّيسية » 
وتستعمل محقنة ثلاثة في واحد لغسل الفضلات أثناء 
تحضير الحفرة في السن . والحقنة تحت الجلد لغسل الحفرة 
اللبية أثناء معالحة أقنية نية الجذر . 
انظر أيضا محقنة (وعصترز8) . 


11111 


111611 10 


لقأاء)122 ا10اوددعء:1م 12 


1111 
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عستلدك عتد150)0 


محلول ملحى معادل التوتر 

تاكن مقيعة 150105 
عنصر كيميائى له نفس العدد الذرى ولكنه مختلف فى 
الكتلة الذرية عن نظيره غير المشع . تستخدم النظائرالمشعة 
ذات النشاط الإشعاعي في تتبع الأثر في الجسم . 
عنق . (في التشريح) : جزء ضيق أو شريط ضيق من 
النسيج » يصل جزتين كبيرين أو تجويفين . 

يَرَرَخْ الحفرةالسنية 

بررخ وحشي لهاكتل , عتتسطاكز 

225121 و كتتلصطتط)ك1 


10 


2017 لدأادعل , كتتمستطاكز 


عرض المضيق . عرض البر زخ 1 عتاسسطأوز 
حكّة ءيّحك . يَهرش 00 
بحَلكا + هرشن »حكاك عستطءغز 
متعتر ع1 
معبر سني سمستأصعل معز 
الممر الذي تسلكه السن الدائمة أثناء البزوغ . 
(لاحقة)التهاب ونال 


يعني المرض أو الالتهاب . 
ناب عاج الفيل - عاج 

مادة شبيهة بالعظم مصطلح يقتصر عادة على أسنان 

وأنياب الأفيال والحيوانات الثديية الكبيرة الأخرى . 
عروة تعشيق , عروة آيشي 

نوع من التثبيت بالأسلاك تُقبت فيه العرى الصغيرة من السلك 

على الآسنان » ومن خلالها يتم تثبيت مابين الفكين . 


عمتامعل - رمز 


م100 17385 


1501 


طعم إسوي 
طعم يؤخذ من أحد التوائم وينقل إلى التؤام الآخر . انظر 
رقعة أو طعم إسوي المنشأ أو الأصل (عأعمععه15) . 


نقص التنسج المنعزل 2ق ام هروط 1501260 
(سن تيرنر) بطامه) «تعصسس1) 


تعرض السن المؤقفة (اللبنية) إلى الرضح يؤدي إلى نقص 
التنسج في السن الدائمة البديلة وحدوث تشوه واضح (سن 


5 
تشابهى » متشابه الأشكال » متساوى الأجزاء 2 تناع ددهو 
متساوي القياس ْ 
انقباض متساو 2 لق متساو طامناء 2 طم عتاعسسرمكز 
انقباض عضّلي دون تغيير في طول العضلة . 
متشابه الشكل 1 مستكتطم 1501201 
متشابه الشكل أو الهيئة كنا لطام :1502201 


متساوي الحرارة عتسحع طاهكز - لمسسنعطاونوز 
متعادل التوتر » متساوي التوتر 
لوصف محلولين لهما نفس قوة الانتشار ؛ يمكن أن يخلط 
امحلول المتعادل أو ا محلول الطبيعي » مع سوائل الجسم دون 
أن يسبب لها أي خلل ؛ تتسبب ال حاليل ناقصة التوترأو 
الضغط في انحلال الدم أوانفجار خلايا الدم ؛ بينما 
تتسبب الحاليل مفرطة التوتر أو مفرطة الضغط في انكماش 
أو تحزز أوتسئن الخلايا . 
انقباض مُتساوي التوتر » تقلص 
إسوي التوتر 
انتقباض عضلي . يسبب قصراًفي طول العضلة بينما 
نحافط العضلة على فبات توترها + 


1506011 


15060111 0 
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نسبة إلى ل .ل .ياكوبسون ٠5502مع12..آ..آ‏ » 1843-178 .2 


عضو جاكوبسون صسوعتده ك'دمدطمع2ل 
قر حةجاكوب لتععلنا و'طمعول 


نسبةإلىأ .جاكوب » 84.1200 .1874-1790 » جراح 

قُرحة أكالة تصيب الوجه والجفن . 
يبل ع جاصي 

انظر أدوات الأنسجة الداعمة السنية لةأههلمتءم) 


. 105111126215( 


تتعلده5 ونعأاع نوع ول 


وحمة تيك ياداسون - - كنالاع22 وثلغعطءة1] -صطهدكة0 2ل 

الوحمة الزرقاء 
نسبة إلى ي .ياداسون » صطهووة1.120 » 1936-1863 » 
أخصائي جلد ألماني » وم .تيك عطءه21.11 . 


2275 عتااط 


مسيخ ذو وجهين . توأمين متحدي الرأس ورعع تصول 
أدوات تقليح سطح الجذر. 5اءله0؟ 5'ع]]ع2)0ز - عااعسودل 
مقالح جاكيتي 

أدوات تشذيب سطح الجذر من القّلح تستخدم لإزالة القلح 
تحت اللثوي . وصقل سطح الجذر بإزالة الطبقة السطحية من 
الملاط . 

يَرقان 
مرض يتميز بتبدل لون الجلد والأغشية الخاطية » وقرنية العين 
إلى اللمتفى عشي زناذة قو تمر لالم روي لضفا 
الصفراء ) في الدم . 

يَرقاننَزْلي 

يَرقان انحلالي الدم 

يَرقان التخدير الموضعي 


كتالاعا»1 - ع16ل0 ستول 


لقط تداق , عع تلصمول 
171متتاعقط , ععتممسول 


1ه لوع10 , ع 1لستول 


هه 


فك 0 
عام يطلق على الفَّك العلوي ويشمل الفّك العلوي 
وطليعة المّك العلوي , أو المّك السفلي . 
مَك إضانفى 2255017 و الول 


عيب خلقي أو ولادي » يتميز بوجود جزء مكرر من الفّك 
العلوي أو السفلي . مع وجود أسنان زائدة عن العدد 
الطبيعى أحياناً . 
عملية زياةة القّك 
عملية جراحية تستخدم فيها مواد مختلفة مثل مادة العظم 
ذاتي المنشأ أو الغضروف لتطعيم القّك وزيادة حجمه . 


-1111) 21*02 211516121261012 057ول 


تاج معتلت مكمىك أعكاعول 
تاج من الأكريليك أو الخزف يستقر على ويغطي تاج السن 
الطبيعية ا محضرة . انظر تاج (001770)) . 

تاج جاكيت من الراتين المر اكب ضوع" 11و20 , مومننك أععاعول 

تاج جاكيت خَرّفي 

جرد لرلي 
الحم تاديي لطبيقة تقويمة ا لتوسيع القوس السنية 
بوأسطة كي كل مرق كر حر لردى مهلام في 
الطبائق الشابتة أو المتحركة لتوسيع القوس الهيكلية أو القوس 
السنية أو كلتيهما معا ءيكون عادة التوسيع في اتجاه 
خرن + 

مفتاح المرفاع اللولبي 

جهاز المرفاع اللولبي التقويمي 


طتماء؟26 , ماككمتك أععلعول 


2151ل 


15 اأعلتلء اع ول 
00021 ته وعنء سكاع دل 
1ر06 
طبيقة جاكسو ن-ضمة جاكسون -< ععصقتاممة وندمىاعول 
طتك ونصهكاعول 
نسبة إلى ف .ه .جاكسون مهىاءعة81.1./آ ,» 1929-1850 2 
طبيب أسنان أمريكي . 
طبيقة تقويمية مكونة من سلك هيكلي يمر حول كل من 
الأسطح الشدقية واللسانية لجميع الأسنان في قوس واحدة 
في أحد الفّكين » ويلتحم السلكان على مسافات متباعدة 
وذلك لتأمين ثباته في مكانة بالفَّك . ويستخدم كقاعدة 
لإضافة ضغط على سن معينة أو على الأسنان جميعاً ليؤدي 
أية حركة مطلوبة للسن أو للأسنان . 
ضمة جاكسون » مشبك جاكسون - 
طبيقة جاكسون 7 
شَّلل جاكسون - مثلازمة ماكينزي 
-جاكسون - متلازمة - عتدم لمر ونع تجمععاءع ١12‏ -دهىاعول 
ماكينزي 
نسبة إلى ج .ه .جاكسون »201500آ.1.11 »1911-1835 ٠»‏ 
أخصائي أعصاب إنجليزي » وسير س . ماكينزي » 
1909-4 » 1هعاء 5.213 نز » طبيب إنجليزي . 
شلل ناح عن احتشاء جذع الدماغ 
علامة جاكسون 
(عند فحص الصدر بالسمع) 
عصب ياكوبسون - ماعط عتصفمصري) - متعم واحاووطمعول 


العتصب الطبلي 


ت طتتك 5ثدهكعاعول 
امه 5*دمكعاعول 


- 15ز212155م 5" دهاع ول 


58011012 2212'5ع211212 


مئاد و'دهكاع ول 
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مَك سفلى 011 تفص ح ع 10 , ككول 


َك متكتل 2 مطار 0 عنقّى 2212012176515 - لإمرصسس! , اكول 
وجهى - داء الفطر الشعاعى 
0و ٍ 


سوءتو ضع الفك كوم مس حول 
أي وضع شاذ للفّك السفلي . 
حركةالفك اماع طداء 2201 اكول 


1 حركات الفّك السفلى . 
آي تعيراك مكدة فن وضع لفك السفلي.: 
حركة الفّك المتوسطة 
كل الحركات التي تقع بين الحدود القصوى لحركات الفَّك 
السفلى . 
الُظهر الجانبي لحركة القّك 
1- رسم بياني لوضع الفّك السفلي مقابل الزمن . 
2- مرتسم حركة الفَّك على المستوى التاجي أو المستوى 
السئمى: 
وَرّم الف نامية القّك 
تلين عظام الفّك 
التهاب العظم والنقي في الفك 
فك الببغاء .نك ببغائى 
فيقة الوجعة العاذة ]ز عر اللي فيج برو كعين للذاك 
العلوي يرافقه بروز الأسنان » وبالتالي وجودعلاقة غير 
طبيعية للأسنان الأمامية , 1 
فك فسفوري - نخر 
فسفوري . تنخر القّك الفسفوري 
تنخر عظام الفّك بسبب التسمم الفسفوري . 
فك غليونى عام , لول 
حالة من الألم الشديد بالفّك نتيجة استمرار القبض بالأسنان 
على الغليون بين الفكين . 
أداة لجعل الفكين مفتوحين «متباعدين» خلال المداخلة السنية 
التي تجرى تحت التخدير العام . 
فك سفلي بارز 
بروزالفقك 
1- الفقم » بروز الذقن للأمام . 
2- بروز وجهي » المَك . 
سر إشماي دجن 
فعل انعكاسي للعضلات ا حركة للفكين ناتح عن تنبيه التجويف 
الفموي أو المنطقة الوجهية الفموية . 


121110112177 , امع 220 اكول 


1011م اأمعسس 220 اكول 


لسكواممع2 اكول 
122 99ل 
كتاناء تتنامع )05 "اكول 


0 ,لول 


10515 - 210557 , 937ل 


10م و اكول 


:م1077 21011101115 و الول 


1١‏ 9017ل 


01210515 907ل 


]ع اكول 


فك كبير - داء الشعيات 
عظمالفّك 
إما عظم المّك العلوي , أو » وهو الأكثر شيوعا . عظم المّك 
السفلى . 
اقطكالة لفك 
داج ارتعاشي (متكومة ونسا لعضلات المَّك يمكن أن 
يحدث مع النواقص أو التقلص الاعتيادي للعضلات . 
َك مشقوق »شق الفك ألعك اكول 
طقطقة الفك . فرقعة الك وز عصتاءاعوسى - عستاعتك ,كول 
منعكس رجفانى تذكى - عللء2 عاتيعز كول - برعلاء" منتسمك ككول 
انغلاق الف السفلي كمنعكس يتبع لتنبيه مركز معين فموي 
أو وجهي . 
طقطقة الفك .فرقعة القك 56هز عستاعتك - مستلناعدي , حول 
خلع خرن عزن للمك السفلي: . 
نموالفك ٠‏ تطورالفك 
مرض الفَّك . داء الفّك 
تنخر الفك في الانسمام الفسفوري . 
فك أدرد 
عجز النمو أو عسر التشكل 
الليفى للقك 
كترالقك 
آفة الك ذات الخلايا العملاقة 
فك هابسبورج - بروز 
المَّك السفلى 
بروز الفّك السغلي المشابه للحالة الوراثية التي تميّزت بها 
سلالة هابسبو رج الا كمة (03:085 0000 : 
تفضةالفك .رجفة الفك 
انغلاق الفَّك الانعكاسي الذي يحدث نتيجة انبساط أو تمدد 
عَضِلات اغلاق القّك.. 
منعكس نفضة الفْك  -‏ عع لاع" كنتصمك حول - مرعلاءم عاسعل حول 
منعكس رجفاني فكي . منعكس اختلاجي نُكَي 
انقباض ارتعاشي لعضلات المضغ واهتزاز القَّك السفلي 
للأعلى » نتيجة ضربة بالاتجاه الأسفل على فَك مفتوح 
ومسترخ . وتلاحظ أيضاً في حالات تصلب الأعمدة الجانبية 
للحبل الشوكي . 
انغلاق الفك - كّزز . ضّزز 
تقلُْص عضلة المضغ مع انطباق الفكين . 


221201170515 - طلط , 907ل 


عصمط اكول 


كسااع امك اكول 


تعلا]ء" عسلودمك -اكول 


أو الول 
أدع صم ماء 069 كول 


1525 905ل 


205 ,و الول 


12 :1ط اكول 
عنااع 113 الول 
صماوع! لاء» أصسماع 90ل 


2221201111121 - دونع :تناطكم 112 , 90ل 


ل | 


كان [-91ل 


كناحطد لت - -كلء10 , اكول 
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تعديل علاقة الفكين » إعادة و ضع الفكين ٠‏ كلنطم نا أدكممء" لول 
تصحيح وضع الفكين 
تغيير أو تعديل وضع الفّك السفلي بالنسبة للقّك العلوي » 
عادة بإعادة الوضع الإطباقي للأسنان الطبيعية أو الصناعية . 
سن فكية د رحى فكية 
نقص نموالفقك » نقص تطورالفك اتعتصمم1ء7ع0علصن حول 
نلك علوي 
غمزالفك . طرفة الفك 
حركة لاإرادية للفّك السفلي ترافقها حركة لاإرادية 
للأجفان . 
مَك الذئب 
فلح ثنائي الجانب يمتد خلال قبة الحنك والفّك والشفة ش 


فك متخف”ف »فك 


متطعصه)هماء* 20[-0)- لول 


طامه) ككول 

2 - ناعم من , اكول 
كستكلسار اكول 

011" ,اكول 


210117515 2 3ع71000 ,اكول 


متيس - داء الشعيات 


عديم الفك 1 
يْهَلُم »ينها لعل 
1 هع لو ام هلامى 
هلام .جمد تاغل 
تفضة .رجفة.هزة مفاجئة كاترع ل 
نفضةالذقن صل وضعل 
تفضة الفك 93ل ركاتتعل 
تفضة الركبة معطا باعل 
تفضة الوتر مامعلمع) رامعل 
تفجرء انبثاق » تدفق . تَقْثْ اع 


دفع شديد أو انبثاق الماء أو الغاز أو البخار من فتحة ضيقة . 
حقن كمية صغيرة من ا حلول مباشرة داخل الأنسجة تحت 
ضغط عال نفاث بواسطة محقنة بدون إبرة . 


دمناءء نصا أعل 


اماع زد أعل 
نوع من الحقن بدون إبرة » بها دافع ضاغط لدفع المحلول 
بكميات صغيرة مباشرة داخل أنسجة الجسم على شكل دفق 


دقيق تحت ضغط عال . 
مسر د المع عل و "معلاء عل 
أحمر صقل الصائغ 015 1115 عل 


صنارة على شكل حرفل[ 1001ل 
لتطبيق قوة مائلة علوية خلفية على الأسنان الأمامية العلوية » 


علاقة فّكية 
أية علاقة للمَّك السفلي بالقّك العلوي . 
علاقة الفُكين المركزية ' 
العلاقة بين المّك السفلي والفّك العلوي حينما تكون لقمتا 
الفَك السفلي في الجوف العنابي في أقصى وضع خلفي 
لهماء بحيث يمكن عمل الحركات الجانبية دون توتر عند 
البعد العمودي الإطباقي للفرد . 
علاقة الفُكين اللامركزية » 
علاقة الفكين المنحرفة 
أية علاقة فُكية غير العلاقة المركزية للفكين . 
علاقة الفكين المتوسطة 
أية علاقة فكية حينما يكون الفَّك السفلى فى المستوى 
الستومى الناضفت , 00 
علاقة الحافة الخلفية للفكين «ء00ط دمتهء)5مم , سمتاداءم كول 
أقصى علاقة خلفية للمّك السفلي بالمّك العلوي عند أي 
علاقة عمودية نوعية . 1 
علاقة الفكين الاندفاعية » 
علاقة الفكين البارزة . علاقة الفكين المتقدمة 
علاقة الفكين الناتجة عن بروز أو تقدم أو اندفاع المّك السفلي 
للأمام . 
تسجيل علاقة الفّكين 
تسجيل أية علاقة وضعية للفّك السفلي بالنسبة للفّك 
العلوي . يمكن أن تكون هذه تسجيلات لأية علاقة مثل : 
العلاقة العمودية » والعلاقة الأفقية » والعلاقة التوجيهية . 
تسجيل العلاقة النهائية للفكين 


دملاماء؟" كول 


211 ر لامتاواء:" اكول 


1طععع» و لامتاواء" كول 


, دممتاواء:" كول 


210111517 , 1261012ع" اكول 


0ع" مداع" اكول 


و 10معع1 126101ع" اكول 
لمستصسمرء) 
تسجيل علاقة الفّك السفلي بالفّك العلوي عند البعد 
الإطباقي العمودي والعلاقة المركزية . 
علاقة الفّكبن المستقرة » علاقة الفكين 
المربحة ( الوضع الراحي للفكين) 
علاقة الفَكين في الوضع المألوف والمريض يجلس بحالة 
الراحة في وضع رأسي عمودي » ولقمتا الفك السفلي في 
وضع طبيعي في الجوف العنابي دون توتر أو جهد . 
علاقة الفُكين غير المجحهدة . 
العلاقة غير المتوترة للفكين 
1 - علاقة الفّك السفلي بالجمجمة في حالة التوتر العضلي 
السوي والمتوازن للعضلات المشتركة بينهما . 
2-أية علاقة للفّكين تتحقق دون تأثير قوة غير طبيعية أو غير 
مناسبة » بحيث لاتسبب أي تشوه لأنسجة المفصل 
الفكي الصدغي . 


أدع" , 02 اداع" كول 


1110 101اواء" اكول 


- 449 - 


مفصل الوصل( مفصل تناكبي) 
مَمَصل تكون نتيجة التقاء نسيجين طرفاً لطرف . أي ملتقى 
شيئِينَ أو نقطة اتصال بينهما . 

5 | 1 وفي 
مَفْصل بين عظمين بينهما صفيحة صلبة أو شريط 


أخساط , استمل 
كالم لاق , أاسامل 


كسكاعتك أاستمل 
نقاجلضم , استمل 
مَفْصَل جم لفين أطامل «تماجلصم - 1010ج0تم , استمل 
مْصل الكرة والتجويف ثنائي امحور وهو نوع من المفاصل 
الزليلية . 
طقطقة اكفصل فرقعة 
النصل 7 
مَفْصل المعصم السني 
مفصل ذراع ا حرك السني . 
َمل تلبلي 
مَفصل كاذب - فصال كاذب 
ارتفاق 
أي ممصل أو التقاء بين عظمين يحدث التحام بينهما بالنسيج 
الليفي » مثال ذلك : الدرز الالتحام (عتنطناه) . 
مَفصل ثابت 
مَفْصل رزي . ؛مَفصل بكري - 
صل وحيد الحر كة 
مَفُصل يتحرك في مستوى واحد . 
متصل منزلق - متّصل 
سطحي - متسطح الأفصل 
مفصل بكري 
إصابّات الفصل »أذى الفصل 
مَفصل ر باطي > - مرتبط 010 ره - كتامغطع تطدوعة! , استمل 
مَفْصل الفك السفلى - المفصل الفكي - تتقلناطنلصهجد ر استمل 
الصدغي ْ 
استئصال غُضروف الهلالة المفصلية 
مفصل متعدد المحاور 
مَمُصل يمكن أن يتحرك في ثلاثة مستويات . 
ضجيج المفصل 


كسكاعتك أسامز - عستلكاعوتك أاستمل 


)1515 لدأادعل , استمل 


ذه[ 52201121 - لمتلمنتطا:دلل , استمل 
مم لغوء1510ل أاستمل 
5ن 5م-» 1215 , استمل 
- 51120115 1110621112 واستمل 
15 انقرف 


كناه 1ط , استمل 


لع , استمل 
5< استمل 
- كناد واعصاع , استمل 


5161715 


- أطامل عسمام - وستلتاع , استمل 
01 001:تطاضة 
عقطلط , استمل 


دع لسالس استمل 


أستمز عتحلط2201تتده:1ممصرع) 
615101177 امامل 


)اتاد , استمل 


2015 استمل 


ينطبق الشص داخل عروة توجد في القوس السنية الشفوية 
على كلا الجانيين بين القاطع المركزي والقاطع الجانبي . وهو 
جزء من طبيقة تقويمية للشد خارج الفم يستخدم لنقل القوى 
خارج الفم من حزام الرأس إلى الطبيقة التقويمية في الفم . 
أنبوبة فورية عطنة ولكثل 
أنبوب صغير من البلاستيك أو السيليوليد له طرف مسحوب 
دقيق «رفيع» » يستخدم لإدخال الضمادات » والإسمنت » 
ومواد حشوالجذر داخل قناة الحذر 3 
ع# 00 - 
1- تهزهز ,يتهزهز 
0 
2- تقلقل متقلقل 
طوق جونسون » شريط جونسون 
نسبة إلى ج .!.جونسوك 2502ط1.8.10 » 1969-1888 » 
نموذج لشريط معدني يمكن تعديله بواسطة زردية لإحكام 
انطباقه حول السن . 
زردية جونسون لتشكيل 
الحواف 
قوس سلكية تقوبمية 7 تشمل سلكين نْ دقيقين متوازيين من 
الصلب الداع ل ا ان ا ام ملعي 
ا : 
مَفصل . وصلة امامل 
التمفصل (19800ا10:ة) . مثل : اكفصل الفكى الصدغي . 
التحام الَفُصل . قسط المفصل 2 7 
مُسطح المفصل - مفصل نامل عصقام - 51تلمختطاستد , استمل 
سطحي 
مَفصل الكرة والتجويف - 
يه - عو 
مفصل كروي 
عارضة مَفصلية تتقط© ر استمل 
(فى طب الأسنان التعويضى) : أداة تغبيت ععلى عارضة 
,يه ع 5 3 
مفصل ثنائي المحور » مفصل ذو محورين 
مصلل يمكن أن يتحرك في مستويين من المستويات العمودية 
الثلائة . 
مقصل ثنائى الفحوة . مقصل ذو فجوتين نوع #ق1تءمللط , تصتمز 
من المفصل الزليلي ينقسم إلى حفرتين بواسطة ُرص داخل 
التفصل ؛ الكمصل الفكي الصدغي هو ممُصل ثنائي الفجوة 


00 


لضوط 5 تمكسطمل 


1115م 2021010111125 5 2مكقطم ل 


طع:21 :7511 ملكا 5 لامكسطمل 


0515 تكلطة أاستمل 


- أعكلء50 0ه 11دط , استامل 


أسامل 0101 “تعطمه 


لحتتقاط , استامل 
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ضززاكقصل 
مفصل بكري 
مَفْصل مدوري 
مَفُصل زليلي وحيد احور تكون فيه نهاية أحد العظمين 
مدان يكن لهية كن اندوقي 
مَفْصل وحيد المحور 
مَفٌصل تكون الحركة فيه ممكنة في مستوى واحد فقط . 
مَنْص ل أحادي ا مسكن , مُنُصل وحيد 
اي 9 
مفُصل زليلي بحفرة ممصلية واحدة فقط . 
مَقْصِل المعصم 
مشبكٌ الفوطة جونز » مشبك المنشفة 
5 8 
مشبك فوطة معقّمة تستعمل فى العمليات الجراحية . 
جول ١‏ علنامل 
وحدة عمل وطاقة . 
الخند 101 
داء جوردان > التقيح السنخي 
مشا 
ةإلىأ .ل .ب .جوردان منهة0مهاه8.1..آ.ى » 
18164 » طبيب فرنسي . 


كلاكل2) أاستمل 


تتدعلطء0) , استمل 


أستمل 0أمطء0: - لأمطءهت") , استمل 


لمتلعتمتسن , استمل 


تتقلتاء10تتنا رو أستمل 


1151" , استمل 


حك 1اع0غ معصمل 


- 015695 0111:02112'5 ل 


01115 دعطط27:01 





حواف الالتحام 0ل 

ارتفاعات سنخية » أخاديد سنخية ( لاتينية) 518واو»217 دونال 

وجني لمعتال 
متعلق بملحم (متتاعنة) أو نير ©ع9201) » خاصة في العظم 
الوجني ١‏ 1 


العظم الوجنى - عصوط تتحتلمحم ح عصوط لوعتال 

النقطةالوجنية 

النقطة الوجنية ( الوجيني) 
نقطة لقياس الرأس عند زاوية التقاء حافة المَّك العلوي 
للعظم الوجني مع حافة العضلة الماضغة : 


عطوط 275011201 
أسامم لوعتدال 


1621ل 


وجني فكي 'إدهالتتمسرمعنال 
متعلق بالعظم الوجني وعظم القّك العلوي . 

وجنى أنفى 062521 

00 عد أنفية 40 1502521ال 

و داجي #عشني عد د اكنال 
متعلق بالرقبة أو يُقدَي الرقية لآ الفلق.. 

الثقبة الوداجية لاع سه :101 “دحلتاعتال 


مصطلح عام يتعلق بحدوث قرقعة أو طقطقة بالمفصل 
الفكي الصدغي 
زيت الكفصل 
السائل الزليلي في المفصل وهو سائل لتزليق المُصل يساعد 
في حركة لقصل . ١‏ 
مَفصل مَداري 2 مَفْصل 
ارتكازي - مقصل مدوري 
نوع من الَفُصل الزليلي أحادي ا حور حيث تكون معظم 
العظام المتقابلة مسطحة . 
فصل دوار - مقصل مدوري أصزول 10مطء20) - إسهامم , تستمل 
مصلٌ سرجي 
نوع من اكفاصل الزليلية ثنائي احور حيث يكون سطح العظم 
, المتقابل سرجي الشكل . 
وصلة اللحام 
التحام قطعتين من المعدن معا . 
مَعْصل كروي 
نوع من الَفُصل الزليلي متعدد ا محاور تكون نهاية أحد 
العظمين فيه كُروية الشكل » وتنطبق تماما فى التجويف 
الفُصلي للعظم المقابل . ش 
صلابة اكفُصل »تيبس المفصل 
خلع مَفُصلي ب بسيط خلّع مَمُصلي جزئي طون متساطتد غصتمل 
أعراض الفصل 
مصطلح عام للدلالة على اختلال وظيفة المفصل الفكي 
الصدغى (دمتاءصن2د ول 01313 . 
مَفْصل موثق بالنسيج - اأستمل عداهئدطة 1دنلمت*تطاستممر؟ , استمل 
اللي التشابك . مفصل ليفي التشابك 
متلازمة الفُصل » تناذر اكَفُْصل 
مَفصل حر الحركة . حيث يوجد فراغ بين العظمين 
المتقابلين » اللذين يكون سطحهما مغطى بغضروف 
مَفُصلي » وتكون حفرة الفُصل مغلّفة برباط محفظي » 
والوجه الداخلي لها مبطن بالعّشاء الزليلي . يفرز الغشاء 
الزليلي سائل التزليق داخل حفرة اففصل . بعض المفاصل 
الزليلية » مثل المُصل الفّكي الصدغي » لها أيضا قرص 
غضروفي ليفي يقسم حفرة اللصل إلى نصفين . 
ا مقكصل الفكي الصدغي 3ه لطت طقطدونره مص أسامل 
مَمفُصل زليلي بين الفَّك السفلي والعظم الصدغي ؛ وهو أحد 
زوجي مفاصل الإطباق للفّك السفلي . 


لزه أاستمل 


أسامل 0010 - ملام , استمل 


عصهام , استمل 


52001 و استمل 


م5010 , استامل 


701021عطم؟ , استمل 


155 أاستمل 


015 0112ل 


1ط ص5 -00121خنتطا نتمم ىردراسامل 


5111 
01010 ره أاستمل 


لة1؟72020؟ , استمل 
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الملتقى اللثوى السنى - الارتباط - 81981دذزع0)دء0 , مسمتاعصيال 
الظهارى | ١‏ - دم تع صداز لد كزع ستع مستامع0 
١‏ أناع صا ]26 لحتاعطاكء 
الملتقى اللثو يِ المخاطى 1101721 ر لامتأاعستال 
خط التَحام اللثة الملتصقة بالغشاء المخاطي السنخي . 
التحامي . موصلي 
التحام النسبج الظهاري - الملتقى 
اللثو يِ السنى - السوار الظهار: ي ٠»‏ ظمتأعصسز لهكتعستومستامعل 
الكة الظهارية د 
الارتباط الظهاري 
النسيج الظهاري في قاعدة الميزاب اللثوي »الذي يربط اللثة 
مع ميناء السن أو ملاط السن . مصطلح الارتباط الظهاري 
قد أهمل استعماله . 


تحسم تنغعصسسل 


- سناع طاتمء لمسمتنغعسدل 


- ككدك لمتاعطازمء 


ادع سطع دج لمتاعطازمء 


تدريز عظمى . تمفصل عظمى ناأعستال 
علم القضاء » علم الفقه والعدالة » 1مك انال 


مبحث القوانين 
طب الأسنان القضائى - لمأاصعك ,ععسصع لنت مسال 
15177 2ع عأاكداءع:101 
1-طب الأسنان الشرعى . 
2-قانون طب الأسنان . 
العلم الذي يبحث في تطبيقات علم الأسنان في القانون 
المدني والقانون الجنائي . 
الخريي 
يفعى حدث 
داء السكّري اليفعى 
را 27 
ورم ميلانيني يفعي 
تنكس الأنسجة الداعمة السنية 
الاي 
(سابقة) قريب من . مجاور . لصيق 
مجاور للمفصل 4 قريب للمفصل 
التهاب ععضلات البلعو م »التهاب عضلات الحلق 8متعسصماهدز 
( ذباح تجاوري) 


220121 , ععدصع 0ن" مكغتتال 


انمع انال 
5عا12 عالمع تال 
2 عاتمع تال 


0515 عاتدع انال 


-وادتال 


عتملناء1)ة -ماعتال 


يجاور . يلاصق »يتقارب 2205 انال 
يضع شيئا بجانب آخر . 
تلاصق . تجاور » تقارب دمن نوه مه اتتال 


الخفرة الوداجية 
العَصب الوداجي 
فرع متصل من العقدة العصبية الرقبية العلوية إلى العصب 
المبهم . 
التلم السوداجي 
الوريد الوداجي 
وريد من الأوردة العديدة على جانبي الرقبة » يستقبل الدم 


2 :121ناك تال 


2217 “املتاكوتال 


طعامن عدداسعتال 


داء؟ عدداسكوتال 


لمعتال 
نير 501 - لتتاوتال 
:210121 تتتاعتال 


ملحم العظم الو تدي 01021 معطام؟ سسسوتال 
عصارة ؛عصير ععتتال 
وثبة العض . عضة قافزة 
حركة قسرية نحو الأمام لفك سفلي متقهقر للحصول على 
إطباق طبيعي ولتصحيح العضة المتصالبة . 
ملُتقى »اتصال . التحام 
نقطة أو خط أو سطح أو منطقة التقاء بين نسيجين أو 
عضوين أو أكثر . انظر أيضا الملتقى المينائي العاجي 
(02تأعصناز لدستامء100عدسة) » الملتقى المينائي الملاطي 
(0تأعصناز اعصسددء-مامعدمعن) » الملتقى المينائى العاجي 
(36600از اعستقدع-همنامء12) الملتقى اللثو يِ العاجي 
(مأعطتناز لهاع ماع -مسصتامء10) . 
الملتقى المينائى العاجى 
خط التقاء الميناء والعاج . 
الملتقى المينائى الملاطى 
خظ لنقاء المبعانزوالماواط عد تق السرم م 
الملتقى الملاطي السني 
الموصل الملاطى العاجى 
الملتقى المبنائى الملاطى ْ 
خط التقاء ملاط الجذر مع ميناء التاج عند عنق السن . 
الملتقى الملاطى العاجى 
خط التقاء العاج مع الملاط . 
الملتقى المينائى السنى - 
الموصل المينائي العاجي 


غ01 عط عساتمسال 


ممع طال 


لمطتاصع 221001 , ممتأعصتال 


2112221 , لامتاأعصتال 


تلقستاسع2222600عء , مامتأعصتال 


20 اماد سسعء0 ص دعل 


[2212ع-2221260ع» , لاملأعصتال 


لماأصعصمعءء70 امع , ممتأعصتال 


- [ع0تقءع-0620120 , لامتأعصتال 


- 1012اعتتال لمستخسعل10ع ددج 


0 اعسحمء-مأمعل 
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تشلستس:الرا أس تلقطامءء0اع - :ولمطامععماعء] 
في الجنين -سوء تكون الرأس خلقياً ‏ بتقارب العينين 
و تر اجع الأنف . 
أداة تستخدم في أخذ عينة أو خرّعة من نسيج ورمي في 
الجسم لفحصها في الختبر . 


وى ور 
جدرة (ج .جدر) 


عمرماءء1ع1 


ح وتاعءا - لذزماعطك ح 10م1عء1 
05 - قدرماعء![ 

كلقين ع[ - ستحاءء]1 
نسبة إلى لورد كلفن صذتحاع؟1 1.010 » 1907-1824 » عالم 
بالطبيعيات «فيزيائي» اسكتلندي . 
يعرف النظام الدولي لوحدات الحرارة الكلقن كجزء 
6 من ثلاث نقاط مضاعفة من حرارة الماء » بحيث 
تكون درجة الحرارة في كلقن (صذحاء؟1) مساوية للحرارة 
المئوية مضافاً إليها ©273.15 درجة مئوية «سنتيجرادي» . 

سَلم كلفن » ميزان كلفن (الدرجات المطلقة) 
مقياس حرارة مطلق » يماثل الميزان المثوي (5ناذواء0) » ولكن 
نقطة التجمّد فيه هي 273.35 درجة ونقطة الغليان 373.13 


درجة 2 


5021 سمستحاعءعا1 


عارضة كندي - مثبتة ‏ *تهط كنامتتستاصمء - سقط و*تولعصمعء]ا 
العارضة المستمرة - عارضة لسانية 
رابطة » قوس لسانية واصلة 
نسبة إلى ! . كندي (0ءصمعكا.8 , 1952-1883 » طبيب 
أسنان أمريكى . 
عارظية معدية #زتكو عاذ على الأسطم اللنائية للأسنان 
للمساعدة على ثباتها » واستقرارها » تعمل أيضاً كمثبتة غير 
مباشرة . وتساعد على ثبات الامتداد الوحشي للبدلة السنية 


2012116101 ح ماعطتهاء:1 


قط لحتاع ذا 


الدقيقة التي تمس الأسطح اللسانية للأسنان القاطعة الأمامية 
السفلية والتي تربط سرجي الجهاز الجزئي » ويمكن أن تساعد 


في ثبات غير مباشر للأسنان . 

5 كندي دمنادء لزومدكء 7"'5لعصمعء] 
نسبة إلى ! .كندي »1952-1883 » (64ممه8.16 ,» أخصائي 
أسنان أمريكي . 1 


يقةتصنيف للدرد الجزئي في الفم » وأيضا للأجهزة 
المتحركة الاصطناعية المستخدمة لتعويض هذه المناطق 


رمز البوتاسيو م سساتئلةا - سستوعهامم - >1 
رمز كيميائي للبوتاسيوم أو الكاليوم . 

رمزالكلفن ستداءء - ك1 
رمز ميزان كلقن (©521 ستتحاء>1) : ميزان الحرارة المطلقة الذي 
تُعادل درجة الصفر فيه - 273.16 مئوية . 

غَضار » صّلّصال » سيليكات 

الألومنيوم » كاولين - تراب القصار - 
الطين الأبيض 

صلصال صيني نقي » أبيض ناعم (سيليكات الألومينيوم 
المائية (5111026 تصناصتستنالة 117012160 يستعمل فى صناعة 
الحنوف الى قربا فوة انان العالب قبن بها , 
ولتكعيسي المتانة وتكون ظليلة عنما تستخدم كتدرق 
منصهر مع الذهب . 

ساركومة كابوزي 
مم .كابوزي كاهن صطهكآ-051م 21.12 »1902-1837 » 
أخصائى أمراض جلدية أسترالى . 
ورم يك يصيب الأوعية الدفدوية » والأوعية اللمفاوية 
والأنسجة الليفية » ترافقه العديد من العقد الورمية 
(0010165ه عناكة[مه216) الحمراء أو البنية الداكنة و القابلة 
للتقرّح . ونادراً ما تكون إصابة التجويف الفموي إصابة 
أولية » ولكن يمكن حدوثها كآفات تالية على اللسان » 
ومخاطية الفم » والشفة السفلى . ويعتقد أن الحالة ترافق 
فيروس العوز المناعي البشري (5ناكة" 111 07ئ8111) . 

الحرائك النووية - تحرك 


- طاتدوء 5 'تدعللناآ - ستاموعا 


2 جاع 


1220515 2 


- كأعتطء05اتمط - داوع سكام 19دءآ 


النواة - تفتل » الانقسام النووي 105 
انحلال النواة 5أ170175و؟1 
يض هَدمى »تقفويض كتلاه طهاةء ح سكتامطو)يء]1 
صمغ لور يِ (أوالراتين ) (سذوعء عده) سسع تدعا 


صمغ طبيعي يستعمل أحياناً كأحد مكونات مركّب الطبع . 
استبدل الآن بالراتين الصناعى . 
عملية كازاتجيان ّ 

نسب ةإلى ف .ه .كازانجيان هصغذزهمعة11.1./ا » 
1974-9 , أرميني المولد » جراح تجميل أمريكي وجراح 
عملية جراحية للترميم الدهليزي لزيادة ارتفاع الحيد وذلك 
بعمل قَطع في المخاطية الشفوية (52معنامم 0121هآ) وإعادة 
وضع الشريحة ذرويا . 


10 25د[ زسدمم]آ1 
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فى منطقة الرحى الثالثة ومنطقة رأد الفك السفلى » وهو 
كيس وحيد المسكن أو كيس متعدد المساكن . 
تكون المادة القرنية 


55 - وأوعلاء 1212108 


مولد المواد المتقرنة 5ا0مء ع0 ع1 

كيراتوهيالين متلهجطم نو ع1 
إحدى مكونات طبقة الجلد المحببة . 

حبيبات كيراتوهيالينية وعلنتصسوعع ستلهوجطمغومعء]1 

لسانى قرنى | 
جزء من العضلة اللامية اللسانية ينشأ من القرن الأكبر للعظم 
اللامى . 

انحلال الطبقة القرنية 1715م غومعء]1 

1 -حال الطبقة القرنية عناجامنومعء]1 

2- متعلق بانحلال الطبقة القرنية . 

فطار القرنية 55م 17م هنع[ 

داء الفطر القرنى اللسانى - - عهناعصئا كتومء :رتسدماورعء][ 

اللسان الأسو د 1 1 عناعحاه)] عاعجاآط 
تقران 10515 


1- مصطلح عام لآفة ظهارية تتميز بزيادة الكيراتين . 
2- أية حالة تتميز بوجود هذ النوع من التقرن . 
تقر ان شفوي كتلقتطه! كزومغوتنء][ 
حالة مرضية تسميوبيقع قرقة عن مخاطية اسفن" . 
تقران لسانى -طلوان وتعلداممعلسع1 - عمسعوسنا كتومند»عء1 
: (عمتعد1ا1) 


عه 6ه 5 و 0 
تقران حلقومي 


كناء85 1215م 12]0515ع12 


التقران تحت اللسانى لممعسصتاطد؟ , كتومنوتنء1 
تقرّن قاع الفم وومتقيو ناراك ماقا الرفالنة : 

وحدة الطاقة الحركية فى المادة رع[ 
كمية الطاقة الحركية المنتقلة التي تحملها جزيئات في وحدة 
الكتلة من وسط غير مشع. 


كيتون عدماعع]1 
مادة تحتوي على ا مجموعة 00-, 
أجسام كيتونية 
مرككبات من حمض الخليّك وحمض بيتا-هيدروكسي 
بوتريك والأسيتون » وتتكون في الكبد ثم تُفرز في الدم 
اجون كلل عقاول الهو كدر وين تالت مرفل 
الو ْ 
مفتاح م1 
1 -أداة لفتح وغلق قفل » أو دارة كهربائية وتشمل أيضاً » فتح 
وإغلاق أي جهاز آلي ١‏ ميكانيكي » . 


5 عررماعء]1 


الخالية » يعتمد على مكان وعدد المناطق الخالية من الأسنان 
«مناطق الدرد» فى القوس السنية وعلاقتها بالأسنان 


الطبيعية الموجودة أو المتبقية . 


الصنف الأول : منطقة الدرد ثنائية الجانب خلف الأسنان 


الطبيعية المتبقية بالقوس السني . 


الصنف الثانى : منطقة الدرد وحيدة الجانب خلف الأسنان 


الطبيعية المتبقية في القوس السنية . 


الصنف الثالث: منطقة الدرد بين الأسنان الطبيعية الأمامية 
والخلفيه المتبقية » إما أن تكون ثنائية الجانب أو وحيدة الجانب 


ف القوي القية ب 


الصنف الرابع : منطقة الدرد المفردة تعبر الخط الأوسط 


للقوس السنية . 
(سابقة)رأس 


-(0) لقطمع - -(0) لحطمعء]ا 


1- (سابقة) التقرن »جلد قرنى أو نسيج ترنى عع , لأوععء1 


2- القرنية (في العين) 
كيراتين » مادة قرنية 


ستو ع1 


بروتين غير ذواب » وهو المكون الأساسى للأنسجة القرنية » 
والبشرة » والهيكل العضوي ليناء السن . يوجد نوعان من 


الكيراتين : 


كيراتين صلب (0ا18ع1 11310) : يوجد فى الأظافر والشعر . 
كيراتين لين (15اة1ع1 501]6) : هو جزء من الطبقة العلوية من 


الجلد أي البشرة . 


< 5 
5 و 5 
يتغفرن ءيقرن 


متغرن 


10011101 
1121017 


1 


لجزء السطحي من النسيج الذي يتصلّب بتكون الكيراتين . 


ظهارة متقرنة 


تكون الكيراتين 
التوات القرفة واتلمكة 


ستتاتاء طاتمء ل0عتستاومعء]1 

أ17تاومء]1 

ك0 ع1 

لاع:127 كنا0طلاواءء]1 

- كأوع 12120112082 
ا | 


ع1 


انظر متلازمة 6 جرين (عد1ه لم5 وامعنع5[0) . 


كيسة قرنية 


]ع1 


1- كيسة بدئية أو كيسة تنشئية (أ5لإك 0010181طت) . 


2 كيسة قر نية سنية المنشأ (5قء0هلعع1 عتمعع م1م000) . 


عتدطاءع0002605 , )2]035ع1]2 


كيس عظمي في الفك يملا تجويفه الكيراتين » ويوجد عادة 


- 454 - 


كيلوجرا ام - ألف جرا ام ع - سورع هلك[ 
كيلوقولط - الف قولط - 16وىولكا 
فرق الجهد الذي يساوي 1000 قولط » يحدد الكيلوقولط 
نوعية الأشعة الناتجة بواسطة أنبوب الأشعة . وبالتالى 
جودة صورة الأشعة النهائية . 1 
(ساء بقةم بقة) حركة 2 تحرك 

حركي 
متعلق بعلم الحركة المجردة . 

قوس وجهية ناقلة الحركة ع1[طهاكنز20 , ؟01ط-عع12] عتأمصسعمك]1 
قابلة للتعديل . قوس وجهية خاصة بالحركة . , 126-5077 ولاه 
قوس وجهية محورية » قوس زاوية 015-عع سقط 
قوس وجهية تُستخدم لتعديل المفصلة لعمل جهاز نزوع . 
يمكن تعديل نهايتي القوس الوجهية لتحديد وضع محور 
دوران الفك السفلى . 

علم الحركة المجرّدة 
فرع من الديناميكا يعنى بالحركة بصرف النظر عن اعتبارات 
الكتلة بوزا يقر كدو اموي لحرن لوحاجياة. 


-126© ح -40ع2ك] , -20ك]1 , «عطكا , عصكا 


1دع1)فتتعصك]! , عتامسعسكا 


111061111015 


(لاحقة قة) تحرّك , حركة أو قُوة جسدية وأوعصك] - 

حركى » محرك عناع سكل 

جبير 8 كنحزلى أستامه ه'توعاوعمك]1 
نسبة إلى 00 .كنجزلى لإعاوعمنك1. 21.777 . 1913-1829 2 
طبيب أسيان أمريكي: 1 - 


جبيرة فموية من المطاط المُقسى تجهز على نموذج للفك 
امكتسيور معد إرجامه إلى وضحفه لجح ؟ وفي طرفي 
ال جبيرة ة أسلاك تمتد خارج فم المريض تثبت في ضمادة 


رأسية . 


مشارط كي ركلانل - 


مشرط قطع اللثة ‏ - وع لانم[ و”لصدكاترك1 
عكتدكا تدماماءء؟ 1ع راع 

مشرط جراحي وهو من الأدوات الزوجية » (مثل مشرط رقم 
15 و مشرط رقم 16) يستخدم أساسا في عمليات قطع اللثة 
الجراحية . 

سلك كيرشنر ع1 و”تعصطء ك1 
سلك قوي من الفولاة الصلب يستخدم لتثبيت كسور العظام 
بواسطة التثبيت داخل النقى . 

قبلةالحياة »التنفس الاصطناعي « فم لفم» عكنا 4ه ووكا 
في الحالات الطارئة » يكون التنفس الاصطناعي ( فم لفم ) 
مويه العماط فيان القراة الهم النوانيعن طازين الف 
داخل رئتي الضحية حتى تمتلئ بالهواء »ثم حدوث الزفير 
آلياً . تُكرر هذه العملية حوالي 20 مرة في الدقيقة : 

1- - طقم أدوات مجموعة ة أشياء 1 

2- عدة » حقيبة العدة 


2- (في طب الأسنان) : أداة قديمة كانت تستخدم لخلع 
الأسنان » سميت بذلك لأنها تشبه مفتاح الباب 

مثبتة تستخدم ضمن مكونات الأجهزة النزوعة الثابتة 
«التيجان والجسور» والنزوعة (المتحركة) «الأجهزة الجحزئية» » 
وتشمل الميزاب المعدني ومزلاج محكم الانطباق فيها . الأول 
يكون ضمن محيط تاج «مثبتة» السن الداعمة » 
والأخيرمتصل بالجاسرة أو هيكل البدلة . 


مفتاح المرفاع اللولبي لعن ولع ةل تزعع1 
سلك أو قضيب يستخدم لفتح أوغلق جهاز المرفاع اللولبي 
التقويمي . 


ضلع المفتاح ؛قمة المفتاح ع0 يوعع1 
في وصلة الإحكام) : الجزء البارزمن الوصلة 
(الاعسطاعة اهم ) الذي سولق بإحكام في الميزاب أو ميزاب 
الآداة «الوصلة» . المفتاح في هيكل الجهاز التعويضي النزوع . 

مفتاح عزم التدوير » مفتاح عزم اللي 01 , نوعع1 
أداة تستخدم لزيادة أو إنقاص إلتواء السلك الجانبي التقومي 
مؤقتاً » حتى يَشْبّك فى الحاصرات المستقبلة . 

النقطة (12) ١‏ د عم10تريعء1 
(في التصوير الشعاعي والتشريحي لقياس الرأس) : أقصى 
نقطة سفلية على الحافة البارزة والمتكونة بواسطة النتوء 
الطاحن . والتى تفصل الحفرة النابية عن الحفرة تحت 
الصدغية على السطح الجانبي للفك العلوي . 

مزلاج الوصلة أمعمسطاء هاه ترععا 


يراب »ميزاب ذنب الحمام (شكل) ‏ آنهاء009 - نوهدرعك! 
ميزاب الوصلة أمعصطاء 2 )2 جورويعءع]1 
كلية كُلوة 0 دعم - توع ملكا 

ل ا ا 
عاء كُلُوي طكتك توعمصلك]1 


0 هلالى الشكل لاستقبال القطيلات الملوثة والآدوات 
كلو يِ الشكل » بشكل الكلية 0 - و11 


حشوة كلو ية الشكل 1ع" 0ع مقطو تزع ملك[ 
كسلجر - تراب طضجقء كتامععهصمغدتل - عبطمواءعدوعء ك1 
المشنطورات 


أرض تحتوي على دياتوم أوبقايا متحجرة .الدياتوم 
(سدمةئ(آ) طحلب بحري أو نهري مجهري أحادي الخلية 
جدرانه مشبعة بالسليكا . 


يحدءيوقف .يخفض »يسكن الما 
(في طب الأسنان) : عملية تعديل أو ضبط القوس 
السلكنة : 

(سابقة) كيلو - ألف -1000 -10ك1 
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نظام لقياس مدي صلابة المادة بمقاومتها لاختراق أداة من 
الماس تترك ثلماً أو فجوةً » وتقاس صلابة أو قساوة المادة 
عدى عمق الثلم 0هع0م1) . انظر الصلابة (ووعملعة81) . 
عقدة »ربطة .ضمادة 1 
عقدة الميناء ؛ عقدة مينائية اعصسقم , )ممع 


تجمع خلوي ظهاري عند قاعدة عضو اليناء » لم يتميز بعد 


إلى شبكة نجمية . 
عقدة الجرا 2 ك1 ر أمدعا 
مفقد »ذو عقد 1110 
عكيدة اصع 


نتوء صغير أو بروزء أو حّدبة في مقبض الأداة يؤمن 

إمساكاً جيداً لها وجعل قبضتها ثابتة عند الاستعمال . 
عملية كوتشر 

نسبةإل ىأ .ت . كوتشر »“عطءهع58.1.1 . 1917-1841 » 


0 ه1'"5اع 1401 


جراح سويسري . 
عملية استئصال اللسان من خلال قطع يجري من النتوء 
الخشائي إلى العظم اللامي وإلى ارتفاق الفك السفلي : 

نثو ء كوليكر السنى أوعتك لوغخدعل 5م1011 
تسيبةإلئ ون ون . كوليكر» 7ع1ن[آ[0كآ 800 .ث.خ8 » 


1905-7 » مشرح سويسري . 
جزء من الحافة السنخية في الفك العلوي وهو مكان نشأة 


وبل وغ القواطع العلوية . 
مانع التعفن عنارء 10175 
قمعى 1]017 
علم الحسار 1087متصع - توع10متصمء]ا 
بقع كوبليك 15 5'كعاناممك1 
نسبة إلى ه .كوبليك » عانامه11.16 » 1927-1858 » طبيب 
اك 
بقع بيضاء مزرقة صغيرة محاطة بحدود حمراء تظهر على 
الغشاء ا لخاطي للفم الشدقي واللساني في المراحل المبكرة 


للإصابة بالحصبة » عادة في اليوم الثاني أو الثالث من بداية 
المرض قبل حدوث الطفح الجلدي العام » تستخدم في 


التشخيص المبكر للحصبة : 

ألياف كورف وع نط1 و"1]تروك1 
نسبة إلى ك .فون كورف ».120115 15.702 » من القرن التاسع 
عشر » مشرح ألماني . 


ألياف ما قبل كولاجينية في اللب السني » تمر بين أرومات 
العاج في العاج المتشكّل وتتحول إلى الياف كولاجينية 
وتندمج ضمن النسيج العاجي الصلب . 
قمة الناتى المنقاري في 
الفك السفلي 2 (الكليلى) 


12010111011 0 


مجمو عة أدوات ك1 و اك[ 
2 لد كلاين 00 8 لد 
كروز 


نسب ةإلى! ١‏ . كلاين »هنهك 8.8.1‏ 1844- 1925 » 


1221151 5' 112115 ت 12211516 ك'ترزع11 


أخصائي أنسجة عضوية مجرى «هنجاري» . 
حزام الرأس لكلوهن 
جهاز خارج الفم بهيئة القوس الوجهية يحدث قوة نشطة 
ثنائية الجانب على الرحى الخلفية العلوية مع قوة استجابية 


ندء2018ع] و*صسطاءع1»10 


تتتقل خلف الرقبة . 
يَدلْك 2 يَعجِن 2 عجن ع ]1 
سكين عنصا 

آلة قاطعة تختلف في الشكل والحجم . وتستخدم في 

الجراحة والتشريح . 
سكين بارد وباركر ونع 8210-21 , عكتصع1 

ساعد سكين بارد وباركر ونصلاته المختلفة . 
نصلةالسكين ع0قاط عكتدسز 
سكين بك وكاعداظ , عكتصعز 
سكين الكى لإتتعاناق , عنصا 
سكين وده علقاطا-ء لط نمل , عكتهها 
حافة السكين . حد السكين عكلء عكتددا 
سكين كهربائى عتاععككء , عكتصدا 
سكين إلكترو 58 عتصمنناععكء , عكتصعا 
سكين جراحي 52 بي لدعتع نسومتاععاء , عكتصعزر 


سكين قطع اللثة - مشارط ك ركلاند - '(«دماءء؟توماع , عكنا 


5ك 0ننولاعلتدك1 


سكين الذهب 4 , عكتدها 
سكين رقاقة الذهب لذه؟ 010ع , عكتصعا 
سكين اللثة مصاع , عكتدعا 
سكين ذات عروة مم10 , عكتصعا 
سكين النحت » سكين التشكيل عسطتلاء00مد , عكتصعزر 


والجحسور » والتركيبات الصناعية المتحركة وخلافه 5 


سكين الجبس تعأكقام , عكتصعا 
سكين ذو حد واحد ع120-عاعصذ , عكتصا 
سكين رمحية الشكل لع مرقط؟- تدعم؟ , عكتصعز 
سكين الشمع 780 , علتصكل 
0 الكسور , التئام الكسر عسناغتدر 
عملية التحاما لعظم المكسور . 
2 ر 

ع 2 ٍ 2 5 

عقدة . بثرة » نتوء مستدير » حيدة » كعبرة » كتلة مدعا 
و 

عقدى » شبه العقدة ععلتاطمم1 
مقياس نوب للصلابة قط 5* جرومدك1 
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عملية كريمر 
نسب ةإلىج .ف .و .. كريمر»لعم .21.5.1717 
183141-5 » جراح ألماني . 
مخاطية عريضة ترتق عند الخط الأوسط . 


:1111 )10012 - “نمطت ك""اعباءء مرسره تل 


11111115 01 


ورم كرومبتشر - 
القرحة القارضة 
نسبة إلى | .كرومبتشر »6اءءمتده8.1]1 . 1926-1870 » 
خبير بعلم الأمراض مجرى الأصل . 
(سابقة) بارد . ثلجي 
عملية كانت 1 تعره 5'أسطتك1 
نسبة إلى ه .كانت » غصطناكة.11 »1925-1850 » أخصائي 


-170© ع -170كآ 


أمراض عين ألمانى . 

عملية جراحية لعلاج مرض الجيب الجبهي بإزالة الجدار 

الأمامى وكحت الغشاء ال مخاطى . 
الحداب 


1011 -< ]1 
ك1 


“20111521601 - عاعكتامط 1""5ء]:16207 
المجعدة للحاجب العلوي ‏ 
العضلة المغضنة للحاجب العلوي 
نسبة إلى ف .كويتر » #الإهكآ.77 » 1600-1534 » مشرح 
هولندي : 
العضلة المجعّدة للحاجب العلوي . 
جسيمات كراوزه 
نسبةاإلىك .ف .ت .كراوزه »81156 1.5.112 » 


221151 لتل١اء‏ ناد 


15 5م01 5'ع119115 


1868-7 . مشرح وجراح ألماني . 
عضلة كراوس 2 عضلة 
الشفة 
عملية كراوس ع و2115 ك1 
نسبةإلى ف .ف .كروس ٠»‏ 28056ك1. 1.97 , 1937-1857 » 


21151 ذا - ع1151لد ك'ع119115 


عملية جراحية لتخفيف آلام الوجه العصبية عن طريق فصل 
العقدة الجاسرية - كراوزه »وقد استحدثها هارتلي وكراوس 
وسميت بعمليةهارتلى -كراوزه 156'5ة1؟ك!-نإعاتمة1]) 


(0مهاعم0 . 
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قوس شفوية طععيه لقتطها - عمط لمتطد1 
انظر قوس (0801) . 

تَخر شفوى » تسوس شفوى وعتدق لمتطه1 

حفرةشفوية واتحف لقتطة1 
حفرة في السطح الشفوي للسن ؛ حفرة من الصنف 
الخامس(7 01855) . 


الملتقى الشفوي . الصوار 1ناووتصحرمء لقتطة1 
التقاء الشفة العليا » بالشفة السفلى . 

رص شفوي » اندماج شفوي سمناعة مصعم لمتطة1 

خناق شفو يِ دع طاطم تل لمتطد1 
نوع من الدفتيريا الموضعية » يتكون فيها الغشاء الدفتيري 
على حافة الشفة الخارجية » نتيجة التهاب مزمن في 
الشفتين غالباً . 1 

مسافة شفوية »فرجة شفوية 
فراغ بين الأسطح المتلاصقة للقواطع والأنياب . 


:125111 لتك لوتطوا1 


وجه شنفوى عساعه؟ لمتطو1 

حشوة شفوية كسطتللة لحتطد1 

ناسور شفوي دلساكة لحتطج1 
انخفاض خلقى أو ممر دقيق على حافة الشفة السفلى . 

جناح شفو يِ 1328 لمتطة1 
ذلك الجزء من جناح البدلة السنية الذي يشغل الدهليز 

لجام شفوى سرع لمتطد1 


شريط نسيجي ليفي يمر من الشفة العليا أو الشفة السفلى إلى 
المخاطة المتيعية ير ركز عادة فى الناي السشيكى بين القاطعين 
المركزيتين العلوية والسفلية . انظر للجام (سمعم) . 

غدد شفوية ولسقاع لقتطة1 

تلم شفوي .ميزاب شفوي .حر شفوي 
تحزز في الصفيحة الشفوية الجنينية » يتطور ليكون الفم . 

إرساء شفوي كستاساممه لمتطج1 
إرساء وعرض الصور الشعاعية المظهرة » بحيث أنه حينما 
ينظر الطبيب إلى فم المريض ليكون الجانب الأيمن للمريض 
على الجانب الأيسر لشاشة العرض . 


00ج لقاطد1 


حركة شفوية 10 لقتطج1 
أعصاب شفوية و21 لقتطدآ1 


تعصب جلد الشفاه والخد : 
انظر شفوي (تلهتطه]) . 


[مختصر] لسانى لهنوصنا - بآ 
[مختصر] لتر شان 
[مختصر] شفوي »شفهي 
[مختصر] محوري لساني 
[مختصر] عنقي شفوي 
[مختصر] عنقى محوري لساني 0251061162[1ناومنا - 40] 
[مختصر] لثو يِ شفوي 1 له؟تعسنوه1ط12 - 126 


الاع1 , »انا - 1 
لقتطةا <- هآ 
لدل:125002]! - شآ 


لد1 121021 - )12 


[مختصر] لثوي محوري لهدتعسنومتتةمسعمنا - 14 
لسانى _ 
مص ]قاطعي شفوي لودع صتمتطه1 - 181 
[مختصر] لاق ل يِ لمنعصتاه1ط12 - ب1هآ1 
[ممشعصر] لبيزة #رطل لسنامم ه , هبطئا - م1 
[مختصر] عثقى لسانى لدء1ءء0ناوسنا - 10 
[مختصر]ا و ل لا له)0015تعصذا - طر1 
[مختصرا]لثو ع لاق 1 لو؟أع مأعمنموسنا - 16 
[مختصر] قَاطعى نان لدوأعستسمسعصنا - 1.1 
[مختصر]إنسى لكا 21أوع2منماعسنا - 111 
[مختصر] إظناقى عاتن لدكتاءء0-منعصنا - 10 
[مختصر] لبى لكان 1 لوماناممسوسنا - طر1 
شفاه 1 ١‏ نطة1 
شفو يِ » شفهى لمتطة1 

1- متعلق بالشفه (ن) . 

2-باتجاه الشفه . 

لوبط اف انراج اسم 
خرا اج 0 يِ ووع 205 لوتطة1 
زاوية شفوية عاعصة لمتطة1 


أبة زاوية تنشأعن تلاقي السطح الشفوي للسن أو الجدار 
الشفوي لحفرة محضرة مع سطح أو جدار آخر . 


قوس شفوية 2087 لقلطة1 - طععيه لمتطد1 
(في تقويم الأسنان) : سلك يعبر الأسطح الشفوية للأسنان . 
الشريان الشفوى الع اند لمتطو1 


فرع من الشريان الوجهي ٠‏ يغذي الشفتين والحاجز الأنفي ؛ 
يتفرع إلى فرغين + الشزيات الشقوي السقلي + والشريان 
الشفوي العلوي ٠١‏ نظر مدخل شفوي (كتلهاطه]) . 
عارضة شفوية طععه تمتطها عوط لمتطو1 
وعتلة كرجا عرقي قن اندها الجونة من الفرس الشطةنء 
تصل جزتين أو أكثر من بدلة سنية جزئية نزوعة . 
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زاوية شفوية لثوية عاعصة له ؟تعستعه1طج1 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدار الشفوي مع الجدار اللثوي 
لحفرة محضرة فى السن ؛ وهى زاوية خطية (عاعمة عصن) . 
شفو يِ لسانى 0 يِ ١‏ لوععد 2 دد[هدوهاع10ط13 
سجلق السنام والليافك و تلت 
شلل شفو يِ لسانى حنجري 2115515 لدع8 121081055012150 
شفوي لساني عن مى لدعم هر تقطدرهدوماع5ذطص1 
متعلق بالشفاه » واللسات » والبلعوم. 
تجاوز شفوي .بروز شفوي 
حالة من بروز أو تجاوز أمامي باتجاه الشفة للأسنان الأمامية 
عن وضعها الطبيعي في القوس السنية . 
متري بطي 
متعلق بالسطح الشفوي والحد القاطع لسن أمامية . 


عاقططة لدكاعساه1طد1 


110 


لدكتعدزنه1طة1 


زاوية شفوية قاطعية 
زاوية متكونة من تلاقي الجدار الشفوي والجدار القاطع 
لحفرة محضرة فى السن ؛ وهى زاوية خطية (عاعمة عصن) . 
شفوي جانبي » مق ي وحشي ١‏ لمعه 1م1طة1 
حتتوي لسري 
متعلق بالشفاه واللسان أو متعلق بالسطح الشفوي 
والسطح اللساني لسن » حركة الأسنان الأمامية في الاتجاه 
الأمامى الخلفى . 
طبقة اكندوية السانية 
طبيقة تقويمية ثابتة تشتمل على أقواس شفوية ولسانية علوية 
وأقواس شفوية ولسانية سفلية . انظر طبيقة (ععصدناممه) . 


لدتاعستاه1طد1 


11212زمة لمتاعستام1طد1 


قطر شفوي لسانى تعاع سمتل لمسمعستامتطج1 
القُطر الشفو يِ انما 017 01 تتعاءع سدتل لمسعستامتطج1 
للتاج ب 
القُطر الشفو يِ اللساني ع1ع2 01 ناعاء سمتل لمسعستامتطج1 
للعنق 
مستوى شفوي لسانى عصقام لمسمعستامتطه1 
شفوي ذقني ' لدتصع درم تطد1 
متعلق بالشفاه والذقن . 
ميزاب شفوي ذقني كتاعلناك لمأصع درم تطد1 
شفوي إنسي 1 لدزوع دده تطه1 
داء الفطر 52 ي » فطار الشفة كزوهء نإتددهتطه1 
أي مرض فطري يصيب الشفاه . 
شفوي أنفى لدكقصهلاطة]1 
متعلق بالشفة والأئف 
شفوي حنكي عستاملدممتطة1 
متعلق بالشفاه والحنك 


إطباق شفوي ممتكساءءه لمتطه1 
مصطلح يعني وضع قاطع أو ناب ليكون أمام خط الإطباق 
العادي . 

ركو شفو يِ دلوم ستطم لحتطة1 


تضيق أو انعدام الفتحة الفموية . 


تعويض شفو ي »ترميم شفوى ده زماىء: لمتطة1 


3 


ا ل 


حشوه سفو د 
ارتفاع شفوى . حرف الشفة 105 لمتطة1 
ثلم شفوى كتاءعلناك 1و1طد1 


سطح شفوي عع تناد لمتطه1 
سطح السن الملامس للشفة» ينطبق على الأسنان 
الأمامية » مثل القواطع والأنياب . 
تحول شفوي .انقلاب شفوي 
الدهليز الشفوي 
ذلك الجزء من التجويف الفموي المحاط من أحد جوانبه 
بالأسنان » واللثة » والحيد السنخي (في الفم الأدرد يسمى 
الحيد المتبقي) ؛ ومن الجانب الآخر بالشفتين » والخدين . 
جدار شفو يِ لله احتطة1 
جدار الحفرة الحضرة في السن » المواجه للسطح الشفوي 
للموه 


كزع لوتطو1 


علناطتنوء؟ لوتطوا1 


شفويا » باتجاه الشفة »نحو الشفة "إللدتطها1 
«(سابقة)شّفّة»شفوي -م1طة1 
متعلق بالشفة أو الشفاه أو باتجاه الشفة أو الشفاه . 
شفوى سنخى تتقامء كلدم1اطة1 
متعلق بالشفاه والتدوء السنخي ‏ أو متعلق بالجانب الشفوي 
هن القر لمعك لمن" 
, : لوععتاطملطد1 


97 شفوي خدي 03 شفوي فمي 03 شفوي شدقي 
وو 
شفوى عنقى - شفوى لثوى 181أقصأع10ط12 - لدعتءءو1طها1 


متعلق بالشفة وعنق الّسن . 
تشنج الشفاهالمزمن وعم م 1ط12 
منحرف نحوالشفة دمتامستءم1طة1 
إطباق شفوي دسمتكساءملطة1 
شفوي سني لمغصعلوتطة1 
متعلق بالشفتين والأسنان [خراج الصوت ء بتلامس الأسنان 
مع الشفاه . 
ثلم شفو ي سني أخدود شفو ي سني كناءآناد [2]جع12100 
شفو ي وحشي له)دنل1210 


شفوى لثوى - شفوى عنقى لمعتعءم تطعا - لوعتوستعمتطد1 
متعلكق بالجدار الشفوي والجدار اللثشوي لحفرة إنسية أو 
حفرة وحشية أو حفرة قاطعة ملاصقة في قاطع أو ناب . 
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الشريان التيهي 
يُغذي الآذن الداخلية ؛ ويُسمّى أيضاً الشريان السمعي 
الداخلى (لإتعاعة اله لدسرعنم1) أو الشريان السمعى 


(لإتعاقة ]نل دة) . انظر أتياه » دهاليز (تطاستوطم]) . 


1:17 عستطاسصتوطح1 


تمرّق »مُتهيّك » مُشرط 10 

جرح نمزق » جرح متهتّك سه لعنوتععد1 

تهتك ‏ تمزق دم ناوتعع 12 
جرح ذو حواف مسننة تمزقة » بقطع غير نظيف » نتيجة 
تمزق . 

دمسعى لمساعه1 < تمد وسطاعد1 

5200 الدمعى 211 لمحم وإستطعج1 

دُماع 1 10١‏ - دامتأهحد وسطعد1 
انهمار الدمع : 

مدمع 1211205 2 عو0 بطع د1 

ققد .غياب .نقص 12 

دمسسعى لمستمعد1 
متعلق بالدموع أوالدمع . 

الشريان الدمعى اللاعاتتة لمستمعد1 
يعدى نقد و حفة عع لانت العف والتزدة الدمعية + الظر 
دمعي (5للهستعهآ) . 


العظم الدمعي عصوط لمستمعدج1 
عظم رقيق جدافي الجزء الأمامي العلوي للحجاج » 
يتمفصل مع العظم الغربالي 3 والعظم الجبهي 3 والعظم 
الفكي العلوي : 


القناةالدمعية تفصق لمسمعد1 
المحرى الدمعى أعسل لمستهعدا 
غدةدمعية 1 لصواع لمستعد1 
العصب الدمعي ع2 لمستمعد1 


يعصب الجلد حول الشق الوحشي للعين . انظر مدخل 


عصب دمعى (261112012115) . 


ثلمةدمعية طعامه لمستعة1 

إفراز دمعي .إفرا ازالدمع سصمناءنمعع5 لمستمعد1 

دمعى أنفى دك طمستمع م1 

اللكتاز 1 ع85)ع12 
إنزيم في اللبن يحول اللاكتوز إلى جلوكوز وجلاكتوز . 

إِر ضاع ع1 

حمض اللاكتيك 20 عتاعد1 
حمض يهاجم سطح ميناءالسن ؛ ينتج عن تحول 
الكربوهيدرات . 


تو ضع شفوى أحاع صمعع 2 [درمتطه1 
انزياح السن في الاتجاه الشفوي . 
تصنيع الشفة .رأب الشفة 


جراحة تجميلية لترميم أو ترقيع شفة مشوهة 


12517م 1ع - جرأمهامه1طد1 


شفوى ملاصق تمستده»امه1طة1 
ملقط الشفة الداع هصع)10طة1 


أداة تستعمل للإمساك بالشفة أثناء إجراء العملية 
الجراحية . 


انزياح شفوي .انحراف شفوي ملكت 0 1طة1 
تحرك أو انزياح السن في الاتجاه الشفوي . 
شفة (لاتينية) سمستطة1 


(الجمع شفاه ة1طهآ) . 
شفة الفم السفلية 
شق الشفة - الشفة 
المشقوقة , الشفة الأرنبية - العم 
شفة الفم 
شفة الفم العلوية 
النقطة الشفوية 6 (الشفيهى) 
علامة على النسيج الرخوي للشفة ‏ وهي أكثر النقاط 
بروزاء» وتستخدم في قياسات الجمجمة ؛ وهما نقطتان : 
نقطة على الشفة العليا تعرف بالنقطة الشفوية العلوية ونقطة 
على الشفة السفلى وتعرف بالنقطة الشفوية السفلية . 
النقطة الشفوية السفلية 
(الشفيهى السفلية) 
حتفن نقطةعلى الخط المنصف بالحافة الحمراء 
(منع مهد دهخالتصممك7) للشفة السفلى . 
النقطة الشفوية العلوية (الشفيهى العلوية) - كناتءمناد ع1هتدطه1 
١‏ :101لا متاك علهنتطد1 
أعلى نقطة على الخط المنصف بالحافة الحمراء للشفة 
العلوية . 


5 111171115 تستتتطج1 


متاءء تفط ع تستسستممع1 ممستطج1 


0115 تتنااطد1 
5 5112611115 للتتالاطد1 


12121 


- كتالتاءع كداز علو :اتطج1 


1ع كداز علوندطق1 


مختبر » مختبر 12012017 
مختبر سنى » مختبر التعويض السنى دادع , تإتدمغو سمطو[ 
1 -مخر ل سنية 1 عطغها تإجدمغوضدمطة1 
2- محرك مخبري 

توربين مخبري عستطعسسة إتدمغدضتمطة]1 
عمل مدر ى 701:1 1250126019 
الغيه الدهاية عط وطم1 

الآذن الدّاخلية . 


21151 ولاكاستوطد1 


التيه السمعى 
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يافوخ لامي ( اللامية) 00001 


ملتقى الدرز اللامي مع الدرز السهمي وهو مكان اليافوخ 
التاق + غلاتة لفاس المبية 


درز لامى تناك 10م طسصدد1 
صفاحة ولع صصح 
صفاحات 0 


صفاحة الميناء » قشيرة الميناء 
رقاقة مينائية وهى إحدى الأشرطة العضوية المسطحة التى 
صفيحي »صفائحي 
ذو شرائح أو متعلق بالصفيحة أو الشريحة . 
ذا : احي 
عظم صفائحي » عظم ذو شرائح 


صعتسسحه 


صفائح » رقائق ؛ فُشور (الجمع عقصنسم1) : 


- [لوع5112 ور وستدسدج1 


اعضحص , مللعصسددآ1 


21121دة1 


202 0ع)1[2اعتدجا <- عصمط عتملاعسددا 
عصوط لم26 [1اع ددجا 


1 


فس حون اسنية 
لثوية خدية - صفيحة دهليزية - مستصسه! لدجتعسأع مععتاط 


فستصة]ا عدملتاطلوء؟ 
حافة من الظهارة السميكة على طول حد اللثة في الجنين 
مكرة مني عضر المقاة. 1 


صفيحة لثوية سنية - 


لدادعل , مستصسسد1 


062608112151731 , نسدد[ 
صفيحة سنية استصصو! لمأامعل 
ذلك الجزء من الصفيحة القاعدية المجاور لميناء السن . 


2لتلة] لمادعل - كتلماسعل مستدسددا 


2 73تدددو1 


صفيحة سنية ( لاثينية ) 

الصفيحة القاسية » الصفيحة الحافية 
طبقة رقيقة من العظم القشري تبطن سنخ السن » لها أهمية 
عند الفحص الشعاعي , لأنها تظهر كخيط رفيع أبيض . 
خط ظليل رفيع يظهر في الصور الشعاعية السنية حول 
جذور الآسنان » يدل هذا الخط على طبقة العظم السنخي 
الكثيفة المكونة للجدار الداخلي للسنخ . 


012 فتتددوا1 


الصفيحة الشفوية السنية لدغدعلوتطه! يمستصسسد1 
الصفيحة الشفوية اللثوية له؟تعستعوتطه! يمصتسسد1 
صفيحة مخاطية عضلية 211052 )12]6ناء2115 مستصسدة1 


نسيج ضام لثوي يشتمل أساساً على ألياف كولاجينية كثيفة 
مولدة للغراء . 
الصفيحة تحت المخاطية » الطبقة تحت 
المخاطية 


11201112 12 


1212111123 112 


الملبنة كسللعهطماعد1 
عصية عصوية الشكل » من فصيلة الملبنات ؛ عصويات 
موجبة الجرام » ليست بوغية » غير متحركة » لاهوائية أو 
هوائية مخيرة » قادرة على تكوين حمض اللكتيك » 
وثاني أكسيد الكربون من الكربوهيدرات ؛ ليست ممرضة 


وتضاحية الفر الستن.. 


الجرا اثيم الملبنة عدعع 2 ترعاءة طماء12 
جرائيم من جنس العصوية اللبنية . 
لاكتوز 120105 


ثنائي سكريد يوجد في اللبن » ينحل فينتج الجلوكوز . 
دوه 
(في التشريح السني) : فجوات أو فراغات أو مساحات 
تحوي أرومات الملاط . 
جوبة امنصاص - جوبة امتصاصية 


12 


250106103 , 29تاع123 
12 1250101101 , 12611113 

جوية امتصاصية 2 2650101102 > 100ام:501ع:1 
إحدى فجوات الامتصاص الموجودة في العظم ٠»‏ وهي 
تجاويف هلالية (20110175 11231[ تصرء5) تشغلها الخلايا 
ناقضة العظم ا 

جوبة هوشيب 
فجوات أو فراغات في العظم . 


115 , مطناعد1 


سُلمى الشكل ع نانيع 1200 
بأد سكل الكني 

مغرفة 1201 

عر فةالصهر تاعمد , ع01ج1 

انحراف لقمي مير حسدكنج 0م120 


انحراف لقمتي الفك السفلي إلى جهة اليسار . 
ضرس العقل ‏ الرحى الثالثة 
علم »شق الشفة - شق الفم - - هتتامادمعة! - كتالتعطعمع 12 
الشفة الأرنبية 
علم » شق الفم - شق الشفة 
داء لين » مرض لين 
نسبةاإلى! س .لين » منماكظ » 1970-1876 » 
اختصاصي أمراض جلدية أمريكي . 
مرض يتميز بحرقة في اللسان والأنسجة الرخوة في الفم » 
بعل تان كفريانى عاماني ونا عق تزه لزان سد 
من معادن غير متشابهة في الفم ؛ مثل الحشوات» 
والتيجان . والبدلات السنية إلخ . 
علم الكلام » طب الكلام 


00) 1238 
متا-ءسقط 


متاءعء تفط ع وددامأومع 123 


121125 15635 


12117 
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رأ امح 13 
مصطلح يستعمل لوصف الألم . 

ألم رامح 

مساحة م1 
مساحة من المادة الكاسية أو الجبس أو الحجر تمتد من 
الطرف المحيطى للبدلة السنية إلى الحافة الخنارجية للنصف 
انلك للبركقة 
(فى البذلات السعيةالكايلة) “المسنافة السقدة مر الطية 
المخاطية الخدية إلى ال حافة الخارجية للقالب . 

تاج لاند 


0 285 تأحساع مد[ 


0 لمآ 
نسبةإلى س .ه .لاندء فصمآ]1» , 1922-1847 » 
طبيب أسنان أمريكي » كندي المولد . 
أول نوع من التاج القلنسوي الخز في 1م201[ سنهاءعء20) 
(1017/0 . 

1- علامة سطحية » معالم » تخوم 

2- حدث » تطور 
علامة في الهيكل العظمي أو علامة في النسيج الرخوأو 
كليهما معاً » يمكن التعرف عليهما بسهولة , لأنها تستخدم 
كنقط مرجعية للقياس أو لأغراض أخرى . 

علامة ثنائية الحانب - علامة 

لاسهمية منصفة 

علامة أو سمة تشريحية تقع على جانبي الجسم نتيجة 
التناظر ثنائى الجانب . 


علامة عظمبة اإضمط , عاتتمساعصد1 
علامة توجد على العظم للهيكل العظمي 5 

علامة سنية ماصع , عاتتمتسصجد1 
علامة توجد على سن أو أكثر من سن . 

علامة ثابتة عق , عا“تمسلددآ1 
علامة توجد نتيجة تقاطع خطين أو مستويين أو أكثر , لا 
يتغير وضعها في الفراغ بتغير الاتجاه . 


12101111211 


ح لوئمء112ط2 , عا نتدسسدد1 


21:1 تتعة! لماأاع10152تداممر 


علامة سهمية منصفة لهاغزع 52ل تح , عاتتدتسلصد1 
علامة توجد على المستوى السهمي المنصف للجسم ١‏ 
علامة ظليلة 2001 , عاتتمتساصد1 


علامة في الصورة الشعاعية » تنشأ عن انضغاط صورة 
لغرض ذي ثلاثة أبعاد فوق فلم مسجل عليه صورة ثنائية 
الأبعاد : 
علامة نسيج رخو - عناود) )501 , عاتتمساصد1 
2211ل صج] عنادكت) )1م50 
علامة توجد على النسيج الرخو الذي يغطي العظم 2 
غالبا ما تتعلق بالعلامة العظمية 1تةمتلصة! تتده8) . 


الصفيحة الدهليزية "تقلساطتاوء؟ , مستصسدد1 
الآدمة الظاهرة الفموية التي تنقسم بعد ذلك لتكون دهليز 
التجويف الفموي . 


صفائح »رقائق علستصة1 
تصوير مقطعى طمرة تعمستسو1 


صورة شعاعية تؤخذ للنسيج عند عمق محدد من سطح 
الجسم » وذلك بتحريك الفلم الشعاعي ومصدر الأشعة 
في مستويات متوازية وفي اتجاه معاكس حول محور 
متحرك » عند المستويات المراد تصويرها . حركة مصدر 
الأشعة والفلم بالنسبة للغرض الثابت المراد تصويره » تمحو 
كل الصورٌ عدا الغرض المراد تصويره .أي أن الصورة 
الشعاعية للغرض ذي الأبعاد الثلاثة » تظهر بوضوح في 
المستوى ا محدد سابقا بينما تُمحى أوتهمل البنى الأخرى 
المتراكبة ؛ تسمى أيضا صور شعاعية مقطعية 
(11120518105آ) » صو ر شعاعية مقطعية (وستمءع همده 1) : 


تصوير شعاعى مقطعى تطم0120812) - تتطمره اع 2 ستسددد1 
يصفح »؛يرقق على شكل صفيحة عالستصسة1 


وجه رقيق من البلاستيك أو الخزف يصنع في مختبر الأسنان 
ثم يلصقه طبيب الأسنان على السطح الشفوي للسن . 

وجه قشري . صفيحة قشرية تع عامستسرو1 
عردو سو رافق ركه ان قز لمع على لطع 
النقوي للبتن لتعويض عيب رتخير لون التي + 


صفائحى 0ع لستسة] 
يشتمل على طبقات رقيقة أو صفائح . 
رُقاقات الذهب الصفائحية دلذه؟ 5010 0ع)مصتسسدد1 
اصطفاح دمن مستصسة1 
صورة شعاعية مقطعية ونع مستصسة1 
تصوير شُعاعى مقطعى "تطم 0120812 - تتطمروناع 0 تسرد[ 
مصباح 2 قنديل ١‏ محصح1 
مصباح كحوا لي ممرستجا امطمع21 , موا 
مصباح الرأس م 
مصباح الفم 0ه , مرسسو1 
مصباح منطقة العمل 1 , مسرو[ 
ورم مخاطية الحنك ق سه 
1- مبضع . مشرط ذو حدين ععصة1 
2- يشق » يبضع 
مبضع أعع ]1 
سكين جراحي ذو حدين » يستعمل لقطع الأنسجة 
الرخوة . 
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حنجر ة بلعومية تلع م حنجري 121718011217133 

منظار الحنجرة . مكشاف الحنجرة 
أداة تستخدم لفحص الحنجرة أو للمساعدة على إدخال 
أنبوب داخل القصبة الهوائية بغرض التخدير. 


1217060502 


7 نج اللمن جرة » تقلص الحنجرة 1ط 
تقلصات تشنجية للحنجرة . 
: 03 121 


العضوالذي يتدج عنه الصوت ؛ وهو تركيب غضروفي 
عضلي يوجد عند النهاية العلوية للقصبة الهوائية بين 
الرغامى والبلعوم » وبحتوي على الحبال الصوتية المكونة 
من نسيج مرن مشدود » يسبب مرور الهواء تذبذب الحبال 
محدثا الأصوات . 
15 :131303 
ليزر م125 
تستخدم جهيزة لتكثيف الطاقة إلى شعاع ضوئي شديد ذي 
تركيزعالهو شعاع الليزر يستخدم في الإجراءات 
التشخيصية والعمليات الجراحية . 


شعاع الليزر تسوعط نرع5ة1 

مخثر ضوئى ليز ري :201 لاع 0]0602طام اع5ة1 

إنهاك 1 ع0 أوكة1 
حالة من الضعف أو الإرهاق . 

ضرس العقل تقامحط )كد1 


مز لاج الزاوية العكسية عاقطة-ةغدمء , طعغد1 
قبضة يدوية ذات زاوية عكسية وسرعة منخفضة تستخدم 
المزلاج كأداة تشبيت للمثاقب » والأحجار » وحامل 
الأقراص في الأداة ؟ بعكس المسكة بالاحتكاك ممناعل) 


(متع . 
كامن »مستتر ع1 
صورة مستترة 112225 أدع 1 


مصطلح يطلق على الفلم الشعاعي بعد تعرضه للأشعة ؛ 

تصبح الصورة المستترة مرئية بعد تظهير الفلم . 
فترة كامنة »دور الكمون 1 

الفترة المنصرمة بين تعرض كائن حي للأشعة » وظهور 

علامات التغيير التي سبيتها الأشعة . 
جانبي » وحشي 

1- متعلق بجانب العضو أويقع على جانب العضو . 

2 (في التشريح) : متعلق ببنية أوجزء من الجسم بعيد عن 

المستوى الأوسط للجسم . عكس متوسط أوإنسي أو 


مركزي . 


0ع ادع 1 


كتلومع)12 - لوناء )و1 


علامة ذات علاقة خاصة 
علامة يتغير موضعها على السطح بتغير توجه الجسم . 
مُبعْد لان المركزي - 
المبععد الفموي . المسبر الفموي 
سن شبيهة بالخنجر » مصطلح يستعمل لوصف نوع من 


عع" للداعهم؟ , عا “تدسصد1 


21:0 12011 - رزمثام ع"طارعء وثعصمآ 


131217 


502 - كامرد1 
كتالتاعلقء لوادعل - كتلدأادعل كأامدآ 
الجر سارك لكر لقدمن( الحا 

نحاس كبريتي نشادري يستعمل لداء الرمد : 
الحجر الملوكي 


(حجر نترات الفضة) - حجر جهنم 


كتاط كلل كأمدآ1 


- 15تقتطنا! كأمرج1 - كتلداتاء مسا كتمدآ 


لاع كنا عأمردآ1 


حنجرى لدء8 12180 
شريان حنجر ى "7م21 لدعم 121:22 


يغذي ا حنجرة ؛ يتفرع إلى فرعين شريان حنجري سفلي » 
وشريان حنجري علوي ءانظر مدخل حتّجري 


(دع8<لإاتهآ) . 
عضلات حنجر ية 155 لدهع8 121:92 
أعصاب حتجرد ب 115 121-7911621 
تعصب الحنجرة . والمنطقة الحلقية الدرقية » انظر حنجري 
(5ناع313728آ) . 


سعال انعكاسى يحدث نتيجة لإثارة الحنجرة . 
تقلص حتنحر 7 2 تشنج حنجري 0 121711521 
تقلص الحنجرة . 
استعتصال الحنجرة 
التهاب الحنحرة 


(سابقة) حتجرة . حتجري 


تعل11ء 1دء8 131:70 


11171610177 
111 


121908 - , 121772850 - 


علم الحنحرة . مَبحث الحنحرة 13178601087 

حنجر ى ملعو مى 17821 طمرهع 131 
٠*)+‏ و 8 9 

جفاف بلعومى حنجرىي 12 لدع6 2 تقطممعم 12د[ 

استئصال الحنجرة والبلعو م 86101227 :1ه ارمع ج12 

التهاب الحنجرة والبلعو م كتاتعح رطم مع مجرد1 


التهاب حنجريى بلعومى جاف 12 كتاأتع م "تمطممم مم1 
التهاب وجفاف الأغشية المخاطية للحنجرة والبلعوم ؟ جزء 
من مركب يعرف بمتلازمة و وطعمع 50 


(ع ه5001 . 
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خراج دواعم السن الجانبى ‏ ووعء25 لقاصمل0متعم لقترعغدا 
الكيسة حول السنية الجانبية » 
كيسة الأنسحة الداعمة الجانبية » كيسة دواعم السن الجانبية 


كيسة تطورية أو كيسة التهابية » توجد بجانب السن . 


51 1000012[1اعم لمناعاد1 


متشو مى وحشى لدعم« رتقطم لمنرعاد1 
منظرو حي 3 معظر جانبى علقأمام توعد[ 
بروز عنانين 1 0 امم لحعد 1د1 
عضلة الحو حشية » عضلة عاعكتتحط لزمع عام لفن اد[ 
علاقة جانبية دسمناماء» لمعء د[ 


علاقة الفك السفلي بالفك العلوي . حينما يكون وضع 
الفك السفلى على أحد جانبى العلاقة المركزية . 
عرمن حاتي [لتحمحسة و ” 
ارتسام جانبي للجمجمة 
انظر تصوير شعاعى (13م22ع022010) . 
شريحة مُنزلقة جانبياً» 


صمناءء زمتام للتكاد لمنرعاد1 


م82 عستلتاد لدع )د1 
شريحة مزاحة جانبيا 
انظر تحت شريحة (م18) . 
ناشرة جانبية » ناثرة جانبية » مورّع جانبي 7ع0دع"امه لفندء )12 
انظر ناشرة قناة الحذر (162067م5 [هصهدء 0001) . 


تغط جانبى و5ع5]1 126191 
/ جانبى ع2 تناك لهناء )12 
بروز جانبى عبر القحف 0 [210 لقتسةنتء عطقت لمنرعاد1 


انظر البروز عبر القحفى (00ناءءز0:م 21تصفككصه1) . 
بروز جانبي عبر 20 لدع217126طامكصةت لمنرعاد1 
البلعوم 

انظر البروز عبر البلعومى (600ء6ز20م 08621 7تتقطمكمه1) . 
جدار جانبي » جدارو حنضي لله؟ لوعدع 1د[ 


(سابقة) جانب . جانبى . وحشى -1216610 
025 150 ب 

دفع جانبي 12001 
حركة الفك السفلي عند بدء المضغ . إلى الخلف . 
والأسفل » والجانب . 

انحراف جانبى 12600001 

الانحراف الجانبي للفك وتط مع 120 


انحراف » إما الفك العلوي أو الفك السفلي إلى أحد 

جانبي الخط المنصّف للرأس » وينتج عن ذلك عدم تناسق 

جمالي أو عدم توافق وظيفي . 
الانحراف الجانبى للذقن 


120 0 11 


قناة جانبية - قناة إضافية 
انظرقناة إضافية (لهممء 9هووعءععة) . 
تصوير شعاعي 
سيفالومتري جانبي 
تؤخذ الصورة الشعاعية بحسب القواعد السيفالومترية حيث 
مصدر الأشعة يواجه الجانب الأيمن من الوجه وعمودياً على 
المستوى السهمي المنصف . فلم الأشعة يواجه الجانب الأيسر 
من الوجه . تستخدم لتقدير وقياس العلاقة الوجهية الفكية . 
عضة التحقّق الجانبية - التسجيل بين 
الإطباقي الجانبي 
تسجيل وضع الفك اللامركزي الجانبي . 
ميل لُقمي جانبي 
اتجاه مسار اللقمة الجانبى . 
قار اللفية كان * 
بتار اللقية قن الحوق الفا + عيتها تكون: جر كة القلك 
السفلي جانبية . ١‏ 
انزلاق جانبي » زيغان جانبي 
تخركة ألفك اسفن نت الال شان أن إلى :لبيك 
قاطع جانبي »رباعية ' ش 


لفصة إامووعء»26 - لفصق لفخرء)د1 


طمروتمع 20110 اعد ملقطمعء لمنرعاد1 


- عاتطعاععك لوناء)د1 


010ع»ع" لوكتتاء 121120 لوندء )12 


03 02071231ء لقتاء)د1 


طاهم عاجلدمق لمنرعاد1 


0ع لوناء]12 


121501 لوناء) 12 


القاطع الثاني » الرباعية . 
التسجيل بين الإطباقى الجانبى- -20م0ءء لوكتاءء70عغصذ لوتء)ه1 
عضة تحقق جانبية عاتطعاععطك لمعم دا 


الإطباقى (10مع6* [2كدا[ءءم2عام) . 


العقيدات اللسانية الجانبية دعلنء نع طن لمسعسنا لدع اد1 

الكسرالجانبى للثلث الأوسط عتساعهء؟ تعنطا عللقتصد لممعغدا 
انظر كسر 200 : 

حركة جانبية شطع د امح لمع د11 
حركة إما إلى يمين أو يسار المستوى السهمي المنصف . 

عضر وف أنفي جانبي 5 [2كةه لدترء)12 


أحد امتدادات الغضروف الأنفي شبيه الجناح ؛ يتصل 
بالعظام الأنفية وعظام الفك العلوي . 


تو 3 أنفى جانبى وو5ع010 لوكهط لوتزء)د12 
عر ض جني مائل عار تسام دامناءء زمعام عسوتاطه لدترعاد1 
جانبي مائل 
الل تصوير شعاعى (1م052010828) . 
إطباق جانبى 1 دممتكساءء0 لدع غ1 


اطباق الأسنان حيثما يسرك القلك الستفلي إلى اليمين أو 
اليسار في وضع إطباقي لامركزي ؛ أي ليس في وضع 
الإطباق المركزي . 
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الطبقة القاعدية - - الع طع هط رعرع رد[ 
الغشاء القاعدى عصةطاسعمم امعصعء عوط 
طبقة مط تسل 09 ر ملع نود[ 


طبقة مينائية - طبقة أرومات الميناء 


ح اعسهم ,عع مرد1 


عا:127 غناك[ ماعطتة 


طبقةأرومات العاج عتاكة1ط0)ه000 , عع رودا 
طبقة من الخلايا المبطنة للتجويف اللبى » ترسل الألياف 
داخل العاج . 

طبقةفايل لنك"11 0 منود[ 

طبقة الخلية الشائكة لاعء- 1116م , عع و1 
الطبقة المنتشة لبشرة الجلد أوالظهارة الصدفية » باستثناء 
الخلايا القاعدية . 

الطبقة تحت القشرية عاأسقصطنه , ععترد1 
طبقة رقيقة من العاج بين الكريوي ٠‏ أسفل العاج القشري 
005 


طبقة ماتحت أر ومات العاج عنام [طمغصهل0 طناك , عع ترد[ 
طبقة شفافة من خلايا النسيج الضام 34 تحت طبقة أرومات 


العاج في لب السن 0 أيضاً طبقة قايل القاعدية 115ء77) 


:123 1هكة6 . 

جرعة 110-50 1205 110-50 
انظر تحت جرعة (©205) . 

رصاص مط« - 0وع1 


معدن ثقيل لين رمادي مزرق » رمزه الكيمائي 70 » غير 
منفذ للإشعاع نسبياً » وهو عدص امالمانة يكون 
العديد من المركبات السامة » ويستخدم بكثرة في الخلائط 
واللحام . 

مئزررصاصي 

مئزر واق يوضع على المرضى خاصة أثناء فترة الحمل 
لحماية الُّعمود الفقري والأعضاء التناسلية من الإشعاع 
الزائد » أثناء إجراء الصور الشعاعية . 


مهام 1420 - عمرحتدل 0دع1 


ممعارة 1630 


ستارة رصاص معقمة . حاجز 

رسام ست كور راصي سيم 
المريض من الإشعاع . 

ثانى أكسيد الرصاص 
مفعل بني اللون » حين يمزج بشكل عجينة مع محلول 
خامل مناسب » يؤدي إلى تصلب المادة المطاطية متعددة 
السلفات ويُسمّى خطأ المسرع » ولكنه في الواقع مُفعّل 
التصلب. 


1620 010210 


عدم تناسق الذقن نتيجة لفرط النمو أو نقص النمو لجانب 

واحد من الفك السفلي بالمقارنة بالجانب الآخر أو يسبب 
رضح أو مرض . 
/ 

تقهقر جانبي 
أية حركة خلفية أو حركة جانبية للفك السفلى » خاصة 
أثناء الضغ . ١‏ 

1 مخرطة 121 
آلة لإمساك وتوجيه مادة مقابل أداة قاطعة لتشكيلها 
وصقلها . 

2 - محرك 
آلة ينتج عنها حركة دورانية » مثل ا محرك السني ال مخبري 
الذي يعمل بالكهرباء ؛ عمود دوار ذو طرفين مزودين 
بقابضين معدنيين يمسكان المثاقب » والأحجار» والفراشى 
العناقلة (فرساة الوين + "وقوكناء اللناد ؟ وفركاة الكفان ا 
وأقماع اللباد » والعجلات الساحلة) . 

خليطة أملغم مقطعة بالمخرطة 
انظر خليطة » سبيكة ((إهلاش) . 

الغاز الضاحك 
غاز مام . انظر أكسيد النتروز (106:ه 15ا211:0) : الغاز 
الضاحك . 

غَسل »رحض 
عملية غسل أو إرواء بسائل أو محلول » لعضو أو لحفرة 
محضرة في السن . 

قاعدة .قانون . مجموعة قواعد 1237 
فى الطب وفى طب الأسنان ؛ قاعدة أوقانون أو صيغة 

تاج لورنس - تاج 7مك 5*ع6)و10 - رزوت و(ععدع م1 


1600 0 


:21107 تدع لقند أنه عطند1 


5 نم1211 


12265 


كوسثر 
نسبةإلى ه .لورنس » ععمع:8.]808 » قبل 1849 . 
عي انعان فرك . 
تاج مماثل تماما لتاج فوستر (5015/1© 005]61”5) . 
طبقة 2 رقيقة د12 


صفيحة من مادة أونسيج من سماكة متماثلة . 
طبقة مينائية » طبقة صلبة - الميناء » 
ميناء السن 
طبقة أرومات الميناء 
طبقة خلوية تدشأ من الظهارة المينائية » يتطور منها ميناء 
السن . 
طبقة قاعدية 


- 2لا م قصط ه20 , عع جرد[ 
اإعسممء 


)31210135 , م127 


لوكةط ,ناع:127 
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تصنيف يعرف كسور الثلث الأوسط من الهيكل العظمى 

الوجهي . 

كسر لوفور الأول : ويعرف باسم كسر جيران » يمتد خط 

الكسر فيه أفقياً في الفك العلوي أعلى ذرى جذور الأسنان 

مباشرة وقبة الحنك » وبذلك ينفصل هذا الجزء عن باقى 

الفك العلوي » ويسمى بالكسور العائمة . 

كسر لو فور الثاني : وهي الكسور الهرمية حيث يحدث 

الكسر فى المنطقة الوسطى من الثلث الأوسط للهيكل 

العظمي الوجهي ويمر خلال قنطرة الأنف إلى الخلف 

أسفل العظام الوجنية . 

كسر لو فور الثالث : كسر ذو مستوى عال أو كسر بانفصال 

جمجمي جبهي ١‏ 

كسر عرضي (أفقي) للعظام القحفية الوجهية فوق العظام 

الوجنية » ويطلق عليه اسم الكسورالمعترضةء5اء؟ومة1) 

(عتتاعة] . 
ولو قور 


نسبة إلى ل .س .لو فور »6501.آ0.آ » 1893-1829 » 


112101 1"01:1:5 ع1 


جراح فرنسي . 
أحد ثلاثة أصناف رئيسية من كسور الفك العلوي . 
الصنف الأول : كسرعرضى يصيب النتوء السنخى . 
اذك و بوالدواتة لتحي" 1 
الصنف الثاني : كسر عرضي يمتد خلال العظام الأنفية » 
ويصيب النتوء الجبهي الفكي العلوي » وسقف الحجاج » 
نزولاً خلال جيب الفك العلوي ليعبر إلى النتوء الجناحي ؛ 
وهو كسر هرمي . 
الصنف الثالث : الكسور التي تصيب قنطرة الأنف » 
والحجاج » والنواتئ الهرمية للفك العلوي » مع بقاء عظم 
الوجنة متصلاً ؛ وهو انفصال 0 وجهى-0نصة0) 
(0متأعصدازة:09 لقاعه1 . ١‏ 1 
عملية لو فور الجراحية 
عمليات جراحية لفصل أجزاء من الوجه العلوية بالكامل عن 
البنية التحتتية الداعمة لها وإعادة تصحيح وضعها . 
عملية لوفور الأولى : عملية فصل وإعادة وضع الأسنان 
العلوية والناتئ السنخي الداعم لها على قاعدتها العظمية . 
عملية لوفور الثانية :تسمى عملية الكسر الهرمى 
(عتتااعة 1هلنسةءزط) حيث تفصل الفكوك العلو ب 
(8]:1112) عن قاعدتها عند التحام العظم الأنفي والعظم 
الجبهي مع حواف الحجاج » تاركاً الحافة الحجاجية الوحشية 
والشواخص الأثفية سليمة . 


©-21:0)111 511181221 10115 عر[ 


التهاب اللثة الرصاصى كنز ؟أعمطع 30ه1 

انسمام ر صاصي 1 سمتاق تماص 0دع1 

خط رصاصى عصنا 0دع1 
خط مزرق على حافة اللثة » يشاهد في حالات التسمم 
بالرصاص . 

تسمم رصاصي كتتتطده5زمم 16230 


ينتج عن امتصاص أملاح الرصاص يشاهد في الفم كخط 

أسود مزرق على حواف اللثة . 
سيليكات الرصاص 

مادة تستخدم مع سلفات الكالسيوم كعامل مصلب لمواد 

الطبع الألجينات . 


1630 5111221 


التهاب الفم الرصاصي كناناةصماد 0دع1 

ور في الشكل عكالناكدء1 
على شكل ورقة الشجرة . 

تسترت »ارتشاح 162128 

تسرب حفافى 1221128 لمطاع :تممط - لمطاع "تممط , ععودكلدء1 
تسرب عند الحو افكت 

تسرب إشعاعي 2015 عومكلدء1 


تسرب إشعاعي من رأس أنبوب الأشعة وليس من خلال 


فتحة الأتبوب . 


منحتة لوكرون 21 ومن عنآ 
١‏ انظر منحتة (3767ة0)) . 

إفريز » حَيِّد » صفيحة 1 
تفريزء تصفيح عسذعل»1 


في تصنيع البدلة السنية امزئية النزوعة (1) عملية تشكيل 
إفريز داخل سماكة الشمع الخارجية الحيطة بالسن الداعمة » 
وهي المنطقة التي تشغلها النهاية المثبتة للمشبكة( 2 ) 
طريقة عمل إفريز في الشمع على السطح اللساني للتاج 
ليشغله الذراع المكافىئ للمشبكة المحيطية . 
مسافة الانحراف . فراغ انحرافي 

متوسط فرق المسافة التي يشغلها الناب اللبني والرحوين 
اللبنتين وتلك التي يشغلها الناب الدائم والضاحكين الدائمين 
في كلتا الناحيتين من القوس السنية 1.5 ميلليمتر على كل 
جانب من الفك العلوي » 1.7ميلليمتر على كل جانب من 
الفك السفلى . تغلق هذه المسافة عادة بواسطة الانحراف 
الإنسى للر ُ الدائمة الأولى عندما تحل الأسنان الدائمة 
محل الأسنان اللبنية . 

انظر مسافة نانس الانحرافية (ععهم؟ 1667723 و'ععمة8]1) . 


2م50 16293 


تصنيف لو فور صمناق لتومدك 100:5 مآ 
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طولقنةالجذر 
البعد بين الدعمتين . طول الفجوة بين السنية 


لقطق )00 , طاعده1 


لوم , طاعدهء1 


مسكن 2 محفت 2 مُلَطّف لم1 
العدسة . البّورية (عدسة العين) ع1 
عدسة مكدر ةّ 11 , كده1 
غدة عدسية الشكل اععنامع1 


غدة صغيرة مستديرة محدبة الجحانبين تشبه العدسة » 
خصوصا الغدة الموجودة عند قاعدة اللسان . 
عتدسق 
عل دك ضوية تعلق بالعذبة امورب . 
الأداة الحاشية لقناة الجذر 
أداة حلزونية مرنة » تستخدم عادة على القبضة اليدوية 
لحمل إسمنت قناة الجذر وإدخاله فى قناة الجذر . 
الأداة الحاشيةلقناةالجذر | 
الأداة الحاشية لقناة الجذر 
انظر ناقل معجون قناة الجذر (عتتةه عأقدم 1هصدء 0006 . 
الجهام 
مرض يصيب عظام الرأس بالتضّخم .» وخصوصا عظام 
الفكين . والوجه . وبالتالى يعطى للوجه سحنة الأسد 
0 الل 
جهم عظمي » سحنة أسدية عظمية 
ضخامة عظام الجمجمة . وخاصة الفك العلوي والعظام 
الوجهية تما يعطي الوجه تعابير مشابهة للأسد . 


|) 


ملتادع1 ح ملتنادع1 


ولنامع1 - ملت6ضادعا1 


د11 ملتطادعا1 


1611515 


160212515 52 


انحياز أيسر »من اليمين إلى اليسار عندره م1 
متعلق باتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة ؛ أي التحول من 
اليمين لليسار . 

الجنذام 1601057 


عدوى ورمية حبيبية مزمنة تسببها المتفطرة الجذامية 
(1658 «ننائتعاعةام8/9) » وتسبب آفات فموية على 
اللسان » والشفتين » والحنك وأحيانا حدوث فرط التنسج 


اللثو ي ٠.‏ 
(ساد بقة) نحيف . نحيل » رقيق اجع1 ,-مغمع1 
نحيف الراً أس واستطالته متلقطمءءم)مع1 
نحيفالرا أس - كنا مآاقطمءء0])مع1 - عتلقطمءءمامعء1 
كتالقطامءع0)امء1 
الرخيفة (كرية رقيقة) عاترزءمامء1 
نحيف الأسنان م1 
نحيف الأسنان 12011115 


ذو أسنان رفعية بشكل شاذ . 


عملية لوفور الثالثة : عملية فصل مجموعة العظام الوجهية 
بالكامل عن القاعدة القحفية . 


يسار. شمال ع1 
أعسر » أشول 0ع سقط -ا11 
شخص يستعمل يده اليمسرى . 
قاطع يبر "امكتعصة )ع1 
علاقة إطباقية جانبية يسرى ممتاداء" لدساععه لدتعتدا غ11 
فك سفلى أيسر عاط تلسصقدم أقع1 
فك علو يِ أنتدة تمسر أ1ء1 
(سابقة)أملس .ناعم .لين -مكء1 
ورم عضلي أملس مره لم1 


ورم عضلي حميد يصيب الألياف العضلية الملساء . 
ساركومة العضلات الملساء » 
ورم عفلي عضلي أملس 

نوع خبيث نادر من أورام العضلات الملساء . 
عصير الليمون 
تأثير عصير الليمون في 
زوال الكلس » التآثير المزيل للكلس في عصير الليمون 
طول »بعدلد» مدي 

1-البعد السني :هو المسافة من السطح الإنسي للضاحك 

الأول إلى السطح الوحشي للرحى الأخيرة في القوس 
السنية للفك العلوي 

2-(في البدلة السنية الجزئية النزوعة) : هو عامل مؤثر في 

عزولة الوق اسار في ورامك كا ١‏ 
طول القوس طععيد , طاعمع1 
طول القوس السنية هو البعد , بين أقصى أسنان خلفية من 

أحد الجوانب إلى أقصى أسنان خلفية في الجانب الآخر ؛ 

يقاس حول القوس السنية . 


123 2ظ1 


111ل مامح1 


ع عسا 15 1علدءع0 ععتنال مم1 


طاعمحء1 


الطول 0 السنخي تتقلمء؟ لمتعوط , طغعدة1 
البعد من نقطة القاعدة إلى قمة النتوء السنخي عند النهاية 
السفلى 208 العلويين . 

الطول القاعدى الأنفى لدمفستعةط , طغعدة1 
الجتد عي بقطة القاعنة إل الفط لتقي 

طول التاج 00 , اودع[ 

البعد السنى دامع , طاودة1 


لكينافة بون الشطع الخد سناجت الأول ابيع 
الوحشي للرحى الأخيرة في ربع واحد من قوس الفك 


العلو ي ٠.‏ 
الطول الكامل للدة؟؟0 , طاعمع1 
طول الجذر 004" , اغعدع1 
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01 و 1651011 


افة نميتة [2)2] , سمزوء1 
-_- و 
افةبؤرية لدع10 , سملوع1 


له اأعطاع , دحاماوء1 


آفة أساسية ء آفة بدئية لقتائصا , سملوع1 
آفة مهيجحة آفة مخرشة 112177 ر سمزوع1 
موضعية لدعه1 , سملوع1 


1222105001 و لاملوهء1 


ا ا ا 


ة حفافية تفصع قحم , سمتوع1 
ة قبل سرطانية 15 مر لماوع[ 


فةبدئية.آفةأولية 
تتمثل في المْخراجات والقروح والأورام . 
آفة تالية ‏ آفة ثانوية 
تتمثل فى التندبات أو القشورالميتة الناتجة عن الإصابة 
الآولية 5 
آفة جهازية 2آفةعامة 


آفة رضحية » آفة رضية 


211122177 و لاملوهء1 


60012012177 ,و تاملوهء1 


5585]01 , داماوء1 
21111211 و لاملوع1 
آفةغذائية عنطمه , سمزوعء1 
آفة وعائية 
[مختصر] انتقال الطاقة 


الخطى , الانتقال الخطى للطاقة 


:121ناء725 و داملوء1 


:1212511 26187 تتوع طلا < 11ر1 


ميت » قاتل 3 مهلك لحطاء1 
يسبب الموت . 
ا عةنميتة 2 1 عة قاتلة 005 لقطاء1 


انظر جرعة (©0005 . 
مرض ليترير -سيوي 
التعدد المفرط للخلايا النسيجية في العقد اللمفية والدم . 


-161110 و -كلتاع1 , -164110 و -علدع1 


عكوع15] 5*ع1177ك- اع :1عااع1 


بلا لون 
ابيضاض الدم ».سرطان الدم قتع مكاناء1 - جتسعوعيع1 
الأرومة البيضاء +125 طمعنء1 


خلية الدم البيضاء غير الناضجة . 

خلية بيضاء . كُرية بيضاء 
خلية دموية بيضاء عديمة اللون » يوجد منها نوعان 
رئيسيان : خلية بيضاء محببة وخلية بيضاء غير محببة . 
تشتمل على الخلايا البيض المتعددة النوى » والخلايا 
اليوزينية » والخلايا القعدة . 


7 ع1ناه1 - ع1نق00عناه1 


عن ة[تاطوئاع , عأتوءمعنء1 


:11121ة"2011-51 , عاتزعمعناء1 


التهاب السحايا الرقيقة دا أعستمع سرمام»ء1 
نحافة الفك - كنام 2 تع 0ع تحدم امع1 
كنا مع 10 تتنامامء1 


درجة خفيفة من صغر الفك ؛ ذو فك صغير قليلاً . 


رقة الصوت . ضعف الصوت دتسمطممامء1 
رفيع الصوت . رقيق الصوت عتمم طدرم)امع1 
ضيق ونحافة الوجه 12م1050ممامع1 


طود يل ور فيع الوجه .» 1740210507 - عأرمده:1ممامء1 
طويل وضيق الوجه 
ذو وجه طويل ونحيل أو ذو وجه طويل وضيق . 
البريمية 
جنس من الجراثيم من فصيلة الملتويات » تشاهد كملفات 
متحركة » هوائية » وقادرة أن تبقى حية فى الماء . 
نحافةالحنك 
ذوقبة حنك ضيقة . 
الفغرية 
نوع من الججرائيم الشعرية الرقيقة التي توجد في الفم . 
الفغارية 
أو خيوط منحنية » غير متفرعة وذات نهايات مستديرة أو 
مستدقة » سالبة الجرام » لاهوائية » عديمة الحركة » توجد 
في التجويف الفموي للرجل . 
الفغارية الفموية 
نوع من الجراثيم غير الممرضة » يتواجد في التجويف 
الفموي » خاصة في اللويحة السنية . 
الفغارية الجذرية 
نوع من الجراثيم » يوجد في قناة الجذر . 
آفة .إصابة .أذى .» مرض 


11م05امء1 


عستاجطمة)ومامء1 
112 - تتتطامامع,آ 


فتلطء1مامع1 


كتلدءعتاط قلطء1مامع,آ 


65 قلطء710011ع1آ1 


املوء1 
و ع 2 ع 2 ع 
في وظيفة النسيج. ٠‏ 
الوظيفة نتيجة لمرض أو رضح . الآفة الأولية أو الآفة 
البدئية : تتمثل في المخنراجات » والقروح » والأورام ؛ أما 
الآفة التالية » أو الآفة الثانوية » فتتمثل في التندب أو 
القشور الميتة التي تنتج عن الآفة البدئية . 
آفة شعاعية 
آفة تسوسية .آفة التسوس 
آفة استحالية » آفة تنكسية 
آفة منتشرة 1115ل , دامزوء1 


عتضتاعة ,و مسماوء1 
5 , 1012وه1 


68212117 , اماوء1 
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والغشاء المحاطي الخدي (طلاوة الفم اع ]1 
كتلةععناط) ؟؛ تجنح أحيانا إلى الخباثة . 
طلوان الفم 
آفة قبل سرطانية » يمكن أن تجنح أحيانا نحو الخباثة . 
طلوان اللسان ( لانينية ) 
طلوان نكس خبيث عكنأةعمعوع0 أاسمسعنتتقددم متكلداممكلدع1 


دتلوءعتط فمعلد[اممكادهء1 


1125112 212129[ ممكلتهء1 


طلوان اللسان عنا028] عط 1ه وتعلدامرمعاتع1 
طلوان فَمو يِ تمده مكلام مكلنع1 
طلوان الحنك . طلوان قبة! لوأقلدم متعلحام مكاسع[ 
طلوان التدخين عسل امم متعلحاممعاسع1 
طلوان اللسان عتاعداه) 12د [مرمعانع1 
ليثان سورع1 


ناتم تأثير العقديات الطافرة على السكروز «سكر 
القصب» . تتغذى عليه الكائنات الدقيقة في عمق اللويحة 


(عنوهاط) . 

1- رافع » رافعة ( لانينية ) 101 
2- عضلة رافعة 

عضلة رافعة ذقنية عاعكناتد تأسعمم “دمكوع1 
عضلات رافعة 5كعأءع 15ح 1689101 
عضلة رافعةالجفن 1ط مانام “مغو رع1 
عضلة رافعة حنكية عاعكتتصط تأقلهم “مندع1 
د 166 


استواء 
(في تقويم الأسنان) : المرحلة البدئية في العلاج التقومي 
الشامل باستخدام طبائق ثابتة صممت لتغيير خط التداخل 
الحدبي من منحنى إلى خط مستقيم لصف الأسنان في نفس 
المستوى . 
مرحلة الاستواء فى المعالحة التقويية . 

رافعة . عتلة » يرفع أويحرك بعتلة ع1 
عارضة أو أي جسم صلب آخريكون قادراً على الدوران 
حول محور ويحتوي نقطتين إضافيتين لتطبيق القوي . 

رافعة من التصنيف الأول 
رافعة » تقع نقطةارتكازها بين مصدرالقوة والعمل 


كطلاء 16 


:511 عستاء 18 


155 -]11:5] , *اعه1 


تشتمل على الخلايا البيضاء وحيدة النواة » والخلايا 
البيضاء . 

فرط الكريات البيضاء » كثرة الكريات البيض 
زيادة وقتية في عدد كريات الدم البيضاء في الدم . 


160515 


ندر ة الكريات البيض . قلة الكريات البيض فنص ممعدع1 
ولعكلنة1 


ابيضاض الدم 
مرض عميت يصيب الأعضاء المكونة للدم » يتميز بزيادة في 
كريات الدم البيضاء الشاذة » ونقص في عدد كريات الدم 
الحمراء » والصفائح الدموية في الدم » وحدوث تغيرات 
واضحة في الطحال » ونقي العظم » والغدد اللمفية ؛ في 
التجويف الفموي : تتضحّم اللثة ويصبح لونها أحمر داكناً 
وفكون تترفية" للتزقع المسعوير؟؛ 

ابيضاض الدم اللمفاوي 

(سابقة) أبيض . عديم اللون 

خلية بيضاء . كرية بيضاء 
إحدى الكريات البيضاء الموجودة في الدم ؛ يتتجها نقي 
العظم . والعقد اللمفاوية. وهي جزء من آلية دفاع 
ا 1 

وذمة 0 (في مخاطية الفم) 
حالة حميدة » تصيب اللخاطية الخدية عادة على جانبي 
الوجه ؛ وتشبه الطلاوة » وتتميز بقشرة رقيقة بيضاء رمادية 
ل ل بوذمة داخل خلوية . 
تقرن الغشاء المخاطي الفموي- 01815 عددمعسهم عزوم هع اوءلنه1 


الأبيض - طلوان مخاطية الفم 


عتاأقطمدم]ا , متسعجكادة1 
-كلتاع1 ,«مكلتء1 


ع3 0كآ1ناء1 


مع 11 


( كتلوععتط ) مكلد[اممكاده1 


التقرن النيكوتينى الحتكى ‏ 18)1[هم فصنامعته كزومأومعكامكانء1 
الأبيض 


نوع من التقرن الأبيض أو الطلوان يحدث عند المدخنين » 
ويتميز بالتهاب المخاطية الحنكية الذي يتبعه ظهور عقيدات 
مبيضة عديدة » ثم تقرن وثخانة في الظهارة الحنكية . 
[دغناءة: ( فعاف القرنية) 
ظلالية مبيضة للقرنية » ابيضاض معدّم للقرنية . 
2- طلوان الفم 
قلة الكريات البيض . نُدرة الكريات البيض 
انخفاض غير طبيعي في عدد كريات الدم البيض في 
الدم . 
طلوان 
الدع ع افية ا ليان فد يون شان اللسنانة لاه 
لسانية عةناعه11 42كلة1مهءاناء.] ) وعلى اللثة » والحنك » 


11 


ركتلدءء62) معلداممكادع1 


حتمءممكانه1 


كلة1ممكانهة1 
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حزاز متصلب ضموري مجهول السبب ونادر الحدوث » 
يتميز بوجود آفات بقعية بيضاء على الجلد يترافق عادة مع 
ضمور في الخاطية الشدقية مع أو بدون وجود آفات جلدية أو 
تفاسلية سبنايزة للآفات المحوية :, 
حزازيا لشكام 
1- شبه الحزاز (ععلنا-معطءع1آ) . 
2- حالة فى اللسان » تحدث عند الشباب ؛ وتتميز ببقع 
ميضة متخاطة بحلقات صفراء 5 


1110 


الآفات حزازية الشكل وصمزوع1 لزمسعطء 11 
لمان حزازي الشكل عناعحاه] 0أمدعطء 11 
لسان عليه بقع بيضاء محاطة بحلقات صفراء عند 
جفن . غطاء 10 
عيون بالاأجفان دع ووه1101 
حياة , أجل عن[ 
متوسطالحياة 396 ر ]نآ 
مدى استمرار فعالية المادة كاعطه , عكنا 

مدى احتفاظ المادة بفعاليتها . 
رفع »نزع »إزالة بتكنا 


رباط .وتر 
نسيج ليفي مرن قوي » يحتوي على الألياف المرنة » 
والألياف غيرالمرنة »يعمل على ربط العظام 
والغضاريف .ء وتقوية المفاصل » ودعم الأوعية الدموية . 

الرباط السنى السنخى - الرباط - 2190100652481 , غمعصسدعنا 

حول السني ْ 

الرباط الحيظ: - المحفظة عاتاومة - :تهقلتاكمق , امعسسدع نا 

باقيكقع: الم نا 


115211121 - 31 


جاع سدع[ لد)ده1000ءم 


الرباط الناتىئ السنى 4 ,, اسع سدع نا 
الرباط حول السنى . الرباط السنخى 30002]8[1ءم , )مع صسدعنا 
السنى 


غلاف نسيجي ضام يتكون من ألياف كولاجينية » تشكل 
الألياف الأساسية » وتحيط بجذر السن وتتصل بالملاط 
والعظم السنخي واللثة الحرة ؛ وتدعم السن في سنخها . 

الرباط الو تدي الفكى السفلى نه[نان0ص فته معطم , غمعصسدعنا 
رباط إضافي للمفصل الفكي الصدغي » يمتد من شوكة 
العظم الوتدي إلى سين الفك السفلي .. 

الرباط الإبر: يِ الفكى السفلى ‏ خندانطتلصفدده1را؟ , غمعصسدعنا 
رباط إضافي للمفصل الفكي الصدغي » بمتد من النتوء 
الإبري للعظم الصدغي إلى زاوية الفك السفلي . 


الرباط الإبرى اللامى 0 , امع سدع نا[ 


الناتج . هذا النوع من الروافع غير مرغوب فيه في تصميم 
البدلة السنية الحزئية النزوعة . 

رافعة من التصنيف الثاني 
رافعة يكون ذراع القوة أطول من ذراع ناتم عمله » هذه 
الرافعة مرغوب بها في تصميم البدلة السنية الجزئية 
النزوعة . 

رافعة من التصنيف الثالث 
رافعة » يكون ا حور عند أحد طرفيها » بينما يكون الثقل 
عند الطرف الآخر»ء ويبذل الجهد في اتجاه يقعفيما 

1-فعاليةءقوءنفوذ 

2- تأثر عتلى 7 2 
ميزة آلبة مكنسية من استخدام الرافعة ؟ وهو عامل ضمن 
الضغوط التي تحدث بواسطة الامتداد الوحشي لبدلة سنية 
جزئية نزوعة . 

انحراف لُقمي اتسين ك 2200201 - حتداكناج0همء0؟ه16 

حَرَاز منبسط . حزاز مسطح . طَفُح جلدي 
حزازي 
مرض جلدي التهابي » يتميز بطفح حطاطي منبسط ؛ قد 
تظهر آفات بيضاء في الفم على مخاطية الفم » واللسان أو 
بصورة أقل على الشفاه . 

حزاز مسطح ضموري - 
حزاز مسطح أكال 
ظهور بقع بيضاء على المخاطية الشدقية وقد تشمل الآفات 
ظهر اللسان وحوافة الجانبية وتلاحظ آفات ضمورية متوسفة 
الحليمات وفى شكل تآكلات غير منتظمة وغالباً على امخاطية 
الشدقية حيث تكونآفات مستديمة يعاني منها المريض لعدة 
سنوات » وقد يكون الشكل الأكال والشكل الضموري من 
الخراز المسطح آفات قبيل سرطانية . 

حزاز مسطح فقاعي - حزاز 
مسطح أكال 

حزاز مسطح أكال 

حزاز مسطح غير أكال 

حزاز مسطح فموي 
من الأمراض الشائعة مجهول السبب وعديم الأعراض في 
الغالب » يتميز بوجود آفات بيضاء في الفم » حيث تشاهد 
الحطاطات البيضاء على المخاطية الشدقية بشكل ثنائي 
الجانب . 

حزاز متصلب 


255 -020ع56 , *اع168 


5ك -لختلط) , عرعنم1 


16 


كتتطقام دمعدك11 


- عتطم21:0 , كتتسهام سعطك11 


كتتطقام صعطكء]]! عكاومضرء 


- 5نا10[ناط وكنتطهام تاعطك11 
كتتتقام سعغطع]ز]! عكاومضرء 

05177 وكتاتتهاآام تاعطك11 

-12011-1:05177 وكتتطتهآم تاعطك11 


ل01 وكتتطتهام داعطك11 


1111612 5 
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زردية قاطع الدبوس 
والرباط 
انظر زردية (15عنا©) . 
مُوجة ربط 
(في تقويم الأسنان) : أداة تستخدم للف النهايتين 
المقطوعتين للرباط الفولاذي تح تأو خلف السلك 
القوسي . وبذلك تقي الأنسجة الرخوة من التمزق 
رائيظة تجا الجبناك المقطوغة اللباذة .ينا الريطل 


ولام عطتااتكء سام لمج عنتتطوع 11 


01اعع:0111 ع"تنكدع 11 


رباط جراسلين و”عستادعة :© , عستطدوع نا 
زردية غلق الرباط » زردية تشبيت عنام عسصكاء10 عسخدعنا 
الرباط 

انظر زردية (5]عنا<) . 
رباط فولاذي اععاد , عتسعدعنا 
سلك الربط ع1 ومن[ 


سلك لين مقاوم للتآكل يستخدم في تثبيت الفك » وتحبير 
الأسنان الطبيعية » انظر أيضاً الربط بين السنى بالأسلاك ذات 
العروة (عصتئة؟ أعاعنزء لمأامعلمرعامة) . 1 
ا[ موء :)نوو غطعن! 
2- خفيف 
عتامة أو سحابة » على الفلم الشعاعي الذي تعرض عفوياً 
للضوء » قبل أو أثناء عملية تظهير الفلم . 
ضوء سنى ذوألياف بصرية لدغدعل عتامه ع1 , غطعنا 
الضوء الملحق بالقبضة » 
ضوء مثبت على القبضة 
الضوء الملحق بمرآة الفم 
منار ساحة العمل » جهاز إضاءة ساحة العمل 38ناه6م0 , غطاعنا 
زردية السلك الخفيف 
انظر زردية منقار الطائر (75عنام علهءط 8110 . 


0عط2]]2 عع 1م ل سقط , غطئعنا 


- 21210 01ا“تلدط طاأانامحط , خطئنا 


اعنام 71:2 أغطئعنا 


1- أفتح لوناً ‏ أكشف لوناً دعكطعنا 
2- أخف وزنا 
ألم خاطف »2 ألم بر قي ستدم عستغطعن1 
شريط براق ماد عستغطع نا 
انظر شريط (ما5) . 
خفيف الوزن أداعة اطع 1[ 
ليجنوكاين عستوءممعنا 


مادة للتخدير الموضعي للأسنان تستعمل بشكل محلول 
(ةأوممع1آ) » ونيوليدوكتون (دملهةء100آ-مع71) » 


رباط زليلي 
الرباط الفكى السفلى 
الصدغي 
الرباط الذي يساعد على منع انزياح لقمة الفك السفلي ؛ 
وهو عبارة عن زيادة فى ثخانة محفظة المفصل » تمتد 
أليافه من الجهة الوحشية للشامخة المفصلية إلى الجهة 
الخلفية لعنق اللقمة . 
رساطي 
متعلق بأربطة المفصل . 


578201130 و ا «اعصدع 11 


:11121 1220101121101 , الاعطدع 11 
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وضع ر باطي 0511م كتنامأامع سدع نا[ 
انظر وضع التلامس التقهقري غءهاهمء لعلسساع) 
(5160و0م ٠.‏ 

يربط )2م11 
يربط برباط . 

ربط . تربيط مدعنا 


(في تقويم الأسنان) : عملية ربط الأسنان معا مباشرة أو من 
خلال الوصلات التقويمية أوالأسلاك القوسية باستخدام 
الأسلاك الفولاذية » والخيوط المرنة أو مواد أخرى . 


ربط الوعاء الدموى اعدوء7 71000 , سمتادعن1 
ربط طرفي وعاء دموي مقطوع بمادة خياطة » من أجل 
وقف النزف . 


ربط السن 
ربط سلك فولاذي صامد حول عنق السن وذلك بغرض 
تثبيت السن أو بغرض سحب السن ؛ كما يحدث في 
ريط سن متطمرة وذلك للأخرا ع التتوعية:: 1 

سلك الربط 

الربط بالسلك 

1-رباط جراحي وعائي 
خيط جراحي يستعمل لربط الأوعية الدموية أو لخياطة 
اللسكنها حنه بسع ل عارسا كبحب الكو 
مادة عالية التحمل » مثل الحرير أو القطن » وينزع بعد التثام 
الجرح ؛أما حينما يستعمل داخليا » فيكون من نسيج 
حيواني » مثل القصابة (اناعادت0) (نوع من الخنيوط الجراحية 
يصنع من أمعاء الغنم ) » قابل للامتصاص . 

2- رباط سني 
(في تقويم الأسنان) : سلك لين رفيع طيع أو خيط مرن ء 
يستعمل لربط الأسلاك القوسية بالحاصرات أو لربط 
الأسنان معاً » لاستخدامها كوحلدة تثبيت . 

3- ربط » تربيط 
عملية الربط بحبل أو بخيط . 


)20 , مكدع 11 


111 مكدع 11 
7711 , ج115 


1152101 
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الخط السنخي . الخط الدردري 
(فى قياسات الجمجمة) : خط من النقطة السنخية إلى 


:210121 , عدتاآ 


النقطة الأنفية . 

خط لسانى سنخى [دتاعستامء21 , عستا 

خط قاعدي 558 "نقلتكة10مع21 , عستا 
رف لاسائت دحي )عالق النسفة إل قل 
القاعدة : 

خط لثو ي سنخي له تع صنعه1مء21 , عصتا 


- 219601022521 , عدلا 


خط أنَفى سنخى - خط سنخى 


عدتا متمامع 217 


خط محوري لتقللتحة , عستا 

خط المحور . خط محوري دتكة , عصتا 

محور خطى كتحة عستا 

خط القاعدة ع5هط , عستا 

خط سنخى قاعدي "نقامع 'لدتكوط , عستا 
(فن فياسات الكمجمة) + الخط الذي ينضل نقطة القاغدة 
مع النقطة السنخية . 

خط أنفى قاعدي لوكقستكوط , عستا 
و تاويكات اللجييه خطاعن قم العاف إلى 
النقطة الأنفية . 


خط قاعدي(خط أساسي للتفاعل) 
خط النفخ 1 

(فى البدلات السنية الكاملة) : هو الحافة الأمامية للمنطقة 

السادة شاك الخلنية على الشنك:, 
خط أزرق - خط رصاصى 

خط أزرق يوجد على اللثة في حالة الانسمام الرصاصي . 
خطوط التكلّس - خطوط التطبق- 
خطوط ريتزيوس 
خط كامبر - خط جناح وتدة الأذن 


عتلتطمهكجط , عستا 


2107 و 26لا 


عطنا 0دع1 - عتتاط , عستا 


22111122101 , وعدلا 
*125] كنال2اع ]1 - دعدذا لواأمعترء دعسا 
- 021221'5) و عدتاآ 


عطنا كداعة:-212 


خط عثقى لوعتمع , عستا 
الخط المتكون بالملتقى المينائى الملاطى . 
انظر عنْقَى 0000-5-6 
خط الإرشاد إلى موقع المشبكة علتنع «ركقك , عستا 
خط قوة الرص ٠.‏ خط قوة الحشو 101 متمد 0م , عستا 
خط نحاسى عصنا متعممم - متعرمم , عستا 
فل ةب تفي امور اننا عا نه عات ين 
الاتسمام بالتحاس. . 1 
خط ارتكاز القوس المعترضة ‏ <7تنتعلن؟ طععية وومعن , عصئا 


وزيلوكين (©هنهء06910) » زيلوتكس (0091010«2) » يستعمل 
أيضاً على هيئة معجون » كمخدر سطحي بشكل مرهم 
ليجنوكاين 5 / » وكغسول للفم (غسول للفم اللزج 
لجنوكاين) . 

حافة سنخية ( لاتينية ) 
الحافة الحرة للنتوء السنخى . 

جيرء كلس .أكسيد » 
الكالسيوم 

2- عصير الليمون . ليمون هندي . لايم 

حَد , تخم الدرالا 


1115 وطاددسنا 


عدطنا لعكعلداكصنا 2 عدستلءاعنين - عدنا 


حدالمرونة 

حَد التشوه المروني » حد التناسب 
الحد الأقصى للإجهاد المطبق على مادة ما . 

لنكوميسين- لينكوسين 
مضاد حيوي بماثل في تأثيره عقار إرثيرومايسين ؛ قد يسبب 
إسهالاً شديداً » وبعض التأثيرات الجانبية الأخرى . يعطي 
بشكل كبسولات أو با حقن الباطن . 

خط . حد فاصل عدن[ 
العلامات على الجسم أويمر من خلالهما . انظرر أيضاً 
الخطوط المميزة (وعمنا عقنءءم5) . 


عتأكقككء , اتسنا 


010201101221 , اتسنا 


100 - تداع وإددامء جنا 


خط شاد لقختمسصطة , عستا 
خط حقيقى لقتاعة , عستا 
خط الانطباق 0م , عستا 
زاوية خطبية عاعصة عستا 


الزاوية المتكونة من التقاء سطحين من السن أو جدارين من 
الحفرة المحضرة في السن » ويتحدد اسم الزاوية في اسم 
الأسطح أوالجدران المكونة لها . 
انظر زاوية (هاعصة) » انظر أيضا خط ولادي [4أقدمع81) 
(عمتا» وخط التحديد (عمنا /وء2نا5) . 

خط ارتكاز أمامى خلفى 
دن الله الس شري العووفة ياجو مجيل لزان + 
من منطقة ارتكاز لأقصى سن داعمة وحشية إلى منطقة 
الوسادة خلف الرحوية . 

خط جناح وتدة الأذن ٠‏ 26ل[ ك لاع 7 تطةن) ح لوع 3123-2 , عطتاآ 

خط الآذن الأنفى - خط كامبر 
الخط من الحافة السفلية لجناح الآنف إلى الحافة العلوية من 
وتدة الأذن . 


خط الألم 


تناك 1[نا!-)221661:0-705 , عصلاآ 


2 , 22لا 
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الخط الأنفى 
خط أر اعدو مار مق: اجناع الأح ف إلى زاوية القتم. على 
الخط القاعدي الأنفى 
الخط الشفو يِ الأنفى عصنا لحتطقامكهه - لحتطه1ه5ده , عستا 
عط مضل تجتاع القتعم ؤازية العم تلج تفن جنات 
الوجه . 
خط ولادي 
أحد خطوط التطبّق المتكونة في العاج وميناء السن داخل 
الرحم » والتي تدل على تطورالبنية السنية حتى وقت 


لة225 , عدتآ 


عا لوممساكهةط - :22501251131 , عدتاآ 


2602211 , عستا 


الولادة . 
الخط الإطباقى لددتساءءه , عستا 
خط الكلتال: دو أكتال»06 , عستا 
الخط المائل للفك السفلي عتتوتاطه , عاطتلسفحد عط ؤه عستا 


ارتفاع على السطح الخارجي للفك السفلي ٠»‏ يمتدإلى 
أعلى من الحديبة الذقنية (©161ءطن) 181م»3) حتى يصل إلى 
الحافة الأمامية للشعبة الصاعدة للفك السفلى . 


خط الإطباق دسمتأكساءءه 6ه عستا 
تنضيد الأسطح الإطباقية للأسنان في مستوى أفقي . انظر 
مستوى إطباقي . 


مصطلح استعمل بواسطة آل هاعمهم) » يعنى المخط الذي 
يصل مناطق تلامس الأسنان عند الإطباق الطبيعى . 


خط الارتكاز العتلى المثبت سدتك لنا؟ ع جتأصعاء" , عستا 
خط شريجر ّ وعع 51 , عدنا 
خط حاد متقطه , عستا 
خط جلدي ستكعار , عستا 
انظر خطوط جلدية (وعمنا هك[5) . 
خط الاإبتسام عصنا علتحصو - علتمدد , عستا 
انظر خط الشفة العلوي (عمنا منا طعن) . 
خط الارتكاز العتلى المستقر سستعلنا؟ عستعتلتطه)د , عستا 
خط مستقيم , خطعنة "0 , عصنا 


خط المسح 117(7او و عستا 
رسم خط بأداة تعليم على السن الداعمة بواسطة ماسح 
وذلك لتعيين أقصى ارتفاع محيطي لهذه السن في 
المستوى الأفقى . انظر منطقة التقارب العئقى (ععلتاطهعما) . 

خط الاهتزاز » خط الاتصال الحنكى 
1- خط وهمي عبر الحنك يفصل نسبياً بين النسيج المتحرك 
القع غير التصرلة , 
2- أقصى جزء خلفى من منطقة السد الحنكى الخلفى . 


1 , عدنا 


(فى البدلات السنية الجحزكية النزوعة ذات الامتداد 
الوحشىي) : الخط الموصل لأقصى أسنان خلفية داعمة » 
الذي تدور حوله البدلة السنية . 


خط منحن لعناتدنك , عستا 

خط زوال الكلس . خط فقد التكلس «ونادءك21ء»06 , عمنا 

خط خارجى لمصعات , عستا 

خط منحر ف اه - خط مائل عنتوتاطه لممنعاي , عستا 
خارجي 

خط وجهى - خط كامبر ‏ عصلا وءمصهن) - لهعه؟ , عصنا 

خط الأنهاء عستطكنسة , عستا 


(في ة بير اللفرة) : خط تحديد بين مادة السن المحضرة 2 
ومادة السن التي لم تمس بأدوات الحفر . 


خطالقوة ع101 , عستا 
خط هيكلى ةا , عستا 
خط الارتكاز العتلى سناع لدة , عستا 


خط رمش تدور حول البدلة السنية الحزئية النزوعة . 
خط لنوي - حافة لثوية 
خط الدلالة . خط إرشادي 
خطوط التوافق » خطوط الانسجام 
خط الشفة العليا »منحسر الشفة العليا 
خط التراكب . تغطية خط بآخر 

أحد الأتلام على سطح ميناء السن » التي تحدد حواف 

خطوط ريتزيوس في الميناء . 
خظ التعطى خط ترس 

ألحه الختلوظ الفاملة ين الطفات: الى تظير التركيث 

العتقافحى + انا واج ال 0 3 
خط الإدخال . خط الإيلاج 
خط وخا !خط بناظي 
الخط المتحرف الباطن 2 
الخط الرصاصى - الخط الأزرق 

خط مزرق ععلى الحافة اللثوية » يظهر في حالات التسمم 

بالرصاص . 
خط الشفة . منحسر الشفة » خط ملتقى الشفتين 
خط الشفة السفلى . مُنحسر الشفة السفلى 
الخط الأوسط . الخط المتوسط 
الخط الضر سي اللامي الار تفاع الضر سي - 10متوطه اتوص , عصنا 

اللامى - الخط المنحرف الباطن 

ارتفاع مائل على السطح الداخلي للفك السفلي » يمتد من 
الشعبة الصاعدة للفك إلى الذقن » تنشأمنه العضلة 

الفتتوسية:الأكسة »والخضيلة البلتومية القايقنة العلوية, 


281721لاع - 21 ؟أقطاع , عدلتاآ 
١, 5‏ لآ 
221201177 ,و1122 
منا طاعتط , عستا 


1111 , عسلا 


لامع صء 121 , عستا 


ع5 , عدلاآ 
لقصتاع )دز , عستا 
عناعتاط0 لقصةتعاط1 , عستا 


علا عناط - 0دع1 , عستا 


مرنا , عستا 
مثا 108 , عستا 


طولل»ع.2 , عستا 


عدنا عستومتاطه لمسعام1 
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خطوط ريتزيوس . خط التكلس بالميناء 
لسان (لاتينية) 
لجام اللسان - التصاق 
اللسان 
لسان جغرافي 
تبَقّع ظهر اللسان مثل الخارطة . 
لسان زجي »لسان أسود 
شق اللسان . اللسان المشقوق 
لسان أسو د مشعر عنا028) ع1ع12ط - دتناعقتط 7111052 11125112 
تبقّع صبغي أسود على اللسان يشتمل على حليمات 


لض متضخمة وجراثيم : 


'كنالاع]1 , 1125 
511 - 11115112 


11115112 11262219 - 12 


وعتطموزعمع5 1125112 


11125112 12 


11125112 12 


لسانى وتلمسعصنا < لمسعسنا 
تعلق باللسان أو مُجاور أو ملاصق أو مقابل أو مواجه 
اللسان . 

خراج لساني ووءع25 لدتاعصنا 

زاوية لسانية عاعصة لمسعستا 


أي زاوية متكونة من التقاء السطح اللساني للسن أو 
للحفرة ا لحضرة مع أي سطحآخر للسن أو للحفرة . 


طبيقة لسانية ععستاممة لمسعسنا 
(في تقويم الأسنان) : طبيقة تقوبمية تثبت بالسطح اللساني 
للأسئنان . 

قوس لسانية طععره احسعستا 


(في تقويم الأسنان) : طبيقة لتقويم الأسنان يتكون من 
قوس سلكية ذات قطر سميك متصلة بأطواق على الأسنان 
الخلفية » وبمحاذاة الجهة الحنكية أو الجهة اللسانية للأسنان 
الموجودة . انظر طبيقة القوس اللسانية طععة 2[1ناعصنآ) 
(ععمقتاممة . 

الشريان اللساني - 

الشريان التذوقي 
يغذي الغدة اللعابية تحت اللسانية » واللسان » واللوزتين » 
ولسان المزمار » سي أيضا الشريان التَذّوقى'7دمغهاون©) 
(لا1عاقة . 1 


21:17 21017 أكداع - 31115 اوناع دنا 


عارضة لسانية »قوس لسانية قط لمسعستا 
واصلة كبرى توجد في الجهة اللسانية من القوس السنية 
نضل و3 حون حاتين: أن اكز من ادل اليه كرد 
النزوعة . 

واصلة كبرى لبدلة سنية جزئية سفلية » توجد بين قاع الفم 
والحافة اللثوية . 


تخدير إحصارى لسانى » تخدير ناى لسانى 2 عك10ط لهسوسئ1 


خط خدي مَبيّض » خط شدقى مسيِضْن كتلدءععتط قطلج دعست 
خط ثخين مبيض على المخاطية الشدقية عند مستوى إطباق 
الأسنان » يبدأ من زاوية الفم ويمتد حتى منطقة الأسنان 
الخلفية ؛ يعتقد أنه نتيجة رضح خفيف . 
خسطي » طلولي 
متعلق بالخط أويماثل الخط . 
مسافة خطية »مسافة طولية 
انتقال الطاقة المخطى 
معدل فد الطاقة لفطل عن طريق تاي المزيء الغابر 
لوسط الانتقال الخطى المدخفض للطاقة من مميزات أو 
خصائص الجزيئات ذات الكتلة المنخفضة مثل الإلكترونات » 
والأشعة السينية » وأشعة جاما . 
معدل تحول الطاقة المنتقلة إلى وسط بواسطة جزيء 
يتيرق رطاف تعية لكل وعد سانة برها قري : 
حمامى لثوية خطية دمع ارت لوجتعمتع “تدعسنا 
مبطن »بطانة دعسن 
1 -مادة توضع على الجدران الداخلية للحفرة لحماية ووقاية 
لب السن من التهيّج بمواد الحشو ؛ مثل الورنيشات أو 
الجلقاك الانسقهز ‏ عايزر كعة | لكالاسوم اقر 0 للد 
امكل أومجاليل راتيدية ف مذيب عضوي أو أكسيل 
الرتافدني مولع «البطدات فى فشكل دخ القواعد 
وميه ملبلة الشخانة ان مم المراجع تحدد 
مقميا خني انيه تإذا بلحى فكاتي 0:6 ال 
تُسمَى الُمبطّن 1560]) . أما إذا زادت ثخانتها عن ذلك 
فتسمّى القاعدة(ء825) . انظر أيضا مبطّن الحفرة لك 0)) 
(اعملا . 
2- مادة مثل الأميانت (ومأوء56ل) توضع في داخل حلقة 
الصب ؛ بطانة الأميانت تعمنا ومأمعطامش) . 


11112 


151211 نلوع111ا 


اطرا - اع أكصةتما يوعد عسدعدنا 


بطانة الأميانت 5 , “تعستا 
مبطن حلقة الصب ا عستاكق , “تعستا 


مُبطّن الحفرة » بطانة الحفرة 
مادة تستعمل في طب الأسنان لحماية وعزل أنسجة السن 
بعد تجريف التسوس وقبل وضع الحشوة في الحفرة 

ا محضرة . 
مَبطَن وعاء القمامة 
خطوط النمو - خطوط الترسيب . خطوط ‏ - دمناءت»2 , وعمنا 
التطبق - خطوط ريتزيوس 


7ك , لاعلا 


0 ]7725 ر “11221 


ت دعدنا اواأمعترع "1121 
15م كسااجاءخ1 


0210101 015:25 ,و1122 


خطوط أوين التشكيلية 
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بغرض زيادة التثبيت أو للمساعدة فى رص وتكثيف 
الحشوة النهائية . 
سناد لسانى » عروة لسانية » مسكة لسانية - 


11251121 1115 - 


0 لسانى ماعط لمسعستا 
انظر الزّر اللسانى (دماناط ل2ناعمن) . 
حافة لسانية ١‏ ماع تمحر لمسعسنا 
حركة لسانية أن تتاء 22017 لحتاع ست[ 
عضلة مستعرضة لسانية كناكتاء 5ق 7اع1ء 815 , لحسعصنا 
عضلة عمودية لسانية كتلدء نان نوعاءدد81 , لمسعستا 
عضلات لسانية وعلءكنتحط لمسعستا 
عضلات لسانية سفلية وعضلات لسانية علوية : عضلة 
وليه قلي وعصلة ملرلية عر ٠.‏ 


عضلات لسانية مستعرضة وعضلات لسانية رأسية : عضلة 

لسانية مستعرضة وعضلة لسانية رأسية . 

انظر جدول العضلات (08105165) . 
عصب لسانى 

يعم مخاطية لاز الأنافي د اللبسنان تفاع القمية 

انظر جدول الأعصاب (8161765) » مدخل لساني 


111251121 217 


(كللهتاعمانآ) . 
إطباق لسانى دامتكساءء0 لمسعستا 
فتحة تناه كتستسعمه لمسعسنا 
خالمية لسانية دللتمهم لحسعسنا 

أية حليمة من الحليمات التتى توجد على ظهر اللسان . 
حليمات لسانية , عه للترهم لحسوسنا 
وهدةلسانية غزم لحسوستا 
صفيحة لسانية ع]2[مرمناعسنا - عأدام لحسوسنا 


واصلة كبرى لبدلة سنية جزئية نزوعة تمتد لتلامس 

الأسطح اللسانية للأسنان الأمامية » وفي بعض الأحيان » 

الأسطح اللسانية للأسنان الخلفية . 

ضفيرة عصبية تحيط بالشريان اللساني . 
التهاب اللوزتين التقيحي ١‏ 
خراج لوزي لساني - خراج حول اللوزة 

التهاب تَقَيحي للعقد اللمفاوية في قاعدة اللسان . 
التحام لساني ؛ أخدود لساني » رفاء لساني 

الشق الموجود على الخنط الأوسط على ظهر اللسان موافقاً 

للحاجز الليفي الذي يقسم اللسان إلى جزأين . 
سناد لساني »مرتكز لساني 

امتداد معدنى لهيكل البدلة السنية الجزئية النزوعة » ينطبق 


كتاءاعام لدناع دذا 


لفللأكط0] اعم - تإكطتتان لدتاع دنا 


20555 


عطمة" لدتاع دنا 


أدع1 111251121 


1 لسانى - مهماز لسانى . - غقعك لقدومنا - صمغغساط لمسعسنا 
عسل تيار دبناء سان » عروة لسانية » 
شان 1 
ووه جو رويد قلق انق لوقه المع ميا 
سلك أو خيط مرن . 


5 اوناع 2ذ1 


حفرةلسانية جأتكق لمسعسنا 
مهماز لساني #مسلك 00 لقتاوصنا - أوعك احسوسنا 
لسانى - زر لسانى 
00 0 لمان («مغتاط لمنعوصمتآ) . 
وصلةلسانية 1 "اماععصصمء لمسعستا 


توجد في الجهاز السني الحزئي السفلي . 


:ننا0]طم [وتاع 112 


حدبة لسانية كته لمسعسنا 
دُنَب حمام لسانى لتهاء007 لمسعسنا 


مسافة لسانية » مغر ةلسانية عنتتاكة 7ط لمسعستا 
قُرجة بين سنين تُنفتح بلتجاه اللسان (©دعم70) . 

جناح لساني . حافة لسانية 
ذلك الجزء من جناح البدلة السنية السفلية الذي يشغل الحيز 
اجاور للسان . 

ثُقبة لسانية 
منطقة نفوذية شعاعية تظهر في الصور الشعاعية أسفل 
ذرى القواطع المركزية السفلية في منتصف الحديبة الذقنية 
تمثل الثقبة على السطح اللساني عند الخط المنصف للفك 
السفلى . 


112125 21نا 112 


لمعته 101 1[دناع 112 


111151121 2 


لجام لسانى سناصء 1 لمتعسن[ 
انظر لجام (متتتمعر) . 
در اق لسانى عزمع لمسعسنا 


ورم درقي في النهاية العلوية للقناة اللسانية الدرقية الأصلية 
» علد النهاية الخلفية لظهر اللسان 5 
تلم لساني » ميزاب لساني 


111251121 51007 


دوالى اللسان عه لمسعسنا 
مكانة الأوردة عند قاعدة اللسان . 
الو رم الدموي اللساني له سعط لمسعستا 
الضمور الشقى اللسانى تازه تامتنسعط لمسعسنا 
الضخامة الشقية اللسانية ,1 "تطدمعن نعم جطتسعط لمسعسنا 


تهتك اللسان 
فدل لوكاتي .ع يخانس ناي 
تعديل في السطح اللساني للسن أو عند تحضير الحفرة » 


ع [هناع 112 


101 21ناع11 
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نقطة في النهاية العلوية للارتفاق الفكي السفلي على السطح 
اللساني . 

أعلى نقطة عند التحام جزئي الفك السفلي من ناحية 
السطح اللساني له . 


لسانى . متعلق باللسان 


لدتاعصنا - كتلدتمع دنا 


عضلة لسانية عاععتتدم كتلمسعصتا 

صوب اللسان . فى اتجاه اللسان » نحو اللسان :(المسعسنا 

لسانى الشكل ١‏ حدم ؟سعسنا 

دين 0 يشبه اللسان الصغير دعسا 
بروز صغير من العظم يشبه اللسان ؛ ثقبة الفك السفلي 
يحميها لُسين من العظم . 


نُسين الفك السفلى - شوكة سبيكس 
الطرف السفلي الحاد والرفيع من العظم عند الثقبة السنية 
السفلية فى الفك السفلى . 


222201112 ملتاع دزا 


لمحن نه تناع 112 
متعلق باللسين (12تاعصنآ) . 

(سابقة) لسان .لسانى -مسعسصن1 
باك ايكرت لمات انف يللاف 

لساني محوري لدتحهمسعسنا 


متعلق بالجدار اللساني والجدار الحوري في الجزء الإنسي أو 
الجزء الوحشي لحفرة جانبية إطباقية ؛ متعلق بالسطح 
اللساني والسطح الحوري . 


زاوية لسانية محورية عاعصة لمتحدمسعستا 
زاوية خطية متكونة من التقاء الجدار اللساني والجدار 
ا حوري لحفرة محضرة في السن . 

لسانى محوري لثو يِ لداع سأعه ددم نمع سنا 
تعلق باحدار اللساي والجخاار اوري واطندا نكري 
لحفرة محضرة في الك 1 

زاوية لسانية محورية لثوية عاعصة لهتتأع صاعه تحدم سعصنا 
زاوية نقطية تتكون من تلاقي الجدار اللساني والجدار 
ا حوري والجدار اللثوي لحفرة محضرة في السن . 


لساني إطباقي . لساني طاحن 


- لوكتاآء11118110 
لدكتاآء1125110-0 
متعلق بالجدار اللسانى والجدار االإطباقى لحفرة محضرة فى 
السن . متعلق بالسطح اللساني والسطح الطاحن للسن ١‏ 


زاوية لسانية إطباقية » دعاعصة لدكساءءمسعستا 


زاوية لسانية طاحنة عاعصة لدكساءء0-مسعستا 
زاوية خطية متكونة من التقاء السطح اللساني والسطح 
الإطباقي للسن . 


على مرتكز لسانى مجهّز أفقيافى السن الداعمة » ليعطى 
البتدلة السنتية الدام والسيت غير لياسر , 


مرتكز إطباقي يوجد على السطح اللساني للسن . 


حشوة لسانية 0]ىع" احتعسنا 
حشوة بالسطح اللساني للسن . 
مثببّات لسانية ولاعستماء:" لمسعستا 


أنواع من القوس اللسانية على الأسطح اللسانية للأسنان 
السفلية بين النابين » بغرض تثبيت الأسنان . 


تشبيت لساني دمتامعاء" لمسوسنا 

حاجز لبا مسامءد لمسعسنا 
الجزء الليفى العمودي المتوسط في اللسان . 

جانب سات ١‏ 510 احتعسنا 

تحت لساني : طن , لمسوصتا 


تلم لساني » ميزاب لساني ( لاثينية ) كتاعلنى لمسعصنا 
ميزاب لسانى أوسط ‏ أخدود 
لدان ألم 
فل مين فر قي تان الور الجا اي ف الو 
أخدود لساني خلفي 3 تلم لساني لقستصحة) , متعلسد لمسعستا 


220131 , كتاعلتاك 1151321 


خلفي 
ممر محري طروالفة بن و لجان 
اللبكان وار ١‏ 
سطح لساني ]ناك لمتعطنا 
أي سطح لعضوما مجاور للسان . 
دراق لسانية 6ذمع اقتاعسنا - ل0تأمنتوط لمسعسنا 
حالة تطورية نادرة للنسيج الدرقي عند السطح العلوي 
الخلفى.من اللشاث:. 
غدد در 1 لسانية كصماع 0تمتتجطا لمسعسنتا 
لوزة لسانية لأكده) لحسعسنا 
مصطلح عام للعقد المكونة من الحويصلات اللسانية التي 
توجد عند الجزء البلعومى من ظهر اللسان . 
القرحة الرضحية ع قلع راع 1ن عتامحسسسدت لمسعسنا 
اللسانية ذاتية المنشاً 


احتقان الأوردة اللسانية (دوال لسانية) 
تحول لساني » انقلاب لساني 
ميل لسانى » انحراف لسانى (115100همناعصنآ) . 


111151121 65 


111151121 0 


جدار لسانى لله لمسعستا 
جدار الحفرة السنية المواجه للسطح اللساني للسن . 
نقطة لسانية (اللسينى) علمسعسنا 
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الارتفاع اللثوي اللساني » 


1105 281721أع 11125110 


الحرف اللّساني اللثوي 
قاطعى تنا تدك ستمسعصنا 
معان بالسطع اللساني لشاف الفاظةة لين أماسية أو 
متعلق بجدار لساني وجدار قاطعي خحفرة في السن . 
زاوية قاطعة لسانية عاعصة لددعستمسعسنا 
زاوية خطية متكونة من التقاء السطح اللساني والسطح 
القاطع لحفرة محضرة . 
جانبي لساني وحشي لساني لدعء12مسعسنا 
فكى علو يِ لسانى 7نه انتم سسمسعسنا 
تتعكيق فكى تال عع 1ل تأنه [اتدمسسمسعسنا 
إنسي لاني 1 لدترع ممع سنا 


متعلق بالسطح اللساني والسطح الإنسي للسن أو بالجدار 
اللساني والجدار الإنسي في الجزء الدرجي لحفرة جانبية 
إطباقية . 0 1 

الزاوية الإنسية اللسانية 
زاوية خطية متكونة من التقاء الجدار الإنسي والجدار اللساني 
لحفرة محضرة في السن أو التقاء السطح الإنسي والسطح 
اللسانى للسن .: 

لساني طاحن . لساني إطباقي 
متعلق بالسطح الإطباقي والسطح اللساني لرحى أو لسن 


3251 [دادع2تامنتاع ج ذا[ 


لدكتاآء11125110-0 


ضاحكة أو لحفرة تشمل هذة الأسطح . 

إطباق لسانى مامتكساءء0-مسعصنا 
سر قلات »ميدن انرياع ليتناد اإشمانة تيدر 
اللسان . 

التهاب الحليمات اللسانية 5)ن1 نمه مرمسعسنا 
التهاب وتقرّح حليمات اللسان . 

انز ياح لساني »انحراف لساني أجاع عع 2[ درمسع سنا 


انزياح أو انحراف السن عن وضعها الطبيعي باتجاة 
اللسان . 
الصفيحة اللسانية 
واصلة كبرى لبدلة سنية جزئية نزوعة (متحركة) تمتد 
لتلامس الأسطح اللسانية للأسنان الأمامية » وفي بتعض 
الحالات الأسطح اللسانية للأسنان الخلفية . 
مُلاصق لساني 
لبي لساني 
متعلق بالجدار اللساني والجدار اللبي لحفرة إطباقية أو للجزء 
الموحوين جره جا إطيافية .يي 
ؤاذية لبي لسائية 


12م لقتاعسنا - عأد[مرمنمع دنا 


لمستدم: امهنع دنا 


لدم[ مهمع 11 


عاعة 1[دم1نامرمنتاع د ذا 


لسانى عنقى - لسانى لثوى [2"أعمأع مدصنا - لمعتكعءءوسعسنا 
متعلق بالجدار اللسانى والجدار العنّقى لحفرة محضرة فى 
السن . متعلق بالسطح اللساني والسطح العنّقي للسن . 

الزاوية اللسانية العثقية - الزاوية 


- عاقطة 121؟1ء112510 


اللسانية اللثوية عاعصة 21 ؟7أعطزع مسعصنا 
زاوية خطية تتكون من تلاقي الجدار اللساني والجدار العئقي 
عي لبي 
لحفرة مخصو دي البسين 5 


ار تفاع لسانى عنقى » حيد لسانى عنقى 108 لمعتترعءءمسعسنا 


ارتفاع على المط اللسانن لسن أمامية كرب تن السن: 


ميل لسانى »انحراف لسانى دمت عستءمسعسنا 
ميل السن في الاتجاه اللساني . 

إطباق لسانى دوأكتااءم نمع صن 

سنى لسانى لوأسعلمسعسنا 


1- متعلق باللسان والأسنان . 
2- صوت الكلام الذي يخرج بواسطة كل من اللسان 
والأسنان . 
وحشي لساني 
1- وحشي »ء في اتجاه اللسان . 
بطل امعطم اناي والدحفك الوات لمان اناو 
الجدار اللساني والجدار الوحشي في الجزء الدرجي من 
الحفرة الجانبية الإطباقية . 
زاوية لسانية وحشية 
زاوية خطية متكونة من تلاقي الجدار اللساني والجدار 


ل2 )11510015 


112510015)51 3281 


وجهى لسانى لدع مسعسنا 
جذع وجهى لسانى علصدص) لدتعد/مسعصنا 


الجزء المشترك الذي يتفرع منه الشريان الوجهي والشريان 
اللساني وهو ذاته متفرع من الشريان السباتي الظاهر . 
لشوي لساني - عثقي 
لساني 
1- متعلق باللسان واللثة . 
2-متعلق بالجدار اللساني والجدار اللثوي للحفرة الإنسية أو 
لحتو اللفسفيية أو ايلك اطنانية الفاطفة :أى في ار 
الفرين دح حدر اجانبيةالإطبافية:: ْ 


لد11ء125106! - 721 ل8 اع 1125110 


زاوية لثوية لسانية عاعطة 21 ؟أعسطأعمسعصنا 
زاوية خطية متكونة من التقاء الجدار اللثوي والجدار 
اللساني :. 

شق لشوى لسانى عتناككة؟ 21 ؟أعطأعمتع سنا 


تلم لشو يِ لساني » ميزاب لثو يِ لساني 00ج 21 7أعطأع متع دنا 
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شفة مُزدوجة » شفة مُضاعفة علطنامل , مثآ 
نسيج زائد مغطى بغشاء مخاطي يتكون أسفل الحافة 
القرمزية للشفة . 
شق الشفة - شفة الأرنب (علم) 
ف علقي في الضفة العليا., 
عمل الشفة . وظيفة الشفة 
الشريط الأخدودي الشفوي . صفيحة 
أخدود اللثة - الصفيحة الدهليزية 
شفة هابسبورج 
نموزائد في الشفة العليا حيث تصبح سميكة » تصاحب 
فك هابسبورج (30ز 5”ع/ناطوم112) ويقال أنها مشابهة 
للشفة المميزة لفكوك أفراد سلالة هابسبورج الحاكمة في 
أمو وبا (قطعة0مططة ععتاطومة11) . 
شفة أرنبية »شق الشفة ء فلح الشفة 
انظر فلح الشفة (منا 01616) . 
عدوى الشفة الهربسية 
قصورالشفة . عجزالشفة 
وجرد هكافة ين القنفة العلا والشتفة لشن :شيج لقص 
الإتزان العمودي للأنسجة الرخوة والصلبة بالفك العلوي 
والسف ‏ 


متاءء تفط ح ع "ادك ناآ 


ع مناآ 
- الطقط 017نتنا؟ ناآ 
مستصةا عدماتاطلاوء؟ 


5 , مآ 


متلااعك - -عتقط , متا 


عع 11 عتاعم نعط متا 


12عء رامع دز ناآ 


فلح الشفة الجانبي ألعك لدتعادا , متا 

خطالشفة عصنا مرنا 
انظر خط الشفة العلوي (عمنا منا طعن) . 

خط الشفة العلو يِ طعتط , عصنا مرنا 
أقصى ارتفاع تصل إليه الشفة العلوية عند تأدية وظيفتها . 

خط الشفة السفلى 1057 , عصنا ونا 


1- أقصى وضع مُنخفض للشفة السفلية أثناء الابتسام أو 
أثناء شد الشفة الإرادي . 
2- أقصى وضع منخفض للشفة العلوية عند الراحة . 
فلح الشفة المتوسط أاعك سمتلعمم , مرنا 
تملن الشفة . فرط ميلانين الشفة 


515 م«مذنآ 


ورم الشفةالمختلط "لنامتطتن لععتصر متا 

قيلةالشفةالمخاطية عاع مع نامر متا 

تصبغ الشفة 110 دمع ام نا 

وهدة الشفة غنم متا 

مريّل الشفة » اك الشفة . حاشي الشفة » لاء رسام درتا 
مبرز الشفة 


تصنيع وبناء الجناح الشفوي للبدلة السنية أو للسدادة » 


زاوية خطية تتكون من التقاء الجدار اللساني والجدار اللبي 

لحفرة محضرة في السن . 
ماسك اللسان » قايض اللسان 
تحويل لساني 2 انحرّاف لساني 2 مَيل لساني 0ع[ 

انزياح السن باتجاه اللسان في وضع غير اعتيادي 5 
1-تبطين 

تغطية الجدران الداخلية لحفرة محضرة . 
دو 

مادة مبطنة 3 تحتوي عادة على هيدر وكسيد الكالسيوم 3 

توضع على الجدران الداخلية للحفرة الحضرة لسد 

القنوات العاجية وحماية اللب السنى والمساعدة على نمو 

العاج المرمم . انظر أيضا إسمنت أكسيد الزنك واليوجينول 

(لعتاع [ممععنداء-0:106 عصأ2) وإسمنت فوسفات الزنك 


11110111 


1111 


(الاعططعه عأقطمدمطم عمتك) . 


تبطين الحفرة 


17 , عنمتستاآ 


تبطين البدلة السنية عتنكصعل , عصنتستا 
غشاء مُبطن عله عدم عستسنتا 
مخاطية مبَطنة 12 عستستا 


تبطين وقائي » تبطين واق 

تبطين علاجي 

”*  طاكشرا‎ 

شفة متا 
1- الطية اللحمية المحيطة بالمدخل الخارجي للتجويف 
الفموي . 
2- بادئة توضع سابقة للكلمة » وتعني شحم أودهن . 


10617 و 8اتطتاآ 
11نا 12122 , عسمتسلاآ 


11111228 


عض الشفة عسائط منا 
صاد الشفة - الطبيقة الصادة للشفة » - من اط مثا 
الطبيقية الكابحة للشفة 222 تادرمة “اءفمتسساط مارآ 


نوع من الطبائق التقويمية ؛ جهاز وظيفي عضلي » يؤثر 
على الأسنان فى القوس السنية العلوية أو السفلية فقط . 
يشبت اسان وعدم مقاومة الشفاه للجزء من الجهاز 
المصمم لإزاحة الشفة عن وضع الراحة » انظر الطبيقة صادة 
الشفة (ععمةتاممة مءمصناط منآ) . 

سرطانة الشفة 

تُرحة الشفة » تقرح الشفة 

فلح الشفة .علم - شفة الأرنب 
انظر فلح 01680) » وكذلك فلح الشفة (منا-01»8) . 

ناسور الشفة الولادي 

محيط الشفة » كفاف الشفة 


وسمساء ضرق منآ 
عتتعصحكطك دنآ 


متاءء تفط ع أأعك , دنا 


الاك لواتسععدصم دنآ 


"تنامغطق «نآ 
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و 
سل لله 


تَمَيع »إسالة إذابة 
التحول إلى الحالة السائلة . 
مائع - سائل نس - لنسونا 
لُنْعْة لكنة مكلا 
تلفظ الأحرف بطريقة خاطئة كما في حالة حرف السين 
والزال . 
عملية ليستون 
نسبة إلى ر .ليستون » 115008 .1847-1794 . جراح 
اسكتلندي . 
عملية جراحية لاستئصال الفك العلوي . 
0 تسكل الخصاة ٠‏ تحصى 
نكرو القماة واخل :اسه 
(سابقة) حصاة ١‏ قلح 
لتر - 1000 سم3 
لقتال تدان - معنا 
لتر -1000 مل «658اذ!1[ثم: 1000» - ديسيمتر مكعب 
(عتاعساععل عتطنه) . 
صبغة عباد الشمس 
صبغة زرقاء إما أن تكون في محلول أو على ورق ماص » 
تستعمل بغرض التحري عن حامضية أو قلوية السوائل ؛ 
تتحول صبغة عباد الشمس الزرقاء إلى الأحمر في 
الأحماض ولايتغير لونها في القلويات . 
كبد ١‏ ا 
غُدة كبيرة حمراء داكنة توجد فى المنطقة العلوية اليمنى من 
العام فكت مات لاحو ساقنك الوطاتك الريسة 
للكبد هي : 
1- إفراز الصفراء (سائل أصفر يساعد على تحلل الدهون 
وهضمها) . 
2- الصيانة وا محافظة على مكونات الدم . 
3- تنظيم أيض الجسم . 
4- تخزين وفلترة الدم . 
داكن » داكن اللون . مزرق اللون 110 
بلون رصاصى ؛ أسود وأزرق متغير اللون » كما يحدث 
نتيجة الاحتقان أو الكدمة . حيث تتلون المنطقة بلون 


ع 11 


115]01'5 0 


11 


)11 ,-مطغن1 


110 ع مدعنا 


11015 


أسود أورصاصي مزرق : 
عملية ليزار 
نسبة إلى ج .ليزار » 1860-1787 » جراح اسكتلندي . 
عملية جراحية لاستئصال الفك العلوي عن طريق قَطْع 
منحن يبدأ من زاوية الفم إلى العظم الوجني . 


112215 0 


قراءة الشفاه 
قدرة الأفراد المّم على فهم الكلمات المنطوقة بملاحظة 
حركة الشفتين والعضلات الوجهية المصاحبة للنطق . 

ظل الشفة » خيال الشفة 
رؤية ظلال شعاعية على الصور الشعاعية » تمثل كثافة 
الأنسجة الرخوة للشفتين . 

حلق الشفة 
طريقة أو أسلوب جراحي لإزالة الأنسجة الظهارية وتحت 
انارو ازا عدمة لد راج في هذه الأنسجة . 


5 «منآ 


12200777 نآ 


عكقط؟ نآ 


سرطانة الشفة حرشفية للطامسلء نرق لاع كتامستحتن؟ جرنا 
الخلايا 

رضح الشفة سنن متا 

قرحة الشفة الرضحية اعع1نا عتاممسدع متا 

تقرح الشفة مم نومع علس نا 

ليباز عكهمن] 


تفرز في العصارة البنكرياسية التي وتهضم الدهون لتكون 
الأحماض الدهنية والجلسيرول . 


شحو مءدسم 11 
(سابقة) دهن ١.‏ ث -0مذآ1 
خلية دهنية » كر 1 عانوعومنا 
ور 1 ليفي شحمي مهومن 
رم حمل علطمو قم ان لس 
الليفية . 
تَكوّن الشحم دذىء دعم ومن[ 
شحمانى 0101مذا! - لدلأممنا - 101زممناآ 
التفاذك تسحينانق مدكتاه داعم ل0ذممنا 
ور مم شحمي 1 وحرومن]1 


ورم حميد يتكون من الأنسجة الشحمية ا حتوية على خلايا 
دهنية » يصيب أي مكان من الجسم . 


نظير الورم الدهنى أو الشحمى » شبيه بالورم ا 
الشحمى » ورام شحمي 5ز05 ومن[ 


فرط التجمع الموضعي للدهون في أنسجة الجسم . 
مصاب بالورم الشحمي 5 متعلق بالورم الشحمي 11101121005 


استقلاب الشحم سكناه ط ماع ددممن] 
ورم عضلي شحمي 100 


ورم يشتمل على خليط من نسيج دهني ونسيج عضلي . 


ساركومة شحمية لم21 05من] 
انعدام الفم تددمغكممن] 
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تخدير مو ضعي أو دأدءع لقصة لوع10 / وأدعطاأدعحصة لوء10 
تسكين موضعي 

تداخل كيميائي لتخدير أنسجة الجسم » من أجل إجراء 
عملية جراحية مؤلة » بدون ألم : مصطلح تسكين 
وتخدير يستعملان بالتبادل بشكل دائم » وهذا غير 
صحيح . التخدير الموضعي : هو الغياب الموضعي التام 
للإحساس والشعور ويشمل الألم » والضغط » والحرارة » 
واللمس . أما التسكين الموضعي : فهو غياب الإحساس 
الؤضتضي بالألم فقط + / 

مُخدرات موضعية 

مُضاعفات موضعية » اختلاطات 


5 


موصعيه 


مُضادات استطباب موضعية » 


15 31نع10 


5 [امحدم لدء10 


5-ل-01212» ل3ع10 


عوامل موضعية 5اماع12؟ لدء10 
استطبابات موضعية كصسمتادء نلصذ لدء10 
1- حقن موضعى 0 111 لدء10 
2- حقنة موضعية 

مُعالجة موضعية 'إموتاعط) لوء10 
تون 1011 
مو - محصور » مُستقر 1021120 

8 داخل منطقة محدودة . 


التهاب عظمى سنخى ‏ إل - كتاك )5ه “تقاوء219 0عتتلدء10 
موضعي - سخ حاف - سنخ عقن أءكل00: عنامءة - )عكل00و 
التهاب شديد الألم في سنخ السن بعد الخلع . 
انحسار اللثة الوضعي 


1021120 51281721 0 


عرض موضعى عتتاىو20تء 1021120 
دين ]كته اف بمطتةين مقع ون ف مننان الاق 
المباشرة . 

الفرفرية الفموية الموضعية ونام تنام لقتده ل0عمتلدء10 

موضع وسطتعتلدع10 


ع داس 
5 


موضعة , طبعة جامعة 


3 1 متنا عستعتلدء10 


موقع »مركز ؛مُوضع مكان 
موضخة ؛ مكتشف الموضع م2 
الوتبيع 

أداة تحدد الوضع الحقيقي لشيء ما مثل : إبرة مكسورة في 


1 


1021171 - اماوء10 


101 6 


حمولة تحميل »ثقل » شحنة 120 
تحميلإطباقي 200 
القوة الضاغطة على الأسطح الإطباقية للأسنان الخلفية أثناء 


المضغ 


هه 3 


لوكتااء06 , 1020 


قفصى عنوط10 
متعلق بالفص (©06]) . 

أقنية نفصية واعدل عتوطاه1 

1 - فص 10 


جزء مستدير أو بروزمن عضو ؛ محدد بحزٌ أو تضيق . 
شا بلي حي 


فص جبهى دادم" , عطاه1 

قَص قَفْو يِ »قفص قذالى لدغتمعع06 , عام[ 

شحمةالأذن عدوء 01 عط10 

قَصِْ جدار ى لداع تددم , عا10آ 

قَص صَدغى 220121ع) , 105 

ا تقلناط10 
متعلق بالفصوص أو بالفصيصات . 

مُفصص . ذو نُصوص 6 نط1 
مكون من فُصوص أو فصيصات . 

قُصيص علناط10 
ع مكيلإو كل انام لمن 

موضعى له10 


غير ا 2( مقتصر على 7 قتطقة والجدة ققط أو يصيب 
جزءاً واحداً فقط . عكس عام » شامل (لتعمء6) . 


فقردممى ضعي دتساعوطة لوء10 

تسكين موضعى وزع ع لقصة لدع10 
إبطال الإحساس الموضعي بالألم . 

خرطوشة مدن مو ضعي 05تتاتتق عتوعع لاحصة لدء10 


قارورة زجاجية تحتوي على محلول مُخدر معقّم لاستعماله 
ف مك كر لوي 

محلول مخدر موضعي 
محلول يستعمل لمنع توصيل نبضات الألم من 
مستقبلات الألم في الأآطراف العصبية قبل أن تصل إلى 
الدماغ » يشتمل المحلول ال خدر الموضعي على محلول رنجر 
(0ناناآه5 وازععمن8) » الذي يحتوي على 2 أو 1/3 
ليجنوكاين (عصنهءممعنآ) » أو بروكاين (عصتةءمءط) أو 
بريلوكين (عمندءماتط) » مع كمية قليلة جدامن مضاد 
كمية قليلة من قابض للأوعية الدموية . 


10621 2221551 0 
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على سم 


تاج خَزف ذو قاعدة مقعرة » يثبت بالسن بواسطة وتد 
بلاتيني مخبوز في الخزف . 
قوس لوجان 
طبيقة تستخدم في جراحة فلح الشفة بعد الخياطة » 
لتثبيت جزئي الشفة للأمام حتى يلتئم الجرح على هذا 
الوضع » ولمنع أي شد على الخياطة . 
(لاحقة)علم .مّبحث .دراسة 
تشير إلى مجال دراسة أو موضوع علمي . 
طويل . طُولاني »طولي ادها 
محور طُولاني »محور طولي 
مخروط طويل » قمُع طويل 
مصطلح يشيرإلى الأجهزة الدالة على الوضع » 
وباستخدام ال خروط الطولاني في أجهزة الأشعة يكون البعد 
البؤري للفيلم هو 16 بوصة أو أكثر . 
يقة المخروط الطويل 
انظر طريقة التوازي (عناونصطءع عصناء[دعةه©) . 
متلازمة الوجه الطويل 
متلازمة وجهية قحفية (ع00م59 012121 1تصون) » تتميز 
بوجه طريل ورفيع وزيادة زاوية المستوى الفكي وعضة 
مفتوحةمن سوء الإطباق وقصور الشفة منآ) 
(عممعاءم ممعم . يظن أنه نانح جزتياً عن عدم كفاءة الممر 
الهوائى التنفسى . 
آداةظوولة اقفن 
أداة ذات مقبض وساق ونصلة تتكون من قطعة معدنية 
واحدة . 
أطول . أكثر طولا 
طولى . أطول (لاتينية ) 
عضلة طولية رأسية عاءعكتاحط كتأتمرق كناستودوتعده1 
تُطيل العمود الفقري ؛ تُسمى أيضاً بالعضلة العثقية 
الخشائية » انظر جدول العضلات (165ع815) . 
عضلة طولية عثقية 
تطيل العمود الشوكي ؛ تُسمَى أيضاً بعضلة مستعرضة 
(11آمء كتاكاء؟205ةا. 011 2 
طولي . طولاني » متطاول 
محور طولاني 
خط وهمى أمامى خلفي بمر خلال نُقمتى الفك السفلى 
يدور رلك الفك السفلي في حركة -50 / 


1052115 207 


- 108 , -01087 


كلتة 1025 


ع2 1028 


عتناعوتسطاءع) عدصق عدره1 


57201102 ععد1 -ودده1 


151101 0160سقط-ع د10 


اع5 1011 


1211110 


عاعكتاتط كتلدء11ء» كنالسزدواع د10 


لددنلسناعده1 


كته 21دنلتناعده1 


ألياف طولية وعد لمصنلسطنعهه1 
مستوى طولانى عصهام لمسنلسنتعوهه1 


انظر مستوى سهمى (6ه3ام 41)ئع52) . 


1- (في تقويم الأسنان) : أداة ذات لولب وجوزة توضع 
على القوس السلكية لتحد من حركة السلك أو لتعمل 
كمرتكز أو كمهماز للأطواق المرنة » أداة تستخدم في 
تقويم الآسنان لربط سلك الطبيقة التقويمية بطوق مثبت 
على السن . 

2- ذلك الجزء من الحفرة المحضرة في السن الذي يزيد من 

ثبات الحشوة . : 
تفل العضّة عغلط , عاع10 

أداة لتثبيت الارتفاعين الشمعيين للبدلة السنية في وضعهما 
داخل الفم . والمحافظة عليها في نفس الوضع أو في نفس 


عالط لعكاء10 
تشابك الأسنان العلوية والسفلية مع بعضهما ما يحد من 
الحركة الفكية الجانبية أويمنعها . 

ملقط حابس ٠.‏ ملقط ذو محبس 

عارضة حابسة” 1 
عارضة معدنية ذات مسمار مُحلزن في طرفيها » لتثبيت 
اللبائر الس الشمكلة في بعالات كسون الك" تتضم 
العارضة الجبائر السنية المنفصلة إلى بعضها لتصبح أجزاء 
العظم الممكسورة وحدة واحدة بغرض التثئام الكسر في 
وضعه الطبيعي . 

فك مُقفل » ضَرَّر - تكزز 
مصطلح عام للتكززءانظر تكزز (315ا16) » وضرز 
(كتاططكتة]) . 

حركي . تحركي 

جهاز حركي 
نظام يشتمل على العظام » والمفاصل بالإضافة إلى الهيكل 
العضلي » يختص بالحركة «عصء00109 . 


وللء2عع5] ع لالكلء10 


عتق٠ط‏ عستكاء10 


15 - 115122115) - 905ل[10 


1060110101 


م5 :1060120101 


كهفى .ذو كُهوف .ذو نجوات » ذو مساكن نقلنا6 10 
متعلق بالفجوات أو يتميز بالفجوات . 

ذو قَحجوا ات . ذو مساكن 1010 
مشتمل على عدد من الفجوات . 

َجوات .ذو مساكن تلده10 

فجوة » مسكن (مفرد ) نالتاء10 

فجوة.كهفا.ء.مسكن كنلناء10 


(في التشريح) : قراغ أو فجوة صغيرة . 


تاج لوجان مكلك ونتوع10 
نسبة إلى م .ل .لوجان.» حدعهآ1آ81 . 1885-1844 » 
طبيب أسنان أمريكي . 
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عروة سلكية 811 , م106 
1- مَتَقلة 1005 
2- سائب 
أسنان متقلقلة طاءعء) ء1005 
تَقَلفًا, »تلقلة كستماء1005 
00 


121277 , عقتداء1005 


طا00) , عستدء5ه10 


قنزعى الأسنان 0م10 
أسنان ذات تيجان فى شكل ارتفاعات أو أعراف . 
ققد »ضياع 105 


فقد النسيج الضام 5510ل 2217م ,و 5و10 
فقدالسن 
بقة الصب بفقاد الشمع 
عملية صّب ؛ يتم فيها عادة عمل نموذج من البلاستيك أو 
الشمع » ثم طمره في مادة كاسية » وبعد ذلك تتم 
إزالته بواسطة الحرارة ليبقي القالب » ثم يصب داخله 


المعدن المنصهر . 


55 00]1) - 1ا00] , 1055 


011 تلسطاعع) عسطتاوقء 73:2 1055 


دهون 1011١‏ 
محلول طبي يستعمل لغسل أو لعمل حمام أجزاء الجسم 
الخارجية . 

عدسة مكبرة 10110 


عدسة مكبرة مزدوجة التحدذب . 
عَدسة مُكبرة ثنائية العين 
مجموعة من العدسات المكبرة مُركّبة في إطار النظارة . 
مثشخفض 17 
منخفض الذوبان , مُنخفض درجة الانصهار 2 #سنعدة 10 
ذو درجة حرارة ذٌوبان منخفضة . 
خليطة ذات انصهار 
منخفض - خليطة صهورة 
خليطة مكونة من القصديرء والبزموت ٠‏ والأنتيمون » 
تنصهر عند درجة حرارة أقل من 100 درجة مئوية . 
وتستخدم في عمل النماذج والقوالب . 
خط الشفة المنخفض 
1- أخفض وضع للشفة السفلية أثناء الابتسام . 
2- أخفض وضع للشفة العلوية عند الراحة . 
خليطة الأملغم منخفضة الفضة 21107 سدع لفسة نع علزو +101 
انظر خليطة (إ110ى) . 
أسفل »سفلى 
00-7 
قاطع مّركزي تفلي . ثنية سفلية 


:121نه5120 , عمن10 


:21107 عاطاكدكا - 21107 عداكدظ-101 


عصنا مرنا 1017 


ع1 
عتلتلطوء عاع1039 


1215017 له ادع عدع 1089 


صفائح طولية عدلاعسصها لمستلسنزعده1 
عضلات طولانية دعلءكتاحط لمستلسطزعده1 


زوج من العضلات الداخلية للسان » تغيّر من شكله ؛ 
تُسمَّى أيضاً عضلات لسانية . انظر عضلة طولانية 
(10122115أاع مم ط) . 
مقسطع طولي 
طولائي 
طويل ( لاتينية ) 


]ع 21دنلنناعصه10 
ع1 


ك1 


عضلة طولية رأسية عاءكتاتر كتأتصةء كتاعدده1 
تك ني حرة الراس رارق 
عضلة طولية عنقية - عاعكناطد كك تلع كناعده1 


[لاه 5نا11.10115 
عضلة طولية عنقية ح عاعكتاطط تلآمء كتاعدده1 
215 كناع 1012 11 
تساعد على ثني العمود الفقري ؛ تُسمَّى أيضاً عضلة طولية 
عنقية ا كا 11 . 
عرق ةّ مرهه1 
حلقة أو متحنى في سلك قوسي تقويمي . 
عرو ة إغلاق 
حرو ل في فنا رودن راي انلك ارا 
التقويمي تستخدم لغلق المسافات بين الأسنان . 


1داد ه2011 , م106 


5 , م100 


عروةأفقية 
عروة بشكل حرف لآ في سلك قوسي تقويمي » في 
مستوى أفقي ٠»‏ تستخدم لتحريك الأسنان رأسيا . 


عر وة أيفى 5 , «زه10 
سكين ذات عر وة عكنصا مرهه1 
عروة ذات شكل ".1" " بآ" , درمه1 


عروة بشكل حرف ,1 » تندمج مكوناتها الرأسية والأفقية 
فِن الببلك الفرسي التفرهي . 


مسندةذات عر وة قحم مرمه1 

عر وة فتح كتستدعمه , م1006 
عروة فتح بشكل دبوس شعر تستخدم لفتح المسافات بين 
الأسنان. 

عروة ذات شكل " 1 " "1 ' , مم10 
عروة بشكل حرف 7 ذات مكونين أفقيين ومكون واحد 
ايه 


عرو ةر أسية لدعنانء؟ , م100 
عروة بشكل حرف]] في المستوى الرأسي في السلك 
القوسي التقويمي » تستخدم لتحريك الأسنان أفقياً . 
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شكل نادر من أشكال التهاب الهلل الشديد يصيب قاع 
الفم ٠»‏ وبمتد إلى البلعوم » انظر التهاب الهلل (11035نا1اء02) . 
محقنة زجاجية للأوردة وتحت الجلد ع1 
ملائمة المحقنة ‏ إحكام المحقنة 
محقنة ملائمة للإبر » وتشتمل على بروز مخروطي من 
أنبوبة (ماسورة) المحقنة حيث يثبت فيه محور الإبرة . 


11161 5 


محقنةلوير توك و'"اعتانآ 
( محقنة زجاجية ذات رأس معدي) 

مرض الز هر يِ المعدي كتلتنطمرو - دوعن[ 
1- مصاب بالزهري عناعن1 


2- نسبة للزهري 

سناد . مهماز - سناد طاحن 
بروز من طبيقة تعويضية ينطبق على مرتكز محضر في سن 
داعمة » يعمل للدعم والتثبيت . 

سناد المشبكة ». مهماز المشبكة 


أو [دكتالء00 - عناآ 


كفك ,و عناآ 


217عاع" , كنآ 


رباط ليوكن »طوق ليوكن لوط ودع ع[نار] 
رباط تثبت به المشابك على الجانب الخندي . 
نجويف الأنبوب مع س1 


1 تجويف أو فراغ داخل قناة أوأنبوب في التشريح : 
تجويف لأنبوب مثل قناة أو شريان . 

2- في النظام العالمي للوحدات : وحدة قياس التدفق 
الضيائى وتقاس باللومن (67تتندآ) وليس بالواط 59200) 
ويبَارَي شمعة عيارية . 

لمعان ء.نورانية ععاععوع مستسست] 
ظاهرة » حيث يؤدي امتصاص الأشعة الأولى بواسطة 

إثاذة إلى اتبعاك الصره:, / 

فك أكتل - داء الشعيات 

انظر داء الشعيات (010(60515صتاعة) . 


221120117515 - 9017ل سآ 

رئة 1 

أحد عضوين مخروطيين » يتكون من أنابيب هوائية في 
نهايتها أسناخ » تملأ أغلب التجويف الصدري .» وتتصل 
الرئة بالهواء الخارجي عن طريق الشعب الهوائية » 
والرغامى » والبلتم الأنني ٠‏ والأنفاء والفم . 


خر اج الرئة و55 11286[ 
سل الرئة »سل رئكوي وتوملنء نع طن عصس[ 
التذئبة كتامصن] 
الذئبة الحمامية 15 كنامنا[ 


مكلك :1013 


قوس سنية سفلية طععتة لماصعل عرععره1 
ضاحك أول سفلى لتمكسعلط أكترةا ع و1 
رحى أولى اي "تقامحمد أرق عن نوو[ 
ضاحك أول سفلى تنه [ معنم أكترة عع م1 


- 1122016551012 لاع:1033 
0 22120111121 
طبعة للفك السفلى أو للبنى السنية فى الفك السفلى . 
الفلك السفلن .. ” ١‏ : 
قاطع جانبي سفلي . رباعية سفلية 


1033:1* [2077 


1221501 لوناع)د1 عاع:10 


الشفة السفلية متا عمسا 
ضاحك ثان سفلى لتمكتاعلط 0صرمععد نرع :9ر10 
رحى ثانية بن تنق امد لسمععد عع :10 
ضاحك ثان سفلى تتلامصدعام 0سمععد نرع:109 
رحى ثالثة سفلية ١‏ "تامحط لط عع نم1 
ضرس العقل السفلى - - طأغمهغ ددملكل؟ عع :ه10 
رحى ثالثة سفلية ١‏ "نقامحط لختخط) عرعنىده1 


تُرص للم ص(حلوة طبية) 
قرص ذو قاعدة سكزية (عقةط تهعنا5) . 
لب- دب طططسل-طاطت] 
مقطعان يمثلان صوتي القلب أثناء السمع . وصف لصوت 
القلب الطبيعي كما يسمع بواسطة سماعة الطبيب ؟)صوت 
(لب) يتوافق مع انغلاق الصمّام المترالي والصمّام ثلاثي 
الشرف . وصوت (دذْبْ) مع انغلاق الصمّام الأورطي 
(الأبهري) والصمام الرئوي . 
مُزلق 
أية مادة أو إفراز » تعمل كغطاء للسطح حيث تقلل 
الاحتكاك . والحرارة أو التآكل » والتمزّق » مثل الزيت أو 


ال 


عطع0) - عودء102 


أسقء س1 


3-1 لق »تزليق كستاوء رطس[ 
2- تشحيم ١‏ تزييت 
استخدام الزيت أو الشحم لتسهيل الحركة . 
ملق ترطن] 


تزليق ٠‏ تشحيم .تزييت 

ذبحة لودفيج , باح لودفيج 
نسبةإلى و.ف .فون لودفيج ناآ م17:80 2 
٠ 1865-0‏ جراح ألماني . 
عدوى حادة مع تورم ثنائي الجانب للمسافة تحت الفكية 
العبوية و اسان فك اللسانية عدو النافة قمع لدي 
ينتج عنها صعوبة في البلع والتنفس ؛ قد يؤدي إلى الوفاة 
بسبب انسداد مجرى الهواء . 


111011155 2 
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لمف . السائل اللمفى 
اال عسات معدي الأرفع اليف + رقع من 
الأنسجة والدم » ويحمل بروتينات الدم من الكبدء 
والدهون من الأمعاء الدقيقة والمستضدات . والخلايا 
اللمفاوية » وسائل الأنسجة الزائد خلال جهاز الجسم . 
غدة لمفية - عقدة لمفية » 
عجيرة لمفية 
أعضاء توجد في جميع أنحاء الجسم » تحتوي على نسيج 
لمفي » تعمل خلاياها كمرشحات (511:625) لإزالة الجراثيم 
والأجسام الغريبة الأخرى عن طريق التهامها . تنتج الغدد 
اللمفية الخلايا اللمفية التي تتعامل مع الحالات الالتهابية 
المزمنة وتعطي مناعة ضد بعض الأمراض » وتقوم الغدد 
اللمفية بتخزين الدهن وتدمير خلايا الدم الحمراء التالفة . 
عقدةلمفاوية. عجيرةلمفية 
إحدى أعضاء الترشيح الصغيرة الكثيرة » التي تتواجد في 
تجمعات على مسار الأوعية اللمفاوية ويصرف من خلالها 
اللمف وتنتج الخلايا اللمفاوية . 
أوعية اللمف .» الأوعية اللمفاوية 


ةا 


200 طمصصما <- لسجاع طامدم1 


200 مم1 


داعدوء؟ مم1 


التهاب الغدد اللمفية كتانصع ل طمرصسر1 
التهاب العقد اللمفاوية . 
الو رم العْغدى اللمفى - مر ض هودجكن ‏ - 72تصصعلقطصصررا1 


1535 5' سكاع 1100 
اعتلال العقد اللمفية » ؛ تضخم العقد اللمفية 0620721417 قطمدم:1 
أي مرض يصيب الغدد اللمفية مسبباً ‏ تغير النسيج الطبيعي 
أو تضخّم الغدد ل اي يستخدم هذا المصطلح 
لوصف علامات التورم والتألم بالضغط على الغدد 

اللمفية أثناء الفحص التشخيصي . 
الور دم البطاني اللمفي الو عائي - - - مددمتاعط)هل0مءهتعسمطمصسر1 
ورم بطاني لمفي 
اق من الورم الوعاقي اللمفي مع كثرة الخلايا البطانية. 
ورم وعائي لمفي .ورم عرقي لمفي 
ورم حميد للأنسجة اللمفية مكون من أوعية لمفية حديثة 
التكوين . 
ورم وعائي لمفي شعري 
نوع من الورم الوعائي اللمفي يتكون من أوعية لمفية صغيرة 
تصيب منطقة الرأس والرقبة. 
ورم وعائي لمفي كهفي .ورم 
عرقي لني كهني 
نوع من الورم الوعائي اللمفي يتكون من مساحات للفية 


مم1 


1] 


7تللامرةء , مددامأعسخحطمددم1 


171210112118101119 , 5 


171012116101111 


والأوعية الدموية ؛ ويأخذ أشكالامختلفة» يحدث 
0 : 
شة شائعة كدهع 1 كتامرنا1 
١‏ لي مر مون دراي ااه واأبائع اخلدوتم 
يتميز بعقيدات بنية حمراء مع تقرحات وتنب ؛ بَعيَيت 
الوجه وقد يصيب مخاطية الفم أيضا . 
طين .ملاط »صّلصال 0 
1- يستخدم للتثبيت المؤقت لأجزاء البدلة السنية النزوعة 
على نموذج العمل بواسطة مواد أخرى ؛ قبل انطماره 
الدائم بالراتين الأكريليكي . 
2-طين يستعمل في الطب لعزل المفاصل عن الماء . 
لصق .إلصاق 
1- ربط عرض بغرض بواسطة الشمع . 
2- استخدام مادة شبيهة بالإسمنت لسد الفراغ بين شيئين » 


1100 


كلل الناع على الس 
وسيط لاصق أصععة عستاس[ 
نوع من الإسمنت ذي الذرات الدقيقة » يستعمل في لصق 
الحشوات المصبوبة والتيجان » والجسور والأطواق 
التقومية » إلخ . 
لوكس .وحدةإضاءة نا[ 


وحدة إضاءة تعادل اللومن الواحد في المتر المربع ؟؛ إحدى 
وحدات النظام العالمي للوحدات لشدة الإضاءة . 
يخلع .يحل المفصل 
أسنان جل 
م 
انفصال أو انخلاع السن من السنخ بسبب إصابة أو رضح 
أو مرض . 
2- خلع المفصل » انخلاع المفصل 
تحرك المفصل عن مكانه الطبيعي . 
حل بكي 
عملية تقلقل السن بواسطة الرافعة السنية قبل قلعها 
بالملقط . 
خلع الأسنان 
تقلقّل الأسنان بواسطة إصابة رضحية . 
انخلاع المفصل الفكي الصدغي 1117 , ممتاددس1 
خَلْع اللفصل الفكي الصدغي ء الذي يؤدي إلى عدم القدرة 
على إغلاق الفك السفلى . 
فم الذئب - فلح انلك 
الحنك المشقوق 


12 


10 


طاءعء) 11122660 


10 -1001) نا 


لدادعل , مسمتكوئنآ 


طاعع] رسم معنا 


عأهلهم ألاعك - مسسمادم م1 
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ورم ظهاري لمفي 
نوع من السرطانة حرشفية الخلايا يصيب اللوزتين 
والبلعو م ؛ ورم كشمي (0011ن) عتاكة[مدمة) يحتوي على 
خلايا لمفية وأنسجة سرطانية . 

: 1 : ل 0 5 - مرض هود جكن > 101222 تتتتو تع 0 تامسدن]1 


ل ا كل ةا 


015635 5' سكاع 1100 
200 و 5 
ورم حبيبى لمفى منقول لتناء "7121 01212 [تاتتو ندع م سرج[ 
لمفاني 11010 
شبيه اللمف أوالخلايا اللمفية . 
نسيج لمفانى عنادكن) 0أمطصحصو1 


اسع يوج في الجده اللمفية الي عم الخاذيا اللمقية:, 
خلايا جوألة لمفوانية . خلايا 
متحركة تحولية الشكل 

أي ورم يتكون من نسيج لمفاني . مصطلح عام لجهموعة من 

الأورام الحديثة التي تنشأ من الخلايا القاعدية للنسيج 


كلاءء عدطستتمع 0ه 0أم مم1 


م1 


اللمفانى . 
ورم للفي 000 ممع تلهج , مسسمطصصر1 
شبيه اللمفومة » شبيه الو رم اللمفي نه اصرصدر1 
وم لكر لز اللعدي : 
التهاب البلعو م العقدي الليمفي دنانع م رتقطم نتحاتل مص مطمصسر1 
داء الأو رام اللمفية » ورام للفي منتشر 015 صر[ 
متعلق بالورم اللمفي »لمفو مي 5 مره طامصرحمر1 
ماثل أو متعلق بالورم اللمفي . 
التهاب البلعو م العقدي دنانم م رتقطم نتحلتل0مصمطصرصسح1 


اللمفى 
يحدت شيجة للاضابة يعدوئ الفيرؤسنات الكوكساكية الرقط 
بالسلسلة 410 » مشابه للذباح الهربسي » يتميز بحمى 
وحطاطات صغيرة (5-2 ملم) متعددة ومصفرة تتواجد على 
الحنك الرخو والبلعوم الفموي . 

اعتلال لمفي مرض في 2 

داء لمفاوي 

ساركومة للمفاوية 

ورم خبيث من اللحمة ا متوسطة مع تكاثر الخلايا اللمفية . 


101165 


2127م مطصدصرا ح محتطادممطمدصما1 
111101 


ملقط لايون . كُلابة لايون » مقراض لايون 
نسبة إلى ج .أ .لايون .141700 .1882 - 1955 » طبيب 


ع 


ريك 


كهفية ؛ وهو أكثر الأنواع شيوعاً للورم الوعائي اللمفي » 
يحدث عادة في اللسان والخاطية الشدقية والحنك . 

ورم وعائي لفي كيسي » 

ورم عرقي لمفي كيسي 

نموكيسي يحتوي على مادةلمفية ؛ ويوجد في الرقبة » 
وهو أكثر شيوعا في الأطفال من البالغين . 

ورم وعائي لمفي بسيط » 

ورم عرقي لمفي بسيط 

ساركومة لمفية وعائية 
ورم بطاني لمفي وعائي خبيث . 

التهاب الأوعية اللمفية 
التهاب الأوعية اللمفية . 

لمفي .لمفاوي 
1- متعلق باللمف (طممت8.آ) . 
2- أحد الأوعية الحتوية على اللمف . 

جزءلمفاوي 

الجهاز اللمفي . الجهاز اللمفاوي 
يشتمل على الغدد اللمفية المكونة من النسيج اللمفي 
والأوعية اللمفية » تحتوي المسافات النسيجية على السائل 
النسيجي المحمل بالمواد المغذية لخلايا النسيج » يعود 
السائل إما مباشرة إلى الدم أو بطريق غير مباشر إلى الدم 
عن طريق الجهاز اللمفي من خلال الأوعية اللمفية الرئيسية 
أوالقنوات اللمفية دو فجيل الغذة اللمفية كمرشحات 
لإزالة الخلايا الجرثومية والخلايا الورمية . 

أوعية لمفية 


751 , 1012م تش طصدجر1 


171112115101113 1 


علمساد , ودنام أعسحطصصم]1 


م11 


انعط طامحدر]1 


عأ طمسصمر]1 


1 لام طمرسر]1 


ع5 عااأمطمسصدر]1 


كاعدى؟ م21 طمدصدمر]1 


(سابقة) لمف . سائل لمفى » جهاز لمفى -م و1 
خليةلمفية 2. كر بةلمفية عاتزءمطصصسر1 


خلية دم بيضاء وحيدة النواة ذات سيتوبلازم شفاف غير 
محبب تُنتج بواسطة العقد اللمفية ؛ وهي الخلايا 
الرئيسية التي تدخل في التفاعلات المناعية » وتكون 
المسؤولة عن المناعة ضد الأمراض . تصل كميتها إلى نحو 
0 من مجموع الخلايا البيض ويكون حجمها عادة في 
مثل حجم كريات الدم الحمراء وهي أصغر الخلايا البيضاء 
حجماً » تشغل النواة شبه الكروية معظم الخلية . 

الكيسة الظهارية اللمفاوية 
تظهر عادة على شكل تورم كيسي صغير أصفر اللون متحرك 
بدون أعراض يتواجد في قاع الفم أو بطن اللسان » وقد يكون 
نسيجا لمفاويا فموياً بسيطاً » وهي من الآفات نادرة الحدوث . 


ادن لوتاعط)أتمءمطصدما1 
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انحلال . تحلل 15ر1 
دَوَبان المواد الخلوية بواسطة مادة كيميائية أو مادة طبيعية أو 
إنزيمات إلخ . 

ليزوزيم 

حاجز لسانى » حاجز اللسان ستاامءه لمتاوصتا - وووج1 

حال »انحلالى 170 
متعلق بالانحلال (5أؤلآ) . 


1750230 
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عظم الفك العلوي . 
(سابقة) محلل » انمحلال حل ء 
مذيب » تخثير 
ليزين 


ع 


حمض أميني . 


-1950 و -1]951 و -135 


عزور]1 


[مختصر] وحشى إطباقى إنسى 50015681ناءع510-0عم - 2107 
كماهو مبين (لانينية) » - مأررتن5ع2ام 00ممد - عوعة"دم 2100 


كما هو موصوف لعاعع تل «اعمسممر عط ص 
اختصار بالطريقة المبيئة أو الموصوفة ؛ تستعمل في كتابة الوصفة 
الطية, ١‏ 
كالمعتاد ( لانينية) - مكتاه؟ عناممد - اود :ده81 


7277 21ناكنا 12 ل 
اختصار بالطريقة المعتادة تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية. 
[مختصر] لي إنسى لوماتاممتوعمم - 312 


يَعَطُن 111212 
ا تعطين ع0 
تليين بغمسها في سائل 
معطن 1121217 
آلة لطع ممم 
آلة الصب النابذة كستاكةء لدعتاكسامع , عستطء هدر 
آلةسنية لقادعل , عستطع ممم 
متلازمة ماكينزي عدطم لزه ك'ء تأتمععل 312 


نسبةإلى السيرس .ماكينزي ». عنتدععاءة511 عزد ,» 
1909-4 » طبيب إنجليزي. 


شلل يصيب اللسان . والحنك الرخو ء والطيات الصوتية 


فى جانب واحد . 

قا ماله لكوك 5علء113 
نسبة إلى س .ه .ماك » 0118130 ». قبل 1872 » طبيب 
أسنان أمريكي. 


تاج خَرَفِي مُجوّف يثبت في مكانه على السن بواسطة! 
لصاقه بإسمنت على دبابيس لولبية تثبت داخل قناة الجذر . 


كبرالرا أس 7لمطجععمء»ع هحدم 

(سابقة) كبر ٠»‏ كبير »ضخم ‏ ضخامة -12210 

أر ومة كبروية 0001 
منواة كبيرة . 

ضخامةالجفن تقطامرء1 0ع هدر 
حالة ضخامة جفن العين غير الطبيعية أو الشاذة . 

ضخامةالرا أس للقطمءء0عهمم ح متتلقطمءء0»ع حمر 

ضخم الرا أس 015 1م2210 - عللقطمعع2220 
ذو رأس كبير شاذ . 

ضخم الرا أس عتلقطمء22210 - عباملقطمع22210 

ضخامة الرأ أس تلقطرعع 0ع هدم 


[مختصر] في الصباح 5 ا ص ح عسقمر - حر 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
في الصباح 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
رمزالمتر 
وحدة قياس أطوال . 
(مختصر] . رحى . ضرس طاحن 
مَرْحِ » خلط . يمزج 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
[مختصر] شدقي إنسي 
[مختصر] إطباقى شدقى إنسى [660-00611159ناط0زوعمم - 21150 
[مختصر] حتَكي نئي لس - 1212[1ددرمعع تا طمزوعمم - 3/1182 


©1] نز 2< عتمم - حدر 


11- 2211 


1220133 )2ه تتتزعم - 831 


تتم ت ع156لا 


1115 - 22510112[ 


و 8 
لبى شدقى إنسى لو مآناممعءع نط5 زوعمم <- 
[مختصر] عنقى إنسى ه0616 زعم - 310 
[مختصر] وحشى إنسى [)10015دعم - 8311 





- 51522 أء ع©1015 - ئ1زد أء 131 


أمزج » أخلط ( لاثينية ) 
[12 0ه عتصسر 

تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
عمل مزيج . عمل خليط ( لانينية ) - 124 12دا81156 - 16 11 


2220 2 :1 اتلد 2 اع1 


تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 


[مختصر]لثوى إنسى له ؟أعستومأوعم - 110 
رمز مجم ونع لاتحم < عدر 
[مختصر] قاطعى إنسى لدوتعصنزوزوعمم - 211 


[مختصر] وحشى قاطعى إنسى 50015681كدزوزوعمم - 2117 
رمزمل , م عدا تلتللتدم - لتحم 
مزيج » خليط ( لانيئية ) 

تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 


10175111 2 > 1201511112 2ح أكتصطد 


[مختصر] لسانى إنسى لدسمعصتامزوعمم - :311 
رمزمل 2 «اناتللئس - لسر 
[مختصر] شفوى إنسى لمتط هاو زوع - 3/115 


[مختصر] قاطعى لسانى إنسى [هوك2ذهناعصناهزوعمم - 211:1 
[مختصر]قاطعى شفوى إنسى [2059ذه51201زوعمم - 211:21 





[مختصر] لد لسانى إنسى لوملنامرممعستامزوعمم - 311:2 
[مختصر] ل شفو 98 ل لوملناره1طه1مزوعمم - 31122 
رمزمل 1 . عناع ستللتدم < صصص 
رمز إطباقي إنسي لدكتااءء0-0زوعمم - 310 
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عيانى .2 ط يِ بالعين المجردة 1[ه8غ1م050عهمد - عذممعءدم مع هسم 
يمكن مشاهدته بالعين ال مجردة أي بدون مساعدة المجهر . 
مشاهدة عيانية »محص عيانى » 
فحص بالعين المجردة 0 
تيك كت الس فرظ انض #وناكهالتمو 
0 الفم 2 عظم الفم 2 فتطده )22105 2 1212105002 
آتساع الفم . الفَوغ ‏ الوه 
الشّدق 
فم كبير شاذ ؛ اتساع الفم ثنائي الجانب أو وحيد الجانب . 


1121:0500 


121060005 


111210516011113 - 12 


ضخامة البنية » كبر البناء » ضخامة ما 12121051 
التركيب البنيوي »ذو بنية كبيرة 

كبير التركيب » 0 البنية ضخم البنية لمختساء نادم 2ت 

مقطع كبير 00 1 
سن ضخمة »سن كبيرة 0 


مكثف ماك سبادن أداة 201 تتام ك5نصع200 مك112 


رص ماك سبادن 
انظر مكثف » أداة رص (2مأعوم مم0 ) . 

مقفعة عم 

ع ع 

5 : بقع (ع12ناء8]3) انظر بقعة (ع1ناعة]/ا) . 

وه جع و عو سس 0 ١‏ 

بقعى » نُطاخى 2 مبقع منقط :121121 
متعلق بالبقع أو يتميز بها 

مبقّع 2 مُلطخ أبقع ع121نا 112 

1-تبقع 2 تلطخ 0ن 1ع مر 

2-نمو البقع أو اللطاخة 

بقعة لاعممم ح عاتعحدمر 
بقعة أو باقعة أوطفح ملون لا : الجلد . 

ل ع ملون لا يعلوعن سطح ١‏ 

بقعة ميلانينية فموية عتامسماعحد لهخده , علسمعفدم 


لُطخة صغيرة مُلونة محدودة ومنعزلة قد تتواجد على 
الشفة السفلية أو اللثة أو المخاطية الشدقية أو الحنك 
الصلب . 0 
بقعي حطاطي »طخي حطاطي 
لها مميزات كل من البقعة والحطاطة. 
مُعتوه .مجنون 5-85 


:21ل1نامم10نا122 


مر طِ 2 مبلل 2 مُندّى أمعع و1120 

مخضل 01011 

أر. حيو انى 22262 
لون أحمر ضارب إلى الزرقة . 

لسان أرجوا اني 101811 12125212 


التهاب اللسان المصاحب لنقص فيتامين 182 ١‏ 


ضخامة الشفتين متلتطءمء همد - متلتعطء مع فصر 
شفاة ضخمة بشكل غير طبيعى ؛ ضخامة الشفاه من منشأ 


خلقى عادة . 


التهاب الشفة الغليظة كتاتلتعطاء مع همس 
تورم والتهاب الشفتين بسبب جرثومي . 
ضخامة الجمحمة متسمنء 0ع تر 
كرية حمراء كبروية 0 
شرة الخلايا العملاقة 122100515 


ضخم الأسنان 222210010111 - 1121:0001 

ضخامة الأسنان 
عيب فمائي ينتج عنه حجم غير طبيعي لسن أو أكثر من 
سن ؛ ضخامة الأسنان . 


11121:00011613 - 1151 


ضخم الأسنان 1 - 1221000216 
ضخامة الأسنان 2 - 12221000251 
ضخامة اللثة 0110 


1-فرط التنسج اللثوي (دنكداممءمتوط 21اتعصنة) . 
2- التليف اللثو يِ المنتشر (515م)2ددمط6 هتلع م3ت0) . 


كبر اللثة . غلظ اللثة 010 
حتفا اللسان 2220012 


عيب ثمائي أو حالة مرضية ينتج عنها فرط نمو اللسان أي 
ضخامة اللسان الشاذة . 

ضخامة الفك » الفقم ماكتط اد مع 2210 - متطاأجسع 112210 
فرط مو الفك العلوي أو الفك السفلي أو كليهما معاً . 


ضخم الفك عتطاأدسمع 2210 
ضخامة الفك مم20 ح مسكتطأجسع10ع ددر 


15 - 11121:08112111115 
وتلتعطء0عهمم - متط 122101 
علناعة1221:011101 
2115 - 12121:01112856 
خلية بلعمية متحركة ذات نواة وحيدة كبيرة » من خلايا 
الجهاز الشبكى البطانى (منعاؤز؟ 21ذناعطاهلمء-ه1ناعتاع1) » 
يزداد عددها 0 أية 00 التهابية . 
الجملة البلعمية - الجهاز الشبكي 
البطاني 1 
انظر جهاز 0 بطانى (طعاولزد لهاع طاملمع-ه10اعتاعخ]1) . 
ضخامةالتنسج 00 
نموغير طبيعي أو تضحم نسيج أو عضو مافي الجسم . 


- داع أدره ع8 2م 11210 


داع )55؟ لمتاعط)700ء-10نعء1)ء:1 


121210125198 - 2 


كبر الوجه . ضخامة الوجه 12101050 
كر الوجه » ضخم الوجه 201015 
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أي شيء مصمم للمحافظة على غرض ما بحالته الحاضرة » 
أو للمحافظة على علاقة الأشياء فيما بينها . 
حافظةالمسافة 22 , “تعمتواستحدمر 
طبيقة تقويمية سلبية » تستخدم لمنع الازدحام المفرط 
للأسنان أو انغلاق المسافة التي تَبزغ فيها السن ؛ قد تكون 
حافظة مسافة ثابتة أو حافظة مسافة نزوعة أو حافظة مسافة 
ثابتة نزوعة أي يمكن نزعها بواسطة طبيب الأسنان فقط . 


صيانة م 
1-رئيسى 12301 
كير 

وصلة رئيسية اماعع تمك نه زفترر 


عارضة رئيسية أو صفيحة رئيسية تصل بين سرجي البدلة 
السنية الجزئية النزوعة . أيضاً تسمى عارضة (887) . 
غدد لُعابية كبيرة 


كماع 52115217 :121301 


الغدد تحت اللسانية الكبيرة 5ع لمسعسنتاطدد نه زمدم 
(سابقة) كبير » عظيم ضخم -0ع همد ح -معلقدر 
1-(سابقة) خطأ . سوء -لقصر 
2- مُرض ءآفة »داء 

1-خَدء وجنة 01 
2- عظم الخد . عظم الوجنة 

سوء الامتصاص متام :دهكىط ةلقد 


لين »تلن » رخاوة كدانة ليونة 11 
ليك العظاء 


-05160 و 1121219 


لين » كري علدن .رخو عنمت 
«(سابقة) لين »رخو . لدن تَرهّل -1221260 
كدانة ».تلين »رخو د 101 
لين »رخو ءلدن عنامعه لقدر 


متعلق بالتلين ؛ تستعمل بشكل خاص للأسنان . 
سن ضعيفة .»سن لدنة طا00) عتامعلمس 
سوع تكون السن + 
سوء التواقق . سوء التلاؤم 
اسان عام بانردي» اتروع 1217 تين 
1 - انحراف . انزدٍ ياح » زحول اتعص ستله اقح - امع سدع تله لقسر 
انزياح السن عن موضعها الطبيعي في القوس السنية . 
2- سوء وضع » سوء تنضيد » سوء رصاف 
في حالات علاج الكسور؛ التحام خاطيء لطرفي عظم 
0 


وجني »خدي 


10 


1121 


121 


طوق ماجيل » شريط ماجيل لصحط 5”لازعة11 
نسبة إلى وء أ . ماجيل » 787811311 قبل 1871 . طبيب 
أسنان أمريكي . 
طوق أملس يلصق ويثبت على السن ويستخدم لتثبيت 
قوس موسعة أو أية طبيقة تقويمية أخرى . 

ملقط ماجيل 

ملقط صّمم خصيصا لتسهيل التنبيب داخل القصبة 
الّهوائية . 

مرض ماجيتو - تآكل ماحول السن ٠‏ - ©6وةءوتل 212816065 

تآكل الأنسجة الداعمة .الرعال 

نسبة إلى | . ماجيتو »0]6]زع82.212 » 1871-1871 » طبيب 
أسنان فرنسى . 

١ صهارة‎ 


درء101 11281115 


10011112 


011 
1- عجينة أو كتلة لينة غير متبلرة . 
2- (فى الصيدلة) : معلّق لراسب فى الماء . 
اطي .مغناطيس 1 11 
ممغنط » مَعغنطيس » مغناطيسى نع 2ع 112 
تادب مغناطيسى 1 صمناء 22 عتاعمع حدم 
قر ص مكبناظيسن عكتل عتاعمع محم 
قوة مغناطيسية ٌ 101 عتاع عفدم 
تنافر مغناطيسي دده أكلنامرء عتأاعمع حدم 


التصوير بالرنين 111 - وسمتع قا ععسحصووع" عتأعمع ددم 
المغناطيسى 
نوع من التصوير الشعاعي التشخيصي باستخدام الطاقة 
المغناطيسية الكهربائية لتكوين صورة للنسيج الرخحو» والجهاز 
العصبي المركزي . والأجهزة العضلية الهيكلية . 


مُغنطيسية » مغناطيسية لاكناء ع حر 
مغنطة »تمغنط 110 
تكبير »تعظيم مناه تلتصع هدم 


تكبير في حجم الصورة بعدسة مكبرة » كما في الجهر . 
مكبر : مُعَظّم ؛ شكرة ٍ 
مكبر مقربة 
1-تكبير 
2- مكبر 
عدسة مكبرة 
مرآة الفم ا مكبرة 


دع 111تاع 122 
10110 , عع كتمع ددر 
أطئتدعاء) , “ع التمع ددم 


ا نع 


كدع] 515 تمع همد - ددواع قصا ]تدع 22 


:1011101 لاأتاممد كسا كتمع ددر 


كبير . ضخم 222100 
حافظ . حانفظة . صائن 1ن ]تور 
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قرحة خبيثة 
سوء تشابك الأسنان » سوء تمفصل 
الأسنان » سوء إطباق الأسنان 
طروقية . قابلية للتطريق 
قابلية المادة لمقاومة التشوه الدائم تحت الانضغاط دون أن 
طروق » قابل للتطريق 
قابل للطرق ليصبح صفائح رقيقة » أحد خواص المعدن » 
مثل الذهب . 
قة 0 
أداة شبيهة بالمطرقة » وهي أداة للطرق . ذات رأس صغيرة 
من المعدن أُوَ الخشب أو البلاستيك أو الجلد أو من مادة 
قرنية ؛ تستخدم لعمل ضربات حادة لرص وتكثيف 
رقائق الذهب أو لإزالة العظم » انظر مطرقة آلية عتأهمماتاه) 
م11همم . 
رقة آلية » مطرقة ذاتية الحركة - 
"راص آلى . أدَاة حشو آلية » 
أداة رين آلية 
أداة انضغاطية » ساعدها مزود بجهاز نابضى لعمل 
غنربات متالية على المادةالمراذ رصيها آوتكينها » - 
رقة كهربائية 
أداة كهرومغناطيسية تستخدم لعمل ضربات سريعة على 
الرأس الضاغط لأداة الحشو . 


فةيدوية 


اء12نا أسمسع تلمدر 


222211110 


تخاااردلث ل 


1121121 


5 


- 2116012261 ور خع11وتم 


*مع 012016125 لو تتتجطاعع در 


عاتاعع1ء , خع1211م 


لصقط , أعللقددم 

أداةة تشبه المطرقة ذات رأس من الصلب أو الرصاص أو 
الخشب » تستخدم باليد لرص وتكثيف رقائق الذهب أو 
لإزالة العظم . 

مطرقة ذات قرن . مطرقة التيجان 

مَطرقة ملوءة بالرصاص 

مَطْرَقة الإدخال . مطرقة الحشو أو الرص 


5 


ام , غع211دم 
0 0دع1 , أع11مدم 
5 , أ21211 
مَطرقة هوائية 


أداة شبيهة بالمطرقة تعمل بضغط الهواء . 


2111221 و أعللفسر 


95 


قةالم 10 ور أع12211 
قة جراحية لدعنعتتناك , أعللقدم 
اقة خشسية , أ12211 


عظيمة المطرقة (فى الأذن ) 


1 

كبرى عظيمات السمع . 
سوء تغذية 1 سمدم 
سوء الإطباق »سوء انغلاق الفكين ره أكتااء 1210 


متعلق بالخد أو عظم الخد أوالوجنة الذي يشكل بروزاً 
ثنائي الجانب في منتصف الوجه انظر عظم وجني 
(هسطتامع ا2) . 

العظم الوجني . العظم الّدي 
عَظم الخد أو عظم الوجنة الذي يكون جزءاً من القوس 
الوجنية . 


1112191 202 


عصّب وجنى - كتلمن 210-12 تمع 27 1ل ح مازع “لملفصر 
عصب وجني وجهي 


1112121 55 


تتوء وجني( الناتئ الوجني للفك العلوي) 
رافعةو طفة ١‏ لالت 0 
أداة خاصة منبسطة رفيعة » تستعمل لتقليل انزياح الكسور 

الوجنية » انظر كسر وجنى (16ماع2] ع3ل0/12) . 
بقايامالاسيه الظهارية 
بقايامالاسيه - 
بقايا خلوية ظهارية 
نسبة إلى ل .س .مالاسيه » 1..0.8/12125562 » 1909-1842 »2 
خبير فرنسي بالقيزيولوجيا . 
سوءنمو.نموشاذ دع سسمماء نجع 1قحم 


ذكر 1221 


كاد" 21تاعطاامء :”11215552 


قأدع لاع 1دتاعطاامء - داوع" 1121935562'5 


وَصلة الذكروا الأننى اماع سطع )2 علقصمعع ع علقصمر 
سوء إثغار ده مرت لمحم 
٠ 2‏ 37 8 
بزوغ سن في غير موضعها الطبيعي : 
سوء تَكون » سوء تشكّل 2 تشوه 121211110 


تكون شاذ» أوتشوه . 
سوء الوظيفة - اختلال وظيفى ‏ «مناعصد0951 - «مناعصسة[مدم 
خبيث 1 اسع 1م 
مهدد للحياة ؛ آفة أوورَم ينمو بشكل غير قابل للتحكم 
حتى ينتشر في الجسم . 
مرض خبيث 
وَرَم الأرومات 
العضلية الخبيث ذو الخلايا الحسيبية 


كد15 أسمدع 1 لددر 


22 لاع عله[ نتضوتاع أسمدع تلددر 


ورم لمفاوى خبيث ده طامصدج! أسمسع تلحدم 
ورم ميلانينى خبيث 2 أسممع تلقدمر 


ورم خبيث نادر الحدوث » شائع الحدوث في الأشخاص 
الملونين » ويحدث في أو بعد منتصف العمر من الجنسين 
بشكل متساو . يشاهد غالباً فى الحنك وقد يسبقه فرط 


ميلانين (التملن 5أوههدا8/6) . 
ورم مختلط خبيث "امنا لعتتطد أسمصع نمدم 
ورم خبيث :1010103 اتتجداع تلجدر 


الصنف الأول : علاقة أمامية خلفيه طبيعية . 
الصنف الثانى : الأسنان السفلية تتجاوز (وحشياً) بمسافة 
نصف حَّدبة على الأقل العلاقة الصحيحة مع الأسنان 
العلوية . 
الصنف الثالث : الأسنان السفلية تتجاوز إنسياً بمسافة نصف 
حدبة على الأقل العلاقة الصحيحة مع الأسنان العلوية . 
التصنيف القاطعى 01 صمناقء/زومدك لقنتعصذ , سمتكساءء210دم 
لسوء الإطباق ‏ - 
تصنيف يعتمد على العلاقة الأمامية الخلفيه للقواطع . 
الصنف الأول : الحد القاطع للقواطع السفلية ينطبق مع أو 
يقع مباشرة أسفل الارتفاع اللساني الحنكي على الجزء 
الأوسط من السطح الحنكي للقواطع المركزية العلوية . 
الصنف الثاني : الحد القاطع للقواطع السفلية يقع خلف 
الارتفاع اللساني الحنكي للقواطع العلوية . 
الصنف الثالث : القواطع المركزية العلوية تكون مائلة 
للخلف . حيث يكون التجاوز الأفقي قليلاً ولكنه قد يزيد . 
التصنيف الهيكلى لسوء الإطباق اه و لامأكتطاءء2210 
١‏ 01 دامتادع زومدكء 
القواطع في الفك العلوي والفك السفلي . 
الصنف الأول : العظم القاعدي للفك السفلي يكون طبيعياً 
في علاقته مع الفك العلوي . 
الصنف الثاني : العظم القاعدي للفك السفلي يكون في 
وضع وحشي 7 وضع خلفي . بعد طبيعي» بالنسبة للفك 
العلوئ 
الصنف الثالث : العظم القاعدي للفك السفلي يكون في 
وضع إنسي١‏ وضع أمامي » قبل الطبيعي» بالنسبة للفك 
العلوي 5 


رائحة كريهة 0100101 

كريه الرائحة 010101010 

فَكى وجنى » فكي خدي 2177 [ للدم هلمم 
متعلق بالعظم الوجني والفك العلوي . 

را أب الخد 11010 

سيء الوضع سي ع الموضع 101 
في وضع شاذ . 

سوء الو ضع »سوء التو ضع 101 


الطبيعي ؛ مصطلح يستعمل خصيصا لالس التي تكون 
خارج الإطباق أو خارج خط القوس السنية . 


1- أي انحراف عن التلامس الطبيعي المقبول للأسنان 
التقابلة : ١‏ 

2- أي انحراف عن الإطباق الطبيعي للأسنان يؤدي إلى 
عجز وظيفي . 

3- سوء العلاقة بين إحدى الأسنان أو أكثر مع النواتئ 
السنخية السنية الداعمة لها والفّكين أو جميعها معاً . 
انظر تصنيف آنجل لسوء الإطباق . 

تصنيف أجل لسوء الإطباق و'ع ل , دامأكساءء10[ قحم 

01 6626102 زومهدلء 
الصنف الأول (1) : الوضع النسبي الطبيعي للقوسين 
السنيتين في الاتجاه الإنسي الوحشي » ينحصر سوء الإطباق 

عادة فى الأسنان الأمامية . 1 

الصنف الثاني (1) : ارتداد الفك السفلي مع إطباق وحشي 

للأسنان السفلية . 

الصنف الثاني(11) : قوس أو فك علوي ضيق ذو قواطع 

علوية طويلة وبارزة » وفقدان لوظيفة الأنف والشفة يؤدي 

إلى التنفس الفموي . 

الصنف الثاني- القسم الأول «ب» : مثل الحالة «أ» » ولكن 

يصيب سوء الإطباق جانباً واحداً فقط من القوس السنية أي 
نصف القوس السنية تاركاً النصف الآخر طبيعياً » ويكون 

مصحوبا أيضاً بالتنفس الفموي . 

الصنف الثاني : القسم الثاني «أ) : تضيّق طفيف بالفك 

العلوي » يؤدي إلى ضّم وتراكب وميل لساني للقواطع 

العلوية ؟ وتكون وظيفة الأنف والشفة طبيعية . 

الصنف الثاني- القسم الثاني «ب» : مثل حالة «أ) » ولكن 

سوء الإطباق يصيب جانباً واحداً فقط من القوس السنية أي 

نصف القوس السنية » تاركا النصف الآخر طبيعياً » 

وتكون وظيفة الف والشفة طبيعية . 

الصنف الثالث «أ» : بروز الفك السفلي » مع إطباق إنسي 

للأسنان السفلية ؛ مع ميل لساني للقواطع والأنياب 

السفلية . 

الصنف الثالث «ب» : مثل الحالة «أ4 » ولكن سوء الإطباق 

يصيب جانباً واحداً فقط من القوس السنية أي نصف 

القوس السنية » تاركا النصف الآخر طبيعياً . 

تصنيف الحزء الشدقى لسوء امعصوء؟ لمععسط , دامتكساءء10[قسر 
الإطباق ؛ تصنيفَ القسم الكوق 
لسوء الإطباق 

تصنيف العلاقة الأمامية الخلفيه لسوء الإطباق » حسب 

علاقة الأسنان الشدقية السفلية مع الأسنان الشدقية 

العلوية . 


01 متاق تلزوموكء 
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الفك السفلى ؛ يسمى التقاء الشعبة الصاعدة بالشعبة 
الأفقية للفك السقلى بزاوية الفك السفلى يوجد لكل من 
الشعبتين الراسوين العف السفاي نتوة أمامي وتسم الوم 
المنقاري ونُّنوء خلفي يسمّى اللقمة » حيث تتمفصل مع 
العظم الصدغي للجمجمة بالمفصل الفّكي الصدغي " 
" 7343 » يوجد النتوء السنخي أو الجزء الداعم للأسنان 
على السطح العلوي لجسم الفك السفلي ؛ يكوّن الفك 
السفلي شكل الوجه السفلي » وقاع الفم » ويدعم الأسنان 
السفلية واللسان وتساعد حركات الفك السفلي على المضغ 


و الكلام 1 
النتوء السنخى للفك أن ددععمتام متقامع:117د , عاطتلسفدر 
ار ٍ 
لقفة الفك السفلى عط ذه عانولصق , علطتلسحدم 
انظر 6 
تثبيت الفك السفلى 01 هناد , عاطتلسمدم 
كسور الفك السفلى 01 دع تناع هآ , علطتلسفدم 
فَكى سفلى ١‏ تقلاناطتلسفدم 
ملق بالفاف التقلي:: 


زاوية الفك السفلى 
الزاوية الخارجية المتكونة من التقاء الشعبة الصاعدة مع 
جسم الفك السفلي . 

ا منتحدر الأمامى الخلفى الفكى 361070511101 تملنطتلسمصمر 

0 ١ السفلى‎ 

مُنحدر قمة الارتفاع المتبقي للفك السفلي ابتداء من منطقة 
ارق الثالدة إلن افعتى جهة آنامية بالمسية للبجانة التيقلية 
للفك السفلى » حينما تشاهد من الجانب . 

قوس الك السفلي 
القوس الغلصمية الأولى التي ينشأمنها الفك العلوي 
والسفلي وأجزاء أخرى من الوجه . 

بناء الفك السفلى 

المحور الفكي السفلي - د متتهة تقاجلصم - كتحة تمان طتلسفدم 

المحور اللقمي - محور 

اللقمة- المحور البكري - المحور المستعرض كتكة ع5ء اقصه) 
خط وهمي يمر من خلال لُقمتي الفك السفلي » يدور 
حوله الاك التسفك . ْ / 

العظم القاعدي للفك السفلي 
الجزء المتبقي من جسم الفك السفلي بعد امتصاص الناتى 
السنخي والذي يدعم الغرسات السنية تحت السمحاق . 

حافة الفك السفلي 


2261 :1د[تاط سمت 


م510 ع1108 


طعت عتملتاط تل سمدد 


:211166111 “لو لناط ودر 


- كلع عقططلط - كتدج 071ممء 


عضلط لدعهط عتلتاط نل تددر 


ج2010 تو 1ناط 21د 


سوء تو ضحْ الأسنان - طاعع) , دده )لومم آمدم 
11 ماع16 

1-سوء الاستعمال » سوء الممارسة 

2- خطأ مهنى . خطأ فنى . مخالفة قواعد الطبابة وأصولها 
واطلاع مسي اد ساك فارة أذ مخالنة لقراضل الي 
فى الطب أو طب الأسنان . 

سوء رد الكسر 

سوء العلاقة 
علاقة شاذة أو علاقة خاطتئة بين جزئين متحدين أو أجزاء 
متلامسة » كما في سوء الإطباق للأسنان . 


12212121 


101001 


متطكدطه)داء لمحم ع مداع مدر 


سوء التدوير 0 
مالتاز 2221625 
إنزيم هاضم يحول المالتوز «سَكّر الشعير » (8131056) إلى 

جلوكوز (ء610205©) . 
سُكر الشعير (المالتوز) 1221605 


سكراتبائق السكريات يتكون من انحلال النشا (وعطعمة5) 
بواسطة الأميليز (0كهاترسة) محلل النشا . 
سوء مُعالجة »سوء مُعاملة 
موكق وز إن اعجو العمات ونيز العطاف 
دوران شاذ ؛ مصطلح يستعمل لوصف سن تَلُّف حول 
محورها الطولي لتُصبح في وضع غير طبيعي وشاذ . 


1211111111 


10101 


111110 


سوء التحام » سوء اتحاد . سوء التئام 
التحام شظايا العظم المكسور في وضع غير صحيح ؛ أي 
في علاقة غير مقبولة من الناحية الجمالية أو الناحية 
حَلَمة القاطعة 
واحدة من النتوءات الثلاث الئي تشكل الحد القاطع 
لقاطع حديث البزوغ ؛ تتآكل هذه النتوءات أو المصدات 
عادة ليصبح الحد القاطع مسطحاً نتيجة لاستعمال 
الأسنان . 
اللبونات , الثدييات » 
الحيوانات الثديية (صنف من الفقاريات) 
الفك السفلى 
فطع شه بحدوةاللفنان + مليلق امهل قافكة اللهية 
بواسطة مفصلى الفك الصدغى ؛ يتكون الفك السفلى فى 
كاذ نكا بين عن لوي رادي عا قي اميه اعد 
للفك السفلي وشعبة أفقية » تُسمّى جسم الفك السفلي 
وهي عبارة عن منطقة تحميل الأسنان » وتلتحم الشعبتان 
الأفقيتان عند خط الوسط . وتسمى نقطة الالتحام بارتفاق 


122201161 


وتلتسسةط1ل - كلاو تسدددر 


112 لسممم - عاط تلسفدد 
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تشبيت الفك السفلى مد علملس طن سفجمر 

ثقبة الفك السفلى - 
فتحة مستطيلة في السطح الداخلي للشعبة الصاعدة للفك 
السفلى يمر خلالها العصب السنخى السفلى والأوعية 
الذمؤية 2 وتسم أحياناً الثقبة لك الحفل ملع م1) 
(اعمتهةم] تتقامء217 . 

حفرة الفك السفلى - 

لوث العاني (الطفرة لفان 
غدة الفك اسفن - الغدة تحث الفكية - 0صفقاع نندانطنلسقدم 
١‏ لماع نند[اناط 1ل تمسساطنك 

تلق الفك السفلى . انزلاف الفك السفلى ع0ناع عنقانطت0سقدم 
حركات انناف م حافت إلى ارا و ا تقدمهى 
وحركته المتوسطة » التي تحدث حينما تتلامس الأسطح 


1210110121 11 


2 1620100ع - 10553 :1 [تاط01 وتم 


الإطباقية للأسنان . 
حركات الفك السفلى اعم 2201 عستلتاع عتمتانطتلسحدم 
الانزلاقية 1 
دليل فَكى علتناع عتحلناطتلسمدمر 
جهاز تعود يضي ذو مستوى عسمام-علتسع “مانا طتلسفدم 


إركادي فكي يفي 
جهازتعويضي ذوامتداد أوبروز صاز لتوجيه الفك 
السفلي المستأصل جزئيا إلى علاقة تلامس إطباقية مع الفك 
العلوي 1 

وسادة لثوية سفلية . حافة لثوية سفلية 20م سدع عددلنطنلسفدر 

وضع مفصلي نكي سفلي . 

وضع بكري فكي سفلي ( وضعية الرزة الفكية) 

وضع الفك السفلي بالنسبة للفك العلوي » عندماتتم 
حركات فتح وغلق الفك السفلي في محور بكري . 

طبعة سفلية » طبعة الفك السفلى - دمزووء:«مرصة سملن ط تل سقدم 

10371 0 ١ 

طبعة للفك السفلى أو للبنية السنية السفلية . 

حافة الفك السفلي النطيائة تع لندمط عدمتتء كصذ عقتس طتلسفجم 


مفصل الفك السفلي - المفصل الفكي 


| 1 


0 عق تنلط نح انط 01 مسر 


- اأسامل عاحلتاط1ل مدر 


الصدغى أستمل سملحاط نل متفسصده ممص 
انظر المفضيل الفقكى الصدغى 1 مما 1) 
فصامل . ١ ١‏ 
قاطع جانبي سفلي 2 امكتأعطا لدععغه1 تتمانتط تل سفدم 
ريافية سفلية 
حركات الفك السفلى 5ع حاء 2201 تتملندط نل سمدم 
أي حركة للفك سينا : 


حركات الفك السفلى الخحرة ع1 , كأسغصء ممم عنمل طتلسقدم 


قناة الفك السفلى (النفق الفكى السفلى) [قصف ننهانطتلسقدم 
فنا عظمية بدا م ثقبة الفك السغلى على الخهة الدالية 
تلقن الميافة: تناك لتنا وتيف خمييا لبط 
عظمية عقو كين القعاة خلال سيم القك المقلن + حاملة 
عَصب الفك السفلي » وتستقبل فروع العصب الواردة من 
جميع الأسنان السفلية » انظر قناة سنخية سفلية 301ع1م]) 
للهمقه تتهامء217 . 

ناب الفك السفلى . الناب السفلى 

شامخة الناب العظل 2 ععجء ستصس عصتصف سفلسط عفدم 

حدبة الناب السفلي - 
قاطع مركزي سفلى . ثنية 
سفلية 

علاقة الفك السفلى المركزية 

تية لتك ةالشغلى 
التسوع الإتسن ننقك اسفن" باقر لعن تفلك سق 
(161ل قط 5 01 0 ١‏ 

ناب سفلى 

تفززالفك السفلى 
الاق العسن السحشى السفان سيب الارتهاف الشديد 
للفك السفلي إلى درجة أن سطح القناة السنخية بالفك 
السفلي لم تعد تغطى بالعظم . تاركة فقط النسيج الرخو 
يفصل محتويات القناة السنخية عن التجويف الفموي . 


عتنتصقء “تولناط 01 تددر 


1221501 لوتادعء تتملاتاطتل سمدم 
03 ادع تتولتاط نل سمدد 


0207:1» تتملتاط1لسمجم 


كته تتم[تاط 1ل سمجم 


لع “لملناط تددر 


القوس السنية السفلية طععية لمتمعل عقتس ط تل سفجم 
جناح البدلة السنية الكاملة 121185 عن كسعل عقتس طتلسفجم 
السفلية 


الجزء الممتد من قاعدة البدلة السنية الكاملة السفلية فوق 
الارتفاع المتبقي ومخاطية الفم إلى أسفل حتى الحيد المائل 
والحافة الضرسية اللامية وفوق النتوء الذقني والوسادة خلف 
رحوية . 

انزياح نكي سفلي 


انحراف عن العلاقة الإطباقية المركزية نتيجة انحراف أو 


اع ع2[ مكتل عاحلتاط 1ل مدر 


توازن فَكي سفلي 
1- فعل أو أفعال تؤدي إلى جعل الفك السفلى في حالة 


0 1ط 1لتسنء تتماداط1لسمحم 


تزان . 
جهالة "تكو 'قبها كل «الشرى الموقزة ع الفك الستفلق 
متعادلة . 1 
الضاحك الأو لالسفلى لتمعتاعلط اكد عتحلدطتل سمدم 
رحى أوا لى سفلية ١‏ "تفامحم اكع عدمتسط تل سفجمر 
ضاحك أول سفلي عله[ متتعتام غك ملس طتلسفدم 
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1112110111131: 15 


ميزاب فكي سفلي . الثلم الفكي السفلي 


ارتفاق الفك السفلى كذ وتطمحطر تماسط تل سمدم 
رحى ثالثة سفلية تتقامحه انط عتمتسط تل سفجمر 


أكتاتتط) “انط ددر 


دفع الفك السفلي 
ضرس العقل السفلي - 


- طا00) مك8 عتحلتاط تل مهدر 


رحى ثالثة سفلية تنمامدد لستط) عسقتنطتلسفصر 
فكي وجهي لم0 1ن ط تل سمدم 
متعلق بالفك السفلي والعظام الوجهية. 


عسر التعظّم الفكي الو جهي - - وزوه]03505 له012لناطتلسفدس 
تناذر تريتشر- كولينز رد و”كستلاه')-“عطعدء»1' 

عيب خلقي نادر يصيب عظام الوجه والفكين » يتميز بصغر 
عظام الوجه » وميل الجفن السفلي في اتجاه عكس المنغولي 
وتشوه صيوان الأذن واتساع الفم وسحنة شبيهة بالأسماك ؛ 
انظر متلازمة تريتشر كولينز 'وهنل[ه)-عطعمع1) 
(عد زو . 

العضلة اللسانية الفكية 
جزء من العضلة اللسانية الذقنية (ع351اتط دناووهاعمنمء6) » 
تمتد إلى جانب اللسان من الحافة الخلفيه للفك السفلى . 

الجشيلة الفكة اليافية 0 
جزء من العضلة الْبطّحة » تمتد إلى الأمام فوق زاوية الفك 
السفلي من الناتئ الخشائي . 

فكي بلعومي 
متعلق بالفك السفلي والبلعوم . 

حامل الأقفراص 
عمود معدني دوار » يسك بواسطة قبضة آلية تستعمل مع 
الجهاز السنى » فى نهايته لولب محلزن («6زه5) (حامل 
أقراص هاي 0061م ).2 أو فى نهايته مسمار ذي 
رأس مشقوق (حامل أقراص موراء لضفم 2021101 
لتثبيت أو لتغيير دولاب أو حجر أو أقراص التلميع أو 
أقماع التلميع المطاطية . 

حامل أقراص هاي 

حامل أقراص الصقل 

حامل الأقراص ذو رأس الدبوس 

حامل الأفرا اص ذو اللولب الصغير ‏ 7عتءو-القت , اءلسفدم 

حامل أقراص ذو 

اللولب الكبير مع الفلكة 


11201111115 


2115م :122011101121 


1دع21725ط 10ت ط01 محم 


لتتلسممحم - اع“ لسفددر 


5م , اع لسفتم 
مع 201-7011512 , اع*لسفتم 


0وعطحصام , اع «تلسمسر 
ت 7725121 ط1)1؟؟ 5012878 121:56 , [ع:2221201 
لإحكام الربط على القرص . 


حامل أقراص مور 
حامل أقراص ماكسفيلد 


و'ع:11001 , 122211011:1 


1*5 , اع سمدم 


1- التى تحدث أي حركات الفك السفلي دون أن تتداخل 
الأسنان . 1 
2- أية حركات غير كابحة للفك السفلى . 
عَصَب الفك السفلي - العَصّب : 
السني سفلي 
انظر مدخل العصب الفكى السفلى(1315جز0مة]/08) . 
ثلمة الفك السفلي- الثلمة السينية 1 طعامه سملن ط نل سمدم 


- 1217 “1و1ناط01 22د 


22177 لوأاسعل *تمتترع 1سا 


طاءغ20 02010ع1ك 
ثلمة تفصل بين اللقمة والنتوء المنقاري للفك السفلي . 
قطع عظم الفك السفلي / 
المستوى الفكي السفلي 
(في تقويم الأسنان) : مستوى يصل النقطة الفّكية بزاوية 
الفك السفلي (النقطة السفلية الخلفيه الوحشية للزاوية 
الخارجية للفك) » عمودياعلى المستوي السهمي ؛ ويمثل 
النافة السلكة للش العناهذة للناك الفا 7 
وضع الفك السفلي 
وضع الفك السفلي في حالة الراحة . 
الناتئ الفكي السفلي » نتوء فكية 
جزء من القوس الغلصمية في الجنين وينشأ منها الفك 
السفلي . 
بروز أمامي للفك السفلي 
نوع من العيب الوجهي » تكون فيه النقطة الفٌكية متقدمة 
إلى الأمام عن المستوى الحجاجي . 
منعكس تكي سفلي 
الفك السفلي في وضع الراحة 
قطعالفك 
إزالة جزء أو كل الفك السفلي . 
تراج نحي 
نوع من العيب الوجهي . تكون فيه النقطة الفكية متقهقرة 
للخلف عن المستوى الحجاجي . 


]0 :1و[ناط 1ل سمصم 


عطمام تتماتاط1لسفحم 


2054111 :121تاط 01 سفت 


1121201111121: 1255 


1221101111121 031 


1116 عتم 1ناط 1 مدر 
03 أنع"1 :121نا1ط1221:01 


11121101111121: 01 


1112110110121: 31 


ضاحك ثان سفلى 0تمكتعلط 0برمعع؟ تقلط نل سحصمر 
رحى ثانية سفلية 0121ته لتامععد عسقلسط تل سمدم 
ضاحك ثان سفلى :ن0[2تع "مر 0سوععد تتملنطتلسمدمر 


شوكة الفك الشنلق » شوك سبيكس> ع«ذره ننهلنط نل سهدم 
غرسة الفك اليك مامص عامرداك “تمان طتلسحدم 
الرئيسية الثبتة - 
غرسة معدلة داخل العظم » حيث تمر الطبيقة المعدنية 
خلال الارتفاع الكلي للفك السفلي في المنطقة الأمامية » 
وتخترق الأوتاد مخاطية الفم من أجل تقديم نقاط التثبيت 
للبنية العلوية التعويضية المناسبة . 
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داء العظم الر خامي - ؤ5ز605ع00ع051 - عموعوتل عصوط ع1ط “فصر 


جر العقام » تصخر العظم 
انظر ا العظم (كأومتاءممع]5و0) . 
حافة. حد. هامش 


الحافة أو الخط المحدد أو الخط الحدودي لأي سطح من 
السن أو الحفرة . 


حافة سنخية 


اسان 


تهامء؟21 , طاع :12121 
الحافة العلوية من العظم المكون لأسناخ الأسنان . 
حافة الأملغم 
حافةالحفرة 
حافة سطح الحفرة 
حافة الحفرة ةمع سطح الس 


حافة عنقية » حافة رقبية 


03 , 11ز5 :12121 
237177 , لطاع :12121 


070511112 , 11ز5 :12121 


- 17121 ر مزع تددر 


ساع :تقمط لمعاكرءء 


انظر عق (لمعتكهعم2) . 

اجو 8 0 امو 3 7 وه 
حافة محددة . حافة موضحة عع , ستع مسر 
حافة لثوية حرة ممع عع1 , ماع تحدم 
حافة لَثْوي يةتطليقة سناع ع1 , زع تقر 


حافة لّغوية » حافة اللثة 
حافة اللثة غير الملتصقة عند أعناق الأسنان ؛ أي حافة اللثة 
ا مجاورة لأعناق الأسنان . 


ل12517ع , دازع :1221 


حافة تحت الحجاج لماتطدمه “تكسذ, متم ددم 

حافة لسانية لمتاعصنا , ستع تحدم 
حافة اللسان التي تتلامس مع الأسنان واللثة . 

حافة الفك العلو يي لقاتط مه ص , فللتحقس عط 6ه ستتفصس 

تحت الحجاج 


الحافة المستديرة للسطح الحجاجي بالفك العلوي » التي 
تكون جزءاً من الحجاج : 
حافة الفك العلو يِ الدمعية و هللتتقدصس عط 01 ستع تددم 
لمستمعح1 
الحافة الخلفيه للنتوء الأماميةللفك العلوي التي تتمفصل مع 
العظم الدمعي : 


حافة ححاجية لماتط:ده رستع فصر 
حافة حدقية 1217[ أمتنام رستع تقطر 
حافةفوق الحجاج 120121مناك مصتع تحدم 


شاطبّة الحافة . مُشَذّب الحافة 
أداة تشذيب الحافة اللثوية . 
حافي . حفافي . حَدَي . هامشي 
سكعل كانه (مناع ه01 . ١‏ 


1110101 تازع :12121 


لزع :1121 


حامل الأفراص شديد الاحتمال » 


07 9لوعط ر اع لسفتم 


خامل فين 

حامل أقرا اص طويل 5 , 011:1 تر 

حامل أقرا اص قصير 101 , 21101:1تر 

مضغ »مضغ الطعام نام نكمم - دامتادء 0 سفدمر 

مضغي 1120111260177 
متعلق بالمضغ . 

في الصباح ( لاتينية ) صر "اه تتقمط ح عفص 

تستعمل في كتابة الوصفة الطبية واختصارها 280 أوص . 

منغنيز : 0101 
عنصر فلزي 

هوس لل 

دمية » نموذج الجسم التشر بحي 60 تاماسقطم - ستعلتسفدم 
انظر نمو ذج للرا أس (0ه2عط دسمتصقط2) . 

يتداول غ2 [نامتسفجمر 

تداول دده نه انا سمتسفدمر 
تناول يدوي » تمرين يدوي ٠»‏ مهارة يدوية » خصوصا في 
المعالحة . 

زمن المعالجة اليدوية عستا مهاس ستسفجم 


زمن العمل المتصرن 0 يدويا »دون 
صلشعي امن ضنع الإنسان , 
حارق ذو شعلة . ملهب ذو عطاء 
عاج قشري .عاج ساتر » عاج محيطي 
الطبقة الخارجية الرقيقة من العاج ؛ طبقة العاج الأولية 
الشكرلة دول ميدتيل. اللي المق”. 


1121211-12 
1112110111611 
اتنا علاا قفتم 


عمتأاصعل علاأسفدد 


يدو ى 1121121 
ا معان لين 
2- مصنوع بواسطة اليد أي مَصَنْع يدوياً» عكس مصنّع 
آليا (لمعتههطء»016) . 
شيو يدو يِ 0 1112111121 
رص يدوى .تكثيف ا يدوى عستأكدع لجرمء [هتامقدر 
مقياس قو ة الدفع » مقياس الضغط دعا 0ه هط :017 نافدر 
المتواصل 
جهاز لقياس قوة دفع الآداة . 
يد ( لانينية) ك0 
لبساق جغرافى » 01511) علطم 560512 - عنام 01) 12220107 
لسان مر 0 
ر رام 2 مَرَمَّر 11م 
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قناع .حجاب 222515 
قناع جراحي لدعذاع 1ناكى 2251 
قناع وجهي جراحي ع12 لمعاع تناد بكامفطر 
على سا الغ داص 

مقنع » محجب 221 
ححب .» تمويه 0 


1- تغطية أو حجب أو إخفاء . 

2- (في طب الأسنان) : استخدام مادة مُعتمة لطلاء 
الأجزاء المعدنية من الأجهزة التعويضية أو المناطق 
المعتمة للحشوات من أجل التمويه والإخفاء . 


تاج ماسون النز وع كروك علطمطعدواعل د'درمعد81 
نسبة إلى و .ل . ماسون »8ه50ة77.1.51 » قبل 1896 . 
طبيب أسنان أمريكي . 


تاج ذو وجه خَرَفِي قابل للنزع مركب على وتد وقاعدة 
7 
كتلة 
تدليك ءدلك 


تدليك قلبى 


111255 - 2 
112525 


21012 ,ع11125528 


تدليك قلبى خارجى أمعدكء 1050© ,122559286 
تدليك لثوى 21 تمدع ,112559286 


ماضغ . العضلة الماضغة 
العضلة التي ترفع الفك السفلي أثناء المضغ » انظر جدول 


11125511 


العضلات (وع1ء3/105) . 
العضلة الماضغة مكنا اعاء1221255 


عضلة سميكة وقوية مربعة الشكل » تستخدم في عملية 
مضغ وطحن الطعام » تنشأ من الحافة السفلية للقوس 
الوجنية » وترتكز على السطح الخارجي للشعبة الصاعدة 
للفك السفلي ؛ تعمل العضلة على رفع الفك السفلي 
وإطباق الفّكين » ويمكن جسها عند إطباق الأسنان بقوة . 
التغذية العصبية : من فرع من العَصب الفّكي السفلي 
والتغذية الدموية من الشريان السباتي الظاهر . 


ماضغ 2 مضغى 1عاع 1255 
متعلق بالعضلة الماضغة أو الشريان الماضغ . 
شريان ماضغ 1ه عأتاعاع دودر 


يغذي السطح العميق للعضلة الماضغة » انظر مدخل العضلة 


الماضغة (هءتزعاء55ة1/1) . 


تضخم العضلة الماضغة تمه تدان مقط عتسرعاء و ممم 
عصب ماضغ 2117 111255111 


أعصاب حسية وحركية تغذي العضلة الماضغة والمفصل 
الفكى الصدغى »انظر ماضغ (كتاعتتعاء55ة11) . 


عظم حفافى عصوط لمسصتع تحدم 


انظر حافة سنخية (صأعتهمة مهامع'لى) . 


لثة حفافية تع طاع لمساع تددر 
التهاب اللثة الحفافى 5ن اتعصاع لمساع تحدم 


التهاب الأنسحة الداعمة الحفافية  »‏ 5ئن)30002عم لهصتع تحدم 
التهاب دواعم السن الهامشى 
انظر التهاب الأنسجة حول السنية (5ناناه000ء2) . 


مقاومة حفافية ععصماكزوع لمستع تحدم 
ار تفاع حفافى »حَيد حفافى 105 لمستع تددم 
إطالة حفافية 1 عستسمستمك لمسصتع تحدم 


وصف لعملية صَفّْل حواف الصبيبة » بعد التأكد بأنها قد 
استقرت في مكانها بشكل مناسب قبل إلصاقها بالسن 
بزابئطة الإسحت اللاضق. ببتفعد م عادة اقل ذو كرة 
لصقل وتنعيم أسطح الذهب ؛ وتتم عملية الصقل في الاتجاه 
من الذهب إلى السن . 


قوة حفافية .شدة حفافية . متانة الحافة طأعدع"ا؟ لمصتع :تمسر 


حفافية »هامشية 1 سم 1 
ر أب الحافة 1257ممطاع :21 
علامة .دليل أثر ج2221:1 
نقي ١‏ تُخاع العظم 2 مخ العظم 101 


- 


النسيج الرخو الذي يشغل القنوات والفجوات العظمية . 
نقي العظم . نخاع العظم 


121211039 , 202 


نقى أحمر 2 مُولّد للدم 0" , 1221211035 
مسافة نقود ب 2 1112110117 


انظ رمسافة 2 فراغ (ععوم8) . 
نقى أصفر . خلايا شحمية 11017 ,10ت 
5-6 
طريقة جراحية لاستئصال مُقدّم الحويصلة أو الكيسة لعمل 
فتحة في جدارها » وتحويلها إلى جيب لتكون متصلة 
باتارع بو اجز عققي الفسنط الداع هلواط 
جدرانها بحواف الجرح » ويلتئم التجويف بعد ذلك 
بالنسيج الجبيبي . تجرى هذه الطريقة في حالة استحالة 
الاستتصال الكلي للكيسة . 
جسرميريلاند 
جسر تُلصق فيه المثبنات على الأسطح الْخرّشة بالحمض 
للأسنان الداعمة ؛ يكون تحضير الأسنان الداعمة قليلاً » 
وتخرش أسطح التطابق بالحمض .أي أسطح كل من 
المثبتات والأسنان الداعمة » لتحسين التثبيت الميكانيكى 
للمادة الرابطة . 1 


122101 


11015 20ج 112121 
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عناصر جانبية يمنى ماضغة لدناءند! خطعت , مدع مدر 
]01 كاع02م تدم 
مسافة ا مضغ »مساحة ا مضغ 2م50 11250162601 
انظر مساحة (ع30م5) . 
مَاضغي 2 ماضغ 11207 


متعلق بالمضغ أو بالعضلات التي تشترك في عملية المضخ. 
جهاز ماضغ . جهازالمضغ 
مجموع كل البنى التي تشترك في الكلام والمستقبلة المضغ 
وبلع الطعام . 
عناصر الدورة المضغية 
دورات مُضغية . حركات المضغ 
نماذج للحركات الفكية السفلية أثناء مُضغ الطعام . 
فعالية مضغية » فعالية المضغ 
قياس سحق أو طحن الطعام عند شخص بالنسبة لدرجة 
الطحن عند شخص معياري 
قوةماضغة. قورةالمضغ 
القوة المستخدمة بواسطة العضلات الماضغة أثناء المضغ . 
حر كات ماضغة » حر كات المضغ 15 ا 122017 1112511200177 
ل حركات المضغ . 
2 حركات فكية سفلية تستعمل لمضغ الطعام . 


1112561626017 115 


015 ح0» 7216 1212561626017 


1212561626017 9615 


1212561626017 111117 


12125616260177 101 


مخاطية ماضغة 12 [11250162001 
جزء من المخاطية الفموية تشمل اللثة والحنك الصلب . 
عضلات ماضغة 1515 1112511260177 


العضلات المسثولة عن عملية المضغ » وتشمل زوجين من 
كل من العضلة الماضغة (.12 عاء101355) » العضلة الصدغية 
(.10 018115متاع1) » العضلة الجناحية الوحشية 36281.]) 
(.1]613/5010-2م والعضلة الجناحية الإنسية 016»01841) 


زم ل1ماع تلاعام . 
عصب ماضغ 2197 1112511626017 
ألم مضغي متهم 017)وع عقر 
ألم في أماكن عدة بالوجه والفم يتسبب عن المضغ ولا 
يتسبب عن مرض موضعي بالفم . 


كفاءة مضغية » فعالية ماضغة 
قياس سّحق الطعام تحت ظروف اختبار قياسية . 
أسطح ماضغة . سّطوح ماضغة 
الأسطح الطاحنة للأرحاء والضواحك . 
جهاز ماضغ . جهاز مَضغي 
الأعضاء والبنيات الفموية التي تدخل في عملية المضغ ؛ 


12125116260177 101 


1112561626017 5 


حلاء )555 12212511262601:7 


1 عفان ؛ضخم »ثقيل . مُصمت 11255177 
2- غَزير . خطير لمر رط 
قوي نسبياً (جرعة دواء) 
ملك اللثة 1225500 
أداة تستعمل لتدليك اللثة . 
خلية ادخاري ية. خلية بدنية لاعع- اعفدم 
رئيسي »نهائي 2211 


قالب نهائى . مثال رئيسى أكدء *1ع]12125 
قالب يستخرج من طبعة نهائية » وهو عبارة عن نسخة 
مطابقة لأسطح سن محضّرة » ومناطق الارتفاعات المتبقية » 
والأجزاء الأخرى من القوس السنية أو جميعهامعاً» 
يستخدم في تصنيع حشوة سنية أو أجهزة تعويضية 

طبعة نهائية » طبعة رئيسية 
انظر طبعة نهائية (5108وعء]مططا 1همة©) . 


1112511 1 


- 2 
يمضغ »يعلك .يطحن عغهع 1 كر 
ماضغ ع.طاحهء 10101 
0 1و كن 


5 1125122125 
> «متادع س0 سمممر - سمتاف مهدر 
عملية بصب التتكام » حيث يُقطع الطعام بالقواطع الأمامية 
ويطحن أو ب يسحن بواسطة الأرحاء ثم يتبع ذلك البلع 

والهضم : 

عناصر المضغ 01 01262215 تمك ,دم تطوء )كور 
حركات الفك المختلفة التي تحدث أثناء المضغ » والتي 
يسيطر عليها الجهاز العضلي العَصي ؛ ومفصلي الفك 
الصدغي ؛ والأسنان ؛ والطعام المراد مضغه . يمكن فصل 
عناصر الدورة المضغية (بغرض التحليل أو الوصف) إلى 
عناصر فتح ماضغة ؛ وعناصر إغلاق ماضغة ؛ وعناصر 
جانبية يمسرى ماضغة وعناصر جانبية يمنى ماضغة ؛ وعناصر 
أمامية خلفيه ماضغة . 

خلفية ماضغة عناصر أمامية ‏ 009]]101 .0نتغطة رصمناهء )كمسر 

0122012215 01 


عناصر إغلاق ماضغة ]0 2)5ع02مت2دمء عستومكء ردصم نغدء1)كدمدم 


قوىالمضغ 01 دع101 , سمتاقع نا عمدر 
القوة المحركة التى تنشأ عن النشاط الحركى للعضلات أثناء 
عملية المضغ الطبيعي . 1 
عناصر جانبية يسرى ماضغة لقع 121 أأء1 , مدع تا عفدم 
]01 215ع:122012م» 
عناصر فتح ماضغة ]0 012201261215© عتتتطءم0 ,00 وء1225]1 
عضو المضغ العضو الماضغ 01 تدع 01 , دامتكدء )كور 
مجموعة كل البنى التي تشترك في الكلام والمستقبلة لمضغ 
و بلع الطعام : 
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مقر دات الطب » علم الأدوية 012 مع أ محم 
علم الأدوية أو دراسة العقاقير » ومصادرها » وتحضيراتها 


واستعمالاتها فى الطب وطب الأسنان . 


مادة 0 

مادة الألجينات الطابعة ٠‏ 1025ودع :تمص عكمستعله , لمأ مسر 
مادة طبع ألحينية 

مادةالقاعدة 295 , لدأتدع)222 

المادة الطابعة شبه الغروية 102ووع:تمصةذ 1101021 , لمتع تمسر 

مادة قاعدة البدلة السنية ع5هط ع مكدع ل , لمت أ مسر 

مادة البدلة السنية عتتن عل , لمتتعء ادر 


0 125]1ء , 212161151 


مادة طبع مرنة 


المادة الطابعة شبه دوزووء "مط 11010مع0لتوط , لمتمعء تحدم 


الغروية مائية 
مادة الطبع » مادة طابعة 10ككع متا , لمع امسر 
انتقاء المادة 01 سمتاععا1ء5 , لمع )مدر 


مادة المطاط السيليكونى الطابعة ءططنا عصمعتلكه , لمتع اهدر 


مادةأ كسيد [20ع5ناء-05106 عطلك , لمتاء]222 سملووء “مسر 
الزنك واليوجينول 
الطابعة كوعدا 
مساند 1021 
مفر دها مسكّدة (حتطدلة) . 
مسندة .» قآلب » مطرس 00 


1- دار صناعي مؤقت »مثل شريط أو طوق رفيع من 
المعدن لإحاطة وتشكيل حشوة الأملغم الفضية . أثناء 
إدخالها في حالتها اللدنة إلى أن تتصلب ؛ ولتثبيت 
الحاجز المطاطي لمنع اللعاب أو الدم »إلخ .من التداخل 
أو تلويث الحشوة . 

2- قالب الصب . 

قالب يستخدم في الصب . 

3- مطرس : نسيج بين الخلايا أو المادة الأساسية للخلية ؛ 
قاعدة فى مواد الحشو الراتينية ؛ المادة التى تحيط بالحشية 
١ 022‏ 

4- الجزء الأنثى من الوصلة المحكمة . 

مسندة الأملغم - شريط المسندة » مسندة ‏ - تتدى [فتنه , عفدم 

شريطية مقط تتت فصر 
تستخدم في حشو حفرة جانبية إطباقية بمادة الأملغم لإحاطة 
السن ودعمها » أثناء إدخال مادة الحشوة وهى فى حالتها 
اللذنة حين مشكل القشوة لتعويقن جدار السن الْمقوة ‏ 


مسندة تشربيحية 22001 , كمسر 


وهي الفّكين » والأسنان والأنسجة الداعمة » ومفصلي 
اذك ]ع د » والعضلات الفّكية» واللسان » 
والعفتين رالندين + ومخاطية القم (يتنيب تعر 
الجمعية الأمريكية للأسنان (824) . 

خَشسّاء . خشائى 
الع ذو نيك هن العظم الصلعي ؛ 
2- متعلق بالنتوء الخشائي ؛ 

غار الخشاء . جوف الخنشاء 

الشرايين الخشائية 
تغذي الأم الجافيه » والجيوب الجانبية » والخلايا الخشائية » 
انظر مدخل خشائى (هع10مائة21) . 

مرض الخشاء 0 

ثُقبة خشائية لع مس101 010]كقدم 
ثقبة صغيرة خلف النتوء الخشائي يمر منها شريان ووريد . 

جوف الخشاء ( غار الخشاء) 
انخفاض على السطح الجانبي للعظم الصدغي للجيوب 
الجانبية . 

الناتئ الحُئسّائي . نتوء العظم الصدغي 
بروز عظمي ثنائي الجانب خلف وأسفل كل مجرى سمعي 
ظاهر يحتوي على جيب هواء مفرغ . 

خشسائى »النقطة الخشائية 101021 
آق نولل يليه عانه اكور ] شا ابوه اق 
لقياس الرأس . 0 

طافىء . مطفأ . غير براق » كامد 
طلاء أو سطح بلابريق . 


2251010 


ناتاس 11256010 


112560100 5 


11256010 015625 


111256010 10552 > 122256010 11 


121256010 210255 


221 - 2114م 2 أهدر 


لون طافىء »لون بلا بريق . لون كامد ناملام ]21ت 
ذهب مُطفاً »ذهب بلا بريق » ذهب كامد 10 غ2 
توافق عستطء )دم 


توا افق اللون » توا افق لونى تننا0[مء , قصتطء )هدم 
1- المادة البيضاء 1 
2- لويحة سنية 
رسب لين أبيض » يحتوي على فضلات الطعام » وخلايا 
ظهارية ميتة » وخلايا دم بيضاء . وبروتين لعابي » 
ودهون . وهو وسط جيد لنمو الجراثيم يوجد حول أعناق 
الأسنان والحواف اللثوية » ويعمل كمهيّج لثوي موضعي ؛ 
ترافق اللويحة السنية عادة الصحة الفموية الرديئة أي تتواجد 
عند عدم الاهتمام بنظافة الفم والأسنان » ويمكن إزالتها 
بسهولة في بداية تَشْكّلها بغسلها بالماء المضغوط بالهواء أي 
بالمرذاذ المائي أو بفرشاة الأسنان والمعجون . 


1121115 2 
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مثبتة شريط المسندة 
رقم 1 بحسب 197013 - 
مثبتة شريط المسندة رقم 1 بحسب 4511 
تستخدم لتثبيت شريط المسئّدة للحفر ذات السطحين فقط . 


5 ر 1 لجاع لفط متم 


1121121 :21201152 لاكى 2 01ل 


تكون الأطراف المثقوبة لأشرطة المسئّدة الفولاذية الصامدة 
مثقبة باتساعات مختلفة وثخانة مُختلفة » تسمح بضبطها 
بإحكام على السن ؛ وتستخدم أقصرها طولاً للضواحك 
وهي أسهل في نزعها من الأنواع الحلقية دون الإضرار 
بالحشوة بعد إتمامها . 

مشبتة شريط المسسّدة 
بن التو الحلتي 
تستخدم لتثبيت شريط المستّدة للحفر ذات السطحين أو 
الأسطح الثلاثة . 


مثبتة شر يط المسئّدة ر قم8 - 8 190175 , لاعستماءم سقط مهجم 


70 “لفالتقطة , للعستواع لصفط©ط عمجم 


بحسب أيشور ى 17017 - 58 "اع طتماء: مامد لكاكم 
مثبتة شريط المسندة رقم 8 بحسب آش 451 

تماثل حامل شريط المسئّدة لسيكفيلاند و”0صقاء5107) 
(معلامط قصدط تمس ولكن يمكن تحرير شريط المسئّدة 
قبل نزع حامل الشريط ١‏ 


حامل شريط المستّدة ‏ - و*لصفاءكونك , علامط لصفط تفص 
لسبكفيلاند - حامل تاكن ز1-20اء5 و:لصهاء5107 


شريط المسندة ذاتية الضغط لسيكفيلاند 
طوق شريطي يطو داخل لدبت علق شذكل خلقة تريط 
بتدوير مقبض عقدي (طمصا لء1سسصك]) ؛ حين الانتهاء من 
تكثيف ورص الحشوة » ينزع الحامل والشريط معاً . 
حامل شرد بط المستّدة و*ع«نص10121 , عامط لصفط مهجم 


لتوفيل ماير " 
يتم اختيار أحد الأشكال الختلفة من الأشرطة وتوضع في 
الحامل وتثشبت بلولب شد يدار بصمولة (عزقة) عقدية 
لإحكام الشريط الحلقي حول السن ؛ يمكن تحرير الشريط أو 
الطوق قبل تحرير الحامل أو المثبت . 


مرحسمك مهدر 


شريط المسبّدة السليلويدية - - 0أملسلاءء , سقط هدم 
شر بط المسئّدة البلاستيكية لصقط مهمد عتأمهام 


شريط من السليلويد يستعمل لعمل قالب لحشوة لدنة أو 
حشوة راتين مركب بالشكل المراد . 
شريط المسْنّدة للتاج 
والجسر 
رقاقة ذهب أو رقاقة بلاتبن يتم صقلها لتنطبق على القالب 
الحضر لتاج » حيث تستخدم كقالب ينقل بعد ذلك إلى 
الفرن لخبز التيجان الخزفية . 


21105 21201 201712 ر الفط متم 


مسنّدة سليلويدية #مسكدة شريطية 

سليلود بيدية اسقط تقر عتأكقام- لصقط متهم لمتملسطاءء 
شريط سليلويد يُستعمل لعمل قالب لحشوة لدنة أو 
حشوة راتين مركب بالشكل المراد ٠.‏ 

مسمّدة بلاك ذات الرباط 

مَسّئّدة خلات السليلوز 

مُسئّدة عئقية الشكل 


. مسنّدة على شكل عنق‎ ١ 


1010تلاعء , عفدم 


لصوطا-ع1) وعاع812 , عفدم 
عأهاعع2 ع105تالاء» , عتتأفتم 


11 11و 


مسنّدة حفرة الصنف الخامس للق ااووقك , فصر 
قاعدة العاج » الأساس العضوى العاجى ٠»‏ 26مع0 , عفر 


النسيج الضام بين الخلوي الذي يتشكل منه العاج ؟ ويكون 
في مراحل تطوره البدئية عضوياً » ولكنه يتمعدن في مراحل 
تطوره . 

قاعدة مينائية » الأساس العضوي 
المينائي » مطرس مينائي 
الإقرازالعخضوي لأرومات اكيشاء التذئ يقترسنب: فيه 
البلورات المينائية غير العضوية . 

مسئّدة الزاوية القاطعة 

مطرس عضوي ». أساس عضوي » 

نسبج عضوي - مطرس مينائي 


ه22 و عتأتتك متم 


2251 ل[دكل12 , 22211 
- عتطدع 01 , ودر 


222115 اعسمرء 


مسكدة ذاتية الالتصاق عتكزوع ط11-20ء5 و تمر 
مُسئّدة ذات شريط ملحو م لصطط© اعتدع010؟ ر سمدم 
مسكدة والسر 712155 , عفدم 


شَريط المسئّدة » مسّدة شريطية 
شريط معدنى رَقيق ( 0.0015 , 0.002 بوصة) . يكون عادة 
وز القرلا الصاح أن ايسان[ من ناك سم 1 
يلتف بإحكام حول سن فيها حفرة محضرة ذات أسطح 
متعددة » للتعويض المؤقت عن الجدران المفقودة من السن » 
يستخدم كدعامة محيطية أثناء رص وتكثيف الحشوة 
داخل الحفرة لإعطاء شكلها الحيطي ونعومة السطح . 

مثبتة شر يط المسّدة "تعستماءت لصقط فصر 
أداة معدنية ذات مشبك أو نابض أولولب » تستخدم 
لتشبيت شريط المسئدة في موضعها على السن في فم 
المريض . يوجد نوعان رئيسيان : 
1- نوع يستعمل في حالات الحفر الإطباقية الإنسية أو 
الحفر الإطباقية الوحشية فى الأرحاء والضواحك . 
والنوع الل الذي قد يعمل أيعنا السفر ا لسنية 
الاطباقية الوحشية . 


لصوط اودر 
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(المؤقتة) والأسنان العلوية التالية (الدائمة) يدخل في تكوين 
سقف الفم » وقاع الأنف » وقاع الحجاج. 


فَكوك علوي ية مم 
جمع فك علوي 

فَكى علو ى هد[ تمسر 
متعلق بالفك العلوي 


11217نتهمد 2 مسسنكسة ت«عددالتتمسر 
(غار الفك العلوي) - 
جيب طيمور 
فراغ هوائي أو مساحة مفرّغة داخل الفك العلوي » مبطن 
بظهارة ذات أهداب ويصرف في التجويف الأنفي ؛ تقع 
جذور الأرحاء العلوية وجذور الضواحك أحيانا مباشرة تحت 
قاع الجيب . 
زاوية الفك العُلوي 
الزاوية المتكونة عند نقطة تماس القاطعين المركزيين من تقاطع 
خطوط من المقطب (نقطة مَفرق الحاجبين) وأكثر النقاط 
بروزا على الفك السفلي . 
الجيب الفكى العلو يِ » جيب الفك العلو يي تسناناصة رد !تتفصر 
(غار الفك العُلوى) 
الشريان الفكي انلو يي - 
الشريان الفكي العلوي الباطن 
يُغذي النتوء السنخي للفك السفلي » والعضلات الخدية » 
إلخ . 
57 العلوية 
القناة السنية العلوية . 
ناب علوي 
قاطع مركزي علوي . ثنية علوية 
ناب علوي 
قوس سنية علوية 
جناح البدلة السنية الكاملة 
العلوية 
الجزد الممتد من قاعدة الجهاز السني الكامل العلوي من 
الارتفاع المتبقي وفوق مخاطية الفم إلى حدبتي الفك العلوي 
وإلتقاء الحنك الصلب مع الحنك الرخو . 
ملقط إزالة الانحشار الفكى 
لش : 
انظر ملقط » كلابة (ومعع0) . 


01تتتطاعتط] 01 اناصح - كتاسزاد 


عاقطة ند 1للتهدر 


لممنعاصز - «تتعاترد وعردالتتمسر 


21117 إلى[ التفدر 


تفصق 78د1لن:12م 


عمتصسق تإعددالتتمدر 

1121501 1 دع تإعدد !تدر 
كنك 11217ن:2125 

طعتده لوأاصعل جردا لتتمدر 


112115 ع "نامعل تإعددالتتمدر 


0 رساكتل «عددالتتمدر 


15 


ضاحك أول علو ى لتمكتعلط أوسحة ددا تمسر 
رحى أو لى علوية تنقامحد اكد نرنره ا لتتمدمر 
ضاحك أو ل علو ىَ :1 1[متع ام اسح عرد[ نتمم 


مسئّدة شريطية بلاستيكية عتأمهام , لصسقط!ط تمسر 
حامل المسّدة 10م عفدم 


أداة حمل طوق أو شريط معدني أو شريط بلاستيكي 
وتثبيته في موضعه حول تاج السن بإحكام ؛ المسنّدة حول 
تاج السن تعطي الشكل والحيط للحشوة النهائية؟ ويمكن أن 
تعوض سطحاً جانبياً واحداً أو الحيط الكلي للسن 
لتسمح بحشوة تعويضية لكل الأسطح في وقت واحد . 


حامل المسّدة الإنسية الطاحنة -0 لدعم , عامط مهجم 


الوحشية لدائتلهمئساءءه 
مُثبت المسئّدة - حامل 201013 اهمد - "تعستماء" عساحدر 
المستدة 


شريط المسّدة » مسبّدة شريطية 


حامل شريط المسدّدة - حامل المسّدة 
الإنسية الإطباقية 


ماك ممصم 
ح م1010 مرأتنادى عدر 
عامط هص لماكتكهكتاعع0-ه تمع صر 
مطفأ.ء طافيء »كامد هم - عأأممر - أأحدمر 
سطح بلا بريق » لون بلا بريق . 
لون طافىء . لون مُطفأ. لون كامد 
ذهب مُطفأ »ذهب بلا بريق » ذهب كامد 
خياطة تنجيدية , خياطة فراشية 
انظر خياطة (116أنا5) . 
1 عملية يتم فيها تمعدن ميناء السن المتكون حديثا » 
وذلك بواسطة سحب المادة العضوية والماء » وترسيب 


01011 أأقتم 
10 212166 


111211155 5111111 


111100 


الأباتيت . 

2 عملية النضوج : 
ناضج »راشد 1112111 
عظم ناضج عصوط عنتفطمر 
ألياف كولاجينية ناضحة ودع 111 كتامدعع 112مء عنتسأفدر 
عاج ناضج عستامعل ع نافدر 
ميناء ناض اإعسقص عتتأفصمر 
تنضج 2 2 3 رشد 1127 

اكتمال النمو . 
الفك العلو يِ 0 


يشمبرد عن سراق الفك الخلوي | السعيتق الذاطميخ 
للأمتان الخارية والعدين بالخمعسة + ارتل يتقف لقم 
عن قاع التجويف الأنفي وقاع الحجاج . فك علوي ثابت » 
يكوّن مع الفك السفلي النصف السفلي من الهيكل 
الوجهي تقريباً ‏ يحتوي على الأسنان العلوية الأولية 
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نوع من العيب الوجهي تكون فيه النقطة تحت الأنفيه واقعة 
للأمام بالنسبة للمستوى الحجاجي . 

ناتيء الفك العّلوي . ناشزة 

الفك العلوي 

سور ذكى عل يِ » متراس الفك العلو ي اتتدمسهم تدا اتتفصس 
ارتفاع من الخلايا الظهارية في الجزء من الفك الذي يتطور 
إلى حافة سنخية أو دردرية في الجنين . 


122 نمام للد التتمدر 


طبعة الفك العلو ىَ لكوع امرصذ عمفط-ء ططدتر ترعده1 تمسر 
المطاطية 000 

ضاحك ثان علو ى لتأإكسعقط 0بررمعع؟ تإعدد![تتمدر 

رحى ثانية علود به ١‏ :22013 لسمععد تإنددالتتقدم 

ضاحك ثانى علو ى :20131اء1م 0تامعع؟ تإعددالتتمدر 

جيب تَكى ل ى »2 5 الفك العلو ى كناطلد ندا لتتقدم 
(غار الفك العُلوي) ْ 


تجويف عظمي هرمي الشكل داخل جسم الفك العلوي 
مبطن بخلايا ظهارية تنفسية » يوجد عادة أعلى جذور 
الضواحك والأرحاء » ويمتد بشكل عام من منطقة الناب 
أو الضواحك إلى الخلف حتى الحدبة الرحوية » ويظهر 
في الصور الشعاعية كفراغ وحيد التجويف أو متعدد 
الفجوات منفذ للأشعة » يشاهد من الجهة الوحشية للناب 
إلى حدبة الفك العلوي ؛ قد يتغير شكل الجيب الفكي 
العلوي خلال الحياة » وهو جيب هوائي . 1 
إنتان الجيب الفكى 
زح قالقة قلوية 
حَدبة فكية علوية » حدبة الفك 
العلوي 
حَدبة صغيرة أو نتوء خشن صغير عند النهاية الوحشية 
للنتوء السنخي العلوي . 
رد حدبة الفك العلو ي ٠‏ طمتاعسلءم واتومععءطسة رودا اتتفصس 
اختزال حدبة الفك العلوي 
إزالة جراحية للنسيج العظمي والنسيج الظهاري الليفي الزائد 
والمكون للحدبة » وذلك لتسهيل تصنيع ووضع البدلة 
السنية في الفم . 
رحى ثالثة ععلوية »ضرس العقل 
العلوي 


5تالكناساك تلد التتمدر 
220121 لنتتط) ودح التتمدر 


1110517 إلى التتمدر 


00 دده0 15 تإعددالتتمدر 


ذو 52 مَفَكك 1121م 

استئصال الفك العلو يِ "تدصماءء التتمدم 
إزالة جزء أو استئصال أو بتر الفك العلوي . 

1 -التهاب الفك العلوي ونان لسر 


2- التهاب غُدد الفك العلوى 


وسادة لثوية علوية » حافة اللثة العلوية 
قبّحة نكية علوية » مُنحة الفك العلوي 
فتحة موجودة على السطح الداخلي لعظم الفك العلوي » ما 
بين الفراغ الأنفي والجيب الفكي الأنفي . 
طبعة علود يه ٠‏ 11212155101 1121 - جل أووع :مرا سردا[ تتمصر 
طبعة الفك العلوي 
طبعة للفك العلوي أو للبنية السنية العلوية . 
قواطع علوية (ثنايا ورباعيات علوية) 
قاطع جانبي علوي . رباعية 
علوية 
وصلات الفك العلو ي الرئيسية 5دماععصصى عه زهصس سه تقس 
عَصِب الفك العلوي 
يعصب جلد الجزء العلوي من الوجه » والأسنان العلوية » 
ومخاطية الأنف . والخدين والحنك . والسحاياء انظر 
مدخل فكى علوي (كتمهللنجة8/1) . 
قطع عظم الفك الحُلوي 
إعادة وضع الفك العلوي جراحيا . 
مستوى فكي علوي 
(في قياسات الجمجمة) : مستوى متعامد مع المستوى 
السهمي نوا بالش وكين جين الأناية وإننلنيه » 
ياه على الضورة الشعاعة الحائبية للجحجية : 
ضفيرة فكية صُلوية » حزمة عَصبَية 
إحدى الضفائر العصبية ا محيطة بالشريانين الفُكيين العلويين 
الظاهر والباطن . 
الناتئ الفكي العلوي 
نتوء العظم الحنكي . نتوء العظم الوجني . 
النتوء الفكي في الجنين 
نتوء من القوس الفّكية في الجنين يتطور منه عظم الفك 
العلوي والعظم الوجني والجزء العلوي من الخد والشفة . 
النتوء الفُكي للعظم الحنكي 


020 تتتتاع 11217ن:23 


كتاأقلط 1121:7ل:122 


12311217 15 


111501 تناع )12 إتدد ال تدر 


217 19د اندر 


00177 17و اللتمدر 


عسهام دحال عفدم 


كنااع1م 17د 1للدهدر 


ود5ء210 111217ن:123 


10 2ل دوعع1:0 إلى ال تددر 


عطا 1ه دوعع1:0م تإتدد ال تددر 
عصوط عستعولدم 
صفيحة رقيقة تبرز للأمام من مقدمة عظم الحنك ‏ مخلقة 
النهاية السفلى الخلفيه لفتحة الجيب الأنفى . 
النتوء الفكي للعظم الو جني عط :0 ودع0لم اإنلوالتتفدمر 
عط0ط 275012261 
لحرواتازك تير ياد اقلم لوجم لعفي طم عط الملك 
العلو ي . 
هبوط الفك العلوى » 
تدلي الفك العلو يِ 


بروز تذكى علو ى » بروز الفك العلو ى ‏ 2مناعه امم إعتدللتتفصس 


ع5م012ئام تإدد ال مدر 
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أقصى أعذ الا 10 

الأقفصى ا 110 
عكسها الأقل (لمتاسطتمة/8) . 

أقصى قوة 101 نافدر 
(في تقويم الأسنان) : أقصى قوة تقوبمية تؤدي إلى تحريك 
السن بمعدل مقبول إكلينيكياً . 


أقصى و ضع بين الحدبتين 0 11111115221 1212111211111 

أقصى تداخل للحديات 

أقصى جر عة مسموح بها 8121 - عء005 0ع])تستعم تسسستعفدم 
الحد الأعلى من الجرعة الإشعاعية التى يتعرض لها الشخص 
لال فئزة مخلدة ؛ قد سيت الاشعاع المتأين إضابات 
بدنية أو وراثية للأفراد إما بواسطة جرعة عالية التركيز أو 
جرعات صغيرة تراكمية لفترة زمنية طويلة 


1112511111111 0! 01 


تطاريف ماكول كطاممادع؟ 110211'5 
تضخم ا حافة اللثوية وتقوسها ء التي تكون ملتهبة عادة . 
محعك ماكسون - م0ام طاأتامحم - «رمنام وثصمدوعءكلء11 
و : 
عو سم 
انظر مبعد فموي (م20م 8/01015) . 
متوسط معدل » يعنى ع1 


نسبة مجموع المشاهدات إلى عدد المشاهدات . 

متوسط المستوى القاعدي 
متوسط الشذوذات الختلفة في شكل وميل المرتكز القاعدي 
0و5 لوكة8) . 


. 
5 - 


حصبة 
مرض فيروسي معد يتميز بارتفاع في درجة الحرارة وطفح 
يظهرعادة بعد الإصابة بأربعة أيام . في مراحل المرض 
الأولى قدتوجد بقع كوبليك (كاهم؟ 5كلنام1>0) في الفم 0 
فترة الحضانة للمرض من 14-10 يوم . تشمل المضاعفات 
مشاكل في الرئة والأذن . 


1212م 1011110121601 لمعت 


122601 


مقياس .معيار »عقياس .إجراء 11225101 
قياس 11 
جهاز القياس 0616 عد اموعدم 


صماخ »قناة » مجري » فتحة » فوهة 12161 


صماخ سمعي - صماخ الآأذن -2©0115116 ,و 11624115 
15 2110116017 
صماخ الأدن 
قناة داخل الأذن » تمر من القرينة إلى الغشاء الطبلى عبر 

نما الأذ ل اللتارجي + ومن الخشاء الطبلئ غتلال اده 
المُسخري من عظم الصدغ لتسمح بمرور العصّب الوجهي 


2110160177 ,و 1212115 


(سابقة) تَكى علو يِ -10اتتقدم 

فَكى علو يي عن لمأصع 1100دمحم 
متعلق بالفك العلوي والأسنان . 

فكي علو ي وجهي لماع 1012 لمم 


متعلق بالفكين وعظام الوجه . 
إصابات فّكية علوية وجهية 
تعويض نكي علوي وجهي 

فرع من طب الأسنان : يختص بعمل أجهزة تعويضية 

لعلاج أو تعويض أنسجة مفقودة في الجهاز الفموي الفكي 
والبنى الوجهية المصاحبة » بسبب إصابة أو مرض أو 
عملية جراحية أو عيوب خلقية لايمكن تعويضها جراحياً 

وإنما تعوض صنعياً من الناحية الجمالية والوظيفية . 

الجبهي الفكي العلوي مع العرف الدمعي . 


5ك 11نا لطا لدن 2125111012 


كأدعط)05:ام 11012121ن:3در 


00 


فَكى علوي خدي 2 تذكى علوي وجنى 1251110521 
متعلق بالفك العلوي والخخد. 00 

نكي علوي شفوي لقتط ه01 للتتقسر 
متعلق بالفك العلوي والشفة . 

فكي علو يي و سفلي نم آناط 0 سمحده 1 لتتقجحم 


متعلق بكل من الفك العلوي والفك السفلي . 
تسجيل علاقة الفكين - 0نتمعع" نم انط نل سمدسه1 1 تفص 
0م" :220111121 222:11101 

عملية تسجيل العلاقة بين الفك السفلى والفك العلوي . 
علاقة الفك المُلوي بالفك . 
السبفلى 

أية علاقة بين الفك السفلى والفك العُلوي » مثل علاقة 

الفك السغلى والفك العُلوي المركزية أو علاقة الفك السفلى 

والفك الغلوي اللامركزية » إلخ . ١‏ 
جبيرة فكبة علوية سفلية 


31 :01111121 1ه د10 تمر 


أستامك تتملناط نل صه د10 1متهدم 


فكى علو ى حنكى عصتخ مهمه[ نتمم 
متعلق بالفك العلوي والحنك الصلب . 
تَكى علو 0 ملعو مى لدع28تقطمره11نم:ههدمر 


متعلق بالفك العلوي والبلعوم . 


قطع الفك العلو ى ‏ إتطامامع)5ه "ونه للتتممحم - توددهغ10 فصر 


بتر جراحي للفك العلوي قطع عظم الفك العلوي . 


عظم المحارة الفكية لمستطعساه1 لتتقدم 
محارة الف السفلية (هطعصم» 03531 هنيع قم1) أو عظم 
لحار ة (عموط عأمستطهن1) . 
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(في تقويم الأسنان) : معاحة تقويمية عن طريق قوى آلية تؤثر 
على الجملة الوجهية السنية 9:ء[محدمء [21اعه]مامء() . 
طويل الرأس 
استئصال عقدة ميكل (تحت الفك) 
إزالة جراحية للعقدة الجناحية الحنكية (عقدة ميكل 15هكاء1/10 
ممتاعصوع) . 
غعُضروف ميكل 


نسبة إلى ج .ف .ميكل الابن اعاء158/10 »1833-1781 » 


1015 امعع15)0ء»22 - عتلقطمعءءم0اكءع12 


0127اع 11611 


211125 1'5عئ1161 


جراح ألماني . 
الغضروف المكون للقوس الغلصمية الأولى فى الجنين . 
عقدةميكل : 
نسبة إلى ج ف .ميكل الأن علا عط , أععاع 11131 2 
74-4 » مشرّح ألماني . 
1- العقدة الجناحية الحنكية («هناعصدع عصتنه لدممع تزاعاط) . 
2- العقدة تحت الفكية السفلية (ممناع مدع عمانطتلصمصططن5) 
(العقدة الصغيرة لميكل اعاءه816 5ه دهناقصدع :ءودع.آ) » 
انظر عقدة وتدية حنكية («مناعصدع عمناهلهمممعطم5) . 
متطاول الرأس 
1- الطبقة الوسطى في الأوعية 
2- أوساط جرثومية . أوساط زراعية 
بيئات زرع أو أوساط زدع أو مستنبتات . 
1- متوسط .أو سط . وسطى كناصةتاعمر - صوتلعصر ‏ 1وتلعصر 
2- داخلى 1 
3-إنسي 
في اتجاه خط الوسط أو متتصف الجسم . 


كناك لمتاعصذ!-120121 


0 5'لءئ!1ءع11 


عتلقطمءءمطء01011 - عتلقطوععمء»12 


126112 


ميزاب لسانى متوسط ؛ أخدود 

0 و زأنفى متوسط لتو 3 أنفى و0105 1[وكهط لدتلعدم 
متوسط 

العضلة الجناحية الإنسية 

إنسى »فى اتجاه خط النصف 

أوسط » وسطي ؛ إنسي » متوسط 
1- موجود فى المركز أو باتجاه الوسط أو فى الخط الأوسط 


لجسم . 


12 يعدن فط الربط الفري لقف 


21151 175010ع1م 220121 
21 


126011 


كيسة سنخية متوسطة أو تتقاوء 219 سمتلعجم 
علاقة فكية متوسطة ممتاماء» ككهل سمتلعجمر 


أية علاقة فّكية حينما يكون الفك السفلى فى المستوى 
السهمى الأوسط . 


والعصب السمعى والشريان السمعي الداخلى من خلال 
صماخ الأذن الداخلي . دن 
مجرى السمع الظاهر ‏ 
صماخ الأذن الظاهر » صماخ سمعي خارجي 
تمر خارجي إلى الأذن الوسطي .ء يمرخلال العظم 
الصدغي ؛ مجرى يمر من القرينة إلى طبلة الأذن . 
مجرى ابيع الباطن . صماخ ‏ 014017ناة لمستعتصط , كتمعصر 
الأذن الباطن . صماخ سمعي داخلي 
ممر داخلي من الغشاء الطبلي خلال الجزء الصخري من 
عظم الصدغ » يمر من خلاله العصّب الوجهي والعصّب 
السمعي والشريان السمعي الباطن . 
و أنفي 2 صبا الأنك 
أحد التجاويف أسفل كل من القرينات على الجدار 
الجانبي للتجويف الأنفي ؛ كل منها يسمّى حسب القرين 
الذي ينتمي إليه #ضخاع أنفى قلي 2 وصماخ أنفي 
أوسط #وصضفاحع أنفي علوي . 
الصماخ الأنفي البلعومي 
ميكانيكي » صانع يدوي . حرفي 
صانع أسئان 2 حرفي أسنان 
آلي 1 لدع تسمقطعع دمر 


اا 


تملغمةآلية 
جهار يمل بالكه موحل على اقبرا(اخليطة الأملف نمق 
الزئبق لفترة زمنية محددة لتكوين الأملغم ؛يتم مزج مواد 
أخرى مثل الإسمنت وحشوات الراتين المركب بهذه 
الطريقة . يجب وضع المملغمة (2101تهع21جة) في وعاء 
باحستيك متعال ٠:‏ ضيح الزفين الخخائر بأنناء مج خليطة 
الأملغم . 
رقة آلية لا متسقط لمعتسم طعع دم 
مسن آلي . مشحذ آلي 
00 8 : 


2110160177 لمطاعاي , كتاأوء12 


122521 و 1226216115 


75 111621115 
)تتقطء11 


لداصعل , عتسممطععجم 


222152122601 لدع تتقجاعع جر 


5721:2601 لدع تمقطاعع در 
"تع متتقطد لدع تسمطاععجدر 


مستا لدعتطتقاءعدر 


أية مادة مثل الشمع التي تمضغ من أجل تنبيه انسياب 
اللعاب . 
إطباق متو ازن آلياً دوتأكسساءء0 ل0ععسقلوط لمعتسم طععحم 


إطباق متوازن بدون الرجوع للاعتبارات الفيزيولوجية 
الأساسية ؟ كما فى المطبق (12602ناءتاتك) . 


آلية 2 تقّنية متكتصة اعع حمر 
آلية الب وغ 0 ور لاكتسططععمم 
آلية المناعة ناص , ساكتسمطععجم 
معالحةآلية )م سجطاعع مم 
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دراسة وعلاج الأمراض . خصوصاً العلاج بدون اللجوء 
للجراحة . 
2- دواء 
أي عقار أو دواء يستعمل لعلاج مرض . 
طبي جسراحي 
طبي سني 
متعلق بالطب العام وطب الأسنان . 
(سابقة) وسط . أوسط .إنسي 
جبهي متوسط . جبهي وسطي 
متعلق بوسط الجبهة . 
جانبي متوسط ‏ متوسط جانبي ؛ إنسي وحشي [هء]1012لعصر 
حنكي متوسط . حنكي إنسي 
متعلق بالجزء الأوسط من الحنك . 


لدعاع تتتتطءمع2©601 - على «7ستطاءعم»01ع12 


لدادع1101»00 


226010- , 2201- 


11011011: 


21212 م1010 


يشطر ٠»‏ يشق إلى نصفين »يقطع إلى نصفين » اع و نالع صر 
يقطع إنسياً 
وسط » وسيط ؛بيئة » مئبت 101 


1- أية مادة يتم بواسطتها نقل شيء ما . 
2- بيئة أو وسط ؛ وسط استنبات . 
مستنبت . وسط زراعى » مستنبت جرثومي ع1ناأ[تك , لتحاتلعجم 
كدي ها زلة فيط فاصزة 
مادة عازلة تستعمل لطلاء الأسطح ء لمنع التصاقها 
ولتسهيل انفصالها بسهولة . مَزْلّق مثل الفازلين أو غلاف 
مثل رقاقة القصدير . 
و تخا لني 
م 
طبقة العظم الإسفنجية الداخلية ؛ تُسمى أيضاً النقي 


12101111111 5 


2221037 ت صال1تطلع د 


(113120197) . 
يخاعى »لبى ١‏ تقيوى . شبيه ده[ نلعم ح عره[اسلعدر 
بالنخاع أو النقي 


متعلق بالنخاع أو النقي (8/10112) . 
(سابقة) كبير » غليظ » ضخم . ضخامة 
كبر الرأس » كبير 

الرأس . أرأس 
كبر الرأس . ضخامة الرأس 


-21©82 , -ع ©1121 


15 ع2 - عتلقطمءعدع128 


- تإلمطمعء1182 
ك10ططمصرء 1162 
كبير الأسنان . أرَوّق 
ذو أسنان شاذة كبيرة وضخمة . 
كبر الأسنان . ضخامة 
الأسنان » ضخامة سنية والرّوّق 


221001021 - 21ه00ج2ع22 


121682001215 - 12820035122 - 


1200100112 


خط متوسط عصنا سحتلعحم 
1- نقطة تقاطع المستوى السهمي الأوسط مع القوسين 
السنيتين السفلية والعلوية . 
2 خط مركزي يقسم سطح الجسم المركزي إلى يمين 
وسار : 

النقطة السفلية المتوسطة 
نقطة على المركز الأمامى الخلفى لحيد الفك السفلى عند 
المتترق النهمي التويط ل - ْ 


أ :220111121جد سحتلعطم 


أسامم عتماناطانلسهحم سحتلعجدر 


- 751 عستأهلدم سحتلعجدر 
)55 12)12[1هم مسدتلعجم 
كيسة تطورية تنشأفى الشق المتوسط للحنك . انظر تحت 
كيسة (0950)). ١‏ 
مستوى متوسط عسقام سمتلعدر 
انظر مستوى سهمى أوسط (عصقام 1]41ئع0110-53) . 
التهاب اللسان المع المتوسط 5ئ)زووم1ع 0زوطصدمطتم سمتلعصر 
انظر التهاب اللسان (كتازووه61) . 
طبي . دوائي 
متعلق بالطب (عستعتلء31) . 
مركزطبي 
الآداب الطبية . الأخلاقيات الطبية 
تاريخ طبي 
السوابق المرضية والعلاجية . 
دواء »ععقار »علاج 
أية مادة علاجية ؛ أي دواء علاجي . 


11160001111 


1101121 
تعاتاعء 110131 
وعتطاء لد»1101 


017اكلط لدء01ع21 


ع 11011 


كأس الدواء متك امعصسدء تلعجم 
يُجاجة الدواء 72061 د5ققاع امع سدء عجر 
صيدلى ( لاتينية ) كنا تماص حدق نالع حر 
دجال 1 يَدَعى الطب تعاس نلعت 
دجال سنى | لامعل ,تعاكدء :عدم 
لفك اللميعازين موعاليي الأبدان شير ههادة مقر 
من كلية طب الأسنان . 
عالج ؛طَبْب ع0 
تطبيب » مداو اة »تداو »معالحة هندع عدم 
طبي ٠‏ علاجي .» دوائي تمسق تلعسر 
اب متخلق بالطب : 
2 ذو خصائص علاجية أو طبية . 
0ع 


1- علم الطب 
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و 
جسيمات مايسنر الخلوية أتعتتهم دعلءكنامدم 5“تعصوولء21 


لاءء» 
ميلانين ستسطاعحم 
تلون بني قاتم إلى الأسود للخلايا الظهارية في الجلد » 

والشعر » وشبكية العين . 
(سابقة) ميلانين » قتامى » صباغى أسود -2120 1ع 


وجود صبغة الميلانين بالخلآيا »مما يكسبها اللون القاتم . 
ورم أر ومات الميناء القتامينى . ورم ع 
مينائي قتاميني . ورم أرومات الميناء الميلانيني 
ورم الآدمة الظاهرة العَصبي الميلانيني في الطفولة . 


أرومة الميلانين » أرومة ميلانينية أكةاطمصهاعحم 

سرطانة ميلانية فوسك سدع 0 ماع حر 

شذوذ سنى ميلانينى طفلى - دعلتأسطكصا , منتصملمسماع صر 
امام اله قار 3 0000 
تآكل السن الخارجي ‏ - 

امتصاص السن الخار جى تا كل " - هنقواء0002]0سهاعصر 
السن الخار جي ١‏ 0010102 


ورم ليفي قتاميني - شامة 5ئالاع28 عناط - مسلط /مسواعحم 
زرقاء » وحمة زرقاء » ورم ليفي ميلانيني 
لسان قتامينى . لسان 
سحاميني - لسان أسود (لسان مبلانيني) 
شبيه الميلانين » ميلانيني الشكل 
وَرّم ميلانيني » خال », ميلانوم 
ورم خبيث يحتوي على خلايا مصطبغة بالميلانين ؟ يتميز 
بلونه الأسود ؛ شامة مصطبغة تحولت إلى وَرّم خبيث . 
ورم اللحمة المتوسطة - [2«وطاعمعدعمم سوتمءط , متمسماعصر 
الميلانيني الحميد - وحمة زرقاء 
الوم البلانيني الحنكي 
تلطع ميلانين 
تصبغ بقعي للغشاء الخاطي الفموي . يرافق التهاب الفم » 
واليرقان (50106ه1) » وبعض الأمراض الأخرى . 


12212208105519 - 121 )01 511 


101010 


111002 


ك5تالا22 عتلاط 
221221 , 1112110122 


201212 


ساركومة ميلانينية 2200112 
الوحمة الميلانينية كنالكع2 )مه اع حر 


ورم حميد يأخذ شكل حطاطة أو بقعة محدودة صغيرة بنية 
أو رمادية . تشاهد داخل الفم على الحنك الصلب أو الخاطية 
الشدقية . 
ورم الأدمة الظاهرة العصبي الميلانيني - منتتاعه عتأمسصط عدر 
“امتتتتاا لقسترعل0مامءء 
لسان أسو 0 مشعّر - لسان أسو د - عمتاعسنا متطءعتمسم اعم 
عتاعطاه0) 1121 


كبير الأسئان » ضخم الأسنان )2م21 
متعلق بكبر الأسنان أو ضخامة الأسنان . 
ضخامة الأسئان - 
كبر الأسنان . الروّق 
حالة من ضخامة الأسنان الشاذة ؛ كبّر الأسنان . 
ضخامة اللسان 
انظر ضخامة اللسان (5510ه1ع210ع0/16) . 


22125200151 - 2115 


1116825105519 - 212 


الفْقَم 2 ضخم الفك . كبير الفك - 115 11128528122120 
كنا 222 
أفقّم ٠»‏ ذو فك كبير عتطأمسع همده 


(سابقة) كبير » ضخم 3 عظيم 2 -268210 و للدععتمر 
عملاق ؛ عَرْطل 

ألم شديد » ألم مفرط. ألم مبرح لهم عرعروعو ح وتأعلادععدر 
(سابقة) ضخم . كبير »عرطل 

مفرط الضخامة (1256 'إالمتمصطة) . 
أرومة ضخمة 
كبر الرأس . ضخامة 
الرأس 


-ل2282 , -12165210 


2211 


لقطمء»28210< - حتلقطمعء210ع226 


ضخم الرأس عنتلقطمءءهلمععمر 

ضخامةالرا أس تلقطمءء10دععحم 
1- ذو رأس مفرط الضخامة . 

1 في نا هه 

كرية ضخمة ع0 1 مع عدر 


216521000215 - 2110150 


كبر الأسنان »عضخامة 
الأسنان » ضخامة سنية 


ضخامة اللسان 512 2220 
نوع من كبر حجم اللسان ناتم عن تضخم عضلات 
اللسان . 

عدسة ك0 ضخمة . منظار مكبر 126821050 

«(لاحقة) ضخامة »ضخم 1 17دععم - 

كبيرالو جه » ضخم الوجه 75 212 


نقطة مجلان الحنكية 
نسبة إلى ج .أ .مجلان» «ناع»]1.8.31 » 1824-1756 » 


أسامم عستأملهم ك'ستاعوء131 


النقطة التى يبرز عندها العَصب الحنكي النازل من القناة 
الفكية الحنكية . 


انقسام مَتَصّف » انتصاف 05 عر 
انقسام الخلية أثناء نموها » حيث يوجد في كل نواة للخلية 


الناتجة عن الانقسام نصف صبغيات الخلية الأم . 
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غشاء الميناء - ظهارة - لستاسقسه20. مسعخرسعجر 
الميناء المختزلة 
أغشية الدماغ »السحايا 
غشاء عاجى 
غشاء محيط بلب السن » مُكوّن من الخلايا المولدة للعاج 
غشاء قاعدي قبل التكون 1212 ط لطاع جر 
غشاء قطة لط سعمم - عمو لسعم 
طبقة رقيقة من النسيج تبطن تجويفاً أو تُغطي جزءاً أو تربط 
أو تفصل بين تجويفين متجاورين . 
غشاء مينائى - ظهارة الميناء 
المختزلة ‏ 
غشاء سنى سنخى - رباط 
حول السنى | 
غشاء قاعدي 
غشاء قاعدي » غشاء القاعدة 
طبقة شفافة رقيقة خارج الخلية لاخلوية » توجد تحت 
ظهارة الأغشية ا لمخاطية والغدد الإفرازية ؛ وهى طبقة فاصلة 
بين الظهارة والنسيج الضام لمعظم الأعضاء .. 


مسستاءطاامء اعسصسحص لععسلعءم 
اطء1ع© ونج" اعم 


0115 مله" اعد 


> 202121212126 , عصة "معدم 
سستاءعطاامء اعسصسحص لععسلء 

- لدغمع0100ه:219 , عصو"« معدم 
ادع صسوع ةا لدأدهل60 عم 

22521 , عصة :"دعجم 


اع حراءع 225 , عصو "دعجم 


غشاء حيوى مرشد نمع , عصسعخرطسعحم 
غشاء خلوى تقلتلاءء , عصطة«طسعمم 
غشاء فموى بلعو مى 2110112171281 , عونت طسرعجم 
منطقة من الجنين البدئي » تتطور لينمو منها الفم والبلعوم : 
غشاءالخلية لاءء , عمو ءرطسعجم 


بنية رقيقة يغلف الخلية وينظّم دخول وخروج المواد إلى 
الخلية من البيئة امحيطة بها . 
غشاء خلوي 
غشاء ميناء السن - ظهارة الميناء 
المختزلة 
غشاء هانوفر المتوسط 12601266ع)د1 5" 07 سم رعصة د طسعسر 
الغشاء اللامي اللساني 
ذلك الجزء من الغشاء الخاطي الفموي الذي يربط العظم 
اللامى باللسان. 
فنا حاط 
غشاء مُغطى بالظهارة » يحوي الغدد الخخاطية » ويبطن 
التجويف الفموي » وجميع الأعضاء الأنبوبية » والممرات 
والتجاويف التي تتصل بخارج الجسم . 
غشاء نازميث » غشاء مينائى 5ك" كوا , عصطةتطسعحم 
الفنكناء ول سين #الرباط 
السنخي السني 0 باط حول السني اسع صسدعنا تدادملمتعم 


"تماتتلاءء , عصون«طسعجم 


- اعسسممء ‏ عصو ندا عدر 


مسستاءطاتمء اعسسمص لععسلعءم 


506105521 , عطة دعجم 


175 ,و 1111111:2121 


6101021 , عصة دعجم 


التهاب الخد كتاتاعحم 
جلوكوزية اللعاب ممكتله:ج)جمغتاعحم 
7 541 
إفراز لُعاب يحتوي على الجلوكوز . 
سكراللعاب مله رامغ ناعم 


متلازمة ميلكرسون ‏ عتدرمنتلصزه و*لقطادعدمخ1-صووومعءلاء21 
وروزينثال 
نسبةإلىآ جُ .ميلكرسون » 08ووتعلاء]8.6.1 » 
21932-8 طبيب سويدي »وس .روزيئثال 2( 
لهطامعوه ]0.1 »2 طبيب ألماني معاصر . 
متلازمة أمراض الطفولة تظه ركتورم منتشر في الشفتين على 
شكل حمامي غالبا » يرافقه شلل وجهي متكرر » وتشقفق 
الاثبيان المقائد اسان السعدق »كذ عدت طدوان قي 
الحنك » وزيادة سماكة اللثة 8 وضخامة اللسان 1 


(سابقة) خد .وجنة -12210 

معالجة بالموسيقى . (720عطامء أكتاحد ح ترومرو عط )10010عحم 
مداواة بالموسيقى 

هوس الموسيقى .» الولع بالموسيقي 2 010000 
شغف الموسيقى 

ورم المخد. تورم الوجنة كا 


تقويم الخد ءرأبٍالخدء 
هيكلة الخد أو ترقيعه 
تصنيع الخد »هيكلة الخد . رأب الخد 
جراحة تجميلية للخدأو الوجنة . 
انشقاق الخد - ضخامة الفم 
معدن ميلوت 
نسبة إلى ج .و .ميلوت .عناها810./لا.6 » 1915-1835 » 
طبيب أسنان أمريكى . 
خليطة لك ونم قرجة تراز الها معنف مكو مق 
ثمانية أجزاء بزموت » وخمسة أجزاء رصاص . وثلاثة 
أجزاء قصدير .نقطة انصهار المعدنهى 202 درجة 
فهرنهايت » ويستعمل في طب الأسنان بالتتبر كمادة 
لعمل الأمثلة . 
1-انصهار »ذوبان 
2- صهر . تذويب 
مصب الصهر . مغرفة الصهر 
درجة الانصهار »نقطة الذوبان 
درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة الصلبة إلى سائلة . 


13517م210< - 7])كو[ممدماعدر 


مم10 


12 <- فأعتطاء11105 


2)5[1 ذ'ع]106ع11 


2200 


1201 28 ةاعدم 


أسامم عستااعدمر 


صهر بالحملاج "0غ , عسغاعسصر 
غشاء ( لاثينية ) ةدع صر 
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القعود الإياسي . الضهى . انقطاع الطمث 
سن اليأس عند المرأة » سن انقطاع الحيض عند المرأة . 
حيض . طمث 
الدورة الشهرية » أي نزول الطمث الطبيعي . 
سّطح الرحى الطاحن 
مصطلح قديم للسطح الإطباقي لرحى . 


11102115 


11111011: - 02 


11162 


طّمث » حيض 2 - 112103 كعم 
قوباءالذقن 50515 - 122212819 
عقلى .ذهنى »ذقنى لمأمعدم 
1- متعلق بالعقل 
2- متعلق بالذقن 
سن الرشد .العمر العقلي 285 [2 معدم 


شريان ذقني 2117 اوأسعدمر 
يُغذْي الشفةالسفلى والذقن .انظر مدخل ذقني 
(كتلهامع4/ة) . 


06117 لومعم 
داء عقلى عكدء15 [دأسعدمر 
5 


ثقبةذفنية 


015010 لوأضعدر 
ع1 22121 
ثقبة في جسم الفك السفلي أسفل جذر الضاحك الثاني 6 
يمر من خلالها الفرع الذقني للعَصب السني السفلي 

والأوعية الدموية المصاحبة له . 
حفرة دٌقنية 
إعاقة فكرية 


5-5 ة دٌقنية 


12611121 2 

م012 طقط لوأسعحم 
ع 111 122121 

يغذي جلد الذقنا والشفة السفلى » انظر ذقنى (15لهامء/0) . 
نقلطة أفدينة اركفاق ذفن 1 1 
نتوء ذّقنى » ناشزة اك 2 
د 

نتوء في الفك السفلي على خط الوسط . 
تجاوب عقلي . تفاعل نفسي 
حافة ذقنية حَيد ذقني »ارتفاع ذقني 


1111121 2217 


أسامم لوأسعدر 


222121 2101111211 


222121 
11015 1112121 
شوكة الذقن . شوكة ذُقنية عصتمة لمأسعجم 
و 3 ع 1500 
تسمى أيضا درينة دقنية 
9 
37 4 1 00 | 


و د يو 
حديبة ذقنية 


؟اتلمستتمتاطتاك لوأسعدر 

عاء نعطت لوأسعدر 
واحد من بروزين عظميين صغيرين على السطح الداخلي 
للفك السفلي وعلى جانبي الارتفاق الذقني . 


طبقة من النسيج الضام تحيط بجذر السن وتربطة بالملاط 

والعظم السنخي واللثة الحفافية وتقوم بدعم السن في 

غشاء نفاد 

غشاء نصف نفاذ 

غشاء مصلى 

غشاء تحت الظهاري . 
الغشاء القاعدي تحت الظهارة - 

غشاء القاعدة 
غشاء تحت المخاطية 


61221 عو تالسعم 
112221 ع5 , عونت طسعجم 
5 ,و 1111111:912 

- لمتاعطأامعن؟ , عسو معدم 


1111212 ادع مع قوط 


> 51111121120115 , علق "اعم 
1111111212 5112112110115 
طبقة من النسيج الضام » يوجد بين الغشاء الخاطي والبنى 
النسيجية السفلية ؟؛ توجد الفم في منطقة الحنك الرخو 1 

غشاء زليلي 
تاودن المع الضام ' يبطن المفصل الزليلي ٠أي‏ يغطي 
الاسطح المتمفصلة والآربطة في المفاصل ٠»‏ ويفرز السائل 
الؤليلي المزلق:+ 


571201121 , عمو معدم 


غشائى الشكل ممخدمكتصة :1ط مع جم 

سه غشائى » غشائى الشكل ةمعدم 

116000 ١ : غشائى‎ 

سحائى ال 
متعلق بالسحايا . 

شريان سحائي 2117 لدعم تدع صر 


فروع من شرايين عديدة تُغذي الأم الجافيه » والقحف ء 
والعقدة العصبية مثلثة التوائم . 


انظر سحائى (862صنمء08/1) . 
شريان بحاق ماق - - 20655017 , 21:17 لدعع تدع صر 
شريان فخا حفاضن 10000010162 
أعصاب سكاف 1 2215 لوعع ستسع حم 
تغذي السحاياءانظر مدخل عصب سحائي 
(كتاعع طتمع]/8) . 
التهاب سحائى . التهاب السحايا داتع ستسعحمر 
استئصال الهلالة لماعم وتمع حمر 


لاله اخراسيه ايقن لتفبرورق]الرنية الزن عبان 
كما في المفصل الفكي الصدغي . 

هلالة 
بنية غضروفية ليفية هلالية الشكل ؛ وخاصة القرص 
الغضروفي الليفي داخل المفصل الذي يعمل كوسادة في 


0115 *121نا211 - كله215ا11 
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(سابقة) زئبق . زئبقى تناع 11 

زكتبقى لممتتناء “عر 
متعلق بالزئبق . 

تسمم بالزكبق ( مزمن) كته تناك رع صر 

زتبقي ثنائي »زئبقيك ماع 1ع 
متعلق بالزئبق كعنصر ثنائي التكافق . 

زئبقي أحادي » زتبقوز ( ا مدر) 11110 


متعلق بالزئبق كعنصر أحادي التكافق . 


زئبق 01115117 - 831113 :17:01:21 ح اإنتناع ع2 


سائل مُعدني ثقيل أبيض فضي ؛ العنصر المعدّني السائل 
الوحيد فى درجة الحرارة العادية ؛ رمزه الكيميائي "118" ؛ 
ووزنه الذري 200 ؛ وثقله النوعي 13.6 ؛ ويتبخر عند 
درجة حرارة «360 درجة مئوية») ؟؛ ويتجمد عند درجة 
حرارة 39١(‏ 0 عند درجات الحرارة العادية 
خمقن النيريك» ويذوت جرتيا في 
حامض الهيدروكلوريك المغلي . إما أن يكون عنصراً 
أحادي التكافؤ أو عنصراًثنائي التكافؤ في التفاعلات 
يُنَقّى بالتقطير للاستعمال السني . يستعمل في حالته 
ال معْدئِية كمكون أساسي للأملغم السني , يخلط مع خليطة 
الأملغم ليكون الأملغم » وهو سام وينتج بخاراً ساماً إذا 
ترك في غرفة دافئة ؛ يجب عدم لمسه باليد » ويجب وضع 
الأغراض الملوثة بالزئبق أوأي بقايا أملغم في وعاء محكم 
يحتوي على ماء أو5/ محلول برمنغنات البوتاسيوم في 
الماء وحفظها في مكان بارد. 
مُورّع الخليطة والزئبق 
نسبة الخليطة والزئبق 
يجب ألاتحتوي حشوة الأملغم على أكثر من 55-54./ من 
الزئبق اوسن اجنين الامج حينها عو على 50 أو اذل 
من الزئبق المتبق . تتم المعايرة بالوزن أو بالحجم ؛ باستخدام 
ميزان » أو موزع آلي »أو أقراص أو كبسولات معايرة 
مسبقاً . يجب عموماً اتباع تعليمات الشركة المنتجة . 
مورّع الزئبق 
وعاء الزئبق 
الارشادات الصحية 
للزئبق 
الزتبق ق يعد مصدر خطر على صحة الإنسان » خصوصاً أطباء 
الأسنان في المكاتب والعيادات والمختبرات السنية . في الوقت 


الحاضر لم تسجل حالات التسمم بالزئبق المزمن عتممعطك) 


يذوب فقط 2 


“11526125 21107 220 1-7لاء"121 


10" 21107 اناعد 


:01152151 17ناء 1221 
1201013 1-7لاء "111 


5< 51611 :17 17نا 121 


العضلة الذقنية - 
العضلة الرافعة للذقن 
تمد أو تُبرز الشفة السفلي » وتجعد جلد الذقن ؛ تُسمَى 


أيضاً العضلة الرافعة للذقن (0ادعم: 0/.1672)01) . 


:11.1672601 - عاعكتتدد كتلدأسعدد 


قاصر عقليا” ع اتاعع1ع1 :«المأسعجم 
متخلف عقليا 01 تماء" - لع تفاع وللوأسعدم 
«(سابقة) دقن .ذقنى -1261260 
ذقنى أمامى 11161260-21161101 
ذُقنى لاضن 100 
ذقني شفو يِ لحتطه[م0أمعحم 


متعلق بالذقن » والشفة . 
تلم ذقني شفوي . أخدود ذقني 


1111075 2]012121عدد 


شفوي 
طية مستعرضة فوق الذقن مباشرة . 
عضلة ذقنية شفوية - عضلة خافضة - عاعكتامط لدتطه[ه0 )معدم 
شفوية سفلية 5ع كصذ تتطها عدمووء»دمع0 31 
العضلة الذقنية كثلهذط7)012عمم ح عاءكتمم كتلدتطه1[مأسعحم 


الشفوية 
0 أيضاً العضلة خافضة الشفة السفلية :هووءمء1/.0) 


(110115عكما تلطها . 


دُقنى خلفى 12260270511101 
ذقتى مستعرض 1110121577 
نقطةذقنية .(ذروةالذقن) عر 


منصف سهمي » متعلق خصيصا بعلامة قياس رأسية ؛ 
اتع ى'نقطة سقلية على محيط حي الارتناق الفكي 
السفلية(13:515م590) » تشاهد على الصور الشعاعية 
الجانبية للجمجمة » والتي سبق أن ضبطت على مستوى 
فرانكفورت الأفقى 1-5 عطقام غتمككاصة1) وهى 
تعادل النقطة الفكية روطو في علم السلالات . 1 


- في النسيج الرخو : أسفل نقطة على النسيج الرخو 


2- في النسيج الصلب : أسفل نقطة على احور العظمي 
ذكّن ( لانينية) صتطء ‏ سكسعسر 
حكن عاالطمعدمر 
لحتل دااتطمعدم 

مركابتان ل 0 


مكون أساسى لبلمر عديد الكبريتيد (تعط رادم 606 1نىتواهط) 
يستخدم في مادة الطبع ذات القاعدة المطاطية . 
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الأشخاص المصابين بتسمم الزتبق المزمن يجب معالجتهم 
بوصف الأدوية التي تحث على انتزاع الزئبق من البول مثل 
داي ميركال برول (01261020:01) أو بنيسلامين 
(عصتسنة11كمء) ويجب وضع المرضى على حمية متوازنة 
وخالية من أي احتمال لوجود زئبق . هؤلاء الأشخاص 
يجب تحذيرهم لتحاشي أي تلامس مع الزئبق . 
أسبوعياًبمعدل 8 ساعات في اليوم » تحدد بنحو 0.05 مجم/ 
0 1 
الحد الأعلى المسموح به في البول يعادل 0.15 مجم/ لتر . 

التسمم بالزئبق 

الحاد بالزئبق 
أعراض التسمم الحاد بالزئبق هي : القيء وألم البطن يتبعه 
تقرّح جدار المعدة والقولون » مع التهاب الكلية . 

تسمم الزئبق المزمن عتدمنتك , عستصهكلمم لإنتدء “عصرم 
يتميز بمظاهر فموية مثل الطعم العدَني » وزيادة اللعاب » 
والتهاب اللثة 34 وتقرح يظهر بشكل خطوط زرقاء رمادية 
عند الحواف اللثوية » ولسان مؤلم ء وتقلقل الأسنان » وقد 
يرافقه أيضاً ضمور الأعصاب الطرفية والجهاز العصبى 
المركزي . 


1116111175 


12111017 701501125 , 20101 


(سابقة) جزء , قسم -1 22 ,1210 
غياب جزء من الجمجمة » انعدام القحف نع 0ع صر 
الجزثى 

تقسم البويضة كنوع عع 0ع حدر 


مانوسط + وسيط »في الوط 
أوسط اك البق >7 
مقتاق بالخط التوسظ . 
متعلق بالدماغ المتوسط عنللقطرمءء0دمعمم - عتلقطمعءنهوعسر 
متعلق بالدماغ المتوسط ؛ ذو رأس متوسط الحجم في الطول 
والقصر . 
جمجمة متوسطة الطول والقصر . 
اللحمة المتوسطة 
المكون للأوعية الدموية واللمفية . 
متعلق ب أو ينشأمن النسيج المتوسط . 


لوزوعممط - لودعدد 


كتالقطمعء115211 


2521712 - وتاوطاعمعوعدر 


لمدواعرع دعم 
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(متكتل تعمد » على الرغم من ظهور أحد التقارير الحالات 

تسمم خطرة في بريطانيا وقد نسبت إلى الممارسة السنية . 

تشير المعاينات بالعيادات السنية إلى أنه على الأقل 10/ من 

العيادات السنية يكون مستوى الهواء من بخار الزئبق زائد 

عن القيمة الحد الأعلى [(/5.آ1) عتتلة؟ غتصتنا ل[مطوعمط1] 

وهو 0.05 مجم/ مل3 . اختبارات على عينات من شعر 

وأظافر أطباء الأسنان والعاملين في العيادات السنية دائماً تدل 
على وجود زئبق بمستوى عال عن المعدل » من أجل ذلك 
نشرت الهيئة المسؤولة عن المواد السنية والأجهزة بالجمعية 

الأمريكية للأسنان قائمة الإرشادات التالية : 

1- يجب تخزين الزئبق في أوعية لاتكسر محكمة الإغلاق . 

2- إزالة وتنظيف الرتيق المبعفر مباشرة بعد المداتخلة السنية 
حيث يتم ذلك بإزالة والتقاط القطيرات الصغيرة من 
الزئبق بواسطة أنبوب رفيع متصل بممص شافط بالوحدة 
السئية حيث تحتجز قطرات الزئبق في خزان أثناء المرور 

3- يجب استعمال كبسولة مغلقة الاحكام أثناء عملية 
التملغم (00ةصتدع لم مصخ ) . 

4- يجب استعمال طريقة (عدم اللمس اعنام -مه1< 
(عتاونساءء) للتعامل مع الأملغم 1 

5- يجب التقاط قطع أو فتات الأملغم وتخزينها تحت الماء . 

6- يجب العمل فى مكان جيد التهوية . 

يجب غاقى وضع السجاه بالعادالسنية عه لمكن 
منع تلوثها . 

8- يجب الامتناع عن استعمال محاليل تحتوي على زئبق . 

9- يجب تحاشي تسخين الزتبق أو الأملغم . 

0 يجب استعمال مرذاذ مائي مع الشفط أثناء سحب 
الأملغم . 

1 يجب استعمال طرق رص ودك الأملغم التقليدية أو 
الاعتيادية وهي الطريقة اليدوية أو الطريقة الميكانيكية 
وعدم اجتعمال راض اللعلخم فوق الصوتية . 

2 عمل تقارير سنوية لمستوى الزئبق للعاملين في العيادات 


السنية بشكل دوري . 
3 عمل تقدير دوري لمستوى بخار الزتبق في العيادات 
السدية: - 


4- يجب التنبيه على كل الأشخاص الذين يتعاملون مع 
الزئبق خصوصاً أثناء فترات التدريب أو في فترة التعليم 
لصدر الخطر المحتمل من بخار الزئبق وضرورة ملاحظة 
تطبيق الالتزام بالإرشادات الصحية في التعامل مع 
الزتبق . 


وهدة مثلثة إنسية 2 ننه اسعصدت امتمعدم 


جدارإنسى 1ل لوتوعدم 
الجدار الواجة للسطح الإنسي في الحفرة الحضرة في السن . 

فى اتجاه خط النصف 

(سابقة) إنسي » وسطي . متوسط . متجه للوسط 
تح جا خاء عحظ الرستفك اد اليس ول اسار ا ا 
خط الوط الني أ وعاقة بالسطح لأسي للست أذ 
السطح الإنسي لحفرة محضرة. 


12512117 


1116510- 


إنسى شدفى لدععتاطمأوعدم 

قم شدقى إطباقى [دكتصاءع0-معع نط0 أوع صر 

م شدقى لسبى 1 لدماناممءع طم أوعمم 

زاو ف إنهي 1 ت مانام هه كع در 
متعلق 8 زاوية إنسية (عاعمة 21زوع8/41) . 

إنسي محوري لدتحد0 وعدم 

زاود كفل إنسية محورية عاعصة عصنا لمتحده وعدم 


زاوية خطية متكونة من التقاء الجدار المحوري مع الجدار 
الإنسى فى الحفرة ال حضرة . 


انسى محورى إطباقى لدكساءءهن:دهه توعد 
زاوية نقطية انسية محورية عاعصة أصنمم لددوساءءم ندم زوعسر 
إطباقية 


زاوية نقطية متكونة من تقاطع السطح الإنسي » والسطح 
ا حوري » والسطح الإطباقي في الحفرة ا حضرة في السن . 


إنسى محورى لثوى مداع 00 أوعدر 
زاوية نقطية إنسية محورية 2 عأعضة أصذمم له؟أعصاعه تحدم زوعسر 


لنوية 
زاوية نقطية متكونة من تقاطع السطح الإنسي » والسطح 
ا حوري » والسطح اللثوي في الحفرة المحضرة في السن . 


إنسى محورى قاطعى لدكك سام ددم وعدم 
زاوية نقطية إنسية محورية عاعصة أصنمم لدواعصناه تحدم زوعصر 
قاطعة 


زاوية نقطية متكونة من التقاء أو تقاطع الجدار الإنسي 
والجدار الحوري والجدار القاطعي بالحفرة الحضرة بالسن . 

إنسى شدقى إنسي خدي 05 دهليزي لدعع نط0 أوع مر 
مقع بالتطم للد و الوط الشدقي للسن أو الجدار 
الإفسي » والجدار الشدقي لحفرةإطباقية لرحى أو 
5 0 

زاوية إنسية شدقية - زاوية خطية - عاعصة لدععتاطمتأوعدمر 


ا 
إنسية شدقية 


5 


عاعصة عستا لدععتاطه1أوعدر 


خلايا اللحمة المنوسطة كلاءء لمسمسوطعمء دعصم 
عناصر اللحمة المتوسطة كامعصعاء لمسمستوطعمعدوعمم 
أو رام اللحمةالمتوسطة امنا لقح وطاعدء وعجر 
لحمةمتوسطة لوطع مع دعم ح علس وطعمعء وعدم 


نسيج ضام جنيني قادر على التحول إلى العديد من أنواع 
النسيج الضام مثل العظم والغضروف بالإضافة إلى الدم 
والنسيج اللمفاوي . 

عين الشبكة عدر 
مادة مقومة مغايرة ذات ثقوب تستخدم لتثبيت مكان 
لكسر » تستعمل عادة مترافقة مع الطعم العظمي . 

شبكة ع511701:1 12 

إنسي » متوسط » وسطي . متجه للوسط 
باتجاه الوسط أو يقع في الوسط » كالخط المتوسط للجسم 
أو منتصف القوس السنية . 
(في طب الأسنان) : سطح السن اجاور لخط الوسط السني 
الأمامي على القوس السنية . قرب خط الوسط من القوس 
السكة كفي إلى اطع الأمتاة الرحودة في القومن 
السنية التى تواجه خط الوسط . 

لد ]ضيه 
أبة زاوية متكونة من التقاء سطح إنسي أو جدار إنسي مع 
أي سطح أو جدار آخر . 

حفرةإنسية 

ميل إنسي » إنحراف إنسي 
حركة طبيغية للأسنان في الاتهاه الإنسي عبر الستين .لتعادل 
التآكل الجانبي للأسطح الملاصقة للأسنان حركة الأسنان 
التدريجية فى الاتجاه الإنسى » والتى تحدث طبيعيا بمرور 
السنين . أيضا حركة. السن أو الأسنان الموجودة في الناحية 
الوحشية لسنخ سن مقلوع » حيث تميل نحو الإنسي في 
غياب جسر أو حافظة مسافة تقويمية لتعويض السن 
المقلوعة . 


1225121 


عاعطة لدادء22 


2517 191و12 


كلدل لوأدعدد 


وهدة إنسية 52 [وأوع در 
خطإنسى عصنا لمتوعصر 
حركات عم كع صء مط تمع حمر 
إطباق إنسى ممتكساءء0 لمتسعدر 


مصطلح يشير إلى إطباق الأسنان في وضع إطباقي باتجاه 
الناحية الإنسية من الوضع الإطباقي الطبيعي . 
انزياح إنسي 
سطحإنسي 
(في التشريح) :أي سطح لعضو يوجد ناحية أو مقابل خط 
الوسط أو الخط السهمي المنصف . 


اكتطد لوأدعدد 


115121 51112 
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إطباق إنسى .الضب دوأكباءء0 وعم - دسمتكساءه تأمعدر 
نوع من سوء الإطباق » تنطبق فيه أسنان الفك السفلي إلى 
الأمام بالنسبة لأسنان الفك العلوي . 

إطباق إنسي ثنائي الجانب 


لومءع]112ط , جم1كتلاء22510 
[2112612نا , حامأكتالء22510 
سن زائدة متوسطة . راؤول إنسي كع 00 وعدم 
واحدة أو أكثر من الأسنان الزائدة » التى إما أن تكون فى 
حالة بزوغ أوفي حالة إنطمار » وسيئة التكوين » وتوجد عند 
الخط المنصف في مقدمة الفك العلوي بين جذور القواطع 


المركزية العلوية أو مجاورة لها على خط الوسط أو حوله . 
إنسى وحشى لد )كلدعم 
متعلّق بالسطح الإنسي » والسطح الوحشي للسن . 
قطر التاج الإنسى ماكلمك 01 “عاع سمتلا لماكتله وعجر 
الو حشي 
قطر العنق الإنسى الوحشى ‏ كعع2 ]0 تءاعصدنل لهائن00 وعدم 
مستوى إنسى وحشى عسحام لدأكتل0 دعم 
بالاتجاه الإنسى الوحشى زلله)كنل0 معدم 
إنسى لشوى لد تع داع 0 أوعحمر 


متعلق بالجدار الإنسي » والجدار اللثوي لحفرة شدقية أو 
حفرة لسانية فى رحى أو ضاحكة . 1 
زاوية إنسية لثوية - زاوية خطية 
إنسية لثوية 
زاوية خطية متكونة من التقاء أو تقاطع الجدار الإنسي » 
والجدار اللثوي لحفرة محضرة في السن . 
زاوية خطية إنسية لثوية - 
زاوية إنسية لثوية 
فكي إنسي 
نوع من أنواع سوء الإطباق » يكون فيه أحد الفكين أو 
كلاهما متقدماً عن المستوى الوجهي . 
5 و 
تجاوزإنسي . بروز إنسي 
بُروزوتقدم الأسنان الأمامية إلى الأمام عن وضعها 
الطبيعى فى القوس السنية . 
إنسي قاطع 
متعلق بالسطح الإنسي » والسطح القاطع لسن قاطعة أو 
ناب أو الحفرة تشمل هذه الأسطح . 


زاوية إنسية قاطعة - زاوية خطية 


- عاعتتة 21؟أع داع 122510 


عاعطة عصنا ل لاع داع 10و12 


- عاقطة عصنا له ؟أعساع 10ر12 
ع381 121510811251721 


عتطأممع 12510 


126 1 


لوكك 121510-12 


- علاع28ة لدككء22510-1 


إنسية قاطعة عاعصة عصنا لدمتعست-ه تأوعدر 
زاوية خطية إنسية قاطعة - - عاعسة عصنا لدئتعصت موعدم 
زاوية إنسية قاطعة عاقصة لددئتعصت-هتأوعدم 


زاوية خطية متكونة من التقاء أو تقاطع الجدار الإنسي 
والجدار الشدقى فى الحفرة الحضرة فى السن . 
زاوية خطية إنسية شدقية - - عاعصة عصنا لدععساطهتأوعجم 


زاوية إنسية شدقية عاعصة لدععتاطامتأوعدم 


بالانجاه الإنسى الشدقى '(الدععس طم معدم 
إنسى شدقى إطباقى َّ إنسى دهليزيى - لدكساعءمعع نطو توع در 
طاحن لدكساءع0-معع نطو تمعدر 


متعلق بالسطح الإنسي » والسطح الشدقي » والسطح 


الإطباقي للسن . 


إنسى شدقى إطباقى - لدكستاءء0-معع نط0 أوع صر 
1 لدكتاءء 225105160 
إنسى شدقى ل ؛إنسى خدى كن لدم 1ت مرمععن طم تأمعحم 


متعلّق بالجدار الإنسي » والجدار الشدقي , والجدار اللبي 
لحفرة إطباقية أو بالجزء الدرجي لحفرة جانبية إطباقية في 


رحى أو ضاحكة . 
زاوية إنسية شدقية لبية - زاوية - عاعصة لوملدرمءعصطه رعسم 
نقطية إنسية خدية لبية عاعطة أستمم لدم[آتادمععتطامتوعدم 


زاوية نقطية متكونة من التقاء أو تقاطع الجدار الإنسي » 
والجدار الشدقي » والجدار اللبي لحفرة محضرة في السن . 
زاوية نقطية إنسية دهليزية 
لبية - زاوية إنسية شدقية لبية 


- 21816 غطزمم لدمانارمعء 3 اطمزوعد 
2251 لدم [نادرمء116 10و22 
إنسى إطباقى اع لدكتطاءء2510-0 ح لدكتلاءء0 وعدم 
ا ب ب 
حفرة إنسية إطباقية جأتكةء لوكمتاءء0 وعد 
زاوية إنسية إطباقية - زاوية خطية - عاعصة لدكتلاءء0 وعدم 
إنسية طاحنة عاعصة عصئا لدكساءءهأوعدم 
زاوية خطية متكونة من التقاء أو تقاطع السطح الإنسي » 
والسطح الإطباقي للسن . 


زاوية خطية إنسية طاحنة - - عاعصة عصئا لدكساءءه أوعدمر 
زاوية إنسية إطباقية عاقتنة لدكتطاءء0 وعجر 
إطباق إنسى موأكساء0 كعم - دمأكساءء0أمعحم 


نوع من أنواع سوء الإطباق » حيث تنطبق أسنان الفك 
السفلي إلى الأمام بالنسبة لأسنان الفك العلوي . 
إنسى إطباقى وحشى - لقاكتلوكتاءء0 كع در 
١‏ 1 51001 - لهائتلهكتاءء0-مأوعحم 
حفرة إنسية إطباقية وحشية 
إنسى عنقى - إنسي لثوي ‏ 21"تقصنوه كعم - لمعتعهه 1 وعمر 
مكل إنفني ّ »إنحرا اف إنسي دهت حستاء 0 أوعمحم 
ميل السن بالاتجاه الإنسي . 


225717 21أدتلهكتداعء10و12 
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إنسي لساني قاطع 
متعلق بالسطح الإنسي » والسطح اللساني » والحد القاطع 
لسن أمامية . 


زاوية إنسية لسانية قاطعة - زاوية 


ل152 125101118110112 


- 22281 1521 122510111181011 
نقطية إنسية لسانية قاطعة عاعصة أغصتمم [ددتعصتمدع ستاو أوعمر 
زاوية نقطية متكونة من التقاء أو تقاطع السطح الإنسي » 
والسطح اللساني » والسطح القاطع للسن أو الجدار 
الإنسي » والجدار اللساني » والحد القاطع لحفرة محضرة 
إنسى لسانى إطباقى - لدكساءء0-منعستامأوعدر 
١ ١ ١‏ لدكتا1ء 12151011118110 
متعلق بالسطح الإنسي 2 والسطح اللساني 2 والحد القاطع 
لسن أمامية . 


زاوية إنسية لسانية إطباقية  -‏ - عاعصة لدكساءء0-مدع صتاو توعد 
زاوية نقطية إنسية 2 ع2281 أصذمم لدكساءء0-مسعصنتاهأوعصر 


لسانية إطباقية 
زاوية نقطية متكونة من التقاء أو تقاطع السطح الإنسي » 
والسطح اللساني والسطح القاطع لسن أو لجدران حفرة 
محضرة في السن . 
زاوية نقطية إنسية لسانية - عاعصة أصنمم لدكساءعء0-ممعصتامأوعمدر 
إطباقية - زاوية إنسية لسانية 
إطباقية 
إنسي لساني لبي 
متعلق بالجدار الإنسي » والجدار اللساني » والجدار اللبي 
لحفرة إطباقية أو الجزء الدرجي من حفرة إطباقية جانبية ٠‏ 
ولؤية إستة افيه ليك زاوف 
نقطية إنسية لسانية لبية عا228 أصتمم لوملانامممعستاهتوعدم 
زاوية نقطية متكونة من التقاء أو تقاطع الجدار الإنسي » 
والجدار اللسانى » والجدار اللبى لحفرة محضرة فى السن . 
زاوية نقطية اليه لسانية - اه أسامم دواد وا مور 
لبية - زاوية إنسية لسانية لبية 
إنسى طاحن لدكتاءء10وعمط - لدكتاءء0-0 تادعم 
متعلق بالسطح الإنسي » والسسطح الإطباقي لللسن أو 
الجدار الإنسى » والجدار الإطباقى لحفرة شدقية أو حفرة 
لسنانية في ربح أوجفداتفكة :آل عي حشيرة إتددية 
طاعاي ا , 
زاوبة إنسية إطباقية - زاوية خطية 


3251 لدكتنالاء©12151011115110-0 


لدم[نام10اى10112ىع1 


- 2281 1دم[ناممتاع10[12ز5ى12 


2251 1221نام5110 1215101112 


- 32816 لدكتالاء121510-0 
إنسية إطباقية عاوسة عصنا لدكساءء0-متأمعمدر 
زاوية خطية متكونة من التقاء أو تقاطع السطح الإنسي 
والسطح الإطباقي للسن . 


إنسى قاطعى وحشى لداكتله0كءصذ-هتأوعدم 
متعلق بالسطح الإنسي » والسطح القاطع » والسطح 
الوحشى لسن قاطعة أو ناب أو لحفرة تشمل هذه 
الأسطح 

ميل إنسي » انحراف إنسي 
نوع من أنواع سوء الإطباق » يميل فيه تاج السن بالاتجاه 
الإنسي . 

إنسي شفوي 
متعلق بالسطح الإنسي » والسطح الشفوي للسن أو 
للجدران المماثلة فى الجزء الدرجى من الحفرة الجانبية 
القاطعة” . ْ / 

زاوية إنسية شفوية - زاوية خطية إنسية 


121102011010101 


لحتطو101أدعدد 


- عاعصنة لدتطد101ادء2 


5 * 


سعويه 
زاوية خطية متكونة من التقاء أو تقاطع الجدار الإنسي » 
والجدار الشفوي لحفرة محضرة بالسن . 


- عاعصة عصنا لمتطدام1ادعدم 


عاعطة عستا لحتطه101وعجد 


زاوية خطية إنسية شفوية - زاوية 


إنسية شفوية عاقطة لحتطه[مأكعدم 
إنسى شفوى قاطعى لدوتعصتمتطه 1م تمعد 


متعلق بالسطح الإنسي . والسطح الشفوي ». والحد 
القاطع لسن أمامية . 


إنسى شفو يِ لُبى لدملنادرمتطه101أوع1 

الزاود 3 الإنسية العي: يه اللبية  -‏ - عاعصة لدمادادرمتطهاوأععصر 
نقطية إنسية شفوية لبية عاعطنة أستمم لدمانادرمتطج1متوعدم 

زاوية نقطية إنسية شفوية - عاعنة أستمم لدم انامرمتط ه01 تأوعدم 


لبية - زاوية إنسية شفوية لبية 


عاعة لدمانامه1ط 2251012 
إنسى لسانى لمنمعستامأوعحم 
وتاك ان ح وقس لماي لسن 1 

الجدار الإنسي » والجدار اللساني لحفرة إطباقية في رحى أو 


ضاحكة . 
الزاوية الإنسية اللسانية - زاوية - عاعصة لمسمعستامأوعدم 
خطية إنسية لسانية عاعصة عصنا لمسعستامأوعدم 


زاوية خطية متكونة من التقاء أو تقاطع الجدار الإنسي » 
والجدار اللسانى لحفرة محضرة فى السن . 
زاوية خطية إنسيّة لسائية - زاوية 1 - عاعصة عصنا لمسعستاه أوع حمر 
تمان 


إنسي لساني إطباقي 


3251 لحتاع112[ 10ر12 
- لدكتالء 12151011128110 
لدكتا1ء12251011115110-0 
متعلق بالسطح الإنسي » والسطح اللساني » والسطح 


الإطباقي للسن . 
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ميل إنسى » انحراف إنسى » ميل نحو الإنسى ‏ 1265101715102 
نوع من سوء الإطباق » يحدث فيه انزياح للسن في الاتجاه 
الإنسي أو ميل السن ليكون في وضع مائل باتجاه الخط 
المتوسط . 

(سابقة) متوسط . فى الوسط . وسط . إنسى 
بادئة تعني وسط (0110016) أو متو عط 11863 : 


أرومة المتوسطة - الأديم الملتوسط 


111650- 


1م2500 - ]كه1 22250 


مسراق القلب (فى الجنين) لسسا نمع 5ع 
متوسطالرا أس عنتقطمعءء ن)ددعمم - عنتتلمطرءءمدعمم 


نسبة للدماغ المتوسط ؛ حجم الرأس المتوسط بين المتطاول 
والقصيرء أي الوجه أو الرأس عندما يكونان في توازن 
بين الارتفاع والعرض . 

ذو منسب رأسي مابين 75 و 79,9 أي ذو رأس بعلاقة 
متوسطة بين أقصى طول وأقصى عرض . 


الدماغ المتنوسط ملع طررءع 50 

ذو حَجاج متوسطالار تفاع طع رمع موع صر 
ذو حجاج ارتفاعه متوسط . 

الحدبة الوحشية المتوسطة لرحى سفلية لنمع عدر 
حدبة وحشية مركزية لرحى سفلية . 

حبل متوسط 26010 

معتدل القحف عتلقطمءء50عم - عتسونعمدعمم 

خلية متوسطة 000 


راؤول إنسى . سن زائد إنس ك6 ح- كمع ل00دعجر 

الأديم التوسط 
الطبقة الوسطى من الطبقات البدئية الثلاث في أولى مراحل 
الجنين » أي الطبقة البدئية المتوسطة في الجنين البدئي . 
الطبقة المنتشة المتوسطة في الجنين » بين الأديم الظاهر 
والأديم الباطن .ينشأمنها العظامء والغضاريف » 
والعضلات » والألياف » والنسيج الضام » والجهاز الوعائي 
القلبى » والجهاز اللمفى » والأدمة » والغدد التناسلية » 
والكلى ‏ والظجان > وااو البؤلية» فق القدة الكظرية 
(الغدة فوق الكلوية) » وكل عناصر النسيج الضام لكل 
الأعضاء والأنسجة . 

ذو أسنان متوسطة الحجم » أسنان معتدلة 

أسنان متوسطة الحجم 2 

اعتدال الأسنان 

متوسط الفك .٠ذوفك‏ 

متوسط الحجم » معتدل الفك 
1 -ذو أبعاد معتدلة بين الفكين والرأس . حيث يتراوح 

المنسب الفكي بين 98 و103 . 


101001 


1266010111 


11165001011193 - 1150 


15 - لطأ 2 داع 12150 


حشوة إنسية طاحنة 810 - دمناهة ماوع لدئساعع0 -مأوعصر 
إنسى إطباقى وحشى - 81غأئتل0كتااءء0-0أوعدر 
١ ١‏ , ال 
متعلق بالسطح الإنسي والسطح الإطباقي والسطح 
الوحشى لرحى أو ضاحكة . أو لحفرة تشمل هذه 
الأسطح أو لحشوة إنسية إطباقية وحشية . 


حشوة إنسية إطباقية - "ماوع [ه)5نل0كتتاعع0 -مأوعدمر 
وحشية 71102 
إطباق إنسى دم أكتااءء0-0 دع در 


التصنيف الثالث لسوء الإطباق بحسب أنجل وق 5*عاعمة) 

(111510ء123100 » حيث يكون الفك السفلي في وضع متقدم 

نسبياً عن وضعه الطبيعي أو السوي » ويشير عادة إلى بروز 

الفك السفلي النسبي . 
إنسي لبي 


متعلق بالجدار الإنسى » والجدار اللبى لحفرة إطباقية فى 


لدمانامماععم 


رحى أو ضاحكة . 
زاوية إنسية لبية - زاوية خطية - عاعصة لدملنامهتفعمر 
إنسية لبية عاعصة عصنا لدماناجرمتعمعدم 


زاوية خطية متكونة من تلاقي أو تقاطع الجدار الإنسي 
والجدار اللبي لحفرة محضرة في السن . 


زاوية خطية إنسية لمية ح - عاعصة عصئا لدمانامرمتأوعدم 
زاوية إنسية لبية عاقتة 1د مآناممتأوعدم 
إنسى ل شفوى لدتط012م [تادره تأععدم 


محلى دار القن م «و القند ار الى انناو لشفو 
لحفرة في قاطع أوناب . ٠‏ 

الزاوية الإنسية اللبية الشفوية - 
زاوية نقطية إنسية لبية شفوية عاعتده أغصنمم لقنطه1وماساممأوعدر 
زاوية نقطية متكونة من التقاء أو تقاطع الجدار الإنسي 
والجدار اللبي والجدار الشفوي لحفرة محضرة . 

الزاوية النقطية الإنسية اللبية - عاعصة أصتمم لدتطهاوم لاسرم أععصر 

الشفوية - زاوية إنسية لبية شغوية 

إنسي لبي لساني 
متعلق بالجدار الإنسي » والجدار اللبي » والجدار اللساني 
فى الجزء الدرجى لحفرة قاطعة ملاصقة . 

زاوية إنسية لبية لسانية - زاوية 
نقطية إنسية لبية لسانية 2 2816ة أصتمم لهدعصتاوماسدرهتععصم 
زاوية نقطية متكونة من التقاء أو تقاطع الجدار الإنسي » 
والجدار اللبى » والجدار اللسانى لحفرة محضرة فى السن . 

زاوية نقطية إنسية لبية : 1 
للسآنية - زاوية إنسية لبية لسائية 


- عاعتتهة لمتطه0[1م[نادزمه1اوعدر 


عاعة لمتطه01جلنامم1وعجدر 


لقتاع د ذآ120ندزه1ىع 2 


- م3281 لمتاعدذا0م 1ن دزهاوع جر 


- م281 غدطامم لمساعستا0م1نا هاوعد 


3251 لمنتاعدذآ0ج[نام 16و12 
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- 


معدن 
أي عنصر فيه الصفات التالية : الصلابة » واللمعان أو 
البريق » القابلية للتطريق » والقابلية للسحب ء والقابلية 
للانصهار » والناقلية للكهرباء والحرارة . 


21اع1 


تليين المعدن . تطوي بع الفلز كستلةعصصة لمأعصر 

مَعدَن بابيت 15 , لوأعحم 
خليطة من القصدير والرصاص والأنتيمون تستخدم لعمل 
القوالب السنية . 

قاعدةمعدنية 885 لماعتم 


الجزء المعدنى من قاعدة البدلة السنية والمكون لجزء أو كل 
السطح القاعدي للبدلة السنية . تسشخدم كقاعدة لبناء 
الجزء الأكريليكى من قاعدة البدلة السنية والأسنان . 

1 5 و 1[ها12 
و'عط011), لماعدم 
خليطة مَعْدَئية صهورة » مكونة من القصدير والرصاص 
والانتيمون والبزموت تستعمل في طب الأسنان . 


مَعدَن دارسيت لقاعم د 'أعععة '0 - وأعععرة '0 , لوأاعصر 
مسر د مَعدَنى 11 لماعم 
مع صهور 35 معدن سريع الانصهار عاطتكدة , لمأعصر 
صهر الكعدن »انصهار ا معدن سمأكس؟ لدأعدر 


أسنان ذات حواف معدنية طاعع) اتتعمصت لماعم 
أسنان ذات حواف قاطعة مَعدَنية بأسطحها الإطباقية . 


معدنميلوت 
تسمم معدني »انسمام معدني 


115 , لواعدم 


12)931 1501 


مَعَدَن كوين 65 و اوأعدر 
نصل المنشار امعدنى علقاط لهذ لمأعجر 


مها نتن سيلب انه 


ا م 
محقنة معدنية 


11 لماعدم 
571125 1[واع12 
معدن وات 5 لاع 
خليطة ذات درجة انصهار منخفضة 03 تستعمز فى عمل 
القوالب وفي 07 تصنيع البدلات السنية المصبوبة . 
7 مَعدَن ويستون كع , لواعدم 
خليطة ذات درجة انصهار لخة منخفضة تس" تستخدم في عمل 
القوالب وفي 07 تصنيع البدلات السنية المصبوبة . 


معدن وود 5 ,و لواعدر 

معدنى عتللداعدم 
متعلق بدن . 

تاج مَعدَني كروك عتللماعدم 


2- سوء إطباق » يكون فيه الفك السفلي بارزاً قليلا بالنسبة 
إلى امستوى الرحهي .. 1 
عظم الفك المتوسط 
الجزء الجانبي الافتراضي من طليعة الفك العلوي أو عظم 
الفك المتوسط . 
متوسط الفك 
ذوفك بارزقليلاً » ومنسب فكي بين 98 و103 . 
متوسط الأنف (متعلق موف النك 
اكَتَطب . مَفرق الحاجبين » 
نقطة مُفرق الحاجبين 
النتوء العظمي الواصل بين ا حافتين فوق الحجاجين . 


2222 110 


12626 015 


12250112521 


2 - ذم «تطدرمدء12 


ذو وجه متوسط العرض ٠»‏ 1م 5021:050ك12 
در وح فيال الفرقن 
ذو حنك معتدل الأتساع عستاوجطمرة)د هدعم 
ذو حنك متوسط الانساع 2 ومنسب حنكي بين 080 و 
9 . 
متوسط شق الفم » اعتدال الفم 000 
فص صغير . ثنية . حدبة صغيرة 5051 


حدبة صغيرة أو ثنية من ميناء السن بين الحدبة الإنسية 
الدهليزية «الخدية» للرحى العلوية » والحدبة الوحشية 
الدهليزية «الخدية» للرحى العلوية على السطح الخدي 
للضرس الطاحن العلوي . 


ذو حَنك معتدل الاتساع » معتدل الحنك له تا مدع تر 
(سابقة) متبّدل . متغير »عبر قاع 12 
استقلابى . أيضى . تبادلى عنام طماعدر 


متعلق بالايض أو الاستقلاب (صتدنآهطهاء8/4) . 
فعالية استقلابية 
أيض » استقلاب »تبادل »تصرف حيوي 
التغيرات الطبيعية والكيميائية التى تحدث فى الأنسجة 
وتحافظ الأنسجة عن طريقها على حيوية الجسم الحي وتجدد 
طاقته ونشاطه . 


221717 عتامطواعدم 


111) 


حدبة وحشية دهليزية لرحى علوية علدمع ةاعر 
حدبة وحشية شلدقية اخدية » لرحى علوية . 

حدبة إنسية لسانية لرحى سفلية نمع ةاعدم 
حدبة إنسية لسائية لرحى سفلية . 

حدبنة ع1تاامع ]عر 


حدبة صغيرة بين الحدبة الوحشية الدهليزية «الخدية » للرحى 
العلوية والحدبة الإنسية الحنكية للرحى العلوية على 
الأسنان العلوية للحيوانات . 
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ورم نقيلي "تتامصتنا عتأمامداعدمر 
قرحة نقيلية 
حديبة السطح الحنكي للرحى أو الضاحك العلوي 5)916ا2ر 
حَدبة صغيرة على الجانب اللساني لرحى أو ضاحك 
علوي خلف الحدبة الوحشية الدهليزية للطاحن العلوي 
مباشرة 
علم الطقس .علم الأرصاد الجوية 
مثر 221 ع اعاع11 
1- مقياس أو أداة لقياس الأطوال أو وحدة قياس الأطوال 
بالقراءة المباشرة ؛ تساوي 39.173 بوصة ؛أو 100 


ماع11 111251211 


111101010877 


الت يعيتن 1 

2- يقسم أو يوزع بمقادير معيارية » خاصة في الطب 
وطب الأسنان ؛ متعلق بالانسياب المستمر للعقاقير التي 
تحقن في الوريد . 

4 للحته مستعيل الكرين أندماء. أقرات القائل اللي 
مغثال ذلك مقياس الحرارة » مقياس الضغط الجوي 
«باروميتر) . 

3- انظر متر (عنتا0/16) . 


(لاحقة) مقياس . قائس 101 
حقة تعنى أداة قياس (ع06712 ع متكتاكدء/0) . 
يقة فلو ب 26000 
يقة أو أسلوب أو وسيلة لبدء وإنهاء عمل ما . 
أسلو ب نمو العظم 0ع عصطلط , لمطاعصم 
يقةكالاهان "قط , 0مطاأعدم 


نسبة إلى ج .ر .كالاهان . مهطهاله .6.5 » 1853- 1918 » 
طبيب أسنان أمريكى . 
يقن اليف ندرارك قور + يمتففيل نينا حمق 
الكبريتيك لفتح القنوات وإتلاف اللب المتعفن . 
يقة متاشر ةّ أعع تل , لمطأعدم 
يقة أوأسلوب لعمل غموذج الشمع أو موذج الأكريليك 
لحشوة مصبوبة على السن مباشرة داخل فم المريض . 
الطريقة المباشرة غير المباشرة أعء تلص أععستل , لماأعصر 
يقة أوأسلوب لعمل تموذج الشمع أو نموذج الراتين 
الأكريليكي لحشوة مصبوبة خارج فم المريض باستخدام 
النموذج أو القالب ثم التأكد من تمام إنطباقها في السن 
داخل فم المريض أو العكس . 
طريقة غير مباشرة 
يقة أوأسلوب لبناء نموذج الشمع أو نموذج الراتين 
الأكريليكي خارج فم المريض باستخدام النموذج أو 


أع12011 , 700ط1اعجم 


تاج معدنى ذو 15 ستماءع01م 115 مكحمتك علالدأاعدمر 
وجه خزفي 
شوائب مُعدئية 5ع امسا عتللداع صم 


تقود يةمعدنية تقود ية المعدن أاعصصعء ‏ رمكساء» عتللداع صم 
هم عي 


نْ 12201101 


طلاء بالمَعدّن أو سقى بالمعدن . 


معدنة . معدن »٠تفليز‏ عسأعتللداعمم 
دراسة التركيب المعدنى تاروع ه1[دأعدمر 
شبه ا معدن فلزانى » شبه مَععدَنى 010 


عنصر ذو خواص كثيرة مثل الَعدّن ؛ مثل التوصيل 
الحراري 2 والتوصيل الكهربي 3 ولكنه منخفض الليونة عند 
درجات الحرارة العادية » مثل الكربون » والسيليكاء 
والبورون . 
مبحث المعادن »مبحث الفلزات 157اللداءع 12 
انتظام قسائمي . تصاوغ بنيوي تكتترء سما مر 
أشياء لونها يتشابه تحت نوع من الضوء ولكنها تظهر 
مختلفة الألوان تحت نوع آخر من الضوء . 
حؤول كاملة »تبدل كامل » 
اكتمال النضج 
تبدل النسيج من نوع إلى آخر . تحول من نوع مألوف من 
الخلايا موجود عادة في النسيج إلى نوع آخر مختلف كلية ؛ 
مثال ذلك التحول الكامل للب السن الطبيعي إلى نسيج 
التهابي مزمن للب مفرط التنسج . 
حؤول كامل لانموذجي . 


ال الصيح 


1515م ةا - 12519مرداء2 


- 2701621 , مأكد1ام ماع22 


لم5 


حؤول كامل اللب ملنام 02 جتمدامداعحم 
القدرة على تشكيل العاج . 
نقيلة 110 


1- انتقال مرض أو ورم من بؤرة أولية إلى بؤرة أخرى أو 
إلى أجزاء أخرى بعيدة غير متصلة بها في الجسم نتيجة 
لانتقال الجراثيم الممرضة أو الخلايا الورمية . 

2- انتقال خلية سرطانية من أحد أجزاء الجسم إلى جزء آخر 
عن طريق الأوعية الدموية أو القنوات اللمفية لتكون 


إصابة تالية . 
نقيلى عتأهاكهاعدم 
متلق بانفال أو اتتشاز المرض , 
سرطان نقيلى تععطق عتأمأمداعدمر 
أور ام نقيلية ١‏ كحصكة[ ممعم ع1 ه)كداعدم 
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وحدة قياس الأطوال في النظام المتري طتعادلزة عتتاعمد» 
تساوي 39,3 بوصة (البوصة - 2,54 سنتيمتر ) . نظام عالمي 
لقياس الطول يساوي 100 سم أو 1000 ملم » ويساوي 
حوالي 39,4 بوصة . 

مترق. ميتي عاق المت كوخ كبام 
نظام للأوزان وللقياسات يعتمد على ( 39,371 بوصة) 
كوحدة قياس ؛ والجرام (1 باوند 20نامم- 432.51 جم) 
كوحدة وزن ؛ واللتر (1.056 أرباع الجالون 15:ة:») كوحدة 
الك 

النظام المتري » النظام العشري للأوزان 

والمقاييس » مبنى على المتر والكيلوجرام 

أكثر الأنظمة شيوعا فى الأوزان » والقياسات ؛ يعتمد 
اسانا عل تق رعنات الخ عورال ووعداتة اللسايعة 
هي : المتر( للطول ) » والجرام ( للوزن أو للكتلة ) » واللتر 
(«للحجم ) . مضاعفات هذه الوحدات الأساسية تتميز 
بالسوابق الآنية : 10 -مععل» و 100 -ماهعط . و -ه1ك1 
0 ؛ وكسورالوحدات (1]5طنا 5:3110081) تتميز 
بالسوابق المناظرة لها وهى : 1/10 -أء06 و 1/100 حتادعءه » 
1100 0 


1111 


حاع )575 ماع12 


معتدلالرا أس عنتمطرءء0 “عدم 
خلية أم ع0 اعد 
مترونيدازول - فلاجيل [وع12؟ - عاومملتده “عدر 
(دواء مضاد للجراثيم والأميبات) 
عقار يستعمل في علاج التهاب اللثة التفرحي الحاد . 
رائحة العفن اك تحر 
(سابقة) صغير » دقيق » مفرط الصغر . -1 131 , -م“تع تمر 
ضئيل » قليل َ 


1- سابقة تعني صغير أو غاية في الصعّر . 
58 الطب لشعتي : دقيق جدا أو الشاذ في 
الصعّر . 

سحل دقيق 
طريقة لإزالة التسوس بدون مثقاب . باستعمال جزيئات 
دقيقة من أكسيد الآمنيوم لنفثها بشدة بواسطة أداة دقيقة » 
انظر طريقة حفر السن بدون مثقاب مهت -2211) 
(عتاوتصطععا . 

أليف الهواء القليل 

(في الجراثيم) 

يحتاج فقط لآثار قليلة من الأكسجين الحر للنموء 
ويستخدم هذا المصطلح للكائنات الدقيقة . 


11100 


5 ام 22110210 - عتلتطمرمعده*عتادر 


القالب»انظر نموذج الشمع غير المباشرعتة أءععنلم1) 


(متع هم . 
يقة القالب المشطور أكق غتام؟ , 0مطأعدم 
ميثوهكستال لمغتدع طم طاع حم 


باربيتورات ذات أمد قصير جداً تحقن داخل الوريد للتخدير . 
ميشوهكستون صوديوم - بريتال ‏ - تسدتلهد عصماتدعطهطاعصم 
صوديوم 
غطاء مطاطى 2 يستعمل كمادة مخدرة للحقن داخل 
الوريد بمفرده خلال عملية قصيرة الأمد أو يكون سابقاً 
للتخدير بالاستنشاق (كما في استعمال مزيج الأكسجين 
وأكسيد النيتروز) أو بشكل متقطع في جرعات صغيرة 

كحول مثيلي 
وحيذ التماثر ينتج منه ميقيل ميقاكريلات المتعدد 
( 3/1/4 ) (]12/تعقطاعس الإطاعمنواه2) » انظر وحيد 


001 لماع اط 


ا[مطمع1ة اوطأاعدمر 
1712ع 2 طاع سا وطاع در 


التماثر 7عم-دممه81) . 
1-إثغار دائم لل 
2- خطأ في نشأة أو بزوغ الأسنان 
1 -ين وغ الأسنان الدائمة 0010 
3- إثغار أو بزوغ معيب 
ألم الجيوب الجبهية 1 سممرماع حم 
التهاب الجيوب الجبهية كنا كسهمرماعدم 
جبهى لماصم"]؟ - عتمماعمم 
متعلق بالجبهة 
3 جبهى 511111 عأ ماعمر 
الدرز الذي يصل جزتي العظم ا لبهي : 


النقطة الجبهية (المقطب) 
نقطة لقياس الجمجمة توجد بين النتوأين الجبهيين على 
الخط الأوسط للجبهة . 


ذلاء212) - دمامماعجدر 


بقاء الدرز الجبهي (دون التحام ( كترم ]عدر 
(سابقة) جبهة » جبهى -12600 
صداع جبهي : 12122912 
مقدمةالفص الحبهى 226001 
مندمج الجبهتين 1 220015 
را أب الجبهة 020125177] 12 
متر 3 - تاعاعمط ح ع اعد 
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مكيرة كنا 0 أل 
أحد الأنواع المنفصلة تماماً من المكورات » انظر مكورة 
(كناءع00) . 

المكيرة الرئوية » المكيرة الملهبة 

للرئة - العقيدةالملهبة للرئة ع12ط0:<تتاعدم كدعءءمءمامءماد 

دقيق البلورات 

7 دقيق البلورات 

0 يشبه أو يماثل الشمع الطبيعي في خواصه 
الطبيعية ويستخدم في إنتاج شموع صنع الأمثلة . 


11111:00© 6135 212611111011126 - 


عستلله )121101 


72 عطتللد)ك 1211017 


ا 0007 


كُرية دقيقة 
داء الكريات الدقيقة . داء الكريات الحمر الدقيقة 5ذ12110(]05 
صغر الأسنان »صغر حجمد- قتأص000 عتم - كتامعلم تسر 
الأسنان 
صغير الأسنان » ذو أسنان صغيرة 
الحجم 
صغر الأسنان 
حالة من الاضطراب التطوري يننج عنه صمّر حجم إحدى 
الأسنان أو أكثر عن الحجم الطبيعي » وخاصة 
الرباعيات العلوية والأرحاء الثالثة الدائمة . 


11110 


1111111 


22110010121 > 01*001031 لاد 


1111:0001 - 1151 


صغير الأسنان ه00 عتم 
متعلق بِصِعّر الأسنان . 
صغر الأستان كر 


حالة تكون فيها الأسنان أصعّر من الطبيعى ؛ اضطراب 
تطوري بمكن أن يشمل كل الأسنان أو بضعة أسنان أو 


سن واحدة فقط . 
صغيرالرا أس 'إلمطررعع مع مع تدم 
نملوء بذرات دقيقة . نملوءة بالدقائق 101 
راتين تملوء بالدقائق سذوعءم 11160مععتصم 
انظر راتين (سنوع2) . 
تصوير شعاعي بق ري دقيق 20101083" كنء0 ]وم تحر 


حبيبات دقيقة » بحيث يمكن بعد ذلك فحص الصور 
الح أل :كيدو صر لهاس بي لذ ونال .تاتون 
حجمها الطبيعي . 


صغرالذقن دتعع 10 تدم 
حالة تكون فيها الذقن أصعَر من الطبيعى . 
صغر اللسان 5 0010 


تشريح دقفيق ؛ تشريح مجهري 201077 همتع تحر 
مكروب طمن تسر 


أي كائن دقيق » خاصة الجراثيم المسببة للمرض . 
مكروب هوائي 

كائن دقيق يعتاش بالهواء . 
مكروب لاهوائي 

كائن دقيق غير معتاش بالهواء . 
مكروبي 

متعلق بالجراثيم أو الميكروبات . 
نبيت مكروبي (الزمرة الجرثومية الطبيعية) 
متعلق بالمكروبولوجيا 
فحص جرثومي .» فحص 
مكروبي 

أخذ وفحص عينات ميكروبية » عادة باستخدام أقماع 

ورقية معقمة » من بعض المناطق مثل قناة الجذر . 
علم الكائنات الحية الدقيقة » مبحث الميكروبات 10108(7طم ندر 

(الميكروبيولوجيا) 

علم يختص بدراسة الكائنات الدقيقة » التي تكون متناهية 

الصغر ء ولاتشاهد إلا بواسطة المجهر . 
مجهريات البقعة 1 
فرشاةدقيقة 

فرشاة سويدية » مثل فرشاة زجاجية صغيرة » تستعمل 

لإزالة اللويحة من مناطق تلاصق الأسنان . 
حراق صغير . حراق دقيق . موقد صغير 


22101 و لتم 


222101 و 101ع للم 


2211051 ت تنحتطه:1عتمدمد ح لمتطم عاد 


01610121 12 


111111121 


0 امستصويت لوء1ع1010طم1ء 1د 


111111 


101011 


1111010-11 1 


صغير الرأس . أصعل عتلقطمءء ممع تدر 
مسخ صغيرالرأس »أصعل كنال طمعء متك تحر 


صغر الرأس » الصّعل 
صعَر حجم الرأس أو الجمجمة . 


3للمامء210 - للمطاوععم ءادر 


عر الشفتين متلتعطع مت تحر 
حالة من صِعَّر الشفتين الشاذ . 
المكيّرات 27 عدعع دع 1/1100 


فصيلة من الجراثيم من رتبة المكورة الدقيقة ؟ وهي خلايا 
مكورة تنقسم لأكثر من مستوى ٠‏ هوائية أو لاهوائية 
اختيارية وموجبة الجرام . 
مكيرات 
المكيرة 
توع من جسن عائلة الجرائيم المكورة الدقيقة »موجبة 
الجرام ؛ غير متحركة » هوائية وتتجمع في عناقيد متعرجة . 


11011001 


11215 
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مجهر ذو عينيتين . مجهر ثنائى العين *نهة[ناء0طلط , ءدرمء5م ع تدم 

مجهر إلكتروني ١‏ دمضتاععكء , ع«رمعوم عع تسر 
مجهريستخدم فيه شعاع من الإلكترونات ليحل محل 
النشعاع الضوئي المستخدم في المجهر البسيط ؟ ويستطيع 
المجهر الإلكتروني التكبير حتى 500,000 1 

مجهر ذو ورنية - مجهر ذو ح 11لتاء؟ ر م105 1در 
مقياس دقيق 
دور كي عالق مرلن تتر د سمدم لياس الذقين 
لأبعاد وزوايا الأشياء المتناهية في الصعّر . 

مجهّري . بالغ الصغر 

دقيق أو في منتهى الصغّر لايرى إلا بالمجهّر. 


- 


11111011111 1121:0507 


2110500121 ح ع1درمع105 16د 


0 بالجهر أكأدمء دمع تسر 
فحص مجهرى . تنظير مجهرى . المجهرية (0[2 05خ تمر 


فن استخدام المجهّر عن طريق الملاحظة » والفحص 
06 


مقطع دقيق , مقطع مجهري حامناءء دمع تمر 

شريحة دقيقة (زجاجية) وم تدر 

صغر ورء جسيم صغروي 1110501 
ع اسن مغر فى لقي 

صغّر حجم الجسم 1 - 022ك0 تع تمد - متسرمكمت تسر 


1111012 


12211:05011:01161112 - 2 


الحلزونيات الدقيقة - 


صغر الفم نه ]كت تر 
1 حالة من صعَّر الفم غير طبيعي. 

جراحة دقيقة » جراحة مجهرية 110115051118177 

مشرا اح دقفيق 10101 

سن صغيرة 100 

سن حجمها أصغر من الطبيعي . 

صغر الأذنين صغرصيوا ان الأذن 11 
حالة من صعَر الأذن الخارجية غير الطبيعى . 

أموا اج دقيقة “أمو اج مكروية 1 01011275 لطر 

متوسط .أوسط لت 

أذن و سطي أذن متوسطة عددء 016 تر 


عدنا 11د 


خط متوسط » خط أوسط 


فص متوسط عط10 لتر 
الشريان السحائى المتوسط 7م216 لدعم ستسعحد عتم 
قناة أنفية منوسطة كنا ةعطم لدكهد ع01 لتر 


- 


صغرالفك 
نقص النموالمطلق أو النسبي للفك العلوي أو الفك 
السفلي أو الاثنين » وصعّر حجمهما عن الطبيعي بسبب 
نقص التنسج الولادي (دتمهامهمتزط لمنتمععصه0) . 
صغيرالفك عتطاأجسع هعتم 
تسرب دقيق 
(في طب الأسنان الترميمي) : مصطلح يستخدم للتعبيرعن 
تسرب ومرور السوائل أو الجراثيم أو الكائنات الدقيقة أو 
الأجسام الغريبة الدقيقة أو الشوارد خلال المسافة الواقعة 
بين الأسطح المتقابلة لمادة الحشو والحفرة ا محضرة في السن . 
حصةة دقيقة 
صغر الفك السغفلى عننهانا طن سقصمنع تمر ح ع1ط نل سقسسمتعتسم 


الصعّر المفرط في حجم الفك السفلي . ذو فك السفلي 
عير جدا . 
صغر الفك السفلى 2011م ددمتت تمم - عنده تحط تلص من تسر 
مقياس مجهري » مكرومتر 
أداة تستعمل هع تلسكوب أو مجهّر لقياس الأبعاد والزوايا 
البالغة الصغر . 1 


01 


111101621225 


الا |8 


دع ]110110111 


قياس مجهري 7ع تم تدم 
قياس أبعاد الأجسام الدقيقة»القياس بالمصغر 
(تاعاعم 1م111 . 

محرّك صغروي *0120101تك تحر 
محرك كهربي دقيق » تثبت به القبضة مباشرة . 

ميكرون نا - لامع تحص 


جزء من آلف من الملم أو جزء من مليون من المتر . 
اي يد 
المجهّر ؛ كائن مجهّري وحيد الخلية مثل :الفطر » 
والبكتيريا » والأبواغ » والفيروسات . 
كائنات دقيقة متعايشة » 
عضويات دقيقة متعايشة 
كائنات دقيقة تعيش في الجسم دون أن تسبب أي مرض . 
كائنات دقيقة نمرضة » 
و 520000 5 
كائنات دقيقة ضارة للإنسان أي تصيبه بالأمراض . 


مك521 :1111210-01 


06011111611521 و للاكتطتدع:12111:0-01 


22108621 , للاكتصدع:121121:0-01 


صغرالوجه 101190 
صغير الوجه 11900 
مجهر 11050 


أداة بصرية تستخدم لتكبير الأشياء المتناهية في الصعّر . 
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نستبةإلئ جُ .فون ميكوليتش - راديكي» 
كاعء20 8111117-15 » 1850 - 1905 » جراح بولندي ا 
مرض ميكوليتش 

تضخم مزمن للغدد اللعابية الكبيرة والغدد الدمعية نتيجة 


لإحلال النسيج اللمفاوي المفرط التنسج محل النسيج 


111111117 '5 1525 


الغدي , 
لبن .حليب لتر 
أسنئان لبنية - أسنان ‏ صماتامعل كدمسلنع0 - صم تامع عللتدر 
ساقطة 


انظر أنتنان مؤقتة (0 دعل دناهدللءء00) . 
أسنان لبنية - أسنان ساقطة  .‏ - طاءء) كنامسلق06 ح طاءء) عللتصمر 
أسنان مؤقتة - أسنان أولية » أسنان إنغار أولية طاءء) رتقستدم 
مصطلح قديم أهمل استعماله » وهو تعبير عامي للأسنان 
الأولية أو الأسنان المؤقتة . 
يُرفّق .يحول إلى رقاقات للثصر 


مرقاق عستلاه" , التص 
آلة تستخدم لتحويل الْعْدَن إلى رقاقات مختلفة السماكة . 
عارضة مُرققة قط لع التدر 


عارضة معدنية يتم ترقيقها أوسحلها لجعلها مسطحة 
الجانبين » لتستخدم كوسيلة تثبيت لجهاز تعويضي تمنع 
دوران الجهاز التعويضي . 
سناد مُرقق . مهمازمرقق 
انظر مرتكز 0و6 ) . 
مسارات محفورة » 
منحنيات محفورة » مسارات و منحنيات منحوتة 
تَشْكُل منحنيات بواسطة حركات الفك السفلى الختلفة على 
السطح الإطباقي للارتفاع الشمعي الإطباقي إما بواسطة 
الأسنان أو مصدات توضع في الارتفاع الشمعي المقابل 
لها 


رافعةميلر مدعل 811115 


ادع 0ع التدطد 


15 العلع1لتدم ح عطادم ساعلء11تدر 


أداة صممت بساق منحنية قليلا يسمح بمرور نصلها بين 
الجذر الوحشي للرحى الثانية وتاج الرحى الثالثة ؛ تستعمل 
لقلع الأرحاء الطاحنة السفلية المنحشرة . 

«(سابقة) مللى -ث لتر 
سابقة تعني واحد من الألف أي جزء من الألف . 

مللي أمبير 
حزء واحد من الألف 52 الأمبير (©61تطدش) 1 
(في التصوير الاقتخاض) + وحيدة فياش العبار الازمخ 
القطب السالب «كاثود» إلى القطب الموجب «(أنود» 
وتحديد كمية الإشعاع المنبعثة بواسطة الأنبوب . 


خحد - عترء دردددد لتر 


عصب حنكى متوسط 26117 عستأهلهم علللتمر 
قناة سنخية عو ية متوسطة لقصق “نقامء؟21 تدمع ماد ع1للتصر 
عصب سنخى علو يِ 211 اهلمع 219 “امات ناك ع1للتصر 
0 2 
سطح متوسط عع سداد ع1للتصر 
كسر الثلث الأوسط عساعة ع لستط 0016 تسر 
انظر كسر (©7داع23) . 
كسور منتصف الوجه و تناع 112 عع 1ل تدر 


الوجهية وللفك العلوي . انظر كسور لوفور 610:6'5.]آ) 
(5وع001ع3] . 
الخطالمنصف للجسم 
مستو ى سهمي مُنصف - مستو ى أوسط - عصقام لمأاتعة:ه-لتصر 
ع2قآم مسحتلعدم 
مستوى وهمي يمر من خلال الخط المنصف للجسم ليقسمه 
صداع شديد متكرر » تسبق حدوثه عادة نسمة (إحساس 
شخصى يسبق النوبة) » وقد يصاحبه غثيان » وقىء 1 
شقيقة ,ألم نصف الرأس 


ع1 لون111012 


1010111 


عمتو اع تدر 


1ع رعمسته اع تدر 


شقيقة عنيفة وفحائية سنا تناكلنا؟ رعسته عتم 
ع ل را لني 


عتسلمطغطامه رعستو ندع تدر 


مهاجر » هاجر أسمترع تدم 
هجرة . ارتحال ناونع تدر 
1 تحرك الأسنان غير الطبيعى أو انحرافهانتيجة 
الالتهابات حول السنية . , 


3- حركة الخلايا البيضاء ومرورها من خلال جدران 
الأوعية الدموية . 
هجرة السن 
حركة بطيئة متواصلة وتدريجية للسن » تشاهد أو تلاحظ 
في المراحل المتقدمة من داء الالتهابات حول السنية المتقدم . 


طا00) 2 01 هناجع تدر 


هجرة متقهقرة 1105120 ,1210م لتر 
هاجر , ارتحالى 126017 ندر 
التهاب اللنان الواخو كتاذدوماع 21017 "تعتدمر 
سن هاجرة طا00) توماو تدع تدر 
قلاع ميكوليتش - التهاب حوائط - عقطغطمرة ك'مءناجع1ن81 
الغدة المخاطي الناكس 61012 052نالط كتاأتمع لدتعم 


1000 
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1-الحد الأدنى » النهاية الصغرى حمطن لستستحر 

2- الأدنى »الأصعَّر 7202 

أصغّر ٠»‏ صغير مطتحمر 
غُدد شدقية صغيرة » كلصماع لوععسط “امستم 
2ك 9 5 

غدد دهليزية صغيرة 

وَصْبَلَة 0 ى 01اعع تتطامء “امستحصر 


وصلة ربط بين الوصلة الكبرى أو قاعدة البدلة السنية الجزئية 
النزوعة والوحدات الأخرى من الجهاز التعويضي ؛ مثل : 
المشبكات » والمثبتات غير المباشرة » والسنادات الطاحنة . 


غُدد لُعابية صغيرة كما تند كتلدك “اممتصر 
عمليةميرول عم 5'ألسسد 8 


نسبة إلى ج .ميرول » 16ننهرة/1© . 1879-1796 » جراح 
لولس 
1- عملية لإجراء جراحة تجميلية ترميمية لشق الشفة وحيد 
الجانب » بعمل شريحة وثنيها إلى الأسفل من جانب 
وتثبيتها بالجانب المقابل . 
اللسانى أولاً . 
مرا 
أداة ذات سطح عاكس عالي الصقل في طب الأسنان : قد 
تكون ذات سطح منبسط أو سطح مكبّر» وغالباً ماتكون 
مجوف » وتستعمل للحصول على صورة غير مباشرة 
معكوسة » ولإضاءة منطقة العمل في الفم ؛ وتفيد أيضاً في 
تبعيد الخدين والشفتين . ويتراوح حجم المرآة بين 3/4 إلى 
5 بوصة . 
مرآة ذات طلاء خلفى 


مر 3 عاكسةمن سطحها وصناءءلاء" ععقاسسدد عاعقط نمضتم 


الخلفى 


1011101 


ات 


0 21 ,تلم 


مرا 3 مقعرة 7 12111101 
مرا 3 محدية 01357 ,1011101 
مانع ضباب لمرا 3 "تع ع8 1610 “01 تتصر 
مرا آل سنية لماصعل , مدمتستس 


مرآة صغيرة مصممة للاستعمال في الفم 4 
مرآة طروحة . مرآة وحيدة الاستعمال 

مراة. تزمئ :نعل امشعمالها'.. 
مرآة بلاستيكية طروحة 
مرآة أمامية السطح . مرآة ذات 


سطح أمامي 


120521 , 1101ل 


1251م 01520521 , “1م “تلد 


- 5111126 11011 ,1101ل 


مللي أمبير ثوان 
نتاج أنبوب الأشعة السينية بالميللي أمبير وزمن التعرض 
بالثواني . 
ملليجرام 
جزء من الآلف من الجرام . 
ملليلتر 
جزء من الألف من الليتر . 
سحل بين الإطباقي 
تشذيب وصقل نهائي للإطباق بوضع مادة ساحلة على 
الأسنان الصناعية وتحريك المطبق أو جعل المريض يحرك 
مللينتروجين 


جزء من الألف من الرونتجين (مععادءه2) » 1/1000 من 


5ع عناء درحدج لتر 


5 - للتوتاع 1[لتدر 
لحم < مدع)1]! 1 التصر 


ددا -للتدد 


لمم ع معوادء111:0لتدر 


الرونتجين . 
طحن .سحل 
سحل وظيفي .سحل الأسنان الوظيفي 
طريقة لتحسين وصقل إطباق الأسنان بوضع مواد ساحلة 
بين أسطحها الإطباقية أثناء حركة الأجهزة التعويضية 
الصناعية في فم المريض أو على المطبق » انظر أيضا سحل 
انتقائي (عصتلصتع علتاععاء 5 . 
طوق ملواكي 
يستخدم في تقويم الأسنان . 
تشابه » محاكاة . تقليد 
تشابه أو تقليد مرض بآخر . 
عقل .فكر لتم 


معد متلق 


1 


ادع دز التحر 


212 5”عع11111721112 
515 ح- 1111111515 
"اع تلط 


أي مركب كيميائي غير عضوي يوجد في الطبيعة لا هو 
حيواني ولا نباتي . 


أملاح معدتنة 5 [2اعستدمر 
با معدنى نواد لو"اعستصر 


كلستستةا؟ لوناءتطتدر 


11110 


(سابقة) مُصغّر »صغير -تستحم 
و 

طابع صغير » طابع مصغر 1211111-77 

ملزمة صغيرة 1101-1 


قبضة صغيرة جدا . قبضة منمنمة ‏ ععءعذلصفط عسسكحتستصم 
قبضة لها رأس صغير وقابض يسمح بسهولة العمل في 


الفم الصغير . 
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إثغار مختلط . تسنين مختلط 
إثغار يشتمل على أسنان أولية » وأسنان دائمة خلال فترة 
تساقط الأسنان الأولية . 


و 


10لا 


غده مختلطة 5 ألع دادر 
ورم سنى مختلط © ور م عاجى مختلط 1 لع تسر 
ورم الغدة النكفية المختلط 111 10ت 1010م ععتتصر 


ورم غدي بطىء النمو للغدة النكفية (0صداع 0تامعه0) ؟؛ 
وهو نمو ح شل ظهاري المنشأ 2 قديتحولإلى ورم 
52 . يتم العلاج بالاستئصال أو البتر . 


مثبتة مختلطة "اعستماءم لععتصر 
لُعاب مختلط كنل لععتصر 
ورم مختلط تنامططتن 0ععتتصر 


مزاج ٠جهازالمزج‏ خلاطة عقر 

جهاز مزج الأملغم 

مَرْجٍ .خلط 

مَرْج الأملغم 

وعاء المزج »وعاء الخلط 
وعاء مطاطي أو بلاستيكي مرن ذو أحجام مختلفة » 
يستعمل لخلط الجبس والمادة الكاسية ومواد أخرى . 

صفائح المزج الورقية . وسادة المزج 
صفائح ورقية معالجة تمزج عليها المساحيق » والسوائل أو 
المعاجين , والمواد السنية » مثل الإسمنت وحشوة الراتين 
المركب . 

لوحةالمزج »شريحةالخلط 
لوحة مستطيلة الشكل » تكون عادة من الزجاج أو الخزف 
المصقول تمزج عليها المواد السنية يمكن تبريد اللوحة 
بهدف إبطاء زمن المزج وزمن التصلّب . 

لوحةالمزج الزجاجية 

وسادات المزج أو راق المزج 

زمن المزج » زمن الخلط 
فترة العمل المطلوبة لإثمام مزج مكونات المادة بشكل 
جيد . يجب اتباع إرشادات أو تعليمات الشركة المنتجة 
لزمن مزج منتجاتها بدقة . 


1 , الل 
1111 
د21 , عمتتتدر 


20151 1316م 


220 131115در 


512 5 تدر 


دكداع عنتتتدر 
5 1117:1115 


110 تدر 


مزج فرا اغي 00 رو 8 1التتطر 
خليط »مزيج 1 
مزيج أر كو في "11ل , ع"انااعتصر 
[مختصر]إنسى طاحن لدكتاءء0-0زوعمم - 710 
متحرك. متنقّل علتطمحم 
سن متحركة طغ00) علتطممم 


22201 1101لا 


0 تللم 


, :101 للد 

“2211101 لدغخصع0 22010115 , “تم*تتتصر 
1511م , “دم *“تتصر 

11101, 5111126 20 

يمزج يخلط ( لانينية ) 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية ؟ واختصارها علطا »2 10. 


١‏ ح عكتمط حت ععكتطد 


مَروج 2 خَلو ط قابل للمرج 111 
يمكن مزجه ليشكل مادة متجانسة . 
فَقد »غياب » فقدان كسأككتم 


أسنان غائبة »أسنان مفقودة طاعء) عستوكتدمر 
مزيج . خليط ( لانينية ) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية ؛ واختصارها (أقنصم » 22) . 
قانون إساءة استخدام الأدوية 
قانون صادر من البرلمان يهدف إلى مراقبة الاستخدام غير 
القانوني للأدوية التى تؤدي إلى الإدمان » أو تسبب الضرر 
إذالم تستخدم بطريقة سليمة أو بالطريقة التي يُنصح بها . 
وتعرف هذه الأدوية بالأدوية الخاضة للمراقبة . 
أداة يدوية متعددة الأغراض ذات نهاية بشكل الملعقة ونصل 
مؤنف ذي زاوية مثلثي المقطع . 
المتنقدرات 
ليام كيلى ,تل 
انقسام غير مباشر للخلايا أي انقسام الخلايا إلى خليتين 
متماثلتين » كل منها تحمل نفس عدد ونوع الصبغيات مثل 
الخلية الأم ؛ وهو الطريقة النموذجية لتكاثر الخلية ؛ 
الانقسام النو وي (كتوعصناه 9مك . 
انقسامي فتيلي » تفتلي 
متعلق بالانقسام الفتيلي للخلية . 


2 - أكتدط ت ص"1ناأكتمطد 


1015115 01 011155 


:11101121 ك'للعطء 111 


12121100600112 


121210001 


121601 


أشكال تفتلية دعتنناع؟ عناماتدم 
منسب التفتل 120 غاتدر 
الصّمام المترالى 215 1و تدم 


صمام في القلب يوجد بين الآذين الأيسر والبطين الأيسر 
يعمل على انسياب الدم في اتجاه واحد . 
مختلط 


10 


111:01 11015 
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مثالتقو يحي عنام 00 )ته , [ع0مدر 
مشكل المثال المطاطى 
قالب مرن مصنوع من المطاط لصب الأمثلة أو النماذج . 


1220061 , 5602 


سام [اع1200 


1011221 عع ططنا" 11001 


مثال حجري. موذج حجري 

مثال للدراسة » نموذج للدراسة 
نسخة مكررة من الجبس أو الحجر للأسنان » والأقفواس 
السينة 3 تستخدم لغرض الدراسة 2 والتشخيص 3 وتحديد 
ماهو غير طبيعي ووضع مراحل العلاج المستقبلية . 

مثال الأسنان ؛ نموذج الأسنان طاعء) , اعلمسر 

مُشْدَب المثال » مُشدّبٍ النموذج 
تشكيل أو سحل الأمثلة أو النماذج الحجرية أو الجبس . 


51077 ,و 122001 


1 قط 11001 


تشكيل » صوغ تكييف عستلاء 0مس 
صنع المثال أو النموذج. 
مر 5 الصوغ ناوحرسرع عستلاء00جم 


مادة تلين بالحرارة مكونة من راتين الكوبال وشمع 
الكوبرنيكى 4 وحمض الستيريك 4 والتلك « سليكات 
المغنسيوم» » تستعمل كطبعة تمهيدية من أجل تصنيع 
البدلات السنية الكاملة . 
مركب التشكيل - مركّب الصوغ - 
مر تََْ الطبع - ده أده مصصمء عستتاع لمحم 
2200 منتلاء12001 
مادة تلين بال حرارة » تتكون عادة من مادة الدمر الصبغية 
وطباشير معاللحة » يستعمل بشكل خاص لعمل الطبعات 


- ع1اكهام عستلاء2200 


السشة:: 

ف الو » شمع التكييف - 7582 علصام - نه عستلاء لمم 
شمع تُرمزي 

شمع تصنع منه الأمثلة . انظر شمع 7/0 . 
معتدل.متوسط 0011 
حديث 2001 
حشوة الأملغم الحديثة م2 ]دع سدع لقصسة دنعل مجم 
تعديل ع 001 
فراغات التعديل 5 120011112201052 
معدل محور 0001 


مثال معدل »نمو ذج معدل »قالب معدل أكده 2200160 
مثال رئيسي يتم تعديله قبل العمل على تصنيع قاعدة البدلة 
الشننة:. 

وصلة القوس الشريطية اتعغتصطءة])2 طاعنيج سمططتم 0ع لمر 

المعدلة 


وحدة متحركة - وحدة تجميع أنه علتطممه - عنصن علتطمسر 

للأدوات السنية يمكن أن تتحرك بسهولة 

كل قايلية الشركة بقرك 
1 - قابلية الحركة أو الانسياب الجر . 
2- حركة السن في الاتجاه الأفقي أو تقلقّل السن أو الحركة 
المفرطة المرضية للسن أو للأسنان نتيجة المرض حول 
السن ؛ هناك معدّل لحركة السن الطبيعية » ومازاد عن 
المعدل يعتبر حالة تحرك مرضى . يجب أن يدون المنسب 
العددي حول السني لتقلقّل الأسنان فى بطاقات المريض » 
حسب درجة التقلقل لكل سن ٠‏ 


)تامهم 


اختبار التقلقّل , اختبار الحركة ادع اران امسر 
اختبار تشخيصى لتحديد درجة تقلقل السن بالنسبة للبنية 
الداعمة له . 


[مختصر] إنسى إطباقى وحشى 0015081كنااء»0-0زوعمم - 1107 
مشال تموذج 1 1 001 
عمل مثال موجب » بواسطة صب مادة داخل طبعة سالبة . 
أي نسخة مكررة لغرض أو عضوء تنتج بواسطة أخذ طبعة 
سالبة لهذا الغرض » وعمل نسخة موجبة له » وذلك 
بصب مادة ذاتية التصلب داخل الطبعة السالبة فتتكون 

نسخة موجبة طبق الأصل . 
مشال سني . مموذج سني 
اسم شائع لمشال سني أو نموذج للأسنان » عادة من الجبس أو 
من مادة مماثلة . 
نسخة نموذج أول مطابقة » نسخة مثال 
أول مكرر 
نموذج أو قالب ؛ نسخة موجبة ودقيقة أولية » للأسنان 
والبنية التشديجية الخيطة بها 
صانع قاعدة النمو ذج 3 مكون قاعدة المثال “تعدنده؟ عمهط 0061م 
قالب مرن » يستخدم لعمل قاعدةذات شكل مقبول 
لقوالب جبس باريس » وبشكل خاص للنماذج التقوية . 
إسمنت نموذجى أمعصعء اعلمحم 
بعطلج عدي ميكل ظل مهناك عات بطل عانق 
الشمع اللاصق :ه52 7جلء50) . 
مثال أدرد» نموذج أدرد 
نموذج خال من الأسنان . 
مُشْكَل النموذج . مكون المثال » قالب 
حامل المثال 


لدادصعل , 22001 


122001 , 12820511 


دعنامء» ى 1اع1200 


110061 , 115 


01221؟ 11001 
1201011 11001 


نمو ذج رئيسى » مثال رئيسى 222511 , 22001 
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صلابة موه عط تفط ك'طه81 
انظر تحت الصلابة (ووعصلعة1]) . 

رطوبة )12015 

رحى :1220121 


سن خلفية متعدّدة الحدبات مصممة لطحن الطعام : 
العلوية والسفلية) » واثنتا عشرة رحى دائمة” ستة أرحاء 
دائمة في كل قوس سنية ثلاثة أرحاء في كل ربع من القوس 
السنية (العلوية والسفلية) . الأرحاء العلوية عادة لها 
ثلاث جذور والأرحاء السفلية لها جذران . تميل الأرحاء 
الدائمة التى فى أقصى الخنلف إلى أن تكون جذورها 
ملتحمة وأسطحها الإطباقية متعدّدة الحدبات العريضة. 


0 عم الرحى نط “تدامتر 
رحى أوا ع أوتدة؟ , “تمامحم 
طية رحوية 0 تد[امتم 
غعُدد رحوية 5م :د[امتمر 


غدد مختلطة قريبة من فتحة قناة الغدة النكفية . 


120121: , 251 


رحى سفلية عاء 1015 , *123[مدر 
رحى ثانية 0جمع»؟ , نمدم 
رحى ثالثة نط , «تمامجدمر 
سن رحوية 00 نتحآامحمر 


إحدى الأسنان الخلفية الطاحنة » وتوجد رحوان مؤقتتان فى 
كل ربع من القوس السنية العلوية والسفلية » وثلاثة أرحاء 
دائمة في كل ربع من القوس السنية العلوية والسفلية .انظر 


رحى (2ة0/1013 . 

رحى علوية 1101 , 191متر 

رحوي الشكل . طاحني الشكل ممحدمك سامحم 
شبيه بالرحى . ١‏ 

نقطة طاحنة مهمحر 
نقطة في أقصى حدبة وحشية على كل من جانبي قوس 
الفك السفلى . 

أر. حاء فور 8 -آر حاء مون- - ولا تتياه]1 , وتتدامدمص 

أر حاء توتية 5ك اتاء لماحم - كنتحامحد ك'دهه831 

أضراس طاحنة أولى داكمة » تأخذ الحدبات (5م5ن2) فيها 
شكل القبة وتكون متقاربة . 


أرحاء مون . طواحن مون - 005 ح- و'دوه]8 , وتدامحمر 
أر. حاء فو رنييه - أر حاء توتية - 0201935 داع تصسداه!1 - وترو[متر 


5 117 1111ل 


متحول 3 مُنوع محور 2 معد 110011111 
عامل يعدل أو يحول المادة دون أن يبدلها . 
عماد القوقعة 2001101 


نقطة تلاقي توجد في الجهة الوحشية من زاوية الفم أو ركن 
الفم » ترتكز عندها العديد من العضلات الوجهية المعبرة مع 
العَضّلة المبوقة » حيث تتقاطع لدعم وثبات الخدين 
والشفتين . 

كما هو مبين ( لاثينية ) 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية واختصارها 0100) 


©2125 12200 > 125611010م 122000 


(عوعةا1م . 
مُتنقل :22001121 
خزانة متنقلة اعستطق واسلمجم 
و ده قياس 120011 
صندوق وحدة القياس د70 ع1ن0 مجم 
معامل »عيار 220011 


وحدة قياس ٠‏ لقياس خواص معينة . 
معامل المرونة ٠»‏ عيارالمرونة 
معيار لقياس صلابة الخليطة . 
معامل ينتج عن قسمة الجهد . في أي نقطة عند حد 
التناسب على وحدة الإطالة المصاحبة للإجهاد أو الجهد . 


الحهد (القزةالطعة) 


الإجهاد ( التغير الناتج ) 
معامل الارتدادية » معامل الرجوعية 
الطاقة اللازمة لضغط بوصة مكعبة من المادة (في اتجاه 
واحد فقط) ابتداء من صفر وحتى الوصول إلى حد 
التناسب ؟ قياس مقدرة المادة على مقاومة التأثير اللحظى 
لفقل الصفنة علدنا كر 3 اسح عو اع لالس 
معامل الصلابة 
لميزة عدم قابلية المادة للثني ؛ في تصنيع البدلة السنية 
التعويضية النزوعة : يكون الذراع الترددي صلباً بينما يكون 
ذراع التثبيت غير صلب. 
التهاب اللسان لمويلر 


نسبة إلى ج .أ .ل .مويلر » :علاء1.0.1.10 » 1887-1819 » 


1220011115 01 2517 


معامل المرونة - 


©5111212ع*1 01 11001111115 


1200151115 01 151017 


15 1121'5ء110 


جراح ألماني . 
التهاب سطحي مزمن وتسحج في اللسان » ينتشر ويمتد 
إلى الحنك » والخدين »يتميز بنعومة السطح . وألم 
حارق . 

صعوبة النطق أو التكلم 


201 


- 525 - 


و 


جزيء علناءة1201 
أصعَّر كتلة من المادة قادرة على حفظ خواصها المميزة . 

معقمةاكعدن المصهور لع تتلتع اد لمأعصد دع غامحم 
انظر معقمة (7ع2تلتع]5) . 


111011111] 01 101" 


عزم القوة 

تماس مؤقت . تماس لحظي 

زاوية أحادية » أحادي الْزاودٍ 5 عاقطة دمحم - عاعسمسمدم 
تستعمل فى وصف الأدوات اليدوية ذات الزاوية الواحدة 
فقط مثل الازميل ([0156) » حيث توجد زاوية واحدة فى 
الساق تصل المقبص بانقد القاطم : / 


أداة أحادية الزاوبة , أداة ذات 


1110111611217 12 


اماع تتا نتاكطا ع1ا8 122020 
زاوية واحدة 

أداة وحيدة الزاوية - )اتنا تأكطا سح 04 غ81 2ه دمجم 

2 حنج 01 1210120228160 
أداة ذات زاوية واحدة فى الساق . 

منغولية - متلازمة داون : 551011022 10010"5 - دكتامع ممم 
اضطراب ينتج عنه تطور معيب واضطرابات عقلية في 
العمليات الذهنية » ومظهر مطابق تماما لشكل المغول » أي 
وجه مفلطح وعيون منحرفة . 

شبه المنغولية . منغولي الشكل 

وجه شبه المنغولي . وجه منغولي الشكل 

الطوقية 00 


22110 
122011501010 12 


212 - ومنلنتصه11 


الطوقية البيضاء قصدع تطله حتلتمه81 
داء المبيضات البيض كذكة نل تلصف - كعد نانهدمدر 


قديصيب أجزاء مختلفة من الجسم . انظر داءالمبيضات 
(01515ن1لمة0) قلاع » سلاق (طوتتقط1) . 
داء المبيضات البيض الفموي- قلاع . 
و 
سلاق امتصتط) 
عدوى الفم بالمبيضات البيض (حصقء1ط21 000102) » قد 
تصبح حالة سابقة للسرطان حينما تتحول إلى حالة مزمنة . 


- 0121 و كتكدت[تصمتم 


تنظيم » ضبط . مراقبة )نمدم 
1 ملاحظة دائمة . 


2- (في التصوير الشعاعي) : استخدام أدوات قياس 
لتحديد تعرض المكان أو الأشخاص للإشعاع في الحدود 
المسموح بها . 

شارة محذر ة »علامة تحذير 7208 عستده) تمسر 
أداة تحنوي على فلم لتقييم وتحديد احتمال تعرض شخص 
لإشعاع متأين زائد ؛ توضع الشارة بين الرقبة والمنطقة 


أرحاء توتية - أرحاء مون - 
طواحن توتية 
أرحاء أولى دائمة صغيرة بشكل القبة ذات حدبات متقاربة 
مصابة بنقص تصنْع الميناء ؛ تشاهد عادة في داء الزهري 
الخلقى أو الولادي (كتلتطمتز5 1منتصععم00) » ع أيضاً 
أرحاء 0 ن (كتهاممة 5'ه8100) أو أر حاء فورنييه و'#عنتصتتاه1) 


ح 21111117 ,و 12201215 


1100115 5 


(20201835 . 
1- قالب امم - لامحم 
تجويف تصب في داخله مادة مناسبة ينتج بعدتصلبها 
الشكل المراد عمله . 
2- نمط .طراز 
مصطلح يستعمل لتعيين شكل السن أو الأسنان 
الصناعية . 
3- يقولب 
عملية الصب داخل القالب . 
4- عفن 
قُطر صغير . ش 
قالب أكر يلبكي - واقية الطعم أدعاو عتاوعه - عتاوعة , امس 
قالب مرن يستخدم في تثبيت بعض أنواع الطعوم الجلدية . 
دليل القالب ». مرشد قالبى 
محووعة كابلة ون لكان سقيلفة الأمفال : لححدق 
الشتوكات تنك لطبين الأسفاقريا عار توح وشكل 
السن المناسبة للمريض . 
فإ بابس 
إدخال مادة بلاستيكية داخل طبعة مغلقة من خلال فتحة 


10نماع 122010 


)ع زا , 12010 


أو ثمر مناسب . 
قالب مطاطى لاع "1 , 10متمر 
1- قولبة . تشكيل ممم - عسنل1امحم 
2- سكب .صب 
تشكيل الحافة م7010 , عسنل محم 
قالبالصب 20 120101128 
قولبة بالضغط ك1 , عدن آمطمر 
قولبةبالحقن صوناءء زسذ , عسنل1امدم 
تشكيل النسيج - بيان انطباع النسج الحفافية عناوونا , عصن1مطم 
خال 1201 

غير دقيق لجحلد متشوه التصبغ . 

0 7 تتقلناءة12016 


متعلق بالجزيئات . 


بنية جزيئية 1ك “تملتاعة1201 
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معجون الأسنان » وكطلاء موضعي للوقاية من التتسوس 
06 : 
العادي لمكن ووحيه ارت 

وحيد الكهف . وحيد الفجوة 

ذو فجوة واحدة ؛ ينطبق على المفاصل الزليلية . 

أحادي الفك , نسبة للفك الواحد 

متعلق ب أو يصيب فكاً واحداً فقط . 

وحيد التماثر » موحود 

1- أية مادة مكونة من جزيئات مفردة ؛ تنطبق عادة على 
المواد التى تكون قادرة على التحول إلى مادة أكثر تعقيداً 
متعدّدة الجنؤيئات المتشابهة (بلمر) ‏ بحيف تشكل هذه 
الحزيئات التركيب الأساسى لها . 

١-2‏ في طب الأسنان) : ميثيل ميثاكريلات » سائل شفاف 
ذورائحة مميزة» يمكن مزجه مع مسحوق متماثر 
ليشكل عجينة » تمر بعملية البلمرة » لتتصلب وتكون 
الأكريليك الذي يستخدم لتصنيع الأجهزة التعويضية 
السنية والبدلات السنية الأخرى . 

أحادي المعدن » وحيد المعدن , 
أحادي الفلز 
وحيد الشكل » أحادي الشكل »ذو شكل واحد عنطم:201مصمصر 


الو رم الغدى اللعابى 2062022 تزه ؟تلده عنطصم تسمصمدم 


وحيد الشكل 


101101010121 


21011217 


111011011161 


101101212111 


وحيد النواة »ذو نواة واحدة أحادي النواة ‏ «نهعاع تاس ممصم 
داء وحيدات النوى » كثرة الوحيدات 10101111055 
وحيد الطور ‏ وحيد الطراز , مُفرد الصّفحة 2 عذوهطممصمصمر 
أحادي الإثغار . وحيد الإثغار :مم دمجم 
ذو أسنان دائمة بازغة فقط . 
وحيدالقطب :0001م 
وحيدالجذرءذو جذر واحد.مفردالجذر ‏ *نهلمء201:مصمصر 
أحادي السكاريد ‏ 70205221056 ح ع تقطاءعدد0د مجر 


سكريسيط هو النتاج الثهاتي لهضم الكربوهيدرات مثل 

النشويات » وثنائيات السكريد مثل الجلوكوز والفركتوز . 
متعلق بعظم واحد 

يصيب فقط عظماً واحداً . 


12020101 


منحنى مونسون نه 1101250125 
نسبة إلى ج.س . مونسون »0.5.1102502 » 1933-1869 » 
طبيب أسنان أمريكي ١‏ 


1 -المستوى المنحني لسطوح الإطباق في الأرحاء الخلفية . 
2- منحنى إطباقي تكون فيه كل حدبة وحد قاطع للسطوح 


الإربية «أصل الفخذ» » حيث تتعرض للأشعة» ويجب 


(سابقة) واحد .أحادى ».وحيد .مفرد -12010 , -1220120 


أحادي الأمين 00102 
أمين يحتوي على مجموعة أمين واحدة فقط . 
مثبط أكسيداز 1401 - نرم)تطتطصذ ع5ة0230 عستستدمصممم 
أحادي الأمين 


مجموعة من مضادات الاكتئاب التى قد تزيد من تأثير عقاقير 
اخرى لفقل عقاف التختدير عوالهلانات والمسكتات : 
والمنومات ؛ والكحول وتؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم 2 
والغيبوبة » وأحياناً إلى الموت . ينصح المرضى الذين 
يتعاطون العقاقير المضادة للكابة بتحاشي تناول الجبن » 
والبقول بأنواعها » والزبادي التي ققد تؤدي إلى أعراض 
حادة ؛ قد تسبب القهوة قرط مهيح لذيهم ؟ كما في بعض 
الحالات . 
كُرية مُصورة وحيدة النواة » أرومة وحيدة النواة 
جهاز موحد . طبيقة وحيدة 
الكتلة - طبيقة وظيفية 
عضلية - طبيقة أندريسن 
طبيقة وظيفية نزوعة من الأكريليك والسلك » تستخدم في 
تقويم الأسنان لتحسين علاقة الفك العلوي بالفك السفلي ؛؟ 
مكونة من قطعة واحدة مثبت بها قوس ومشبكات سلكية 
مختلفة حسب ما تحتاجه الحالة . 
انظر طبيقة (ء6هةناممه) طبيقة أندري يسن 5 0معوع01مه) 


2112 
10221) 225011 ع ع[ع222022010 


11212ممة كن2عدع01مة - ععدحتامرمة 


(ععمقتاممة . 
متحد الرأسين وتالقطررءء20 مجر 
مكورةمفردة 11000 


جراثيم مكورة أحادية ؛ توجد مفردة » لاتتحد في أزواج 
أو سلاسل أو مجموعات . 

خلية وحيدة النواة . الوحيدة 
خلية دموية بيضاء كبيرة ذات هيولى شفافة ونواة وحيدة 
كبيرة » الخلايا وحيدات الثُوى قادرة على البلعمة » وهي 
تعادل حوالي 1/5 من مجموع الخلايا البيض » وتكون ممائلة 
في الحجم أو أكبر من الخلايا البيض الحببة . 


11100 


وحيدى 12011071 
متعلق بالخلايا وحيدات التُوى . 
وحيدالسن .ذو سن واحدة 1010010 


1052م --1220120111101 
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م ضي »وبيل 01 
متعلق ب أو مصاب بمرض . 

وبالة » مرضية 017 نمدم 

الخصبة تللتط مدر 
انظر حصبة (وعاقهءع]/1) : 

مرض .داء » سُقم 2201 

داء الصرع ؟11225م» - كنا2011» كتاط12201 

الزهر يِ كتلنطمىه - كسعتللدع كناط:امدمر 


5ه كتا2201 ح “ماع52 كتاطآ:1201 


لصي 


موا لم 2 لاذع »كاوء. عضاض 201012 
1 - مثبت اللون 01 


أية مادة تستعمل لتثبيت الأصباغ أو الألوان . 
2- مُحرّق » كاو .أكال 
بالطريقة المعتادة ( لاتينية ) 

تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية ؟ واختصارها 2101501 . 
التنفريق بالشكل » التفريق الشكلي مناه ناس ع1 نمطم مص 
مورفولوجي . شكلي » 

تشكل ‏ تشكلي 
متعلق بعلم التشكل أو الأشكال . 


501 1201 حت 50110 :201 


201010105121 - عاع10مطام 01ج 


من الوجهة الشكلية 7الدعنعهامطم محم 

علم الأشكال »2 علم التشكل » مورفولوجيا (1010م:2201 
علم دراسة أشكال وبنى الكائنات الحية . 

تشكّل عضو يي 112011015 


تاج موريسون تك 81011505 
نسبةإلى و.ن .موريسون »7921.1011508 2 
1896-2 » طبيب أسنان أمريكي . 

تاج قشري من الذهب تتكون من طوق محوري ذي سطح 
إطباقي مسحوب ؛ مسق أيضاً تاج بير (لالامك وثاع6 8) . 


إطباقي » طاحن لدكتاءء0 - [دى:تمتر 
متعلق بالسطح الماضغ أو السطح الطاحن لرحى أو 
ضاحك . 

ميت .مهلك ا 

هاون . جرن 1012 


إناء شبيه بالجرس من الخزف أو المعدّن أوالزجاج السميك ذو 
سطح زجاجي داخلي خشن » يستعمل معه مدق زجاجي 
ذو سطح خارجي خشن لسحن المواد مثل العقاقير أو خليطة 
الأملغم مع الزتبق بواسطة اليد . 


جرن الأملغم 


12101:121* , 62 


الإطباقية للأسنان الخلفية ملامسة أو موافقة لجزء من سطح 
كرة قطرها 8 بوصة مركزها في منطقة المقطب أو مفرق 
مزاج »الحالة النفسية 
مزاجي 
أرحاء مون- أرحاء توتية - 


22000 
22000 


1177 1نالط - 12201215 1100125 


أر حاء فورنييه 5 5ل تتتناه'1 - كنتوامدم 

نسبةإلى ه .مون » 8121008 , 1947-1875 . جراح 
يري 
انظر أر حاء توتية (1201835 نتتء16د31) . 

مسبار مون 10م 5" 81002 

" مسار ككلنا غتبر سا ةذ قنمة مبييظة تشضنكل لسيز 
النواسير (51211565) . 

أسنان مون طاءء) 1810025 
انظر سن (15ه10) . 

مبعادمورهيد “اماع 2 تناع" 0"5دعداء :81001 


نسب ة إلى ف .ب .مورهيد. 0ت2عطء17.8.100 2 
1947-5 » جراح أسنان أمريكي. 
أداة تستعمل لإبعاد حواف الجروح » تستخدم في جراحة 
الأسنان . 
حامل الأفراص لمور 
حامل أقراص ذو مسمارمشقوق يحمل على ساق بنهاية 
تثبت بمزلاج على القبضات ذات الزاوية العكسية »أو ساق 
بطرف ناعم للقبضة المستقيمة ؛ ويستخدم مع الأقراص 
1 -فرضي 4 افتراضي 
2- أخلاقى 
ثُّقبة موران - ثقبة اللسان 
العوراء 


نسبة إلى س .ف .موران » 0صهمه5.5.821 . 1773-1697 » 


[ع:222201 و'ع:11001 


120121 


2621© ح تاعدددج:101 1101:2205 


101311212 01 [© )01 511 


جراح فرنسي . 
انظرثُقبة اللسان العوراء غطا 2ه معصوعمة لوععده) 
(عناع0ما . 

الموراكسيلة ناك انا 


جنس من فصيلة النيسيرية (لإ[نة 2ء5و5وك8]1) » كائنات 
اه والح اتلك اء بك مد ٠‏ لسع ل كد 
الموراكسيلة (80:3113) وتشاهد كقضبان غالباً ماتكون 
قصيرة » والبرانهميلة (213126112ة81) وتشاهد كمكورة 
صغيرة إما أن تكون خلية وحيدة أو في أزواج . 
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2200 
إصابة سطح ميناء السن بالبقع أو اللطخات الختلفة في 
اللون والمتدرجة بألوان مختلفة . فى طب الأسنان : تنطبق 
بشكل خاص على ميناء السن المصاب بالقَأُورة الوبائية 
المزمنة (مزوهدمس؛ عنستعلصة عنصمعطك) أو التسمم بالفلور 
(5زوه1020) أو العقاقير مثل التتراسيكلين (عصناءنإعهتاه1) . 

1- قالب 
شكل مفرغ تصب داخله المادة لتتصلب . 
2- نمط .طراز » تشكيل 
3- يُقولب 
عملية صب المادة داخل القالب . 
مصطلح عام لوصف ثمو الفطر أو ترسب بعض أنواع من 
الفطر . 
قالب أكريليكي - جبيرة 
أكريليكية ' 
دعامة تستعمل في الجراحة التجميلية الفموية لتثبيت طعم 
جلدي داخل الفم 5 
تشكيل »صب في القوالب 
بوتقة قالب 5 1351 عصنل 1 نمدم 
مولدلاين ع صنلل 1سه81 
صلصال نقي يخلط مع الجلسرين ويستخدم التطريق وفي 
أخذ طبعات للنماذج ف امختبر . 


12011101 > 2010 


أصعا؟ ع1انوع2 - ع11ونعة , 10اتامحدم 


12201110118 - 5 


مركبعلى عأوفوق »أو فى 12200110 
تركيب .إرساء 101 


1- عملية تجري في المختبر » لتركيب قالب الفك العلوي أو 
قالب الفك السفلى أوالاثنين على المطبق . 
اوضم العبور اله عاعية :ف بطاقة العرض , 
تركيب القالب المشقوق 
1- قالب ذي حفر توجيهية في قاعدته على المطبق » 
بغرض سهولة نزعه وإعادة ومن كان ولق .قد 
#متتحمل مدنائح عرد تفتصيلة لإعادة الث كييييزلا 
من الحفر الموجهة في القوالب . 
2-وسيلة لاختبار دقة ضبط المطبق » انظر طريقة القالب 
المشطور (00طاعمم أمهع-)نام5) . 
قم «شدق عفوهة 
1- مدخل لأي قناة أو تجويف بالجسم . 
2- التجويف الفموي الذي يحتوي على الأسنان واللسان . 


زاوية الفم 


1220111101115 , 5111-25) 


1101 


120111 61 


جر نو مسحن 2 0 ن ومدقة 0ه ع1أدع0 , 1ه “مدر 

بعو 0 نامو سة 

ملقط شرياني ناموسي الشكل 
انظر جف . ملقط (ومعع0601) . 

ً كفوة أقَصى ؛أعظم 11205 

أقصى و ضع خلفي 10 20511101 1220516 

أقصى و ضع أمامي 1[ كثر و ضع بارز 051]102م 01010513٠‏ أدمطر 


25000110 


12105011110 211177 1015 


متحرك ذاتيا »عفوى الحركة ع1نامحم 
قادر على الحركة التلقائية : 

يح سرض 101001 

دافع 010 


(في طب الأسنان) : حث المربض وترغيبه في الحافظة على 


1-دافع 120117 
2- محرك . حركي 

محرك اوور حر 11001 
محرك سنى ١‏ لدأصعل , عدمامدم 
آلياف تمرك »ألياف حركية 1115 دامر 
محرا ك المنصة الّمخبر. يِ طاعصعغط تإتمغوند0ط12 , ممصم 
محرك مخبري معلق مه 1201:2017 , *7مامدم 


عَصب محرك »عصب حركي 1217 01 ]مط 
عصب في الجهاز العصبي الجسدي أو في الجهاز العصبي 
اللسحدل » جوذي تنه إلى بيضنات تسمل على رين 
العضلة » انظر الأعصاب الصادرة (وع كاعم غمع811) . 

عصبون محرك » عصبون حركى 101ناع 12 120101 
عضي ة كناد توي متلق ايا عصيبية» وتحات 
عصبية » ومحاور ليفية عصبية وألياف عصبية » تتحكم في 
امن وافباط العقدات:. 


جذر حركى 100 :1201601 
بقع عنقش 201 


(في الصور الشعاعية) : نموذج بقعي متعرج يشاهد بسبب 
استخدام الستائر المكثفة (قمععك؟ عصترؤأهمعامة) . 

مُبقعٌ مبرقش ١‏ أرقط 

ميناء مبقّع »ميناء مرقط 
حالة يسببها عادة تأثير الفلوريد حينما يكون تركيزه كبيراً 
في ماء الشرب ٠‏ أثناء فترة تخلّق الميناء » لأنه يؤدي إلى 
نحدان ]ماده اللأعقة دن الرشورمة وقكلى غير كامزا 
للمواشير المينائية » ينتج عنه بقع بيضاء أو نقُوش بنية أو 
لطخات تتناثر على سطح الميناء » وقد يُسمى :الفَلورة 
الوبائية المزمنة للميناء (1100105[15؟ عتدسعلمء عتدمعطك) . 


12010 


ا[عسفص 212060160 
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وسناد لان المركزي (م20م عتامعه 5”عصه.]) المحمّل على 
نابض ومفصّلة بحيث يمكن نققله على القضيب الموصل من 
جانب إلى جانب آخر دون رفعه من الفم . 

جوف الفم بالخاصة 

إعادة تأهيل الفم 
ترميم شكل ووظيفة الجهاز المضغي ليكون قريبا من الطبيعي 
بقدر الإمكان . 

كم تابيري وق العاتير 
(نسبة للتابير » وهو حيوان أميركي إستوائي شبيه بالخنزير) 
حالة مرضية تتميز بشفتين متضخمتين متهدلتين » نتيجة 
ضمور العضلة المحيطية الفموية »أو العَضَّلة المستديرة 


21:07 اأتامجم 


10 تطقطاء" طأنامدد 


تنام ةا , طاأتامدر 


طعدع1 , طاأسامحم 
1- التهاب اللثة التفرحي الحاد . 
2-التهاب الفم التفرحي الحاد : 

قم أبسيض - سلاق 

غَسول للفم م مضمضة غرغرة 
أي عسوأو محلول طبي يستعمل للتنظية أو لتنشيط 
الأنسجة الفموية وعلاج أمراض الفم أو مُخاطية الفم . 


اعتتط) ح عأغلط8؟ , طاأسامحم 


110111125 


حركة 0001 
التغير في وضع الجسم . 
حركة بينيت 5*ااء صمع 1 , امعصسع ممم 


انزياح جسمي أمامي وجانبي للقمتي الفك السفلي حينما 

يتحرك الفك السفلى فى حركة جانبية انزلاقية تتحرك 

اللقمة الذوارة العاملة إلى الخلف والأملى 6 وتعحركه 

اللقمة غير العاملة الموازنة إلى الأسفل والأمام والوسط . 
حركة جسمية 200117 , اأمعصع مر 
حركة قصوى . حركة الحد الأقصى 

أقصى حركة للفك السفلي يحددها العظم » والأربطة » 

والأنسجة الرخوة الأخرى . 
حركة النسج الحفافية 


701:03 , األاعصع1201 


15511 201:03 , اع قتاء :121201 


حركة انتزاع 10ت , الاعطداء :12201 
حركة قسرية )522017122 0ع©10 - 0م1016 , عع ممم 

حركةالفك السفلى الحرة “نقلناطن0سفصعع"؟ , أمعص مسر 

حركة الفك السفلى ١‏ :1112ل طهحد لمسمتاأعصطنا؟ , امعسع مسر 
الوظيفية ‏ 


حركة البكرة » حركة بكرية 
توجد حركة جانبية أو حركة أمامية . 


11125 , الاعطداع 12101 


تنفس فموى قستطاوعء :1 - )ممم 
الآنف . 


2105 , 01ت 


فم شبوطي 

فم قطي 
تقرّن فموي ولادي . 

فاتح الفم 
أداة ذات مقبضين تستخدم لتبعيد فكي الفم وجعل الفم 
مفتوحاً أثناء التخدير» وهى مزودة بلسين )عطماة1) 
(ع9”16ع0 » ونصلين يزؤايا قاقية كد وضعهما بين الأسنان أو 
بين الارتفاعات عديمة الأسنان في الفم . تستعمل بكثرة عند 
نقل سناد الفم من جانب إلى جانب آخر في الهم . بعض 
الأمثلة عليه : فاثح الفم لماسون (عدع طأنا0ج 5*مه5ة]/3) » 
فاثح الفم لفرجسون (838 0105م 5 مهمكمعنع1) » فاثح الفم 
لدوين (28ع طانامطة دومع زه) » فاتح الفم لأكلاند 
85 (لاتامطط د لصمكاعظة) . 

واقي الفم 
شخة د وئة لتم بت فوط ين ياد اين توفت على 
الأسنان في الفم » ويستعمله الرياضيون لحماية أسنانهم 
من الإصابة أثناء تمارستهم للنشاط الرياضي مثل : 
الملاكمة » كرة قدم الرجبي , الهوكي ٠‏ وأيضا لاعبي 
اللاكروس (لعبة يحاول المشاركون فيها تسديد الكرة 
بمضارب طويلة المقابض إلى مرمى الخصم) . 

صحة الفم - الصحة الفموية عمعنعتوط لهعده - عمعنع رط انمسر 

مرآة الفم - مرآة سنية 
مرآة ذات سطح عاكس صممت لاستعمالها داخل الفم » 
ولمساعدة جراح الأسنان على رؤية المناطق في الفم عن 
طريق غيرمياى» وعلى تتساظ الهيوة الباشر على المناطن 
المظلمة في الفم . تستخدم أيضاً لتبعيد الخد واللسان عن 
منطقة العمل ؛يركب رأس المرآة بواسطة لولب على 
المقبض ؛ وترقم المرآة حسب حجمها ء وهي ثلاثة 
أنواع : مرآة عاكسة من سطحها الأمامي » ومرآة عاكسة من 
سطحها الخلفي » ومرآة مكبرة . 

تحضير الفم 

سناد الفم » دعامة الفم 2 

سناد الفك » دعامة الفك 

سناد يستخدم أثناء التخدير للمحافظه على الفم في وضع 
مفتوح ؛ سناد هويت المعدتي (ممتام لماعم 5 رعلط) » 
وسنادماكسون المطاطي (م0ظم معططنت و 'ممدووععلء31) »2 


0 ,و اانامتم 


12201115 


11011612 61210 


:2211101 لامعل ع *امتتنتتدد اندر 


12201110 


10م 30[ ح ررزمعام لاأنامحم 
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5ك ةع 1221115611 


1221111286 0 


1 معجون لزج يستخدم كسواغ أو كوسيط » سائل 
يستعمل فى الصيدلة لإذابة الأدوية أو كمّلين أو 


2- صمغ طبيعي مستخلص من عصائر النبات » ويوجد في 
النباتات . 
صمغى لنتى ك0 1ن تار 
متعلق ب » أو يتميز بسائل صمغي . 
لشنية مر 
موسين ا 


المكون الأساسي للمخاط » وهو عبارة عن مزيج من 
البروتينات السكرية الذوابة في الماء . التي تترسب في 
الكحول أو الأحماض ؛ يوجد في اللعاب » ويعمل كمزلق 
أثناء بلع الطعام . تتختلف الكمية المنتتجة يوميا من شخص 
إلى شخص . ومن وقت إلى وقت أيضا . هوالذي 
يجعل اللعاب لزجاً ؛ أي أنه مسؤول عن لُزوجة اللعاب . 


لويحة موسينية - طهارة عءئ[اعم 0عء«نسء2 - عسوقام متسر 


مكتسبة 
مولدالموسين 108 نامر 
موسينى 10 
معلن أن يعبيق بالمعاطيق.. 
(سابقة) مخاطى مقاط خقناء مخاطي -12111 ,-1221160 


سابقة تعنى الخاط أو الغشاء المخاطى . 

الطية العا الشدقية 1 4 [دع عن طمع تحر 
الانحناء الخطى للغشاء المخاطى » حينمايمر من الفك 
السفلي أوالفك العلوي إلى الخد . 


مخاطى غضروفى 0212ل 
قيلة مخاطية 11101 


1- انتفاخ عضو أو وعاء بسبب تجمع الخاط فيه . 

2- تورم مخاطي مَرْرّق محدد » ناكس » ينشأعن تجمع 
الإفراز المخاطي بشكل غير طبيعي » غالباً ما يوجد في 
الشفة السفلى . 

3- تجمع المخاط داخل نسيج الغدد اللعابية »قد يكون 
نتيجة انسداد القناة اللعابية . 

4- كيسة مُخاطية احتباسية فى الغدد اللعابية » وقنواتها » 
بسبب إصابة رضحية . 

مخاطي جلدي 

متعلق بالغشاء المخاطى » والجلد . 


110160031010105 


حركة متوسطة »حر كة متخذلة ‏ «إتنهنلعصستع اص , امعصسء مسر 
حركات الفك السفلية ضمن نطاق حركته الحدودية أو 
حركته الحفافية . 

حركة إدخال 

شرك امبطرارية تعره 

لا إرادية حركة غير اختيارية 


1 ور الع طداء 12101 


110112177 و الاع طلا :12201 


حركةالفك 207ل ر 1م 
أية حركة للفك السفلى أو كل حركات الفك السفلى . 

حركة جانبية 1 ه121 , ا 

حركة الفك السفلى 222201121 , عع مدر 


انظ رحركة الك ا 37 . 
حركة المضغ » حركة مضغية 
حركات الفك التي تستخدم لمضغ الطعام »أي الحركات 
الفكية تكرنافي وريه الملفل طون الطمام فكو 
جاهزة للبلع . 
حركة الفتح » حركة الانفتاح 
حركة الفك السفلى :حين ابتعاد الفك. : 
حر ينما ع كا 


22251210177 , الاعطلاء :12201 


5 ,و ]1210111112 


121077122121 , 517 


حركة سلبية 
حركة قُصو ى خلفية م7010 101تاء]205 , امعد 1201 
حركة فتح خلفية 5 7205161101 , ]12207712612 
حركة انعكاسية عع لع" , اماع ع لمر 
حركةالجذر 001 , أمعصة مت 
حركة التدوير أ , اماعصعء مجر 
حركة دورانية 10]21:7 , الاع تع مر 
حركةإمالة لمم , اأماعصع ممصم 


حركةالسن طا00) , أمعصسء مدر 
1- حركة السن الطبيعية » كما يحدث في تقويم الأسنان . 
2 حركة بسبب تقلفّل السن . كما يحدث لسن مصابة 


بمرض فى الأنسجة الداعمة السنية . 


حركة تدوير 101011 , الاع 2201 
حركة فتل حول احور . 
حركةانتقالية 26017 أكصة ا , امعصع مجم 
حركةإرادية 01212177؟, األاعصء مر 
موسيكارمين عستمسسضسدع ل ناجم 
مفرز للمخاط . مخاطى 5سناء1ء 1011115-56 - كناو تزع لل نامر 
الإفراز ١‏ 
مولد الموسين دعم نامر 
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2-جراحة باللثة لتحسين أو تعديل عيوب في الشكل أو 


الوضع أو الكمية . 
شبه المخاط . نظير المخاط ع1[ -كنا عنام - 0أمعتاطر 
كتلة شبيهة بالمخاط 5 01 أمء نات 
مُخاطى شفوي 121ط12مع تام 
طية ال شفوية . ثنية مخاطية شفوية 1011 لهنطه[معتاسر 
غشائى مخاطى عاط تداع تام تاحمر 

ملق بالكهاالغاط: 
داء الفطر امشخاطي 1 11110111755 


مرض فطري يبدأ من الأنف وينتشر في الأوعية الدموية 
والأوعية اللمفاوية . 
سمحاتقى مخاطى 
"ملق بالقعاء الحا والستحاق ) 
الطبقة من النسيج التي تشتمل على المخاطية » وتحت 
المخاطية » والسمحاق ؛ طبقة النسيج الضام المغلفة 
ل مخاطية , 
سديلة سمحاقية مخاطية 
انظر شريحة كاملة الثخانة (م12 ووعصاءنط-11د©) . 
السمحاق المُخاطى 
سميحاق ذوغطاء مُخَاطي #4 كمائ الجهاز السعي . 


1111021105621 


مج لدع ا1"105ءم 1120 


12101601001000 1 


مخاط عديد السكاريد .»عديد علتتقطاء 701752 مع نامر 
السكريد المخاطى 
عديدات السكاريد المخاطية 015 


داء عديدات السكريد المّخاطية 
انظر متلازمة هيرلر (عددهعلصزة 161"5سدة) . 
تيخاطي لتيتحي 
يحتوي على كل من الخاط ١‏ والقيح أو الصديد . 
فطار عفني , داء الفطور 
المخاطية - داء الفطور الطحلبية 
مخاطية - الغشاء 
المخاطي - مخاطية الفم 
نسيج رخومن الظهارة يبطن التجويف الفموي » يطلق 
عليه عادة مُخاطية اله (52م0عتاط1  )011‏ . 
مُخاطية ل 0 
الغشاء المخاطي الذي يبطّن دهليز الفم . 
مخاطية خدية » مُخاطية دهليزية » 
مخاطية الفم 1 
مخاطية شفوية 


121210011115 


11120011 


0127:0515ع "لطم - 1211101:1117:20515 


121112052 > 122110115 122112111: - 


01:21 2 


122110529 , 2 


لدع1ط , 12211052 


لقتطة][ , 2211052 


خلية مخاطية عل 

آدمة مخاطية تدع 00 نامر 

مخاطى أدمى - مخاطى 05ا320]نا“معناتط - لقصصنع0معتاتر 

: 28 

متعلق بالغشاء المخاطى » والجلد . 

طبعةإزاحة مخاطية 0 كوء "مطل أداع صرع م [مركتلمع نحم 

انظر طبعة (1655100م12]) . 

مخاطى بشروي لمعل تمع مع حمر 
صقان بالقكباء المشاط + لير 

مخاطي بشروي 1 1ع نمع 0ع نامر 
متعلق بالغشاء المخاطى وبشرة الجلد . 

سرطانة مخاطية بشر 3 طسق الأمسحع ل تمع مع سحم 


الورم المخاطي البشروي 


6111201 1220101ع 1221116072101 


مخاطى ليفى 211601110 
مخاطى لثوى 101 


1-متعلق بالغشاء الُخاطى » واللثة . 
2-متعلق بالمخاطية السنخية » والمخاطية اللثوية . 
3-مصطلح شامل للعمليات أو الإجراءات التي تختص 
أو تتعامل مع الملتقى المخاطي اللثوي وعلاقته باللثة 
الملتصقة » ومُخاطية السنخ » واللجام» والمرتكزات 
العضلية » والعمق الدهليزي . 
جملة مخاطية لثوية - جملة لثوية 
سنية عع امرصددمء 1ه ؟أعسأعمغمعل 
مصطلح شامل لكل ما يتعلق باللثة والمخاطية السنخية بمافي 
ذلك على الظهارة الفموية » والقنزعة اللثوية » والميزاب » 
والملتقى الظهاري . والجملة الشبكية من الالياف 
الكولاجينية التي تشمل الرباط حول السني » والعظم 
السنخى » واللثة الملتصقة . 
عيوب مُخاطية لثوية 
مشاكل في النسج حول السنية بسبب لام زائغ أو دهليز 
ضحل أو شريط ناقص من اللثة الملتصقة المتقرنة . 
ملتقى مُخاطي لثوي 
خط التحديد بين اللثة الملتصقة » والمخاطية السنخية وهو 
خط متعرج يحدد موضع التقاء اللثة الملتصقة مع مخاطية 
المت 
ل 
1 عمليات جراحية في النسج حول السنية لإصلاح وترميم 
عيوب في البنية النسيجية وفي وضع وكمية اللثة ال حيطة 
بالأسنان . 


< عع[ مقطامء 121110811181521 


5اع ع1 121110511151521 


111110511151121 01 


111110511151521 51118177 
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نسيج مخاطى 15511) 0115 11تت1 
8 ع 3" ع 5 

أنابيب مخاطية » نبيبات مخاطية دع لناط تن كنامع نامر 
شوكى الشكل ندم تنص نامر 
و 1 

مخاط 11 


الإفراز اللزج للغدد المخاطية » الذي يغطي الغشاء 
المخاطي . 
أنتون التنور - فرن 
الخزف السني 
نوع خاص من الأفران ذي لهب غير مباشر » يستخدم لخبز 
الخزف السني دون أن يتعرض لمصدر الحرارة المباشرة . 
أرحاء توتية » طواحن توتية وتنة لمجم تعجر طالسحمر 
أرحاء أولى دائمة بشكل قبة صغيرة» ذات حدبات 
متلاصقة معاء ومصابة بنقص تكون الميناء ؛ تُشاهد فى 
الزُهري الولادي تسمى أيضاً أرحاء مون (5ة01م --000 


1101112 متداء01م - ع2 ننتدا؟ عاللتاصر 


أو أر حاء فورنييه (701315 016]*5:نا0) . 
مسحنة »مدق السّحن 
1 مدق ذو قاعدة منبسطة » يستخدم لسحل العقاقير على 


ع1اوعم ح ناء11تاصر 


111 


سحن 


سحن الأملغم 


1 , 128 1ااتتصر 


(سابقة) متعدد »عديد , كثير -ةلنتحمر 

متعددالخلايا نه لسلاءء )لتحم 
مكون من العديد من الخلايا . 

متعددالمراكز امع 1 انحر 


متعددالحدبات 1021 ركناء 1 [ناحم ح ل تكد [ تحص 


ذو حدبات عديدة » كما فى الأسنان الخلفية . 


0 ك1 [ساحم <- ع1020كناء1)[تاصر 


متعدد الأسنان ع1 نامر 
ذو أسنان عديدة أو ذو نتوءات تشبه الأسنان . 
متعدد الالتواء د11 نتمم 


55 ©1امتتطء 111021نالا 


داء المبيضات المزمن 


متعدد البوّر 
متعدد البق ر لان ا 
متعدد الأشكال »عديد الأشكال مم1 [ساصر 
1- متعدد الكهوف »ذو فجوات عديدة تلد 10 لحم 


ذو فجوات متعددة كالتى توجد فى كيسة متعددة 
الفجوات . 1 ١‏ 

2- متعدد الخلايا » متعدد المساكن 
يحتوي على الكثير من الخلايا أو الفجوات الصغيرة . 


مخاطية فموية » مخاطية الفم 
غشاتى مُخاطى 
متعلق بالغشاء المخاطى . 
تقويم الدهليز بطعم 
غشائي مخاطي - رأب دهليزي بطعم غشائي مخاطي 
مخاطي حر . 


لقتاعط!ا! , 122112052 
لة:01 ,و 122112052 


1110521 


11001257ا )د عستاكه ع 121120521 


مخاطى مصلى 12111100 
التهاب مُخاطى . التهاب الغشاء المخاطى ١‏ نومع تسر 


التهاب المُخاطية 
التهاب الغشاء المخاطى . 
التهاب المخاطية الناتج عن 
المعالجة الكيميائية 
آفات فموية وإحساس بحرقة » ومناطق حمراء قد تتقرح » 
ثم تصبح القرح متعددة كبيرة الحجم ؛ وهي أثر جانبي قليل 
الحدوث للمعالجحة الكيميائية . 
التهاب المخاطية الإرتحالى- 
التهاب المخاطية الهجر 5 
التهاب المخاطية الإشعاعى 
تغيرات التهابية منتشرة متميزة في مُخاطية الفم نتيجة 
للمعالجة بالأشعة . 
1-موقف إفراز المخاط . كابح المخاط 
موقف للإفراز ال مخاطى . 
2- المخاطية الساكنة ‏ - 
الحالة غير المتوترة » للأنسجة المخاطية التى تغطى الفكين . 
من المباديء الأساسية لإجراء الطبعة 1 2-5 إجراء 
الطبعة والأنسجة فى حالة راحة تامة . 
طبعة الشاطة لكيه 
انظر طبعة (1655100م2آ) . 
مخاطي . مُخاطي الإفراز 
متعلق بالناظ ب 
عنبّات مخاطية , أسناخ مخاطية 


1227ع0)1 2ع , 1221105115 


- 1115126017 ,و 122112051115 
15 21]2ع:21 21]15 تاماك 


0 ,و 1211105115 


1111121 


12111051211 0 


11116000015 


تطاع2 202110115 


ع 000 5 

غدد مخاطية كل كنامعناتر 
و 

غشاء مخاطى عطة 1ط تدع 22 عنام نات 


غشاء يشتمل على الغددالمخاطية » يبطّن قنوات 
وتجاويف الجسم المتصلة بخارج الجسم . 


تطخة مخاطية طءغهم كنامع تحر 
لويحة مخاطية 1201م 1221120115 
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التّكاف - التهاب الغدة النكفية 105 - ولستتاطر 
عدوى قيروسية لإحدى الغدد اللعابية النكفية أو للاثنتين » 
كثيراً ما تصيب الأطفال وتصاحبها تورّمات مؤلمة » وقد 
تسبب التهاب الغدد الجنسية عند الذكور مسببة للعقم 1 


جدارى انان 
عَضَّلة ءادر 
عضو ذو خاصية انقباضية » مكون من ألياف دقيقة تتقلص 
ع ره بي 


أو تقصر حينما تستحث بواسطة النبضات العصبية محدثة 
حركة في الكائن الحي . قد تكون العضلة مخططة تقوم 
بحركة إرادية أو غير مخططة تقوم بحركة لاإرادية . 


عضلة مبعدة 01 غع لط رعلءكتادر 

عضلة إضافية 2665017 رعلء عناص 

عضلة مقربة 20001 ,علءكتادر 

عضلة مَفصلية تنه لسع عه , عاعكمتدمص 
عضّلة ترتبط بالغشاء المفصلي الزليلي وترتكز داخل 
الحفظة . 


مرتكزات العضّلة 
مصطلح قديم لايستعمل للجام شاذ 81منتةمصطم) 
(لتتااعة] . 

عَضَّلة ذات الرأسين 

العضلة المبوقة 

انقباض العضلة » تقلّص العضلة 
توتر العضلة استجابة لتنبيه عصبي . 


كا ستطء ]2 علاعكتالطا 


لدأختمركء1ط , عاعكتاحمر 
2111222601 , لكام 
21012 , 1516ل 


11111501 0 


عضلة جلدية عاعكتتحط تمصع - كبامعصماتك , عاعكمتحص 
عضلة خانفضة 0161:5501 , ع1ع15اتر 


العضلة ذات البطينين 
تنشأ من الثلمة ذات البطينين (2011 عتتاقهع101) للشاخصة 
النشائية (5600655 8135]010) وترتكز على الفك السفلى 
قرب الالتحام (كأقطمدز5) ؛ ترفع العظم اللامي وقاعدة 
اللسان وتخفض الفك السفلي . 


1221151, 11525111 


عضلة خارجية عأكستاي ,عاععتام 
عضَّلة منشؤها أوارتكازها في عضو مختلف أو جزء 
عضلة ذقنية لسانية 05 1ع , عاعكتاطط 
عضلة ذقنية لامية 10 تطامتمعع , عاعمتاسر 
عضلة حنكية لسانية عستاقلدمه5دم1ع , عاعكتحر 
عَضَلة بلعو مية لسانية [دع86 ا تإ"تقطمره1055ع , عاعكتتصر 
فرط توتر العضّلة 5225 12211516 


كيسة متعددة الفجوات » كيسة 
متعددة الكهوف ٠‏ كيسة متعددة المساكن 
كيسة ذات فراغات أو حويصلات عديدة متصلة . 


اك *ند[نء1)110تاحر 


عديد الثوى » كثير الثوى . متعدد النوى عددء 1ع ناصتا لحر 
ذونو ى متعددة . 

متعدد السو ى ا 1 

متعدد 1م 1تاسر 


ذوأجزاء أو عناصر عديدة . 

النزف المتعدد مجهول - 01286 تسعفط عتطغهمرمنل1 عاص لسر 

السبب - ساركومة كابوزي 
وَرَم نقيوي متعدد 


52101222 01 122051 


2 1م التاصر 


متعدد . مضاعف 1162م نار 
مضاعفة . تضاعف متاق نام خلسم 
متعدد الأعرا اق » متعدد الأجناس ال 101 
متعددالجذور نه لسع تله لحم 


متعدد الجذور . عديد الجذور *نهلمء01ةنا[تادم - 0عءغومعن تسم 
ذو جذورعديدة ؛ يستخدم للدلالة على الأرحاء بشكل 


خاص . 

سن متعددةالجذور طغه0) 0ع]0م تن لحم 

ألياف مامري و1151 و'تإنرء مس81 
نسبة إلى ج .ه .مامري » لاعمتصتد]/1.81.8 :1926-1847 » 
لييفات عصبية في عاج آخذ بالنمو . 

تحنيط مناه لتسستسسسر 


تحنيط اللب - تحنيط لب السن 
ملنام لمأاصعل 01 102غ)دء111اتستاحم 
قطع اللب المزال حيويته مسبقا » حتى مستوى قاع الحجرة 
اللمنة »برتساكة الجن الخترق لجعله خاماذ غير قايل 
للتحلل . وهو نوع من المعالجة اللبية (غير مستخدم في 
الوقت الحاضر) » يقوم على إزالة الجزء التاجي من اللب 
المزال حيويته عمدا ويثبت باقى اللب بمادة حافظة ؛ 
حفس "ال كني الورته الؤثالة جيرة اللهه 
والبارافورمالدهايد لتثبيت اللب المتبقي . 
معجون التحنيط - مركب التحنيط 


- مانام , سمتادء 1 تسسسسسم 


- 0251 101171115 ناتتاطر 
011110 101111111011511 
مادة » تحتوي عادة على الفورمالدهيد وعناصر مضادة 
للعفونة عندما توضع ملامسة لللب المكشوف » تخثّر بروتين 
اللب الجذري . انظر أيضاً معالجة اللب بإزالة حيويته 
(لامتتتاعط) ملنام عسصتجتلتااكء00) . 
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عضلة ضرسية لامية 
مرونة الععضلة الطبيعية » 
المرونة الطبيعية للعضلة 
خاصية طبيعية في العضّلة كونها مرنة ؛ أي أنها تنقبض 
شعاد فيط لينيا: 
مر ونة العضلة الوظيفية » 06 راع نادداء عذعه 1و لوطم , عاعكتسر 
المرونة الفيزيولوجية للعضلة 
خاصية حيوية مميزة في العضّلة بأن تكون قادرة على إنقاص 
حميا اك الك العغبلل الحصين:. 


1211516, 10 


01 1117ادقكء لدع 1وتوطم , عاعكتالر 


عضلة ملساء ستحام , عاعكتتدمر 
عضلة جناحية 0175010 , عاعكتاصر 


أدوعتواء" علعكنالطا 


ع 03 ا د 6 مه كم )م 
عقا ريساعد على تقليل توتر العضلة. 


إعادة و ضع العضلة دمن أكممء" عاعكتاحم 
عملية جراحية لنقل اتصال العضلة إلى موضع وظيفي أكثر 
ملاءمة . 

عضلة أخمعية عدعلدعدرعلء عناص 


ضمن ثلاث عضلات أخمعية تنشأ على الشاخصة 
المستعرضة (655ع0:0 6156 153257) للفقرات العنقية 
(عةةطعاتء7 06101621) وترتكز على الأضلاع (13165) . تعمل 
على استقرار وتثبيت الفقرات العنقية أو إمالة العنق إلى 


الجانب وهى عضلة مساعدة للتنفس : 

عضلة هيكلية لوأعاعكاه , عاعكمتادمص 
نوع من النسيج العضلي متصل بالهيكل العظمي ؛ عضلة 
مخططة (عاعتتتصط 0ع121ا5) . 


عضلة ملساء » عضلة غير مخططة 
عضلة مكونة من ألياف مغزلية غير مخططة ؛ تكون عادة 
العضلات اللاإرادية من هذا النوع . 
ازدياد التوتر العضلي لعضّلة مضادة لعضّلة أخرى , تمنع 
حركتها الطبيعية بسبب عدم القدرة على الاسترخاء وفقدان 
التشبيط المتبادل . 

تشنج العضّلة 
زيادة قصر وتوتر العضلة الذي لايتحرر إرادياً » ويمنع إطالة 
العضلة المتأثرة 

عَضَلة عاصرة . عَضَلَةَ معصرة 
عضلة تحيط بفتحة طبيعية وتعمل على إغلاقها . 

العضلة القصية الترقوية 
الخشائية 


221151 , 011 


217 ع1ع كناد 


اكوم 12211516 


لعا تتطمه , عاعكتاصر 


50 مر 12111501 


زيادة التوتر العضلي بحيث يصعب استرخاؤها مما يمنع 


عضلة داخلية عأكستخاصة , عاعكسدص 
عضّلة منشؤهاء وارتكازها يكون في نفس العضو أو في 
ا 
عضلة لاإرادية "إتقأسن ام 0ص , عاعمسسر 
أية عضَلة تنقبض تلقائياً » وليست تحت السيطرة الإرادية . 
عضلة كويتر - ح 5'اءغ:1]207 , عاعكناصر 
العضلة المغضنة للحاجب تتلنءمناد “تمدع نام 11 
انظر جدول العضلات (0/41150165) . 
العضلة الجناحية لممنعاي - ل0ذمع 7اعام لوعنلها رعاعكسصم 
الوحشية عاعكمم 010ع8 1617م 


عَضَلة ذات رأسين ذات نشأة مفردة من الصفيحة الجناحية 
الوحشية (1266م 617/8010]م 1.26221) و الجناح الكبير للعظم 
الوتدي(02010عام؟ عط 4ه عصته يعندعء0) » وارتكازها الأول 
على النقرة بلقمة الفك السفلي ومحفظة المفصل الفكي 
الصدغي » والارتكاز الثاني جزئياً داخل القرص المفصلي . 
عضلة من عضلات المضغ وتحرك الفك السغلي حيث تنشط 
عند فتح الفم وقرب نهاية انغلاقه . 


عضلة رافعة 169201 رعلءكتاحص 
عضلة لسانية لمع سنا رعاعكسسحم 
عضلة ماضغة “لعا 122255 ,12211516 


تنشأ العضلة المضغية السطحية (7عاء70355 7121 عءعمن5) 


على الشاخصة الوجنية والقوس الوجني وترتكز على الشعبة 
الصاعدة وزاوية الفك السفلى ؛ وتنشأ العضلة المضغية 
العميقة (عاء355حة معء12) د و الوجنى وترتكز على 
الجزء العلوي من الشعبة الصاعدة للفك السفلي . أقوى 
عضلة ماضغة وترفع الفك السفلي . 


عضلة ماضغة 22251210177 ,ع1 5ناتر 
العضلة الجناحية الإنسية 1150م لدنلع حم رعاءستتصر 


تحيناً على حدبة الفك العلوي (7ندهيءطنة 0ه 1تكحة]/ة) 
و السطح الأنسي (ععقتخصطه 51نلء31) للصفيحة الجناحية 
الوحشية (12]6م 619(8010]م 1.26121) وترتكز على السطح 
الإنسي للشعبة الصاعدة » وزاوية الفك السفلي . عضلة 
مضغية ترفع وتدفع الفك السفلي للأمام وتنشط في تحريك 
الفك السفلي أثناء الكلام . 
ذاكرة العَضَّلة 
ظاهرة تؤدي بموجبها العضلات نفس الحركة لفترة طويلة 
من الزمن مثل : انغلاق الفك (عتتاومك 1807) . 


12111516 122120177 
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عضلة غير ٠.‏ اقلت 2ضئلة 
ملساء . عضّلة ناعمة 


11121561126601 و 121151 


51100112 21151 


عضلة غير مخططة - - 0ع ممصن , علعكعتاصر 
عضلة ملساء » عضلة ناعمة عل 12115 00115 ترد 
عضلة إرادية 2177 1طناآه؟ , عاعكمتصر 


أبة عضّلة تحت التحكم الإرادي . مثل عضلات الرأس 
والرقبة. 

عضلات المضغ الرافعة 
زوج من العضلة المضغية » العضلة الجناحية الإنسية » العضلة 
الصدغية » فعلها الرئيسي رفع الفك السفلي لينطبق مع الفك 
العلوي . 

العضلات الوجهية المعبرة 


5]1210177 :16972601 ,و 122115165 


- 102أووع1مدء لجاع د12 , و1 عكتادر 
ددمت [دأعد] 01 دعاعكتادر 
عضلات المضغ 12250162010 , وع151اتر 
1 كحم 01 دعل ءكتادر 
عضلات تدخل في عملية المضغ وهي : العضلة الماضغة 
(2115616ا نعأء381355) » والعضلة الصدغية 21:همصسعء1) 
(©51تناتة » والعضلة الجناحية الوحشية010ع 1617م 221عغ2.]) 
(©51ناتة » والعضلة الجناحية الإنسية 1619(8010م 016»0131) 
(10101516 » ويصعب كل هذه العضللات فرع الفك السفلي 
للعصب مثلث التوائم ؛ عضلات المضغ الأخرى هي : 
العضلة المبوقة (ع1ء5نام< 58]01أءءنا8) » واللسان (عناعده1) » 
والبطن الأمامى للعضلة ذات البطنين 6ه 'زلاءط 6هتتعاصه) 
(1ه1115 000 » والعضلة الضرسية اللامية 010ط3/710) 
(©11501تة » والعضلة المستديرة الشفوية (0535 235ة1[ناء011) . 
عضلي 
متعلق بالعضلة (عاع5ن/) . 
رثية عضلية . روماتيزم عضلي 
نسيج عضلي 
نسيج يتكون من خلايا قادرة على الانقباض أو التقلص . 
بوجادية الواة ارا جح مضل اجيج ويس عضلي 
لاإرادي » ونسيج عضلي إرادي . 
نسيج عضلي قلبي - عضلة ‏ دعهنلنفق , عدددنا “تولنءكتاسر 


11151121: 


11111511121: 1 


11115101121: )15511 


القلب المخططة عاعكتاتد ا"توعط لأ متام 
انظر عضلة القلب ال وخططة (عاءقتاصط أمتدعط لعم83) . 
نسيج عضلىي لاإرادي 1:7 ةنال كط , عناككنا “تلتاءكتاسر 


عضلة ملساء أو عضلة غير مخططة » لايمكن التحكم بها 
إراديا ولكنها تستجيب للجهاز العصبي التلقائي . 
نسيج عضلي إرادي - 


- 70111111217 ,و 5511 121نه15اتر 


15511 1و[تاعكتاط )5 


عضَلة ذات راسك أحنهما تتكناً على القص (2تاتتع]5) 
والأخرى على الترقوة (©137101©) » وترتكز على النتوء 
الخنشائي (نتوء العظم الصدغي) (ووعء20م 5)010ة3/1) » 
والخط القفو يِ العلو يي (عمذا لقطعنه متعمن5) للعظم 
القفوي . تعمل على امتداد ودوران الرأس وثني العمود 
الفقاري . ١‏ 
عَضَلة ذات ألياف مخططة عرضانية ؛ وتكون العضلات 
الإرادية عادة من هذا النوع : 


21151 1060اه - 5112160 , عاعكتالر 


عَضَلة مخططة عاءكتناحط )12د < تاد , عاعكتصمر 

عضلة إبرية لامية 10ج , عاعمتاسر 

عضلة إبرية لسانية 7105 , علا ءكتاتر 

العضلة تحت القفوي » العضلة تحت [هأاتصقءء0طناه , عاعكعتدمر 
القذال 


عَضَلة تقع أسفل العظم القفوي » تعمل على إتزان الفقرات 
العنقية ووضعية الرأس » وامتداد العنق ودوران الرأس . 
العَضّلة فوق العظم اللامي 
العضلة ذات البطينين (.12 عتتاقةهع11) والعضلة الذقنية 
اللامية (10 1013:010مء6) والعضلة الضرسية اللامية 
(والعضلة الفكية اللامية) (.102 010:إ8413:10) والعضلة الإبرية 
اللامية (.72 5]910('010) ترتبط بالجزء العلوي من العظم 
اللامي (02 11010) وتعمل على اتزان واستقرار ورفع 
العظم اللامي وخفض الفك السفلي . 
المزوة الكل فابتضلة 
مجموع التأثيرات المشتركة للمرونة الطبيعية والمرونة 
الوظيفية للعضلة . 
عضلة معترضة للسان ء 
العضلة اللسانية المعترضة 
العضّلة شبه المنحرفة , العضلة المربعة 
المنحرفة 
تنشأ على الخط القفوي العلوي (عصنا لمطعتاه متعم ن5) 
والشاخصة الشوكية (0500655 12015م5) للفقرات العنقية 
السابعة وجميع الفقرات الصدرية مع ارتكازها على الترقوة 
(©019161) ولوح الكتف . ترفع الكتف وتدور لوح الكتف . 
تشذيب عضلى حفافى - تشكيل 50201 - قسنسست عاعكتاسر 
الحافة - تشكيل 00 حفافى 8هذل201 عددئن) - عسنل1مدر 
تشكيل مادة الطبع مواسطةستعيط أن ريلك الانسصة 
العضلية الجاورة لحواف الطبعة . 


010 , 1151ل 


[22701:2ع) , عاعكتاتم 


]0 7العل1أمقكء [دأم) , عاعكتادر 


1211151© , 12125715115 115112 


1211151, 225 
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مبيد فطري 


10 لقصداة؟ - ع1760010 


الغلالة المخاطية 01 1 

داء المبيضات كان سح لم زر 
التهاب يصيب الأغشية المخاطية . 

شبه الفطر . فطرانى 6 

داء الفطر . فطار ١‏ 12760515 
مرض يسببه الفطر . 

داء الشعيات -20120 , كوم نود 


كابح الفطر ع1 هاكتعسدا؟ - أهادمء توم - عتأمادوم :در 
ناتج عن الفطو ر» فطار يي 

متعلق بأي مرض فطري أو داء فطري . 
التهاب الفم الفطاري- السلاق طاعتصط) - كنا تأهصرماد عنام زد 


12011 


منخر يي 1111 
متعلق بالتجويف الأنفى . 
ميالين ستاء وحم 


غمد النخاعين . الغمد الميالينى طأمعطد ستاء وصمر 
الاك مسال ْ 

كرية شيا خلية يه هل نكات: 
نخاعي . نخاعي المتشأ . 


واء 1 0ع أمستاء ودر 
1107 
35 - لداع 111710 
نقيوي المنشأ 
ينشأ من الخلايا النخاعية بالنخاع العظمي . 
شبه النقي » شبيه النخاع 
متعلق بالنقي أو نخاع العظم . 


100 


سا ركومة نقيوية ا 
خلية لمفاوية نقيوية ع0 طمستجاماء وحم 
لات بو له 37 0 
ورم نقبي » ورم نخاعي 221 


ورم ينشأمن خلايا النخاع العظمي ويتكون من خلايا 
نقيوية ؛ ورم ذو خلايا نخاعية 1ع 15021101 -عمه8) 


0111ل . 
ورم نقيي متعدد - ورم نقبي بلازمي - ع1م نسحم , مسماء نرم 
الخلايا 2 قتتعهام , مصماء ور 
(سابقة) ضرسى »؛رحوي -1227:10 
رحى درس :لكي ك0 زر 


مصطلح قديم لسن طاحنة . 
عضلة لسانية ضرسية 
1- جزء من العضّلة البلعومية القابضة العلياء ينشأمن 
الحافة الضرسية اللامية فى الفك السفلى . 
شرح مره لتر عسل ننم العدعة الجرية لاني 


12171081055115 11151 


نسيج يمكن التحكم به إرادياً » ويؤثر على الحركة . يوجد 
متصلاً بالعظام » ويشتمل على العضلات الماضغة » 


تعضل » نشاط عضلى . الحملة العضلية 0 لناء كناطر 

الجهازالعضلى ١‏ عله لآناء كنامر 
جهاز العضلات في الجسم أو أي جزء منه . 

ضللات تلن كامر 


121151110012221 > 0115 111151110114213 
متعلق بكل من العضلة (©1ء5ن]8) » والجلد (مكاة) . 


12211511100161221 - 175 


عضلى وجهى لدأع 1012نت ء عادر 

غضبلى غشائى 15ح دحا0 لناء كنار 
ملق نكا امو المقتلة تزنرالفجائق 

عضلى هيكلى لداعاء1051ناءكتتطر 

عقيل ( لانينية ( كتالنء 12115 

عضة رقيقة عغلط طامقنوك - عغلط امساحم 


تح ل العاظة اللراكرية التيسف: نك الخلرافى براشطة 

كتلة من الشمع اللين بين الحدبات الإطباقية في الفك 

العلوي والسفلي . 
50 
طكفرة 

حينما يختلف الكائن الحي عن أبويه في واحدة أو أكثر من 

خصائصه المكتسبة نتيجة للتغير الوراثي . 


وأكتاط ستاكتاحط 


12121017111 


أبكم أخر س 1 
أصم أ ٠‏ ا ا دع , عاتتحر 
د له ' 

يبتر ء يشوه. يجدع 111 
شر »تشويه » جدع 1نم 
جلدى مخاطى 1010201 


تعلق د القند و لعفم فاط 
ألم عضلي .ألم العضلات 2 
(سابقة) فُطري .قُطر 
المتنفطرات 

فضينة مخ الظمكلانت 4 كافتاس عضوية الشكل .من برق 

الفطور الشعاعية (8[165اء170(0مصتاعة) . 
امتفطرة 

نوع من جنس المتفطرات (56ع817002616112) » تشاهد 

كعصيات رفيعة عديمة الحركة ومتشعبة أحياناً »موجبة 

الجرام » هوائية . 


ستدم :1و[تاءكتامم - ملم 2721 
-12027©0 و سأع©:11137 و -1117 


111122 


1211021 
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رد الحافة الضرسية اللامية » 
ارجاع الحافة الضرسية اللامية 
إزالة جراحية للحافة الضرسية اللامية التي قد تؤٌ ثر على 
الانطباق المريح للبدلة السنية الكاملة بالفم : 
عَضلة بُلعومية ضرسية 
جزء من العضلة البلعومية القابضة العليا » انظر مدخل 
عضِلة بلعومية ضرسية (وناءععهتمقطم8/10) . 


127107:010 11018 03 


!كنات لوء28إتحطمه1زدر 


«(سابقة) عضلة .عضلي -1127:0 
سابقة : تعنى عضلة (©ء105) . 

أرومة عقلية » خلية بدائية عضلية 01م 
واحدة من الخلايا التي تكون الألياف العضلية . 

الو رم الآأر ومي المتضبي 01 


وَرّم حميد ؛ يُسمى عادة وَرم الأرومات العضلية ا حبيبي » 
كان يعتقد أنه مكون من أرومات عضلية » إلا أن متنشأه 
الآن محل جدال ؛ قد يحدث على الجلد والغشاء المخاطى 


أو اللمجرى المعدي المعوي أو التجويف الفموي » وخاصة 


على اللثة والسطح الجانبي والسطح الظهري للسان . 
التهاب عضل القلب كع 


التهاب الجدران العضلية للقلب وقد يكون بشكل التهاب 
عضلة القلب الحاد أو التهاب عضلة القلب المزمن . 


التهاب عضّلة القلب لمتعاء هط عنبعة , كنانلسدع0 زر 
الجرثومى الحاد 
عضلة القلب سحل ع0 
عضلى ظهار يي لمتاعط)ذتمعم تدم 
خلية عفنلة ظهارية لاءء لمتاعط )ممعم رودم 
الخلل الو ظيفي الألمي اللفافي ممتاعصد ىج ستهدم لمتعدله زدم 
العضلى 


الوظيفة . والألم الذي قد يكون موضعياً ومنحصراً 
بالمفصل أو منتشراً يشمل العضلات الماضغة أو مناطق 


أخرى من الوجه » والرأس » والرقبة . 
عضلى لفافى لدن 270125 
متعلق بصفاق العَضّلة أو لفافة العضّلة . 
لبيفات عضلية كلطقام ودر 
عضلي و ظيفي 0 عاأعكتامط ح لممدامتاعصن1 70م 


متعلق بوظيفة العضلة في تقويم الأسنان : محاولة تعديل 

العلاقة السنية أو العلاقة الهيكلية العظمية أو كليهما بواسطة 

تعديل وظيفة العضلة . 
طبيقة عضلية وظيفية ع 

جهاز عضلي وظيفي 

انظر طبيقة (ععصهناممة) . 


ممه أمده1اء7:0111م 


ضرسى لامى جره 
سان بالأر خا النقاية والنطله لامي + 

حفرة ضرسية لامية 2 010 نطو نزحم 

تلم ضرسي لامي 62007 0أمتتطو لوحم 


تلم على السطح الداخلي للفك السفلي تحت الخط 
الضرسي اللامي » يستقر فيه العصب الضرسي اللامي » 
والأوعية الدموية الضرسية اللامية . لمن 

خط ضرسي لامي » مستوى ضرسي لامي 
ارتفاع على السطح الداخلي للفك السفلي من الشعبة 
الصاعدة للفك السفلى إلى الذقن » تتصل به العضلة 
الفوسة لشي الك لد الفاح اللعرةة سيان 

عَضَلة ضرسية لامية 
صفيحة رقيقة عضلية بطول الحيد الضرسيى اللامى على 
السط اللساني حل هم الات لسعاي العفرائيا 
الضرسيتان اللاميتان على كلا جانبي الفك السفلي 
تلتحمان لتكونان الجزء الآمامي من قاع الفم ويعصبها الفرع 
الضرسي اللامي من العصب السنخي السفلي . تساعد 
العضلة الضرسية اللامية على رفع العظم اللامي وخفض 
الفك السفلي أثناء البلع . 
انظر مدخل عضلة فكية لامية (وناءأهنط0/1:10) . 


عصنا 10م جطم ودر 


عاعكنتحط 10م ت7ط10 تدر 


عصب ضرسى لامى ع اعد ألأم رطم اودر 
غيب التفكلة الفيرضية اللضمية والبطان الأناني مق التتلة 
ذات البطنين . 

العضلة الفكية اللامية كناع ل زه نزط0 1 جر 

المنطقة الضرسية اللامية دمنعء "1 0أمتجطه وحم 


منطقة على السطح اللساني للفك السفلي تتميز بالحافة 
الضرسية اللامية واتصالها بالعضلة الضرسية اللامية 
(5تاعى الإتقطم0/17:10) . 
ار تفاع ضرسي لامي » حيد ضرسي لامي ٠‏ م105 0نم وداه اوم 
حافة ضرسية لامية 
ارتفاع عظمي يمر على طول السطح الداخلي لجسم الفك 
السفلي تتصل به العضلة الضرسية اللامية . يفصل الارتفاع 
الضرسي اللامي بين تجويفين : انخساف علوي متقدم 
تستقر بمواجهته الغدة اللعابية تحت اللسان » وانخفاض 
سفلي متراجع يؤوي الغدة اللعابية تحت الفكية ؛ حينما 
يمتص العظم السنخي بعد القلع ‏ يصبح الحيد الضرسي 
اللامي سطحيا أي قريباً من السطح » ويصبح مصدراً للألم 
نتيجة ضغط البدلات السنية الكاملة عليه . 
انظر تحت حافة » ارتفاع (مع10©) . 
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التهاب الغدة المُخاطية 

التهاب يصيب الغدة المخاطية أو الغدد . 

التهاب الغدد الُخاطية الشفوية - 
التهاب الشفاة الغدي 


201 


- كتلماطه! كتاتصع20زدر 


12115 ل0صطماع كتاتلتعطء 


وذمة مخاطية 00086 
7 رم غضروفي مخاطي 121200160010112 
خلنة مخاطية 6 
وذمة مخاطية عع تت - ودسعلع0:زدر 


قلة إفراز الغدة الدرقية بسبب قلة نشاط الغدة الدرقية مما 
يؤدي إلى انخفاض حيوية الخلايا في جميع أنحاء الجسم . 
يسبب فى الحالات الشديدة أعراضاً تشمل جفاف بالجلد 
وتقضاك الشعرية #واتستاء الوه »وشاع جفرط الفين] 
وتعبيرات غبية » وضعف عام بالعضلات . 
ورم غدي ليفي 
مخاطي - ورم غدي ليفي 
ورم ليفي مُخاطي 


211102 ح- وتنتمسء2011:020:زدر 


1117:0111 10113 - 2 


عك1ض!-كناعتامط - 127010 


ورم شحمى مخاطى 22010 
ورم مخاطى 6 


ورم مُخاطي سني المنشأ 
وَرَم في الأجزاء الفكية الحاملة للأسنان يتكون من النسيج 
شبه المخاطي ؛ قد يكون حالة ورم خبيث موضعي . 

داء الأورام المخاطية » تعدد الأورام المخاطية » 

وزام مخاطي 

علا تخاطي + كر ميخال 
انسياب غزير وتدفق للمخاط . 

ساركومة مخاطية 

الفيروس المخاطي 


1217201212 , 0001110521 


121212111110011 


2 - وع 1170111 


12 2#2ش2(2ظ221ظ2 


121210111 


شبه العضلة » عضلانى 


عك1نا-ء1ءكتاحم - 127010 


علم العضلات » مبحث العضلات 0010 
دراسة العضلات . 

انحلال عضلي تحلل العضل 1201755 

ورم عضلي 1110 


العَضَّلةالملساء سمي : الوَرّم العضلي الأملس 
(70300123منعنآ) » وإذا كان من العضّلة الخططة 0 : 
الورم العضلي ال وخطط (ودممتإصرملطقط8) . 


لين العضلات م 

ورا ام عضلي 021015 
تطور أورام عضلية متعددة : 

متعلق بالورم العضلي 100 
متعلق ب أو شبيه بالورم العضلي . 

التهاب عضلى 01 


التهاب يصيب العضلة الإرادية . 
حالة مرضية فى العضلات » والأوتار والأربطة » يترسب 
فيها العظم بغير انتظام في الأماكن المصابة ؛ قد يكون حالة 
التهاب عضلي تعظمي مترق يعتقد بأنه مرض ورائي » أو 
التهاب عضلي تعظمي رضحي » يحدث في مكان الإصابة ؛ 
كياب مجه لك و اقول السروفة ةا 

صعوية في فتح الفم . 

تقلص عضلي » تشنج عضلي تسوك علءكتادد ح دناكوم2223:05 
تشنج تقلصي مستمر لاإراداي للعضلة يسبب ألم حاد ١‏ 
انظر ضزز (5لالطاكة1) . 

بضع العضلة 
عملية جراحية يتم فيها القطع الجراحي للعضلة . 

(سابقة) مخاط . مخاطى . شبه المخاط -1003/30 و 113/3 
سابقة تعنى مخاط م06 2 مخاطى (1)1120115) » شبه 
المخاط 1م16 : 1 


1117051015 15 


11171077 
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وحمة ظهارية » وحمة ظهارية 

وخ حمر ابره 
ورم وعائي شعري خلقي » يكثر حدوثه على السطح 
امد لا ريه ل ريا اعد اس اسم ا 
التصبغ النبيذي (متهاد عمتى -اوه2) . 

وحمة ظهارية فموية - - لمتاعطأامء 01:21 , كتاكعهم 


وحمة إسفنحية بيضاء 


لدتاعطاامعء , كساععهم 


112677115 5 


5 570115 7711 
وحمة إسفنجية بيضاء 
وحمة تصيب مخاطية الفم ومخاطية الأنف . تتميز بآفات 
بيضاء إسفنجية على طيّة سميكة من الغشاء المخاطى ؛ 
ويعتقد بأنها حالة وراثية . ١‏ 


20125 77112 ,و 12631015 


ظُفر » مسمار » يثبت لتقم 

قَضم الأظافر عستائط لتقم 

فرشاة الأظافر طكتتاط لتحم 

تحليل نانس كت كزلقصة وثععصهم 

زردية غلق العروة لنانس وتتعتام مم1 عستومك وثعع مولح 
انظر زردية (15عنا©) . 

قوس نانس الحامل طععيج عستلامط وثععصواح 


انظر طبيقة القوس الحامل (ءعصقناممة طعمة عهذ11010) . 
راغ نانسي البجنوحي . فراغ نانسي 
الانحرافى » (حيز التفاوت بين الأسنان اللبنية والأسنان الدائمة) 
الفرق بين المسافة التي يحتلها الناب اللبني والطاحنين 
انين رتلك القن يشقالنها العا الاذاقم والكناحكين 
الدائمتين في كلتا الناحيتين من القوس السنية . 


2 99لاع16 2116ل 


1-(سابقة) صغير ال حجم -112120 

2 - جزء من ألف مليون 

قزامةالرا أس (لقطمععمضهه - متتلمطععمسهم 

أقز م الر أس عتلقطرعءمههم 

أقز 1 الرأس 105 امرءع2210 
ذو رأس صغير غير طبيعي . 

قزامةالرا أس إلقطررءء220م 

قزمي .شبيه القزم . قَرّماني عكلنا م15 - لتمسمم 

ميناء قَرْ مانى اعسمص لتمسمم 
ميناء رَقيقة غير عادية . 

جزء من بليون من المثر (نانو متر) 1121201111 

القفا-المقل 6م22 ح عمرمم 


ظهر الرقبة » الجزء تحت القفا . 


رمز النيتروجين 
الرمز الكيميائي لعنصر النيتروجين . 

رمزالصوديوم 
رار لكين لقع المو رن 
[مختصر] لايوجد مرض - أووعكنل عاطهقنءممة مم - .4.2.لح 
ملموس - لاشيء مكتشف غير طبيعي 


0 - آم 


000 - وام 


لمسنتمصس٠طج‏ عستط)امم 
01560 
رمز فلوريد الصوديوم 1110110 سستلهو - "[واح 
الرمز الكيميائي لفلوريد الصوديوم . 
رمز النيكل 
الرمز الكيميائي لعنصر النيكل . 
في المساء ( لانينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
متاك و احا رز 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
[مختصر] ورعلة الحرارة ‏ عتنطهضءمرصة) لمصحرمم - .21.1.2 


اعكاعتم - زا 


أاقتط اج - عاع20 - .اعمم 


1101. 112110. > 12016 011 


والضغط الطبييعين عتتاووع ام 2220 
[مختصر] لم يُشْخُص بعد 50 76 201 11.1.1 
سرطانة وحمية 100 


نظير الوحمة . وحمانى 0ع ح زم وعهم 
غائل الوطم في المحم 
ورم بطاني وحمي أصفر 
حالة سميو ب ع تداك سني تفرد تظهر علي لاقي 
الأطفال «كقرع دوت حان الوجتوا وات 5 
ورم الخلايا الوعائية الداخلية هتدمتاعط)م00مء-قصس طغصدعممعهم 
الشمعي الوحمي 
مرض يتميز بوجود عقد صفراء يابسة تظهر على جلد 
الأطفال الرضع وبالأخص على الوجه والأطراف . 


22211 طاساط > ك5نال9ع2 2ت كنالوع112 


112670211110--- 2 


وحمه 
1- منطقة تطورية مصطبغة على الجلد أو الغشاء ا خاطي . 
2- وَرَم حميد للجهاز مولد الميلانين ؛ قديكون مصطبغاً 


3 عتااط , كتالا22 


ورم ميلانيني حميد أسود مزرق » يشاهد كنمو عقدي صغير 
محدد على الوجه ويحدث أيضا على الساعدين واليدين ؛ 
ويكثر حدوثه أثناء الطفولة . 
وحمة كهفية - ورم عرقي 
دموي كهفي || 0 


11267115 ©025611105115 - 


625710011526 2 2 2 


- 541 - 


للأشعة » في موقع ذروي بالنسبة لجحذور القواطع المركزية 
العلوية . 
قُرَين الأنف . محارة أنفية 
أي واحد من العظام الثلاثة الرقيقة الخذروفية اللفافية 
التى تشكل جوانب التجويف الأنفى . 
تُتُزعة أنفية » العُرف الألفي 0 
العرف الأنفى لعظم الفك 
الاسم 
ارتفاع على الحافة الداخلية للنتوء الحتكي للفك العلوي 
يتمفصل مع عظم الميكعة . 
العر ف الأنفي لعظيى الحنك عصوط عستتقلهم عطا 6ه أوعتن لدعهم 
ارتفاع على الحافة الداخلية لعظم الحنك يتمفصل مع عظم 
الميكعة . 
تغذيةأنفية 
تغذية من خلال الأنف . 
حفرة أنفية 
خط أنفي » مستوى أنفي 
خط يجري على جانبي عرضي الأنف إلى زاويتي الفم . 
عضلة أنفية عاعكتادد لوفقم 
العضّلة الضاغطة الأنفية (كتتقه امووع محم علء5ن]/3) » أو 
العضلة المو ب الأنفية (كتتهم هه 1تل عاعءعكد3) . 


22521 222 


5ع 22591 


والتتقم عط 01 أدععه 22591 


كستلع 22521 


22521 52 


نا 22521 


أعصاب أنفية 2175 22521 
تعصب الجلد » ومّخاطية الأنف . انظر مدخل أنفى 
(كتلةكة81) . ١‏ 

كلمة أنفية عامط لدكهم 


فراغ غير منتظم بين الشاخصتين الزاويتين الداخليتين للعظم 
الجبهى . 
جتعرات النية وماد أنه 
الثقطة الأنفية . الأنيفى 
نقطة الدرز الأنفى الجبهى المتوسط . 
ناتى أنفى » شاخصة أنفية 
التتو ء الأنفي لعظم 
الفك العلوي 
النتوء الجبهي . 
منعكس بختريف 6:2 1آع1 و *7اع7عاطكاء 8) . 
حجاب أنفي . حاجز أنفي . وترةالأنف 
ى اصبو الشطاي: حجر خرر نه اأشعة شن تمويني 
الأنف النيضاوين الظليلن المغذين لالأشعة . 1 


ك5اأم 22521 


0 - أطامم 22521 


م015م 22521 


122591 1255 


2:12 عط 01 دوء©1:0م 22521 


تع للع 22521 


لسامء؟ 22521 


منديل ٠»سترة‏ ستكامهم 
حامل المنديل دع7010 ستعاممم 
منديل ور فى 07م , تامهم 
000 و و ساو 7 
(سابقة) تخديرءخداري.مخدرءمنوم -1131:60 
غشية المخدر . التخدرية » غيبوبة خدرية » 2210 
سبات تخدري 
1221615 


تخدر 2( سبات تخديرى 
حالة من غياب الوعي العميق أو السبات ناتم عن تعاطي 
مخدرء منوم »تخدري 1011م 
2- أية مادة أو عقار يسبب التخدير ويخفف الألم 34 مثل 
مشتقات المورفين » والهيروين . والبيثيدين .لا 
تستخدم في العمليات السنية العادية . 
3- أي شخص مدمن للمخدرات 5 
و هع 


يخدر 


2211 
11201 
منخر » فتحة أنفية ( مفرد ) تومه - مستهم 
إحدى فتحتي الأنف الأماميتين . (ج : فتحتي الأنف 66مة1< 
ولتناومم -) ؟تظهر في الصور الشعاعية ظليلة منفذة 
للأشعة بيضاوية الشكل . 


عضلة ضاغطة أنفية 01212165501 , 1211516 كأتتقم 

عَضَلة مُوسّعة أنفية 01 هلهتل , عاعسسجم مسقم 

أنفى كتلوكهه - 22591 
ماق بالف 

فغرالغار الأنفى 050123 اسه لآدكدم 
انظر فغر الغار 0000 ا 

شرايين أنفية وعتع ته 1ه2كدم 


أتغذي التجويف الأنفى والحاجز الأنفي والجيوب الجاورة . 
انظر مدخل الشريان الأنْفى الظهري 5 كأله015 . 

عظم الأنف . قصبة الأئف عصوط ادعقم 
أحد العظمين الصغيرين اللذين يكونان جسر الأنف أو 
قصبة الأنف . 

: عاناعرة» 22521 

تركيبات غضروفية محيطة بالتجويف الأنفي الجنيني . 

تجويف أنفى ١‏ حفر #أنفية 1 50 22521 
مر هوائي محاط بالحجاج من الأعلى » والحنك الصلب من 
الأسفل » والجدران الداخلية للجيوب الفكية العلوية ؛ 
بظهر دن السيزن لماص تاس باهر ان قن 
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3- فشيزة مينائية أولية وظهارة مينائية ضامرة 60060 1) 
(مسطتاعطاامء اعصهمع . 
غشاء ظهاري رقيق يغلّف ميناء السن خلال التطور 
والبزوغ » وهومن بقايا عضو الميناء (يتآكل عادة باستخدام 
السن ) . 
اسايقة) أنف » أنفي -11250 
م أنفية ب 


انظر كيسة 050) . 


212502110121: 


أو تتهامء11250217 


أنفى جيبى »2 أنفى غاري 2250212621 
متعلق بالأنف والجيب الفكي العُلوي . 

التهاب الأنف والجيب 1 11011 

أنفي قاعدي تقلتكه هكم 

الخط الآنفي القاعدي . عصنئا لدممستعهط - عصئا سمملتعةطاوكهم 

المستوى الأنفي القاعدي 

أنفي قصبي 2 أنفي شعبي لمتطعده1طامكهم 


متعلق بالأئف والقصبات أو الشتحب الهوائية الرئوية 5 
أنفى شدقى 2 أنفى خدي لوعع 2250 
متعلق بالألشنهو الئل 
أنفي شادقي بلعومي » أنفي خدي 
0 
متعلق بالأئف . والخد . والبلعوم . 
أنفي هُدبي 
متعلق بالأئف » والعين » والحاجب . 
عَصب أنفي هُدبي 
يعصب المقلة . والجفن » والأنف . والجيب الغربالى » 
والجيب الوتدي . انظر مدخل أنفي هدبي 6 


لدع1125011160[011:215128 


217 للن12250 


217 لتتحتلء2250 


أنفي جبهي اللا 
متعلق بالأف و عظم الجبهة . 
أنفى تاسلن [2)تمعع 2250 


متعلق بعلاقة التغيرات الوظيفية بين الغشاء ال مخاطى الأنفى 
والأعضاء التناسلية . 
متعلق بالف والشفة وفى اتجاه الأنف أو الشفة . 


نأك لآق1ط 225012 


151ط225012 


كيسة أنفية شفوية 
كيسة تطورية تنشأ فى الأنسجة الرخوة تحت الطية الأنفية 
الققرية: 1 

الخط الأنفى الشفوى . المستوى الأنفى الشفوى عدذا لهذطهادعقم 
خا يه نجاف ابيز وهال فس التاخدف. 

عضلة أنفية شفوية كنل 0121 


شوكة الأنف . الشوكة الأنفية 
الشوكة الأنفية الأمامية » شوكة الأنف 
الأمامية 

علامة تشريحية غير منفذة للأشعة » تشاهد في الأفلام 
الشعاعية حول المنطقة الجذرية للثنايا العلوية . توجد على 
خط الوسط أعلى من الثقبة الحتكية الأمامية عند النهاية 
السفلي للحاجز الأنفي الأوسط . (في تقويم الأسنان) : 
علامة لقياس الرأس : توجد على بروز الرأس الجانبي » 
وتمثل أقصى نقطة أمامية على الحنك عند التلاقي المائل 
للسطح الأنفي مع السطح الفموي .انظر الشويكة 
(«متطتصوعظة) . 

الوريد الأنفى الخارجى » 

الور يد الأنفى الظاهر " 
وري لفمنيه حاف اللنت 


(امتتعاعهء كتللوكة!8) . 


عطامه 22521 


22661101 و عسامه 22521 


تقنتعا ر ساء؟ لدكهم 


. انظر وريد أنفي خارجي 


. 0 5 1 

انفى سنخى نق1مء1251021 
1 

النقطة الأانفية 110 


العلامة السهمية المنصفة السفالومترية لقياس الرأس وهي 
علامة ثابتة عند التقاء عظم الجبهة مع عظام الأنف في 
موضع تقاطع الدرز داخل الأنف والدرز الأنفي الجبهي . 
( في قياسات الجمجمة) :هي إحدى العلامتين التشريحيتين 
على النسيج الرخو والنسيج الصلب ؛ علامة للنسيج 
الرخو : هى أعمق نقطة فى الانخفاض عند جذر الأئف 
أسفل الجبية «مقدمة الرا أس» (0لوعطععره8) ؟؛ وعلامة نسيج 
صلب : هى أقصى نقطة أمامية على الدرز الجبهى الأنفى » 
ساسعلى الصور الفلعاية اخلقة الجتينة 2 7 
نقطة الأنف العظمية . النقطة الأنفية العظمية 
أقصى نقطة أمامية على الدرز الأنفى الجبهى كما تشاهد على 
اقنور الشطاعية الخبالية للجمعمة بن 7 
نقطة الأنف على النسيج الرخو 
أعمق نقطة فى المنخفض بين الأنف والجبهة على خط 
7 
التهاب الأنف 
التهاب الغشاء ال خاطي للأنف . 


2027 ,و 12251012 


2251012 , 5011 )15511© 


10000 


غشاء نازمث عطقن عمد و'ط) كوا 
لنسشيكة إلى أ .نازمث » «الإتتتكة1.ك ,» جراح أسنان 


1- قشير ة مينائية أو لية (عاعتاتء اعصممء كتمسوط) . 
2-ظهارة مينائية مختزلة (مصد ذأاعطاامء ا[عسهمء عع س0 5) . 
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كة ثقبةأنفية حتكية 
انظر ثقبة (معصتهره©) . 

ميزاب أنفي حَتكي , أخدود أنفي 

حكي 
أخدود على سطح عظم الميكعة يكمن فيه العصب الأنفي 
الحتكي والأوعية المصاحبة له . 
يعصب ماك متك ملي الات . انظر عضلة أنفية 
حتكية (كتتمتكتهلهم050!) . 

تخدير إحصاري للعقصب الأنفي ع10 ع اعم عستغه لهم مكقم 

الحتكي . تخدير ناحي للعصب الأنفي الحتكي 

حقن المخدرالموضعي في منقصف الحنك خلف القواطع 
العلوية وذلك لتخدير الحنك (طليعة الفك العلوي) . 

الضفيرة الأنفية الحَتَكية 
ضفيرة من الأعصاب الأنفية الحتكية في الثقبة القاطعة . 

أنفي بلعومي 
1- متعلق بكل من الأنف والبلعوم . 
2- متعلق بالبلعوم الأنفي . 

ورم وغائي لبنفي أنفي 

بلعومي 
سرطان أنفي بُلعومي 


1225022121111 01 


1225002120112 510077 


22502721201121 21 


كتدع1آم عط 1م2250 


1هع 12250011215128 


112500112172521 6101112 


:2121© 21ع 11250011217118 


جوف البلل م الآنفي بأتكق لمعم قط معدم 

تنبيب ع تلز مي أنفي دهن طنغصا لدععم 0 رتمطدرهكهم 
طريقة لتمرير أنبوب مرن داخل البلعوم الأنفي من خلال 
الأنف . 

التهاب البلعو 1 الأنفي نم17 طمره225 

مكشاف أنفى بلعو مى 120001171160500 

بلعو 1 أنفي ١‏ 212501217103 


منطقة من التجويف الأنفي تمتد إلى الخلف لتتصل مع 
البلعوم ؛ وتغلق بواسطة الحنك الرخو أثناء البلع . 


متعلق بالحاجز الأنفى لقاصرء22505 
مكشاف أنفى بلعو مى 112012171160500 
التهاب الحاجز الأنفى كتاناصء 22505 


التهاب الجيوب الأنفية كتاأكناسزوهكهه - كتاتاستومكهم 
أنفى شوكى (النقطة الأثفية الشوكية) 
نقطة عند قاعدة: الشوعة الأمامية الأنقية + النقطة المتوسطة 
على الخط الذي يصل النقاط المدنخفضة على حافة فتحة 
الأنف من كل جانب . 
أسفي رغامي 


225050121 


لدع 2250612 


شريحة عضلية من العضلة ا محيطية الفموية تربط الشفة 
العليا بالحاجز الأنفي . 
أنفى دمعى 
1- متعلق بالعظم الأنفي » والعظم الدمعي . 
2- متعلق بالأنف . والجهاز الدمعي . 
قناة أنفية دمعية الك ا 
التجويف الأثفى . 
مجرى أنفى دمعى »قناة أنفية دمعية 
ميزاب أنفى دمعى 
علم الأنف مبحث أمراض الأنف 


انظر تثبيت (1<286000) . 


لمتتطتتد225012 


تفصق لقسسء 225012 


ل لقسات 225012 
51001 225012221 
22501 


212501112110111 11121: 0 


أنفى فكى 11117 
متعلق بالنتوء الأنفي والفك العلوي . 

أنفي ذقني الا 0 
متعلق بالأئف والذقن . 


يتعكسن أنفي ذقني عتع11ع"1 اودع هكم 
تقلّص العضلة الذقنية الذي يسبب رفع الشفة السفلى نتيجة 


ضربة على جانبي الأنف بمطرقة . 


أنفى فموي 2250-0121 
متعلق بالأئف والفم . 

أنفي حنكي 225021212 
متعلق بالأنف والحنك . 


الشريان الأنفى الحتكى - الشريان ‏ - «تعاسة عستناهلوممكقص 
الوتدي الحتكي 0 
القناة الأنفية الحَنّكية 
1-أحد الممرات من التجويف الأنفى للحنك وهى مسدودة 
عادة فى الإنسان . / 1 
قا مورصلة من الشبة لكي الشكية أر النقية القاطة؟ 
بمرالحَصب الوارد الأنفى الحَتكى من المخاطية واللثة فى 
الخو الأمامي بق شيك الضلت بز قادل. الكقية 
القاطعة والقناة القاطعة »ثم يتحد مع الفرع الحُلوي 


طم 2117 


لفصةء عدتاه لدم 2250 


للعصب مثلث التوا ائم 
كيسة أنفية حتكية - - أو عستأملدمرمكهم 


كيسة القناة القاطعة أوتقء لقصى ع جأواعمز 
كيسة تطورية تنشأمن ظهارة القناة الأنفية الحَتَكية . 
مجرى أنفى حَنكى . النفق الأنفى الحتكى أعننل عصتغهلةرمفقم 
كيسة ار الأنفى الحتكى ١‏ و0 أعنل عستتملدممكهم 
انظر كيسة 0390©) : ١‏ 
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-أي جزء ضيق لعضو أو عند التقاء جزئين . 

3- ذلك الجزء من السن مكان التقاء التاج بالجذر .» وهو 
الملتقى الضيق بين ميناء السن والملاط ؛ ويسمى أيضا 
عنق السن (متكعه طامه10) . 

4- أضيق منطقة أسفل النتوء اللقمى من الشعبة الصاعدة 
للفك السفلي . 


عئق تشريحى لدع نحطم أاقطة , عاععم 
عثق النتوء اللقمى و2105 2031010م , عاععم 

عق سنى لماصعل , عاععم 
وو 3 

عنق عضو الميناء ضوع ده اعصسفص , عاععم 


:11121 ط201هم2 ر عاعع2 


عئق فكى سفلى »عق الفك السفلى 
عثق الفك السفلى 


120111ومط 01 عاععم 


علق اللقمة ع1نولصمء عطا ]0 عاععص 
ذلك الجزء من الشعبة الصاعدة للفك السفلى التى تتلاقى 
مع لقمة الفك السفلي . ل 
طوق الرقبة » شريط الرقبة ٠‏ 5287 [ه51ع - جرهتمه عاععم 
رباط عنقي 


نوع من حزام الرأس التقويمي » وهو طبيقة صممت لتنطبق 
حول العثق » ويستخدم كأداة تثبيت للشد من خارج الفم 
لطبيقة تقويمية داخل الفم . 
عق السن 
(ساد بقة)ميت بنخر 
البلى الحيوي 
تدهور تدريجي للخلايا » حيث يؤدي إلى تموت الخلايا 
ككرتا .: 
نخري . متعلق بالبلى الحيوي 
متعلقٍ بالموات الفيزيولوجي أو الموات الطاهر . 


طا00) , علع26 
-116©1:0 


1161 


26101 ت عتامتطممعع2 


تخرء مُتنخّر »موات الأنسحة 11610 

متموت 2600 
للدلالة على نسيج ميت وليست له تغذية دموية . 

نخر 2610 
النخر الموتي المرضي للخلايا » موت خلية أو مجموعة 
خلايا عه لنسيج حي ي أو داخل منطقة محددة . 

تنخر متجبن 6ت , 5أو0اعع2 

نخر سنى - تسوس سنى- [0608 ط)00) - لهاسعل , كأومههععم 

نخر عظمي شعاعي ١‏ -05]6012010 , كأز0اع26 


بسدية الحا لمعاف 

5 ا 10 17 
نخري » متنخر » تنكرزي » نخر 
متعلق بالتنكرزأو التدخر . 


1101 


للدلالة على طريقة إمرار أنبوب التخدير من خلال الأنف 


والرغامى . 
أنفى تُريبنى ؛ أنف محاري لمستط سطمكهم 
لف 1 ع205- 1125115 
ولادي » ميلادي لداهم 
متعلق بالولادة . 
أسنان ولادية طاعءء) لماهم 


122110121 


تسنن طبيعى » أسنان 
طبيعية - أسنان 

أسنان طبيعية فى القوس السنية ؛ إما الأسنان اللبنية أو 
الأسنان الدائمة » أو الأسنان الختلطة . 

الو ضع الطبيعي للرأس ممتاتومم لدعط لمهم 
(في تقويم الأسنان) : يفضل أن يكون رأس المريض في 
الوضع الطبيعي حينما يفحصه أخصائي التقويم وبالمثل 
أخصائي جراحة الوجه والفكين وأخصائي توصيف الأسنان 


1210121 161221101 - 0 


(156ع010ممتطتاصط) . 
تاج السن الطبيعية مكدمك طأمه) لمستطهقم 
طبيعة 221 
طبيعة الإطباق دمتكساءء0 0 ع نهم 
غَثيان 10 
الشعور بالميل للقيء 
غَتَيائي » مغث 15 22115 


متعلق بالغثيان أو يسببه . 
أسلوب نيلون عديم 
0 
أسلوب نيلون - أسلوب الفرشاة 


011 1ع ع:1ناوو2012-1:2 21012"5ءل 


- عتناعتسطءع) د'دملوءار 

1 لطاعع)] طاعتضتط 
يقة بناء الحشوة الأكريليكية بواسطة الفرشاة وهي طريقة 

لإدخال وبناء الحشوة الراتينية تقوم على إدخال السائل 
والمسحوق في طبقات بواسطة الفرشاة حتى تأخذ الحشوة 
شكلها النهائي . 

قريب التوازي »تواز قريب 
شكل التحضير لحشوة مصبوبة أوتاج » تكون فيه الأسطح 
المتقابلة أو الجدران المتقابلة متقاربة قليلاً أو مستدقة قليلاً ؛ 
أي قريبة جدا من التوازي كل منها مع الآخرء بحيث تسمح 
كال اكير وتعطيها أقصى تثبيت . 

عق »رقبة ج1161 
1- ذلك الجزء من الجسم الذي يصل الرأس بالجزء العلوي 


دكنتاء31211م تادعم 
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رسم يماثل رأس سهم أو القوس القوطية ٠»‏ يرسم خارج 
الفم » بواسطة جهاز مثبت بالقوسين المتقابلتين . يعتمد 
شكل الرسم على وضع نقطة التعليم بالنسبة للوحة 
الرسم . تمثل قمة رأس السهم أقصى ارتداد خلفي غير 
متوتر للفك السفلي بالنسبة للفك العلوي ؛ أي العلاقة 
المركزية (161260 0 : 


إبرة قناة الجذر لقصفق غمه" رعللععم 
إيرة جراحية لمءتعتناه رعللعع2 
إبرة خياطة "اتناك , علل0ععم 


إبرة صلبة منحنية حادة الطرف ذات مقطع عرضي مثلث أو 

مستدير الشكل . قد يوجد لها عين لإدخال الخيط الجراحي 

أو بدون عين حيث يكون الخيط مثبتاً في طرفها الأجوف 5 
تخدير بدو نإبرة 5000 ا تك 

تخدير بدون استعمال محقنة . 
إبري » بشكل الإبرة 


بلوراتإبرية 


ع111ء01ع26 


كلماكرك عءعالتاعلل0ء26 


متطلبات .٠احتياجات‏ »ضرورات ع2 

أدر دءبدونأسنان كع 1ع 
مصطلح قديم بطل استعماله . 

سلبى 22217 


تراكب العضة السلبى - عضة ‏ «متعاصة - عاتطتت0 عجتادععم 
مفتو حة أمامية عالط -معمه 
تفريج سلبى .إراحة سلبية . تحرير سلبى 6ءذاء" أء«تاوععم 
9 مهما عع 1ع 
ماعو 
د | 
لعي 
نسبة إلى أ .ل .س .نيتسر » 66وواء/5.2..آ.ى » 1916-1855 2 
طبيب ألماني . 
جنس من فصيلة النيسريات (©21»1556620626) ؛ من 
الجرائيم سالبة الجرام طفيلية عديمة الحركة » مكورة لا 
هوائية . 
النيسريات 
فصيلة من المكورات أو العصويات اللاهوائية ؛ وهى 
جرائيم سالبة الجرام . 
النيسريات القرصية 
ممموفة من النسريات الى اتوضدة الف + 


و 


2521176 


3115 0عاعع1ع118 


اا 


ا ا 


55 ع2ع12اعوواء ا 


(سابقة) حديث ‏ جديد ٠»‏ مستجد -©2 , -مع2 
حديث التنسج عتاكة[طمعم 


متعلق ب أو ينشأمن نسيج جديد . 


لب متدخر لب متدكرز »لب مُتموّت 
ناخر »مسبب الثموت 


ملنام ع1)معع2 


1260000101 


مادة ناخرة أصععة عستجتاممععم 
حؤول الغدة اللعابية الناخر هأكهاصرهةاعدم1210: عستعناممععم 
التهاب حول سنى ‏ كتاتاصه000 عم عكتاوترععلن وستمتامنمععم 
إبرة 2601 


تستعمل لخياطة أو لوخز 


أداة مُستدقة ذات طرف حاد . 
الألسجة . 
إبرة الوخز تناع طتامناعة , عللععم 
الإبر الصينية . 
إبرة الشفط إبرة البَّل 
إبرة طويلة مجوفة تستعمل لشفط السائل من التجويف . 
الشفط بالإبرة ممتاه تمعد عللععم 
تستخدم إبرة » ذات جوف مختلف الأحجام » لسحب 
أو إفراغ غازأو سائل أو مواد شبه صلبة من تجويف 
ا » انظر شفط (12600أم5ه). 
إبرة سنية 
إبرة خياطة سنية 
إبرة نبوذة »إبرة وحيدة الاستعمال 
إبرة تستعمل مرة واحدة » وترمى بعد استعمالها . 
مبرد إبري الشكل 
مبرد بشكل الإبرة . 
إبرة شق الشفة 
إبرة مجوفة تدخل في الجرح أثناء جراحة شق الشفة لتثبيت 
خيط جراحي على شكل الرقم "8" . 
حامل الإبرة »ماسك الإبرة 
أداة معدنية مَفصلية » ذات مقبض يشبه المقص » نصلها 
مُسنن للإمساك بإبر الخنياطة دون السماح لها بالانزلاق أثناء 
خياطة الجرح . 
إيرة تحت الجلد 
نوع من الإبر المجوفة » تستعمل مع الحقنة للحقن . 
إيرةالحقن صمتاءء زستر عللععم 
إبرة مجوفة ذات أطوال وأقطار مختلفة » تستعمل فى 
الحقن . تكون معظم الحاقن الطبية ذات محْقّن دفع مُحكم 
بينما تكون الإبر السنية ذات قب (محور) مُلولب . 
إبرة الراسم النقطي 
رسم الإبرة النقطي - رسم رأس 
السهم- رسم القوس القوطية عتطامع - قصاعة") غسزمم-لرمتضة 
- رسم إبرة التسجيل ع2 كتاجاد - عساعهتا طاععيج 


1155م , ©01ع26 


لدأامعل , عللع26 
5114111 لوأادصعل , عللع26 
ع1ط052م5ئلل , عللع26 


1 علل0ع26 


متا-ء تحط , عللععم 


7م010 علل0ع26 


1مع90001ط , عللع26 


'اءع©12] أسامم , عللعع2 


- قدك 2 أاستلمم عللععم 
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مجهريا : ألياف عَصبية تشبه الحبل » تنقل النبضات العصبية 
قاين الجتهاز الكمني الركوي وسقي اعضاء المسم لخر 
من أنسجة أو أجهزة . تصئّف الأعصاب حسب تأثيرها 
إلى : أعصاب حسية (واردة «ناقلة إلى المركز») وأعصاب 
حركية (صادرة « ناقلة من المركز» ) أو أعصاب مختلطة . 

كم 

عَصبِ مُلحق . عَصّب إضافي 

كد ورك م ود 
أي عصب ينقل النبضات العصبية من الأطراف إلى 
الموكو. 

عصّب سنى أمامى علو يي لفمتمعل “متعمصند تمتعاصة ر مجعم 
صب ا ف الثنية العلوية والرباعية العلوية والناب 
العلوي » يمر إلى أعلى ليتحد مع القسم العلوي للعَصّب 
مثلث التوائم في القناة تحت الحجاجية . 

عَصبِ مُستقل » عَصب ذاتي 
أي عصّب في الجهاز العصي المستقل . 

قلع العصب - استئصال 

الممب نط التمك 

إحصار عَصَبِي » تخدير إحصاري 
الحقن الموضعي للمحلول المخدر بجوار جذع العَصّب 
لتخدير موضع تشريحي يوجد بعيداً عند جذع العصّب ؛ 
انظر تخدير إحصاري للعصب السنخى السفلى +10عكم1) 
6101 تندامء219 » تخدير إحصاري د الأنفي الحتكي 
61019 عنتاعط عهنة01م81350) . انظر التسكين الإحصار يِ 
(دأوعع لهصة عاء810) . 

التخدير الإحصاري للعصب 

عصب بوك البلعومي 

إبرة العصّب كر لعفي التناة 


5110221 , طاعده:اط! مكاعم 


أصع1 20 , ملاعم 
2222550177 ,و 116176 


ادع 211 , اعم 


000011 ,116176 
116101117 > 350151011 مكاعر 


11217 101 


دع طادع قط عاعماطط عتلترزعم 
لوع28لتقطم 5 *كعل80 رعاعم 
طعووءط متعم 
إبرة عصب جيروماتيكية » 
إبرة عصب ذات دوران متعاكس 
عصب العضلة المبوقة 
خلية عصبية - عصبون 
عَصب شوكي صخي 
عصب قحفى 
أي عَصّب من الأزواج الاثني عشر من الأعصاب الطرفية 
التي تخرج مباشرة من جذع الدماغ . انظر مدخل ني 


2111122601 ,12616 
"اناعم - لاع مكاعم 
لمستام1<05طءعء , مكاعم 


لمتصوتك , عتاعم 


(وعلهتمهن) . 
عصب ميت (لب السن) 0 , ععر 
عصب سنى لماصعل , عرعم 


غشاء مستحدث »غشاء كاذب عله 1ط تداع ممعم 

نيوميسن للاء :1201217 
مضاد حيوي واسع الطيف . 

نيون .»ضوء نيون 1 

ولادي » وليدي لهأ ممعم 


متعلق بالوليد حديث الولادة » يُطلق عموما على مرحلة 
الشهر التالي للولادة أو الشهر الأول من حياة الوليد . 

خط ولادي 
خط نمو يشاهد تحت الجهر كخط فاصل إضافى فى ميناء 
وعاج الأسنان اللبنية » والطاحن الأول الدائم ؛ كعلونة 
للدلالة على اضطراب الاستقلاب عند أو حوالى وقت 
الولادة . ْ 

حلقة ولادية - خط ولادي 


عدنا لوأوسمعد 


عصتا 12[1أ2جمع2 2 عسك لمأجممعم 


سن ولادية امه لمأمسمعم 

سن لبنية توجد في الفم عند الولادة » أو تبزغ بعد بضعة أيام 
من الولادة . 

وليد 1160 
طفل وليد حديث الولادة . 

مرض مُستجّد 202177 

تكونالو رم 1 ممعم 


تطور شاذ للنسيج . بمعدل غير طبيعي بطيء أو سريع 
النمو؛ قد يكون وَرماً حميداً أو وَرَماً خبيثاً . يمكن علاجه 
بالأشعة أو العلاج الكيميائي أو باستئصال الورم . 

نامية »ورم مرضي .نمو حديث 
تورم غير طبيعي أو وَرَم » يزيد نموهعن النمو الطبيعي 
للأنسجة الجاورة » ويستمر في النمو حتى بعد إزالة العوامل 
المنبهة له » ويصّف حسب النسيج الذي ينشأمنه وحسب 

يقة نموه . 

ورم خبيث 

وَرّمي » تصنعي . تشكّلي 
متعلق بالأورام . 

تغيرات ورمية 

الرأب » التصنيع . تشكيل جراحي 


(سابقة) كلية كُلُوة » كُلُوى 


12600001 


أطقصع 22211 , ماكج[اممء2 


1251ممع2 


255 195]1م م20 
220125177 


منتطامعم ع -تطمعم 


التهاب الكلية »التهاب الكلوة كتاستطمعم 
طب الأطفال . مبحث أمراض الأطفال (0108أمعم 


فرع من فروع طب أمراض الأطفال يختص بالأطفال الرضّع 


عصب 11 
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السفلى . يمر بعد ذلك بمحاذاة عمق الشعبة الصاعدة للفك 
السفلي أمام لقمة الفك إلى الثقبة في قاعدة الجمجمة التي 
يصل من خلالها إلى المخ . يتحد العصب الحسي الشدقي 
الطويل والعَصّب اللساني مع الفرع الفكي السفلي 
للعصّب مثلث التوائم . وتتفرع منه ألياف عصبية صادرة من 
الدماغ إلى عضلات المضغ والغدد اللعابية . 
العَصَّب الفكي العلوي 
فرع من العَصّب مثلث التوائم . تمر الألياف العَصبية الواردة 
من الجفنين » والأنف . والشفة العليا خلال القناة تحت 
الحجاج في الفك العلوي حتى الثقبة تحت الحجاجية حيث 
تتحد مع الألياف العَصبية الواردة من العَصّب السني العلوي 
الأمامي » والحَّصّب السني العلوي الناصف ». والعَصّب 
لني العلرئ لكلف المغصبة لكل الأسكان الخلوية .تيد 
الأقصات الواردة الجتكية الكبيرة والأعصاب الواردة الحتكية 
الأنفية من الحنك الرخو مع الحَصّب الفكي العلوي من 
خلال العقدةالوتدية الجحتّكية بعد مغادرته القناة تحت 
الحجاجية . 
عصب ذقنى 
مفاك إرارى نلو حلب القن سملن لقنت والسداد 
الخاطى واللثة بين الضاحكة الثانية ومنتصف القوس 
السنية . يمر العَصّب الذقني من خلال الثقبة الذقنية ليصبح 
العصب القاطع ثم يتحد مع العصّب الفكي السفلي . 
الععصّب الذقنى العلو يي لفاسمعصد متعصنه علللتصد, ععمم 
الأريط ١‏ 
عَصَّب وارد من الضاحك العلوي الأول » والضاحك 
العلوي الثاني » وجزء امن الرحى العلوية الدائمة الأولى ؛ 
بمر العَصّب إلى الأعلى إلى القناة تحت الحجاجية ليتحد مع 
الفرع الفكي العلوي للعَصّب مثلث التوائم . 
د 
عصب ينقل النبضات العصبية من الدماغ والحبل الشوكي 
إلى الجسم وعضلاته » فتتسبب النبضات في حركة العضو 
أوالجزء . 
العصب الأنفى الحتكى 
عَصّب وارد من الغشاء المخاطي للجزء الأمامي من الحنك 
الصلب » ولثة الأسنان الجاورة . يصعد العَصب من خلال 
الثقبة الحتكية الأمامية ويتجة إلى الخلف ليتحد عند العقدة 
الوتدية الحتكية بالفرع الفكي العلوي من العَصّبٍ مثلث 
التوائم . 
عَصب أرنولد - 


العَصب الأذنى 


11217ن2ج2 , عاعم 


لمفأمعمم , عاعم 


110101 و ©1117 


217 22502212612 


ك1 ©2217 - 010نتدخة 01 علتاعلر 


عصب صادر » ععصّب مَضَدر ادع تتعلكء , متعم 
أي عَصّب يحمل النبضات العصبية من المركز إلى 
الأطراف . 


نهاية عصبية عستلص ع زعم 


عصب خارجى عأكسماي رعااعم 

عصب وجهى لهاع ه] ,اعم 

ليفة عصبية عندطة؟ متعم 
انظر محور عَصبي (81:07) : 


ألياف عصّبية راع ملعم ح موععرطة عارعم 

العصب الحتّكى الكبير 
عَصَّب ينزل من خلال الثقبة التّكية الكبيرة » ويتقدم إلى 
الأمام في تلم في سقف الحنك إلى الغشاء المخاطي 
للحنك . يتفرع منه العصب التكي الصغير » ثم يمر من 
خلال الثقبة الحتكية الصغيرة ليغذي الحنك الرخو وغشاءه 
ا لخاطى . 

اف العو لعفي 
نسبةإلىل 3 .هيرش في لد» عطء11.1115..آ » 


217 , 512211 21212 


"321 - اماعد] 0ع , ملاعم 


5ك ع1 ,اعم 


1876-6 » مشرح بولندي . 

فرع لساني من العَصّب الوجهي يمتد ليكون عروة هالي . 
العصب السنى السفلى 
عَصّبٍ داخلي عَصب باطني 

أىعمنب وتنا ديهناة الفمينة : العضلات » والغدد » 

والأغشية المخاطية لعضو أو جزء . 


لدخصعل 10 “علصا , ممعم 


121151 ر 111376 


عصب جاكوبسون - - 5' 2050ل , متعم 

العصّب السمعى 2611 عتمم مصدوا 
العقصّب اللسانى 1 فصتا , عتسعم 
العصّب الشدقي الطود يل لدععتاط عده1 , ع عم 


عَصَّب وأرد من المخاطية والصفيحة السنخية الخارجية » في 
بتطلقة" الأرساء واجانا الشيواحف كير بشكل ماثل إطافة 
الأمامية للشعبة الصاعدة للفك السفلى بين الغشاء ال مخاطى 
والكفئلة البوفة وميصجد بن زانى الجفحالة | لمياهية 
ليتحد مع العصب الفكي السفلي . 
العصب الفكى السفلى 
أحد الفر ف الثلاثة الشعي الشعني الخامس أو العصّب 
مثلث التوائم ؛ الألياف العَصبية التي تُغذي جلد الشفة 
السفلى والذقن » والغشاء اللخاطى للشفة السفلى واللثة ؛ 
يمر من خلال الدقية الذكنية #اليضيخ العَضين الذقتي ثم 
العصب القاطع الذي يعصب القواطع السفلية ثم يمر إلى 
الخلف خلال جسم الفك السفلي ويبزغ من ثقبة الفك 


:121نا 2021201 , علاعم 
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عَصب صادر يؤدي تنبيهه إلى زيادة نشاط الغدة التي 

عَصَب وارد» ينقل الإحساس بالألم » واللمس وخلافه 

من النهايات العصبية الختلفة إلى الجهاز العَصي المركزي 

الذي يشمل الدماغ والحبل الشوكي . ١‏ 
عصب جسدي . عَصب بدني 

أحد الأعصاب التي تُْذي العضلات الإرادية » والأوتار» 


والمفاصل » والجلد » والأغشية المصلية الجدارية . 


عب شوكي 

عَصَب ودي .عَصبٍ سمبتاوي 
أي عصب من الجزء الودي في الجهاز العَصّبي المستقل » 
يختص بوظائف الغدد والأحشاء أثناء الإجهاد . 

نسيج العصب 

العَصّب مثلث التوائم 
العصّب القحفي الخامس » وهو أكبر عصّب من الأعصاب 
القحفية الاثني عشر . ينقسم إلى ثلاثة فروع رئيسية : الفرع 
العيني » والفرع الفكي العلوي . الذي يستقبل النبضات 
العصبية من كل الأسنان العلوية ؛ والفرع الفكي السفلي » 
الذي يستقبل النبضات العصبية من كل الأسنان السفلية 
وثلثي الجزء الأمامي من اللسان » ويرسل أيضاً نبضات 
صادرة إلى الغدد اللعابية وعضلات المضغ . 


6150177 و ©1161 


261776 , 5012211 


لقسامك , ععم 


0211 , اعم 


11617 , )155101 


لمستصمعع1) , مجعم 


جدع العقصب علصنات مرغم 
ألياف عصبية مرتبة شبيهه بالحبل : تتفرع منها العديد من 
الفر وع العصبية . 

العَصّب المبهم 5 , 11176 
العصب الرئوي المعدي . 

عَصب مقبّض للأو عية 72500115111101 , 1216177 


عصب صادر » يتسبب في انقباض الأوعية الدموية . 
عَصب مو سع للأوعية ١‏ 72500112601 , ملاعم 
عصّب صادر » يتسبب في توسع أو تمدد الأوعية الدموية . 
عَصّب محرك للأوعية 250120101 , تعجر 
عصب صادر يتسبب في توسيع أو تضبيق الأوعية الدموية 
أو الأوعية اللمفاوية ؛ قديكون العصب موسعاً للأوعية أو 


العصب مضيقاً للأوعية . 
العصّب الوجنى مم23 , ملاعم 
أعصاب مختلطة 0150 , داعم 


تشمل كل من الأعصاب الحركية والأعصاب الحسية 
الشوكية . هذه الأعصاب تنقل النبضات العَصبية فى كلا 


نسبة إلى ف .أرنولد »14ممتة.ظ » 1890-1803 ٠»‏ مشرح 
ألماني . 
عَصّب كوتيونيس - العَصّب الأنفي 
الحتكى 
نسبة إلى د .كوتيونيس » (0105ا00)) ممع1ا1(.00 » 
, 0 » مشرح إيطالي 
عصب كروقيليه 
تشتية 0 كروفيلية تعنطلك كنحن.ل » 1874-1791 » 
عَصْب مكار 9 
العصب الأنفي الحتكي 
ا .سكاريا ٠‏ 50328.ش » 1832-1747 » جراح 


- كتالطدسن00) 01 مزع 


217 212112 م2250 


لاع تطلاء كناتن) 01 مرغم 


11 50 - لما 01 1217 


ومشرح إيطالي . 

عصب القناة الجناحية 
يعصب الغددالدمعية وغدد الآنف والحنك . انظر قناة 
جناحية (أع10مع لا1عام دتلهصه0) . 


لقصةء 1795010ع)م عط 01 ملاعم 


عصب فيديس - عصب القناة ‏ ملعم - كدتل71؟ 01 مجعم 


الجناحية 


011780101 كتلفسدء 
نسب ةإلى ف .فيديس . (0.©0100 ) 105ل1؟.17 , 
توفي 1569 » طبيب ومشرح إيطالي. 

العصب العينى 


عتمستلقطاغطمه , مضعم 


العصب البصرى لقعتامه , متعم 
العصب نظير الودى . عناعط 2 مط مك2 :هم , عرعم 
عصب لاو دي 


أي عَصَّب من الجزء نظير الودي » في الجهاز العَصبي 
المستقل . الذي يختص بالتفاصيل والوظائف العامة للغدد 
والأحشاء في الأحوال الطبيعية . 
عَصب طرفي .عصب محيطي 
أي عَصَّبٍ يغذي الجلد ؛ ويطلق على أي فرع من فروع 
الجهاز العصبي المركزي . 
العَصّب السني العلوي 
عت 
5 وارد يتجه من الحنك والجذور الشدقية الوحشية 
للرحى الأولى وكل جذور الرحى الثانية والرحى الثالثة ماراً 
إلى الخلف خلال الجانب الخلفي للفك العلوي ليتحد مع 
الفرع العلوي من الحَصّب مثلث التوائم 
استئصال العَصّب تزع المَصّب 


ل"تعط ملاعم , علاعم 


لماصعل 51101101 205161101 , 2176 


0721 7م11 


استتصال العصّب ١‏ لآلى لدعتطقداءع2 ,له 7متتاع:" زعم 
عصب إفرازى 017أع51 , ملاعم 
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نسيج متكلس جزئيا يبّطن القنيات العاجية . 


(ساء بقة) عصب » عَصبي 
للدلالة على الأعصاب أو الحهاز العصبي . 
وان احص اررا عا 

عغصاب ألم عصبي عصبي »وجع عصبي 
نوبات تشنجية معاودة شديدة الألم » تصيب المناطق الني 


تتعصب بالعصب الحسي عند أي نقطة على امتداده أو عند 


-1261110 , «ل1تاع 


لونتناعم 


12 


نهايته . 
ألم عَصبي مفصلي ةلاع تاق متعله ناعم 
ألم عصبي وجهي لدعه؟, دأعلوسعم 
ألم العَصّب اللساني البلعو مي لقععه وتقطحرهددماع , قتع لسعم 
ألم العقصب القذالي لداتمرنء0, دتعله شاعم 


ألم العصّب الحنجر يِ العلو ي لقع7086ه[ "تمت متاك فتع لماعم 
ألم عصبي يشمل التفرع الحنجري العلوي من العصب 
المبهم . 
ألم عْصبِي رضحي 
ألم العصّب مثلث الأوجه -- 
ألم العَصّب مُثلث التوائم 
عصاب مُلث التوائم » ألم 
العصب مثلث التوائم - العروة المؤلمة 
حالة غير معروفة السبب تؤدي إلى ألم نوبي شديد وحيد 
الجانب يصيب مناطق من الوجه يعصبها العصب مثلث 
التوائ ٠‏ يصاحبهاأحياناً تقلّص لاإرادي للعضلات 
الوجهية في الجانب المصاب . 


1221], 12ع121ناع2 

- لق1ع112) , جاع21 "اناعم 
ناعم لمستسدعع 1 

- 21تتعع 11 , جأع1"21ناع2 


عتنا:001110111 11 


ألمي عَصبي عع 21 "اناعم 
متعلق بالآلم الْعَصبي أو مصاب به . 
تعذر الأداء العصبى اع 


إصابة رضحية للعصب » تسبب فقد الإحساس المؤقت أو 


الشلل . 


محورالعصب 1 

استئصال العصب (3اماعع "اناعد 
الاستئصال الجراحي لجذع العصّب . 

الغمد العصبي صصص لسعم 


11 1011:11611111101112 - 2 


وَرم الغمد العصبي . 
ورم غمد الليف العصبي 
نمو بطيء وورَم حميد ينشأ من النسيج الضام الذي يغطى 
غمدالعَصب ؛ يحدث عادة في الفم » وجيب الفك 
العلوي » والغدد اللعابية . 


الاتجاهين في وقت واحد . يعرف هذا النوع من الأعصاب 
بالجهاز الحَصّبي الحيطي أو الطرفي » لتمييزه عن الجهاز 
العصبي المركزي الذي يشمل الدماغ والحبل الشوكي . ينشأ 
إثنا عشرزوجامن الأعضان القحفية فباشرةمن فاغدة 
المخ . وتنشأ الأعصاب الشوكية مباشرة من الحبل الشوكي . 
أعصاب الذوق الحسية 251 , وع1ع2 


أعصاب (جمع ( 11 
عَصبي 6 عصبي المزاج 11600015 
1- متعلق بالعصب . 


2- متعلق بالحالة العصبية . 
الجهاز العصبي 
الجهاز العَصّبي المستقل 
جزء من الجهاز العَصبي المركزي والجهاز الحَصَبي الحيطي أو 
الطرفي » يتحكم بالأعصاب الصادرة اللاإرادية والأعصاب 
الواردة الموجودة في الأعضاء الداخلية وا لمختصة بالوظيفة 
الأحشائية .22 
الجهاز الععصبي المركزي 
يشمل الدماغ والحبل الشوكي . 
الجهاز العصبي المحيطي ١‏ 
الجهاز العصي الطرفي 
يشمل الإثنى عشر زوجاً من الأعصاب القحفية » والواحد 
والثلاثين زوجاً من الأعصاب الشوكية » التي تنقل 
المعلومات إلى الجهاز العَصَّبِي المركزي ومنه إلى جميع 


11170115 5] 


110120121 ,و 101 ]58:5 12170115 


:1ع , داع ك5 210115 


لةناعط مام , عورد 210115 


نسيج عصبي عتاككنا 0105 7ع 
انظر : نسيج (عناو115) . 

عصبية . تهيج عصبي 1210010101115 

تشبيك ‏ شبكة عستااعم 

شبكة 2, تشيّك 116117011 


بنية مكوّن من خيوط متداخلة مع بعضها . تُسمَى أيضاً : 
شبكة » نسيج شبكي (حمس 1 ستاعتاع؟]) . 
شريان نويباور - شريان درقى غائر ح لاع اده ك'لاعتتقطنءا8 
1 حا دع010نتق[طا عامج 
نسبة إلى ج .! .نويباور » تعنةطناء15.1.[ » 1777-1742 » 
غمدنويمان السني » غلاف طتدعطة لوأصعل 5'مسمتستعام 
نويمان السنى 
غمدنو يمان طاأمعطاء ك'مسسقسسعلم 
0 نسبةإلى!.ف س . نويمان » تلمفسدع!8.5.0.2 , 


1918-4 » إخصائي أمراض ألماني . 
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العَصّي . تحتوي على النواة » التي يحيط بها الهيولى 
(السيتوبلازم) » والتشعبات ثم احور العصبي . 


اعتلال عصبى » مرض عصبى » عصابية 5 21 مم :تناع 
ترفيسيت الأففنات أن الشبيح التصي : 

ر 1 الععصّب 2 خياطة العقتصّب 'امرقطتده نعم 

عصاب 2 تشوش عصبى » داء عصبى للكاتك 1 
البق ني شان ا ا 1 

تشتج عصبي 2 تقلّص عَصَبِي للعضل 2100 


تشنج عضلي تقلصي : 
رفوالعصب . خياطة 


"تطممط1:011ناع2 - :1ن أناكه"1ناء12 


العصّب 

بضع العقصب "إحدده ]0 تناع 
واد 00 : 

موجه للعحصب 1م0]1:0"تناعم 


منجذب إلى النسيج العَصبي أو له قابلية الانجذاب للنسيج 
لصتن 
متعادل : محايد 
ليس حمضياً ولاقلوياً . 
المنطقة المتعادلة ‏ المنطقة المحايدة عدمة له متعم 
المنطقة بين الشفتين والندين على جانب واحد » واللسان على 
الجانب الآخر . تكون الأسنان الطبيعية أو الأسنان الصناعية 
ف اهل ] لحطف تفي ف الوه ححا و 
العضلات المحيطة . 


له *1)ناع2 


تعديل . محايدة »إبطال الفعل . تعادل متا عتلة ممعم 
يعادل .عيحايد بيبطل غدل عله ناعم 


إطباق محايد - الصنف الأو ل فى تصنيف . - 02ذأكنااءء0 )ناعم 
آنل لسوء الإطباق (١‏ 
سوء إطباق » تكون فيه العلاقة الأمامية الخلفية للأسنان 
العلوية والسفلية صحيحة » ولكن يوجد عدم انتظام في 


20 ][ ووفك 5”ع42516م 


تنضيد الأسنان . 
قحفى أوسط لتنا تطة 6101 ناعم 
"الحضيق الشيعية اللذى عدوي الدماء , 
وحمات 0 
وحمة 5 - كتاللع122 


كثيرا ما توجد الوحمة على الجلد » لكن يمكن أن تشاهد 
في التجويف الفموي . 
وحمة إسفنحية بيضاء - :0257م5 عالط , كتاكعم 


17111 52011857 5 


سوء تشكل عائلي حميد يتميز بزيادة في ثخانة المخاطية 
الفموية مع تلونها باللون الأبيض اللبني الباق . 


ورم غمد العصّب 01 

مصاب بالتهاب عصبى . عصبى الالتهاب عتاسساعم 
متعلق بالتهاب العَصّب "٠‏ 

التهاب العَصّب كتاأسساعم 


حالة يصاحبها الإحساس بالآلم عند لمس موضع العصّب » 
والخدر .» واضطراب الإحساس » والشلل » والهزال أو 
الضمور » وانعدام الانعكاسات العَصبية في الجزء الذي 


يعصبه العصب . 

عصاب ألم عصبي » وجع عصبي ناعم 
انظر ألم عصبي » عصاب (2تمع لهتناء]1) . 

لنت عصبى ممعم 


ألياف رقيقة داخل سيتوبلازم (هيولى) الخلايا العَصّبية تمتد 
داخل ا حاور العصبية والتشعبات العصبية . 


ور رم ليفي عصبي 01110 ناعم 
ورم حميد في الأعصاب المحيطية أو الطرفية 34 تتشامخ 
الخلايا الليفية العصبية . 

و ام ليفى عصبى » داء الأورا ام - 35ز0222605 :0131 :ناعم 


العصبية الليفية - داء فون 
ركلنجهاوزن 
مرض وراثي يتميز بوجود أورام ليفية عَصبية . قديصيب 
مخاطية الفم » ومخاطية الشدق » والحنك » والفكين . 
يُسمّى أيضا داء فون ركلنجهاوزن ٠‏ الورام الليفي العَصبي 


(ع35ع015 5'طعدتتقطع ستكاعع ]1 مه . 


1525 12'5عكتتقاعستلكاعء؟]1 00 


سار كومة عصبية ليفية 210010100000 
-ه -ه 01 

عصبى المنشأ عتصعع 0 "تاناعم 
شبه العصب » عصبانى 0ع 


اضطرابات عصبية 


150105 ع1ع1:010نا12 


علم الأعصاب »طب الجهاز العصبى تلع 010تناعم 
دراسة الجهاز العَصبي وعلاج أمراضه . 
ورمع 7 عصبي 0 0 ع 


صَصسبِي رضحي 
000 0 ع 


121 و 1216111:011219 


يق لعي ني 5 0 4 ع 
آلية عصبية » ميكانيكية الأعصاب لاك تسقطاءع دده "تناع مر 
عصبى عضلى لنكء 012115 ناعم 


متعلق بكل من الأعصاب والعضلات . 
عصبون » وحدة عصبية 
خلية عصبية كاملة . الوحدة الأساسية الوظيفية للجهاز 


1161110116 - 211 


- 551 - 


راضة تنقيب 
نترات »آزوتات »ملح حامض النتريك 
نترات الفضة .آزوتات الفضة 


2-101طام , اعم ملم 
11112 


211:21 , 51171: 


نتريك عاتم 
متعلق بالنيتروجين كعنصر ثنائي التكافؤ . 

(سابقة) نيتروجين »آزوت -111610 
للدلالة على النيتروجين أو ثاني أكسيد النيتروجين . 

نيتروجين آزو تت 21000 


غازعديم اللون والطعم والرائحة » يشكّل حوالي أربعة 
أخماس 4/5 الهواء الجوي » رمزه الكيميائيى "71" » وهو 
عنصر هام للنباتات والحيوانات . 


نيتروجينى آزوتى 00000 
يحتوي النيتروجين (دءعم211) . 
1210010 


نتروجيني » نترور 
1- متعلق بالنيتروجين كعنصر ثلاثي التكافق . 
2- متعلق بأوكسيد النيتروز . 

أكسيد النيتروز 
يعرف بالغاز الضاحك » وهو مادة مخدرة استنشاقية في 
شكل غازعديم اللون » رمزه الكيميائي 7120 . يمتص 
سريعا في مجرى الدم » ويستعمل في التخدير العام المؤقت 
وفي طب الأسنان وفي العمليات الجراحية الصغيرة . يتوفر 
ف امراف زؤقاء تو »روتكد ماه الأعدين.. 
تكون الزجاجات الصغرى ذات حجم 4-8 » والزجاجات 
الكبرى ذات حجم 78-11 ؛ (حجم 1 - 900 لتر »ء حجم 
8 - 1360 لترء حجم6- 23400 لتر) . 

تسكين الألم بأكسيد النيتروز 

خلائط نفسية 1105 عاطمم 

تحنوي على الأقل 25/ من المعادن النفيسة . نسبة الذهب 
الموجود ليست ثابتة » والجزء الباقي 75/ من معادن قاعدية . 

معدن نفيس لماعم عاطامم 
المعادن النفيسة المستخدمة فى طب الأسنان هى الذهب 
[«دى) 0010] والبلاديو م زم مسماتل112وط] »والبلاتين 
[60)مصتاصناو1ط] هذه المعادن تقاوم التلون والتآكل : 

مستقبلة الألم » مستقبلة الأدية لتأمرعع عم 

متعلق بأية مؤثرات محدثة للألم أو أعصاب مستقبلة للألم . 

منعكس الألم الرضحي 

(سابقة) ليل .ليلى 

الليل ( لاتينية) 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية ؛ اختصارها عاء20 . 


1111:0115 010 


2101:0115 01016 2 


1ع" ع ل1امرع201 
-20)1 و حاع20 


أطاعتم ع عاءع20 


وليد . حديث الولادة 010 
المولود في اليومين أو الأيام الثلاثة الأولى في حياته . 

نياسين - حامض النيكوتينيك 
فيتامين يذوب في الماء » يوجدد في اللحم. والخبز » 
والقمح » والخضراوات » والفاكهة . واللبن يؤدي نقص 
النياسين في الطعام » إلى مرض عوزي » يُسمَّى البلاجرا 
(وتعهلاء) . 

طرف .رأس طتم 
تتألف الأداة اليدوية السنية من ثلاثة أجزاء : المقبض » 
والساق » والنصلة أو الحد . يستخدم مصطلح «طرف أو 
رأس 6ذ0» بدلمن «نصلة 281206 » وتعرف نهاية السطح 
العامل للرأس بالوجه . 

رأس أداة الرّص١‏ الدّك) 
مثل أداة حشو الأملغم . 

عش عطعلم 
(في التشريح) : انخفاض أو تجويف صغير في سطح ناعم . 

ع مينائية اعسقص , عطعتم 
أحد زوجين من انخفاضات بشكل القمع في الصفيحة 
السنية لسن آخذة بالتطور . 

نيكل 
معدن أبيض فضي » رمزه الكيميائي " 2/1 " » ذو خواص 
مشابهة للحديد . 

خليطة النيكل 

الحمض النيكوتيني- 


فيتامين و18 


7701 5نل ل 


2010 عنهتنا2120 ح متعوتم 


00120161251 و طلم 


اعك211م 


31107 اعكلء21 
- 28 ستصسد)1؟ - 0اع2 عتستامعتم 
وآ ستسدال؟ 
ووه مرضية اناك 
بؤرة العدوى » مركز انطلاق المرض . 
بؤْرة العدوى 
واق ليلي 
طبيقة نزوعة تصنع عادة إما للقوس الفكية العلوية أو 
للقوس الفكية السفلية » لتقليل التأثيرات الضارة لعادة 
فموية سيئة » مثل صريف الأسنان (53وذكمنا8) » وانظر واقي 


ع 01 كتاعتطا 


قنك أطاعتم 


الفم (لتقنع طاأناه310) . 
اسوداد كا 110 
انظر لسان أسود مشعر (عتاعهم) /تتقط 81316) . 
اسوداد اللسان - ع0ا08] 121 - عمداعصطتا ددعتم 
لسان أسو د 


قراضة » مقراض عا درمتم 
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أسنان بلاحدبات طاعء) 0عأ2مكتء-صمم 


غيرمرن عتأمداء- ممم 
ظلالية الميناء اللافلورية دعنم0 اعفد 10دمن1؟ عصمم 
غير مُتموج قاع 1 -صمم 


ظلالية الميناء اللافنلورية 
خليطة أملغم بدون جاما2 - - 21107 سدع اقسة 2 مسسدع -دصممص 
خليطة أملغم عالية النحاس ‏ :21107 سدع اقصسة “عمممء طعنط 
انظر خليطة أملغم عالية النحاس تتةع[قتتة ءعممهه داع111) 
21107 . 
غير منيع »غير تمنع 
خيط تبعيد اللئة غير 
المشبع 
خيط رفيع ذو ثخانات مختلفة لايحتوي على مواد كيميائية 
يوضع في الميزاب اللثوي لتبعيد اللثةآليا لتسهيل إجراء طبعة 
دقيقة لتحضير تاج أو حشوة مصبوبة . 
غير مصاب بالعدوى 
غير مٌعد »غير منتقل 
غير ناشر للمرض » غير عدوائي . 


5 اأعتطتمص 110من1 مم 


11011-11111111 


010 1121101 822260ع"1 متا عدامممر 


0ع11011-11111 


11011-11375 


غير مُتداخل كاعم ممم 
غير مهيج »غير مثير »غير مخرش 2 ]11 ممم 
غبر مخدش 

غير متقرن 11011-1 

ظهارة غير متقرنة لمستاع عتم لعمتستومع عا -صمم 

عديم التنسرب عستعلدء1-صمم 

لازهري عتاع د سمدم 
لايتسبب بمرض الزّهري . 

غير خبيث ادمع تلح - ممم 
سليم » حميك . 

غير طروق عاطوع !لم حصمم 
غير قابل للطرق . 

غير معدنى علللداءع ممم 


اميم كانه ابم م المعدن ؛ مثل الغاز . 
لابختلط »غير قابل للمزج 
غير مُنواة »لانووي . بدون نواة 
بلا إطباق . لاإطباقي - 

نوع من سوء الإطباق » حيث لاتتلامس الأسنان المتقابلة . 


2011-11511 
11011-111110 


)1ط داعم0 > دم1كتااع202-0 


12011-- 


بلاضغط 12011-01655101 
غير قيحى ع تنام - ممم 


ليلى 12011221 
ا ا 
ضار »مود 
و 


عقدة 12001 
تجمع صغير في شكل ورم أو عقدة من النسيج . 
عقدة لمفية »عجرة لمفية 
إحدى أعضاء الترشيح الصغيرة التي توجد في تجمعات على 
طول الأوعية اللمفية وينزح من خلالها اللمف . 
عفدي 
متعلق بالعقدة . 
عقيدة »عجيرة »عقدة صغيرة 
منطقة صغيرة مرتفعة فى الجلد . 
عجيرة بون - لآلىء 1 
إيستاين | 
عقيدة مينائية - ورم مينائي فطماء سقم - اعسقص , علسلممص 
عقيدة لبية - حصاة لبية 
آكلة الفم ».موات الفم - - 335 5)0122 5225120105 2 2201222 
التهاب الفم الغنغرينى - تقرح الفم الأكال 
2 0 الشدق أو 0 0 الأطفال . 


110110115 - 5 


طمدما , ع200م 


21001121 


200111131: 


20011 


15ع6 51]612'5م]1 - و'مسطمظ , علسلمم 


06211 - اتام معلسلمم 


©2111 015 


التسمّية الاسم »الرمز 2611 [ع داع امم 

1-(سابقة) بدون .بلا عديم -12012 

2-غير » بغير 

بلاحدبات تشريحية دمكتكء عتددم 2 م2 ممم 
أسنان ذات حدبات ليست تشريحية . 

أسنان خلفية لاتشريحية طاعع) تملع ]05م عتمم أامصة -صمم 


تسمى هكذا لعدم وجود تفاصيل تشريحية على السطح 
الاطباقي » وبدلا من ذلك يكون السطح الاطباقي إما مستدير 
أو مقعر أو مستولتقليل الضغط على مخاطية الفم والحيد 
السنخى . أيضاً تسمى أسنان ذات زاوية صفر ء76عءل-260) 
0 
أسنان لاتشريحية طاعء) عتسام هسه ممم 
أسنان صناعية ذات أسطح إطباقية غير تشريحية » ولكنها 
مصممة لتحسين وظيفتها المضغية . 
بدون ماء 121011-15 
غير نَخرء لون » غير متسوس 220-2131015 
غير مصاب بالتسوس . 
غير لصاق .غير لصوق 
عجز الانجذاب الطبيعي للجزيئات المتشابهة كل مع الآخر . 
غير موصل » غير ناقل 


11011-00112517 


11011-00110111©101 
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كتل1212 1201112 


تمثيلة وجهية للقحف 


تمثيلة جبهية للقحف كتلداحه؟ ممحدمم 
تمثيلة سفلية 01 1ع كا ملامم 


تمثيلة وحشية » تمثيلة القحف الحانبية 
تمثيلة قفوية(قذالية) للقحف 


كتله )12 201212 
كتلةاتماءع0 201212 


1201:1112 205161101 


تمثيلة سهمى للقحف كتله )زع نمم 
تمثيلة علوية للقحف 51101101 2201:1222 


2012115 1201:1112 
لله 1201:1123 
كتلة1)1 1201122 
ثيللات 12011 
طبيعي »اعتيادي .عياري ٠‏ قياسي 
متعلق بمعيار ؛ اعتيادي . 
إطباق طبيعى ممتكساعء0 ل2تتدمم 
الإلعاب الطبيعي للغدة النكافية دم هكتلد5 000ئتدم لممندمص 
كلح طيعن ملحي نظام 
انظر ملحي الصفات (عصنتلة5) . 
محلول سوي #محلول عباري 
انظر متساوي التوتر (31ه50]0) . 
سرعة اعتيادية 
القطع بسرعة اعتيادية 
حرارة طبيعية 


سودت 


12011281 


عتلهك 121تدمدم 


2011121 1 


2011121 60 


12011121 50660 5 


01 ولاء متاء] لمسخامم 


سوائية » طبيعية . نظامية جاتلمسحدمم 
(سابقة) سوى . معيارى -12011220 


الطبيقة الترويجية - 
طبيقة وظيفية عضلية ععسمتامرمة لمممتاع سناكم تسر 
طبيقة تقويمية ؛ الجهاز وحيد الكتلة . 
أنف خَطْم 1205 
عضو حاسة الشم وأحد الأعضاء المشتركة في التنفس . 
قَصّبة الآنف ». جسرالأنف . العرنين 
فلح الأئف شق الأنف . ارم " 
أنف خارجى 
حاجزأنفي . حجاب أنفي 
توك انق رضافهع ٠‏ 2 
قسن الأرعي التوية الننة + 


- ع11212ممة تداعء 017ل 


71105 205 
أاعكء عومم 
02[1اعاتء , 205 
تامع 1105 


كلدواوامء - ل0ع116ء205 


(سابقة) مرض . مرضى -205 و -22050 
مستوصف » مستشفى 2201600010 


حاصل مرضى علاجى »عقار مرضى » دواء مرضى 120500 


غير قابل للامتصاص ع21ط ودع" -صمم 

فلم بلاحجاب »فلم ذو تأثير مباشر 
فلم يكون فيه المستحلب أكثر حساسية للأشعة عن 
الُضوء ٠.‏ 

لانوعي »غير مُتخصص 

حدبة بلادعم ‏ حدبة غير مدعومة 
انظر حدبة (م5ن0) . 

عدم التحام »لا التثام »لا التحام 


يقة اللالمس عتاوتصك عاءتامعكة - عموتصطءة) طعنه]-صمم 


سل عع 1ع5- ممم 


2202-5611 


12012-51122011118 ©1150 


11011-1111 


غير حي . بلاحيوية . لاحيوي 1 مم 

معالجة لبية غير حيوية (مد “عط ملدام لمأ ممم 
معالجحة أبية تنجح في استبقاء سن غير حية لتؤدي وظيفتها 
على علاج الأسنان اللبنية غير الحية » التي يستأصل الجزء 
التاجي من نسيج اللب فيها » ويتم تطهير النسيج الجذري » 
عادة بالفورموكريزول 2 ووضع ضماد مطهر في الحجرة 
اللبية قبل حشو السن . 


تماس إطباقى غير عامل عاطم لددتطاء06 عسنكط:ه0؟ -صمص 
جانب غير عامل - " - 5106 وص ءصهلهط - غ510 عسكعلنده:8-صمم 


جانب موازن - الجانب المقابل 510 لودع 2 1ه تادصم 
الجانب البعيد أثناء الحركة الجانبية للفك السفلى ؛ أي 
انب اللقازل للتجانب العامل > / 

تلامّس الجانب غير العامل - 

تلامس متعادل » تلامس متوازن 

تماس بين الأسنان العلوية و الأسنان السفلية الطبيعية أو تلك 
التي في البدلة السنية على الجانب غير العامل » أو إلى 
الخلف من الوضع المتقدم . 


- 5ا 51060212 ع ك1 :122012-17:01 


1521521115 5 


العصب تحت اللسانى . العَصّب التاسع 1010 
نورأدرنالين (نورإبينفرين) ستتمصء 0120م 


الموضعي أو يستعمل موضعياً كمادة موقفة للنزف 5 


مقياس .معيارءقاعدة. نموذج 101 
وحدة قياس أو معايرة ثُقاس عليها الأشياء الممائلة . 

تمثيلة 210 
(في التشريح) : رسم جانبي للجمجمة . خاصة من زاوية 
محددة . 

تمثيلة أمامية 1101 امم 

تمثيلة قاعدية للقحف وتملتمةط فتتمم 
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للأسنان اللبنية : 


أيسر (616.آ) أعن داع 1) 


ل ء 26 | هطء 0 ء 
ل ء 26 إأجطء 0 ء 
على سبيل المثال : القاطع الجانبي السفلي الأيسر الدائم » 
بمثل |2 » والقاطع المركزي العلوي الأمن اللبني » بمثل [2_ 
فلم طء)120 
انخساف عميق » يقع عادة على حافة العظم . 
تُلْمةَ توجد في حافة الجهاز السني يستقر فيها اللجام 


لوععتاط , طعامم 


الشدقى . 
١ 2‏ 
ثلمة منقارية 10010 , طاعامم 
ل ار ا ا يي 5 5 7 
ثلمة جمحمية وجهية » لقاع ]متصوك , طاعامم 
و و 
شرم وجهي جمجمي 


ثُلمة على الحاجز العظمي بين التجويف الأنفي والتجويف 
الحجاجي » وهي عيب عرضي . 


كُلْعَة ذات البطنين - طاعامم 10مأكهمم - عتنمدعتل , طعامص 
الثُلْمة الخشائية 
الثُلمة الغربالية لهل أمسطاء , طعامم 


فراغ بين الصفائح الحجاجية للعظم الجبهي » يشمل في 
الجمجمة كاملة النمو الصفيحة المثقبة للعظم الغربالي . 


الثُلمة الجبهية لقاحده"؟ , طعامم 
ثُلْمة على الحافة فوق الحجاجية للعظم الجبهي . يمر من 


خلالها الشريان الجبهي والعَصّب الجبهي . 

الثُلمة الشصية , الثلمة الخطافية ت ١‏ ح 1 2لتتلسفط , طعامم 

الثلمة الجناحية الفكية 
ثلمة أو شق معكون من التقاء الفك العلوي مع الناتيء 
الشصي أو الناتيء الجناحي للعظم الوتدي . 

الثلمة الوداجية 

التَلم الدمعي 
تُلمة على الحافة الداخلية من سطح الحجاج للفك 
العلوي ٠»‏ تستقبل العظم الدمعي . 

الثُلّمة الفكيةالسفلية > الثُلّمة السينية 


20 أندد 1ل تتق تدمع 17م 


:121ناىنال , طاعامم 


لمسلترعد1 , طاعامم 


> :12221201111121 , اعامم 
غ20 0010معزك 
حافة هلالية الشكل على الشعبة الصاعدة للفك السفلى » 
بين النتوء المنقاري ولّقمة الفك السفلى . ١‏ 
الثلمة الخنشائية 1 
شق عميق في الجزء الصخري للعظم الصدغي على النتوء 
الخشائى . وهى نقطة ارتكاز البطن الخلفى للعضلة ذات 


10 , طاعامم 


تقسيم الأمراض » تصنيف الأمراخ 20501087 
علم 2 مراص علم مراص 
مرض مستوطن .متوطن عتسعلص ح علم نومص 


مرض ينتشر في منطقة محددة من دمع أوعالم : 


منخر » فتحة الأنف الخارجية لومم 
دواء سرى »© دواء الدجل 2( دواء الجهّال 1210511 
ترميزء تنويط دمن مم 


نظام علامات أو ترقيم في شكل أرقام » ورموز ؛ وأشكال 
أخرى » تستخدم لتنقل البيانات أو الأفكار بشكل 
مختصر . نظام التسجيل في لوحة البيانات باستخدام صيغ 
سنية واختصارات متعارف عليها من علامات ورموز . 
انظر الملحق رقم 3 (3 «تلمعءممه) . 
الترميز السني ‏ النتويط السني 
أشكال من الرموز تستخدم لتبين نوع ومكان السن . 
النظام المصمم من الهيئة الدولية لتوحيد القياس والمعايرة 
يشتمل على رقمين لكل سن : الرقم الأول للدلالة على ربع 
القوس السنية ربع علوي أيمن » ربع علوي أيسر» ربع 
سفلي أيسر » وربع سفلي أبمن يشارإلى كل منهم بالأرقام 
من 1 إلى 4 للأسنان الدائمة و من5 إلى8 للأسنان اللبنية ؛ 
والرقم الثاني للدلالة على رقم السن حسب وجودها في 
كلجر وق القوس المي يندا يورعظ الرمط بإلاها: 
الوحشى من 1 إلى8 للأسنان الدائمة :أو من 1 إلى 5 
للأسنان اللبنية . 
ترميز الأسنان الدائمة (طاعء) )معصمصمعم) : 
أيسر (616.آ) أعن اع 1) 
278 26 25 24 23 22 21 1211 1413 15 181716 
8 36 3435 313233 41 42 43 44 45 46 47 48 
ترميز الأسنان اللبنية (طاععا 5ناهتلاءء0) : 
أيسر (616.آ) 
5 64 63 62 61 5251 53 54 55 
5 273 71 5281 83 54 85 
على سبيل المثال : 
الرباعية السفلية اليسرى الدائمة » تمثل ب 32» والقاطع 
المركزي العلوي الأمن اللبني + يمثل ب-51: . 
هناك رمز سي أخعرشائع الاستخدام أيضا على التختو 


لدأغدعل , دهتا دمجم 


أعن اع 1) 


الال ”: 
للأسنان الدائمة : 
أيسر 10ه.آ) أعن اع ن) 
8 1233| 87654321 
8 2323 ]| 87654321 
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الشلمة الوداجية للعظم , عضصوط لهتاممصة) عط ه طاعامم 
الصدغي [تاكنال 
انخفاض صغير في الجزء الصخري للعظم الصدغي » 
يقابل الثّلّمة الوداجية في العظم القذالي » ليكونا معا الثقبة 
الوداجية . 
ضار . خبيث .سام »مؤذ 5 - 1201:10115 
فوهة » فتحة رأس الأتبوبً 20221 
قفا عطعتتم 2 مطاعسم 
مؤخرالعئق أو قفا العثق . 
تفوي .تُقري 
متعلق بمؤخر العق . 
الخط القفوي 
مرتفع عظمي بالجزء الخلفي من الرأس . 
الخط القفوى السفلى 
الخط القفوي العلوي 
نَفا .مؤخرالعئق ' 
نووي 
متعلق بالنواة . 
الرنين المغناطيسي +2111 - ععسفقصووع" عتاعمع فد متدعاع سم 
النووي 
يقة أو أسلوب تصوير » تنتج عنها صور الكمبيوتر 
المقطعية العرضية للجسم . تستخدم في هذه طريقة 
الجالات المغناطيسية والترددات الإشعاعية . 
الطب النووي 
علم التشخيص بالإشعاع باستتخدام المركّبات ذات النشاط 
الإشعاعى والتى لديها قابلية الانجذاب لبعض الأنسجة . 
و 5 3 1 


الف 

عدذا لمطعتم 

11211101 رعسلا لماعتم 
51121101 رعصنا لمطعسم 


2111 


11111221: 


2ل2201 عنوه22111 


منوى للا ا 
ذونواة أو أنوية . 

نوىءتويبات أء1عتام 
جمع نواة . 

و م ا صغيرة كتلامع عنام 

نواة كناع لامر 


1- مركزالخلية شبه الكروي الذي يتحكم بالخلية 
وتكاثرها . يفصله عن الهيولى غشاء » ويحتوي على 
الحمض النووي 14الخآ1 »والخامض النووي الريبي 
المنزوع الأكسجين (الدنا :224) » والشحوم ء 
والبروتينات ؛ وتتكاثر الخلية عن طريق انقسام النواة إما 
بالانقسام الفتيلي أو بالانقسام المنصف . 

2-مجموعة من الخلايا العصبية متماثلة في الوظيفة في 
الجهاز العصبي المركزي . 


الثُلمة الأنفية 
نكو كم عير كم على الحافة الأمامية من جسم الفك 
العلوي تكون جزءاً من الفتحة الأنفية الأمامية . 

الثلمة الجدارية 
ثُلمة توجد في الزاوية بين النتوء القشري والنتوء الخشائي 
للعظم الصدغي . 

الثلمة النكفية 
حز أوتسان بين النتوء الخشائي للعظم الصدغي والشعبة 


22521 , طاعامم 


لهاء11دم , طاعامم 


00 , طاعامم 


الصاعدة للفك السفلى . 
الثلمة خلف اللقمة 207:13مع)05م , طعاممص 


تسئن أو حز على السطح السفلي للعظم القذالي » يوجد 
بين لقمة الفك السفلى والثقبة الكبيرة . 
العُلْمةالجناحية , 
ثُلمة بشكل حرف بين الصفيحة الجناحية المتوسطة 
والصفيحة الجناحية الجانبية للعظم الوتدي » تتمفصل مع 
النتوء الهرمي للعظم الحتكي . 
الشلّمة الجناحية الفكية - التَلّم ح انه تدمع 17ع1م , طاعامم 
الشصى ]20 عدها تتسقط 
ثُلمة توجند عند الحد الوحشي للارتفاع السنحي الأذرد » 
خلف حدبة الفك العلوي ؛ تتكون من النتوء الجناحي 
للعظم الوتدي » والنتوء الهرمي للعظم الحتكي » وشص 
الصفيحة الجناحية المتوسطة. 
الثُلّمة السينية - 
الثلمة الفكية السفلية 
حافة هلالية الشكل على الشعبة الصاعدة للفك السفلى » 
بين التتوء المنقاري للفك السفلي ولقمة الفك السفلى . " 
الثُلّمة الوتدية الحتكية ١‏ 1 
انخفاض عميق » يفصل بين النتوء الوتدي والنتوء 
الحجاجي للعظم المتكي ؛حينما يتمفصل العظم المتكي 
مع جسم العظم الوتدي تتكون الثقبة الحتكية الوتدية . 
الكلمة فوق الحجاج [)2011"تمتا؟ , اعامم 
ثُلُمة صغيرة على ال حافة فوق الحجاج للعظم الجبهي . يمر 
خلالها العَصّب فوق الحجاج والأوعية الدموية فوق 
الحجاجية . تتحول في الغالب إلى الثقبة فوق الحجاج . 


0 , طعامم 


]20 تتماناط1لل سمدم - 010تمعاه , طاعامم 


20221212ع1م , طاعامم 


تلبئى الشكل ععلنلطء)مم 
الثلمة الوداجية للعظم , عصمط لمغتمعه عط ؤه طاعامم 
القذالي [تاكتال 


حَر أو تسنن على الحافة السفلية للعظم القذالي » تكون 
الجزء الخلفى للثقبة الوداجية . 
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5 12110101011 
عملية تحلل الطعام وتحوله إلى نسيج ليشارك في النمو 4 
والأيض »ء والترميم . 


تغذية 


عوزغنائى تعسع نع قعل دمتسم 

سوء التغذية 1 -لقصط, سمتا تسم 

غذائى ام 

اضطرا ابات غذائية واع0 نوكتل لمده تكسم 

عناصر غذائية كأمء صعكء لمدم تكسم 

غذائى اتام 

و يف غذائية دده تع سس ع تاكسام 

ألم ليلي ونع لداء 0 
ألم يحدث أثناء الليل . 

ليلى عمتسعاء يم 
يحي فى الليل . 

ليلي نهار 0 لهاع سسع طماء توم 
متعلق ب أو يحدث في كل من الليل والنهار معاً . 

مَقْد الصوت النهار: يِ 1 دتسمطمماء 0 
فقدالصوت أثناء النهار » وعودته ليلا . 

نايلون ملم 


مادة اصطناعية » تصنع منها خيوط رفيعة ذات متانة 
ومرونة فائقتين » وت تستخدم في صناعة ال: لنسيج واللدائن 5 

و 

هلب نايلون . شعر من النايلون 


علأكاتاط ده1رم 


دبوس نايلون سام مهاتوم 
وتد نايلون 2054 1022م 
نستاتين لا 


مُضاد حيوي يستعمل في علاج العداوى الفموية وحول 
الفموية » بسبب تأثيره على الفطريات التي تشتمل على 
المبيّضات البيض ١‏ المبيّضات) والموجودة غالباً في قنوات 
الجذر . 


نويدة 2111101 
ذرة تتميز بتركيب نواتها الخاص ٠‏ وبالتالي بعدد بروتوناتها 
ونيوتروناتها ومحتواها الطاقي . 

نويُدات 
مركّبات ذات نشاط إشعاعي تستخدم في الفحص 
الشعاعي » فتحقن داخل المريض » لتتركز في الجزء المراد 
فحصه من الأنسجة . يمكن اكتشاف هذا المركّب من خارج 
الجسم » وبالتالي يمكن اكتشاف تركيب ووظيفة الأنسجة 
المراد فحصها وتقييمها . 

غدة نون - الغدة اللسانية الأمامية 


1010 


- تداع ك'سطتاا 
لطماع لمتاعدطتا "تمتتمع اج 
نسبة إلى أ .نون » سطدالا.ى .1889-1814 » مشرح ألماني . 
غُدة بلاندين (لصداع د”عصنتلصة81) . 


كَمَّل .خدر 
فقدان جزئي أو فقدان كلي للإحساس ؛ قديكون بسبب 
مرضي أو بسبب مخدر موضعي أو مخدر سطحي . 
مغذ » مادة مغذية 


11000 


ع1 
قناة مغذية تفصق أمع ساسم 
قنوات عظميةهىنمرات لمسار الأوعيةالدموية 
والأعصاب . تظهر التغوانت في الصور الشعاعية كخطوط 
منفذة للأشعة أو و ؛ تسير عمودية في جسم 
الفك السفلي والفك العلوي » وتنتهى في الثقبة الصغيرة 
المغذية المسعديرة الظليلة:.. د 


الثقبة المغذية لاع سه 01؟ اسع تتام 
ثقبة في الفك السفلي أو الفك العلوي عند نهاية قناة 
مغذية . 


غذاء » مادة مغذية أداء مس امام 
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في الرباط حول السني . تنغرس في الملاط » وتمتد باتجاه 
إطباقي في سنخ السن » وتكون 7 تقريباًثلثي الألياف حول 
السنية . 

المجموعة المنحرفة . المجموعة المائلة 
مجموعة الألياف المائلة فى الرباط حول السنى . 

تصوير جانبى مائل 1 01 نوع )12 عموتاطه 
الصور الشعاعية من خارج الفم التي تظهر الأسنان العلوية 
والأسنان السفلية بأقل تراكب على الجانب الآخر . 

الخط المنحرف 
خط سميك » ينشأ باندماج جسم الفك السفلي الأفقي 
والنتوء السنخي مع الشعبة الصاعدة للفك السفلي . 

عضلات منحرفة . عضلات مائلة 
انظر عضلة منحرفة (15اناوناه0) . 


0ع عتاعتاطه 


2لا عسومتاطه 


21515 عتاوتاطه 


تصوير إطباقى منحرف صقتاءء زمنام لدكساععءه عسوتاطه 
تصوير شعاعى إطباقى » حيث توجه الأشعة المركزية مائلة 
على الأسنان . 


حيد مائل » ارتفاع حرف » مائل معترض 105 عسومتاطه 
ارتفاع أو حيد مينائي يصل الحدبة الأمامية الداخلية أو الحدبة 
اللسانية الإنسية 0 0 الإطباقية لكل الأرحاء العلوية 
مع الحدبة الوحشية الشدقية . 
سطحمُائل 


]اناد عتنتوتاطه 


1 -انسداد . إغلاق دسم تاوس )ناطه 
جزل مسوك طن ناد 

مستطيل عدهاطه 
مستطيل 0212 


01028245, 602 


البَصّلة . النخاع المستطيل 


مشاهدة . ملاحظة . مراقبة »إشراف نا و0 
مواسوا س . مذهول مذهول عالووءو0 


- *مع015010 »؟اك[تامق ع تالووعوط0 
00 )0 

اضطراب نفسى يتميز بتسلط أفكار أو مشاعر مقلقة قد تكون 

مصحوبة بأفعال قهرية مما قد يسبب أل أو أذى أو خطراً على 


مرض الوسواس القهري 


المريض . أكثر الأعمال القهرية شيوعاً هي : تنظيف الشيء 
مراراً وتكراراً » وإعادة ذ فحص الشيء ولعدة مرات . الأطفال 
الذين يعانون من الوسواس القهري يتصرفون عادة تصرفات 


غريبة » مثل تفريش الأسنان بكثرة مما يؤدي إلى تضرر اللثة أو 
الأسنان أو الغشاء المُخاطي للفم . ويعاني آخرون من زيادة 


[مختصر] إطباقى . طاحن لوكتااءء0 - .© 
رمز الأكسجيز معع 027 2 0 
الرمز الكيميائي للأكسجين : 


0 1) 001115021121 


[مختصر ] إطباقي عنقي 
[مختصر] إطباتي” لكوي 


15051251721الء»0 - 0 0 


زيت (لانينية) لأه - تسبعاه - 01 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

كل صباح (لانينية) 1 تطاحناه 2 .0.122 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

كل ساعتين (لانينية) قلط تصعه - طت!ط .صصصده 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

كل ساعة (لأثينية) 0 تصحيره ح مط صحدره 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

كل ليلة (لانينية) 201 تسمطه - أعمه سيره 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

رمز الأو عي 0112 - .02 
اختصار أوقية . 

2 انضغاطي دم )تحدم 00 


الإحساس بالتخدير وتنميل العٌضو عند الضغط على 


العصّب . 
١‏ ليا 


دامتاءطاه0 


نقطة التقاء الدّرز السهمى وخط يصل بين الثقبين الجداريين » 
وهي نقطة قياس جمحمية . نقطة على الدرز السهمي 


للقحف . 


٠. 5 0 2-_‏ > 
بدانة » سمئه ضخامة » تدان 


شىء ؛مادة » غرض 


عوع01 
17و01 
أعء 60 


(في التصوير الشعاعي) : النسيج المصور شعاعياً » مثل السن 


أوالعظم . 
بعد الفلم عن الغرض 


011 - ععدصوائتل سلق - أعء زمه 


البعد بين الغرض ا مراد تصويره والفلم . 


وه م 


مُلْرّمِ »مُجبر 
متكرت بعالل 


011526017 
عناوتاطه 


الاك الكو لاجينية 0 اء المنحرفة وعندط6 صعىع هلام عسونتاطاه 


الأأباف المائلة 


أاعكء لداعد] عدسوتاطه 
ولع عناومتاطه 


أي واحدة من الآلياف الكولاجينية التى تكون حزماً مائلة معاً 
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زاوية متكونة من التقاء النقطة اللامية ونقطة النتوء القَمٌوي 
الخارجي ونقطة الانحناء السهمي للعظم القَمُوي : 

الشريان القذالي » الشريان القَقُوي 
واحد من زوج من الفروع الملتوية التي تنفرع من الشرايين 
السباتية الظاهرة التي تتفرع إلى ستة أفرع » وتغذي أجزاء من 
الرأس وفروة الرأس . كل نهاية جزء عند قمة الرأس 
يصاحبها عصب قذالي كبير . 
انظر قَفُوي لم6 . 

العظم القّذالي . العظم القَمُوي 
عظم منفرد يكون الجزء الخلفي من الجمجمة . محاط بالعظم 
الجداري والعظم الصدغي ء تمرر الثقبة العظمى الحبل 
الشوكي إلى الدماغ من قاعدة الجمجمة . 

اللقمة القّذالية » اللقمة القّفُوية 


31:17 لواأتماععه 


عصمط لواتمرءء0 


ع071ده» لواتماععه 


الخفر 5 القذالية 2 [شاأمرءع0 
الثقبة القذالية  -‏ تسناصم هج معصسدءم؟ - معسحته؟ لماتمقءه 


الثقبة العظمى 
فص كذالي .فص تَقَوي 
العضلة القذالية » العضلة القَمُوية 
عضلة تشد فروة الرأس للخلف » انظر مدخل قَمَوي -0»0) 
(كتلهاام . 
العصب القّذالي » الععصّب القّفوي 
يغذي له الرأس . انظ رجدول الأعصاب (65ه21) » 
قَمُو يي (كتلة ا أماءء0) . 
الناشرَة القذالية » حَدبة قَمُوية 
متَرسَةٌ الرا أس ذات السحب القذالى ندعم 0دعط للنام حلمأتمءه 
” حرام راسي ححيث تكؤناقوة لحب في اناه حلت »هذا 
الخبار شتخدم غطاء الرأس للتثبيت . 
جيب ثذالي . جيب قفوي 
توا ور قدي عليه مسديلة ون لكيه لت فى اليك 
السيني . انظر الجيب القذالي (كتلةأتماعءه كتامته) . 


10 لداتماءع0 


عاعكتات2 لواتماءع0 


221 لدأأماءع0 


1201211 لداتامرءع0 


كتاللك 2[1أأمءع0 


عضلة قذالية » عضلة قفوية كتله)تمع0 

التصاق الفهقة بالعظم القذالي دسمتادعتلةاتمعه 

«(سابقة) قذالى . قَغَو يِ -مأتمرءءه 
تعنى قفا بذاك ؛ كال » تَمَوي » مؤخري . 

كدن اكانن 2 كفو يِ اسان 01 اع اصدم) لم00 

تاي قاعدي 2 قَمُو يِ قاعدي تتملتكة0) ع0 
متعلق القذ ال و#اضرة| لسع : 

قَذاليٌ هام 2 قفو يِ هامي عتأقسوء 1 طم)زمرءع0 


متعلق بالقذال واليافوخ . 


إفراز اللعاب »تمايؤدي إلى تخلصهم منه بالبصاق »وفى 
السنوات الأخيرة اقترنت فكرة البصاق بفكرة التخلص من 
الفيروس المسبب للإيدز (8125) من الفم . 


1 - قديم أهمل استعماله » متروك مهجور عا5016ط0 
2- ضامر 
انسداد . انغلاق دمناع نس ساوطه 


انسداد حنجري 1217128521 رلامتاع نت ساوطه 
انسداد جزثى 21131م ممامتاعتساوطه 
َلك الللتانين » خامد . كليل لستمطه 

1- مسكّن ملططف الألم أصع ل ستماطه 


2- مخفف حدة الألم 
أي عقاريلطف الألم أوأي مادة مخففة للألم مثل زيت 
القرنفل . ملطف طبي أو مخدر موضعي طبي . 


يسدءيغلق عألنتساطه 
يدل على سد أو إغلاق فتحة . 

سد ءغلق . قفل 2 ختم ممع ساطه 
حشو أو سد فراغ مثل : سد قنوات الجذر . 

سدادة . حاجز . ساد :01112601 


جهاز تعويضي نزوع يستخدم لسد فتحة مكتسبة أو فتحة 
خلقية كسد فلح حنك مفتوح »أو تحقيق سد لهوي 
بلعومي . من أجل البلع أو إخراج الصوت أو الاثنين معاً . 
سدادة وجهية خدية .» لداع 12مععتاط ,تتمغاوستتكطه 
سدادة وجهية شدقية 
أجهازيستخدم لسد فتحة في الخد تؤدي إلى التجويف 
الفموي 1 
سدادة فلحالحنك » سدادة 


عأهلهم - أأعاء,:1م0 )هد نتتططه 


الحنك المشقوق 
سدادة ذات مفصل -0ع6 تطتط,:201نتتتاطه 
زر اود يةمنفرجة عاعصة عكعتغاطه 


عمليات أبوي يجحسر كن م() 5 عوعوء 0115 
انظطرقطع العظم بالشطر السهمي (لإحطامامع )5ه تام كلم )زع 52) 
وكذلك رأبالدهليز تحت المخاطى 25 1) 
(12567مه1تاطتاوع7؟ . 1 

(سابقة) ذالي , قَمَوي 

فذالي »كموي 
متعلق بمؤخرة الرأس أو في اتجاه العظم القّذالي . 
إرساء قذالى 

الزاوبة القّذالية »الزاوية القَفُوية 


-06121]0 ,-اأماءع0 


لداأتماءءه 


222101285 لدأأماء»0 


عاعحة لواتماععه 
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إغلاق الفكين لتتلامس الأسطح الإطباقية في الفك السفلي 
مع أسطح الأسنان المقابلة لها في الفك العلوي . 
غاز محبوس 
الغاز الذائب فى المعدن المنصهر حينما يتحرر أثناء تبريد 
اعون رقي حي نكت ال 
مطبق ‏ موصلة 
جهاز تنضيد الأسنان فى البدلات السنية الجزكية والكاملة . 
أسطح إطباقية 00 
أسطح الأسنان الطبيعية أو الأسنان الصناعية التي تنطبق مع 
أسطح الأسنان المقابلة لها . 
البعد العمودي الإطباقي 


0110160 5 


06111017 


5115 01128تاآء»0 


0 3م11 01128تلءع0 


1 - طاحن لوكتااء»0 
متعلق بأسطح الأسنان الطاحنة . 
2- إطباقي 
متعلق بأسطح الأسنان الإطباقية قية المتقابلة أو الحتار الإطباقي 


أوالأسطح الماضغة للأسنان الخلفية . 
انظر سطح إطباقي (ععوتتناة لووتتاءعء0) . 
كام الإظبات و كد 
الإطباق . تعديل الإطباق 


لدكتتاءع0 - اساعساكن 20 لدكساءع0 
لتدكساءء0 - «دمتاءعء”رم» 
دل “اطتلنسنعوء 
يقة لإيجاد علاقة وظيفية بين الأسنان والأنسجة الداعمة 
لهاعن طريق إعادة تشكيل أو السحل الانتقائي للأسطح 
الإطباقية للأسنان » لتحسين التماس الإطباقي وإحكام إطباق 
الأسنان . 
تحليل الإطباق . دراسة الإطباق 
دراسة للتماس الإطباقى للأسنان المتقابلة . الفحص 
المتسلسل للجهاز المضغي 5 الاهتمام الخاص بتأثير الإطباق 
على الأسنان وعلى الأنسجة المجاورة لها . 
تشريح إطباقي 
زاوية الإطباق . زاوية طاحنة 


5ك إ5لقطة لدكتداععه 


222601227 لوكتطاععه 
عاقطتنة لدكتااععه0 
ععتطقلهةط لوكتاععه 
)1ط لدكتاععه 
عضة #الشيخع الإطباقية ست عغتط لومسءء0 


حافة شمعية إطباقية 


تسوس إطباقى . تسوس طاحن معتسق لوكتاءءه 


حفرة سئيّةٌ إطباقيةٌ تاتحق لوستااءءه 
مره الصنتف الأول بحسب تصشيفب بلاك ع 2) 
بم نوع ألأومهاه. . 


تماس إطباقي » تلامس إطباقي 


أع2]دضع لدوكتتاءع0 


ا ري 2 قَمْو يِ رقّبى لدعذ؟مءء0 تمه 
متعلق بالقذال والعنق .. 

تذالي و جهي 2 قَمْو ي وجهي لداع ]هتمه 
متعلق بالقذال والعظام الوجهية . 

كذاليً جبهي قَمُو ي جبهي لدغحده :هتمه 


متعلق بالعظم القَقّوي والعظم الجبهي 
تصوير قذالي جبهى 2١‏ دمناءء زوئام لماده :هتمه 
تصوير قَفُوي جبهي 
طريقة تصوير إشعاعي لبيان الجمجمة والفكين في المستوى 
الإكليلى . 
العفيلة التدال التحبيية: 
العضلة القَمُوية الجبهية - 
عضلة فروة الرأس 
انظر مدخل العضلة القذالية الجبهية (وتلمغمه6مغذمنءء0) . 


- عاعكتاتة كتلدام080)تأماععه 


كنل 010أماءع0 دعلاعكتالد 


يمنا 1# 8ه ست هيم 
قذالي 0 0 يِ 7 رتم06 
قذاليً ذقني ٠‏ قفو يِ لني لمأسعددمغتمن»ءه 


متعلق بالقذال والذقن » مصطلح يستعمل خصيصاً للصور 
الشعاعية . للدلالة على خط مستقيم مار خلال هاتين 
النقطتين . 
البعد القَمّوي الذقني 
تصوير كَذالى دقش 2 سمناءء ز0ئام لمأسع حدما تمعه 
تصوير قفو ي ذقني 56 ( (2021:0ة)5) 
طريقة تصوير شعاعي لإظهار العظام الوجهية وجيوب الفك 
العلوي . وذلك بإمالة الخط الصماخي الحجاجي 5 درجة 
بالنسبة لمستوى الفلم وتوجيه الأشعة من خلال العظم 
القذالي عموديا على الفلم . 
تذالي جداري ء قَمَوي جداري 
ذالي خلمي؟ قفو يِ خلفي لدج ع جنيني ) “امتتعاومممتمء0 
كذالي وتدي و فقوي وتدي 
تذاليصُدغي : تَقَوِي صدغي 
متعلق بالقذال والعظام الصدغية . 
قفا قذال 
الجزء الخلفي من الجمجمة أو الرأس 
" جهازتنضيد الأسنان في الصفائح الحزئية والكاملة . 
1- يطبق ١‏ يغلق 
2- يطبق الأسنان 


0610110112121 2 


1دا211م0601010 


01021هعطامدم) امه 


011 7تتاء)1)0ماععه 


2م06 - أاتامراءعع0 


021102101 - 010011 


06110 
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شمع تعليم إطباقى عن كستادع نلصا لدستاءءه 
شريط من الشمع ذي سماكة 30 » يوضع فوق الأسطح 
الإطباقية للأسنان » لتحديد النقط الإطباقية المبكرة . 


شمع تسجيل الإطباقي 17205 “لمغوعتلصذ لدمتااءءه 
شمع يستخدم لتسجيل العلاقة الإطباقية بين الأسنان العلوية 
والأسنان السفلية . 


حشوة مصبوبة طاحنة , تر صيعةٌ طاحنية إقلصذ لدكساءعه 
تداخل الحدبات الإطباقية . 
2 2 0 "م 
تشابك إطباقي 
تداخل إطباقي 
حمل إطبافي: ميل إطباقي 
القوة الواقعة على الأسنان الخلفية أثناء مُضغ الطعام . 
على 5 1 1 
ستاد إطباقي » مهماز إطباقي 
انظر سناد إطباقى 2650 521نااعه0) . 
حر كات إطباقيّة كاسع لمطط لوكتااءءه 
طبيقة مغطبة للسطح الإطباقى ععصقتاممة روماه لددتاءعءه 
جهاز ذو شعبة تغطي السطح الإطباقي أو الحد القاطع 
للأسنان أو الاثنين . 
وسادة طاحنة » وسادة إطباقية 
3 5 5 
نسيج لثوي يغطي السطح الطاحن للسن . 
مسار إطباقى طغهم لدكتاءءه 
مسار حركة أحد الأسطح الإطباقية بالنسبة لسطح إطباقي 
اير 
مستوى إطباقي - مستوى الإطباق 


نم1 عادا لدكساععه 


11 لوكتالءع0 


0 لدكتااء»0 


5 لدكتااعع0 


0ه لدكساءء0 


- عصهام لدكساءء0 
دوتكئشاءء0 01 عسهام 
خط وهمي ماس للحدود القاطعة للقواطع العلوية » وقمم 
حدبات الأسنان الخلفية . 
دليل المستوى الإطباقي 
جهاز يستعمل لتحديد المستوى الإطباقي أثناء تصنيع البدلة 


تناع ع2دام لدكتاءء0 


السدية. + 
وضعية إطباقية ده أ)زومم لدستطاءءه 
نقاط إطباق مبكر دعن مصعم لدستااءءه 
تماس للأسنان قبل الأوان يعيق حركة الفك السفلى . 
3 وزإطباقى ع ستتسم طم لدكتاءءه0 
صورة شاف إطباقية - - طرةنرع2010 لدكتطاءعه 
صورة إطباقية دمتاءء زمعام لدكتاءءه 


صورة شعاعية داخل الفم ؛ يوضع الفلم على الأسطح 
الإطباقية . أو المستوى الإطباقي للأسنان لإحدى القوسين 
السنيتين ؛ تظهر علاقة الأسنان بالنسبة للأنسجة التحتية فى 
التتوء السنخي مثل الأكياس والمفراجات . 1 


تماس إطباقى منحرف ع اناعع11ع0,اع فاصم لدكساءععه 

تماس إظباق أو ل لقنتس أعقتسى لدكساءعءه 

تماس إطباقى ار عاكتامءعء عاطأ رأعقاصمء لدكساءعه0 

تماس إطباقى متو اقت ٠»‏ كتامعصة)[نتسكى, أعفاصعق لددساءءه 
تلامس إطباقي مُتواقت 

تكفيف الحوا افي الإطباقية كسسنامغصق لوكتاءءه 


سحل الشذوذات الإطباقية مثل الارتفاعات الحفافية غير 
المستوية » والأسنان سيئة الوضع . 


تصحيح الإطباق صمتاءء “ترم لودتاءءه 
الانحناء الإطباقى تناه كلتك ادكتطاءءه 
منحنيات إطباقية ؛ انحناءات إطباقية وع تنك [وكتالءء0 
انهاه إطباقى صمتاءء تل لدكساءءه 
اضطراب إطباقي - دمتاع صب أ#كتل لدستاءءه 


داع د55 لدكساءع0 
20127 تق طكلل لدكتداععه 


عدم الانّساق الإطباقى 3 
فقد التوافق الإطباقي . تخالف إطباقي 


حد إطباقى عق» لذكتاءءه 
دَحَيِلَةٌ إطباقيّة عنتناكة :تطح لوكتااءءه 
موازنة إطباقية سمتاةاطتلتتاوء لددساءءه 


إعادة توازن الإطباق الطبيعي بواسطة السحل الانتقائي . 
البعد الأطباقي للوجه - 
البعد العمودي الإطباقي 

فلم إطباقي 

فلم تصوير إشعاعي ء أبعادة 57276 ملم » يمكن استعماله 
داخل الفم أو خارج الفم ؛ يُفضل أن يحفظ في محفظة 
الفلم ذات الغطاء المكثّف . يوضع في المستوى الإطباقي على 
الأسطح الإطباقية للأسنان لإجراء صورة شعاعية إطباقية 
بتوجيه الأشعة من أسفل الفك السفلي . 

شكل إطباقي . تكوين إطباقي 
شكل الأسطح الإطباقية لسن أو صف من الأسنان أو أي 
أسنان . 

الوظيفة الإطباقية . وظيفة الطحن 

حماء الإطباق . واق إطباقي 

طبيقة تسخدم لمنع انسحال الأسنان . انظر واق ليلي 


- أاطوتاعط ععد] لوكتساعءعه 
10 211631 اوكتالء»0 


سلق لدمساء0 


ددهم لوكتساء0 


0 لوكتالء0 


0ن لدوكتااععه 


(لتتقناع غخطعالط) . 
دليل إطباقى علتسع لدكتاءءه 
توافق إطباقى "مقط لدكتاءءه 


علاقة إطباقية متوازنة صحية بين الأسنان والأنسجة الداعمة 
لها والآلية العضلية العَصبية المصاحبة ومفصلي الفك 
الصدغى . 
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السفلي . تستخدم الجبيرة الإطباقية لفرض وضعية فراغية 
جديدة لتسمح للقرص المفصلي باسترجاع علاقته الصحيحة 
ووضعيته الفيزيولوجية بالنسبة لأقمة الفك السفلي » وتكون 
الجبيرة الإطباقية في شكل صفيحة أكريليكية تغطي السطح 
الإطباقي بشكل كامل أو جزئي في القوس السنية العلوية أو 
اليه » وتستخدم لفترة زمنية معينة منفردة أو مصاحبة 


لإجراءات علاجية أخرى . 
مركب الطبع الإطباقى . دعامة إطباقية غدعاه لوكتاءءه 
إجهاد إطباقى ودع )5 لوكتالء»0 


سطح طاحن . سطح إطباقي ععفتتناك لوكتااءءه 
أسطح الأرحاء التي تكون في وضع إطباق طبيعي مع 
الأسطح المماثلة لها في الأسنان المقابلة ؛ سطح الأسنان 
الخلفية المكون من الارتفاعات الحدبية والارتفاعات المينائية » 
والخنطوط التطورية والانخفاضات التى تحدها من الجهة 
الأسيةة وانفنية لوعف الاروتا ماك النفافية الكسة 
والوحشية » وتحدها من الجهة الخدية واللسانية الارتفاعات 
الحفافية الخدية واللسانية . يُسمى أيضاً السطح الماضع 
(عع هناد تملع 0/1 . 

اللّوحةٌالإطباقيّة . مستوى إطباقي 
عرض السطح الإطباقي للسن » أي المساحة الكلية للسطح 
الإطباقى للأسنان الطبيعية أو الأسنان الصناعية . 

رضح إطباقي كل سناة) لدكتلاءء0 - فتسستحت لدكتساعءه0 
رضح للأسنان أو للأنسجة المحيطة بها ناتم عن الأسنان المقابلة 
لها بسبب سوء إطباق إجهادي يشتمل على الرضح » 
واختلال وظيفة المفصل الفكى الصدغى وصريف الأسنان 
ويعمادعاة بعل لجان مو الدرحة الأرلى والترصة 
الثانية . 

رضح إطباتي أولي 
إصابة الأنسجة الداعمة للأسنان بسبب قوى إطباقية زائدة 
غير طبيعية على سن أو مجموعة أسنان . وتتميز إكلينيكياً 
بتقلقل السن . 

إطباقى تال .رض إطباقى ثان 020817ععكرق دهت لددتاءءه 
إضابة ا لخهاز الرابط أي الخسصة الذافعة لايتتان يسيب قوق 
إطباقية طبيعية قديمة » أصبحت رضية نتيجة لضعف النسيج 
الداعم للأسنان . 

البعد العمودي الإطباتي 
أي بعد عمودي العددما تكون اسان أ شان الات ين 
حالة الإطباق ٠‏ .قد يبك حدم متام ويلينين +6111 
(©31185ع » لتسجيل هذه القياسات ولكنه يكون معرضاً لعدم 
الدقة لأنه يستند على الأنسجة الرخوة . 


ع201) لدكتااءع0 


211112177 ,2211133 لوكتااعع0 


01 11316 لوكتالآء0 


إعادة ضبط الحواف الإطباقية » 
إعادة التكفيف الإطباقى 

إعادة تشكيل للسطح الإطباقي لسن طبيعية أو صناعية . 

تَسجيل الأطباق 
تسجيل العلاقة الفكية » عادة بواسطة حافة إطباقية من شمع 
مَلّين بالحرارة لنقل تلك العلاقة عند عمل التعويضات السنيّة 
الدائمة أوالمؤقتة . 

تأهيل إطباقيّ , إعادة بناء الإطباق 
تعديل العلاقة الإطباقية بواسطة سحل تيجان الأسنان » 
والحشوات المصبوبة . والتيجان والجسور الصناعية . لتحسين 
التناسق الوظيفي للأسنان والعضلات الفكية المحيطة . 


15 © لوكتااعع0 


0 للم لدوكتااعءعه0 


0 لدكتالء»0 


علاقةإطباقية سمتاداء» لدكساءءه 
علاقة إطباقية متطعصمتنهاء لددتاءءه 
العلاقة بين الأسنان السفلية والأسنان العلوية في وضع 


عضة الشمع » حافة إطباقية عء10ط عغتط د ست لدكتءءه 
سناد ة إطباقية » مهماز طاحن 
ضمّة تستند فوق السطح الإطباقي لبعض الأسنان » للحفاظ 
على المستوى الإطباقي للجهاز التعويضي . تُسمَى أيضاً : 
سناد طاحن (8ن[ [دذنااءه0) . 
زاوية السّناد الإطباقي 
الزاوية المتكونة بواسطة السناد الإطباقي مع الوصلة الصغرى 
العمودية » م أيضاً زاوية السناد (#اعمة 656) . 
تحضيّر للسّنادة الطاحنية 


ادع [دكتالءع0 


عاقطة أو لدكتااعه 


0 160 أوع لوكتااععه 
حَشوة طاحنيّة » حشوة إطباقية صمناةمادء لودتاءءه 
حاف ةإطباقية 
حمق إدات كرك اياده وق اواةفال لقم 
تثبت على قاعدة جهاز سني مؤقت أو دائم » لتسجيل العلاقة 
الفكية ولتحديد مواضع الأسنان .كان يطلق عليها سابقاً : 
عضة الشمع 61061 8166) أو عضة الحواف (مملم ع)ز8) . 
كحبلة إطاقية 
مجرى طبيعي يعبر حافة الحدبة أو الارتفاع الحفافي للسن . 
جبيرة إطباقية . مستوى رفع العضة- - غصتامه لوستءءه 
طبيقة تغطي السطح الإطباقي ععسقتاممة نججاءء0 لوكتطاععه 
الجبيرة الإطباقية هي وسيلة تشخيصية وعلاجية للمرضى 
الذين يعانون من اضطرابات وظيفية في الجهاز الماضغ بسبب 
الانزياح الأمامي للقرص المفصلي الذي يؤدي إلى الاختلال 
الداخلي للمفصل الفكي الصدغي » ويصاحبه ألم في 
المفصل وطَقُطّقة مّفصلية عند حركة فتح وغلق الفك 


سكت لدكتالء0 


23للأم؟ لدكساءع0 
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الأسنان السفلية . قد تكون هذه العلاقة متوافقة أو متطابقة مع 


إطباق مر كر ئَ متكتاءع0 عتتاصع - له “طصعءرصمتكساءءه 


إطباق مركزي 

مُكُوَنات الإطباق 
العناصر المختلفة التي تتدخحل في الاطباق مثل المفصل الفكي 
الطندعى م والتقداقك بزالجمات سياه تعب انان > 
والبنية الداعمة للبذلة السئية . 


2011© ,لامأكتالءع0 


01 1012,6012220122]5كتا1ع0 


إطباق ملائم عع تداع تكتا0 ر لامأكتااءء0 

إطباق مُصحح )ع 1كلء06 

إطباق ذو دليل نابي تع - لتأركتك بتامتأكساععه 

إطباق متخالف . »إطباق متنافر 2013ط “تق طكتل رده أكتاءععه0 

إطباق و 00 5)21لل ,صم أسساءءه 
مصطلح يشير إلى وضع السن وحشياً بالنسة إلى الوضع 
الطبيعى فى الإطباق . 

إطباق لامترا كز إطباق لامركزي عتتطمعععع ردمتكساععه 


أي إطباق جآنبي أو إطباق متقدم «بارز) أو إطباق متقهقر عدا 
الإطباق المركزي أو العلاقة المركزية . 
حالة لاتسمح لأسنان الفك السفلي بالانغلاق في الإطباق 
العادي أو في الإطباق المألوف حتى التداخل الحدبي 
الأقصى » بسبب حركة الفك السفلي العادية أو التلامس 
المبكر للأسنان . 

إطباق الحاقّة بالحافة ع05ع-0]-056ع ,تام أكتااعءه 
إطباق تكون فيه الأسنان الأمامية المتقابلة متلامسة بطول 
بعدردها القاطا ينها تكوة)لأسنان في إظباق يكزي : 

إطباق النّهاية بالتّهايَة ١‏ 

إطباق و ظيفي لقدمتاع سرصم تكساءعه 
إطباق أو تلامس الأسنان العلوية والأسنان السفلية أثناء طحن 
الطعام أو البلع . 

إطباق انز لاقى كستل تناع رده أكطاءء0 
مصطلح يستعمل لوصف الإطباق أو تلامس الأسنان أثناء 
حركة الأسنان بديل لمصطلح تمفصل (20000[داعتاتث) . 


20ع-201-60ع, تامتأكتالء»0 


إطباق معتاد » إطباق مألوف لهنغتطقطرهه أكتاءءه 
إطباق مثالىئ لمعل أده أكتااءءه 


إطباق تنطبق فيه كل سن » ما عدا القواطع المركزية السفلية 
والرحى الثالثة العلوية مع سين من القوس السنية المقابلة » 
ويعتمد على شكل الأسنان غير المتآكلة . 

إطباق حدبى التداخل لو زكتاءناء]أسايصه أكتداءعه0 
العلاقة بين الأفواس السنية العلوية والسفلية حينما تنطبق 
الأسنان في علاقة تراجعية للفك السفلي . 


رقاقة إطباقية 
جدار طاحن 
صورة شعاعية إطباقية (2ا-ك لدكتااءءه 
صورة شعاعية داخل الفم حيث يسك الفلم الشعاعي بين 
الأسنان في وضع العض . 
مشبكة متقاربة إطباقياً 
إطباق دمأكتاء»ء0 
1 العلاقة قة الحركية والساكنة بين كل مكونات الجهاز الماضغ 
32 تلامس الأسنان العلوية والأسنان السفلية في أي وضع 
للفك السفلى . 
3 - عملية إغلاق أو اطباق الفك السفلي مع الفك العلوي 
4 - أي تلامس بين الأسطح الإطباقية للأسنان في الأفواس 
المتقابلة . 
5 -العلاقة الساكنة بين الأسنان العلوية والأسنان السفلية 
أثناء أقصى تداخل للحدبات . 


:لع21؟7 لدكتالء0 


1ل لدكتتاء0 


كفك عستطعد0:اممره 'إلدكساءء0 


إطباق شاذ (سو ءٌ الإطباق ( لقتنتمصط2 مسمتسكتاءءه 
إطباق تشر يحى لمعتسم أفصة ,سمتكتاءءه 
إطباق مر كزى مكتسب عتطمع لععتنانة مممتسساءءه 


علاقة الأسنان العلوية والأسنان السفلية » في وضع الإطباق 
الاعتيادي أو الإغلاق الاعتيادي . 
6 متوازن ةله طرصمأستاء»ه 
- التلامس المتزامن للأسنان العلوية والأسنان السفلية 
اليمنى واليسرى في المناطق الإطباقية الأمامية والخلفية في 
الأوضاع المركزية والتركرنة متنا مال الو يني لى 
طحن الطعام والبلع . 

2- (في طب الأسنان التعويضي) : الإطباق المتوازن (أي 
التلامس المتزامن لكل مناطق الأسطح الإطباقية) يكون 
ضرورياً بشكل خاص في البدلات السنية الكاملة للحد 
من ميل أو دوران قواعد البدلات السنية بالنسبة للبنية 
الداعمة لهما . 

إطباق متوازن ع طول بدامتأكساءعه0 
الإطباق حينما يتحرك الفك السفلي مبتعداً عن من الجانب 
الإطباقي في حركة انزلاقية جانبية » وإذا وجدت أي 
تلامسات إطباقية تكون بين الحدبات الداعمة 

إطباق متوازن شنائي الجانب 

إطباق مركزي - إطباق ذو 
تداخل حدبي 
وضع الإطباق المركزي للأسطح الإطباقية للأسنان السفلية 
مقابل الأسطح الإطباقية للأسنان لكا ية . أقصى تداخل 
حدبي (إطباقي) في علاقة حدبة بحفرة للأسنان العلوية مع 


21220 لواء) 2[ أ[طرسمتئساء0 
ل ةمع - ع تمع ,مامتكسساء0 


ل0أكتااء06 [2ركتا©1211 - امأكتساععه 
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مستوى الإطباق - عصقام لدكساءع0 - ]0 عسقطامرصمتكساءءه 
المستوى الإطباقي 

مودو كار اأفرود) ١‏ امتح ورم الع 
الذي يلامس الحواف القاطعة للقواطع وحَدبات الأسطح 
الإطباقية للأسنان الخلفية . ليس مستوياً بالمعنى الحقيقي 
للكلمة ولكنه يمثل متوسط منحني السطح . 

إطباق خلفى 051101 مرهه أكتالعء0 
إطباق الأسنان السفلية في وضع خلفي بالنسبة إلى العلاقة 
الطبيعية مع الأسنان العلوية . 

إطباق متبارز » إطبا قإنسي 
الإطباق في حالة تقدّم الفك السفلي للأمام . 

إطباق »انر احَة 

إطباق مُتراجع إطباق وحشي 
الإطباق في حالة تقهقر الفك السفلي . 

حافة الإطباق ستر مامتكتطاءءه0 
بنية سنية اصطناعية وسطح إطباقي مث مثبت على قاعدة البدلة 
السنية المؤقتة أوالدائمة .تستخدم 5-086 علاقة الفك 
العلوي مع الفك السفلي لترتيب وضع الأسنان . تسمى أيضاً 
عضة الشمع ©اءها-هاذ8) . 

حافة الإطباق » 

حافة إطباقية - حافة التسجيل 

أسطح إطباقية تبنى على قواعد البدلات السنية المؤقتة أو 
الدائمة من أجل تسجيل العلاقة الفكية العلوية والسغلية 
وتنضيد الأسنان . انظر حافة إطباقية (دنة 1ة5نااءء0). 

الشكل الكّروي للإطباق 
تنضيد أو ترتيب الأسنان بحيث تتطابق أسطحها الإطباقية مع 
كرة وهمية (قطرها عادة 8 بوصات) مركزها فوق مستوى 


000115102101151 


ع0 


00151011211517 


ت نك لوكتااء0 -ت سك مامتكساء0 


لحن 10مع»ع:1 


01 02ده] لدء “تع كيده 1كساءع0 


الأسنان . 
إطباق مستقر إطباق ثابت ع1طهاه رسمتكتاءءه 
إطباق متناظر لدع تداء سحصط وكيصه أكساءعه0 
إطباق إضهاي للستحصحع ]رصم تكساءءه 
إطباق” مركزي في أقصى تداخل حدبي . 
إطباق ر ضحي ]رحو أكتااءع0 
أي نوع من سوء الإطباق يسبب أذى للأسنان أو للأنسجة 
حول السنية . 


أي إطباق للأسئان يكون ضاراً بالأنسجة الفموية أوما 
يجاورها » الأسنان أو الأنسجة الداعمة السنية . 
انظر رضح إطباقي (همتتهعا لوكتتاءء0) . 
إطباق را اضح »إطباق ر ضحي عنصعم 0ف ةتارصم أدسءءه 
المنشاً 


إطباق جانبي , إطباق وحشي 


إطباق شفو يُ لقتطقاردهتكتاءءه 

مصطلح للدلالة على وضع القاطع أو الناب حينما يكون في 

وضع شفوي بالنسبة إلى خط الإطباق . 

لوئاءغ2[ردمتأكساءع0 
إطباق الأسئان حينم يتتحرك الفك السفلي إلى جانب أو 
آخر ء وليس في وضع إطباق مركزي . 

خط الإطباق 
انتظام الأسطح الإطباقية للأسنان في المستوى الأفقي انظر 
مستوى الأطباق (عمقام لووساءء0) . 
مصطلح استخدمه آنجل (عاعدة) للدلالة على الخط الذي 
يصل مناطق التماس أو المناطق الإطباقية للأسئان حينما 
تنطبق في إطباق طبيعي . 

إطباق لساني 1 
وضع السن عندما تم 
الإطباق . 

إطباق متوا ازْن ميكانيكياً 0ععسقلوط ترللم تسقطءع سصبصمتكساءءه 
إطباق متوازن بغض النظر عن الاعتبارات الفيزيولوجية » كما 

إطباق إنسي 
ومح ع شيا ف ار ريه لب افيه ريا 
الطبيعي عند حصول الإطباق . 

إطباقنظامي » إطباق طبيعي 
إطباق يتضمن كل المتطلبات الوظيفية والجمالية » ولكن قد 
تظهر فيه بعض الانحرافات السنية المنفردة . الإطباق الطبيعى 
يوجد حينما تكون الأسنان العلوية والسفلية » جيدة التنضيد 
وحدبات الأسنان الخلفية تنطبق فى ميازيب الأسنان السفلية 
اللقابلة لها والقواطع العلوية والسفلية تتلامس بأقل تراكب 
عند الإغلاق . 

إطباق مُمُرض 
علاقة إطباقية يتتج عنها حدوث تغيرات مرضية في الأنسجة 
الداعمة . 


01 تار ممتأئكستساء0 


لوتاعستايده أكتداعءعه 


تقع في الجهة اللسانية بالنسبة إلى خط 


5121 تتارده1كتلاء0 


11151012,10111221ع06 


عتداء21108 يده أكتداعع0 


إطباق” مر ضى عأع 010ص دده أكساءعه 
أي إطباقٌ يسبب لمرض إطباقي . 

إطباق فيزيولوجي . إطباق غريزي 
إطباق متناسق مع وظائف الجهاز المضغي . أي إطباق متناسق 
مع المفصل الفكي الصدغي » والأنسجة الداعمة . 


5101051 تمده أكتداعءعه 


إطباق متو از نْ فين يولو جياً '(للدعتع1010فتتطميهه تكطاءعه0 
ال انان 
إطباق متوازن متوافق مع وظيفة مفصلي الفك الصدغي 
والجهاز العضلي العصبي . 
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[كتالتاء0 .515] 11تا06 


عيون .أعين (جمع) 


(سابقة) عين . مُقلة -10نا0 
عيني وجهي » بصري وجهي لدع12م1سعه 
كحك العين 1 061110120101 
ينعيال الملا اللي تدك فى سرك العين:: 
ص لعَصَب الْمحَرَكُ للعَين 221 101220101ناع0 


0 القحفي الثالث الذي يعصب عضلات العين 
والجفن العلوي » ويتحكّم في حركة العضلات المحركة 
للعين عدم أنضناً : العصب المحرك للعَين 5ناء81) 
(102201011115ناع0 » أو العَصَّب المَالث زع اعمط لط[ 
«العَصب الحرّك للمقلة) . 1 
انظر مدخل محرك (كدترهممهماتاء0) . 
عيني أنفي 
عيني وجني 
إطباقي وحشي 
(لاحقة) سن . سني 
(سابقة) سن . سئي 
سابقة 3 تعني سن 
وجع السن . ألم سني 
ألم السن , 
ألم السن الشبحية 


[10225لتاءعه0 
0111027601221 
لة)0015كتداءع0 - .6.0 
11- 
- 0001210 , - 4م000 
ف اوابنات؟ 

عطعهط)00) - تدع 00022 
- 000212512 - 00102421819 

للامأسقطم عطعقطء00) - ههه 


حلامأسقطم عطعهط)00) - دمتعلد)ه060ه0 


ألم بالأسنان يشعر به المريض في سنخ سن قد سبق قلعها . 


نسبة لآلام الأسنان . متعلق بالألم 1 عأع21أمه0ه 
السنّي أو يتميز بالألم السنّي 

ا مسكن مسسكن لألم السّن سد تع 1داص 000 

لمن الأسنان 00024217535 

ضمو رالأسنان» عق ر مورالسل قتطم000214261:0 
تلع الس » استئصال الأسنان تإداماءع00021 


استئصال جراحى لإزالة جذور متبقية أو أسنان منطمرة أو 
أسنان بازغة جز ثا 1 

اصطكاك الأسنان » صَرير الأسنان » 

صريف الأسنان , قَفْقَفَة الأسنان 

تفْليح الأستان » تنظيف الأسنان 

تنظيف الأسنان » وخاصة بواسطة أداة تجريف . وهو 
قديم أهمل استعماله . 

2 2 - 0015تع هط اس م00 
حساسية زائدة ومفرطة فى الأسنان . 

لم االسسّن »وجع الأسنان .- 


لاكلاء)0002 
لاع ]افك - طاععء) 


10212515 


ع1ع00)2) - 0002011210289 


سوء إطباق قادر على إحداث إصابة للنسيج الفموي يسبب 
أذى للبنية الفموية . 
إطباق شغال . إطباق عامل 
تلامس إطباقي للأسنان المتقابلة على الجانب الذي يتحرك 
قدره لفك السق:. 
إطباقي ْ 
متعلق بالإطباق . 
(سابقة) الإطباق الطاحن . إطباقي 
ذر وي طاحن 7 ي طاحن [2اتعمتعمكسه06 - لمعتمدمكتاءءه 


5ل011١,‏ امأكتتاعع0 


011517 


0©6©11150- 


عنقي 'إطباقي" ‏ ؛ علقي طاحن 1ع 0كتالء»0 
متعلق بالسطح الإطباقي وعئق السن 5 
لشو يِ طاحن -إطباقي لثو يُ لوكزع طتع هكتاءعه0 


مساق لثوية به ذ طناك 1 » مسافة لثوية ععصهاونل [ه"تعصتعمكساءءه 
طاحنة ؛ بعل عدالئو يِ إطباقي 1 


حر نا قات 2 


011150125121 


06111501115121 1 


حركة إنسية طاحنة 
مقياس الإطباق-قائس الفعالية الفكى - تاعاع دامكتااءء0 
(مقياس قوة الفكين) 00101011 1ع 
أداة لقياس قوة إطباق الفكين . 
وظيفة.مهنة.عمل 0 متاءع0 
و ظيفي ٠‏ مهني 1 تقدصام تغهمتءء0 


متعلق بما تسببه المهنة من أمراض » قد تكون عضوية أو 


وظيفية . 
أمرا اضٍمهنيّة دوعك5دء15 10221 2جتاءع0 
التعر ضّ المهنى 70ت لحدم تح متاءع0 
مر ض مهني ١‏ 015625 06122610221 


مَرض عضوي أو وظيفي يحصل نتيجة لمهنة المريض . 
التهاب الفم الوظيفي 

000 
تُماني التَكافُوٌ ‏ تُماني القيمة 


061102610221 1115 


-1أ0 ,-0ا0,-01]3 


أصع 00721 - أدع1د 0137 


عينى .2 ممُقلى عتقلناع0 
متعلق بالعين . 
عيب عينى 1 'إلقتامسة عتقلتعه 


فرط تباعد العينين 
تشوه في عظام الجمجمة والوجه . يتميز بضخامة العظم 
الوتدي واتساع عرض جسر الأنف أو قصبة الأنف مما يؤدي 
إلى اتساع المسافة بين العينين . 


طكلاماء)ءموط “تملسعه 
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ورم أر و مي سني 010121101 
ورم مكونَ من خلايا أرومات العاج . 
سنخ سني دمل تط 001000 


التجويف العظمي الذي يشغله السن في الفك » وهو 

مصطلح قديم أهمل استعماله . ' 
التهاب السنخ السّي 

الهاو سك امن » وهو مصطلح قديم أهمل استعماله . 


15ل ط) 010200 


0 سنية أو لهاصعل0100»؟21 - عاءءمغههل0ه 
0 ا عتسسواء 0001110 
تقنية ب الأسنان الخزفية - - تسطعع )مه نءء000260 
خَرّف سنى دعتططورعء لوأامعل 
0 
5 سني كمع رع - ستلقطء 0م000 


الطبقّة المغطية لجذر السن . 


2 


جراحي سني لدعاع:تنانتتطء0002]0 - عأعتتاتتطاء0)ه00ه 
0 بجراحة الأسنان . 

نسبة للحراحة السئيّة لدعأع ستطء40 م000 
متعلق بالجراحة السنية . 

لين الأسنان » تَليُّ الأسنان 01002 


حالة تتميز بتلين الأسنان . 
0 
تشريحية تغلق ما تحنها) 
را سولق وله 
[والتلهرة: 


لتتالنءئاءم0 لدأدعل - كتستداء0)ه060ه 


7 ) الس 01020221515 
عملية 1 كل أو امتصاص السيل: 8 
ناقضِة الس 00060125 


إحدى الخلايا متعددة النوى » التي توجد بين الأسنان اللبنية 
والأسنان الدائمة وتشترك في عمالية امتصاص الجذور 
اللبنية » والامتصاص المرضي لجحذور السن الدائمة وهي نوع 
من الخلايا ناقضات العظم ؛ خلية ترتبط بعملية تآكل الجذر . 
ورم تاقضات الس - 
امتصاص السن الداخلي 


لق0اع)نآا - مدسمأعدلء0060260 


10 آا00] 


حكّة لشويّة 2 حمر 0 أكال . هرش اللثة كأوع د 000240 
ع 1 001021071 


و مهم 00 
ألم السن . وجع السن . ضراس 


2 - ولح00026007 


ع 100112 


عه غوسم 6 


خَللَ تَنَسج السن 


220020051512 


اعهصء )00 - كله تتط)م 006 


شدودستى دناخمه0ل00 
ل اق “26 
تشوه سنى 115 15أده0ل0ه0 
عه ام 

ستى كتالنتاعلق» لقاصع1 - كددهاكنا"2عه1 1415م000 


تبات كلعةعان امعان 
إثغار , بُرْوِعْ الأسنان 

'بزوغ الأسنان ومايصاحبه من أعراض . 
طبيب الآسنان 
طب الأسنان . علاج الأسنان 


01021515 


أكتاصعل - 1م000 
- 115117دع0 - ود تغمه0ل0ه 


اداع سحطوء :2 لوأامعل 


متعلق بطب الأسنان » علاج الأسنان ج000 

سنى 1مه0ل0ه 
متعلق بالأسنان 

1 - سنى النذكل نخسم له 


يمائل في الشكل شكل السن . 
2- وم سني 

ورم يحتوي على أنسجة السن . 
العيات لب الب 


(سابقة) سن » أسنان » -00082]16 ,-هناه000,-غدم0ه ,-مغصم0ه 


15)أملنام - كتأتغصهمل0ه 


05 
ورم أرومي مينائى سني 
ورم حميد نادر الحدوث . يحتوي على العاج وميناء السن 

وخلايا ظهارية سنية المنشأ . 


ه2222 


ساركو مة أرومية مينائية سنية- »2 - 8ترمءةوه1ع<تدمغده000 
سا ركومة أرومية مينائية 221016031013112 


فائة ثقي فقي - - - تهقي 0 1 لدتحة0)صه[)ج - لماصد1)د0)هه00 
الأرومة ة السيّة (الخَليّة 0 
1 إحدى الخلايا الجرثومية التي تكون العاج . 
2-إحدى الخلايا الأسطوانية في النسيج الضام الذي يحيط 
بلب السن ؛ وهي خلية خاصة توجد على محيط العصّب 
خلية الأرومة السنية 
طبقةٌالأرومة السّنيّة 
استطالات أرومة السن . 
استطالات أرومة العاج - ألياف تومس 
الم كي و 10 
تومس 0 'وعمةه1) لم يعد )0 


001020125 


لاءء أمجآطمغهه0ل0ه 
لاء:127 عتأمجآطمغدصه0ل0ه 
- 5ع21:0255 000260125101 


ودع *وعددده'1" 
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اس ليه 


ورم سني مم المنشاً 
لكل الأنواع المختلفة من الوَرّم سني المنشأ . انظر تحت ورم 
(20201نا1) . 


ورم مذو مشا أسني ) ظهاري متكأس- 


611120101 عتلاعع 00101260 


,6111120111 عللاعع 0001260 


و ر 2 بينبو رج *111220111) 121018”5ام - لملتعطاامء عستكعادء 
سني ث المنشاً 01222002015 
0 ن ن السّن 5 تكون العاج (2ع000108 


نشأة وتطور العاج والسن . 
مجرقة سنية » مكحتة سنية 
أداة لإزالة العاج المتسوس والرواسب الجيرية عن سطوح 

الأسنان . مصطلح قديم أهمل استعماله . 
مَخَطّط الأسنان » سجل الأسنان 

تسجيل بواسطة المصور السنى أو مخطاط (طامهمع:ه000) 

الأسنان لصورة السطوح الطاحنة والقاطعة للأسنان المؤقتة 

والدائجة الطووعة صا لطاقة ة الفحص . 
مخطط سنى » مصور سنى . مخطاط الأسنان 1صهو0)غم000 

أداة أو جهاز لتسجيل أي شذوذات على الأسطح الطاحنة 

للأسنان . 


7ع1قه5 لدأادعل - طم نواع 006020 


01021010 


1-و صف الأسنان التشريحى تتطمةتع 00020 
2 - تخطيظ الأسسبان + تسجيل الأسنان 
باستعمال مخطاط الأسنان . 
فرط م الأسنان - مأوعطادع2 :0002605061 
010221011 
علاج الأسنان » طب الأسنان - همأتأهتام000 - متكدتم ه000 
117 15معل0 
ص 0002010 


سي الشكل > نظير اسن »شبيه السن 
النائى السئي الشتكل 
الفقرة الْسَدَّئَة (المحور) 

انظر محور ء فقرة رقبية ثانية (ونكاش) . 

كتالسعلةء لدأادعل - طغتامغصهمل0ه 


001026010 210255 


9اطع)1؟ 006026010 


ترسبات جيرية على الأسنان . 
رواسب تُلْحية . تلح الأسنان 
تراكم الترسبات الجيرية على الأسنان . 
جرا اح أسنان » طبيب أسنان - )وذع29]010ام)و - أوزع 000214010 
أكتخمعل 


0100111515 


مصطلح يستخدم عادة كمرادف لطبيب الأسنان . 
مبحث طب الأسئان » عر طب ٠‏ الأمسنان 0010401057 
أمراض وصحة الأسنان والأنسجة الداعمة . فرع من فروع 


اضطراب موضعي في تكون السن يصيب غالبا الأسنان 
الأقافية العلرية من تائيه والعه من الل انميت لفلف قاذ 
تشاهد دلائل تكلس فى لب السن وميناء السن ولكنها قليلة 
أل فقوو جو نيد لجان فونه بيده لاله الات 
صدفية » أسنان قشرية (طاءه] 50611) » أسنان باهتة » أسنان 
شبحية (طلاععا 0516 0) . 
1 -مولد عاج الأسنان 
2- مكونُ الأسنان 
تكون الأسنان - تكون 
عاج السّن 
تكون العَاج اكعيب » 
الشكدون السني العافض 
1 - سني المنشاً 
2 - ينشأ من جرثومة السن 
متولد من السن أو جرثومة السن . متعلق بنشأة ونمو 


010605 


- 00021408127 - 5أوعداء8 0010260 
160110615 

- 193ا»©112221:1 كأدعمء5 0001260 
2 ؤأوع 062611208 


عتداعع 0010260 


الأسنان . 
نسيج ضام 0 اكنشاً 15511) 01126117 علمعع 000260 
كيسة سنيّة اكنشأ ٠»‏ كيسة مكونات السن ‏ أو عتصعوم)غم000 
انظر تحت كيس 90©) . 


الظهارة المكونة للسن . 

ظهارة سنية المنشاً 

ألياف مَكَوَنَةُ لسن ألياف سنية المنشأ 
ألياف تكون طبقة النسيج الضام ال حيطة باللب ١‏ 

َه ليفي سي الحشنا 
وَرّم حميّد في الفك ين شأ من الجزء الجنيني من جرثومة 
السن » أو الجريب السني أو الحليمة السنية » أو من الغشاء 
حول السني . ْ 

داكو ليفية 1 سكية مَّة المنشاً 
وَرّم خبيث في لفك ينشأ في الجزء الميزانشيمي بالسن أو 
جرثومة السن . 
كيس تطوري ينشأ من النسيج الظهاري سني المنشأ . 

نسيج متو سط سني 155101) 121 وطعدء1225 عتمعع 000260 

المنشاً 


سر له 


ان 
وَرّم نادر الحدوث للفك قد ينشأ من نسيج اللحمة المتوسطة 
لبرعم السن . 


متتاتاع طاتمء عتمعع 0م000 


111:5 عتمعع 000260 


02 1ط عنتمعع 0060260 


1115212 عتماعع 000260 


20755 ع1 عتماعع 000260 


102 27:20 عتداعع 000260 


0010116081112 28 


1ا155) عتماعع 0001260 
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كتلة شاذة من نسيج سني متكأس .» مثال : ورم وسوء تكون 
ينشأ من أنسجة سنية مثل الوم المينائي 


ورم سني مر ركب معقد 012051 ع أمطامء يعدم غم مله 

57 0 

فسيم سني 00020221 
عضو الميناء مؤلف من نصف دهليزي وآخر لساني . 

3 سني 01021102610515 
تسوس نافذ للب أو غرغرينا اللب . 

أكم' حبصيو سني 0101011 

اذ ألم عصين يسبب امرض اللي :: 

2- ألم ععصبي يتظاهر في الأسنان . 

مبحث مصطلحات 7ع10مصتصحت) لمأمعل - تومتمدمغده0ه 


الأسنان - التسمية السنيّة 
المسميات المتعلقة بالأسنان . 
علم أمراض الأسنان 
سَوء الإطباق 
سوء توضع الأسنان » تفرق الأسنان وعدم انتظامها . 
اعتلال سني . مرض الأسنان , نُساع 
أي مرض يصيب الأسنان . 


000260205010857 


1 ح- كل:ه1ل[21:2م 000260 


"تطاأحطممغهه0ل0ه 


سمحاق السّن -- 11 - 01111ا 001011607611051 
أدواعم السّن " 
رهاب معالحة الأسنان 001001012 
خوف من علاج الأسنان . 
حايل السن ع:101مم0 ]دم له 
أرومة ةَ السئيّة »أرومة ة العاج 00026001956 - )5و[جمغده0ه 
مولدة العاج 


رأ أب السن »تقود يم الأسنان 00024012517 

1 (في علم 7 تقويم الأسنان) : تعديل وضع السن ليصبح 
في ترتيب طبيعي في القوس السنية . 

2-(في علم أمراض النسج الداعمة السنية) : تطوير أو 

تشكيل أو تعديل محيط السن للمحافظة على صحة اللثة . 


ترميم الأسنان . حشو السن 5ز05ء [دزه 4م000 
عملي إزالةاالتسوسس وم« خفرة السيخ بالتشوابت المناسية.. 
صرير الأسنان » طحن الأسنان » تسمتحتصط - متكترممغمه0ه 
صريف الأسنان 


عادة سحل الأسنان بعضها ببعض لاإرادياً . 


سقوط الأسنان » درد 22202055 
الفقد الطبيعي للأسنان أو تآكل الأسنان . 
صورة شعاعية سنية طمرةتع402010هه000 


صورة شعاعية للأسنان أو السن . 


العلوم الطبية الذي يختص بدراسة بنية الأسنان والفكين » 
والدراسة العلمية للأمراض الخاصة بها . يستعمل عادة 
كمرادف لطب الأسنان . 

سوء تنضيد الأسنان » اعوجاج الأسنان 
عدم انتظام صف الأسنان . 


01022020112 


سوء تو ضع الأسنان » 33 - 00021401073 


اعوجاج الأسنان 
شذوذ رصف الأسنان عن الوضع الطبيعي ش 
انحلأل الأسنان 00102015515 
اللاي البنية الكلسية للسن . 
ور 8 0 0010240122 - ودنده )ه000 


يصئف الورم الست إلى ورم سنى مر كب ل ناه ممه ©) 
(هدطمغم000 »و ورم سنى مختلط (هممغههله عع 1[ممره0) » 


ويشبه + لمن في ننيتة . 
لس لله 
ورم : ب ائى 5 202022,21101251 
له 0 7 031 ا 
9 رَ ا انا 011201 ,0010260122 
و راض عاض 3 


0001260122,6012221622 20122051 


مرو تكن سوط عنام لجرقوقة النو فقون 


الأنسجة المفردة أساساً جيدة التكوين ولكن مختلطة بشكل 
غير المنتذا 
و 7 م سي مركب - 001011601122,60112205166 


6001112011111 2 


ورم سني مسق من مكونات جرثومة السن . 
و 


0 د وررمى سنى 2051 000160122,6012120111101 
مركب 
سوء تكون ماثل للورم السني ال مختلط ولكن بترتيب أحسن 
للأنسجة السنية » حيث ينتظم لب السن ». والعاج وميناء 
ورم بي كب اكز ,2 تاماه هله 
0 3 1 ِ ونع فددمغص هله 
نوع من سن داخل سن أو سن مستبطنة 
ورم سنى مستبطن ٠‏ عأدع0 صذ مصعل - غسقاوعءع رق تدماصه00 
0 عع 7 5 
ورم سني مغطى بغمد - سن مستبطنة 


ورم سنى مُنعلف- سن مستبطنة ‏ - 22]60أم 2 ؟سترةسرمغم00ه 


عأضعل صر مصعل 
لس له 4 


ورم سني 102 -ح- عدنامغه ه000 
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الإطباقية) بعد البزوع بفترة قصيرة لمنع حدوث تسوس سني 

متوقع في المستقبل . 
انسحال الأسنان (الفيزيولوجي) 
تقب السن . فَتح السن 

حفر السن من أجل تقب حجرة اللب لتصريف الصديد من 


0102011515 


00026011707 


داخل حجرة اللب . 
رائحة 000101 - 000 
رائحة كريهة 00101 
عطر يُ كنا0اء 000111 
(سابقة) ألم -0030 
سابقة تعني ألم أو وجع مستمر . 
(لاحقة) ألم وجع »ألم مسثتمر وتم و00 - 
لاحقة تعني ألم و جع مستمر . 
تكن الألم تخفيف الآلم »إزالة الألم 0072017515 


12 - 1281م007:20 


8 


المرسيب البلغ: 

بلع مؤلم »ازدراد مؤلم 

رهبة الآلم , رهاب الأكم 
الخوف من الألم المرضي . 

389 -. > اه 


2م172 - وأآكقطم 600720 
1م0070 


مصسعل»ء - مسعلءه 
تجمّع غير طبيعي للسوائل في أنسجة الجسم مسب لانتفاخ 
أو تضخم الجزء المصاب » قد يكون نتيجة لانسداد الوريد » أو 
بعض أمراض الق لب ,أو الالتهابأوالتفاعلات 
التحساسية . 
وَدَمَةُ عَصبيّة و عائيّة 101 تناع طم تعطة رسع لء0 
تورم محدد غير مؤلم » شائع الحدوث في الشفاه » واللسان » 
والددين أو جفون العين » بسبب تجمع سريع للسائل نتيجة 
زيادة نفوذية الأوعية الدموية الموضعية . 


121702521 بممتعلءع0 


متورم ٠و‏ ذمي 1215 ع ع 
00 
متعلق بالوذمة أو مصاب بها . 
م 0 0650012521 
التهاب المر ىء كنا تع قطمموءه0 


المنعكس المريئى اللعابى 
زيادة إفراز اللعاب نتيجة لتنبيه المريء » وقد يسمى : منعكس 
روجر علع] و”عع050 . 


065012505211521797 1116 


المرىء 0 
أنبوب عضلي غشائي يمتد بين البلعوم والمعدة » طوله حوالي 


تصوير شعاعى سنى » تصوير الأسنان ‏ #رطمدعه201::هغهه0ه 


بالأشعة 

تَرْف قلع السن . نزف سنخي 
نزف بعد قلع السن . 
كه فلع انين 
مبحث تقويم الأسنان , 
علم تقويم الأسنان 

ساركومة سنية 


ع سي سي سي 
سا ركومة ارومية مينائية سنية ع22210125)]3 رهحطامء:000240521 


01001512 
0002101:11:051 - 5 


222ه>2»22220 


وَرّمم خحبيث نادر الحدوث . مماثل في تركيبه لورّم مصورات 
الميناء الليفي ولكنه يحتوي على آثار من العاج والميناء . 


انشطار السن . انشقاق السّن وأتطء0002]05 
انفلاق السن أو الأسنان . 

انشقاق السن . شرخ السن ممسعتطء0002)05 
سار شيخ طولاني في السن : 

1 - مراة سنية 0002605602 


مرآة فم سنية وهي أداة لفحص أسطح الأسنان . 

2 - منظارٌالأسنان 
أداة تشتمل على عدسة مكبّرة تستخدم لفحص أسطح 
السن . 

تنظير الأسنان . بصمة الأسنان 
تسجيل الإطباق في الفم » ويستخدم لغرض التحقّق 


00026056057 


الإطباقي . 
0000 *الأسنان دأكلء0002]05 
1- نموالأسنان دده نامعل - كزوماهص 000 


2- برْوعٌ الأسنان »إثغار . د تسر 


ورم وي 0 رم السن العظم عاإطدرمع )دم )ه000 
ورم عظمي يو جد على سطح السن . 
كَفْد الأسنان » تساقط الأسنان كلد 1ع]000405 


اصطكال الأسنان كسلاء افك - طاععا - كتاسدكلترع م 0006026057 
طن التاق 

التطبيقات التقنية لطب الأسنان . 
قراب السّن 


7ع - ترتسصطاععءامغهه0ل0ه 


01111 طا0ه) - وععطام )ه000 


معالحة الأسنان » المداوة السنية "(مدتعط)م غاص مله 
علاج الأمراض السنية . 
بضع السن 00102601601277 


عملية سريرية لقطع النسيج السني »عادة تجرى على تاج 
1 انين #«بتوص تاهيه العين»» 
انّقاء بالبضع السئي 

مصطلح لحفر وترميم عيب شكلي (مثل الشقّوق والوهاد 


121تطم1:0م ,037م0 )ه000 
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1- قديم 010 
2 - مسن » شيخ 


سن | لشيخوخة 


تقنية قديمة » أسلوب قديم » طريقة قديمة 


0101 25 

عتاعتصطءء) 010 

010 1017 

زيت (لاتينية) لأه - .1ه - مسدعاه 
يستعمل في كتابة الوصفة الطبية » واختصارها .01. 


الشم »حاسة اقلم دسمناء 0112 

شمى 011210177 
متعلق ان الكت 

الشضة الشميّة لاع مده 101 ماع 0112 


واحدة من العديد من الثقوب في الصفيحة المصّفوية للعظم 
الغربالي . 
الحسن الس" 
العم لفحت الأزل كدي المقاطية العنيية اللى تحصن 
كان الكو : 1 
ورم أر ومات العصبٌ الشّمي 
(شابةة قله : تقمن 
سابقة تعتي كليل + أو نقض ': 


شيعو دم ه 3 


01121017 217 


01121017 


-01150 ,- 5تآه 


قلة ححوالد متمسععتاه - همتسعدعئتاه 
كفك - 5 خلقى 2 - دمنأداملوع نآه 
اللعديد من الأسنان 1 

حالة يكون للشخص فيها عدد قليل من الأسنان ؛ غياب 
قليل الأسنان عنغصهلمع 011 
فعال بالمقادير القليلة عتسمص ولمع تاه 


تفدن اللعاب قلة اللعاية 
قلَةُإفراز اللعاب 
قله لنُعاب , نقص إفراز اللعاب 
قَلَُالبول 
التحام السّن اللَّسِنيّة بالدائمة 
حالة اندماج السن اللبنية بالسن الدائمة . 


0 - 2115121 :17م01150 


100 - 01150512113 
داع لاه 


0 001021 :تطامتاه 


(لاحقة) دراسة » مبحث » علم 01057 - 
00 حوراته مثل علّم الجراثيم (وعامتعاعة8) . 
عسر 2 2 صَعْنُود به ة الكلام 2 عست ب المَّصود يت 0م010 


كَُ صباح 12212 لتتمطده > .0.1 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
(لاحقة) ورم 0 


لاحقة تعني ورم مثل : ورم سرطاني خبيث . 


وينقل الطعام والسوائل من للعو إلى العذة : 
[مختصر] المسافة بين ععصفادتل حسلة - م - أععزطه - 0170© 
ادم والغرض 


بعد الفلم عن الغرض . 


خارج السزاوبة عاعصة - 011 
1[ - عيادة 011 
2 - مكتب 
عيادة سنية لماصعل, ع115ه 
دليل الصحة الفموية تع لز طالمعط اده 01112 
أو مم سسطه 
وحدة المقاومة الكهربائية الدولية . 
(لاحقة) شبه » شبيه . على شكل - 
25 
داء الفطور الخيطية دزومء 0101017 
الفطرية البيضاوية مسد تق 01 
المبِيَضّةٌ البيضاء قصوء 1ل ه0نلصق - عصى تطله دسنئ0105 
(قُطريات) 
زيت 0 


سائل لايمتزج بالماء » ويكون عادة أخف منه » ويذوب في 
من الشحوم أو من الكيماويات » وهو قابل 


للاحتراق .تنقسم الزيوت إلى زيوت حيوانية »وزيوت 
نباتية » وزيوت طيارة » وزيوت معدنية . 


الإثير » وقد يشتق اانا 


زيت كاجبوت ». زيت البلقاء أتامتازىء 01 1[أه 
زيت يقطر من عصارة (58) (سائل يجري في أوعية النبات 
حاملةً الماء والغذاء) شجرة الكاجبوت ع أتامتازة0)) 
الموجودة في أستراليا والمالايو . يستعمل في طب الأسنان 
كمليت للكوتابركا : 

زيت الئل 
زيت يحتوي على 85/ - 90/ من اليوجينول يقطر من 
القَرَنْفْل وهو مسكّن وملطف » ومطهّر » ومزيل للروائح 


الكريهة » ويختزل نيترات الفضة إلى فضة سوداء مرّة ونصف 


لزه 6مك - وعئزمكك 01 011 


5 مؤكسلدة . 

زيت يوكاليبتوس (الكافور) كنم زلوعنه 01 لزه 
زيت من الصمغ الأسترالي أو شجر الكافور . 

زيت طيار علتاهاهر, لاذه 

مَرهُم مع اسه 
مادة دهنية شبه صلبة » تستعمل في الأدوية الموضعية 
للاستعمال الخارجي 
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مُداواة الأورام » مَعَالحَة الآ | "إمرة “تع طامعده 
واة الأورام ورام 

الورم وتومتلطامعده 

وَرّمي » جرمي ممه 
متعلق بداء الأورام 


عيب وحيدالجدار أعع061 ١911‏ - عدده 
انظر عيوب عظمية وحيدة الجدار 5تاهء055 26-1211 0) 


(ماععل1عل . 


- - 


بصل 

خليطة أونيون سهلة الانصهار 
خليطة قابلة للانصهار » تتكون من خمسة أجزاء من البزموت 
وثلاثة أجزاء من الرصاص وجزئين من القصدير . 

17م - تإهلده 


30 


:21107 عاطتودظ وثسمتم) 


حشوة مصبوبة مغطية » راصعة ‏ 

ترفيد » يرفد ١‏ 
حشوة من الذهب المصبوب أو التَزف تغطي حدبة أو أكثر 
من السطح الإطباقي . أو تُغطي الأسطح القاطعة من الأسنان 
الأمامية » وقد تستخدم كمرتكز للبدلات السنية الجزئية » أو 
لتعديل الإطباق أو كجبيرة لأسنان طبيعية . 

طحم راصيني )هم دوقي 
طعم عظمي يوضع على العظم القشري أو اللحائى في مكان 
استقباله . 

سكام ُراصع »سناد مغط 
يصمم للتعويض النزوع » مرتكز يغطي كل السطح الإطباقي 
للسن لغاية إطباقية ولدعم الجهاز التعويضي . 

1- بداية “مستهل أع 05 


أكونع تحلده 


ادع 021237 


2- هجو 1 

نشأة الكائ٠‏ ئن الحي » تنشو تَتَنّوْ الفَرد 011052 

5 تبثر الهم الإفرية يقي أو نيالي حتلووصه - تملوتتده 
مرض يصيب زنوج أفريقيا ويتميز ببثور دموية في الغشاء 
المخاطي 5 والحلق . 

قَضم الأظافر عستائط - لتهم - متعومطدمط زمه 

ار 02215 

تعتيم ‏ تظلي مم0 

معتم مظلل تدع ت1نعومه 


مادة تستعمل لتقليل شفافية مادة أخرى وجعلها أكثر عتامة » 

تستعمل الأكاسيد المعدنية لتعتيم الخزف السني . 
ظليلية » لانفوذية » عتّامة تعتيم 17أعهمه 

حالة عدم نفاذ الضوء . حالة كون المادة معتمة أو غير شفافة 

أو غير منفذة للضوء . عكس شفافية 
يُجاج أعبل 


021 55 


كعف ارقي 
كلّ الانينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
الفؤازت +الفراضيت 
حيوانات آكلة لكل شيء ء أو المقتاتة بالمواد الحيوانية والنباتية 
قارت . قرضاب 
يأكل كل أنواع الطعام من نبات أو حيوان بخلاف عاشب 
(05امناه 'كأطرع1]) «آكل العشب»و لاحم «آكل اللحم» . 


5ل - كتالقطررءع2:ه 


- .0 حت كطلتتدا0 


)2 12 


2211110115 


(7010115الطتةن)) . 
(ساء بقة) كتف ء »كتفي ١‏ »لوحي ؛ منكبي -0123,-01120 
كتفي لامي »لو حي لامي 0 تطمسره 
متعلق بلوح الكتف والعظم اللامي : 


العضلة الكتفيّةٌ اللامبّة كناع ل زه 'تطوحده - عاععتامد له تجطمصره 
عضلة تخفض العظم اللامي وتشد اللفائف العئقية الغائرة 
فى الجزء السفلى من العنق . انظر العضلة اللوحية اللامية 
ا 0 5 

كل كله 
تستخدم في كتابة الوصفة الطبية . 


1201 تدده > .0.12 


(سابقة) ورم »ورمى - 02120 


(سابقة) ورم 2 ورمي - مطعنه ,«معدره 


سابقة 3 ل ورم 4 انتباج . 
إحدى لحلايا 5 عي في العديد من الغده يولي قد 
ور الحم - ورم غدي صبوغ عتلنطم يه - هسم وعمعمه 

بالحمض 

ورم غدي حمضي حميد » يصيب الغدة اللعابية » وهو ورم 

حميد محاط بمحفظة مكونّة من خلايا ظهارية غدية » 

يصيب عادة الغدة النكفية عند كبار السن . 
داء الخلايا الورمية 

تغيّر حويصلي في الخلايا المبطنة لقناة الغدة اللعابية عند كبار 

السو 


0160 


6010112ظ2 


2202515 


مكون الورم عتصععمعده 

علم الأورام »مبحث الأورام 105معده 
دراسةالأورام . 

ورم 0261 

ورا ام 0260515 
أي مرض يتميز بنمو ورمي . 


- 572 - 


سوء إطباق لاتنطبق فيه الأسنان الخلفية عند انطباق الأسنان 
الأمامية . عضّة مفتوحة لاتنطبق فيها الأسنان الخلفية فى 
يافت انلعل روك وطفلة لاقي سنا رمي وجي لدي ) 
أوفي كلا الجانبين (وتسمى عضة مفتوحة خلفية ثنائية 
الخاع) عند إغلؤق الفكق 


عضة مفتوحة بسيطة ع[مسية رعغتط سعمره 
سوء إطباق وتنسب العضة المفتوحة منه إلى مشكلة سنية أو 
عضة مفتو حة هيكلية لوأعاععادرء)1ط دعدره 
سوء إطباق يحدث نتيجة لسوء تكون هيكلي . 
جبيرة قلنسود يأمفتو حة عقتاقة مده - مسعمه 
جبيرة تاجية تظل الأسطح الإطباقية ة فيها مكشوفة »أي لا 
تخطي السطوح الطاحنة . 


تاج ذو وجه مفتوح .تاج مفتوح الوجه متك عع2] - دعدره 
كشط مفتوح تجر يف مفتوح ]لتك تاعم0 
انظر تحت تجريف (ع148ا07) . 
ردمفتوح عإرجاع مفتوح 
عملية جراحية لرد الكسر أو الخلع بتعرية الأجزاء العظمية 
المصابة . انظرتحت رد»إرجاع (دمناعسلع) . 
١ 1‏ 1 3-0 
ثقب » فتح » ثغرة » تمر : تحة 
حركة الفتح » حركة انفتاحية 
حركة الفك السفلي التي ينجزها أثناء فتح الفكين . 


راعم0 


لمع مه 


061111185 1 


حركة انفتاحيّة خلفة 70511101 ,12267711213 م تداع مره 
حركة فتح الفك السفلي حول نهاية ا حور البكري . 

ر فع العضة ]طبع ستسع مره 

مقدار تباعد الفكين »؛ بعد عمودي 1121 رع ستسع مره 

1- قابلية الجراحة باتلتطدسعمه 


إمكانية المعالجة الجراحية . 
2 - قابليّة العمل 


حالة المريض التي يمكن أن تسمح بإجراء المداخلة السنية مع 
توقع أسباب الشفاء . 


1 - قابل للمعالجة الجراحية » قابل للجراحة عاطوترعمه 
2- قابل للعمل 

1- يتدخل جرحياً . يجري العملية ؛ ضع هنع م0 
2- يجري عملا 

1- تدخل » معالحة جراحية سناو نعمه 
2 - إجراء عمل 

3- يتدخل 

تفأز المعالجة الجراحية 5107 عطمتاو عم 


022165022 


عموم 

غميم أدعءو216م0 
متقرّح اللون ؛ يعطي ألواناً متعددة »ذو مظهر يشبه الأوبال 
(لوم©) (حَجَر كريم تتغير ألوانه تغيراً جميلاً) : 

عاج عنم وراثى انفي انلع طرعستاصعل أامععدعلهمه 

أسنان غُميمة 

نمسك القطن من الزجاج الأعبل 


انا [3و1اع12] - 15م 5[1أوم0 - 15ع21م0 


طاعع) أمععوع21م0 
10101 ضمغاق د5كواع 1دمه 
صاب وجهي ) 
ألم عَصبِي وجهي ل الوجه البصي 

معتم ء »ظليل. »غير متفذ »غير شفاف 
لايسمح بمرور الضوء . 

0 
مصطلح يطلق على عملية تغطية التاج أو الجسر المعدني 
بطبقة ظليلة حتى لايتأثر لون المخزف السني عند خبزه . 

مفتوح . مكشوف . معرض للهواء معمه0 

عضة مفتوحة .» إطباق مفتوح نم00 - عالط مسعمه 
سوء إطباق » حيث لاتتطابق الأسنان في أقصى تداخل بين 
الحدبات » ولذلك لاتتقابل وظيفياً ؟ نوع من سوء الإطباق » 
حيث لاتنطبق بعض الأسنان المتقابلة بينما تكون الأسنان 
الأخرى فى أقصى تداخل حَدَبى . قد يكون ذلك نتيجة 
لعي خلتيء أرعيب في التمو) أرعيب بكسب ان 
بسبب لع المفصل الفكي الصدغي » أو بسبب كسرأو 
بسبب سوء التحام للكسر أو للاثنين معا . قارن مع عضة 
مغلقة (عغت6 ع0105) . 


0221 


تدمع عنتودمه 


012211115 


عضة مفتوحة أمامية -إطباق مفتوح أمامى دمت )صهرء) تطمعمه 


سوء إطباق لا تتلامس فيه الأسنان الأمامية بينما تتلامس 
الأسنان الخلفية معاً . عند إغلاق الفكين » قد يكون السبب 


مص الإبهام . 

عضة مفتوحة كاملة عاأع[مصدمعرءغتط مسعمره 
عضة » تتطابق فيها فقط آخر أسنان خلفية فى أقصى جهة 
وحشية . 


عضة مفتوحة سنية لماصعل رعغتط مسعمه 
عضة يسببها سوء إطباق سني . 
عضة مفتوحة وظيفية 
قُصور في تلامس القواطع الأمامية عندما يكون إطباق 
الأسنان في أقصى تداخل حدبي » حتى لو وجد تراكب 
عمودي 3 


1021ع2نا] رعغلط معمه 


70511101, ]1ط داعمه 
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إجراءات جراحية 01001115 1176ا2عم0 

تقرير جراحي 
تسجيل مكتوب للعملية الجراحية من بداية تأثير الخدر , 
وتحضيرمكان العملية إلى الشرح التفصيلي لأسلوب أو 
طريقة إجراء العملية الجراحية . 

مراحل العمل . خطوات 

الإجراءات الحراحية 

أسلوب جراحي . طريقة الجراحة 
شب ووس را شيرع الكناية راجن 4 وخاضية 
ذكر طريقة المداخلة والعلامات التشريحية » والنتائج المرتقبة 


01" اوناع م0 


026121176 5 


عتالومتصطعع) ع17أوناعم0 


1[-ر ضح جرا احي ع النأونرعم0 

2- رضح علاجي 

معالحة جراحية” ألاع مدعت ع لتاونرعمه 

1- جراح 0261201 
5 القائم بالمداخلة » القائم بالحراحة السنية » المعالج 

غرفة عمليات الأسنان 0061260177 


حجرة مجهزة بالبدلة السنية والقبضات التى تعمل بقوة 
الهواء وكرسى الأسنان والضوء والأدوات السنية اللازمة 


للمداخلة السنية . 

استئصال الوصاد اإسماعع لاسرع مره 
قطع جراحي وإزالة غطاء من شريحة مُخاطية يغطي كل أو 
جزء من سن غير بازعة . 

[مختصر] تصوير شعاعي - طمهع240هممطانره - 020 


طبقى شامل طمرو "تع 0 ددم صد ممه 
الع شعاعى مقطعى بانورامى عتصتةةمصةط) 
(لإطمة1ع 10120 . 1 1 1 

التهاب الوصاد 
التهاب الغشاء المخاطي الذي يغطي تاج السن البازغة جزئياً » 
بسبب رضح أوعدوى أو كليهما ء يُسمى أيضاً التهاب 
ماحول التاج (كتاتمم1معتتء2) . 

وصاد . غطاء » سدادة 
1- أي نسيج أو بنية يماثل الغطاء . 
2- (في طب الأسنان) : شريحة من النسيج اللثوي تغطي 

تاج سن بازغة جزئياً » عادة تكون الرحى الثالثة السفلية : 


9 


وصاه السّن- قلنسوة السن 


كتاتلمءنمعمه 


لسنلمء 1ع م0 


- لمادعل انماع ترعمه 

كتمتواء00020 
شريحة من الغشاء المخاطي تبقى فوق السطح الإطباقي 
لرحى في طور البزوع . 


المجهر الجرا احى 2 حير جرا احي 20101050 ع ناودع مه 
يسمى أيضاً مجهر جرا احي (عم0ه05عتطة لوعاعتناه) . 
وضعيات العمليّة 2( وضعيات العلاج 


عو بيع 


غرفة العمليات »غرفة المعالحة الجراحية 
غرفة خاصة » تكون عادة فى المستشفى » »يتم فيها إجراء 


العمليات الجراحية في جو معقّم وبوجود فريق عمل . 
طاولة العمليّات 


قاعةٌ العمليّات . غُرفة العمليآت الجراحية 
1 - عملية جراحية » مداخلة جراحية 
2 -عملية 

أي عملية يقوم بها الجراح بواسطة الآدوات أو بواسطة اليد . 
عملية معوضة »عملية ترميمية 012062521285 ,1210ءم0 


02121115 5 


02121115 01 


ع21) عساو نعمه 
اع 21ع1) 1م060 


071 


عملية تجميلية 051111 ,12)1012عم0 
لطأ 5 1157© ,021201011 
0 ا 122[01 ,12)1013عم0 
0 3 صغيرة 1011201 ,0261201013 


2125161 ,100)وناعم0 


عملية إصلاح 2( إعادة البناء 


0015111117" ,12)1010عم0 


مداخلة جراحية » عملية جراحية لدع تع "1ناكرطم 2ع م0 

1-جرا احى » عملى ع0 
متعلق بالتملية الجزاحية: . 

2- فعال » مؤثر 


3 - عامل 
4- تداخل 
منطقة العلاج . منطقة المداخلة السنية 


103 0162191 اوناع مه 


2 1201576عم0 

جراح أسنان علاجي 

طب الأسنان الجراحي” 
انظر جرا اح أسنان («مععمتة لقاصءط) . 
1 -في السابق » كان هذا الاختصاص يشمل 7 تقريباً كل 
التتخصصات الموجودة في هذه الأيام «(مثل : علاج الجحذور. 
وتقويم الأسنان) . أما الآن فأصبح ينصرف بشكل عام إلى 
قسم العلاج التحفظي الذي يهتم بالتشخيص وعلاج 
الحالات المرضية والشذوذات التي تؤثر على جمال الأسنان 
وترميمها من حيث الشكل والوظيفة . 
2- فرع طب الأسنان الذي يختص بتشخيص ومتابعة الحالة 
وعلاج الأسنان ذات اللب الحي أوغير الحي وترميمها 
وا محافظة على الوظيفة والتطور الفيزيولوجي للأسنان » 
ويتطليق داك كاي السحة السيدنة والالسيك الرخرة ف 
التجويف الفموي . 


15177 ع اوناع مه 
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ترا اجع الفك .2 استئخَارٌ الك تتاكتطأحصع مط كمه 
000000112 
أفيو نْ تمه 
مادة مخدرة 


0 
١‏ 1 و جهى دأعلمسعم لداعد] 

و عي مهس" 

بزوع متاخر عع 051 
مصطلح يعني البزوغ المتأآخر »يطلق عادة على الأرحاء 
الثالثة . 

أوبسونى » طهائى عتصمومره 
متعلق بالطاهية (متده5م0) . 


المنسب الأبسونى . المنسب الطَّهَائى 
مشعر طهوي » مبحث الجحراثيم 
أبسونين » طاهية 
جسم ضدي يجعل الجراثيم قابلة للبلعمة » أي يسهل بَلْعَمة 
الميكروبات . 


122012 5021م0 


0202011 


بعتي :تعلق بالباطير ناوه 
0 رَالقْر ص البصرى ٠‏ تتطمه اج عتامه 


ا 
ضمور العصب البصري 

تَفّْق العصب البصري . القناة البصرية 
التصالْبةٌ البصرية 


لقصى عنامه 


وسلاكوتك عتامه 


قر ص العصّب البَصَري عكتل عنامه 

النش ةلمر بة لاع ه101 عنامه 

العَصّبّ البصر يُ 2617 عتامه 
العمب فحني اذاي مكتمب لكك رخص بالروية. 
انظر مدخل بصري (1905]م0) : 

التهاب العَصّب البصري كتاتساعه عنامره 

صر يي )م0 - لدع1امه 


الأحسن ء الأفضل . الأكثر ملاءمة » 
الأمثل 

الحفرة الأكث رملاءمة 

متلى . ملائمة » الحرارة المثلى 

الرقم الهيدروجيني الأمثل 


1 - 11231)م0 


الك لقستامه 
لمستامه - مسستستامه 


11م مستستامه 


(سابقة) بقة) أفواه -010,-019 ,01 
سابقة تعني قم. 

ته للفم باتجاه ل 00 

1 حنمي “فمي »َموي لوناه 


2- عن طريق الفم 


آلحجب . النقطة حاجبية - النقطة 


الوصادٌ الْجَبهىّ 
الوصاد الجبهي الجداري 
الوصاد الصدغي 


1101121 لممسسلاتاءتاعمه0 
ع21ا0211 11060 لمسسلساءنرعمره 
220121 تمسلناء رع مه 
51121222521 > م تإتتطامه 
فوق الأنفية 

النقطة التي تنصف ا حافة أو الخط المستعرض فوق الحجاج ؛ 
وهي علامة في قياسات الجمجمة . 
(سابقة) عين ٠‏ عيني 
ألم م الَعين 
متعلق بالعين . 
الشريأن العينى” 
شريان يُغذي مقلة العين » وعضلات العين » إلخ . انهاه 


-1220[قطاغططادره ,عستقطغطامه 
أ عسل امه 
عتسلمطغطامه 


3117 عتستلخطغطامه 


مدخل عيني (دعتستقطتطم6) . 

العتصّب ؛العيني 2217 عتستلمطغطمه 
انظر مدخل عينى(كناء نسلهةطاام0) . 

أو ر دّعينيّة | كساء؟ عتسستلمطغطمه 

"أوردة تنزح المنطقة التي يغذيها الشريان العيني . انظر مدخل 

عينى (دعتسطلقطتطم0) . 

جحو ظ العين » قيلّةُ عينية عاعء0 ستلمطغطامه 

جحوظ العين » رق زالعين - كتوه)مهتستلقطاطمه 

5 طاطامرمي 

أفيو ني 2 أفيو نْ عأمأره 

مستحضر مسكن للألم يحتوي على الأفيون أو أحد 
شتقاته . 
الأخير يي مامتط)كزمه 


علامة فى قياسات الجمجمة » هى النقطة المتوسطة على 
الحافة السفلية من الثقبة العظمى . نقطةٌ وسط حافة الثقبة 
العظمى للقذال . 1 


متعلق بالنقطةٌ الخلفية والأنفية لدتكةطمتطاكتمه 
«(سابقة) خلف . ظهر » خلفى » متأخر - مطأكتمه 
نقطة القحف الخلفية » الذميرى امتصسمضءمطأكزمره 


(نقطة على قفا القحف) 

نقطة على الخط المنصّف للجمجمة على العظم القّذالي » 
لقياس أقصى طول أمامي خلفي للجمجمة من المقطب ؛ 
وهي علامة في قياسات الجمجمة . 


00 الشفة . انقلاب الغّفة متلتعطء مط )كمه 
الشفة » انقلا الممّة قتلتطء مط )كمه 

2 ا 1 
و يله فتسء15]108مه 
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01:91 105589 - 1 


القرة الفمويّة . الفم البدائي 


في الحنين 
سائل قَمُو يُ 0 لدتده 
انظر اللعاب الكامل (5311978 ع1مط/118) . 
تلم فَمُو يُ 52007 0121 
عادات كَمود ّ كاأطقط لدنده 
طّلاو 0 فمود ب مشعر 0 لام مكلنع1 إتتتفط لدعده 
انظر . . . طلاوة مشعرة (2كل1مهكلناعا نزكنة81) . 
العناية بصحة الفم علق طاللفعط لجتره 
منسب الصحة الفموية » 011 - دعاص طاالمعط لدده 
مؤشر الصحة الفموية 
دليل وبائي جموع نقاط بقايا فضلات الطعام والقلح في فم 
الريضن 
الحالة الصحية الفموية » كنغةاه طالوعط 1هخده 
الحالة الصحية للفم 
الهربس . عقبول فمو يِ دع منتعط لوخده 
انظرعقبول بسيط (16متنأة وءم8161) . 


حفظً صحّة الفم 
القواعد الصحية كما تطبق على الفم والأسنان للتأكد من 
ا محافظة على النظافة الفموية بإزالة اللويحة الحرثومية 
بالفرشاة والخيط السنى » وأدوات خاصة أخرى . 

منسب الحالة الصحية التيق 5 81 - مرع0س1 عمعنع ج11 لد0 

المنسب المبسط للحالة 

الصحية للفم 

طعمقَمَّوِي , غرسة فموية 

طب زرع الأسنان 

عَدَوَى فَمُويَة 

أجهزة الإرواء الفموي 
تيار ماء يستخدم لإزالة فضلات الطعام عن سطوح الأسنان 
للمساعدة في تنظيف الفم والأسنان » وليس كبديل لتفريش 
الأسنان اليومي . أو التنظيف ما بين الأسنان بالخيط الحريري 
أو التطفات بن البعة لخر . تفيد الغسولات الفموية 
(15مندع تس له0) الأشخاص الذين لديهم طبائق تقويية ثابتة 


عمعلع قط ادناه 


- لع لتامصسة رععلص1آ عمعنو ج82 لد 

0111-5 
أسقاصصصسا لدعده 
32010577 مدا - 3ع010)مقامصصا لدعده 
)عع كسا لدنده 


0121 1111520125 16715 


أو بدلات جزئية ثابتة (عتدطمعل لدتهدم 0عة©) . 
الحزاز المنبسط الفموي 
م 
دَاء أَلَبِيضَات القُموي- سّلاق 
داء فُطري : 
مُخاطية اَم ؛ نسيج مُخاطي فموي 


كتتحطوام تعطنا لوده 
عدا للعمط لمعه 


لاكناتتط) - دأموتلتسمحمط 01:31 


01:31 12 


التعاطي بالفم مه “اكتستسلد لدعره 
تناول الدواء عن طريق الفم , 
جراح القم و الفك العلو يُ ناك [دأع10]2اتتقحم سه لفخره 
والوجه 
أخصائي أسنان يختص بتشخيص وعلاج الأمراض 
والإصابات وتشوهات الفم والفكين » وترميم سوء التكون 
الوجهي الذي تسببه أمراض الرأس والرقبة أو الحوادث 
الرضحية . 
جراحة الفم والفك 
العلوي والوجه 
عمليات جراحية في الفم تشمل القلع وإزالة الأكياس أو 
الأورام وترميم كسور الفكين . انظ رجراح أسنان لمامء) 
(0مع51018 . 
الأمراض الفموية الصناعية 
سرطان الفم 
جوف الفم . حفرة الفم 
التجويف الفموي شاملاً اللسان والأسنان . 
جوف القّم االخصوص 
خاصة كيوية:الضفة الفمية 
داء الكيسات المذنبة الفموي 
حالة مرضية نادرة ؛ آفة فموية تصيب السطح العلوي للسان 
نتيجة تناول الطعام الملوث بالطفيليات ٠‏ نادراً ما تصيب 
الأنسجة الفموية . حيث يتوضع الوم الحميد على السطح 
العلوي للسان . 
فضلات فموية ء بقايافموية 
الحجاب الفَمَّوي . قاع الفم . أرض الفم 
حاجزيفصل المنطقة تحت الفك عن المنطقة تحت اللسان » 
ويتكون من العضلات اللامية اللسانية واللامية الفكية . 
أمراض القَّم 
جرعةفموية 
تناول الدواء عن طريق الفم : 
صعوبة الحس الفموي . ضعف المس 
التدوي 
ظهارة الفم » نسيج ظهاري فموي 
فحص القَّم 
فحص إكلينيكيي للأنسجة الرخوة والصلبة في التجويف 
الفموي بغرض التشخيص والتخطيط ؛ والعلاج : 
زُمرة الجراثيم الفموية . النبيت الجرثومي الفموي 108 1ؤتره 
كائنات دقيقة توجد طبيعيا في الفم : 


511185177 11012131ن5:هجد نه لدخده 


ع35ه015 لقساعد]ء)ة 1نده 
مع 2222© 0121 


ك2 0131 
1021م لألكقء لوده 


01:31 1221:2217 


01:21 5110515 


اطع 0131 


سعخنتطم دجتل ادناه 


01231 5 


0121 00528 


01231 2 


سنا تاعطاامعء لدعده 


01231 31 
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جراحة تجميلية قَمَوية 


51115177 1)كه1آم 1دثاه 


صفيحة كّموية ية- الغشاء لدء028("تقطاممععسط دعنهام لوده 

الشتّدقي البلعومى ع هطع حمر 

و كانه قمر 0 010 وقائية فموية مده تتطممندم لوده 
الوسائل والطرق الوقائية التى تدنخذ للحماية من الأمراض 
لقو : 1 

تأهيل الفم 2 تأهيل فموي )2 تلتطقطء" لوده 
تعويض الشكل ووظيفة الجهاز المضغي لحعلها قريبة من 
الطبيعى ما أمكن . 

مَضُمضّة فَمُودٍ ب »غسل فمو يِ كلأكسك 21:اه 

حاجر فموي مععتعو ل[وتده 
جهاز وظيفي عضلي يستخدم لخلق ضغط على القطاع 


الشفوي العلوي بإزاحة الشفاه عن وضع الراحة » ويستخدم 
أيضاً لمنع التنفس الفموي وعادة مص الإصبع عند الأطفال . 
ساد فموي 
سد للتجويف الفموي بواسطة الأنسجة الرخوة . إما بالنهاية 
الأمامية و (سد أمامى 5681 :30زعاده) أو بالنهاية 
الخلفية ويسمى (سد 86 لوء5 ,ولع ؤو0) أو كلاهما . 
انظر أيضاً ساد (لوء5) . 1 
قيلزكة كدو 
تعاطي حبوب أو شراب عن طريق الفم لإزالة القلق 
واسترخاء المريض قبل إجراء العمليات الجراحية الفموية . 
إنتان الفم , إنتان َموي 


لوء5 01:31 


0131 112 


كأدمء؟ 0121 


حالة تعفن ذ في الغم نتيجة زيادة النشاط الجرثومي وقد تؤثر 
على الصحة العامة للجسم : 
اثار جانبية فموية ماععل]ء علذه 1ه 
معر فهُالتّحسّم بالفم 515 0121 
القدرة على التعرف على شكل شيء موضوع في الفم 
بواسطة المعلومات الحسية داخل الفم . 
العليف تحت المخاطي الفموي ونوهط كنامعسسطته لمعره 


جر اح القم صمعم تناك [دتده 
متخصص في القلع الجراحي للأسنان وجراحة الأنسجة 
الفموية المحيطة . انظ رجراح أسنان («مععمنة لماصءط) . 


جراحة القّم » الجراحة الفموية 5 - ناعم :تناد 01:91 
الجزء من الجراحة السنية الذي تشتمل على التشخيص 


الفكية والأورام في الأنسجة المحيطة . يُسمى أيضاً الجراحة 
الوجهية الفكية (/1اء18نا5 013:1110/201321) . انظر أيضاً جراح 
أسنان («مععتناة لمامء(ا) . 


طبقة من النسيج الظهاري والنسيج الضام تبطن التجويف 
الفموي : 

الغشاء المُخاطي للفم 

الغشاء الفمو يِ المخاطى 110 رعدة :عط كتامعتاصد لوده 

7 : 
تشخيص تمريضي تم الموافقة عليه من قبل المؤتمر العالمي 
السابع في تصنيف التشخيص التمريضي . يمكن التعرف 
غلى :اخالة م عاذل التجارب الششعضية كميز طبقات 
الأنسجة بالتجويف الفموي . 
الصفات المميزة تشتمل على :الألم الفموي وعدم الراحة » 
ولسان مطلي » وجفاف بالفم (الفم الجاف) , والتهاب القّم » 
واثرائ كجزية أ وفرحات فقوي ونقص إقران لهات ؟ 
والطلوان . ولويحة فموية . وتّوسّف أوتَقَشّر؛ 
وحويصلات » والتهاب لَنّوي زفي » وأسنان نخرة » ونفس 
نان تر 1 
تشمل العوامل ذات العلاقة : الحالة المرضية للتجويف 
الفموي التي تتنسبب عن تعرض الرأس أو العنق للأشعة » 
وفقد الماء ؛ والإصابة الكيميائية وتشمل (الأطعمة الحامضية » 
والأدوية » والمواد الضارة أوالمؤذية»والكحول 01041) 
035119 ؛ والإصابة الرضحية مثل (البدلات السنية غير 
المنطبقة أو المتقلقلة » والحاصرات » واستعمال الأنبوب داخل 
رغاش أو نيوت الفى معكاي + والقراحة واخل العجريت 
الفمتوق 2 وعد حالش حدة 4 ساعة . وعدوى 
بصحة الفم . والتنفس الفموي » وسوء التغذية . والعدوى 
أو المرض ٠‏ ونقص أو قلة إفراز اللعاب ٠‏ والأدوية . انظر أيضاً 
التشخيص التَّمر يضى (20515ع012 عستسته]) . 

دأء التَغف الَقَموي ‏ 

داء أكبيضّات القموي- سّلاق 
إصابة مخاطية الفم بالمبيضات وقد تتحول إلى حالة سابقة 
للسرطان إذا أصبحت مزمنة . 

باثولوجيا الفم 
يختص بطبيعة الأمراض التي تصيب الفم والمناطق المحيطة . 
انظر علم الأمرا اض السنية (7إع0108طلهم لهامء() . 

اختصاصي الباثولوجيا الفمويّة 

ميت هات مامخصدس تن ذر اننا رفون الجر : 

ضيق قَموي 2 شم قَموي- شيم شفوي - دوأومستطم 1ه 


01:21 122110115 111213 


01231 1515 


لاكناتتط) - دزئوتلتدمحط 01:21 


'101087هم 31ه 


1015م 31:اه 


0515م [131طد1 


01211 01 


حَجَاج » جيب العيز »وتّب العين الطعره 
التجويف العظمي للعين » المكون من العظم الجبهي والعظم 
الغربالي والعظم الدمعي والعظم الفكي العلوي , والعظم 
الوتدي » والعظم الوجني 

حَجاج .» جيب العين , وََّبٍ العين 
إحدى فتحتين في عظام الوجه تحتويان على المقلتين . 

كسر انفجاري حجاجي 
كسر القاع الحجاجي . وإزاحة النسيج الحجاجي داخل 
الجيب الفكي العلوي 


أذطه0 - ماتط:1ه 


لداتطه 


ع تنلاع م2 لدالطتده 


11221111 أده - 109 لماتطاتده 


جوف الحجاج جأاتكق لمنتطه 

اجتثشاث الأحشاء احاح دسمتاونء معي لماتطءرده 
" الإزالة الكلية لمحتويات الحجاج جراحيا 

الشق التجاجي عتناككة؟ لماتط"ده 


الشق المتكون بين قاع الحجاج والجدار الجانبي للحجاج وثمر 


الدنبق 0 السفلي 00 ا لداتطه 
الشق 0 ُ ى متا ناك رعتناككة؟ لماتطءده 


شق مستطيل بين جناحي العظم الوتدي » تمر فيه كثير من 


الَعضَلةٌ الْحَجَاجَية عاعكتتحط لمكتطءره 
عضلة أثرية أوضامرة .انظر مدخل عضلة حجاجية 
(كتلة)1ط01) . 

العصّب الحجاجي عتاتاعه لماتطتده 


يعصب الحجاج .انظر مدخل حجاجى (011)8115) . 
مُسدّو ىَ حَجَاجِي - مسو ى الإبصار - عصقام لمغتطءرده 
ع2قآم 1121ك1؟ 
بيد ام » سقف 2 عغهام لماتط:ه 
الناتئ كلد 2 شاخصة مر 
0 : 
الناتىئ الحجاجي 
: ا : 6 
نتوء عظمي من عظم الفك يتجه إلى الأعلى والخارج . 


55كع 1 01121 


عده0] عستأهلدم عط 1ه دوععء0:"ام لدالطءه 


الناتىء الحجاجى للعظم عط 0 ووععمدم لماتطءده 
الوجنى 202 275011201 


دهليز الفم 2 الدهليز الفمو ي علساطتاىء؟ لدتده 
مهزةفموية ة » هرَآرُفموي” 

جهاز تعويضي مصمم لمساعدة المرضى المصابين بشلل في 
الممرات الهوائية على إخراج الأصوات عن طريق خلق تيار 
من الهواء بواسطة بطاريات كهربائية » وبذلك يساعد على 
الكلام . 

النقطة الفمو ي 2 الفود يهى 01:21 
نقطة تشريحية في جوف 0 
نقطة على السطح الداخلي للنتو السنخي » تحدد نهاية الدرز 
القاطعي » وهي علامة في قياسات الجمجمة . 

مبحث صحة الفم . ط بالق »علم صحة الفم 
تستعمل أحيانا للدلالة على التعاون بين الطب وطب 
الأسنان في مجال الصحة . 

شكل قشرة البرتقال » 

مظه رقشرة البرتقال 

السطّح المنقط للثة المتتصقة الصحية . 


0131 1112601 


01210837 


1 زمر اععم 01:28 


الْْقْلَهَ » كرة العين » كرة ده 
دائرى » مستدير » دوير ىئ تملتعلطه 
العضلة الدورية العينبة تلنءه كسمسعتطىه 


يشتمل الجسم العضلي للجفن على العضلات الجفنية 
وَالحَجَاجيّة والدَمعيّة » تنشأ العضلة من الجزء الأنفي للعظم 
الجبهي ومن النتوء الحبهي للفك العلوي أمام الحفرة الدمعية » 
ومن السطح الأمامي للرباط الجفني المتوسط . 
وظيفة العضلة الجفنية هي إغلاق جفن العين برفق » ووظيفة 
العمل اللسسا ةو إخلاق سود الع نقرة ادن باط 
الطرفة . ويُسمّى أيضاً العضلة الدويريّة (ونتقلنهطه0) . أو 
عضلة الاجفان المدارية (<تنه0ل20126) . قارن مع العضلة 
الملغضنة للحاجب (1[111ءما5 00131832]01) » العضلة رافعة 
الجفن الأعلى (110115عمناك عةناطعم01م #منوتاعآ) . 

النضلة الذورة العيية + العقئلة 

المستديرة العينية 

عضلة تُغلق الجفون . 

الدويرية الفموية 
عضلة للتعبير الوجهي » تحيط بالفم وتتصل مع العضلة 
المبوقة » وهي عضلة قابضة للفم (عاعكتاطة متعاعمتطم8) . 

عضلة دويرية فموية » عضلة 

مستديرة فموية » عضلة محيطية فموية 

عضلة تم الشفاة وتضم عضلات الفم . 

العضلة الجفنية الدويرية ععقتاتط مستحتةدطءملهم كوسملسمعتطءره 
انظر الدويرية العينية (نآناءه 215ة1تاء1ط01) . 


1221151 تلته0 كتتملسعلط:1ه 


015 كأتحلساع1اط:01 


©2151 0115 كتملساعلاط:01 
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عضو الضغ 2 جهازالمضغ حدم نا هتروع :01 
مجموع المكونات التي تتدخل في الكلام »واللضغ »وبلع 
الطعام : 

عضو كورتي » 

عضي اللولبي في الأذن- العضو ا حلزوني 

عضو جاكوبسن 5 الععضو الميكعى الأنفى دسمىطمع2[ 01 مدع :ده 

و و 0 1 


501121 01521211112 - 1"1م0» 01 تدع :01 


عضى . عضويات دقيقة وعلاعصوع :1ه 
عضو ىئ عتصدع :0 


1- متعلق بعضو أو أعضاء أو مكونات الأعضاء . 
2- يتعلق بمادة تنشأ من كائنات حية ؛ أي من كائن حيواني 
أو كائن نباتي . ْ 
3-(فى الكيمياء) : يتعلق بمشتقات الكربون . 
تسكن فاع يدقل الكيماويات المضنوية؛ 
ثييفات عضود 35 1 كط عتصوع:ه 
مطرس عضوي , هيكل عضوي 
1 بنية منتظمة مثل المادة بين الخلوية لنسيج . 
2 مطويس اليفاء أو الساس المعو لاني :ات لز 
الميناء (تتتاهم اعصتقصظ) . ١‏ 


مواد عضوية 


2221113 عتصوع :01 


22211 عتصوع 01 


من الوجهه العضود بة. عضود ب '(المعتصوع :1ه 
كائن حي 2 بدن 2 عضوي 2 حي لاكتصسدع 01 
أي نبات أو حيوان . - نتظم من خلايا حية . 

عضود يات ل - كك ع0 
عضوب يات دقيقة -113110ركتتاكتطدع :01 
1- 10 (تحول إلى مادة عضود به( عتصوع 0 
2 - تنظ 

3- نظام 

4- منظّمة 

1- تنظيم » تنسيق » تعيين » توجه حم دامع 01 
2- اهتداء » توجيه 
أثقبة »؛فتحةء ُو هة لك 


فتحة أو فم أو مدخل لتجويف بدني . 
موسع الفتحة 

أداة في مداواة الأسنان اللبية تستخدم لتوسيع فتحات قنوات 

الحذور لتحسين وسيلة النفوذ للمداخلة اللبية . 
فوهي . ثُقبي . تُقبَوي 

متعلق بالفتحة أو الثقب . 

الزاوية الوجهية الفموية 

(في قياس الجمجمة) : الزاوية المتكونة من الخط الوجهي مع 

المستوى الإطباقي العلوي . 


تع 1دآدء 011112 


له 


عاعطة لدك 1ه 


نتوء عظمي يمتد إلى الخلف من الحافة الحجاجية للعظم 
الوجني . وهو جزء من الجدار الجانبي وقاع تجويف الحجاج . 


- وَحَجَاجِىٌ 


51112 1121ط01 


.قرت يل 


الحجيجى 
علامة سيفالومترية ثنائية الجانب توجد عند أقصى نقطة 
سفلية على الحافة السفلية للحجاج . النقطة الحجاجية 
اليسرى تستخدم عادة لتحديد مستوى فرانكفورت الأفقي ؛ 
وهي واحدة من زوج من علامات قياس الجمجمة : 
انظرمستوى فرانكفورت (عصقام ]1م علصه©) . 

جاجي . وقبي 

الخط الصماخي التجاجي 
خط وهمي بين مجرى السمع الظاهر وزوايا العين الخارجية . 
خط تحديد اللّحاظ «الصّماخ السمعي الظّاهر) يستخدم في 
(اللحاظ) ومركز الصماخ السمعي الظاهر 5 


01121 


كتلة 011 


عنا لدأادعمد - مغلطاتده 


حجاجى انفى لدكحصه)غ 01 
ا كدي 10مسضعطدردمغتطءه 
اخ صدغى” 01160612220121 
ترتيب » تنظيّم » مرئّة » فصيلة . طراز م010 


أحد الأقسام الرئيسية في التصنيف في التقسيمات الحيوية. 
مصطلح يطلق على تتابع طبيب الأسنان لجموعة الأدوات 
أثناء المعالجة السنية . انظر استعمال متعاقب 01 66معناوء5) 


01:01 01 115 


(ع05 . 
اعتيادى . مألوف 'إتتمسنل له 
معالحة اعتيادية ألا ادع «تتمستلعره 
و ل 


سدع 01 
أي جزء من الجسم ذو وظيفة أو وظائف محددة : 

عضو تمتص » عضو ماص داع :ده250, سدع :01 
نسيج وعائي يوجد بين جذور السن اللبنية وبديلاتها من 
الأسنان الدائمة » أثناء عملية امتصاص جذور الأسنان 


اللبنية . 
عضو إضافى 26055017 ,قوع :01 
عضو شيفتز 5 نوع 01 


تس إلى ج .ه .شيشتز , 2اذهءز6.11.0 .1901-1850 » 
مشرح دانمركي ؛ الفرع السفلي للمسال التكفي . 

عضو الميناء [عتسقمء سدع :01 
تكاثر وتشعب الصفيحة السنية لتحتوي الحلمة السنية » وهي 
تحدة شكل تاج البسن وتكوين ميناء السين 
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لاك 010223521 


امي ادي 
فموي “بلعوميً 
1- متعلق بالفم والبلعوم كتجويف واحد . 
2- متعلق بالبعلوم الفموي . 
أنبوب فموي بلعومي 
أبلعوم فموي 
(الجزء الفموي من البلعوم) . 
امتداد البلعوم الأنفي من أسفل حافة الحنك الرخو حتى 


7521 تقطام1:0ه 


عطنا لدعم لتتقطامه:1ه 


1217:05 م010 


01 ,- مامه 
5نا0[قطامء010 - عتلحطمءءم0طه 


ذورأس معتدل الارتفاع 2( ذات منسب عمودي مابين 
1» . انظر متوسط الرأس (عتلهطامعءموع31) . 


ائيّة الشّفّين متلتعطء مطا»ه 
عاج مستقيم التبيبات عستغدع 00 )ده 
عاج ذو أقنية مستقيمة » يوجد في الثديبات . 
ذوأسنان شود ية أو طبيعية لل نك 


علم تقويم الأسنان . مَبحث فعناصه0000)ه - هنغصهلمط)نره 
تقويم الأسنان 

فرع من فروع طب الأسنان يختص بدراسة سوء إطباق 
الأسنان وعدم انتظامها وطرق علاجها . انظر تقويم الأسنان 
(5ع1دم0ل0ط0) . 

معالجة سنيّة تقومية 
معالجة سنيّة تقوبميّة ؛ 
الأسنان .2 

طبيقة تقويم الأسنان 
أية طبيقة تستخدم لتحريك الأسنان أو لتغيير شكل الفك ؛ 
أنواع مثل هذه الطبائق 
متَبّة » أو داخل الفم ‏ أو خارج الفم . 
انظر طبيقة (ععصهناممة) . 

وصلة تقويمية 

طوق تقويمي . شريط تقويم الأسنان 
أداة تثبيت للطبائق التقويمية الثابتة » وهو طوق معدني رفيع 
يُصبّع من شريط فولاذ لايصد أ يمكن تكييفه لتنطبق حول 
السن . 

شريط طوقي تقويمي 
شريط من الفولاذ المقاوم للصداً أوشريط من المعدن 


010601 -00216 0ه 


11211مزمة 021 0ه 


:ثابتة أو نزوعة »أونشطة »أو 


انا تطاع ]2 عتغمص مل مط) :1ه 


لصوط عتغمه 01:00 


م22 لصحط ع1)مم 0ه 


ا د ل ا كر 
فتحة. ثقبة فوهة 1 -ح 01111 حت لساك 01111 
أصل مَنْشَأُءمصدر 

1- نقطة البداية » بداية أي شىء . المصدر . 


2- (في التشريح) : الطرف الأكثر تثبيتاً أواتصال العضلة 


ملع ته 


التي تختلف عن مرتكزها . 

منشأالعضلة . ستعتده عاءعكتامم - عاعكتاحر ج 1ه ستعتده 
منبت العضلة 

(في التشريح) : مكان اتصال العضلة الثابت بعكس موضع 

ارتكازها . 
منشاً العصّب 217 رمتعم ده 
قَمُو يُ أنفى لدكقصه01 - لدمفمستره 
فَمَوىّ (لأكينية) وه 
ا ا القم »آكلة القم تاعطق ركاه 
1 -(سابقة) ' قم قموي “فمي -01:0 


قوق 1 لةتخصدمنره 
ناسور مو يِ عاد يُ لساك لمعتاصدمه 


فتحة غير طبيعية بين التجويف الفموي وجيب الفك 
العلوي »قد تحدث بسبب دفع جذر رحى علوية »أو جذر 
ضاحك علوي داخل الجيب أثناء القلع ؛ ويجب إغلاق قُتحة 


الناسور جراحيا أوليا . 
1 م ى كزوم0طع 010013 
2- تشخيص مصلي 
ل 5200 ع 
و عي فموة يِ لدعه]01:ه 


تعلازمة التشوهات الوجهة 
0 


ىن --9 


5501:0102 ادانع تل لداعد]0:ه 


01012131 0515 


ل و جهية فموية صماعء" لمع ]مه 
خ1 خَللَ خَللَالسّمَظّم العُمو يِ ) الإصبعى 5505)0515 لون د]0)نع1:001ه0 
الوجهي 
إنزيم فَموى عكقصةك 0:01 
فَمَوَى لسانى لمسعستامته 

متعلق بالفم واللسان 

اط 0 8و 5 

ثموي فكي علو يِ 11217تت ةمه 

متعلق العم والفك العلوي . 
فمو يِ 'أنضي 002521 
متعلق بالفم والأنف . 
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تحريك الأسنان أوتصحيح سوء العلاقة بينها » وسوء تكوّن 
الأنسجة ا لمحيطة » بواسطة ضبط العلاقة بين الأسنان بين 
بعضها » وبينها وبين العظام الوجهية , بتطبيق القوى وإعادة 
توجيه القوى الوظيفية أو الاثنين معاضمن الحملة الجمجمية 
الوجهيّة . الدور الأكبر للمعالجة التقوبمية هو في تشخيص » 
ومنع » وعلاج كل أشكال سوء إطباق الأسنان ومايرافقه 
من تغيّرات في البنية الداعمة » والتصميم » والتطبيق » 
والتحكّم في الأجهزة الوظيفية والتصحيحيّة ؟ وتوجيه 
الأسنان والبنى الداعمة لها لتحقيق علاقات إطباقية في 
أقصى تناغم فيزيولوجي وجمالي بمكوناته الجمجمية 
(القحفية) والوجهية والمحافظة عليها . 

تقويم الأسنان الممترض 
تخفيف أو تصحيح سوء الإطباق في الأسنان المختلطة أثناء 
تطور الإطباق . 

تقويم الأسنان الو قائي اأأجاء 9ع 1روع 01000211 
نوع من العلاج التقويمي للأسنان يهدف إلى الحفاظ على 
إطباق صحيح عن طريق منع تحرك الأسنان 1 

تقويم الأسنان الو قائي - عناع ص[ وطممنام روعنغص مكمه 


12112117 رى21 01000 


15 12167176 
تقويم الأسنان الجر احي لدعتعننن؟ ,كعتاهملمط":ه 
علاج سوء الاطباق بواسطة عمليات جراحية لإعادة وضع أو 
لتعديل شكل الفكين . 
أخصائي تقويم الأسنان 
أخصائي أسنان يتم مقرراً تعليمياً معترفاً به لمدة سنتين على 
الوق تممص مقويي الأسنان الذي يهتم بتشخيص 
ووقاية وتصحيح سوء إطباق الأسنان . 


011111 


علم تقوب يم الأسنان 010215 - 01100026010839 
استقامة الرأس 00033 طاترهن 
إسمنت حامض أسعصمعء 20 عأمعمعطنوي«دمطاء - مطاعره 
الأرثوإثو كسي بنزويك 
انظر إسمنت ش88 (امعمعه ه88) . 
علم تَقَودِ يم الفكين »مبحث تقودٍ يم الفكين وتط ممع 0ه 
جرانة وملا اطالاات التي تسوت في سرة روطع الفكين 


ل ل 


سو يِ ) الفّك -مقوم الفَكّين 05" - عتطأمسعمط :0 
استواء وتناسق العلاقة بين الفكين » ذو فك مستقيم غير بارز 

500 ية الفكين 
تصحيح جراحي لعدم التناسق الجمجمي الوجهي بإجراء 
عمليات جراحية لإعادة وضع جزء من أو كل الفك العلوي 
أوالفك السفلى أو الاثنين معاً » لتحقيق تناسق فى الوظيفة 
والمظهر الجمالي بين الفكين : 


17ء18ناك علاأمصسعمط:ه 


التفتين »ذو أحجام مختلفة » يستخدم في تصنيع الطبائق 


التقويمية الثابتة . 
مادة الربط التقويمية لحتاء )هد عسنقصلط عنكسصملمط»ه 
حاصرة تقو يمية أعكاع 0ط عتمم لمطه 
تشخيص تقفو يمي 315 0110010111 
إزاحة تقويمية أاع عع دا مكتل عنصم لم طه 
شريط مر ن تقو يحمي لصوط عتأمقاء عتغصملمطا»ه 


لتطينق قزة على الأسنان من خلال طبيقة تقوعية مدينة 


بالأسنان . 
قو 3 جِهيَةٌ تقو يمية 2011 - عع192 عتكخصملمطا»ه 
جزء من طبيقة شد من خارج الفم يوضع بين حزام الرأس أ 
الشريط العقي والطبيقة التقويمية داخل الفم . 
قوةتقويمية عع 101 عنأصملمط)»ه0 
أدوا ات تقويمية 5كنا ]كط عنغص مل مط:ه 
رباط تقويمي عونا عناصمل مه 


الطبيقة التقويمية الثابتة بالخاصرات . إما بتثبيتها على الأطواق 
أو بإلصاقها على الأسنان . 


مقص تقويمى 1015 0110001212 
انظر مقص التاج (5015قك5 001770 )) . 
لولب تقويمي . برغي تقويمي الع لعو عناصمل 0ه 


نمجا زمارل لون بو فا يق تقويمي » “يلف تيعد 
أويقرب جزثي الطبيقة التقويمية . 
جيبرة تقويم الأسنان 
شريط تقويم الأسنان 
انظر شريط طو قي تقويكي (عمة) لمدط عتتدملط02) . 
علاج تقويمي للآسنان - 
مَعَالَة تقويمية »علاج تقويمي عظمي مره ضعط) عنلءعممط»:ه 
معالجةٌ تقويم الأسنان 
- لام تقوجي 
2- ماكينة اللحام التقويمية 
لحام بقعي كهربي خاص يستخدم مع المواد التقويمية : 
سلك تقويم الأسنان ع1 عنخصم لماه 
سلك مقاوم للصدأ يستخدم في تركيب الطبائق التقويمية ‏ قد 
يكون أسطوانياً أو مربعاً أو بيضاوياً في مقطعه العرضي 
تقود يم الأسنان "ده < 660 - 27« 
علم وفن تقويم الأسنان الوجهي السني ‏ وهو فرع من طب 
الأسنان يختص براقبة » وتوجيه » وتصحيح النمو » وتطور 
البنى الوجهية السنية » ويتناول علاج الحالات التي تحتاج 


أستامك؟ عتغدصملمطاته 


م2) 011000212 


تإموتتعط) عتكخصملمطا»ه 


01110010111 21 


م710 011001021 
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حامض أور ك2 فوسفوريك - - 20 عتامطدومطممطا»ه 
حامض الفُوسفُوريك 
من المركبات الأساسية للكثير من مكونات سائل الإسمنت 
اللعتي:: 
ضيق النفس الاضطجاعي 
تنفس يكون سريعاً متعباً في وضع الرقاد ويصبح طبيعياً 
عندما يكون الجسم منتصباً . حالة تحدث كثيراً في اعتلالات 
الأجهزة القلبية والتنفسية . مثل الربو » والوذمَةٌ الركويّة 
نفاخ بالحويصلات الهوائية » التهاب الركة » الذّبحة 
الصدرية . 


210 عأ “امطمىمطام 


دعم 0ه 


جح امار 


مُصاب بضيق التّمس الاضطجاعى عأع مممط"ده 

مُصاب بضيق النفس الاضطجاعي عأء ممم طاده 
متعلق بتنفس انتصابي أو يتميز به . 

مستوى الحنك عستاتجطمدأدمط)»ه 

جراحى تقويمى 0011121 
متعلق بتقود 9 الأسنان الجراحي 

فم » فتحة ( لانينية) (9اه.ام) كتده ع وه 
(الجمع 2 أفواه » فتحات 08111111 018) » تستعمل في علم 
المصطلحات التشريحية . 


عظم (لانينية) (2ووه .آم) وووه - 05 
(الجمع عظام 98» » تستعمل في علم الملصطلحات 
الاق ياحة + 

العظم الجبهي 

العظم الأنفي 

العظم الكبير (أكبر عظام الرسغ) 

العظم الوتدي 

العظم الصدغي 

العظم الوجني 


605 10221 

05 2521 

05 10 

201021ع1م؟ 605 
2201:21ع] 5ه 


لناء 11 05 


تَثاوب 0260 
متلازمة رندو - ويبر - 572010226 وبتلصع 18 - عرعطء'11 - عاو 
أوسلر 


نسبة إلى السير وليم أوسلر 0516 تننةذ!71/:1 نمز ؛ فريديك ب 
ويبر .661" .2 1160613016 . طبيب إنجليزي » وهنري 
جَ 3 3 . رندو 162010 1.1.30 تتمع11 » طبيب فرنسي . 

شذوذ وعائى يتميز بنزف الشعيرات المتوسعة فى الجلد 
والختاطية بان ضطي #عسراء إلى مص عي موس على 
الشفاه » والخاطية الفموية » والمخاطية الأنفية » واللسان » 
وأطراف أصابع اليد وأصابع القدم . الأوعية الدموية الدقيقة 
المتوسعة قد تنزف باستمرار أو بأقل رضح بسيط » وهذه 


مستوى الفك - سو 2 الفقك 2015 ص00 
(المنسب الفَكّي أقل من98) . 
الوضع الظيدي للفكن بالحبية للش الومطية.: 
حشوة الجذر السوية 
حشوة جذرداخل قناة الجذر عن طريق حفرة نفوذ تاجية . 
انظر أيضاً الحشوالرا اجع للجذر (عصنالاة غ200 علدمع ماع ) . 
زراعة تقويمية » غرسة تقويمية أسحاصسة -مطاتره 
تقويم التّصوهات (الجسمية) 
علاج التشوهات الشكلية وتقويمها طبياً وجراحياً . 


- للتهناع 011021160 


5 ]006 5120 0ه 


حتطم مطامط ته 


صورة شّعاعية بانورامية 
2 - تتتوتاع 011021160120 


صورة شعاعية بانورامية 2 - طرونرعمغصدممطا»ه 


التصوير المقطعى الشامل طمره مع 720مغصد مرمط)»ه 
فوع مووغنه ضع بافررانة 1 

التصوير المقطعى الشامل » - طمونعمغصدممطا»ه 
جهاز الأشعة البانو رامى طمرة تع 20مغصدممط )»0 

الصورة الشعاعية البانورا 0 -21ئة 1ع 220اهغ ته مط :01 
للح 1ع 0111021110 

التصوير المقطعى الشامل - :020 - طصرةى 0ت هغصدممطاتره 

١‏ طمره 1ع 12]0دممط):ه 


انظر تصوير مقطعى بانورامى (إاهة5ع07720) عنسة:مصه2) . 
تجبير ي 2 مَتَعلّق ات تُقويم ع1ن0ع2م0ط)»ه - عتلعممطاته 
العظام (معالجة وتقويم الّتشوهات في العظام) 
تصحيح شذوذ في الشكل أو في العلاقة بين البنى العظمية 
جراحياً (للتقويم الجراحي للتشوهات) أو باستعمال أجهزة 
للحث على تعديل بينة العظم بواسطة الاستجابة 
اللحيؤلرسية الفلريية رمعا يه لوجي 


طبيقة تقويمية ععسمتاممة عنلعممطته 
تقو يم الأسنان لوأاصعل,عنلعءممطا»ه 

تقويم تشوهات الأسنان لدع ]ممع ل,عنلء مرمطا":ه 
وعظام الوجه 

علم تقود يم العظام 2 20115 - 011026015 
ميض تهويم العظام 


فرع من الجراحة يختص بتشوهات الجهاز العظمي . تصحيح 
التشوهات عند الأطفال وعلاج أمراض العضلات والعظام » 
والمفاصل . والإصابات الرضحية . 
تقود يم الأسنان - تقود يم وجهي سني - [مأدعل ,وعنلعممطاته 
علم وفن تقويم الأسنان - دعنالعممطاتده دعه]مامعل - 


20111115 
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عيب عظمىّ أعع1ع0 كتامء055 
عيب يشمل كل من الصفيحة القشرية الشفوية والصفيحة 
القشرية اللسانية من العظم بالإضافة إلى العظم الإسفنجي 
الذي يقع بينهما . 

عيب عظمي” كفافيً 
عيب عظمى ذو جدار واحد يشاهد من ناحية واحدة من 
السن ( أي من الناحية الإنسي » أو الوحشية » أو الوجهية » أو 
للسانية) ؛ وعيب ذو أربعة جدران ولكنه يحيط بالسن 


1"2)121ءأطتتكء"11ءراعع161 كنامء055 


إحاطة كاملة . 

عيب ب عظمي أقنيً » عيب عظمي مفو ه *1:211©,] ©0161 05560115 
عيب عظمي ذو جدارين . 

عيب عظم يذو أربعة جدران ‏ 18811 - تتنام/راءء0»1 كتامءووه 


تسمية خاطئة تتعلق بتصنيف العيوب العظمية ؛ عيب 

عيب عظمى ذو 

حواف غير ممٌناسقّة 
إصابة عظمية تنتج عن انحراف في ال حيط والنسيج العظمي 
مِن الفاحية اللسائية أو الوتجهنية بالفسبة إلى الملتقى المينائي 
الادفي اامان:. 

عيب ب"عظمي منصف للحاجزن ‏ تصداجرءكتسعطراءء1ع0 كنامءووه 
إصابة عظمية ما بين الأسنان المتلاصقة 5 تتسبب في تلف جزء 
من الحاجز بين السني » و3 ان يعات اعت الا عد لاد 
حيث يدعم السن المجاورة . 

عيب "عظمي تحت العظمي 
عيب عظمى فى جدار عظمى واحد أو اثنين أو ثلاثة » بحيث 
تكون قاعل: المت العظلمي جداريةبالضية للإزتقاع العظمي 
ا حيطى . 

عيب عظمي داخل العظم 
عو ع حم قا درا صارام عظمية محيطة . 


5 2©01515]611لاراءعع161) كتامء055 


20127 “لساراعء11 كتامعووه 


201277 اط[ براعع1ع] كتامءو5ه 


عيب ب"أعظمي ذو جدار واحد لله -عصمراعع1ع0 كنامءووه0 
يتميز ببقاء جدار عظمى واحد . 


51015121 راعع1ع1 كتامء055 


عيب عظمى ذو ثلاثة جدران 211 - ععتتطاراءء]ء0 كتامءووه 
بثلاث جدران عظمية . 
عيب عظمي ذو جدارين 


لل - 0؟17,اعع0161 05560115 


الحالة تصبح خطيرة تدريجياً . يكون النزف من الإصابات 
السطحية غزيراً وقد يسبب فقر الدم .لايوجد علاج محدد » 
ويعالج النزف بالضغط والتطبيق الموضعي للعقاقير القابضة 
للأوعية الدموية والعقاقير موقفة النزف » وتحتاج أنيميا نتقص 
حابر اك العلوج المستمر . 

ا أيضاً داء الأورا مالوعائية الاكانية النزفي 
(1022260515ع 22 لقتلتسه؟ عأعمطمحمع11) » تو سّع الشعيرات 
النزفىالورثى عتعقطتمصمعط ملعك 1]) 
و » متلازمة فب - أوسلر - رندو نالصع1 


عمطمعلطزة و ععاء ”17177 - معاو0 . 


تناضح 20515ه0 
مرور السوائل من خلال الغشاء شبه النفوذ . 
نتاضحئّ 051201 
تعلق بالالممولية :. 
الضغط التناضحى » الضغط الحلولى “1 تاكو"01 0512011 
الضغط الأسمو 7 1 
تبادل بين السوائل لاختلاف الكثافة بينهما . 
رائحة 0001 - اتتتددوه 
خوف الر وائح » كر الر وائح 1م طررمزوء تطم5ه 
حاسة اله كتدوع نتطموه 
شمى نا 1طم5ه0 
متعلق بحاتنة الشنم 
عظام 0552 
عظام الجمحمة.القحف تتسوك ووكه 
عظام الوجه أعلع12 وو5ه 
أوستين ساء055 
مادة 2 لاجينية في العظم 
عظمى غضرو ف 05562110 
عظوى ليفى 0550110115 
اندماج عظميّ 25260011111100 


20277 - 5نامع055 
متعلق بالعظم » ذو مميزات عظمية . 
جراحة مخاطية لثوية ىناد 1ه؟أع دأعمعناطط لطة كتامعووه 
وعظمية 
عملية جراحية لإزالة وإعادة تشكيل ا وا اللثوي . 
خثرة عظمئة 7 0 2175 
غرسة ذاتية المنشأ. مكونة من مسحوق العظم أو من أجزاء 
ا اسحد اذى الحري لتر 
قن عظمية » حفرة عظمية » فوهة عظمية 
0 عيو ب عظمية مفوهة (مأععاعل كتامء055 0161 0)) . 


05560115 ©1211 
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استئصال العظم أو جزء منه 056601217 - 012037اءع05]6 
مصطلح يستعمل في الجراحة العظمية ليدل على إزالة العظم 
الداعم حول السن أو من عظم الفكين : 


التهاب العَظّم كتالء )5ه 
التهاب العظم الذي يشمل فراغات هافرس » وقنوات 
هافرس » وتشعباتها .نتميز الحالة بشكل عام بألم عند 
الضغط » وألم كليل مستمر » وأحياناً تمدد العظم . 
التهاب العَظم المكَنّف - عستمصع لصم ,كتائء)5ه 
كصدع05515 كتااء]05 ح كمدكدع لحم" كتاء)5ه 
التهاب العَظّم المشوه - مرض باجت ‏ - وسقصحدم6ع0 كتاك6وه 
ع5وع15 5”اءع298 
مرض مزمن يصيب العظم » يتميز بامتصاص العظم » يتبعه 
تغلّظ وتشوه واعوجاج العظم ؛ انظر مرض باجت 2386]*5) 
(عكوعء015 . 
إلقياب العظم السدخي السني -  -‏ ح تتهامء لوم أمعل, كتائعاوه 
تقيح دو اعم السّن و الأسناخ ولمع وعمط:هزم 
0 العظم | كدي 
ا موضعي - - الستخ الجّاف 
حالة من الالتهاب الحاد تصيب جدران سنخ السن بعد قلع 
السن ؛ انظر السنخ الجاف (عكاءه: 2297) . 
التهاب العَظم والنقي السنخي 
التهاب نُخاع العظم للنتوء السنخي بسبب عدوى من سن . 
التهاب العَظم أُلخَلخَل 
(ستابقة) عنظع ,عطي 
سابقة تعني عظم . 
التهاب المفصل العظمى . فُصَّالُ عَظْمىَّ 
التهاب مزمن يصيب مفاصل كبار السَّن خاصة الذكور . 


ت تتهامء؟31 1021170 قكتااء)05 


أعكلع50 017 


]2 كنالء051 


كاعر كتااء ]5ه 


-©]05 و - 0510 


كنا تط) »056202 


الفصال العظمى 050110515 
استئصال الّنهاية المفصليّة للعظم - إدنام انط تهمء]05 
1 05111001277 
الأزالة الجزاخية للطرف المفصل انخص] :شيجة يراك 


مرضية ذات طبيعة مولدة . 
أرومة العظم . بانية 
العذخ 
5 الخلايا التي تكون العظم . 
متعلق بأرومات العظم مُتَعلّق ببائَيةٌ العم 
نشاط البناء العظمى 
ورم بانيات وناقضات العظم 
ورم أرومات العظم .ورم بانيات العظم 
ورم مكون من نسيج شبه عظمي وعظم ناقص النمو . 


لاء© قستححتده؟ - عصوط ع )كواطامع )وه 


)05660125 
717لاع2 عتأمواطامع)وه 
]كا 056601250 


2600011122 


لازي ملسن تفن 
جفونٌ عظميّة 
مصطلح للصور الشعاعية حول السنية يستعمل لوصف 
الصفيحة القاسية للعظم ما بين الأسنان . 
جراحة عظمية 
عملية جراحية في العظم تجرى لتصحيح العيوب العظمية أو 
إعاد ة تشكل وتعديل تكوين عظمي شاذ . 
الطّبوغرافيا العظميّة , 
شد وس دي 
بنية العظم السنخي وعلاقته بالأسنان . يتبع نموذج العظم 


05560115 15 


05560115 51118617 


177م4020812 05560115 


الطبيعى عادة محيط الملتقى المينائى الملاطى للأسنان . 

عظيمة ع 0551 
مقلم ضخيو” 

العظيمات السمعيّة 2110160177 روعك 0551 


وهي : الركاب . والمطرقة » والسندان في الآذن الوسطى . 
العظيمات السمعة كتاناسة قانع وده 


تعظم متاق ووه 
تكلس المطرس العضوي للعظم » وتكوّن العظم أو التحول 


055113 


إلى مادة عظمية . 
2 مَغْضر وفى ك0 تانق ,دامتاق 11و05 
م عضر وفى لدتنلصمطكءهل0هعء, مسمتادء 11و05 
تعظم في بيئة غضروفية . 


05511122100, 115 


تعظم داخل الغضروف 
تعظم داخل الغشاء 

تعظم في بيئة ليفية أو بيئة غشائية . 
تَعظم مُحيط بالعُضروف 


0221 1111-5 


021 ماع اعم مسمتادءأ1زووه 

يتعظم 055117 
يتحول إلى عظم أو شبه العظم . 

مَتَعظم 3 في مرحلة التعظ 

ورم ليف يمتعظم 
وَرّم حميد ذونم و بطيء .يكون حدوثه في الفكين » 
وخصوصاً الفك السفلي . يتكون من عظم ينشأ ضمن نسيج 
ضام ليفي : 

هشاشة عظمية (لاتينية) 
متعلق بالعظم . 

ألم العظم البدّل ألم عظمي 


ك5 أروه 


فده 1ط مسا لاووه 


)م1 سساادوه 


6027 - لوع]وه 


وأعلدع)5ه0 
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عَظتن لتنا 75 - 05160861112 
متعلق بالنسيج الذي يتطور منه العظم أو ينشأ منه . 
ورم مخاطي عظمي المنشأ 
سار و م علب عظمية يفنا 
الك 00 : 
2 -الصفيحة العظمية قبل التمعدن . 


2 05160811122 
2 عللاء5 05160 


056010 


وَرَمعَظميً عَظْمانى محطاوءع)05 0516010 

نسيج عظماني 1 عتادكة) 010ع056 

الاندخال العظمي بالزرعة ., دهن عع ] سامء )5ه 
الارتباط العظمي بالزرعة 

علّم العظام »درا اسةالعظام » مبحث العظام :0516010837 
اتحلأل العظّم 5ز05)»0155 


امتصاص العظم . وخاصة عملية زوال المعادن من العظم . 
حآل للعظم 
مادة حالة للعظم . تسبب خاصة زوال التكلس أو نقصان 
الكالسيوم . 
ورم عظمي 
وَرّم صلب حميد مكون من نسيج عظمي قد ينمو على 
«العقلم أو على أي تيج أخررفي نسم 


0510171 


0560112 


2221225 
علدأاضعل هتتامعادوه 

تلين العظم” 7 دش [فصرمء )05 
حالة عامة من لين العظام تحدث نتيجة قصور التكلس لنقص 
فيتامين (1 عند الإنسان البالغ 

شبيه اورم العظمي . نظير الورم العظمي 

التهاب العظم والنقي 
التهاب العظم الذي يسببه كائن دقيق مولّد للقيح ؛ قد يظل 
الالتهاب موضعياً أوقد ينتشر خلال العظم ليشمل نسيج 
النقي » ونسيج القشرة » والنسيج الإسفنجي والسمحاق : 

التهاب العظم والنقي 


026022222010 


كتاتاء تتامع )5ه 


17اع 1212 عأناع 2 ركتاتاء تتتامع اوه 


العدوائى الحاد 
التهابُ العظم و الثقي السّنخي  -‏ ح عتهامء9[هركتاتاء وسرمء )وه 
تقيح دوا اعم السن و الأسناخ 2 15مق لم21 وعم1:0ه:زم 
الرعال 


التهاب العظم و النقي بحسب جارر ‏ 55ع1ة6روتاتاءتإتدمعاوه 
0 ع العظم المتصلب غير الصديدي في الفكين . 


تخ العظم الكتلي : 


20602621055 


ملأط عظمي لطاع 05160 
1 الملا ثانوي والنسيج المكون له . 
عضر وفي عظمي” لدلسمطءمع )5ه 
سملن بكل من العظم والغضروف . 
0002ل مع 051 


و عُضروفي يعظمي” 
وم حميد يحتوي على خباديا من العظم والغضروف . 
رم عضر وفي أعظمي” مخاطي” 01027208 جمطاءمع]05 
نقْض العظمّ 050151 
تدمير نسيج العظم بواسطة الخلايا ناقضة العظم . 
ناقضةٌ العَظم , كاسرة العظم 
-_ خلية عملاقة متعددة النوى مدمرة للعظم وماصة 
د ا 
00 م ناقضات 0 »ورم كاسرة العظم 


السستوئكة صمن الصفيحة العظمية . 
حك لت يحل مدر 
2 ند برضية الماح ال ا 


ورم عاجي عظمي ) »ورم عاجي متعظّم 


056201251 


2012 


051071 


ستادسعل05)»00 


05160062601212 > 
222112 


و ر 0 0 نَ من نسيج عظمي و عاج . 
001751012 - تتطم051»0035)0 


01177] 02060006 
إزالة ا الداعم حول جذر السن 


اس وده - قحدده:1ط1مع]5ه 


05160010515 


تيف العظم ٠»‏ داء التليف العظمي 

داء التلييف العظمي حول الذروي 

تكو اَم :تشكّل العظم 
تكون العظم الذي قد يحدث ضمن الغشاء » مثال : عظام 
الجمجمة . 

تَكَون العظم التّاقص 2 تشكل - هاعع]ناء محا كأوعمعع 051660 

العظم المعيب - هشاش العظام 

مرض عظمي تطوري يتميز بعظام مسامية ذات هشاشة 
مفرطة قابلة للكسر . تسمه أيضاً هشاشة العظام كم اننع ه1) 


(مستلاووه . 


لدعأ مداع مرركز1:05 051011 


056082155 


5110 11]25اع 112 
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تنخر في العظم بسبب التعرض لجرعات إشعاعية علاجية » 
احج اجمقاصي التغذية الدموية والعدوى . 


نزف ؛عظمي دنع 112مع]05 
سار .كو مة ُعظمية 168 2ه 

و ر 2 عظمي خبيث يتكو نََ من نسيج عظمي . 
0516051210515 


صلب العظم 
تصلب العظم أو كثافة غير طبيعية للعظم ؛ حالة تتميز 
بتكثف العظم أو تصلب العظم غير الطبيعي تشاهد في 
الصور الشعاعية كمناطق غير منفذة للأشعة مختلفة الحجم 
والشكل . 

الحاجز العظمي (الأنفي) 

تقريب طرفي العظام المكسورة - 
تثبيت طرفي العظم 

قاطع العَظم . إزميل العظم 
أداة شو 0 »ذات نصل حاد » تستخدم مع مطرقة لفلق 
العظم وث تق الاستان : 


لتتاامرء 051605 
- كأوع 051605712 
ماوع لواأعاععاد لممعام1 


0]0111ع]05 


قَطْع العظم 2 خَرْع العظم 0]012[7ع]051 
العملية الجراحية التي تشتمل على القطع خلال العظم دون 

قطع العظم القشر ي 2 - 1دع3ا:1مء,تإطتمامع )و0 
قطع العظم اللحائي اإحطمام تا:امى» 


قطع العظم بشطر سهمي أتامه لمأأاع ددر إدامامع )وه 
عملية جراحية داخل الفم تتضمن شق الشعبة الصاعدة 
للفك السفلي في الاتجاه الأمامي الخلفي . لمساعدة جسم 
الفك والشعبة الصاعدة على التحرك إلى الأمام أو الخلف . 


قطع العظم الشدفي 2 قطع العظم [ق1دع ممع د تإدامامع]05 
الجزئي 
طريقة جراحية للقطع خلال الجزء السنخي من العظم » من 


أجل إعادة وضع وتثبيت هذا الجزء من العظم مشتملاً على 
الأسنان دون فقد حيوية العظم أوالأسنان . 
قطع العظم تحت اللّقمِيّ 
أسلوب جراحي للقطع خلال عنق اللقمة من أجل تثبيت 
الفك السفلي . 
قطع العظم العّمودي 
قطع جراحي للشعبة الصاعدة للفك السفلي من أجل تحريك 
الفك » إلى الخلف عادة والتكوة في وضع ريني 
أكثرملاءمة ؛ يمكن أن : تتم الجراحة داخل الفم أو خارج الفم . 
التهاب العَظم وتائعاده - كتأتاره 
فم.فتحة. ثقبءفوهة 


فتحة صغيرة أو فوهة في عضو أو قناة . 


051606]01127,511101107:121 


لد05160101133:,711 


م05 


ورم 0 عظمي 1003 - 0غ 5ه 
ورم ينشأمن الاستطالات الهيولية لأرومات العاج ؟وهو 


مصطلح قديم أهمل استعماله . 

أخصائي العظام طغوممع )5ه 
شخص بمارس معالجحة الأمراض العظمية » وغالبا ما يكون 
غير مؤهل طبياً . 

علم أمرا اض العظم »مبحث أمرا اض 05107241010837 


العظم ‏ الباثولوجيا العظمية 
تصخر العظم . صلابة العظم , 
العظم الر خامي - مرض ألبر س - - ع6ووهء015 6' وتدء طصمء5 
شونبرج - داء تحجر العظم 
نقص خحلقي للخلايا ناقضة العظم يؤدي إلى عظم شبه 
مرض عظمي عائلي يتميز بصلابة العظم » وتليّف نخاع 
العظم » وفقر الدم . انظرمرض ألبرس - شونبرج - 5نه16ه) 
(عقوعء015 5 *ع8لءطدمطءو . 
مرض عظمي مقابل وراثي مترق » يتميز بتكون العظم 
المستمر دون حدوث أي امتصاص مقابل للعظم » وينتج عن 
ذلك تصلب عظمي منتشر . يعرف أيضاًبمرض تحجر العظم 
أو داء تحجر العظم (عمدعؤ5تل عدوط عاطعة]/) . 
بانية العظم . مُكوّن للعظم 
تصنيع العظم ‏ تقويم العظم جراحياً » 
رأب العظم 
مصطلح يستعمل في طب الأسنان يشير إلى جراحة تجميلية 
للعظم يتم فيها إعادة تشكيل النتوء السنخي ليحقق 
متطلبات صحة الأنسجة الداعمة السنية دون فقد العظم 
الداعم لجذورالسن . 
تَخْلْخل العظم 0260001515 
حالة وراثية من قصور تكون العظم تؤدي إلى اتساع فراغ 
النخاع العظمي وقنواته بشكل يؤدي إلى مسامية مفرطة 
وهشاشة العظم . تشاهد في الصور الشعاعية أقل كثافة عن 
العظم الطبيعي : 


- ولاعلة - 705[15] 051602 


015625 عطمط ع1طانتقتم 


251 - ]195م0»ع]05 


125177م05)6»0 


متخلخل العظام . متعلق بتخلخل العظم عذ010ممع )5ه 
متعلق مسافية الحظم + 
هَشْاشةٌ العظم » تكون العظم النّآقص 3 - 15و52113:1:05مم0ع]05 
سوء تكون العظم ءءء مصطز دزوعمءع0ع]051 
مرض خلقي نادر يصيب الهيكل العظمي » ويؤدي إلى عدم 
اكتمال النمو . 
نخر عظمي إشعاعي المنشأ 5أد0ء 056012010 
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حنده؟ عستلاسه 


0021 


تخص هه + عاكع ل واعية ار لعن مراك فى السيادة 
اكد رجو إل مك ورك الدواحة إلى اتسيف فين 


المستشفى .. 


1 4 5-59 
عيادة خارجية 


مريض عيادة الأسنان الخارجية 


العيادة الخارجية للأسنان 


إخراج »مخرج . نتاج ». محصول »طرح 


عتستكء اسع تومته 
لدأاضعل ,رأصع 1د ماته 
0612151177 أدء1 2م010 


0111 


(في علم الأشعة) : كمية الإشعاع الناتجة التي تقاس 


بالرونتجن لكل ثانية . 


غدة الإخصاب عند الأنثى . 


و2 0 5 
فرن », تنور 
ثُرن إسجاء البارافين 


1 - زائد » زيادة 


تَراكُبٍ العضة -- تجاوز عمودي 


21012 ,انامان01 
لة07 


07217 


ع0 
5 - 21 ص0 


01761 


مامنتاءء211 :071 
0717 


07077 


مرماعاء07 لوعنام؟ - عالطعء 0 


تراكب القواطع العلوية على القواطع السفلية في الاتجاه 
العمودي عندما تكون الأقواس السنية في وضع الإطباق 
وتكون الرحى الخلفية فى أقصى تداخل إطباقى للحدبات » 
ويعبر عن كمية التراكب العمودي للقواطع السفلية مع 
القواطع العلوية بنسبة التراكب الكلي الممكن وتقاس 
بالملليمتر . يستعمل هذا المصطلح خصوصاً للتعبير عن 
المقدار الذي تغطى به الأسنان القاطعة العلوية من الأسنان 
القاطعة السفلية » لكنه قد يستعمل أيضاً لوصف العلاقات 
العمودية للحدبات المتقابلة . تسمى أحياناً التجاوز الأفقى 
العمودي (اء076 1761121) ويطلق عليها أبهنا التتجارة 
العمودي أو التراكب العمودي (مقاتته لوعتاك17) . 


تراكب العضة العميق 

تراكب العضة الشديد 

تراكب العضّة الأفقى - 
التجاوز الأفقي : 


عع رعغتطتمء:601 


2551© رع1لط 071 


أء زدء07 > لوأدامجةت«مطرعءغاطعه 


م بير ياعه 


القُوهَةٌ البنُعوميّة 


افو 6 الطبلية لأنفير 2 ع2 طن سناء تسم مصطر) لمستادوه 


1112 112 لتتاعع 1121712 )05 


ألم الأذن 002 

ألم أذني » وجع أذني عطعةضدء - وذتعلة)ه 
ألم في الأذن . 

ع ع 3 سس ع 

ألم أذني سني المنشأ كتلداصع ,د نأعلةه 

طب الأذن 001087 - هتاه - كعتطقتاه 

أَذُنى” 001 

متعلق بالأذن 

التهاب الأذّن ناتاه 


التهاب الأَدذن الخارجية أو الظاهرة 
التهاب الأذن الداخلية أو الباطئّة 
التهاب الأَدنُ الوسطّى 


01115 
0115 2 


0115 2 


(سابقة) أذْن » أذنى -01 ,- 0ه 
سابقة تعنى أذن . 
التهاب الأدن والغار 5 مم0 


علم الأدن وال حنجحرة » مبحث الأذن والحنجرة (1:7880108ة01اه 


علم الأذن و الأشيف والحنجرة .» 2152801087 1مطتتط:01 1ه 
طب الأنف والآذن والحنجرة 

(سابقة) لنَّة لوي -لنا0 
سابقة تعنى لثة . انظر تحت -لنا. 

لنَّة ١‏ ذلن - هلتاه 
جمعها لثّات 

التهاب اللَنَة وتائلنا - متاتاتده 

تَرْفاللّنَة 0102 

خار جَئ 00161 


ممستاءطاامعء لمأاصعل معننه 
تدوع م0101 

خلاياالميناءالخارجية 

طّعم راصع » رقعة سطحية 
رع انق 

حد خارجى . حافةحمًاف - 
شكل ا حافة - حافة سح الحفرة 
السنية- زاوية سطح الحفرة الخطية عاقصة عصنا عع سومكةء 

حدود الْحَشّوة أو الحفرة ال حضّسرة عند التقائها بسطح السن . 
حفاف اكقّرالقاعدي » حدالمقر القاعدي أ لوكو طرعستاكسه 
خط الامتداد الخارجي 


كلاء» اعسحم معاناه 

(أكونع :جخلدده) 157نه 
أعلانسه 

- تمنده؟ عستلانه - عستلاسه 


- 121215112 ع250511112© 


0110 
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يفر طافى الملء » مفر طة الإمتلاء 0 
حفرة ذات حشوة زائدة . 

حشوة مفرطة . حشوة زائدة عستللتلى ده 

5 ىل بو اس 

نمو زائد فرط الثمو 07 


زيادة كلية في حجم النسيج إما بزيادة في حجم خلاياه أو في 
عدد خلاياه . 
1- طُْفَافّة » بروز » نتوء س0 
2- زوائد 
3 - زعانئف 
(فى طب الأسنان) : بروز خاطى فى حشوة » خصوصاً على 
السطح الملاضق +غتد اللحافة اللشوية من الحفرة تؤدي إلى 
كتف » قد تنحشر وتنتجمع فضلات الطعام تحته 
تسامح زائد ععدعع اسمست 0 
1-بروز أء زد 07 
2 - تجاوز أفقي . تراكب أفقي 
يروز الأنساة الأمامية أو الخلئقية العلوية أواكلبهها بالنسة 
للأسنان المقابلة في الاتجاه الأفقي » تؤدي إلى مسافة أفقية بين 
السطح اللساني للقواطع المركزية العلوية والسطح الوجهي 
للقواطع المركزية السفلية عندما تكون الأقواس السنية في 
حالة إطباق » وتقاس عادة بالملليمتر .فى الاستعاضة 
الصناعية لالأسئان : تجاوز أفقي (مقاء:01 م000 : 
بروز أفقي . تراكب أفقي 
بروز الأسنان العلوية عن السفلية في المستوى الأفقي . 
تجاوز عكسي . تجاوز أفقي معكوس 
العلاقة بين الأسنان الأمامية حيث تكون القواطع العلوية في 
الإطباق المركزي في وضع لساني بالنسبة للقواطع السفلية 
(كما في حالة المرتبة الثالثة من تصنيف آنجل لسوء الإطباق 


21051 111 وكهككء *وعاعمظة) . 


ماده مط باع زنرء:07 


عكلء ارات [1 077 


1-بروز أء زنه 0 ح أنازء 01 
2 - تجاوز أفقي ١‏ تراك ب أفقي 
اجاوو تحط" ْ 
2- “تراك 
3 - تداخل » تشابك 
انظر “تجاو زُأفقى (اعزتء01) . 
تجاوز أفقي , تراك ب أفقي 
(فى طب الأسنان التعويضى) : المسافة المقاسة أفقياً بين 
الحواف القاطعة الشفوية للأستان القاطعة +عندمًا تكون 
الأقواس السنية في حالة إطباق . 


مرواعاء07 


)101170 رمرماعاء07 


تراكب العضة المرتطم , 
تراكب العضة الضاغط 
علاقة تراكب العضّة عندما تلامس القواطع السفلية » أو 
تضغط على المخاطية الحنكية بدلا من أن تلتقي مع السطح 
اللساني للقواطع العلوية . 
عَضَّةتراكُبيّة سلبيّة , التجاوز 
العمودي السالب - عَضَةٌ مُفتوحة 
أمامية . تراكب عَضَّةُ أمامي 
تراكب العضّة العمودي 
تراكب الأسنان العلوية على الأسنان السفلية فى المستوى 
العمودي : 1 
تحت زائد » انتتحات مفرط 
عضة مفرطة الغلق 
انظر فرط إطباق خلفى (076101051016 205163101) . 
قرط الإغلاق - قصير المينافة 
بين القوسين 
نوع من سوء الإطباق في الفم الأدرد (عديم الأسنان) » وفيه 
ينطبق الفكان في علاقة اقتراب غير طبيعية » حيث البعد 
العمودي الإطباقى مابين الحديين السنخيين تكون المسافة 
الإطباقية ناقصة عندما تكون الأسئان في حالة إطباق 
مر كزي » وينتج عن ذلك زيادة البعد العمودي في وضع 
الراحة . 


11016 رعالطعء:07 


- 17أدعع2, عألطمرء:01 


)لط دعمه “معاد 


71*12 رع16ناع01 


0761 


0111050 51 


2601160 ح عتتاومل» 01:1 


151211 لطاع نتوندع ادا 


م 3 
تكثيف زائد » د ك زائد كستكدء0جامءتء:07 
ل اتش مه ى 53 505 
بدلة سنية ترفيدية » بدلة سنية فوقية ع1نا جاع )نا 07 


نوع من البدلة السنية يغطي سناً واحدة على الأقل أو جذراً 
محضراً معالج القناة . 


1- مقر ط النمو 20 

2- زائد الإظهار (الأشعة) 

تعاطى جر عة فر طَة 07100528 
عدي فعا ليه حون 

جرعة زائدة » جرعة مفرطة 0761005 

تجار رُإطباقىٌ » بزوغ زائد 0776 


حالة بروز مفرط للأسنان من أسناخها . بحيث تكون 
أسطحها الاطباقية أعلى من المستوى الإطباقي الطبيعي في 
القوسين السنيتين الطبيعتين » عادة نتيجة غات قوى إطباقية 
مقابلة بسبب فقدان السن المقابلة فى القوس السنية المقابلة . 
سن ذو بز وغ زاكئد : 00 ,دمنام تضعن0 


وو 
تمديد مفرط . تمديد زائد دمأكدء ءءء 07 
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نسبة إلى السير ر . أوين » ء2.01 زد . 1804 - 1892 » 


مشرح إنجليزي . 

الحلقات المتداخلة التي تميز المسافات بين كريات العاج في 
أكسدة » تأكسد 0110١‏ 

اتحاد مادة مع الأكسجين : 
أكسّدي تيا كسدي 0102157 
أكسيد 0210 
أكسيد الزننك عستدرع 0:10 


شلولور موكسل ع5 لسلاء» لعمتلتده 
النزف الشديد . أو النزف المقاوم للتخثر . مثال للسليلوز 
المؤكسد تخازياً : أوكسيسل (اءه/ز<:0) » والسير جيكل 


(لوعاعتنا5) . 


أو 2 كسيسيل اع07 
انظر سليلوز مؤكسد (101056اءه 0:101260) . 
اقع) سه 
تسنم الراس دتلقطمع 027 
سه لسرا 5 5-5 
' كناملقطمءء 027 - عتلقطمع ي02 
ل 0 0 
تسنم الراس فتلقطمعء :نجه - تجلقطمع نيه 


مرتفعاً ومؤنفاً أو مخروطياً . 


احتدادٌ الس وزع طاي 07 
أكسجين (العنصر الثامن) عع 027 


غاز عديم الطعم واللون والرائحة 3 رمزه الكيميائي "00 
يساعد على الاحتراق وهو ضروري لحياة الإنسان والحيوان 
والكثير من النبات »ويشكّل خمس حجم الهواء » ويوجد 
فى تركيب أغلب السوائل والغازات والجوامد ؛ يخزّن تحت 
ضغط في أسطوانات مختلفة الأحجام . تُصبّْ باللون الأسود 
وتكون بالأبيض من الأعلى . يستخدم في حالات ضيق 
النفس أو بنسبة لاتقل 21/ فى التخدير بالاستنشاق . 


العلاج بالا “كستتخين مه ناعط) معع 027 

احتداة الذو ق»فرط حس الذو قَ كنع 0157 
حالة من الإحساس الحاد بالتذٌوق . 

ا كسي هيمق جلو بين ست٠طماع‏ م عمط يه 


مموجارلن مر كدةف الذي برجا الوه الشرانن.: 
مسحب للحمض 2 
ولوع بالحمض » صبوغ با حمض » حَمض 


كتاولتطم 027 - عتلتطم جره - لتنطم وه 


خراكن عمو دي » تجاوز عاتطت 0 د لمعناس فته 
عمودي - متراكب العضة 
1 - تجاوز . متراكب 
تراك 
(في التصوييو لاطي )!تر صبورة شعاعية لسن حينم 
تتراكب صورة سن فوق صورة سن أخرى . 
ترفيد - يُرفّد . راصعة , 


كسامرم ه071 


"لقلده - ترإدواتاء:07 
حشوة مصبوبة مغطية 

1 - حشوة ذهبية مصبوبة تغطي كل السطح الإطباقي وتلصق 
عليه . انظر حشوة مصبوبة مغطية ([012) . 

2 - (فى طب الأسنان التعويضى) : امتداد المرتكز الإطباقى 
للبدلة السنية الجزئية ليغطي كل السطح الإطباقي للسن ؛ 
يستخدم كداعم للبدلة السنية الجزئية . 

طبيقة فوقية- طْبَيقة مرفدة عمسمقتاممة تإقامءه0 
نوع من الحشوة المصبوبة المغطية » تغطي الأسطح الإطباقية 
للعديد من الأسنان » وتستخدم لتصحيح عضة مغلقة في 
طب الأسنان التعويضى . أو تجبير وتثبيت الأسنان الطبيعية 
في حالة علاج مرض في الأنسجة الداعمة للسن » وفي حالة 


صرير الأسنان . 
تحميل مقرط »زيادة التتحميل 0760 
تحميل مفر طّ أفقى لماصمة عط ,01020 
تحميل مفر طّ 5 دي لمعنانء؟؟, 1020م 0 
حماية مغر طة اوناع ]0م07 
فر طالتّهدئة ع0 
ظاهر » واضح »مؤكد ع0 
بيضي الشكل » بيضوي الشكل . 0 مقطو-وعء - 076010 
بَيضاوي" 
قو س بيضاود ُُ طعة 07010 
مكل اموس نكن + إلى كحرفي لاسكا نون رحس إلى 
رحى . 
وجه بيضاوي لدج 0010 


شكل الوجه من الناحية الأمامية . 
شكل السن البيضاوية 
شكل السن حيث تكون بيضاوية لثُمائل شكل الوجه (وجه 


1011 )0ه 07010 


بيضة سسطن؟0 ح ستاكه 
مرحلة البيضة 5125 0713 


خطوط أوين المحيطية . 
خطوط أوين التشكيلية 


5 :2012210111 5 ذاع:015) 
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تي .-. سن ال 


نتن الآنف 027062 إسمنت الأو كسى فُسفّات أمعتعه عأقطمومطم يه 


مَسَن الأنف و1 كتأاتصلطء ح- هجمعده انظر إسمنت فسفات الزنك («عمرعء عتقطمدمطمعصت2) . 
غاز الأوزون » أكسجين تَشط و0 - عدمده أو كسى تترا سيكلين (مضاد حيوىي) عست وعهماءايه 
بَخَْر قَموى ء تن الفم »رائحة النفس 0112 ]02705 ألياف أكساتلانيّة نعط سقتمايده 


أو الفم الكريهة جزء من النسيج الضام اللثوي » عددها قليل وقد تكون 
رائحة النفس الكريهة التي يكون سببها فموياً . متعلقة بالألياف المرنة . 
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مسحوق ( لانينية ) وتكلنام - كاتام 


تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
[مختصر] م تع 011 0اامتعلسن 01 قترء وم - لاط 
مجهولة الأصل 
[مختصر] كلوريد عديد القينيل 10106 انرصذ؟ز1وم - 2570 
غذاء ( لاتينية) تسسلتاطهم 
مُّنظم الإيقاع »ناظمسة عل مسععهم 


جهاز كهربي يعمل بالبطارية » ينظم انقباض عضلات القلب 
وبالتالي ينظم إيقاع القلب بواسطة التنبيه الكهربي للنبض ؛ 
يمكن أن يحتل هذا التنظيم عند استعمال الأجهزة عالية 
التردد أو الأجهزة فوق الصوتية عند مريض بستخدم منظم 
إيقاع القلب (ععلمسيععة©) . 


(سابقة) الكَخن »؛غليظ »نّخين كثيف -:226123 


تحن الا أس القطمعء :وطعهم - قتلقطمعء وطاعهم 
تنخين الر أس 05 امع وطاعهم - عتلقطمءء وطع2م 
تُحَن الشفاه وتلتعطء وطاعهم 
حالة من تغلّظ الشفاة الشاذ 
فخ و ٌّالجلد وممترع ل وطعهم 
تَخَوُجِلّد الفم كتلةنده ممسترعل :7طاعهم 
تحن جلد الفم 4 580115 - كأتاه مسترعل وطعهم 
فرط تقرن الجلد الفموي 
ثخن اللسان 2 تطعهم 
حالة من تغلّظ اللسان الشاذ . 
ثخن الفك 27227 0ع 221 
ذوفك شاذ سميك وضخم . 
فخ المخاطيّة 0 
ثخن المخاطية الأبيض «الطّلوا ان 2 2053 لمتوطاع ةم 
أفطس »عريض الأنف عستطءتوطعهم - عتطاءتوطعهم 
1 -ضمادة » كمادة » لفافة ,» يعمل 2261 
ضمادة أو عافد مبللّة أو جافة ؛ ساخنة أو باردة توضع على 
5 ع 
ضمادة تستعمل لتغطي مكان عملية جراحية » أو توضع 
دال الجرح لتقليل أو وقف النزف . 
ص 3 و 506 
2- رص » حشو »٠)يرص ٠‏ يملا 
يرص مادة الحشو داخل الحفرة ال محضرة بالسن . 
حَسْوكُتلىئ عللقاط , عاعوم 
كمادة باردة 6010 , عاعهم 


رمزالفسفور 051015 << م2 
الرمز الكيميائي للفسفور . 
[مختصر] ضاحكة 


[مختصر] محوري لبي 


"تقامصةءم دآ 


لدن:05ملتنام د واطآ 


أجزا اع مشياوه يه 5 021:16 > ]360 انتوم < عو مآ 
(لانينية) 2 
اختصار أجزاء متساوية (03115 80121) » تستعمل فى كتابة 
الرصفة الطية, 1 

رمزالرصّاص 0 - مط 
الرمز الكيميائي للرصاص . 

[مختصر]محور يُ شدي لبي لدتتدمععن طوملسم < وقاط 


بعد الأكل , بعد الوجبات (لانينية تسناطك )ومم < عم 
اختصار بعد الأكل » تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
الباهاء . درجة الحموضة . الرقم الهيدروجيني 1 
اختصار التركيز الأيوني الهيدروجيني » على أساس مقياس 
يتدرج من الصفر(حموضة مُطلقة) . إلى 14 (قلوية 
مطلقة) » بحيث تكون درجة التعادل عند 7 . 
حبة ( لانينية ) 


اختصار حبة (2111) » تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 


دسلام - لام 


[مختصر] ل لتاق لفنعستاوملهم د باط 
[مختصر]ا شفوى لين لدتطهاوملسم - قاط 
[مختصر ]| محورى لب لسانى 02:121نمعستاوملهام -< شراط 


[مختصر ] إنسن لبى 1 لدتوعسدممانام 2131 


[مختصر اضاحك ٠.‏ ضاحكة 


0121تجع:ام 1ط 


[مختصر] محوري إنسى 5 21ن:105دء تهوملنام - حالاط 

[مختصر] متسب , لقستعمة81 , عولاتمدط - ععقهذ حلام 
الحليمة اللثوية بين السنية - ومع لعطع دام 
الحليمات واللثة الملتصقة والحفافية 


دليل يستعمل أبيان مدى انتشار ودرجة التهاب اللثة 
(7105اعمة6) وذلك بإحصاء وجود (1) أو غياب (صفر) 
التهابات الحليمة اللثوية بين السنية (ع113ذمة 21)صمعل62م]) 
() ؛ واللثة الحفافية ( 11 ) (28178اع 1قضنع:ة21) ؛ واللثة 
الملتصقة (خ ) («لاتعضنع لعطعماه) ؛ مجموع النقاط 
الكلية لكلا القوسين السنيتين معايمثل مؤشراً للحالة 
مرضي للنة الزيض .. 
حسبما تقتضيه الظروف (لانينية) 

تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 


2 ع1 0ثام 2ح لام 
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داء بادجيت العظمى- 
التهاب عظمي تشوهي 
نسبة إلى السير جيمس باجيت » 290866 3065ل عزة » 
1899-4 » جراح بريطاني . 
مرض مزمن في العظم يصيب المسنين » ويؤثر على 
الجمجمة وعظام الوجه » ويجعلها متضخمة ومشوهة 


- عصطمط 01 عكوء 15ل 5'اعع182 


051115 5 


ألم 3 وجع ملوم 
إحساس غير مستحب » يتراوح بين الإنزعاج الخفيف إلى و 
الألم الشديد الموجع ينتقل عبر العصب الحسي » يدل عادة 
على رضح أو مرض . 
ألم حاد 


ألم ثاقب .ألم ناقب 


221 لهم 


1 لوم 


ألم وجهي 1 لقتعه؟ متهم 
ألم كاذب 2 طلقّ كاذب عكل2؟ يستهمر 
شبح الألم ٍِ ألم وهمي 201 متدم 


1 نتلوم 


مراع 


ألم بارق »لعان ( بالعامية) عستساطعنا! يستدم 

تال للقلع 0051-2 متهم 
ألم لعي 2 ألم التهاب لب السن لدملنام يستهم 
ألم نابض 5 انام رستوم 


ألم" رجيع ١‏ ألم محول- ألم بعيد المنشأ - 0ع "اع1ء" يستهم 

321 
ألم يشعر به المريض في مكان غير مصدره » أي ألم ينشأ في 
عضو معين » إلا أن المريض يشعر به في منطقة مجاورة . 


116" مومسطلوم 


: شديد علاء9ع5 متهم 
| رامسى 5 متهم 
2 

موا لم لمكستدم 
بلاآتم »غيرموا لم ودع لستدم 
دهان . طلاء الالنما| 


(في علم الفارماكولوجيا) :سائل محضر يدهن به الجلد أو 
الغشاء الخاطي ويحتوي على مطهر . ومسككّن للألم أو 
زوج » زوجان توم 
1 -نسبة للحَنّك أو للعظم الحتكي . 
2-نسبة للأسطح ال تكية لأسنان الفك العلوي . 


ساسم 


خراج حَتَكي 


ل221215 


2212621 555 


كمادة حارة » كمادة ساختّة 

كماد دواعم السنّ »ضماد لَتُوي جراحي 

ضماد يوضع على اللثة وحول الأسنان أثناء علاج المرض 
حول السنى أو بعد استئصال جزء من اللثة المريضة ؛ يكون 
الشتجاة عادةاون أكتيق لزنف والبوتع نول أودمواد أخوف .. 

ضما دضاغط 

طيّة معقّمة من الشاش تضغط داخل الجرح . لإيقاف النزف » 
انظر بعاد الكيسة ©اعدم 0756) وماد ال حنجرة1101) 
عدم 


غ20 , 221 


مم , غ221 


2155111 و 22616 


كمادة جراحية ضماد جراحى [دغاأعتتناك , عاع72 


مدك ‏ أداة حشو 21م 
مدَك الشاش 
حشو »دك »رص » ملء وستكاعهم 
1-حشو قالب الجبس داخل البوتقة المعدنية بمادة الراتين 
الأكريليكي قبل طبخ الجهاز التعويضي . 
2- (في الجراحة) : مادة تستخدم لملء فجوة أو جرح » 
تكون عادة من الشاش أو الشاش المعالج بالدواء . 
حشوقالب البدلة السنية 
حشومادة قاعدة البدلة السنية داخل القالب فى البوتقة 
لعمل البدلة السئبة من الزائين الأكريليكن 1 
دك جرا احي » حشو ال جرح بالشاش 1 لمعتمنتده , عسمتكاعدم 
وسادةٌ »إضمامة عطيّة »لفافة .رفادة مم 
وستادة خدية 2 وسادة شلقية أودهليزية 


521176 ور “226121 


06241011 , عساكاع22 


لدع32ط , 220 
9 220 
وسادة الكزج 1155 0 220 
' إضمامة من صفائح ورقية تستعمل لمزج مواد الحشو أو 
الطبعة . 
و سادة إطباقيّة رو صاد سنْى) لدكتداءه0 , 20م 
أجزء من اللثة يشبه الو وسادة يغطي السطح الإطباقي للسن . 
وسادة الزج |الورقية 
وسادة وَرقيّة 
الّوسادة خلف الأرحاء 
كتلة من النسيج الرخو عند النهاية الوحشية لحَيّد الفك 
السفلي خلف الرحى الأخيرة . 
عملية بادجيت 
نسبة إلى | .س .بادجيت » نامع80520 » 1946-1893 ,2 
جراح أمريكي . 
جراحة تجميلية لإعادة بناء الشفة لتأخذ الشكل الطبيعى . 
بواسطة طعم أنبوبي (كاقهمع ة1ناطنخ1) يؤخذ من الرقبة جلك 


الريأس 


125 :22261 5 220 
1م22 , 220 


*10120121]ع" , 220 


12205] 5 0 
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وى بع علس ال 
حقنة حنكية 
01 وه 52 م 52 
ل ل ا 
20 


0 111 2212421 
عأهام لماعم 2212051 
0 2212651 


عطقام 2212151 


صفيحة 1 عأهام لمأقلدم 
الناتىئ الحتكي و2105 22121491 
توسيع حنكي سريع لامتكصوصت لتمة لمأحلدم 


مُنعكس حتكي 
البلع الذي ينتج عن تنبيه الحنّك . 
تعويض حتكي »ترميم حَتَكي 
انظر 2 ارصم (عسترمة مععمة؟) . 
م ل ون » الذي يقع أقرب ما يكون 
باتجاه الحتك . 
كن 12 > 
سد 2 ب خلة ب 
السد عند الحافة الخلفية للبدلة السنية الكاملة . 


2212621 116 


22126231 0 


2212121 12101 


22121621 01 


- لوء5 2[1غاد[هم :101مء05م - لدع5 2212151 


لدوء5 20560212421 


سدسم 


ر رفو ف حتكية 5ع لاعطو لوأقلهم 
نتوءات شبه الرف الحتكية . 
حر اج الحيّز الحتكى ووعءو2 ععهمه لمأقلدم 


امه 2212091 
انظر نابض الأضيخ (عمترمة مععمةة) . 

إسارٌ حَتَكي » رباط حَتَكي 
نوع من الواصلة الرئيسية العلوية قصل جزكي البدلة السنية 
النزوعة » وبمتد من الجانب إلى الجانب الآخر للبدلة السنية » 
ويكون عادة عريضاً وَرَقيقاً وذلك أفضل من أن يكون ضيقاً 
وثخيناً عند تصنيعه . 

بين حير 
أسطح كل الأسنان العلوية التي تواجه لكا , 

الْبلكالحتس 
يتكون من خط عبر أكبر اتساع للحَنّك . وخطين من كل من 
النقطتين السنخيتين . 

ورم حتكي 

حك .قبةالحتك » 2121م 
سقف الفم الذي يفصل الفم عن حفرة الأنف ويشمل حدود 
الأنسجة الرخوة والأنسجة الصلبة , بين التجويفين الفموي 
والأنفي والمكونة لسقف الفم وأرضية الأئف ؛ يتكون أمامياً 
من الْحَدّك الصلب ويشتمل على النتوء الحَتّكي للفك 


م52 2215651 


2212091 511112 


2212051 12251 


2212691 611120101: 


خراج ذروي يصيب القواطع العلوية أو الجذور الحتَكية 
للدرحاء لعلو - يظهر ناحية الَنّك . 


قوس حتّكية “قبة الحَنَك » سقف الحتك 
(في تقويم الأسنان) :سلك ذو ثخين متصل بأطواق يثبت 
على الأسنان الخلفية ويشكل بحيث ينطبق على الوجه 
الحتكي للأسنان العلوية . 

عارفة حتكة .سلك حَتكي 
نوع من الواصلة الرئيسية العلوية تمد عبر الْحَنّك الصلب 
لتصل جانبي البدلة السنية الحزتية النزوعة (المتحركة) ؛ يمكن 
أن تكون عارضة أمامية - خلفية هط 1متتعاوهم-01تتعامم) 
بمكوناتها الأمامية والمخلفية . 


طععدة 2212051 


عتقط 2212051 


200 


فلح حبكي ألعكء لمتهلدم 
وصلة حتكية "امأععصصمء لمأقلدم 
توجد في البدلة السنية الجزئية العلوية . 
الود "ميرت 


توسيع حَتَكي ؛ توسع حتكي دس أكطوررت 212151م 
طريقة أو وسيلة تقويمية تستخام لزيادة البعد المستعرض 
للفك العلوي . وذلك باستعمال طبيقة ذات لولب 
للتوسيع » انظر طبيقة (ععصةتاممة) . 

توسيع حَتَكي سريع .تو سع 21" , ممتمصدصت لدأقلدم 

حكني ريع 

يقة لفصل التحام منتصف الحَنّك العلوي » في موقع خط 

انفصال طليعة الفك العلوي » من أجل تعديل العضة 
المتصالبة الهيكلية وشذوذات عرض القاعدة الذروية أو 
لزيادة محيط الو س السنية » لإتاحة انتظام الأسنان . 

خطّاف حتكي كلب حَتَكي 
أداة جراحية تستعمل في سحب اللهاة ١‏ 


2212651 2001 


ع رطا 2212151 
1201 2212151 
عرض (اتساع) الحنّك “«« 100 


طول الدَنّك 
وهي تُعطي دلالة عن حجم وشكل الحَنّك » وتسم أخيانا 
الدليل الحتكى الفكى . 
كصمام العاصرة الحنكية البلعومية : 
لموو ار 
را المحتكية البلعومية (عاعصنطم؟ لدعع م تجتقطامه212م) 


غير مكتملة التطور . 


7ع مترمعس1 12)21د2 


7ع لكتاكصا 2212121 
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حَتَكثانوي 
الْحَنّك المكون من اتصال النتوء الحتتكي للفك العلوي في 

حنك المدخنين - التهاب الفم 

النيكوتينى . التقرن الحتكى تأقلهم مستامعته كتومغو ع1[ معانع1 

النيكوتيني الأيض 0 

الَنَكَ أ جع 3 شراع اء الختك 5011 , 11م 
الخو لحني للىن كلفرة ان قنة لكك رس علج 
متحركة من الغشاء ا خاطي وعدية بالاعاء الخلفي للفم 


202177مع6؟5 و 221206 


1'5ع51201 و 22191 


لتكون اللهاة . 
طبيقة حنكية مشقوقة - - ععسمهتاممة عستاغتامه عأهلهم 
توسيع حنكي سريع دوأكصدميت لوأقلدم لأدرممر 
حتَكى الشكل ا | 
يشابه الحّك فى شكله . 
حَتَكي ١‏ عستكهلهم 


متعلق بالحتك (عنهلةط) أو النتوءات المحتكية 211) 


(5ع5وع00آ01م ٠.‏ 
لله 


سفاق الحنك .السفاق الحنكي 


الامتداد الليفي للعضلة موترة الحنّك » ويكون الجزء الأمامي 
للحنّك الرخو مع العضلات الحَتكية الأخرى . 


22120111 1515 


قو سأ حَتّكيّة طععرهة عستأهاهم 
الشرد سُرِبانٌ الحَتَكي 2117 عسمستأهلهم 


يَعَذي الْحَنّك الرخ و والحَتّك الصلب ء له أربعة فروع : 
الشريان الحتكى الصاعد . الشريان الحتكى النازل » الشريان 


الحتكي الكبير » والشريان الحتكي الصغير . 
العظم الحَتَكيّ »عظم الَنَك 1 عصوط عسمتكهلهم 
واحد من زوج من العظام على شكل حرف ,1 تكون الجزء 
الخلفى من انك الصلب والجدار الجانبى للتجويف الأنفى » 
د ش ْ 
النَّفقالحَتَكىّ »القناةالحنكية تقصق عسمتتفلهم 
النفق الحْتَكي الأمامي امتتتعغصة , تفصق عسمكقلدم 
(النفق القاطعي) ( الثقبة القاطعية) 
القّناة الحتكية لقال 7ع2221ع , فصق عستأهلدم 


القّناة الممتدة من الحفرة الجناحية الحتكية إلى الثقبة الحتكية 
الكبرى في الجدار الجانبي للتجويف الأنفي بين عظم الفك 
العلوي والعظم الحتكي . يمر خلالها الشريان الحتكي الكبير 


والعصب الحتكى الكبير . 
الانفاق الحنكية اله ةّ تعووع1 , تفصق عستأهلوم 
الانفاق الحتّكية الخلفية :101هء51مم , تفصق عسمتتفلهم 


العلوي والصفيحة الأفقية للعظم الحتَكي » ويكون مغطى 
با مخاطية ؛ وخلفيا من الْحَنَك الرخو ويشتمل على الخاطية 
واللهاة » والعضلة التكية اللسانية الرافعة والعضلة الحتكية 
اللسانية الموترة «الشادّة» والعضلة الحَتكية البلعومية الرافعة » 


والعضلة الحتكية البلعومية الموترة «الشادة» . 
الحَتك المشقوق المكتسب ألعكء لع تناوع2 , عأقلهم 
حَتَك اصطناعى لد كتاتيد , عأقلدم 
بوذا نا عرقي » تستعمل لسد وتغطية فلح 
الحنك . 


عظم الحتك 602 221266 
حَنَكَعظمئ - حَبَك صلب 1866هم تفط - توصوط , عأقلهم 
الهيكل المطوو للحتّك الصلب . 
فلح الحنك 0 
شق الحَتك الخلقي » نتيجة خلل تطوري في الجنين ؛ قد 
يكون مصاحباً فلخ الشفة «علم متاعتة11» ويحدث هذا 
التشوه بأشكال مختلفة » تبدأ من شى اللهاة إلى الفلح 
المزدوج الكامل لكل من الْحَنَك والشفة معاً » انظر فلح 


أاعك عأملدم 


060) . 
الحتك المشقوق الخلقى ااعك لماتسععصق , عأهلهم 
تدلى اللهاة . هبوط اللهاة كعطللة؟ , عأقلهم 


حَنَك قوطي . قُبة حَدّك قوطية 
قُبة حَنَكَ شاذة الارتفاع » تتميز بقوس حتكية مُؤْنّفة شديدة 
الارتفاع . 


دش بير 


الْحَنَكْ العظمى . قبة الحَنّك 


يتكرة هن نعرء الف كالخلوق والعظام الحتّكية »التي تتحد معاً 
خلال التطور عند خط الوسط » وتغطى بغشاء مخاطي » 
وتكون الخاطية متينة وقوية بشكل استثنائي وملتصقة بعظم 
الحتّك الصلب مع وجود تجعدات أو تغضنات على سطحها 


عتطامع , 22121 


تفط , 22156 


الخارجى . 

خطاف الحَنَكْ 221266-1001 
أداة تستخدم لجبعاد اللهاة (912[)) . 

ورم حتّكي مختلط 01 “للامتتتا لعتتصم , عأقلهم 

شكل الحتك 01 31:215515م , 22126 

حَنَكأو لى 0111222177 , 221926 
كبك في الندين ء يسائل سمنطتقة أوجزء طلبيعة افك 
العلو ي . 

حك بدئى علطتام , )لدم 


الجرء م العوة الأتفي القسي في الجنين الذي يتطور منه 
الجزء الأوسط من الشفة العليا والحَنّك البدئى الأولى . 
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الجيب الختّكي 
تجويف متنوع في الندوء الحجاجي للعظم التكي يفتح في 
الجيب الوتدي أو الجيب الغربالي الخلفي . 

خياطة حَبكية »درز حَتكي 00 

لوزةٌ حَتَكيّة -كوزة 

تبارز عظمي حَتَكي , حيد حنكي 

الوريد الحتكى 

لوزي اشع لخاد 
وريد ينزح المنظقة الشتكية . انظر مدخل حَتَكي ظاهر 


(ممتعاءء مسمتتهله2) . 


كتالاك 221201 


5111111 221212 
لأكده) - الأاكده) عستغه1دم 
015 22120111 
صاء؟ عملعه1دم 


1لقطتعاتتء ر داء؟ عمتأهلدم 


التهاب الحتك كتاناملهم 

«(سابقة) حتك , حتكى -21960م 

لبا ل ” ١‏ 10105521 
متعلق باللسان وَالَنّك 

قو من 1 لسانية حتكية طعتدج [دووه10ع221260 


سويقة ة الغندبة الأمامية . 
العضلة اللسانية الحتكية 
عضلة ترفع اللسان بالإضافة إلى العمود الأمامي للحلق 
و 5 أيضا الَّعضلة الحَمَكية اللسانيةعصة)ة[همه55ه1©) 
(©1ء5نام » انظر العضلة اللسانية الجذكبة (كناووهاع2201260) . 


2212608105521 221151 


عضلة لسانية حتّكيّة 72 101055 
مشقوق الك ك0 11 
مخطط حر كات الحَنَك ةع 221210 


رسم أو تخطيط على السطح الحَتَكي يمثل المناطق التي 
يلامسها اللسان أثناء الكلام . 


مخطاط حر كات الَنَك طمرونرع 2120م 

أداة تسجيل حركات الَنَك أثناء التكلم 

شفو يُ حتكي لقتط ه01 هلهم 
متعلق بالحتّك والشفاه. 

حتَكى فكى علو ىّ "مدلل تقمدهغ 12م 
متعلق بالك والفك العلوي 

بخطاط حر كات عضلات الحَتّك طمو نع 270دهغ2126م 
جهاز تسجيل حركات الك الرخو 

أنفي حَتكياً ك1 
متعلقٍ بالحتك والأنئف . 

ملعن ٍ حَتَكياً لوع8 د ترتتقطمه2126م 
متعلق بالحتك وا البلعو م. 

قوس ١‏ بلغيو مبة حك طععدج لدعم د رتتقطمه2126م 

يقة الغندبة الخلفية . 


ع"تتاكمكء 1[وع217128طم 221260 


أحد فروع القناة الحتكية العظمى وتمرر فروع الأوعية الحتكية 
العظمى إلى أنسجة انك الرخو 
عرف حَنَكي . فُنزعة حَنّكية 
حدس رض روس المثلم يثبر ظهر كك المتلب . 
الثُّقبة المتّكية الأماميّة 
الثقبة القاطعة أو الحفرة القاطعة . 
الثقبة الحَتَكبّة الكبيرة 
فتحة القّناة المحتكية الكبيرة في الْحَنّكَ الصلب بين الجزء 
الأفقي من العظم التكي وعظم الفك العلوي اجاور . 


ادع 221212 


2212122 


21211101 , 101212212 عله لدم 


2212122 1012111611 , 51:22]1* 


الثقبة الحتكيّة الصغيرة "اعووع1 , لتعصطة101 عستأهلهم 
إحدى فتحات القّناة الحتكية الصغرى على السطح الأمامي 
للحَّك الصلب . 

حفر 5 حنّكية 2 ثُقر ة حتّكية 2 2212116 

غُد دحَتَكيّة 5سماع عستأاهلادم 


الدرز كع الناصف اناك مسمتلعمم عستتملدم 
ميخاطية لتك +المخاطية للتكنة 
الأعصاب الحتَكيَة 
تعصب مخاطية الحَنّك واللهاة ؛ والأعصاب التكية ثلاثة 
أفرع : أمامي . وأوسط . وخلفي ؛ العَصّب الحَتّكي 
الأمامى يسمى أيضا العصب الحَتَكى الأكبر . العَصّب 
امك التوسط :+ والعصن لمك حلفي يمان لضا 
العصب الحَتَكي الصغير . انظر جدول مدخل حنكي 


22126111 2 


2212012 215 


(كلامتكتهله2) . 

حلمة حتكية حلبفة دك فللامهم عمققلدهم 
الحلمة القاطعية . 

نقطة ميغلين الحتكية و'طنتاعء]11 , غستمم عستأهلوم 


النتوء المحتكى ع1 

النتوء الحنكى للفنك العلو ي فللتتقحه عط كه دعوعءمعم عستقاهم 
صفيحة من العظم على الفك العلوي تكوّن الجزء الأمامي 
الك تتمفصل مع العظم الحتكي . 


2212122 21:0)1:1151011 - )01:15 15 


عطررة؟ عسمستفأهلدم 
حيّد ضيق من المخاطية على خط الوسط للحَنّك الصلب . 

د حتكي . حرف نكي . ارتفاع حتكي 

حيود حَتكية » تجعدات حتكية 
تجعدات على مخاطية الحَنّك الصلب وهي متنوعة 


1015 2102م 


221212 >65 


الأشكال . 
تجعدات حتكية ٠خ‏ حنكية عمعناتز عمتكهلهم 
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و 
0 


شحوب لامللدم - ععدععوة2211 

يلط يخففالحدة عأقتللهم 

تهدئة » تخفيف الحدة » تلطيف . تسكين صم دتللهم 
تسكين أو تخفيف حدة الألم دون شفاء المرض . 

مهديء . مُخفف ملطّف . مُسكن ع«تكمتالقم 
أي عقارأو علاج يخفف الآلم دون شفاء المرض . 

علاج مهدىء أماع ضوعت عحتامتللهم 

5 ب .اصفرار 3116452 - ووعدع1هم - “تمللهم 
نقص في لون الجلد » نتيجة نقص انسياب الدم أو نقص في 
صبغ الجلد . 


و ب مُحيط لقم - - 1ة:امتستاعتدك , “امللهم 
شُحوب حول الفم 
رَاحَةٌاليد » باطن الكف 
منعكس الذقن 
والكف - المنعكس الراحى الذقنى 
استثارة انقباض عضلات الوجه بتنبيه الإبهام في إحدى 
اليدين مما يؤدي لانقباض عضلات الوجه في نفس الناحية . 
مسكة اليد »مّسكة راحة اليد 1 
ترميز الأسنان لبالمر 
نظام تعريف الأسنان يستخدمه أطباء الأسنان بشكل واسع 
لتحديد السن بالنسبة للأسنان بالفك العلوي أو السفلي انظر 
الملحق رقم 3(3 «علمءمم8) . 1 
المنعكس الذقنى الكفى . المنعكس 
الذقنى الراحى 22 
يمسك بالإبهام وراحة اليد 
انظر يسك (م6:85) . 


1101لهم 10121تاءم7 
فسلوم < لهم 


1116 لمأدع تس متسلدم - ععلاء ستطء -تساهم 


مع لدم 


2311111-55 0 


1116 لدأسعدسمسلدم 


مك512 (استاط) -سلدم 


محسوس . ملموس . قابل للجس عاطقملدم 
يجس .بحس ٠يتلمس‏ عأملهم 
جس لين :+ سين ملم 


الفحص باللمس وهو جزء من عملية التشخيص التي تستلزم 


وأطراف الأصابع . 
جس باليدين لمتاسقسلط رسمتكدملهم 
جس بأطرا اف الأصابع متاضعع ص1 يمد ملدم 
جفن 0ع ح وتاطع م221 
حفن لمعرطء لهم 
متعلق بالجفن (876110) . 


الشريانٌ الجفني 


117 لواطءع م221 


فعل عاصر يغلق التجويف الفموي عن التجويف الأنفي » 
بواسطة حركة متزامن للحنّك الرخو من الأعلى » والجدار 
البلعومي الجانبي من الوسط 2 والجدار الخلفي للبلعوم من 
الأمام . 

عضلة بلعومية حَتكية 
تساعد على البلع وتُسمّى أيضا العضلة الحتكية البلعومية 
(ءاعقناططة عصتنه[هممع 2 تإتقطط) انظر مدخل العضلة البلعومية 
ال حتكية (5تاع5 الإتقطم 00130 . 

رأب الحَنَك » تقويم الحَنَك . ترقيع الحَنّك 
عملية جواحية تجميلية لتعديل أو تضحع في حك بقل 
فلح الحَنّك . 


221151 لوع7125تقطم 221260 


220125177 


ع ع لو سر عر 


شثلالحنتك نع 1201م 
9 
جناحي حتكي 2121001210 


متعلق بالعظم الحتكي والناتيء الجناحي للعظم الوتدي . 
رَهْوَالحََكَ . خياطةالحَتّك 

تصحيح جراحي لترميم فلح الَنَّك بالخياطة . 
العضلة الحنكيّة النقيرية 

جزء من العضلة رافعة الحَنّك . 


"تطمرقط:221260 


121151 كتاءع11185م2212640521 


حنك مشقو ق »ع انشثاق الحتك مأتطء7212]05 
عضلة حتكية لهوية (عضلة اللّهاة) تقلت كنا-مغقلهم 
حَنَكَ »حلق 1م 
حَيّك صلب متسل سكخلوم 


داه 2 ف 2( 00 أشرم 
الحَمّاف , شراع الفك 


1 22121611111 
122011 تستكهلدم 


22126111131 


شاحب ٠.‏ مصف | 
الدماغ القّديم 0ل طمرععمء»216م 


شحو ب5 »اصفرار امالهم ع ووعمعلهم 


(سابقة) إحائي . قَديم 
(سابقة) عودة . تكرار »ناكس 
1- تجشؤ إرجاع 
2- سيلان مخاطى ناكس 
بلاديوم (العنصر التحادين والأربعين) ( 106.7 - 20 ) تس11205هم 
معدن نادر من مجموعة البلاتين » أبيض » قابل للسحب » 
وقابل للتطريق ؛فى الأسنان : استعماله الرئيسى يكون 
فين تكراف اط الذفي القيوية , ْ 
يطلان حس الاهتزاز 
قلة أو انعدام الحس بالاهتزاز. 


-021260 , -22160 
ملاع ماءنرءعع22160 
عمتلهم , عتلهم 


وعطاتختلدم < وعم طستتلهم 


اناا | 
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بانو رامي شامل الر عتطسسة امسقم 
فلم بانورامي » فلم شامل الرؤية 
نوع من الأفلام الشعاعية خارج الفم » تستخدم لعمل 
صورة شعاعية لكل الأنسجة السنية » أي تصوير كل من 
الفك السفلي والفك العلوي معاً وبشكل كامل . 
تصود و شاع بانورا امي 2 تطمردنع 120110 عتسسة“تمصهم 
تصوير شعاعي شامل الرؤية 
تفنية إشعاعية » للحصول على صورة إشعاعية للقوس 
السنية السفلية أو للقوس السنية العلوية أو كلتيهما معا . 
تصود َ شعاعى طبقى بانورا امى  -‏ - توإطمرونرع020) عتسسد“امصدم 
تصوير شعاعى 0 دورا ال "تلط مرةناع20ده] لهدده)0]2 
يف5 [لتتصول على صورة تغاعية [اغرين الس للقك 
السفلي والقوس السنية للفك العلوي بواسطة تحريك كل من 
مصدر الأشعة السينية والفيلم الشعاعي المقابل له في وقت 
اعد كماايظل لوكي قاكا تلن عيلن جيه العصون. 
الشعاعي في هذه الطريقة اسم جهاز الصور الشعاعية 
البانورامية (طمممع ه1201 عتصسةتحصوط) أو جهاز الأشعة 
البانورامى »أوراسمة الطبقات المتعامدةالشاملة 
[(020) مو 1011| : 


صلق عتسسة““امصدم 


صورة شعاعية بانورامية 2-1277 عتطسةامصوم 
صورة شعاعية للفكين والأسنان معاً . 

التها ب الجيو ب الشّامل 5ن أكتاستكصوم 

منساخ شامل » البنتوجرا اف طمو نع 0] ددم 


أداة نسخ متصلة بالفك السفلي والفك العلوي لتسجيل 

الحركات الفكية السفلية في المستويات الثلاث . 

صورة مقطعية 
صورة بانورامية يتم إجراؤها باستعمال التصوير الشعاعي 
الطبقي للأسطح المنحنية . 


121211001300701 


تصوير شعاعي مقطعي بانورامي الر 10 
تصوير شعاعى ل 3 صظظ2 - تتطمرةتعهتاماصدم 
تضؤيو شعاعى بانورا م مقطعى "تطصرةع مده 

لإبراز المنحنيات العميقة في | لجسم 
1 0 قّ 12120 
ورفهها 6 اداع 2501 , “تعمصرهم 


5ل 5204 2 349 
ورق مطابقّة الأستّان » ورق العض 
ورق ترشيح .ورق مرشح 
وق عاد للختي 
قو عرس .9 
منديل ورفي 
وسادة ورقية »ورق المزج .إضمامة ورقية 


111 , 22061 
1111 , متعمهم 
)م , لاعم22 
امتهم تاعمرهم 


0م 22761 


يغذي الملتحمة » والجفن . والحويصلة الدمعية. انظر 
جفون (كتراءم221) . 
العصب الجفنى 
يغذي الجفن 0 انظر جفون (5طءملة©) . 
العضلة رافعة الجفن 26تطاءملدم عدهغد17 عط - كتلرطءملدم 


5112110115 1151© 


217 لقناطءملهم 


21177 كتلةناء)12 كلتاطعم1دم 


الشريان الفني الجانبي 
يغذي للحي والتدونر 
خحفقان 
الشعور بسرعة غير طبيعية لضربات القلب » أو عدم انتظام 
ضربات القلب . 
شلل 
كلمة قديمة للشّدّل ؛ وتعني عدم القدرة على الحركة » 
وضعف حركة العضلات . 
شكل بل » شكل العصب الوجهي 
شكل وحيّد الجانب (شلل وجهي نصفي عادة يكون مؤقت) 
يصيب العضلات الوجهية التي يعصبها العصب القحفي 
السابع (العَصّب الوجهي) وهي حالة غير معروفة السبب 
وتحدث فجأة حيث يعاني المريض من سيلان اللعاب » 
وعدم القدر على الصفير » وشفاء هذه الحالة غالبا تلقائي أي 


انا( 


221597 - 515 


و'لاء5 , 22157 


لقناطء :زع , :22157 


لدج , :2215 


(سابقة) كل ايل 3 جامع -221260 و عطقم 

دواء عام »دواء شامل 22 
عقارأو علاج يشفي جميع الحالات والأمراض . 

البنكرياس كمع تع ممم 


1 -غدة توجد خلف المعدة ؛تُفرز إنزعات وعصارات 
هضمية » تصب في الأمعاء الدقيقة لتمتزج مع الطعام 
المهضوم جزئياً من المعدة . 
2- هرمون الإنسولين . 

عصارة بنكرياسية 
إنزيمات هاضمة يفرزها البتكرياس وتصب في الإثنا عشري . 


01ل عنادء22111 


جائحة عتسسع لمهم 
انتشار مرض بشكل وبائي . 
بانيليبس عومتاعصدم 


نوع من أجهزة الأشعة للتصوير الشعاعي البانورامي . 
و و 21 
إنتان عنقى شامل » عدوى عنقية شاملة ددمناءعءقصز عاععص -صدوم 


د5ء©25 2212112131 
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حليمة فطرد ية ليده كمئية مده 1تعسسة؟ , مللتصدم 
اخبو ير أكرر ا اينات انيهة: كان ال اا ا 
زاهية اللون » 5 الحخد يدو النظام على ينطع اللقيات» يشخ 
مط طون لمسا نت ور نه 


خليمة مغزا لي مسترمكتكن؟ , مللتصدم 
حليمة لشو يه - ممم لماصعل عنصا - 1د؟اع داع , دللتاصدم 
الحليمة بين السنية 


الجزء من اللثة الذي يملا الفراغ الجانبي بين سنين متجاورتين . 
حليمة قاطعية . حَليمة العضلة القاطعة 
1-ارتفاع في النسيج الرخو يغطي الثُقبة القاطعة أو القَناة 


121517 , وللأصهم 


الأنفية الحتكية . 
2- نتوء أو ارتفاع في مخاطية الفم يغطي الحفرة القاطعة عند 
النهاية الأمامية للدرز الحتكى . 
الخليمة بين الأسنان - ليد لون ية -<[هأ]ضع0 )مز , فللتصهم 
قللاصهم 791اع داع 
اللغة التي تملا الفراغ بين الأسطح الملاصقة صقةلسنين 
متجاورين . 
الخليمة بين المتدانيات - لمستعده:رم عاص , مللتصهم 
حلي لناب لحنعصنا , مللتصدم 
إحدى الحليمات على ظهر اللسان . 
خليينة حَنَكيّة - رمم 121517 - عساقلهم , هللتصهم 
حليمة قاطعة 
حليمةٌ كاذية -00نا1ء25 و هللأصهم 
حليمةٌ تحت لسانية لدنعستاطته؟ , حللتصهم 
حلية كأسية امهم 21121 ناعنك - ع1126د؟ , دللتاصدم 
حليمة كبيرة ومنبسطة . لها حافة محيطية » توجد في طليعة 
نهاية ميزاب اللسان . ١‏ 
لكك رغحضة -- وللأمهم مسرمكثلة - كدده11ئ؟ , هللتاصهم 
حليمات عدللتصدم 
حليمي نوللامهم 


متعلق بالجليمة (12انمة0) . 
وَرّم عدي كيسي حليمي لمفي 


2 ه11121:75-5م22 


12121111020171710202111011 
فر طّ التنسج الخليمي كلمن مروط «سمللتصدم 
يو طّ 0 اخكر الحليمي ا لد والتصدم 


م 0ه 5 
كراتس 


1112101-77 ,وأكمام “اع معط عرد[ لاصودم 


أقماع ورقية  -‏ و5ألمم امهم غصءطمعموطة - كاصلمم “عممرهم 
أقماع ورقية ماصة ٠‏ ُمعية ورقية(فمعيّة امتصاصيّة) 
أقماع ورقية مستدقة رقيقة ماصة تستعمل لتجفيف قنوات 
جذر السن فى المعالجة اللّبية » وتستعمل أيضا لنقل العقاقير 
إلى داخل القّئاة أو كوسيط مُستنبت جرثومي ؛ يمكن 
تعقيمها في معقّم الحرارة الجافة عند درجة حرارة 160 
درجة مئوية لمدة 45 دقيقة » أو في غاز أكسيد الإيثيلين 





عند درجة حرارة 66 درجة مئوية لمدة ساعة واحدة . أو 
تُعْمّس في معقّم الكّريات الساخنة عند درجة حرارة 250 
درجة مئوية لمدة 10 ثوان . ويمكن أن تطهر بغمسها في 70/: 
الكحول الأيزوبروبيلي ثم تجفنف ٠‏ أو بحفظها في صندوق 
معزول عن الهواء يحتوي على أقراص بارافورمالدهيد . 
وَرَق رملي ٠‏ ورق رُجاجي فصو , تتعصةم 
طابع وري طابع ياس إفرادي 
حليمة 
1- أي بروز صغير لنسيج في الجسم شبيه بحلمة الثدي . 
2-النسيج اللثوي بين السني الذي يشغل الفرجة اللثوية 2 
تكون عادة هرمية الشكل » وتجاور نقطة التماس الملاصقة 
بين الأسنان » وتشتمل على الحليمة الوجهية (الدهليزية) 
واللسانية والطوق اللثوي . 
حليمة قوسيّة , حليمة بشكل 
القوس - حليمة فطرية » 
خُليمة فطرية الشكل 
حلسم سمعية 1)ك5نام26 , فللتصهم 
حليمة كأسية » حليمة محو طة - عأهاللهتستءعيك , فللتصمهم 
حليمة متراسية 


77 22061 
لللامهم 


- ع16نناءع:21 , فللأصدم 


حللاصردم حدم تعس 


حللتامرهم عغ)2112؟ 


- لمعتدم ,هللادم 


لللامهم حدم ]نا 
جايية | كليلية -حليمة خيطية حتسصحده1ئ011م , مللتصدم 
لللامهم حدم ]نا 
حليمة سكيد لوادعل , مللتصهم 
عمو نسيجى »2 يكون فيما بعد اللب السنى (مانام [هغصمء() . 
حلمة 0 - مسنتمكتلة , هللتصمهم 


كن 01 لل دللاصدم 
إحدى الحليمات المخروطية أو الحليمات الأسطوانية الدقيقة 
على الثلثين الأماميين لظهر اللسان . 
حليمة ورقية 
واحدة من الطيات الثلاث أو الأربع العمودية القصيرة على 
جانبى اللسان فى الخلف . وغالبا ما تكون بدئية عند 
للب أ شبرخاءة الو 


10 فللامدم - غعغدتاه] , هللتصمهم 
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حطاطة علنامهم 
ارتفاع عقّدي متحداد على الجلد ؛ أو بثرة (»امدطذط) متكونة 


(سابقة) بجانب , مُجاور , قريب »حول » نظير ‏ -هم , -همهم 
باراسيتامول [مسماءع :31م 


حبوب مسكنة للألم تستعمل كبديل للأسبيرين للمرضى 
الذين لديهم حساسية للأسبيرين أو الذين يعانون من قرحة 
فى المعدة ؛ الجرعة المعتادة عند البالغين هى حبة أو حبتين 5 
مجم كل 4 ساعات عند الضرورة ٠.‏ - 
باراكلوروفينول 
مركّب فينولي بلوري عديم اللون » يستعمل عادة في طب 
الأسنانمتحدامع الكافور (هطمصسة©) ليكون 
باراكلوروفينول المكوفر (201عطامه102طعدعةم 1260م طمسعهت) . 
باراكلوروفينول ال مكَوكّر مسق , امسمعطمرمءدم[طع وهم 
مركب اختصاره 0107© »أو 0508 , أو 50© . سائل 
مزيج يحتوي بين 33/ و37/ باراكلوروفينول » وبين 63/ و 
7 كافور . يستعمل الكافور كوسيط ؛ وهو عامل قوي 


[ممعطده1ملطاع21:2م 


مضاد للجرائيم غير نوعي يستعمل لتطهير قنوات الجذر في 
حالات المعالجحة اللبية . 

الحدبة الأنسية الخديّة للرحى العلوية الأولى 1 

الخدبة الإنسية اللسانية للد حى ال لتسمع همتهم 
الحدبة الإنسية الخدية للرحى السفلية الأولى 

التهاب ما حول الغدة كتغتصع ل هيوم 


التهاب الأنسجة الحيطة بالغدة . 
حول » بجوار . بجانب السن ء 
دواعم لسن 
الأنسجة الداعمة للسن » النسج بجوار السن أو حول 
السنية.. 
كيس النسج الداعمة . كيسَةٌ دوا اعم السّن أوتقء لقاصع120هم 
مصطلح متروك لكيس جانبي حول السني 1 
تقيح دوا السن ومحاوراته 0زم لقاصع20:هم 
ا الأسنان مصحوب بتكون جيوب لثوية عميقة 
وإفرازات قيحية دون وجود هجمات موضعية بالضرور . 


[أه 1000م - لمادع221:20 


التهاب النسج الداعمة . 5ن نم0 "عم - كتأتادع21::20م 
التهاب دواعم السن 


دوا عم السن ) 2 كك الداعمة تستاتام 5006م - سسستاصع جمدم 
2 
استحالة النسج حول السنية » 000260515هم - وزومغدع20دم 
التهاب دواعم السسّن ( عند الشبان) 
أي مرض يصيب الأنسجة المحيطة بالسن . 


استئصال الحليمة تتدمغء» للزصهم 
البترالجراحي للحليمات اللثوية . 
حليمى الشكل مدهت للتمهم 


التهاب الحليمة . التهاب الحليمة 
البصرية - التهاب العصّب البصري . 


15 انا 1م09 - 15اتللاصدم 


التهاب القرص العصبي 
و 1 ' 1 ي سرطاني | 
م و ل | 


ورم غباري حميد أو فرط نمو موضعي على الجلد » مثل 
لتزلرة (زائدة جلدية) . سطحه متغضن ١‏ متجعد» بنتوءات 
طويلة تشبه الأصابع . 
ورحليمي قاعدي الخلايا 
3 تَقْران مني) 
الور ر 1 الحليمي ذو الخلايا الحرشفي شفية [آ 112120115ن؟ , حدددهللتمهم 
ورم حميد من الخلايا الظهارية الحرشفية .التي تبرز من 
ا ١‏ 
6 ؛ داء الأورامٌ الحُليمية المنتّشرة 
يتميز بنشأة العديد من الأورام الحليمية » انظر فرط التنسج 
الحليمى فى الحتّك (126هم عط 2ه هتمه اممءمنوط تمقللتمة2). 
ورام خليمي التهابي منتشر » '22]017للتقاكصا , كتوم أده [أصدم 
داء الأورا م الحليمية الالتهابي 
ور حليمي متعدد 
وَرّمي حليمي 
متعلق بالورم الحليمي ؛ التي تشبه بروزاتها الأصابع 
(كدمتاءع زعم عكلتا عع صاط) . 
مُتَلازْمَة بابيون ولوفيقر 
نسبة إلى م .م .بابيون 21.31.235111028 » و ب .لوفيقر 
عنناءقعرآط » اختصاصيان فرنسييان بالأمراض الجلدية من 
القرن العشرين . 
متلازمة نادرة |الحدوث » غير معروفة السبب » تصيب 
الأنسجة حول السنية في الأطفال صغار السن #واكفقد 
الأسنان اللبنية والأسنان الدائمة » نتيجة تلف وتهدم النسيج 
حول السني » وتضحُم لثوي التهابي » وتكون جيوب لويّة 
ويصبح المريض عادة بدون أسنان في سن 15 سنة . يحدث 
أيضاً آفات جلدية وفرط تقرن في راحة اليدين وأخمص 


لاء لدكةط , مددده1ل[تمصدم 


211115315 


01 1)ل[تاتط , 0515 د10 ادم 


22011011111015 


57101012 ودع اع1ع 1 -ددهللتموط 


القدم , 
حطاطة .2 ره 3 حَليمة 3 حبة علنامهم - فلتامصهم 
حطاطي ؛ شري / ثؤلولي حليمي تامهم 


متعلّق بالحطاطة أو البثرة (©1نامه2) » أو يتميز بالحطاطات أو 
البثرات (165نام23) المنتشرة 
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من أوضاع مختلفة فى طب الأسنان : 3 تستخدم هذه الطريقة 
في التصوير الإشعاعي لتقدير العلاقة اللسانية الخندية لجحذور 
الأسنان والأسنان المنطمرة . ١‏ 


تواز .» متو از اعللدضهم 
ع بترم عردو 
مرتكز متواز- قطمناء 1 - امعسطء همه اعللسدم 


ص تكز احتكا كَىَ - د اماعسصطءة))ة لممعاسز - اسمعسطءماعة 
مَرتكّز داخلى - 
م تكز ذوالميزاب والمز لاج  -‏ د د]تعسطعه)غة سمتواععترم 
عه مه م 
مرتكز محكم - مرتكز مشقوق 
مثبتة تستخدم في تصنيع البدلة السنية الجزئية الثابتة 
والنزوعة 3 وتشتمل على مزلاج ذكر متصل بالجاسرة أو 
بهيكل البدلة السنية ينطبق بإحكام داخل ميزاب أنثى يكون 
عادة داخل تاج السن الطبيعية الداعمة أو داخل محيط 
حامل الدسار المتوازي 
جدران متوازية 
و و 
تواز » مواز 
أداةٌ التوازى »أداةً الموازاة 
طريقة التوازي 
الفيلم الشعاعي لجعل الفيلم موازياً للمحور الطولي للسن » 
ليسمح أيضا بمرور الشعاع المركزي عمودياً على متسوى 
الفلم .انظر التصوير الشعاعى (3م130108:2) . انظر 
لفق رقم 5 (5 عتلمعممه). 
أدوات التوازى 
التّوازى » مُوازاة 
مقياس الموازاة »مقياسالتّوازي 
جهاز يستخدم لجعل شيء موازياً لشيء آخرء أو لموازاة 
الوصلات مع الدعامات في حالة البدلات الجزئية الثابتة أو 
لموازاة الوصلات ا محكمة فى حالة البدلات الجزئية النزوعة . 
لل 
عجز أو فقدان العضلات لوظيفتها ؛ أو انعدام الإحساس 
وفقدان القدرة على الحركة في جزء من الجسم . نتيجة إصابة 
العصّب أو تلف الخلايا العصبية . 
الشكل الرَعّاش - عووعكتل و'موكسل ليوط - مسقازعة 21:215515م 
3 _ 
مرض باركنسون 


- اأتاع لطا 2د 53ل5وع1]2 مه وع1]2 


اداع سطع دج 510660 


:م2010 سام اع08ل اعللدندهم 
15ل 7221:2111 

سانا | 

51 عستاء1:211دم 


عنانتصطءء) عستاء1لد:ددم 


015 128ناء221:211 
مدكنتاء221:211 


اعاع دددم1اء221:211 


انان | 


لد 2] , 5ز221:9155 
شلل عام 


شلل شفوى لسانى بلعومى [2ء13:28ةطجره1910810550 ركذى زلفتقم 


121ع2عع ,221:917515 


قريب من .بجوار السن لقاغصم هضوم 


استحالة الأنسحة الداعمة ٠»‏ و5زأوه0]ط11000ءم - دزدوه]272002م 


التهاب دواعم السن 


-ه 


خدر .2 تنمل 2 وخر »مَذل وأعطادع :دهم - وأوعطادء21::2م 


بحرقة ؛ يوصف أحياناً كإحساس بوخز الإبر . 


شمع البارافين 7 تددم 
انظر شمع و10 . 
بارافورمالدهيد:1820 2 - - )85 علتجطع لل مسرم كمهم 


ثلاثي أوكسيميثيلين بارا افورم دع[ تتطاع يما , مسرم كسدم 
بلورات بيضاء من بلمرالفورمالدهيد تتبخر ببطء لتكون 
الفورمالدهيد . يمكن أن تستعمل في وعاء محكم لحفظ 
الأقماع الورقية المعقّمة ومواد مداواة الأسنان اللّبية » أو 
متحدة في عجينة لإزالة حيوية وتحنيط لب الأسنان اللبنية 
فى حالات استئصال لب السن الجزئي . 
خظل أداء الوظيفة ١‏ 
العادات الفموية السئية وهى عادة صرير الأسنان أو سحل 
الأسنان . ١‏ 
العادات الفموية السيئة 
عادات إطباقية تؤدي حدوث تماس للأسنان في غير أوقات 
الضغ أوالبلع #ولايكتوت الريضن عاذة واغيا لورجود هذه 


221١ 


اتطقط لدم ناء اكه :دم 


العادات » ولكنها تظهر لديه على شكل صرير الأسنان 
وإطباق الأسنان الحكم . 
انحرا اف حاسة التذو 3 خَطََ دأكلاء 2125 - 19أكناء 121:28 


الذوق 
طعم سيء بالفم 2 ضلال حس الذوق : 
ورم انان » ضحم اللسان الخلقي 
التهاب ما حول اللسان - 105515 - 221:28105513 
التهاب أسفل اللّسَان 
التهاب الأنسحة و العضلات تحت 105:15ع2::دم - كتازووماع21:2م 
اللسان - التهاب أسفل اللّسّان 


2122 


إضافىٌ الفك ك2 
و 
نظير التقرن 221210515 


أي شذوذ في الطبقة القرنية لبشرة الجلد » يكون مصحوباً 

بالتهاب في طبقة الخلايا الشائكة يسبب عجزاً أو تُصوراً في 

تكون التقرن » ويتميز ببقاء أو احتباس النوى ؛ ويمكن أن 

يصيب الغشاء الخاطي للفم . 
تخاط المنظر 

تغير واضح في الأوضاع النسبية لغرضين حينما ينظر إليهما 


| 4 
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مُجاور للسّهِمي (مُجاورٌللئاصف) 
موجود في المستوى السهمي المنصف أو في ملخرخرا لهم 
طُمَيلىَ “عا تم يدم 
أئن حي (حيوان أو نبات) يعيش داخخل كائن آخرأو 
خارجه وحمي منه التغذية . 
متعلق بالطفيليات (وعاأقدعة2) . 
التهاب اللسان 
الطفيلى 
داء فطري باللسان يتميز ببقع سوداء أو بدية مكسية بالفراء 
على السطح الظهري الخلفي للسان » وتتكون من حليمات 
خيطية متضخمة بطول حوالي 1 سم سهلة التقصف . هذه 
الحالة تسببها المكورة الخفية اللسانية الشعرية 5ناء©0ء0]م019) 
(ع53ة105زم -ع قناع هنا بتكافل مع نوكارديا اللسانيةة1لمهء510) 
(كتلمنعصتا » ولاتسبب إزعاج 2 وتعالج بغسولفموي 
بسيط » تختفي البقع تلقائياً ثم تظهر ثانياً . أيضاًتسمى 
اللسان المفحم (ع3ناع112[ 515ومء13ط)ضة) » اللسان الأسود 
المشعر (عناع02) لإتثهط عاءة81) » اللسان الأسودعاءة81) 
(عتاعدهه) » التهاب اللسان الطفيلى (5تاتووماع عتاتموعة2) » 
لسان أسود(ة6اتإطامه61055) » داه الفط القرنى اللسانى 
(ع2ناع 0لا كأومء تإمامتوع 1) . 1 ١‏ 
نظير الودي » لاودي 
عَصب الودي . عصّب لاودي 
الجهاز العَصَبيّ 
اللأودي » الجهاز العصبي نظير الودي 


ااانا | 


221235161 


7221:2511 510551015 - 51055115 2 


211 221 
21 21611 مدم221:353 


221:353002116)1 22170115 1 


جزء من الجهاز الحَصبي التلقائي 

الدرئقة 3 2 
غدة توجد بجوار الغدة الدرقية (لصداع 010::إ12) » انظر 
غدة (لصهاق) . 

فَرْط تَشاط الور يقّات كنل 01ت عوضوم 

نظير اللوزة . حول اللوزة » مجاورللوزة تنه التقصمغة هم 


في محيط اللوزة أو في منطقة اللوزة . 
الوريد الُجاور للوزة - الوريد 
الحتكي الخارجي 
حَفْناً لوناعامع:21م 
طريقة لوصف تناول الدواء عن غير طريق القَّناة الهضمية » 
مثل : الحقن تحت الجخلد أو الحقن داخل الوريد . 
أبَوان 212105 
خَزل وزوء 1م 


صاء؟ تت دلء؟؟ عددللأكده]221:2 


2213123 2 


شلل مو ضعي لوع10! ,دذه221:215 
شلل في عضو أو عضلة . 
شلل حركي 
متعلق ب » أو مصاب بالشكل . 
مجاور للثاصف »قريب من خط [ؤأوع هتدم - سمتلء سدم 
الوسط - مجاور للإنسي » قريب للجهة الإنسية 
المكوراك نظير السحاكةة 
مجاور للناصف » قريب للجهة 
الإنسية - مجاور للوسط » قريب من خط الوسط 
مجاور للرحى 
سن صغيرة زائدة تبزغ بجوار الأرحاء » كثيرة الحدوث في 
القوس الفكية العلوية . 
الحديبة المجاورة للأرحاء 
حدبة زائدة على الجهة الإنسية الشدقية قية للرحى الثانية أو الثالثة 
» يظن أنها سن زائدة مندثرة 1 
نظير الأنف » مجاور للأئنف » جنيب الأنف 
قريب من الأنف . أو في منطقة الأنف . 
الجيب نظير الأنفى » الجيب لجار رللأتئف ناص لدمفسصدم 
الجيب الأنفي 50 مملوء بالهواء »في عظام الوجه » 
متصل بالفراغ الأنفي » ومبطن بغشاء مخاطي ويسمى 
حسب العظام التي يقع بداخلها . 
بغير طريق الفم »عن طريق غير الفم 
مجاور للبّلعوم 
كر م أو في منطقة البلعوم . 
الحيز المجاور للبلعوم 2 
الحيّر البلعومي الجانبي 
الفراغ الموجود بين الفقرات العئقية والجدار الجانبي للبلعوم 
والعضلة الجناحية الداخلية . انظر مسافة » حيز (ع0ةم58) . 


ماع وي 


شكل سفلي 
شكل يصيب النصف السفلي من الجسد أي يصيب الجذع 


والأطراف السفلى » حيث تتأثر الأجزاء التي تقع أسفل نقطة 


220601 و221:915:515 


ااانا | 


113121310101015 


ملم - 221:2125191 


2211220121: 


1111 121[ مده 221 


221212251 


22120121 


النث سانا( لنواناا | 


2م50 2[1ع1217128م 221:23 


221 


الإصابة من الحبل الشوكى ؛ ويمكن أن يحدث فجأة نتيجة 
إعنابة شل اللتمركي أ عد طم قيعة لول 

مَصْلو ل الأسْفّل ' عذعء امه تدم 
متعلق بالشكل السفلي (دتععاموعهة2) . 

تاكُل مجاو رات الذر عنتمم 


تخرب التهاب قرحي مخرب لطبقات الأنسجة العميقة 
والنتوء السنخي حول جذر السن . 


- 601 - 


ساعن ده 


ورم لوي 

التهاب دوا عم اسن ١‏ 
التهاب 0 الداعمة السنية 
دواعم اسن 


| 


221:00602115 - 15 


221:00012111111 - 10 


مقياس دوأ اعم السن سناع 013 ]1000م 
اعتلال دو اعم السسن 700101102017 


أي مرض يصيب الأنسجة الداعمة السنية . 
تكن ذو اهم السو 
نظير الأأني” »سحاو ركان - ككفي » 

متعلق بالغدة النَكفية ْ 
تَكَفي .مجاورللأذن 
الشّرِيانٌ التَّكَفَى 
فرع من الشر 7 الصدغي السطحي يغذي الغدة الكّفية » 
انظر مدخل تكفى (دعلمتةط) . 
الغدة التّكَفيّة ماك 2231:0010 
إحدى الغدتين اللعابيتين تحت الأذن بين الشعبة الصاعدة 
للفك السفلي والنتوء الخشائي . انظر غدة (61220) . 


221:0001160515 - 515 


2231:0116 - 0 


ناولا| 


2231:0110 2117 


5اعتال 5221:0610 


لد ع عر 
ور م تَكَفي مختلط "تنامتطتت امععتمد 10010هم 
كُلمة تكفية طعامه 1:010هم 


حَرْ بين الشعبة الصاعدة للفك السفلي والنتوء الخشائي 
التهاب الغدة النكفية 
الإنسدادي 
قد يحدث إنسداد لقناة الغدة النكفية بسبب السدادة ا خاطية 
أولتضيق القناة أو بسبب الوذمة المرافقة لتقرح الحليمة 
النكفية » يؤدي إلى التهاب الغدة النكفية . تشكل الخصيات 
فى الغدة النكفية نادر الحدوث وغالباً ما تكون أقل ظلالية . 
خُراج اكسّافة التَّكَفيّة 
استئصال التّكّفيّة 
نكّاف » التهاب الغدة التّكفيّة 
التهاب الغدة التَكفيّة الوبائي- 
نكاف 11 
التهاب الغدة التَّكّفيَّة الانتاني 
باروتين (بروتين من النّكّفيّة) 
نكاف . التهاب الغدة التّكّفيّة 
انظر التهاب الغدد اللعابية (كتاتصمء5121020) . 
التهاب الغدد النكفية الوبائي- 
نكاف 


1112015 )ك0 7221:0610 


د5كع52 5026 7221:0610 
2210100177 
1015 - 221:010115 


- عتدمع 10م , 21:010115م 
51 ,221:010115 
10م 


1015 - 2105م 


5 - 12منداع10مء ,7221:0115 


انحراف الإحساس » مذل 
إحعماتى فاذفتل الكرقاق 0 أو الرخر از لخن او:السكل . 


2 - وادعطاوع:221 


خَزلى ‏ أخزل عناء توم 
متعلق بالشكل الخنفيف . 
جدار يُ لماع تدم 


1 اله متعلق بجدران الحفرة أو الفجوة 
2 متعلق بالعظم الجداري 

حر اح جدار ي - ذ5فععقطة لقتصملمتتعم - وفععوطة لماعتعهم 

راح الالسية الداعمة 

الزاوية الجدارية عاعسة لماع تدم 
زاوية تتكّون من التقاء الخطوط التي تصل النقطة التاجية 
(الإكليلية) والنقطة اللامية على أعلى نقطة على المنحنى 
السهمى للمتسوى الأافقى المار خلالهما . 
أحد العظمين رباعي الأضلاع اللذين يكونان سطح وجانبي 


عصوط لماع11دم 


الجمجمة . 
خلايا جدارية دلاءء لماعتتدم 
فص جداري عط10 لمأاعتئدم 
كُلْمَةٌجداريّة ية طاعامه لماعتسوم 
حَزفي الزاوية بين النتوأين القشري والخشائي للعظم 
الصدغي ا 
(سابقة) جدار ي »جدار -2116160م 
جبهي أعداري تهاده اماع سدم 
قفوي جداري . جداري قذالي لماتمنء0-ماع دم 
جدار ي وتدي ١‏ 010معطام؟ مأعتوم 
جدار يِ صدغي 221120612220121 


داء بار كنسون - كسمالعوة 5أزلهندم - عمدعكتل و'دوكستكاتروط 
شكل رعاش 
مرض نات عن آفة في الدماغ » يسبب رَعشة في الأطراف 
ومشية متثاقلة حيث يسير المصاب جاراً قدميه وتتصلّب 
عضلات الوجه والجسم . 


جنيب القذال . حول القذال لماتمععمعيوم 
حول السن .دوا اعم الْسَن - لدغصهلم0 هعم - لمأادم00دم 


الأنسحة الداعمة السنية 
قريب من السن أو مجاور لها ٠»‏ يستعمل أحياناً كمرادف 
للأنسجة الداعمة السنية . 

خراج دواعم السَن » 

خرا د الداعمة 
خراج يتكون في الغشاء السمحاقي للسن . 


55كع5 221:000116931 
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استفصال اللّب الجرّتى » استئصال لب إددم)ءء مانام لمتنسدم 
السن الحزئي 
سَديلةٌذات سماكة جز كبة م2 ودع دعاعتط) لمتسدم 
سديلة جراحية تشتمل على النسيج الظهاري والنسيج الضام 
عدا السمحاق الذي يترك سليماً على العظم . 
اعمعى ه 000 سي 
لع رد كر جره 


0ت تاععدء7 1121هم 


جزىء .2 جسيم »دقيقة عع متهم 
جسم أو جزء صغير من المادة : 

٠. 2 0 3+ 7 

0 5د محل 2 هام »٠خاص‏ نقلنء هم 

جسيمائي » ذو دقائق . مكون من جسيمات نع سدقم 


إشعاع ذو دقائق 012" عا ملسع تدم 
إشعاع مكون من جسيمات دقيقة . انظر إشعاع 
(13010660) . 

عملية بارتش هخ هتزعمره وخطءماتروط 


طريقة أو أسلوب جراحي لكشف ورم كيسي للخارج . انظر 
توخيف (1211280100م8/131511) » (استئصال مقدم الكيس أو 
الحويصلة وتحويلها إلى جيب). 
خرا راج اللثة . [أهطصسبع - ووعءوطة لدء)55 تمع طن - كتلتسسددم 
خرا اج تحت السمحاق » مل ال 
ارتكاس نسيجي من أورام حبيبية عند فتحة ناسور سني . 
الصفرية 
عدوى الفيروسات الصغيرة 


211170211 


221107711115 0 


نمرء طريق ». إمرار 25526 
متراهكو الى "لله , 22559856 
عارضة باسافقان تفط "ه2552 


نسبة إلى ب .ج . باساقان »اص ةتددمة 250 » 1893-1815 » 
جراح ألماني . 
انتفاخ الجدار الخلفي البلعومي بفعل الجزء العلوي من 
العضلة القابضة العلوية للبلعوم خلال عملية البلع أو 
التصويت. 

وسادة باسافان 0 5 'أصهكودووط2 

انتفاخ صغير في النسيج الرخو » يظهر على الجدران الجانبية 
والخلفية للبلعوم الأنفي عند متسوى الَنّك الرخو ويساعد 
عازن هلق اللتحد ون المجريف انموي لسري لانن 
خلال عملية البلع . 

حر ف باساقان (الحرف البلعومى البلعمى) 1086 و'أضة؟هوقة2 

ححافة باسافاق » حي سافان ١‏ 

انتفاخ يظهر على الجدار الخلفي للبلعوم » بفعل انقباض 


شدة الأعراض . نوبة مرضية » اشتداد الأعراض 2 592إ<ا0:هم 

يَبغاء الللنا| 
نوع من أنواع الطيور . 

فك ببغائى 357 1101وم 


لعسمناسة زلزو اوور نانك لكوي جيه كين 
هناك علاقة شاذة بين الأسنان الأمامية . 


لسان ببغائي ا 101 
لسان جاف » متقّرن من الصعوبة إبرازه للأمام ؛ يرى في 
الإصابة بالتيفوس » والُمى المنخفضة . 

كر حلة باد و تاعم1نا 0]'5تتوط 
نسبة إلى ج مج . بارو »]50ة1.8/1.1.2 2 1839 -1889 » 
ع ا 
تقرّح الغشاء الخاطي للفم والبلعوم وثُرى في السّلاق 
(اوتصتط]1) . 

جزء 2 قسم ]1 

الجر 3 الس لاتينية ) - ووع010 عتهامء؟21 - كمتتقامء217 كتوم 

شاخصة ار 
التنوء السنخي سواء في الفك السفلي أو الفك العلوي . 
جرء ؛قسم عسوم 


أجز 8 متساود 7 » مقادير ‏ - 5اهم لوتانء - 2145ناميع2 ععاتروم 


متساوية ( لاثينية ) 220 انندم - عوم 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . اختصارها 206 أوهم 
260 . 
توأ الد بكر يُ 2 تناسل بدون إلقاح 5أدعءع8 7211610 
جرئي » غير كامل لمناضهم 


انعدام الأسنان الجزئي 
0 قديم لنقص ظهور الأسنان أو نقص عدد الأسنان . 


انطع 21 اتوم 


221121 2 


بدلة جزئية 2 بدلة مبنة جزئية 
جهاز صنعي سني لتعويض سن أو أكثر » وليس كل 
الأسنان الطبيعية ؛ دعاماته : الأسنان أو مخاطية الفم أو 
كلاهما » وقد يكون متحركاً أو نزوعاً فيسمى الجهاز السني 
الجزئي النزوع . أو ثابتاً فيُسمّى الججهاز السني الثابت 04»ةتة) 
(عتتااصعل [هتاتةم أو الجسر (©81108) » انظر أيضا بدلة 
الأسنان أو الجهاز السنى (عتنقمء2) . 

تصنيع البدلة السنية الجزئية 
التصميم العلمي والتقني في صناعة البدلات السنية الحزئية . 

طبعة البدلة السنية الجرئية 
طبعة سالبة لقوس سنية درداء جزئيا أو للمنطقة المهيئة 
لغرض تركيب جهاز سني جزئي . 


03 :0622]111 1121م 


10 :16226111 121 جوم 
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عجينة بها مادة دقيقة ساحلة تستعمل مع أداة سنية خاصة 
تحمل على القبضة تنظيف وصقل أسطح الأسنان 
والحشوات التعويضية 
مو ن وقائى - ]35م عستطكتامم - كتدهاوتطمه:"ام , عاكدم 
عجينة الصقل 


7 وي 59 8 5 مه امه 
عجينة مؤفتة » حشوة مؤفتة 0012177ع) و 2251 


متلازمة باتو عدده 01 مم5 5 :721211 
557 300006 ع 

لطخة . بقعة. رقعة . لويحة طعقهم 

لطخة مخاطية 15 ولل26م 


لطاخ أبيض . طلوان 
واضح »سالك مفتوح 
-26120م و عطاهم 


5, 512011 ووع 22161 


لان | 


(سابقة) داء » مرض 


نمرء. طريق 2 سبيل »مسلك طادم 
1 
مساراللقمة عاتوجلضق , طكهم 


حا إطناق تعر 
باز القاطفة عار الغاطع 


متبحى إطباقى متيدوبت 4 
مسا رًإطباقي : مسلك إطباقي 


لدكتتاآء©0 0ع212:26ع5 , لاوم 
لودكلء12 , طاهم 

منحني ال مضغ ستحلء انحط , طغهم 
لدكتتاءع0 , طغهم 


مكار الغلق عتناومك أه طغهم 
يز الإيلاج » خط الإدخال » مسار الدمرً ممتانرءكصذ ]0 طكهم 
( للأسنان الصناعية) 


الاتجاه الذي يستقر فيه الجهاز التعويضي في موضعه ونزعه 
عن الأسنان الداعمة أي مسار حركة البدلة السنية الجزئية 
النزوعة ابتداء من ملامستها للسن حتى استقرارها في 
موضعها ومسارها أيضاً حين نزعها من موضعها في الفم . 
مسار الدّس والنزع 
مسار إدخا ل ونع حشوة سابقة العجهيز (حشوة مصبوبة) 
فى الحفرة ال وحضرة . 
تحفات المضغ 
«(سابقة) مرض 
الباثولوجيا السنية 
ممُراض ٠‏ مُعُل 
أي عامل يتسبب في أو قادر على إحداث المرض » وهناك 
أربعة أنواع رئيسية من الكائنات الدقيقية الممرضة : الجرائيم ؛ 
والفيروسات ؛ والفطور ؛ والآوليات الحيوانية أحادية 
الخلية . 
منشأ و تولّد المرض »إمراض » اعتلال 
نشأةالمرض » بدأمَن الإصابة به حتى ظهور أعراضه 
المميزة . 


711012521 220 102 “تعكسا 1ه طغهم 


ساحلع1لتدم و مطاهم 
2 مرضى » داء » اعتلال -22610 
1010877هم لدأدعل - دتغسصمل0م )هم 
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تلان | 


العضاتين العليا والوسطى القابضتين للبلعوم أثناء الكلام ؛ 
ويحدث بشكل عام عند الأشخاص الذين لديهم فلح الَْنّك 
مشقّوق 5 أيضاً : عارضة باساقان (1ة5 وام هكهوكهة2) 
وسادة باساقان («متطدندء غمص هكهوكهةه2) . 

السالبية 21 
(في الزرع السني) : تصنع المعادن والخلائط المستعملة 
عاك ارد لوا الررداك كما اطع 
لتكوين طبقة قة رقيقة ثابتة من الأكسيد الخامل على أسطحها 
الخارجية . تسمى هذه العملية «حالة سالبة للتاكل عاأووة5 
1ع 105وم11مء أو زرعة سالبة 0عة17ومةط 
أمم1امططة)» . 

سلبى ٠‏ منفعل . عاطل » لافاعل 
(في تقويم الأسنان أو تعويض الأسنان) : نابض أو مشبكة 
لا تحدث أي جهد أو توتر . 

احتقان لافاعل 

برغ لافاعل » بزوغ سلبي 

انتقالذُروي للثة بحيث يزداد طول التاج السريري دون أن 

يحدث بزوغ إيجابي للسن . 

مناعة لافاعلة » مناعة سلبية 


1ن | 


1225511 1100 


2355176 03 


235517 11111017 


قوس لسانيّة لافاعلة طعننة لمسمعسنا عتحتوكوم 
حر كات لافاعلة” 15 2255176 
مقاو مةلافاعلة 15122و" 235517 


سلبية » استقرارٌ 2 لافاعليّة ركم 
حالة من عدم النشاط أو السكون أو الراحة التي تفترض من 
الأسنان والأنسجة والبدلة السنية ؛ حينما يكون البدلة السنية 
الجزئية النزوعةفى مكانها دون أن تكون تحت ضغط قوى 
الضع . ب 

التاريخ الطبي السابق 

عجيتة » معجون .مادة لاصقة 
«(في علم تركيب الأدوية) :مستحضر طبي شبه صلب 
يوضع على السطح الخارجي س . انظر أيضا معجون بزموت 
أيودوفورم بارافورمالدهيد 2مه2ه100 طانتحمكز8) 
(ع51ةم ع313401:1210600م ؛؟ معجون مزيل الحيوية 
(©]35م عهذ106011[1) ؟ معجون التحنيط عصالكتسصسن31) 
(©]35م ؛ معجون الصقل (516دم عمنطئناه2 . 

معجونأسنان 

عَجِينةٌ ساحلة 

با 


1560177 [دء17201 اكوم 


2251 - 2 


لدماصعل رعأاكوم 
,2251 
101 ]2251 


كستط0115م بعكم 


- 604 - 


20 - 1مأكتا[ءع22110-0 


إطباق مرضي - 
سوء إطباق » إطباق غير سوي 


رهبة الأمراض . خَوف المرض . رهاب المرض ‏ 8ثطمطممط)هم 
ناقلالمرض 1011م5)0م - كتاه“امطممطاهم 
حالة مرضية »المرضية . الاعتلالية 055 
طريق مجاز »سبيل »مسلك لل 1 | 
(لاحقة نامرع »داء »علة إغهم - 
مريض »عليل »صبور ماهم 


ء * 0 ع .4 
مر يض مشا كس .مريض ضَعْت المراين 701 ر, أمعتاهم 


باتركس اهم 
الجزء الذكر من الوصلة المحكمة . 
نموذج » مثال . طراز » غرار ةم 


1 - شكل أو نموذج يستخدم لعمل قالب . كما في الحشوة 
المصبوبة أو هيكل البدلة السنية الجزئية . 

2- شكل أو نموذج »يعمل من الشمع عادة يكسى بمادة 
كاسية ؛ ثم ينتج القالب بطريقة الصب «بفقد الشمع». 
طراز إطباقي 
"فر سبي متعم لباقي لين ار لفان« 
تغتمد هذه النماذج أساساً على المفهوم التشريسي الطبيع 

أو التشريح المعدل أو غير التشريحي لأسطح الأسنان . 

صر ازث شمعي 77832 ر طخرء )هم 
تكوين شمعي لشكل » يكسى ويزال بالحرق لينتج القالب 
الذي تصب فيه الحشوة المصبوبة . 


[مختصر] معجون بنسلين ‏ ,صعةتا 82 يستللعستط - عكظط 


لدكتطاءع0 , منزع عدم 


وباسيتراسين وستربتوميسين 1 ردك ودامامء 1م 
وصوديوم كابريليت 
معجون معروف من مضادات حيوية متعددة قادرة على 
تدمير الكائنات الدقيقة الموجودة فى أقنية جذور ملوثة أو 
متعفئة وعتعاطيرها النعطة + يمعمل على بتسلين 
(صناآأعتمء2) » باسيتراسين (8201080150) » ستربتوميسين 
(تك لإمتمامعنا5) » والصوديوم كابريلات 03ن01ه50) 


35م 171266مدء 


(عغهالإامةه . 

كُمَكَر ي 2 إجاصي كا 

الباحة الكُمثر ية الشكل 213 اع مقط وعم 
ككلة ين التسيح » كمثرية الشكل » توجد عند النهاية 
ل حشية ة للحيد المتبقى في الفك السفلي . 

مثقّف ب كمثر يِ )الشكّل عتتاط لع مقطىضتوعم 


ُو ط ةّ تتوعم 


انظر لؤلؤة مينائية (6211م أعمهم8) . 


آتغيرات باثولوجية , تبدلات مرضية 


إمرا اضي »ذو أصل مر ضي 2 عتدمء8 2020م - عتاأعدعع 20م 
م و : 
ممراض 2 معل 2 راض 
مُمرض » إمراضي ذو أصل 
1 و 1 
مرصي سمل » تمراض 
لوصف الكائنات الدقيقة حاملة المرردض 
مثل الجراثيم الممرضة . 
إطباق بمرض ٠‏ إطباق إمراضي 
علاقة إطباقية قادرة على إحداث تغيرات مرضية فى الأنسجة 
الذاعمة , 


2)10862©)1م - عتدعع 22110 
التى تضر الأنسان » 


221108212 220 


صفة مرضية عميزة » واسم مرضي .وا اصم عتدمسامسع مط هم 
مرضي » علامة مرضية 
علامة أو عرض مميز لمرض أو حالة مرضية ‏ حيث تكون 
واضحة ومختلفة عن أي مرض أو أي حالة مرضية أخري , 
علامةنئميزة »علامةٌ واصمّة 
باثولوجي » أمراضي ؛ مُرضي 
متعلق بعلم الأمراض . 
التشريح الباثولوجي 


221108120112011 1 


[دء1ع0108)مم - علع221010 


22601277 221010516 
5 2201010816 
تشخيص باثوا لو 0 05 ف نع2)010م 
هجرة باثولوجيّة ‏ ' 
انحراف أو انزياح السن أو مجموعة الأسنان من موضعها 
إلى موضع آخر بسبب تأثير مرضي في الأنسجة الداعمة 1 
مُنعكس مرضي 
أي منعكس ناجم عن حالة مرضية وليست طبيعية . 
إطباق مر ضى 110 »--2]10م - د مأكتتاءء0 علع2)010م 
قبوة الإتلراق تدر الارتصات: 
مرضي » باثولوجي . أمراضي 
يتسبب بالمرض » خاص بعلم الأمراض . 
كبرموي 
كسر في العظم » أصبح ضعيفاً نتيجة لمرض ؛ وقد يحدث 
مثل هذا الكسر في الفك السفلي نتيجة اتساع كيس في عظم 
الفك . 
اختصاصي الباثولوجيا 
البائولوجيا »علم الأمراض 
فرع من فروع العلوم الطبية يبحث في المرض وكل ما يتعلق 
به» خصوصاً طبيعته والتغيرات الوظيفية والمادية التي 
يسببها في الجسم . انظر أيضا علم أمراض الكلام طعععم5) 


(لاع10مطهم . 


220101081 0 


116 عزاع 2201010 


لوء1ع2201010 


ع“تتااع 2" لوع1ع 2201010 


1م2010 
ود اناا 


مبحث الأمر اض السنية » لمادعل ريع 10مطعدم 


علم أمراض الأسنان 


- 605 - 


طبيب أسنان أطفال » اختصاصى فى 0005م 
طب أسنان الآطفال نلعم 


طب أسنان الآأطفال 0015م - (وع10مغدملعم 
و 


سويقة 
إاكذه دلي بة الساق أو الجذع تدعم الجزء أو الورم . 
مسو ف 60111260 - ]12م 7تتلع7 
نا 
قاطع جانبي وتدي الشكل . ربّاعية 
وتّدية 
سوء تشكل القاطع الجانبي العلوي » بحيث تشبه الرباعية 
الوتد بدلا من شكلها الطبيعى . 
البَّجع 
نوع من ملاقط لع الأسنان » يشبه منقارا ١‏ 
امكح لسارم تامار انيع 
فرفرية ( نزف نقطي في الأنسجحة 


| 


1121 تللعم - 2160 1ناع نلعم 


لةناع)د1 0ع122ط5-ع8ع72 


دوع ناعم 


13امم“اتام - 15و10اع7 


المخاطية ) 
فُرفرية (مرض دموي نزفي) . 
البلاجرا ء البلاجرة عملم 
عرض ديم سوا ص بدن النيكوتينيك . 
0 حيبة (حبة صغيرة ) ؛ كرية ( كُرة صغيرة ) 1ع 


5 كرية الققطن الطبى ؛ كرية رقاقة الذهب . 
كُرية القُطن الطبى 
كرية رقاقة الذهب 


0 


طهاوة . جليد 
لذ فيفك أو زفق 
2-غشاوة على سطح السائل . 
(فى طب الأسنان) : قشرة رقيقة أو غشاء رقيق من 
البروتينات اللعابية » يترسب على الأسنان بعد فترة قليلة من 
تنظيفها » ولايزول بالكامل عند تفريش الأسنان ولايحتوي 
على كائنات حية في هذه المرحلة » ويغطي معظم تاج 
السن . يطلق أيضا عليها غشاوة مكتسبة لعتتناوعه) 
(©01ذااءم . وحينما تغزو الكآتنات الحية الدقيقة » عندتذ 
0 لو يحة (عا130ط) أو و يحة سنية (13010م 81]مء00) . 

طهاوة مكتبسة 
طبقة عضوية رقيقة من بروتينات اللعاب لاخلوية تترسب 
على سطح السن بعد بزوغها مباشرة . 

جِلَيدة سّمرا اء- طهارة علءنلاعم 0عتدسوة ح معومعرط , عاعتتاعم 

مكتسبة 

طبقة بنية أو سوداء تترسب على سطح السن » توجد لدي 
الأشخاص المهملين لصحة الفم والأسنان . 


0 ,و أع11ع2 
1011 10مع , أعلاعم 
عاعتلاعم 


1ن , عل11اعم 


لؤلؤةٌ مينائية - لؤْلوالميناء » 


2 - 22111 , اتتوعم 


وَرَم الميناء 
نتوء أو بروز متضخم مينائي سليم . 
لآلى عبو ن الظهارية - - و'سطوظ , لمتاعطاتي , واسسوعم 
1 لآلي ء إيبشتاين واتتوعم ك'صنءؤوم1 
لآلي 3 إيبشتاين و'صلعادم] , وانتوعم 
مَمشطي »على هيئة مشط ع2 طتاععم 
امتعلق بالمشط ٠‏ 70 
مَمشط أ الشّكل ممكتستاععم 


طٍَِ أسنان الأطفال - همتاصملدجتلعم - :وع10مغدهملدتلعم 


062151177 ©012611ع2م - 200062165 
طب أسنان الأطفال 
يختص بالعناية الوقائية والعلاجية لصحة الفم للأطفال منذ 
الولادة حتى سن البلوغ . أيضاً المرضى بعل سن البق الذين 
يعانون »من مشاكل عقلية أو جسمانية أو الاثنين معاً والتى 
تحتاج إلى مساعدة متخصصة للعناية بأسنانهم . 
طب الأطفال 
متعلق بطب الأطفال 
بأمراض الأطفال وعلاجها. 


5 - 15117 ضع 201211 


15دتلعم - سحاع ل دتلء2 


201217 - 1115دللع2 


طبيب أطفال سمك تامتلعم - أكتمدتلعم 
متعلق بطب الأطفال دع اقتاعم - و«امتلعم 
دُنَب ع َه عاعتلعم - اعع1ل0ع2 


عَنَيّقّة » ساق » قدم (كساق الورم ( اععنلعم - عاعتلعم 
بنية عنقية تظل 4 ملتصقة بالجسم الأصاء أو المصدر : 


ا 3 93 


5-5 


سديلة عنيقية 5م12 عاعنلعم 


مصطلح عام يطلق في علم أمراض الأنسجة الداعمة السنية 
للدلالة على عملية جراحية للأنسجة الداعمة السنية 
لترميم اللثة الملتتصقة على سن أو أسنان مجاورة لمنطقة 
درداء 4 حيث يكون الْحَرْفْ الأدرداء هومصدر النسيج 
المتقرن » انظر شرائح عنقية (عاعنلعم ,ومهة1) . 

على ىو وو 

طعم عنيقي - شريحة عنقية م12 عاعتلعم - أكوعع عاعنتلعم 


انظر طعم (لة01). 


ط أسنان الأطفال - 3ع3002010ئلءم - متأاصملمتلعم 


)دعل ع1امتلع2م 


بقة)طفل. طفلي . قدم » قدمي 


7 0 الأطفال” - 5غناه6»0000م - 5ننهه0006ءم 


2600- 


)دعل ع1امتلع2م 
0 
طب أسنان الآطفال - 3ع50026010ئ0ءم - ععتنمه0مل0ءم 


2121112 


- 606 - 


تقب تَفَادْ خرق »اختراق » نُفوذ | 
1-قدرة الأشعة السينية على المرور من خلال الجسم المراد 
تصويره والوصول إلى الفيلم الشعاعي ‏ 
2-عملية الاختراق أو النفاذ فيما وراء سطح ما . 
وك ليق البزرى للعدسة:. 
4-الاختراق بعمق لعمل ثُقبة . 

مَسِكَّةٌالقّلم 

مَسكةالقلم 
انظر مَسك مكممع - متع . 

(لاحقة)قلّة »عوز 
عقار مضاد للجراثيم » مضاد حيوي ينتج عن طريق استنبات 
البينيسيليوم : وهو قُطر بعض أنواعه تستعمل في صنع 
الجبن » وبعضه يستخرج منه البنسلين » ويمكن أيضاً أن ينتج 
صناعياً ؛ اكتشفه فليمنج ع«نده11 في سنة 1929 » وطوره 
فلوري /ا11016 و تشين ذ01 في سنة 9 . ويعطى : 
إما بالحقن (الحقن في العضل) أو عن طريق الفم (على 
هيئة سائل) أو في شكل أقراص أو موضعيا (كمعاجين أو 
مراهم) ؛ لدى بعض الناس حساسية للبنسلين » يمكن أن 
تؤدي إلى أعراض خفيفة أو خطيرة مثل الصدمة التأقية 
واعمطة عنغهانتطمدمة) التي قد تسبب الموت . 

وزن البنس 


وحدة أوزان تعادل ب 24 حبة 2( وتساوي جزءاً من عشرين 


مااع داعم - رركوتاع داعم 
م5125 داعم - ملاع داعم 


2معم- 


متلا تمعم 


- أطماء 261211175 


من الأونصة . 

شبيه الظل » الظل الناقص 
حَواف غير واضحة لتفاصيل صورة شعاعية . 
صورة غير واضحة أو باهتة لجسم ما . 
(في التصوير الإشعاعي) : تأثير يتعلق بحجم النقطة 
البؤرية » يمكن ضبطه بواسطة تغيير المسافة بين الطول 
البؤري والغرض المراد تصويره والمسافة بين الغرض المراد 
تصويرة والعلم ٠‏ 

(ساء بقة) خمسة ؛ خماسي 


| 


-70121 و -219ع2 


ببسين ٠.‏ هضمين 260 

إنزيم يوجد في العصارة المعدية هويهضم البروتينات جزثياً 
في بيئة حمضية . 

(سابقة بقة)عبرء خلال . من خلال » بواسطة . عن , -1ا76 
طوال . جدا 


التثبيت خلال السنخ . الربط من 


خلال السّخ 


1 تق[امء؟1-21ء2 


غشائى » قشرى جَليدىٌ 
1 متعلو بالعكتاوة 5 


كنا0لنء1لاعم - نتولانءتلاءم 


شفيف . غير ظليل .صاف لعسلاعم 
فقاعانى . شبيه الفُقّاع تطامرسعم 


1 متعلق بداء الفقاع أو المصاب به . 
2 طفح جلدي مزمن تصاحبه فقاقيع تحت البشرة يصيب 
كبار السن غالباً . 
شبيه الفقاع الغشاء أمخاطي 15 لاع تداع , 0أمعتطمرسعم 


الحميد عه" عجر 
مرض تتكون فيه حويصلات تحت الظهارة بالأسطح 
المخاطية . 


شبيه القُقاع المخاطي الحَميد 
طفّح جلدي مُزمن يحدث على الأغشية المخاطية » 
وخصوصاً الأغشية ال مخاطية في التجويف الفموي والعين » 
ويتميز بحويصلات تحت ظهارية وفقاقيع يؤدي انفجارها 
إلى قرحات وغالباً ما يصيب النساء البيضاوات في الأعمار 


12110531 تاعتدعءط , 10مع تلط مسسعم 


المتوسطة . 
شبيه الفقاع البي - شبيه الفقاع - لمك دعق , 0أمعتطمسعم 
المخاطى الحميد 010 تطامسصسعم [وكمعتاحم معتمعط 
داء الفُمَاع كنع تامتررء م 
0 عام لعدد من الأمراض الجلدية التي تتميز ز بالعديد 
من الفمقاعات المتفجرة 


مرض جلدي خطير مجهول السبب يتميز بتكوين فُقاعات 
وحويصلات غير منتظمة التوزيع » تترك بقعاً مصطبغة 
يصاحبها التهاب وحكة ويظهر داء الفقاع في أربعة أشكال 
رئيسية : داء الفقاع الْحُمَامي » وداء الفقاع الُرطاسي » وداء 
الفقاع التي وداء الماع الشائع ؛ ويدل ظهّور فُقاعات بين 
الخلايا الظهارية في مخاطية الفم على بداية داء الفقاع 


الشائع 
داء الفقاع الحمامي 15 تناع تا مسرعم 
داء الفقاع القر طاسي كنا (0) 101192 مناعتطمسيعم 
فُقاع و ليدي »منقوع وليدي 1013 كتاع تام سرعم 
فقاع هرو يِ كناءناتلتنطمم؟ كنعتطمسعم 
الفقاع التنبتي كطواءع66 كتاع تا سرعم 
فقاع شائع 152115؟ كتاعتطأمرسرءم 


مُدَلى 2 مُتهدّل مُدلدل 05م لمعم 
شفة مُتهدلة ‏ شّفة مُدلدلة 


ثاقب »خارق »نافكل 


متا كنام1تت0ضعم 
| 


42 : 
جرح نافك 00 2121112011185 


- 607 - 


مخيظ بالّذر وة لدعتممتعم 
ما بحيط أو يتماس مع أو يتعلق بذرى جذور الأسنان ؛ 
المنطقة حول ذروة جذرالسن . 
خراج حوائط الذّروة 
انظر خراج (ووعءوطة) . 


ودع 1631م 3تاء2 


كشط حو ل القمَّة ع1285]عتتكء لقع أمرمتعم 
انظ ر تجريف 18 3 ي (ععمقلاعتته لمعتمظ) . 
كيسة محيطة بالقمّة أواء لدع تممتعم 
خَلل التَسّج الليفي لخوائط 12512م0925 كدودط6 لمعتمدتعم 
الذروة 


الوَرم الحبيبي المحيط بالقمة 


0 ونع لدءأم متعم 
)عع 11 لق ادمتعم 
آفة حوائط الذروة 
الورم الليفي العظمي لحوائط 
الذروي 
المرض حول الذّروي 
مرض عند ذروة الجذر ؛ منطقة منفذة للأشعة محيط لذروة 


دقلوع]! لدء1مدتاعم7 


12 621 1م متعم 


201057 لدء1أم مهعم 


جذر سن متموتة . 
إسقاط محيط الذروة 
(في التصوير الإشعاعي السني) : طريقة من داخل الفم 

لعرض تشريح السن والعظم الداعم الحيط بها . 

صورة شعاعية لمجاورا ات القمّة طمونع 10ج لدع تمم ممعم 
انظر صورة شعاعية (طمهمع 20:0 1) : 
وكذلكانظرالعرض حول الذروي لمعم متمءم) 
(ممتاعء زم1م . 

تَدبةٌ محيطة الذّروة 
منطقة منفذة للأشعة تشاهد حول ذروة جذر سن أجريت 
عليها مداخلة جراحية أو مداواة لُبية دون وجود أعراض 
وتمثل ايانس الاعصبة العانة اللفية عي و تكلس 

النّسيج المحيط الذروة عناكدن) لدعتمدتعم 

التهاب ما حول الشريان » التهاب حوائط الشّريان 

التنهاب حوائط الشريان العقد 


0 010 1د 1م مهعم 


لدع5 1621م 113ع2 


ا 1010| 


211211115 


التهاب حوائط المفصل متكسطا “متعم 
حول المفصل "تملسء نا متعم 
حو ل الأذينة » مُحيط بالأذن تنقلناء متعم 
محيط بالمحور لمتممتعم 
محيط بالمحوار لمسمعمتء 
محيط بالشّدق لوءع نت اطترعم 
محيط بالمحفظة ل للتاكمردء اعم 


تزحيل - تسرب دقيق 


يقة لتثبيت كسر الفك العلوي باستعمال سلك من الفولاذ 
مقاوم للصدأ . يعبر النتوء السّنخي » وثلف أطراف السلك 
حول الجحبيرة ثم يربط بإحكام . هذه الطريقة مفيدة في علاج 
كسر فى فك أدرد .ف 
١‏ 20110162128 < دامتأجامءء2 
مصطلح قديم لتسرب دقيق (ععهكلةعط-م 0/11 . 
فرع «(للفحص أو التشخيص) 
يقة للفحص بالقرع ؛ في الطب : تكون بدق الأصابع » 
أما فى طب الأسنان : فتكون بنقر السن أو الأسنان لإظهار 
ورين سفابية انيج الذاعمة للق أن أى تعر فبباضق 
الطبيعي : 


| 


عن طريق الجلد 000000 
قابلية المرور من خلال الجلد دون ثُقبه 

بعتب 2 يَخْرم 6112م 

ثاقف . ناقه ا 0 | 

فَرحة 23 قبَة 1113 761101:2)3125 

اه 701110 7611012108 


3 اللا1| 
1 فتحة أ وان سيدين شي القن نيع ناس 
2-حالة انثقاب الجذر . خلال علاج أقنية الجذور . 


فتحة أو 


لدع تطقطءع12 , دعم 
تقب صنعي »مثل انثقاب جذر السن بواسطة 
الآدوات موسعة قنوات الجذر ؛ خلال عملية علاج الجذور 1 
انثقاب مر ضى 20101051م , م20 :متعم 
تجذاو نباف سطع نشدي أو جة كجة غماية مرضي 
مثل مايمكن أن يحدث فى حالة الامتصاص الداخلى فى 
ال 1 0 
قاد م 


00 , 10ج 101ع7 


فتحة أو تقب خلال جدار السن. 
(سابقة) حول » محيط » قريب » تقريبا متعم 
التهاب حوائط الغدة كتمع لدتعم 
التهاب حو ائط الغْدة 612 52معتتتر كتمع لدتعم 


امال لكر ى الثاكس كع تتتاعع1 
مرض يتميز بتقرّحات مُزمئة ناكسة في مخاطية الفم 
ومخاطية البلعوم خوك عدالي الماك ويغرف بالقلاع 
الكبير م كو أحيانا جود ام متلارمة تيت 

ميم بالّذر وة عت ملاعم 
جملة الأنسجة المحيطة بالجزء الذّروي من جذر السن 
وتشتمل على الجذر . والملاط » والرباط حول السني » 
والعظم السنخي . 
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التهاب الأنسجة المغطية لتاج سن غير مكتملة البزوغ . 
التهاب حوائط التّاج لسن غير بازغة أو سان منطمرة جزثياً ؛ 
انظر التهاب الغطاء (1105ناءةءم0) » التهاب اللثة الحجيطة بتاج 


سن بازغة جزثيا. 
التهاب سمحاق الجمحمة كتاتسمنترعم 
سمحاق الجمحمة ل نطو اعم 
خلية حو طية عات نعم 
خلايا ملاطية » خلايا حوطية وعا عم 
حيط بالخلية لهناوعتعم 
د إضاقة »سن محيطية كمع عم 


سن زائدة توجد في أي مكان من الفم عدا الخط المتوسط . 
متعلق بدو اعم السن - حول السني لمغصهلمتمعم - لمامع لمعم 

تخدير ما حول السن 

التخدير في الرباط حول السني . 

الملاط المحيط بالعاج - ملاط. 
التهاب ماحول السن - 

التهاب دوا عم السن - التهاب سمحاق السنخ 
ما حول 0 
تّفتت ما حول السن .» تآكل 

ماحول السن » تآكل دواء 


كع دعص لوأادع لضعم 


2110126 - 1 


كم - كمع لمعم 


تساتكص متعم | 
02 - 26110626012519 


عم السن- 


ك2 
ل2)ه1000تعم - لماغدم لمعم 


261100260125193 - 0112 


نكر ما حر ا 
تفتت ما حول السن - تآكل دواعم السن 


محيط بالقناة علناع دتمم - لماع متعم 

محيط بالحافية لدتعم 

محيط” بالعقدة عتمتا ع سدع تعم 

محيط” بالغدّة د[نلسماعترعم 

التهاب حو اتط اللسان 05 اعم 
التهاب الأنسجة المحيطة باللسان . 

محيط باللسان )10م تاعم 

بالقرب من اللسان أو حوله وخاصة بالقرب من قاعدة اللسان 

ولسان المزمار . 

مخاطيّةٌ اللسان » غشاء اللسان المخاطي 15أماع عم 
الغشاء ال مخاطى للسان . 

حيط بالفك 1 عتطاممعتعم 


يقع قريباً من الفك أو حوله . 
التهاب محيط الغرسة . التهاب 
ما حول الغرسة 


كتاتاسحاصصسا متعم 


التهاب لثمو ر كنان لسع ترعم 

التّأمو ر ؛ الشتّغاف »النخاب .غلاف القلب ‏ دصداتلسمعتعءم 
كيس غشا ثي أملس يغلف القلب . 

غشاء الغضر وف أو سمحاق الغضروف سال سمطعترعم 


غشاء ليفي يغطي الغضروف . ماعدا في منطقة نهاية الملفصل 

» ويشتمل على طبقة خمارجية من النسيج الضام الكثيف 

وطبقة داخلية مسؤولة عن تكوين عُضروف جديد 
حول الخلوي »؛محيط بالخليّة 
محيط بالملاطي » رباطي 

متعلق بالرباط حوّل السني . 
خراج حول الملاط » خراج دواعم 
السن 

خراج سمحاق سنخي لم ينتج عن مرض اللب . 
الغشاء محيط بالملاط . رباط ‏ عطةةدطستعممد لماصعءسععتمعم 
التهاب حوائط الملاط » 
التهاب الرباط 
التهاب حوائط الملاط السنخي - 
رُعال ؛ تقيّح دواعم السن 
والأسناخ 
تاكل حوائط الملاط . تَشَعث الغشاء 
حول السن 

تآكل الأنسجة الداعمة السنية مع تكون جيوب لثوية مرضية 

مزمنة . 
حوائط الملاط(رباط دواعم 
حول الملاط - الرباط 
السنخي السني » سمحاق السنخ 


تدلسلاعء1عم2 


لمأسعصسعء عم 


5 2212931اء116ع2 


115 - 5ع دعء ع7 


ح تتقلامء؟21 , كلا تأسعصعء1عم 


23:01:02 31013115 


ل | 


- نا داع طرع ه711 


السن) , 


اماعسصسدع نذا لدغدملمسءم 


محيط بام ركو لامع متعم 
يط بالمركز 

محيطالرا أس عتلمطمعع عم 

قَطع محيطي 2 قَطع دوأ اعم ١‏ مسواكاع عم 


قطع ألياف الرباط حول السني » وهي طريقة تستخدم أحياناً 
للمساعدة فى التحريك التقويمى للأسنان . 
تآكل دواعم ا ١‏ 
السنى (ملاطى أو عظمى) - 
تآكل الأنسجة الداعمة السنية 


و 


(في طب الأسنان) : تَشّعث الغشاء حول السن 


211125183 - 112 


محيط بالتّاج لهمه:" مع عم 
حول » أو في محيط » تاج السن : 
خرا اج حول التاج ودعء 25 لفحم “رمع ترعم 


خراج في الأنسجة المغطية لتاج سن بازغة جزئياً . 
التهاب ما حول التاج . تُواج 


| 
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متعلقبدوا اعم السَّن »حول السني لمغسملم عم 
متعلق بالمنطقة الحيطة بالسن » وباللغة والأنسجة الداعمة 
للأسنان . 
خراج دواعم السَّنْ . الخراج حول 
السني 
خراج سمحاقي سنخي ؛ خراج ناتم عن مرض أربطة السن . 
خريطة دواعم السن 
لتسجيل قياسات عمق الجيوب اللثوية حول الأسنان . 
مكشطة دواعم السَّن 
أداة يدوية لها تصلة جوفاء مثل المجرفة » ملعقية الشكل 
تصنف عادة فى مجموعات من ست أدوات وتستعمل 
لتسوية أسطح دن . 
انظر أدوات الأنسجة الداعمة (5)معستصاكصذ لمنمملمتءم) . 
كيسةٌ دواعم السَن . الكيس حول السني أوك [2غدملمتعم 
كيس الّتهابى المدنشأ حول الجذر (حَول ذروة الجذر عادة ) 
لسن عديمة اللب 1 
الداء حول السني . مرض دواعم اسن 
مرض الأنسجة الداعمة للأسنان . يُعانى المصاب بهذا 
ا مرض من أسنان متحركة » وتباعد بين الأسنان ٠‏ وتّرف 
لثوي مستمر » وتشكّل خراج ناكس » وصعوبة في الأكل 
بسبب حركة الأسنان الألم الناتم عن حساسية الأسنان 
عند تنظيفها بالفرشاة ؛ يعاني المريض أيضاً من رائحة كريهة 
في الفم أي من النفس الكريه . 
ضماد دواعم السو 
ضماد من أجل حماية الجرح بعد المداخلة الجراحية للأنسجة 
الدّاعمة السنية » ولتسريع التثام اجرح . 


5ع ©20000111ء-2421ه1000تء7 


2611001012621 55 


تدك لمغدص ملعم 


عأاعندتك 1[هام 211000 


2110002421 115635 


كطادوع:01 1100602421ء2 


إجراءات مُداواة 
الأنسكة اللذاهمة واللية للدت" 
علاج يشمل كل من النسيج الداعم والنسيج اللبي » حين 
يكون من الضروري علاجهما معا في حال وجودآفة 
مشتركة . 

ألياف دواعم الس - ألياف شاربي 


5 


- 1:5 لدغدهل100ءم2 
1115 51121075 
مبر ددوا اعم الس" 11 لمكخدسملمتعم 
عملية تتديلة دواعم السَّن 
رفع شريحة لثوية للحصول على منفذ لإجراء تقليح 
وقائى » وصقل »٠‏ وإزالة كل الملاط المصاب بالعدوى 
والففاةت كو شان سم لمن > ف عاد شك لالع 
السنخي : 


-ه 


0 م123 1[دغدملم6تءم 


مصطلح عام لوصف حالة مرضية حول الغرسة السنية » قد 
تكون رضحية أو تقرحية أو ارتشافية أو توسفية . 
حوائط النّواة 
خطوط الأسنان المتموجة » المتموجات » 
الحوائط المتموجة 
أثلام ضحلة على سطح ميناء السن » عمودية على احور 
الطولي للسن » تتصل بخطوط رتزيوس المينائية على 
السطح . 


اسل | 


لا | 


خط بالخنحرة لدععم داتعم 
اللمف المحيطى محص ولسعم 


السأئل الذي بملا الفراغ الموجود بين التيه العظمي والتيه 
الغشائى للأذن . السائل بين التيه الغشائى والتيه العظمى . 


محيط بالبَصَلة 11217نصلء سرعم 
التهاب الجافية وماحولها دتاأع ستمء سرعم 
قائس المحيط . مقياس محيط الشكل تدعاء متعم 


أداة قياس الحيط ؛ أداة لقياس المسافة حول الحافة الخارجية 
لشكل ما . 
5 و و ساس 
أداة لقياس محيط السن . 
مقياس محيط القوس السنيّة 
5 و ام 


لدادعل , «معأع سرعم 


طععدة لماصعل , “عع ستعم 


طا00) , «تعأع سرعم 


ملخط بالعقصب لمتنع سرعم 
التسكين حول الععصّب [لستاعستعم 


َم أرومي ليفي تُحيط” 
بالعصب . ورم غمد العصّب 
مُحيط بالنواة 
الهيولى المْحيطة بالنواة 
ترسيم حول سني » تخطيط حول سني 
رسم بياني تخطيطي يمثل عمق الجيوب اللثوية للمريض 
الناتجة عن فقد الارتباط اللثوي الظهاري بجذر السن . 


لدام 1000م - متاعم 


مااع سرعم 


:1221 ملاعم 
لدكه[آممات7ق “توعان تاستمعم 


| 


[مختصر] الأسجة الداعمة ‏ 
الأنسحة حول السنية 

دورء مدّة. حقبة 

دور كهرساوي ؛ دور متساوي التكهرب 

فترة الكمون . دور الكمون 

فترة التفاعل 

دو را حران 

دو رالتنفس 


دوري نل متعم 


210 

ع1تاعع1ع150 , 100اع2 
1227 , 100اع2 
0 261100 
111210177 , 21100 


5011210177 , 1100ع2 
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لدواعم السمّنَ » الجيبة تحت العظميّة لدواعم السّنّ » الجيبةٌ 


داخل السنخ لدواعم السن ٠»‏ الجيبة النسبيّة لدواعم السّن » 
الجيبة البسيطة لدواعم الْسَّن » الجيبة تحت العرفٌ لدواعم 
السن » الجيبة فوق العظم لدواعم السمّن » الجيبة فوق العرق 
لدواعم :السين:.. 


ا جيبة ل لدوا اعم اسن عكلة؟ , أعكاعمم لقغصملمتعم 
جيب لثوي ناتم عن تضخم اللثة الهامشية عند التهابها . 
الجيبة اللو يةلدوا اعم السَّن لواتعساع ,أععاعمم لدغدملممعم 
الجيبة تحت العظم لدوا اعم إمطه“تكصذ رأعكاعمم لمغدصملمتعم 
السن 
الجيبة داخل العظم 


1261201277 راعع201 121ام 211000 


لدواعم اسن 
الجيبة داخل السنخ :ق01ع215قنتاصا برأععاعمم لمكخدملمتعم 
لدواعم السَن 


الجيبة النسبية لدواعم السن 
الجيبة البسيطة لدواعم السَن 
الجيبة تحت العرف 0 


17اهاع رأععاع0م 1[هام 21000 
عامتساك رأععاع0م 1[دامه1000عم 


لقادع"11اك راعكلء0م 121م1100060ع2 


التمسن 
الجيبة فوق العظم ناك راعئاء0م لمغدملم عم 
لدواعم السَن 
الجيبة فوق العرف لقادء21 تناك برأععاء70 لمتخدملمتعم 
لدواعم السّن 


الجيبة الحقيقية لدو اعم السَّن 2 عناتاراءكاع0م لقغدملمتعم 
الجيبة اللثوية الحقيقية 
اندر تمعن شي لاقيو تعر فلن ره 

الارتباط اللثوي تجاه ذروة الجذر مترافقاً بالتهاب سمحاق 
السنخ . 2 
نسار دو اعم السَنّ »المجس حول السني عطمخدم لمغدملمتعم 

مسبار مُدَرج ذو طرفٌ كليل » يستعمل لقياس عمق الجيب 

حول السنى . 
زقايةالأتتجسة الواعية 

انظر صيانةالأنسجة حولالسنية [8غههلمتءط) 


(عع0همعاطتهمر . 


تتطممنام لدغدملم ضرعم 


استدعاء لعلاج الأنسجة الداعمة 
انظر صيانة الأنسجة حول السنية 10002181ء5) 
(ع22همعاطتهمر . 

المسافة حول السنية 
منطقة منفذة للأشعة ترى في الصورة الشعاعية بين الملاط 
والعظم السنخي . 


جراحة الأنسحة الداعمة 


للوعء" ل[مامه0ل100عم 


2م50 10002491ء2 


2611001012421 5111517" 


قدوم دوا عم السَن 
لال العنق ؟ تكون عادة 
في مجموعة من أربع أدوات . وتستعمل بحركة جاذبة » 
انظر أدوات الأنسجة الداعمة (و)معستصامصذ لمغدهلمته2) . 
منسّب دواعم السَّن 
طريقة لتسجيل حالة الأنسجة الداعمة للمريض عن طريق 
قياس عمق الجيوب في النسج الداعمة حول الأسنان » 
وتقييم المنسب اللوبحي » ومنسب النزف » وقابلية الأسنان 
للحركة . 
عم السّن 
أدوات تستخدم لإزالة اللّوَّيحة » والقلح » والفضلات 
والتلون عن الأسنان » وفي علاج أمراض النسج الداعمة . 
رباط دوا اعم السَن اماعسدعنا لمغدملمتعم 
نسيج ضام ليفي خلوي يصل ملاط جذر السن بالسنخ 
ويشتمل على الأوعية الدموية » والأعصاب » وألياف 
تسمح بحركة خفيفة للسن داخل السنخ ؛ ال مجموعات 
الرئيسية من الحزم الليفية الكولاجينية التي تشكل الرباط هي 
: الألياف الكولاجينية المنحرفة » والألياف الك ولاجينية 
الذروية » والألياف الكولاجينية العثقية» والألياف 
الكولاجينية عبر الحاجزية » والألياف الكولاجينية بين 
الجذور ء والألياف الكولاجينية الدائرية . ويتسبب التهاب 
دواعم الس المزمن في تدمير الرباط وفقد العظم ٠‏ وبالتالي 
حركة الأسنان وقَلْقّلتها كان يعرف سابقاً بغشاء دواعم 
السّن (عطة“تطماعممط لدامملمتمء2) . 
غشاء دواعم السن » الغشاء حول 
السني اراد ترا ٠‏ غشاء سمحاق السنخ 
طبقة من نسيج ليفي تحيط بجذر السن تتصلّ بالملاط من 
ناحية والعظم السنخي أو اللثة الهامشية مشية من ناحية أخري » 
وهذا الغشاء يدعم السن في سنخها #الظارويام دواعم 
اسن (معصتوع 11 لغصملمته2) . 
ضماد حول السنى » 
كمادة دواعم لك 
ضمادة توضع على اللثة وحّول الأسنان أثناء علاج أمراض 
الكّثة أوبعد الجراحات اللثوية » ويدخل في تركيبها أكسيد 
الزنك واليوجينول أو غيرهما . 
جَيبة دواعم السَّنٌ » جيب حول سني 
ميزاب لُثوي أعمق من الطبيعي » ينتج عن هجرة الالتحام 
الظهاري للسن ذُرويا ؛ تعمّق مرضي أي ازدياد العمق 
المرضي للميزاب اللثوي المحيط بالسن عند الحافة اللثوية . 
أقوام الج عر ادي كماين سن : الجيبّة اللثوية 


20 10002421ءع2 


م1120 121دهل0م6 عم 


أدوات دوا 5 نا “كص لدأدملمتعم 


ع2ةااسعحط لدغدملم سرعم 


6006021تعم - اهم لمامه0ل100ع2 


5و1 


أعكل20 10002421ء2 


- 611 - 


التهاب دو اعم السَّن حول [فعأمدتعم عتصسك , كتأغصملمتعم 


الذروة الْزمَن 
التهاب دوأ 1 عم الْسَن ال مر 53 3 عا لمحم كتأتاسملمتعم 
التهاب 0 السنخ المركّب 


1 - حالة سريرية يُعتقد أنها التهاب سمحاق السنخ المزمن مع 
فساد السمحاق معافي نفس الفم . 

2-حالة سريرية يعتقد أنها نتيجة التهاب الأنسجة الداعمة 
المزمنة » وتنكس الأنسجة الداعمة السنية » والذين يحدثان 


معافي نفس الفم . 
التهاب دوا عم اسن الحثلي عنطمه025 , كتكتخسملم متعم 
التهباب دوا 7 عم السن المبكر أععصه تزلتددء ركتكتسملم يعم 
التهاب دوا 58 لقعي شكل علتدع انال , كتأتاصملمتعم 


م الداعمة .يحدث عند الأطفال 
والشباب يصيب عادة القواطع الدائمة والأرحاء الأولى 


الدائمة . 
التهاب دواعم لسن الهامشي  -‏ << لهفستعتقطط , كتانتسصملمتيعم 
التهاب الأتسحة حو ل السنية متعم 
التهاب دوا عم السن المعند 11121017 , كتأتاصملمتعم 
التهاب دو اعم 8 البسيط » د عع [مستد كتكتادملم عم 
التهاب سمجاق السنخ البسيط - 5نانغصه00تعم عتصوعسطء 
التهاب دواعم السّن اكزمن , 
التهاب سمحاق السنخ المزمن 
وهو التهاب سمحاق السنخ المزمن وحده : 
التهاب دوا عم السن تحت الحاد ‏ عأتاعفطنه , كتكنغصملمتضعم 


دوا 0 »سمحاق ا متعم 
باز لدي انان ؛ ماحول السن ؛ والمقصود به هنا كل 
الآأنسجة التي تدعم وتحيط بالسن بمافيها ملاط السن » 
والرباط حول السنى » النواتى السنخية السنية » واللثة 
السطحية » ومّخاطية الفم 

انتقاض دواعم السَن 
تَغدّت ماحول السن , أي مرض يُدمّر أويتلف أويخرب 

الأنسجة الداعمة السنية . 

طب دواعم الْسَّنّ . علم أمراض اللثة 
فرع مُن طب الأسنان يختص بدراسة أمراض اللثة 
وعلاجها ء دراسة الأنسجة الداعمة للأسنان واللثة فى 
حالتها الصحية الطبيعية والمرضية . ش 

اعستلال دواعم اسن 
أمراض سمحاق السن ؛ أية حالة مرضية غير التهابية تُصيب 
سمحاق السنخ . 
أي مرض غير التهابي يصيب الأنسجة الداعمة السنية . 


بين دواعم ابسن 


1001112 


16001101077 


وخلللة | 


1000111115 


اليج حول السنية . ذ نسيج دوا ا عم اسن دعنادك) [2غدمل0متعم 
ر رضح 0 حول 0 عر رضح - لاكتا سسحت لدغدملمتعم 
دواء عم اسن - 0 رضح الشباني 


نوق ا 


لضغو طُّ لكي ة لفترات تطود يلة : 

ألم الأنسحة الداعمة 1101م 

مبحث دوا اعم لسن 2 - 11000215عم > 12ممل0م مضعم 

علم أمر اض اللثة 1000601077 

فرع من طب الأسنان يختص بدراسة أمراض اللثة 
وعلاجها . تشخيص وعلاج أمراض النسج الداعمة 
للأسنان أمراض اللثة . 

مبحث دوا عم الْسَن لمم - دعنأدملم عم 


ال د يهتم بتشخيص 
الأمراض » ووضع خطة للعلاج » وعلاج الأمراض التي 
تصيب الجهاز الداعم للسن والأنسجة الرخوة والصلبة 
الحيطة . 

اختصاصي دوا اعم السَن أكتغصه لمعم 
طبيب أسنان متخصص في علم أمراض النسج الداعمة 
السنية . 

اهاب در اعم السن , 

التهاب 0 ع ل السنية كتكناصه لومعم 

التهاب الرباط حول السني والأنسجة الداعمة للأسنان الذي 
يمكن أن يتطور ويسبب فققد العظم والرباط حول السني 
نتيجة تراكم بقايا الطعام » والجراثيم وترسب القلح » وهو 
السبب الرئيسي والمباشر لفقد الأسنان . 


لمساع “دمحم - 15دمل0م6 عم 


التهاب دواعم السسّن الحاد 2 عأناعة , كتكتاصملم يعم 
التهاب سمحاق السنخ الحاد 


التهاب حاد في النسيج الداعم يصيب عادة سناً واحدة 
فقطء يحدث نتيجة رضح حاد للسن ؛ أو يتركز في 
مننطقة ماحَول جذر السن نتيجة تهيج أوإثارة تسببها 
الذيفانات الجرثومية » أو أدوية . أو الأدوات بعد عدوى لبية 
ومعالجة قنوات الجذور التالية . 


التهاب دوا عم السن الذر وي لدعامة , كتكتاصملمتعم 
يات دواع ٍ! عم السن 0 من .2 عتمسسطك , كتكتتصملممعم 


1 ويشمل سناً واحدة » أوعدة 
أسنان » أو كل الأسنان » مسببا تخرباً أوتلفاً تدريجياً 
للأنسجة الداعمة والعظم السنخي » بحيث تصبح الأسنان 
التهاب دواعم السَن 
الذروية المزمن - وَرَم حبيبي ذروي 


- 121م2 عتدمتتكء , ك15غدمل0م لضعم 


ةع 221221 
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محيطي » طر في 2 مطرف » بعيك لودع متعم 
عن المركز » مستطرف 
1-متعلق بالحيط ‏ محيط دائرة أو محيط مضأع أو كثير 
الأضلاع . 
2 خارجي : واقع بعيداً عن المركز » أي الحد الخارجي . أو 


السطح الخارجي للجسم . 


21177 اوناع متعم 
22017 اوناع متعم 
217 تتدورء لاءء أسواع لدناع مضعم 
الترميمى المحيطى ذو الخلايا العملاقة 
عَصَبّمحيطي .حصب طرفي 
أي عصب تنتهي تفرعاته على سطح الجلد . ويطلق على 
المصطلح على أي طرف من الجهاز العَصي المركزي . 
امتختضال المَصب الحيطيء بتر 
طرفي لصب 
قطع جراحي أو قطع طاريء لطرف فرع من جذع العصّب . 
الجهارٌ الحَصّبي المحيطي 
انظر عصّب ع1 . 
حواف الطبعة التي تتشكل بواسطة الندين والشفتين وقاع 
اله 
0 
مسطاح تنكم مرادف لمصطلح ساد الحواف 12ء8010) 
(لهع » انظر ساد ([564) . 
ا 
جدران محيطيّة 
حافة . محيط . حد خارجى 
اللإئة الخارجية لطم أرمماعة ما والسدة قن برعرها : 
محيط التجويف . محيط الحفرة 
محيط البدلة السنيّة 


1الواع 


2217 اوناع متعم 


2216401077 اوناع متعم 


01 122170115 لوناع متعم 


611 ادنع طامرترعم 


لدع5 لواعطمرترعم 


صاء؟ اوناع طمترعم 
15ل اوناع متعم 


لاع ممعم 


1177 ,لاع متعم 


ندعل , تناع مضعم 


كط السن طامه) , «تعطمسعم 

تقبح حوائط العضو فصع زمرسعم 
تقيّح يحيط بعضو أو جزء » مثل سن » وهذا المصطلح نادر 
الاستعمال . 

محيط الجذر ملسع تله تعم 
المحيط بالجذر . وخاصة جذر السن . 

انتتفاض دوا اعم جذر السَّن د20 تتعم 

|1300 2 


سعصمبسيع 


تخرب الرباط حول السني المزمن والعظم السنخي غير 
الالتهابي . مصطلح قديم لوصف آفة دواعم السن التتكسية 
غير الالتهابية » وتحدث هذه الحالة عادة عند الأشخاص 
صغار السن وتتميز بفقدان عمودي شامل للعظم حول 
القواطع والأرحاء الأولى وتشير النتائج العلمية الحديثة إلى 
أنه مرض من النوع الالتهابي ويجب الإشارة إليه بأنه التهاب 
الأنسجة الداعمة اليفعي (كتخنام هلم لمعم علتمعكناهن) . 
مُحيط بالفم »حول الفموي 
ما يحيط بالفم أو في منطقة الفم أو الفم . 
التهاب الجلد حول الفم 
العَضَلة الَصّرةٌ المحيطة بالفم 


ا | 


عع [وامسعم 


21151 “اعاعتمتتطمه [ه "متعم 


سمحاق الحجاج دأاتط متعم - غتط “ممعم 

مخيظ بالحجاج لمغتط رمتعم 

سمحافى [دع]105عم 
"ساق الات 


رافعةٌ السّمحاق . مبعّدة السمحاق 
أداة يدوية » مزدوجة الطرف » تستعمل لفصل السمحاق 
عن العظم التحتى . 


21105621 14772601 


ساركو م سمحاقية فطمء:521 لودع )ك0 عم 

التهاب السمحاق 5 مم - كتا )وم اعم 

ورم سمّحاقي »صاخة 2 - 72611051601112 
نو عظمي مرضي حَول النسيج العظمي . 

سمحاق | 


عُشاء ليفي متين يغطي سطح العظم ليكوّن ارتباطاً قويامع 

الوتر والأربطة . ويغذى العظم بالأوعيةالدموية 

والأعصاب ويساعد على نمو العظم . 

سمّحاق السبخ - 
الغشاء السنخى السنى - الرباط - كتتقاوء؟21 تسدعأومتعءم 
السليي الس 77 


- 2170191 , لتتاعأادر10تاع7 


< عه اطاسعحد لدغدم لمعم 
الع سدع ةا لدغدهل160ءم 
قف 0 يا 
متعلق بالتهاب السمحاق فى طب الأسنان : حالة مرضية 
التهاب السمحاق 
التهاب السّمحاق السّنخى . 
التقيّح السنخي السني 
التهاب ححا السنخ السنى ‏ [هاصع2190100 , كتاتاومتعم 
لس فيه 37 0 
ورم سمحاقي 
الجراحة حول السنية 


26110511 


كع - 15انادوم ع2 
ح تتهامء؟21 , 1"105)1)15ع2 


27:01:06 012115 


261105601112 - 2 


26110511152177 


-613 - 


ثفوذية . تَفاذيّة » القابلية للتخلّل 
حالة الشيء كونه قابلا للتخلل :في الفيزيولوجيا خاصية 
الأغشية التي تسمح بمرور أو انتقال الجزيئات والأيُونات في 
اخخلول ون خلال الفغرات الدويتة . 


ااتلتطوعصسسعم 


يخترق 3 يَنفُذ فى 2 يتخلل 2 تَفاذة 10 
ينفذ أويمر من خلال وينتشر في كل جزء . 
نفاذ » اختراق »تخلل »تغلغل ع متعم 


الانتشار أو الامتداد خلال الأنسجة أو الأعضاء .»وهو 
مصطلح يستعمل خصيصا لوصف انتشار الأورام الخبيثة 
مستمرة النمو عبر الأوعية اللمفاوية . 
عبر المخاطية .من خلال المخاطية 
غرسة وتدية عبر المخاطية 
(فى زراعة الأسنان) : غرسة سنية ذات ساق أملس أو ملولب 
داتعل العظع مع يزو زوتاد من خلال المخاظية في العنجويقك 


26112110521 


أسفاصسا سام 521م0عتاصسترعم 


الفموي لدعم بدلة سنية ثابتة أو نزوعة . 
بطريق الأنف لوكفصرعم 
وبيل كتامك تسترعم 


العو ماي و رعييت » مخرب أو مؤذ 9 
قَقْرَّالدَم الوبيل 
مشوه الرأس 
بطريق الفّمبالّفم 

تعاطي الدواء من خلال الفم . 
عن طريق الفم ( لانينية ) 


اقتصء فسصة | 
كتالقطررءء10ء2 


5 61م > 7261:01:91 


0121م - 5ه ماع27 


بيروكسيد 6030م 

بير وكسيد الهيدروجين عع 0ل تتط , علترممعم 

معاقال »عمودي :121نه201ع ماع72 

رمتعا ل عدنا عتملتءتلسعمعم 

| 000 
7 


السعال الدّيكي . الشاهوق 
بِلْسَم بيرو »عقار بيروالملطف 
مدقّة .يد الهاون 


اعنام 77100125 > 15أوكنااناء7 
ك1 تتاع7 


25)1 


خليطة الأملغم مع الزئبق لتكوين مزيج صلب متجانس ء أو 
كبسولة في جهاز المزج (01)ة تدع لقف ) . 

هاو 3 مدقة :1ةاامحد ع علاوعم 
الأدوآت اليدوية لزج خليطة مع الزكبق . 

حبرة وتطععاعم7 
نقطة حمراء صغيرة أو علامة حمراء على الجلد أو الغشاء 
ا خاطي تشنيب ثرت دموي . 


أنفوذ . نافذ . قابل للتخلا 


0 المنتظمة ميات العضلية 00 تدفع الطعام 


ا 211اكضعم 
يتلق باللدركاتت الخوية الدودية قن العام + 

حركات الحتك 5 212م025116-0) 211521612 

واللسان التمعجيّة 

حيط الفم 5010م - هددامأكتتعم 

1 بالفم ' 2 في منطقة الفم 15 - لاقدددم)كتاعم 


ورم حوائط الشعميرات - سار كومة 
متوسعة الشعيرات 
وَرّم يعتقد بأنه ناتم من الخلايا الظهارية للأنسجة الوعائية 
البرانية » ويتكون في العادة وبشكل أساسي من خلايا غير 
متميزة عديدة الأشكال مرتبة في نظام إشعاعي حول الوعاء » 
ويكون النسيج بين الوعائي متنخراً في العادة . 
مُحيط باللّوزة ؛ مُجاور اللوزة 
يقع حول أو قريباً من اللوزة . 
الخُراج حول اللوزة 
خرا اج المسافة حو ل اللّود زة و2525 26م :نح [لتكصم)ترعم 
محيط بالّمِيبات + حول الأقنية الصغيرة 


- 19نامتاعطاتمعم 


23 ©2]1اء11211516 


ند [لأكدم0 عم 


5ك :11121كد1]0اء7 


:21 ل1تاطا نلعم 


عاج ميخيط "بالسييات عستأسصعل املاس طتكمعم 
صما 2 التهاب اليل ار 5أوم1ئعك “تدلتعصة ح عطءء1مرعم 
التهاب الشّفة الي و يُ 


تشقر تشقق زوايا الفم (ملتقى الشفتين) » وهوأيضا 5 
لمصطلح التشّقّق الزاوي للشفتين وحرشفتهما وينتج عن 
فقد البعد العمودي ا 
فطرية . 

بطريق اللّسان »من خلال اللسان » 


لمتاعستاترءم 


بواسطة اللسان 


مصطلح يستعمل للأدوية التي تنعاطى بواسطة امتصاصها 
عن طريق سطح اللسان . 

دائم' 7 | 

إثغاردائم 
ظهور الأسنان الدائمة » التي يكون عددها في فم إنسان يافع 
22سنا وتشمل :4 قواطع ‏ ونابين » و4 ضواحك ٠»‏ و6 
أرحاء في كل من الفك العلوي والسفلي . 

مُبطْن دائم 

حَشْوة دائمة 

أسنان دائمة 


ممع 17دل0رمعع5 - د10 نامعل اأمعسمسسعم 


"تعطنا أمعسمسسضعم 
650110" الداع تتم سرعم 
طاعع) أمعسمسسعم 


ع21ع ع2 


يسمح بمرور السوائل من خلاله »أي قابل للرشح . 
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مُتَلازِ مَةُ بود يتز_بيجرز- داء ‏ - عدط010صزه و“تعطعء ل-تاتعءعط 
السلائل المعوي الوراثي 
مرض وراثي نادر يتميز باصطباغ ميلانيني للوجه » ومخاطية 
الفم » واليدين والقدمين ووجود السلائل المعوية التي 
تشاهد عند المداخلة الجراحية . ويمكن أيضا وجود ألم بطني 


0515 لقسطتادع )دا تإتتداتلع ع1 


متكرر وقراقر بالبطن . 
باهاء ‏ رمز درجة الحموضة . الرقم الهيدروجيني كم 


قياس تركيز أيونات الهيدروجين وبالتالي معرفة نسبة 
الحموضة أو القلوية للسائل . ويعبر عن هذا بالأعداد من 1 
إلى 14 ؛ حيث يكون امحلول متعادلاً فى درجة 7 وحامضياً 
إذا كان الرقم أقل من 7 وقلوياً إذا كان أكثر من 7؟ يتخرب 
ميناء السن عند ما يكون باهاء اللعاب 5.5 أو أقل . بينما لا 
يتخرب ميناء السن المعالج بالفلوريد حتى يصل الرقم 
الهيدروجيني إلى 2.5 . 
الرقم الهيدروجيني ؛ اللوغاريتم العشري لمعكوس درجة 
تركيز شاردة الهيدروجين في 0" 
«(سابقة) أكّال التهام . بَلْعَمة ة » الأكل 


-122850م و -21285 


(لاحقة)ا آكل ؛مُلتهم 1م 

آكلى »قارض عتمعلعع قطم 

النهاب اللّة الأكال -التهاب اللثة ‏ - 5ناز؟تعماع عتمعلءعقطم 

التقر حي الحاد كت تعطيتع علنأونرعءع1ن عأتاعة 

خلية بالعة تلعمة 21260 
أية خلية تبتلع الكائنات الدقيقة أو الخلايا الأخرى أو 
الأجسام الغريبة . 

انحلال الملعميّة 3 د ب البلعمية 515 1 21 


العملية التي تقوم فيها خلايا الدم البيضاء مثل : الكريات 
البيضاء متَعدّدة النوى » والخلايا اللّمفاويّة الكبيرة مثل : 
الخلايا وحيدة النواة » والخلايا اليوزينية بالتهام المواد الغريبة 
مثل الجراثيم الميتة المعدية والخلايا » إلخ » داخل الهيولى 
توجد هذه الخلايا بأعداد كبيرة في النَّضْحَةٌ الالتهابيّة » انظر 


أيضا خليّة للعمة (ععقطممع012) . 
مقبامل شدة المضغ 16001712101211 
أداة أوجهاز لقياس قوة المضغ . 
: 2111101011 


نموذج رأس 0ع دسسمعغسقطم 
تمثال لعرض الملابس ؛ نموذج يمثل رأس المريض » تركب 
عليه أسنان صناعية أو أسنان طبيعية مقلوعة تُنضّد بجانب 
بعضها في ما يمثل فم المريض » لتعليم طلبة طب الأسنان 
طرق المعالجة السنية . 


حبّرات عمتطععاعم 
طفح جلدي من بقع دموية صغيرة أرجوانية 5 

الصرع اليه »داء خفيف تحدم اناعم 
انظر صرع (لإومع1أم8) . 

تصخر اناعم - لامتاع داعم 

تَصَخر اللب 1 ليام , سمتاع متعم 

صخر خفائى 2 01 ح- أأمامة مهاعم 

صخرة ة الحُشاء 

صخر يِ قذالى صخر ي قفوي لماتمنء0-متاعم 

صخرة 6 ١‏ 1 | 
الجزء الصّخري من العظم الصّدغي . 

صخري »حجري كتامتناعم - [دوم :داعم 

الشري يان الصّخر يُ 7م21 10521اء7 


فرع من الشريان السحائي المتوسط يغذي الجوف الطبلي في 
الآذن . انظر ململ صخري (وومتاء2) . 


العَصَبْالصّخري 21 10521اعم 
يعصب ل 0" . انظر مدخل صخري 
(15امماء2) . 
العصّب الصخر يِ الغائر معع0 «اعووع]1 , ع2 059[1اء7 
الأصغر 
العضلة الصخرية الغلصمية ‏ - قناصتاوطمه)دمىصتملهومممعم 
رافعة الحنك عاعكتاطد تستأاسفقلهم تاء؟ “رمغدنع1 عط 
الناتئ الصخر يُ » الشاخصة الصخر ية 5 26610591 
زائدة صغيرة مدببة عند النهاية السفلى للعظم الوتدي تتمفصل 
قمة الجزء الصخري للعظم الصدغي 
م 1 _ دع كتتل؟ 7110521 
انظر مدخل جيب صخري (05ا0تاءم كتاصله) . 
التهاب الصخرة 35 دااع - 5تأأوه7اعم 
صخر يي خاي 100 - 261105012125601 
صخر ي و تدي 2010ع 1م2105 
الشّق الصخر يِ الصّدفي 1155111 17661:050]1121120115 
أخدود ضيق بين الجزئين الصّخري والقشري للعظم 
الصدغي . 
الشّق الصخر. يِ )الطبليّ لكك عتطه مص م ]اعم 


الفتحة الضيقة خلف حفرة الوقب التي يمر منها عصّب حبل 
الطبل . 


5 - 


صخري 21015 
يشبه الصخر 5. 

العَظمالصّخر يُ عطوط كتاوتاعم 
الجزء الصّخري للعظم الصدغي . 
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هوس الأدوية » هوس دوا اي مع ملام 
رغبة مرضية فى تعاطى الأدوية ؛ هوس إدمان العقاقير . 
دستو رَالأدو ية 5 كد 2 - 2112111260713 
تحضير الأدوية » أقرباذِين » دستور الصيدلة 
رهبة العقاقير . رهاب الآدوية 
خوف مرضى من تعاطى الأدوية . 
دستو ر الأدود 17 مبحث ١‏ 02 - 211211126027013 
تحضير الدواء » دستور الأدوية والعقاقير 
مجموعة من المعادلات وطرق تحضير الأدوية ؛ وبخاصة 
كتاب رسمي يحتوي على المعادلات والطرق النموذجية 
المعتمدة . لشرة زسنهية للآدوية واستعمالانها . 


| 


معالحة دوائية » علم المعالحة تإده ع طامع2 منتقطم 
الدوائية » الاستدواء 5 نناء مره اع طامء 2 ستقطام 
علاج المرض بالأدوية . 
صيدلة » صيدلية . صناعة الصيدلة 7( لاستقظم 
1- تحضير الأدوية من الوصفة الطبية . 
2 مكان تحضير الأدوية وصرفها . 
١‏ البلعو و البلعو | 
7 1 د ١‏ 1172م 


بلعومي 
متعلق بالبلعوم . 
الششّريان البلعومي 
يغذي البلعوم وأغشية الدماغ وعضلات وأعصاب العنق إلخ 
؛ ويتفرع إلى فرعين : الشريان البّلعومي » والشريان 
اموق الصاعد .انظر مدخل دعوم (وععمتتتقطط) . 
أعصا ب بلعوميّة 
تعصب الخاطية البّلعومية والعضلات البّلعومية » انظر 
بلعو مى (كناءع الإتقط2) . 
الضفيرة التى تنشأ منها الأوردة البّلعومية » انظر مدخل 
ضغيرة تلعق (كتاعع لتقم كتحرعاط) . 
لجييّات البلعوميّة . جيوب غُلصمية 
1 
حدبة بلعومية » حَديبةٌ بلعومية 
التهاب البلعوم - التهاب الحلق 
التهاب الغُدد اللّمفيّة :20011123مطصصصم]! امعد , كتاتعص جوتقطم 
البلعوميّةٌ الحاد 
عدوي فيروسية تصيب الحنك الرخو والبلعوم الفمي يسببها 
فيروس كوكساكى 10 (410 91105 6ك[00:53) » وتتميز 
خطاطاظا بيضاء ]د ضفرا #بوالثينات المخلق «رصداء + 


5م21 [دءع 211217125 


21121711821 215 


كتعآم [لدء121:728م 


5 2112171018621 
للع [دعم8 نفام 
علء اع طن لدعم 2 «نتقطام 


أمختط) عنده؟ - كتالع د رنتقطام 


آله السق الشبحية 
إحساس المريض بألم في سنخ ملتكم سبق أن قلع سن منه . 
ورم شبحي 
صيدلي 2 عقاقيري 
متعلق بالصيدلة (تإعهمصهطم) . 


دوا اي لد1ناع21:1212ط1م - عتاأناعءعة سسضتقطام 


متعلق بالصّيدكة » أي متعلق بفن تركيب العقاقير . 


2112116011 12 


21121160111 111110101: 


21ع هتدام 


5 - 


صيدلانى عناناءعء ةسنتقطم - لمعتاسعءعة مستفطام 
متعلق بعلم الصيدلة » أي متعلق بفن تركيب العقاقير. 
كيمياء صِيدلانيّة » الكيمياء 


177 ك1طاعكء لو16اناءعة طم 


الصيدلية 
علم الصيدلانيّات 
1-فن تركيب الأدوية . 
2-الكيمياء الصيد لانية (/تتأئتطاعكء 1معناتاععة ستتقطط) . 
يالل مدو 
مختص بالصيدلة . 
مختص في علم تركيب العقاقير » يعمل في العقاقير 
صّيدلي .صيدلاني » 
مختص بالصيدلة - 
«(سابقة)عقارءدواء 
كببناء متبدلاية » الكيمياء الصيدلة - 7:اكتمسعطاءم2 مستقطم 


| 


1215 - أذ1اناءع 2 لتقام 


انلام - أذاعه تستقطام 
-0 21121112 


؟ااأكتسسعطكء لدع1أساءع 2 تستدطام 
تشخيص دو ائي 01111111115 
استعمال الأدوية فى المساعدة على تشخيص المرض . 


تأثبر العقاقير . دراسة فعل العقاقير » ك1 سوام 
الديناميكيا الدوائية 
دراسة فعل الأدوية على الكائنات الحية . 
اختصاصيالتّباتات الطْبَيّة 1 


متخصص في علم العقاقير الخام »أي في وصف العقاقي 
الخام . 
علم العقاقير 
اختصاصي علم الأدوية ‏ اختصاصي 
الفارماكولوجيا 
الفارماكُولُوجيا .علم الأدوية 
فرع من العلوم الطبية يبحث في خصائص وتأثيرات الأدوية 
بشكل خاص . 


112060577 


| 


21120107 
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القّناة العضلية المخاطية المكونة للنهاية العلوية للقّناة الهضمية 
مابين الفم والآنف والمريء ؛ الجزء الخلفي من الفم والمبطن 
بالغشاء اللخاطي يؤدي إلى المريء ويتصل مع التجويف 
الأنفي والحنجرة والأذنين من خلال قّناة استاكيوس » 
ويشتمل على البلعوم الأنفي » والبلعوم الفموي » والبلعوم 


بلعوم أنفى 22521 , عتداوتفطم 
طور . حالة » مُظهر » شّكل عكقطم 
شك ل تخطيطي 2 رسم بياني فرع 13 عكقطم 


رسم منحنيات التبريد وذلك بتعيين درجات الحرارة في 
الحالة السائلة والصلبة لختلف مكونات الخليطة المعدنية . 
اكرحلة العَلاجِيِّةٌ الأولى 
الجزء الأول من خطة العلاج » ويشمل الإجراءات العلاجية 
حول السنية غير الجراحية والإجراءات السنية الأخرى اللازمة 
لتقليل الالتهاب وإزالة العدوى . 
المرحلة العلاجيّةٌ النّانية 
المرحلة الثانية من خطة العلاج » وتشمل العلاج الجراحي 
كرك لدي 
المرحلة العلاجِيَّةٌ التالئّة 
المرحلة النهائية من خطة العلاج » وتشمل مرحلة الترميم 
التعود يضي لطب الأسنان . 


1227ع) 1[ عمقطم 


7م212 11 عمقطم 


7م112) 111 عمقطم 


(لاحقة) حلتة ة كلاميّة 1م 
سنخ السن »٠وقب‏ السن لم219 - فستمسمغفطم - عمتقطم 
مصطلح كيم بطل استعماله . 
تزف بح خ السَن طم 
ترمو يت السينء 
تقبح دوا عم السن و الأسناخ - تقح د وعمط:ه سأقطم 
عدي سئي ار زعال 5ه لم21 وعمط:هزم 
فيئتاسيتين ستاعع همعطم 


مسحوق بلُوري أبيض يستعمل كمسكن » بشكل مركب 
عادة مع أدوية أخرى مثل الأسبرين .في الوقت الحاضر 
بطل استعماله بسبب خطره حيث أنه يسبب التلف 


الكلو ي . 
فينول - حامض الكربوليك عتاوطعق - اممعطم 
مشتق من قطران الفحم كان يستعمل سابقا كمضاد للعفونة 
ظاهرة 10| 
ظاهرة الغمزة الفكية - - ملتعلطة؟251-5[ تمعد تمسعطم 
ظاهرة جن 510110 5 لنطانا) 


وحمى وتحدث بشكل رئيسى عند الأطفال والشباب 


اليافعين. 
(سابقة) تلعؤ م2 يلعو مى -01121701380 
التهاب البلعو م0 اللو زتين عتتتده-121750م 


لتق مى لسان مزمار: ىف 1011م تمء-مع ص رتقطم 
العقلة الع ميّة لسان 
المزمارية 

متعلق بالبلعوم ولسان زمار . 
لو بر 

متعلق بالبلعوم والمريء . 
بلعومي مكنع 

متعلق بكل من البلعوم واللسان . 
العضّلة البلعومية اللسانية 

ألياف عضلية تمتد من العضلة القابضة البلعومية العليا إلى 


2112171250 1510])1115 1151© 


21ع21121:7:1250-250128 


2217505105521 


2111111171735 


اللسان : 
0 0 حنجر يُ عتتاللتقطم 1217280 - لدع8 211217285012172 
حير مي ا 7ه اده رمع ص طم 
اشر مي ال - ععومك وده اده سرمع ص جر تقطم 
العلو ي- - الحيز نظير البلعو مية ععهمه لدععصرتقطمرد تدم 
يو مي 0 121:7115011:2521م 
00 1 فمو ئَّ تلا نلتقطام010 > 1هناه -2172850ط1م 
3 7 
تشعو مي سي عص نه له مرمع م رتتقطم 


العضلة اللعوميّة الحتكيّة 


- عاعكتاطط عستا هلد ممع رنتقطام 


كنا 22120121586 1211516 


شَلل البلعو م6 21111117515 
رأ أب البلعوم »تر قيع البلعو م2 1257م 1217150م 
تقونع البلجيوم 
عملية جرا احية تجميلية لتقويم البلعوم . 
تزف 00 ى 2 تر ف البلعوم 11 
ملعو مي الال 1ه مح رامعم رتقطام 


متعلق بالبلعوم وغشاء طبلة الأذن . 
القناة البلعو مية الطبلية 2 الأنبو ب - عطنا عتصه ممم جرامعص وستقطم 
البلعو مى الطبلى - قّناة استاكيوس- النفير ءطن) سقتطءه)كن1 

كنأ تضل البُلَموم العلوي باللا الوسطي. : 
بلعوم 


0117 
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علم الأصوات المستعملة في الكلام . 
دراسة ترددات الكلام بالنسبة لإخراجها واستقبالها 
وانتقالها . 
مسحوق كاس فسفاتي 
الارتباط 27202 
(عادة فسفات أحادي الأمونيوم ) كرابط . 


|١111 كفك‎ 


أناع سناىء 15 0ع020ا-ع) 2 طامعمطام 


ماده مسحو قَ كاس الع ىع 121 0ع020-ع هط مركمطم 
فسفاتى الارتباط لمتع تمسر 


مادة المسحوق الكاسى الذي عرج بالماء 2( ويتحمل درجات 
الحرارة العالية ع ولايحتاج إلى استعمال حلقة الصب 5 
تَخْرذُ فسفور 8 للفك - - 2017( عطا 01 كتوماءعدمطمدمطم 
000 2 ا 7 
نخرالفك الفوسفوري (35ز[ [055ط2) . 
ا نيا 5 5 
1 - التفسفر » الوميض الفسفوري 
تلألؤ أوتألق ينشأعن امتصاص الإشعاعات ويستمر لفترة 


2120553 [201 


21111001101 


بعد انقطاعها . 
2- تألّق 
مُو سفور يّ 011 طمركمظطم 
متعلق بالفوسفور كعنصر خماسي التكافق . 
حَمض الفُسفو ريك 20 ع"امطمومطم 
0 حمض 5 ر و فوسفوريك (ل10ع2 عتمطمدمطممط0) . 
تَسَمُم الو إسفو ر 011 رسام 
مُوسفُوري , فُسفوروز كامخده طامط 
متعلق بالفسفور كعنصر ثلاثي التكافؤق . 
فوسفور .ء الفوسفور كنانامطمكمطم 


عنصر غير معدني » رمزه الكيميائي «27 » يوجد بشكل 
شائع على صورتين : الفسفور الأبيض أو الفسفور 
الأصفرء وهو صلد شبه المنفذ للضوء »سام شديد 
الاشتعال ؛ والفسفور الأحمر أو الفسفور عديم الشكل هو 
مسحوق أحمر بني غير سام » وغير قابل للاشتعال . 


تسمم فسفوق ري 5 7212050110119 
الفك الفسفو ري - 015 -25[ :210553 
نخرٌ الفك الفسفوري , تنكرز فسفوري 
تموت الفك » بسبب التسمم الفسفوري : 
(سابقة) ضوء -12060م , «أمطم 
هر ضور ىق 71اعع2106]061 


نَثْرَة »الميزاب الشفويى المتوسط » الانخفاض فوق 


صوديوم فينيتوين م001 صذه) إسعطام 
دواء من خواصه أنه مضاد للتشنج يستعمل في حالات 
الصرع 2 أحد أشكاله هو إيبانوتين ؛ يؤدي استعمالة لفترة 
طويلة إلى فرط مو اللثة . 

قَنّيئَة »قارورة صغيرة لمتام 

وعاء رُجاجي صغير لتخزين الأدوية أو السموم . 

0 لتطم 

الشفة وتحت الحاجز الأنفي 
الالخداص الرجرد لد رويط ربد الوا عد اليه : 

تضِيق الُقلفّةء 00 2 ضيق 5ل05 تام 

ضيق شفوي » رتق شقّوي ١‏ شبّم شفوي 
انسداد « لفتحة طبيعية ) الفم : 

و 2 
شيم فمو يِ - ضيق شفو ي كلومستطم لقتطه1 - لفتزه , كتومستطم 
-0طعلطم و «اعلطم 


لق1طه] , كتومستتطم 


(سابقة)وريد أوردة 
التهاب الوريد 


(سابقة) وريد » أوردة 


م ه ا سمس 
٠‏ 2 


الخاط وبالأخص ما تفرزه مخاطية الأنف والحلق . مصطلح 


إاماععء اع لطم 
دتاأطعلطم 

-اعلطم , -مااعلطم 
عع لام 


قديم مهمل للبلغم . 
10 و 
بلغمي المزاج ١‏ عت مسمععء لطم 
تفال التهابي منتشر 2 كَلِعَمون 8 ممع لام 
التهاب قيبحي موضعي 


التهاب حاد للنسيج تحت الجلد أو النسيج تحت الغشاء 
الخاطي 34 يؤدي إلى انتشار واسع للالتهاب «(عدوى). 


يه ناعير 


فلغمون النّسان - التهاب اللسان - عناعده) عط 4ه تمدمعء لطم 
مكبر اجاد 
و 
رهاب هله »رعب 
خراج عنقائي » خراج فونيكس 
آفة ذروية تنشأ كاحتداد لا لتهاب مزمن ذُروي حول سني أو 
خراج سنخي مزمن ٠‏ 
إخراج الصوت عتصويت 
انسياب الهواء مارامن خلال الحبال الصوتية مسبباً 


105 عك5د لل عأامعد 
طاطم 


5ع تتلداء10م 


2111010 


الهوائية . 

صو 0 تلفظي عتأعصمطم 
متعلق بأصوا ات الكلام . 

قيمة صوق تبة 5 1021م 


ميزة أو جودة الترددات الصوتية 2 
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مض اصن الفيز. يائية » خواص طبيعية وعتاسع مهام لدعتووطم 


متبنة و ظيفية "تعستماء لدعتووطم 
انظر مثبتة وظيفية ([2غعذةلإطم , #عصنتهاع) . 

العلاج الطبيعي (م12عط)م لوطم - تزموضعط) لمعتوتوطم 

طبيب صوك تووطم 


فيزيولو جي » وظيفى » و رصفي لدءتع1010كوطم - عزعمام روطم 


طبيعي » غريزي » سوي 
متعلق بعلم وظائف الأعضاء (لإع10منةتتط2) . 


عمر بدني 28 21751010812 
انظر عمر بدنى (©1ع3510108طم , ععه) . 
قوة طبيعية 101 عتوم1ام طم 
إطباق طبيعي »إطباق و ظيفي 2 دوتأكتداء06 عزعه1مأئتتطم 
ع 9 
إطباق فيزيولوجي 
إطباق متوافق مع وظائف الجهاز الماضغ . 
وضعية الراحة الفيزيولو جية , 1100 أوع: عأو10وأوتقطم 


وضع الراحة الغريزي » وضع الراحة الاسترخائي 
وضع الفك السفلي حينما يكون المريض في وضع قائم 
مريح » ولُقمتا الفك السفلي في وضع طبيعي متعادل غير 
مجهد في الجوف ال حقاني . 


فيزيولوجى لامُرضى ٠»‏ سّوي » غريزي لدعنع10م أو وطم 


- غ00 لوعلع751010طام 


عر اي . 4 50 
جذر فيزيولوجي . جذر وظيفي ء 
جذرغريزي - جذر إكلينيكي 


001" لوعتستك 


عذؤالس اليف 
إطباق” متوا ازْن فيزيولو جياً 0ءعسصقلةط «للدعاع010أسوطم 
مأكتراءع0 
إطباق متوازن يكون متوافقاً مع المفصل الفكي الصدغي 
والجهاز العتصبي العضلي . 
علم وظائف الأعضاء »دراسة وظائف الجسم (زعماو وترم 


الطبيعية » الفيزيولوجيا »علم الغرائز » مبحث الغريزة 


المع لحة الفيزيائية , علاج طبيعي (م2 )م أكووطم 
المعاللجة بالقوى الطبيعيةمثل الحرارة » والضوء 
والكهرباء » والتدليك . 

تفاخ الرآأس إلقطمعءءمستوطم 

(سابقة بقة) نباتي »ءنبات -3:60ط1م 

داء طُفيليً نباتي 05م 


الأسنان . يَخذّل الأسنان 


عاع1آمط)00) - عاع1م 


أثر كَهر ضوئى أععلك عتنععاءمامطم 
نوع من تفاعل الأشعة السينية مع مادة الفلم الشعاعي حيث 
تقذف إلكترونات الذرة بالفوتون الخارجى وتمتص كل طاقة 


الفو 1 ل 
تصدوء بر فُود تو غر افي "تطمونع0]0ط1م 
تَصود 8 سني فُود توغرا افي لمادعل , تتطموضعم]مطم 


التصوير الود توغرا افي خارج الفمو ي 021 -فتتاءء, 'وطمفترعمامطم 

التصوير الفو توغرافى داخل الفمو ي 21ده-فتطسلر وطمفتعمامطم 

صورة مجهرية : امهنع متء تددمامطام 
صورة فوتوغرافية مأخوذة بواسطة ال مجهر لكائن أو جسم 
دقيق لجعله مرئياً بالعين الجردة . 


تصود يرُمجهر يُ 1011012017 
تصوير فوتوغرافي عن طريق المجهر . 
فوتون 2110 
1د وجدة الذرى الضبوعية جرفي العسكم الكهري ين 
وحدة الإشعاع الكهرومغنطيسي 1 
العقصب الحجابي 2617 عتم نظام 


عَصب الحجاب الحاجز . 


قُطر يات طحلبية فطور الأعشاب البحرية ‏ و5عاء 9إتصمء :رطم 
داء الفطور الطحلبية » فُطارطُْحلبىٌ 55م نامك طم 


مرض فطري حاد للأعضاء الداخلية من الجسم ؛ أحد 
مظاهره أنه يبدأ بالأئف وينتهى بمهاجمة الأوردة والأوعية 
اللمفاوية . 
1- نامية جلدية »ورم جلدي 
وَرّم مكون من الجلد أو النسيج تحت الجلدي. 
2- درنة » فيمة 
(سابقة) فيزيولوجي . طبيعة , طبيعي » 
0 5 #* 1 3 
جثماني . فيزيائي 
مضاد ل » حالة مرضية . 
1 عطي مان والطييمة 
2- - ماي متعلق بالمادة 
0 ي'متعلق بعلم الفيزياء . 
ربط طبيعي 
تماس وظيفي . تماس مادي 
نمو جسمي . نمو بدني 


وملطام 


-5510طم و لوطم 


5121م 


0ه 1751631م 


أعداصم لوع1وتطم 


م6 21751231 
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2-مرض خلقي يتميز بنقص نمو الفك السفلي والانزياح 
الخلفي للسان الذي يمكن أن يسبب انسداد في البلع 
والتنفس . 
(سابقة) ضّغط 
راسم ضغطي ‏ أداة تسجيل الضغط 
شكل من البلاستيك » يتشكل بواسطة الضغط من اللسان 
والشفتين والخندين على المناطق الدرداء من الفم خلال 
تصنيع البدلات السنية . 
1- صباغ 
المادة الملونة أو الصبغة فى أنسجة أو خلايا النباتات 
واو نات عطي كارك ار عبوطيية قار كنا العف 


721620- 


اوناع 21620 


أمع دع 1م 


التألقى (أصطعع32 أمععوع101) . 
ل 2 
2- يصه يصبغ يخضب 
و ع 
حبيبات صباغية 5كلناطةاع الاعديع ام 
صبغى » صباغى 116112177 
5 1 0 0 
تلون ., اصطباغ »تخضب » تصبغ متو اسعسصسعام 


سب الصبغة بما الذي يؤدي إلى تغير 


تلون الجسم نتيجة تر 
4 
َصيّة لمهم ,تلو الأملغم ‏ 
النفضّض ‏ التسمم الفضي 

تصبغ البزموت . تلون البزموت 

د الفموية بحبيبات من كبريتيد 

الرئوت 3 يمكن أن يتظاهر خط داكن على إخافة لكوي ا 
تصبغ اللّئة [واأع داع و 8301 أمع سوام 
أي ترسك لمادة ملونة بالأنسجة اللثوية. 


لتسواع تح , سمتأدأاسعمئام 


116 , 12]101 دع دك 1م 


طستسصكالط , سمتأدأاسعدمعام 


| 


21511210 02 


وحمة ا سيك » شامة 25 تتملاسطاءء 0ع أسمعدصئام 
خلوية صباغية 

شامة صباغية » خال «بالعامية» 2201 لعأمع عتم 

ورم أرو م ي"عَصَب يأمصطبغ ]ك1 ناعم لع اسع سعام 


التهاب الفم الفرفري 
التصبغي 
وَرَمٌصباغي 
كسر شعري » التيجار 
كسر أو شرخ دقيق كالشعرة يحدث في العظام القحفية . 
سن بلكنجتون ‏ تيرنر 


15 111 "اتام 0ع نمع دعام 


2151122101 111120101 


10 


00 5 ناع تان -دماع 1ط 


أداة رفيعة من الخشب أو البلاستيك أو الذلة للتنظيف بين 
الأسنان » وإخراج ما انحصر بينها من فضلات الطعام 
وخلافه . 

خطوط بيكريل 
نسبة إلى ه .ب . بيكريل » ااتتععاء1م115 , 1956-1879 » 
جراح إنجليزي وطبيب أسنان » عاش في نيوزيلاند . 
خطوط أفقية متراكبة على سطح ميناء السن . 

مصقل حَمضئ (للتنظيف الكيميائى) 

” جهاز سه نظف العادت من اليد والشراقب 
الأخرى 
تنظيف الأسطح المعدنية من الأكسدة والشوائب الأخري 
بغمر المعدن في محلول مخفف (40-30/) من حمض 
الكبريتيك أو حمض الهيدروكلوريك » ويمكن إنجاز هذه 
العملية إما بغلى اللمحلول والمعدن المصبوب معا أو بسقاية 
عدن سيوف لاف فوسك تتبن كار انط 
حمام حمضي (طلةط 4ذهه) .عملية يوضع فيها المعدن 
الساخن في الحمض لإزالة أكسدة السطح . 


ودعصنا 5'السععلءزط 


ج2111 


1م 


مرار 1 الوق وأكناءع8 1610م 
1 - صورة 2( رسم 2161111 
2- - وصف دقيق 


رسم شعاعي 2 صورة شعاعية 2-177 و 2161111 
[مختصر] أداة تحديد الوضع - 
أداة توجيه الشعاع 


2112١ - 2051102115 


11511101 01125تتاع نوعط << ع6 1و0 


5 مه 


دعيمة »ركيزة مرتكز , دعمة 


216 
- اع سمساساطة - معام 


اداع تطح ع0121ع تاعاس1 


(في طب الأسنان التعويضي) : دعامة متوسطة 
()ماعمستاتاطج عغه للع متتعامآ) . 
دعيمة ةُالجسر 51105 , عام 


دعيمة إطباقية 


شريط داعم »رباط الدعامة 
أي طوق أو رباط يصنع لينطبق على محيط السن الداعمة . 


5501:0122 وثستلطمخ] عتسرعاط 


لدكتتاءع0 , بعلم 


لصوط معام 


متلازمة بيير روبان 
نسبة إلى ب .روبان » صنطمخلط . 1950-1867 . عالم 
أنسجة فرنسي » وأخصائي أمراض الفم . 
1-مرض خلقي يتميز بذقن صغير » وفلح الحنك » وانزياح 
اللسان إلى الخلف وقد يؤدي إلى الموت نتيجة انسداد 
التنفس . 
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دَبوس نحاسي لين يستخدم لتثبيت الأسلاك القوسية في 
دعامات بج أو السنادات القوسية حسب بج 868805 
قاععاعةط » انظر طبيقة (ععصةتاممه) . 
التثبيت الخارجي للعظم باستخدام مسامير لُولبية معدنية 
تدخل من خلال الجلد في العظم 2( وهيكل تثبيت معدني 2( 
مسامير العظم : 

دوس مشبت بالإسمنت اللاصق ‏ 

دبوس ملاطي 

وتد أو وتاد يلصق فى مكانة داخل قَناة سابقة التحضير فى 
عاج السن لتساعد على التثبيت . 


عأكقطو0الط , سام 


0 و طلم 


دبو سّالتثبيت 0 , صلم 
انظر تثبيت (1<8600) . 

5 ورم اه 

دبوس احتكاكى مَكَبَت لعستماء-دمتاع س1 , صلم 


وتد أو وتاد قطره أكبر من البئر التي سبق تحضيرها في عاج 
السن ممايؤدي إلى التثبيت بواسطة الاحتكاك ؛يستقر 
الدتبوس في مكانه عادة داخل بثر الدَبوس بواسطة الطرق 
الخفيف بمطرقة ذات وسادة . 
وى شه 
دبوس المرشّدة القاطعية 
انظر تيجان وجسور (ع51108 320 01010)) . 


2ه عي 


دبوس بلاستيكي 

دبوس الحّشوة 
دَبوس معدنى أملس أو مُحَلِرْن أو أسطوانى أو مستدق 
يستخدم شيك الخشوة في حالتها اللدنة داخل الحفرة 
ا لحضرة في السن . 


120107 عام 


علتتاع 12521 ر طلم 


1)ك5ه1آم , سام 


211103 


مَثْبّت بالدبو س 0عستماء" سام 
-ه ع هه 

تثبيت بالدبوس مم تمعاءم صلم 
مويل الْليدر 001 , صلم 
ٍ 18 

ديو س ذاتى الإنفصال كسمسدعطة-لاء5 , صلم 


دبوس يثبت على القبضة ويدفع بتطبيق ضغط خفيف في 
البئر ا لمحضرة لاستقباله » وعند استقراره فى مكانه ينفصل فى 
نقطة محددة عن القبضة بحيث يبقى منه جزء منغرس في 
السن وجزء بارز بستخدم في التثبيت . 
دبوس ذاتى الحلزنة » دبوس ذاتى اللولبة 
دبوس محلزن من الفولاذ المقاوم للصدأ يدفع في بئر محضرة 
في العاج قطرها أصغر من قطر الدبوس . تتحقق أعلى قيمة 


511-200 , سام 


سن خلفية تشريحية صناعية بزاوية ميل للحدبة تساوي 30 


حبة الثم 
كتلة صغيرة صلبة (قرص) » إما بيضوية أو كروية يمكن 


قاعدة. عماد تقللام 
عمادشرا اع الحنك - - عأهقلهم عط أه لأء؟ عط زه عتقمللام 
غندية مساستافلهم لمساء؟ 


الأعمدة الأمامية - طععدة لودودهاع212)0م - نامتترء )ررد 1لزم 
القوس اللسانية الحنكية 

أعمدة الحلق . عماد الحلق 
ثنيات عضلية مقوسة على جانبي فتحة البلعوم » تمتد من 
الْحَنّك إلى قاعدة اللسان والبّلعوم ؛ وتطوق اللوزتين 
الأعمدة الأمامية تسمى أيضاً القوس اللسانية الحَتَكية 
(طععة 1هووماعه]0018) » والأعمدة الخلفية تسمى القوس 
البلعو مية الحتكية (طععة لمعع تتوكتقطم متهلة0) . 

الأعمدة الخلفية - القوس البلعومية 


115 01 11131:5ام 


2111915, 20511101 - 


الحنكية طععنة لدعم وتقطهغ212م 
تَبِيبّة » حبة صغيرة أء لاثم 


بيلوكاربين عستم نردء110م 
عقا يستعمل لزيادة إفراز اللعاب والعرق . وكنقط للعين 

لتقليل الضغط داخل العين . 

حبة (لانينية) 

تستعمل في كتابة الوصفة الطبية واختصارها 7 أو 1ذم . 

دَبُوس" » سَفُور ثم 

1- بروز بشكل دَبوس من السطح الاطباقي لْحَسُوة مصبوبة 
لزيادة التثبيت » وذلك بانطباقها التام داخل بئر إسطواني 
أو بئر مستدق في النسيج السني يكون جزءاً من الحفرة 
ا حضرة في السن . 

2- دبوس معدنى أو سلك معدنى يثبت داخل بثر الدبوس 
المع دوقي عاج اللسن تك لاصق إسمنتي أو 
بالاحتكاك » أو دبوس مُحَلْرْن يدفع بشكل لولبي داخل 
بئر الدبوس ؛ يستخام لتشبيت الحّشوة التي تُرص على 
الدبوس أو الدبابيس وهى فى الخالة اللدنة . 

ع سنن شير اذ وند مسحدة قطن انان فريك 
تاج اصطناعي على جذر السن . 

4- قضيب معدني أسطواني طويل يستخدم لتثبيت قطع 
العظم في حالات الكسور . 


دبوس بج 


لام - م - للام - ماسلتم 


5 11م 
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السَّن الورديئة حسب تمرى 'إلاء تتحسن8 01 طأمه) علصتم 
2 8 5 ل 
نيع أحمر وردي 2 جع قرنفلي 
مصطلح قليل الاستعمال لشمع التكييف 28 نلاع1/100) 
3 . انظر 5 ع 08809 . 
حشوة مصبوبة 0 11م 
حَشوة معدنية مصبوبة تستقر داخل حفرة ذ فى السن أو حشوة 
معدنية مصبوبة تُخطّي سطح السن ذات وسيلة تثبيت إضافية 
هي دبوس أو دبابيس توجد بين سطحها الإطباقي ومع 
ادن 
الدعامة ذات الدبابيس 3 حشوة 5 بدبابيس مثبتة 
اللسانية ذات الدبابيس 
احتكو سمير ة منة ب النبايسي بعك دق كان لالم سين 
كامل السطح الحَتَكي أو اللساني للأسنان القاطعة في 
الفكين ؛ نوع من التحضيرات العلاجية السنية على السطح 
اللساني أو ع الحتكي للأسنان الأمامية » تستخدم فيه 


793 1111م 


592 


مشبتة 21116015 


دبابيس متوازية تنبت تثبت في عاج السن لدعم وتثبيت حشوة 
2 - مثبتة أو ركيزة | تثبت في مكانها بواسطة دبابيس أو 


وتد تمتد داخل جذر السن الداعمة . 


صيوان الأذن - الأذن الخارجية عنوء لممتعاس - ممسام 


صوانى » متعلق بصوان الآأذن حسام 
غليون »غليون التدخين عملم 
فك عَلجُوني . 2 فلك ليون 307 عملم 
حَتكمد ّي الغليون )12م ك"لاعع1م دوع مام 
ممص أعمام - غناعمام 
أنبوب زجاجي لسحب السوائل عن طريق المص . 
ص شضعر يي 11217أمة؟© ,ع1اعمام 
كُمثْر يِ )الكل 1 أجاصي الشكل منرم كتوم - مسدمكسام 
0 شكل الكمثرى . 

مُتحة كمه كمثرية الشكل لاع جره منرم كسام 

الخفرة كُمَثْرة ية ة الشتّكل 2 10111 تلم 


منطقة كمثرية الشكل في الفك العلوي تكون الوجه الجانبي 
السفلي من الحفرة الأنفية تربط من خلالها أسلاك التعليق 


للتثبيت الفكي العلوي والسفلي . 
ثلث بير وجوف - مثلث تحت العضلة ‏ - عاعصدنع 16'5معمسنط 
اللسانية واللامية عاعصمتا 10م وطامددوماعمم رط 


نسبة إلى ن .أ .بيروجوف » 015ع0ذ0.آ.]2 .1881-1810 2 


جراح ومشرح روسي . 


اميك بالسجة للدبايش ذاتية المذرنة حيتما تكوة الغر 
بعمق 2-25 ملم في عاج السن . هذا النوع من الدبابيس أكثر 
تثبيتا بثلاث مرات من الدبابيس المثبتة بالاحتكاك امحكم » 
وبعشر مرات من الدبابيس الفولاذية الصامدة ا حلزنة التى 
تلصق داخل قناة مبطنة بورنيش الكوبال (طاونصعة؟ لوه . 
يدفع الوتد بشكل لولبي داخل القّناة العاجية سابقة بقة التجهيز 
إما بواسطة أداة يدوية أو أداة دوارة . 
و شتا يمان 
قضيب معدني » ذو طرف حاد » يمكن دفعة عبر العظم 
للتشبيت في موضع الكسر ء يمكن أن يستعمل كوسيلة 
لوصل العظام المكسورة . 
سن ذات دبابيس - سن أمامية طامه) دم عاص - طامه) صلم 
سن خحزفية ذات دبابيس ذهبية من الجهة الخلفية تساعد على 
تثبيتها بالبدلة السنية . 
دبوس اثنين في واحد 
دبوس يثبت على مرحلتين » حيث يدفع قسم منه إلى عمق 
معين قبل دفع القسم الثاني . 
قناةالدبوس 
ثقب أو قّناة تحضر بعمق 2 - 3 ملم داخل عاج السن 
بواسطة مثقاب حلزوني مجهز خصيصاً . يستقر الدبوس 
داخل القناة ويشبت بالاحتكاك » أو بالإلصاق أو باللولبة 
للمساعدة فى تثبيت الحشوة النهائية : 
متزر شام 
مايوضع على الصدر من قماش واق وخلافه . 
حامل المئزر » نمسك الميدعة 
ورم بينبورج -الورم ذو المنشأ السني 
الظهاري المتكلس 


01111155 


4150-11-01 11م 


عمسف سلم 


ع-1122101م 


10107 عندمكمسام 
- 1111210111) 5' :81201101 
لمتاعطازي عستكتاد»ء 
6111110101 عللاءع8 00101260 
نسبة إلى ج .ج .بينبورج ٠»‏ 05018مزذط.[.1 » قبل 1921 » 
أخصائي 0 بأمراض الفم . 


بعر الدبوس 2 ثُقبة 5 الدبوس عامطسلم 
ا حفرة التي يستقر فيها الدبوس أوالوتد . 
مّخروطي الشكل 2 إوتدي الشكل محرمكتسام 
بقعة قر نفليّة 2 بقعة مخر مة - 0 لمترعاصز - أمم علسام 
امتصاص السن الداخلي 0 


1ن د م 
الوردي أو القرنفلي عن الأنسجة الوعائية مفرطة التشكل 
التي تشاهد من خلال عاج و ميناء السن المتآكل . 
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2 - يدور على محور 

3 يمحور ١‏ يزود بمحور 

4 - يدار على محور 

طبيقة محورية 
طبيقة من الراتين الأكريليكى الصلب ذات تماس خلفى 
وجييد اخانت أوثناقى الحانب نيت لإزاحة لثم ةإلفك 
السفلي . 

وصل التاج بجذر السن 

تاج محوري - تاج ذو صائر 
تاج صنعي مثبت بوتدَ معدني يستقر داخل قّناة جذر سن 


11م 10م 


عاعهكء )2170 


21701 101711 - 2056] 1 


مفصل صائر يُ أسامز أمكلم 
ساكو إطباقى لدكساععه , أمكلم 


سن ذات صائر - تاج محورى لل أمكام - طامه) أمكلم 


تثبيت بوتد » تشبيت بالصائر كستام كام 


5 


بيكسل اععدلم 
نقط فردية على الصورة في التصوير الطبقي الحوري ؛ 
يتحدد حجم هذه النقط الفردية بواسطة هندسة الفحص 
الدقيق » والترددات ومسافة القياسات » وعدد الاختراقات 
الجانبية » وحجم مصدر ومستقبل الأشعة السينية . 


[مختصر] تاج ذو كر ة طظلامىك أعكاعول صتداءء:مم - 20 


انظر تاج (0170)) . 
علاج مموه »علاج إرضائي »علاج نفسي ٠غفل‏ 
مادة غير فعالة تُعطى لإيهام المريض أو تستعمل في التجارب 
الطبية بدلا من دواء تتم دراسته . 
توحاء 
صفيحة ظهارية ثخينة توجد في الجنين وتكون مايماثل 
لوح شمي » قرص أنفي 
أغار بسيط 


نالكة | 
| 


0110177 وع0م2126 
1121017 رع212600 
د35 تتواآم 
خطّة »منهج اللنالا| 
التصوير الطبّقي . التصوير 
المفقطعى 
و ِِ 2 
مستوى » سَطح 
1-سطح ناعم مسكو أو أي مستوى تخيلي ثماس للجسم أو 
يقسم الجسم إلى شرائح أو أجزاء في اتجاه واحد . 


و لتقام 


17م 4020812 - تتطمره نع 2 دام 


1م 


الفراغ المثلث الحدد بالحافة الخلفية للعضلة الضرسية اللامية 
والوتر الأوسط للعضلة ذات البطنين والعصّب تحت اللسان . 
مدك . كباس , مكبّس 


- 


| 

وَهدَة اذم 
1- (فى طب الأسنان) : منخفض دقيق وحادفى ميناء 
ابض جل لقي مطير ا رين فرج ال و متكا 
عند التقاء تلمين أو أكثر ؛ تنواجد بكثرة على السطح 
الإطباقي أو عند نهاية الحفر الخدية « الشدقية» للأرحاء . 
2- (في التشريح) : تجويف أو انخفاض في عضوما . 

وهدَة وشّق , الوهاد والشقوق 
انظر تسوس الوهدة والشق (وعه عتتاوكةآ ممه غزط) ؟ 
سادات الوهدة والشق (كأصقلدع؟ عنتتادقة ممه غلط) . 

سد الوهدة والشّقّ 
حَشو الوهاد والشَقُوق التطورية في الأسنان الخلفية لمنع 
حدوث التسوس في السطح الإطباقي للسن . 

ساد ا الشّق والوهّدة . ختام 

الشّقى والوهدة 1 
أية مادة تستعمل لسد الوهاد والشقُوق » تكون من الراتين 
عادة ؛ مادة » عادة تكون من الراتين » يمكن أن تحتوي أو 
لاتحتوي على مواد مالئة أو مواد ملونة » تستعمل كإجراء 
وقائي لسد الوهاد والشقّوق التطورية على سطوح الميناء . 

الوهدة القاعدية .وهّدةمركزية 
الوهدة الكاتنة على السطح اللساني للقواطع العلوية . 
وهدة » حفرة على السطح اللساني لتاج القاطع العلوي 


1ناك15 31220 11م 


5 ح:1ناو5؟ 220 211 


لع ع:1ناكك 21220 11م 


تتقلاكةط0 و )زم 


أعلى عنق التاج . 
وهدةالشفّة منا , ثم 
2 37 2110 
انطباع : تَوهّد 11م 


عيوب صغيرة توجد في الأسطح المعدنية كما في حشوات 
رقائق الذهب تحدث عادة نتيجة الرص أو التكثيف غير 


الكافى 

تشار ]ملام - تلتما كام 
06 بالغدة النخامية (لصماع تإتماتتطتط) . 

الغدَة النخامية لسماع ««تداسلام 


انظر غدة (20ة61) . 
التخائية النسائكة > اللننان المتغراف * 
1-محور . صائر - وتاد » دعامة 
دعامة معدنية تدخل في قناة الجذر لسن 2 طبيعية م لتشيت تاج 


عدنتاع طلا 217112515 


2170] - 051 
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الْمستَوى الوجهي 


المستوى المار خلال النقطة الأنفية والنقطة الذقنية وعمودياً 


لجاعد1 , عممام 


على المستوى السهمي ١‏ 
تَوى البق ر يُ لدع10 , عصقام 
مُستوى الأساس . مستوى الاستقرار ه21 لسصنام؟ , عصقام 
مستوى فرانكفورت أامكعلصةم1 , عسقام 


المستوى المار خلال النقطة الأكثر انخفاضا على حافة 
(النقطة الحجاجية 11516ط:0) وأعلى نقطة على حافة 
الصماخ السمعي (نقطة وتدة الأذن دماعه:1) الرُيئمى : 
المستوى الأمامي 2 عطقام لقدمترم ح لقاصم؟ , عصقام 
الْمستوى الجحبهي , المستوى التّاجي . 
المستوى الإكليلي 
مستوى عمودي ينصف الجسم إلى نصف أمامي ونصف 
حلت ودر عمودي طلى المترق السسيدي 
مُستو ى دليل ؛ مُستوى العضّة علتتاع , عسقام 
الأسطح ا محورية أو الأسطح الملاصقة الحضرة على الأسنان » 
التي تنزلق عليها البدلة السنية الجزئية النزوعة حين الإدخال 
أو النزع من الفم . انظر خط الإدخال (دمتاهعكصذ 6ه طنه©) . 
يجب أن تكون هذه المستويات متوازية . 
المستوى الأفقي 
المستوى الموازي للأفق والعمودي على المستوى السهمي . 
مستوى مار تحلال الجسم بزاوية قائمة على المستوى الجبهي 


20110121 , عسمام 


والمستوى السهمي ؛ ويقسم الجسم إلى جزء علوي وجزء 
5 
المستوى الأُساني الشفوي . المستوى - 1هتاوستاوتطه! , عصقام 
المحو ري الشفوي اللسانى عصهام لمسعستامتطوامتحه 
المستوى الفكي السفلي ١‏ تقلت طتلسقجه , عصقام 


مستو مار خلال النقطة الأكثر انخفاضاً على الحافة السفلية 
في منطقة زاوية الفك السفلي والنقطة الذقنية عمودياً على 
المستوى السهمي : 

الممستوى الفكّىّ العلو يُ 2235311217 , عصفهام 
في قانات المحطية) + السعوق التعا مدن الوق 
السهمى المار خلال الشوكتين الأنفيتين الأمامية والخلفية 
على الصورة الشعاعية اللخانية للجميحية , 

مستوى متوسط القاعدة » - دمن 0ضنا0؟ سمعمم , عصقام 

المستوى الوسطيٌالقاعدي » مستوى القاعدة عصهام عمط 

المشرى لاضف 
المستوى السهمي حينما يمر خلال الخط الأوسط للجسم 


طسولل عسحام 


1 أس ا 


المسصوى الأذني 
5 ى ال الأتفى . مستوى كامبر لقققه-ملنعتسة , عصقام 
عطهام كاعم صرةن) 


- 11:201121ذ-10ناء تناه , عسفام 


عتهام )املعلصة»آ1 


- 1[دا1اط21111110-01 , عمفقام 


المستوى الأَدْنى الحجاجى , 


مستوى فرانتكفورت عطقام )"دمككلسدم]1 
مستوى محوري لقتدة , عصحام 
المستوى المحور يُ الشدقي اللُّساني ٠‏ لمتاعستامءعتاطمتهة , عمحام 
مستوى محوري دهليزي لساني 
مستوى يمر خلال السطحين اللساني والشدقي للسن ء 
وموازياً حور السن . 
المستوى المحوري الشقو ي اللُّساني ‏ لمبهمنامتطهامتحة , عصقام 
مستوى يمر خلال السطحين اللساني والشفوي للسن » 
وموازياً حورالسن . ٍ 
المستوى المحور ي الإنسي الو حشي لة)كت100دع سسمتهة , عصقام 
بتر ىف حلا السفتحين الإقسي :الاين للمواة 
وموازياً| لحورالسن . 


مستو ى القاعدة » المستوى القاعدي عققط , عصقام 
مستوى تخيلي يستخدم لتقدير ثبات البدلات الصنعية حين 

و 520 

مستوى العضة » مستوى 
الإطباق » المستوى الإطباقى - صفيحة العضة 


- عطقام لدكتتاعءع0 - غ)غ)[لط , عصفقام 


عغهام عغ1اط 


مُستوى 3 لتون 105 , عصهام 
مستوى بولتون وبرودينت وغ 020 -مهغ801 , عصقام 
المستوى اللُسانى الخدي .المستوى لمتعستامععتط , عصقام 
اللّساني الشذقي 
أي مستويمر خلال السطحين الشدقي واللساني للسن . 
المستوى اللَقَمِي ع207:131جق , عسقام 
المستوى المار بأبعد النقاط على السطح الخلفي للقمة الفك 
السفلى وعلى النتوء الرأسى للفك السفلى فى منطقة زاوية 
الفك عموديا على المستوى السهمي ٠‏ 0 
المستوى التاجى . مفكام اللو - لقدمندم , عصهام 
المستوى الإكليليّ » المستوى الأمامي » 
المستوى الجبهي 


مُستوى قمم الخدبات دركتك , عسهام 
وقمة الحدية اللسانية المرتفعة . 
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أي مستو يقسم الجسم طوليا ويكون عموديا على المستوى 
الأفقي - 

تسوية »سحل » ت تسحيج 
جعل السطح أملس مستوياً ؛ في طب الأسنان : جعل سطح 
جذر السن ناعماً خلال عملية التقليح (عملية نزع القّلح 


1 


الأسنان . 
مس ةلمر ةّ 010177 


سطح مستو من جانب ومقعر من الجانب الآخر . 
مسطح محدببٌ »مستوية محدبة 
لُويحة صفيّحة »لو حةة لطائخة ٠‏ 1201م لمامعل - عتتوهام 
حطاطة - لويحة مخاطية » لُوبحة سنية 

غشاء متماسك لزج نوعي يشتمل على 70/ جراثيم و30/ 

مطرس . يوجد إكلينيكياً فوق اللثة أو تحت اللثة ويمكن أن 

يوجد أيضا على الأسطح الصلبة مثل التشوات والطبائق 
السنية الفموية وهو العامل المسبب لتسوس الأسنان ومرض 
النسج حول السنية حينما يتضافر مع عوامل أخري لفترة من 

الزمن . 


212220011572 


11 هام لمأاسعل - 151وعاعجط , عداوجام 
اللويحة السنية 


-1ألتاء , عناوهام 


2ع , عنانهام 
كتلة رخوة مركزة مكونة من أنواع متعددة من الجراثيم 
ونواتجها »مع كمية محدودة من بقايا خلوية » توجد ملتصقة 
على أسطح الأسنان عند إهمال صحة الفم والأسنان » حيث 


لايتمكن إزالتها بالمضمضة أو الغسل . 

اللويحة الجرثومية السنية لمتعاعهط لدأمعل , عدوهام 

مرض اللويحة ع35ء 5ل عناوقام 
مرض ينشأ عن تكون اللويحة الجرثومية على الثلث اللثوي 
من الأسطح الشفوية واللسانية للأسنان وهو التسوس 
(وعتة2) » أيضاً قد يصاحبه التهاب اللثة . 

اللُويحة الهلامية - )ام لمأادعل - لتأمستأقاعع , عدوكام 

اللْوَبِحَة السنية 


دليل اللُوَّيحة » كاشف اللويحة 
: مادة تؤدي إلى تلون اللويحة فوق سطوح الأسنان . 
اللوبحة الجرثومية 
لُوبحة المخاطين -اللُوَيحَة 
المخاطية - الغشاوة المكتسبة 


120112401 1501م 


ل2211013 , عتتوهام 
35 - 121111 و 213011 


عل1ء1لاعم ل0ع1لتسنوء3 - عتتوهام 


المستوى الإنسى القاصى - المستوى " - 10035]81وع , عصقام 
عطقاآم 1د )21022510015 
- :2251012-2056601103:121 , عمقام 


اللمستوى الأنيفي . مستوى بولتون 


عطدام «مغامظ 


الحركةالمستوية 1160 عمحام 
حركات مركبة لجسم صلب » تتحرك أجزاؤه في مستويات 
متوازية . 

مستوى القطع ايك 1ه عصقام 
انظر المستوى البؤري (عصههام 021 . 

المستوى القذالي لداتمن»06 , عصهام 


المْستَوَى الإطباقي 
مستوى تخيلي بين أسنان الفك العلوي وأسنان الفك 
البدلات السنية الصناعية » ويمكن أن يفيد فى تنضيد الأسنان 


لدكتتاءع0 , عسقام 


الصناعية . 
المستوى الحجاجى لمغتطتده , عصقام 
المستوى لتك 21 )دلقم , عصكام 
المستوى نظير 1 عسقام لماناتهدد - لقاأزع312252م , عمحام 
السهمي . المستوى المجاور للسهمي 
مستو 0 جعي »مستوى إسنادي 2 ععمع 1ع" , عسهام 
مستوى استدلالي 
مستوى يستخدم كدليل أو مرشد لتعيين مواقع مستويات 
آخر ف 
المستّو ى السيغي لداازعد؟ , عصقام 


مستوى أمامي خلفي » عمودي يقسم الجسم إلى نصفين 
متساويين عند خط الوسط » نصف أيمن ونصف أيسر . 

المستوى السسّرجِي الأنفي 
في قياسات الجمجمة : المستوى الذي يمر خلال مركز خيال 
امتوع اك ري والنقطة الأنفية متعامدا مع المستوى 
المي 

الْمستَوى السّهمي للرأس 
مستوى عمودي طولي متوسط يقسم الرأس إلى نصفين أيمن 


ااه , عصهام 


لو1ااع2؟ , لدعط 01 عسمام 


5 
المستوى الصدغى 01:1 مضع )رع صقام 
المستوى المستعر ع عمقام لدكاسممسضمط - عوترعء ركصوتا , عمحام 
المستوى الأفقي 
مستوى تخيّلي بمر خلال لقّمتي الفك السفلي يدور حوله 
الفك السفلى بدون حركة انتقالية للقمتين . 
الممستوى الرأ 7 2 المستوى العمودي لمعناته؟ رعصقام 
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كثّر ة بلازماويات اللنّة - 21 ؟أقطاع , 7212512207)0515 
15 لاع - مسسددام 
جسيبس 1351م 
مصطلح 0 0 85 عيبن باريس سني ؟ سلفات 
إلى 130-110 درجة مئوية 0 : اه 
الجبس عادة غير منتظمة بشكل مختلف عن كل من الحبس 
الحجري السني أو جبس المثال » لذلك يحتاج إلى كمية أكثر 

من الماء لتبلل جزيئاته ويتتج عن ذلك أن تقل صلابته : 
وعاء! سين ؛طاسّةٌ الججبس 2 كُجَة الجبس 


212561 20151 


أكق 213511 


ملقط كَطع الجبس ١‏ 5م101 عستااته تاعأامدام 
حبس قاين 2 حيس صلب قط , تعأعقام 
جبس الطبعة 16 ,ر 1251م 
سكين الجبس عكتصعا معأعقام 
1 بك اه ذات مقبض خشبي عادة » تستخدم 
نمو دج جبسي [2200 1251م 


جبس باريس الحس الحجري 
سنن مكلسن ( (سنادمنرع لعمنء1ى) » أو سلفات الكالسيوم 
المُكلسكة (عله اناد متتاتعلةه لعصءلمك) فى شكل مسحو قَْ 
اعم كيم اب يها تحاط سب سعيعة اله إلى 
كتلة صلبة بيضاء سميمة » ويستخدم على نطاق واسع في 
طب الأسنان والجراحة . وتستعمل كمادة طابعة وكمادة 
لصب النماذج والقوالب وتكون قوة انسحاقها 1400 باوند 
على البوطة االريعة بعد شاعةك مق النشيلت .+ 

غطاء رأس جبسي باريس مردعلدعط عوط ]0 “عأعقام 
رباط رأس من الشاش وتكس باريس تتصل به أربطة 
مختلفة » يستعمل لتثبيت كسور الفك العلوي . 


كتتو© ]0 :21251 


امنشار ليق 5917 مء1251م 
أجسبس دوا يأب عاطتااه؟ , «تعأامهام 
ملوة قَ الجبس نادمه عأودام 
جبيرة سه أستامه تتعاكدام 
كلبجفة كفن 000 1251م 
مُحصّص »؛مصنوع من الجبس “مخَاط بالجبس 71250660 
1- - بلاستيك . رأبي » رؤوب »لدين » متكيّف عتأمقام 


مادة أو مادة حشو »تكون عند استعمالها رخوة ومن 
السهل تطبيعها داخل وعلى جدران الحفرة ا لمحضرة » 
وبالإمكان أن : تتقولب وتنضغط داخل شكل معين » ثم بعد 


مكافحة اللُوّئحة . التحكم باللُويحة 
السيطرة على اللويحة أو إزالتها بواسطة الطرق الختلفة المنزلية 
الوقائية مثل تفريش الأسنان واستعمال الخيط الحريري السنيى 

والشريط السني والفرش بين السنية والأدوات الأخرى التي 

يؤديها المريض لتقليل أو منع ترسب اللُوّيحة على الأسنان » 
للحفاظ على صحة الفم ونظافته . 

مَمْسَب اللُوّبحة »المنسب الذُوبحي » مؤشر 
اللويحة 
1-منسب لتقدير كمية اللُوَيحة فى الأفراد أوالجماعات 
معدي عل امسحيال» الخستوق الكاقق أن سرامن 
الكاشمّة » ويوضّح الإحصاء اللويحي على مقياس من 
صفرإلى 5 كن الأسنان ماعدا الأرحاء الثالثة » وتساوي 
القيمة النهائية قسمة مجموع عدد النقاط لكل من الأسنان 
على عدد الأسنان الموجودة . وسيلة أخرى للتقدير وهى 
بفحص سطح السن عند محيط الحافة اللثوية على مقياس 
من صفر إلى 3 » ومرة أخرى يقسم مجموع النقاط على 
عدد الأسنان الموجودة . 
2-طريقة القياس حجم امتداد اللُوّيحة الموجودة على 


0201 عناصدام 


112013 1301م 


الأسنان . 
0 اللو بحي 015 عناوهام 
حقة)توا تَونّد تخلق 12م - 
00 مم - دقام 
بلازما سسعقام - فتسمكهام 


اجزء السائل من الدم أو اللمف الذي توجد فيه الخلايا أو 
كُريات الدم المعلّقة . سائل صافي أصفر اللون يكوّن من 
5 من الدم » تكون الخلايا البيضاء والحمراء والصفائح 
الدموية معلقة فيه » ويمكن أن يساعد في 7 تخثر الدم بواسطة 
إنتاج الفيبرين الذي يكون شبكة تنحصر فيها خلايا الدم ؛ 
يتكون من بروتينات البلازما » وأملاح غير عضوية » 
وغازات » ومواد غذائية » ومّضلات المواد من الجسم » 
وإنزيمات » وهرمونات . 
خلية النخاع العظمي (نقي العظم) من ال جموعة اللمفاوية » 
التي تكون وتفرز الأضداد . 


لاءء سعهام - لاءء مسسعهام 


ولف بلازماوي الخلايا قطماء ودس لاءء مسكقام 

غشاء بلازمى صق معدم مسسكهام 

ور م البلارمويّات م 
ورم مكون من خلايا البلازما .2 ر 

كثرة الخلايا البلازمية » كثرة البّلازماويات 1005م 


حالة تتميز بزيادة خلايا البلازما في الدم : 
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مواد قابلة للتكيف والتشكيل ٠‏ وهي المواد التي تستعمل في 
حَشوالأسنان أو في التعويض الصناعي » وتكون لينة أو 
رخوة بشكل يسمح بتشكلها داخل الحفر السنية . 


(لاحقة) جراحة تجميلية » جراحة تقويمية » جراحة 7كةام- 
صفيحة .ء لوحة . طبقة 0 


لوح رقيق من المعدن او المطاط أو البلاستيك يشكل جزءاً 

أساسياً من طبيقة تقوبمية أو من بدلة سنية اصطناعية نزوعة 

يثبت به عناصر التثبيت النشطة والسلبية . 

2- يُطلى 
ف تخ ' - قاعدة البدلة ع5هط ع تمع - عمهط , عأهام 
السنية 

1- صفيحة بدلة سنية تثبت عليها الأسنان . 

2-(في تقويم الأسنان) : صفيحة أكريلية تكون جزءاً من 

طبيقة تقويمية » وتكون مطابقة مخاطية الفم وأعناق الأسنان 

وتحمل النوابض أو المشبكات . 

صفيحة العض . صفيحة العضة 
1-صفيحة قاعدية مؤقتة من مادة صلبة تحمل الخترف 
الشمعي أو الحّرف اللدن أو الحّرف الإطباقي الذي تسجل 
عليه العضة . 

2- طبيقة تقويمية مصممة لتعديل علاقة شاذة لقاطع أو 
أكثر » بواسطة صفيحة مائلة غير مسطحة من المعدن أو 
الفالكانيت أو الأكريل فى إحدى القوسين السنيتين » 
حيث يعدرض القواطع المقابلة ؟ وتعرف هذه الطبيقة أيضاً 
كستوى العضة (عمهام عاز8) . 

صفيحة معدنية مثقبة » مقطعها العرضي مسطح أو على 

شكل حرف ,1» تستعمل في علاج الكسور حيث تثبت 

بإحكام على القطع المكسورة من العظم المراد تثبيته . 

صفيحة قشر ية لمعتاسم , عأهام 
الطبقة السطحية الخارجية لعظم النتوء السنخي . 

مُستَنْبّت بالصفيحة 1 
مستنبت جرثومي ضمن صفيحة زجاجية . 


عالط ر عغوام 


عضمط و2190 


عختتاكلتكء عغوآم 


صفيحة سنية لقادعل , عتهام 
صفيحة معدنية أو صفيحة أكريلية أو صفيحة من أية مادة 
أخرى » مشكلة لتطابق الحَنّك » وتثبت عليها الأسنان 
الإصطناعية . 
صفيحة القوالب 


صفيحة معدنية تحوي قوالب لتشكيل الحدبات على 


علل و )1م 


فترة وجيزة تصبح كتلة صلبة » مثال ذلك الأملغم قبل أن 
2- قابل للتكيف 
قابل للتشكيل بالضغط أو بالحرارة . 
3- تشكيلي . تجميلي 
متعلق بطرق ترميم الأنسجة أو تعويض الأنسجة أو 
تصحيح العيوب كما في الجراحة التجميلية . 
4- مصطلح عام للراتين الأكريليكي ( الأكريل) الميثيل 
ميثا كر يلبكي ()2912ه طاعمد اتوجطاء31) 
مُرتكرٌ بلاستيكي . وصلة أكريلية 
قاعدة بلاستيكية » قاعدة أكريلية 
أقاعدة البدلة السنية أو قاعدة التسجيل المصنوعة من مادة 
لدنة أو بلاستيكية . 
تشوهلّدن .عيب بلاستيكي 
احماة عاك فررماةوت هيديا ككرة الشيقط المط كلها 
أكبر من دار : 


ألا تطعة )د عتاكدام 


2135116 595 


21235612 0 


أداة حشوالمواد اللدنة أاع طناتأكصا عستللة؟ عتأمدام 
21 
مادةلدينة لمتعاهمد عتأامهام 


مركب الطّبعة 
وس بلاستيكي 
دبوس بلاستيكي مُستدق مختلف الأحجام » يستخدم 
أحيانا بالاشتراك مع النماذج الشمعية لأعمال التيجان 
والحشوات المصبوبة » ويزال بالحرق خلال عملية الصب . 
سرج بلاستيكي . سرج أكريلي 
شريط دن . شريط بلاستيكي 
شريط مرن شفاف من السللوثيد يستخدم كمسندة الّشوة 
مركبة أو حشوة إسمنت أو حشوة سيليكات . 
ملوق بلاستيكي 
جاه قينا راح بسي 
فرع من الجراحة . يتعامل مع إعادة بناء أو استبدال 
الأجزاء المشوهة أو الأجزاء التالفة من الجسم أو كليهما معا . 
أسنان بلاستيكية 
أسنان صناعية تصنع من الراتين العضوي . 
وتد بلاستيكي . وتد إكرليكي 


200 , عتاكوام 
نام ع1اكوام 


امم 1351م 


52001 ع1)كدام 


متنا عتاكدام 


ملساوم؟ 16)كدام 


212511 5111:8517 


طاءء) عتأمهام 


213511 705 


تكيفية الدؤنة "جاع تامام 

الملدن 621 11كقام 
مادة تضاف إلى المواد اللدنة لزيادة الليونة والمرونة . 

مواد لدنة » اللدائن » مواد بلاستيكية وعتامهام 
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صفيحة متصالبة » صفيحة معكوسة 
طبيقة تقويمية يتم تعديلها تستعمل لإرجاع القواطع البارزة 
ومنع ازدياد تراكب العضة . 
صفيحة كوفين 
جهازلتقويم الأسنان كان يستخدم سابقا لتوسيع القوس 
السنية بواسطة صفيحة مشقّوقة » مصمم بحيث يضغط 
جانبيا على حواف القوس اللسانية . 
مستنبت الصفيحة » مزرعة الصفيحة 
مستنبت جرثومي على صفيحة زجاجية أو في طبق بتري . 
7 0طاتامتتط) - 6أعاء)د1ام 


5م2126 


015 , عأهام 


عختتكلتكء عغهو1آم 


صفيحة . صفيحة دمويّة 
1_-أحد الأقراص المستديرة أو البيضوية الدقيقة والموجودة 
فى دماء كل الثدييات » والتى تدخل فى آلية التخثر لهذه 
الثدييات . ١‏ / 

2-أصغر خلية دموية وهى قرصية الشكل » ذات غشاء 
هش تميل إلى الالتصاق بالأسطح التالفة أوالأسطح 
الخشنة ؛ الصفائح الدموية مسؤولة عن عملية التخثر 
وتكون للجاطة الدموية . العدد الطبيعي للصفائح الدموية 
في الدم هو 25,000 لكل سنتيميتر مكعب من الدم 5 

3 دموانة 100 , أع1عغهام 

| 1 

عملية ترسيب المعدن (النحاس » أو الذهب ء أو الفضة . أو 

النيكل) على سطح معدني غير منتظم بواسطة استخدام 

تيار كهربائي . 

بلاتبين لسستعمام 

1- لون رمادي معتدل . 

2-عنصر فلزي أبيض نفيس ضارب إلى الرمادي . 

3-عنصر معدني أبيض رمادي ؛ رمزه الكيميائي 14 ؟ شديد 
القابلية للطرق والسحب » أصلب من الحديد » ينصهر 
فقط عند درجات حرارة عالية » ويستخدم عند الحاجة 
إلى سطح عالي الصلابة كمافي التيجان الخزفية » 
ويستعمل أيضاً كمسندة لبناء الخزف فى حالات التيجان 
الشاكيت المضفوطة مرخ التر ف ْ 

رقاقة بلاتينيّة 

1- بلاتين خالص ملفوف بشكل صفائح رقيقة . 

2 - رقاقة من المعدن النفيس ذات نقطة انصهار عالية تجعلها 
مناسبة كمسندة لعمليات اللحام الختلفة ؛ وهى أيضا 
مناسبة لتكوين الشكل الداخلى للحشوات الخزفية 
والتيجان الخزفية خلال تصنيعها . 


1ز0] مسستنهام 


التيجان القشرية المصنوعة من السلوفان أو الرقاقات 
المعدنية . 

صفيحة ساخنة 

صفيحة التوسع ٠‏ صفيحة توسيع 
طبيقة تقويمية نتشتمل على صفيحة قاعدية منقسمة إلى قسمين 
مثبت بينهما لولّب محلزن يباعد بين الحزئين وبالتالي يضغط 
على الأسنان . 1 
صفيحة تغطي جزءاً من الأسطح اللسانية لتيجان الأسنان 
الأماميةفي الفك السفلي مع اللثة اللسانية » تستعمل لوصل 
ودعم أجزاء البدلة السنية الجزئية . 

صفيحة فموية » الغشاء الشدقي البلعومي 


221122 1دع50285 تفط جمع6 11 


21920 , 01 


21216 , 0 


لقتاعصلذا , عغدام 


لقاع , عأهام 
- 091 رعأاهام 
صفيحة حجاجية لداتط:ه , عغوام 
أحد الناتئين الجبهيين اللذين يكوتان قبوة الحجاج . 


صفيحة حتكية 21ل , عأقام 
صفيحة عظمية مسبقة التصنيع عصوط عند رطواء:1م , عأهام 


صفيحة تثبيت . صفيحة استقرار دم نامعاء" , عأهام 
1- أساس أو قاعدة للسدادة . 


2-أي طبيقة تثبيت تقوبمية . 


مقراض الصفيحة وتتوعطه ع1هام 
صفيحة بسيطة عامس , عأهام 


صفيحة قاعدية لاتثبت عليها أسنان » تستعمل عادة لحمل 
المواد المشعة مثل الراديوم وذلك للعلاج بالراديوم وغيره من 
العلاج ا : 

صفيحة مشقوقة . صفيحة ع)19م موأعصدرت - غتامه , عغدام 


منقسمة - صفيحة التوسع . صفيحة التمدد 


4 


0 0 


لي ل 0 
صفيحة رفاصية » صفيحة مرنة كستام؟ , عأقام 


صفيحة سنية تعتمد في استقرارها وثباتها في الفم على مرونة 
المادة المصنعة منها » وذلك بضغطها على الأسنان الداعمة . 


- 510220061 , عأهام 


4 


صفيحة فموية أولية » صفيحة فموية 
بدائية - غشاء فموى لعو مى عتنة معدم لمعع د تفط مععسط 
١ 3 0007‏ 


صفيحة مححمية ماعن ,1950م 


صفيحة سنية تستقر بالفم بواسطة الامتصاص أو التفريغ أو 
الضغط الجوي . 
صفيحة سنية مؤقتة من مادة لدنة أو شمع » تستعمل لتثبت 
عليها الأسنان الاصطناعية أثناء تجربتها في الفم » في مراحل 
تصنيع البدلة السنية . 


11 , عأهقام 


- 628 - 


ضمادة . رفادة 2161 
قطعة صغيرة مضغوطة من القطن الطبى أو الكتان أو 
الشاش أو الإسفنج على شكل كرة #تستعفل لتطبيق الدواء. . 


فادة قُطنية دحاام , أععل16م 
(لاحقة) شلل م016 
مَتَعدد الأشكال عتطام م معام 


يوجد على أشكال عديدة ومتميزة : 
شيعه ب ل عد ووم 


ورم عدي متعدد د الآتكال مهمع 0 عنطم: م معام 


رمغي ليفي م متعدد - تمدع 21020 عتطم»مسرمعام 
الأشكال - ور 3 عُدي ليفي فحم نط 1م20 

ورم غدي لعابي ع2 تلد حتلدد عتطم: م معام 
متعدد الأشكال 

تعدد الأشكال ممعتطم م درمع1م 

غشاء الجنب »الجنبّة عام 


غشاء مصلي يبطن الصدر ويكسو ويحيط الرئتين. 


جو فالجنبة جأاتكق العام 
فجوة بين الحنبة الداخلية المتصلة بالرئة والحنبة الخارجية 
المتصلة بجدار الصدر . 

جانبيالأسنان ع لم 


ذو أسنان ملتصقة بجانب السنخ العظمي أو بجانب الفك . 


ضفيري » ضفيري الشّكل حدم تدعام 
مشابه أوجائل الضفيرة 

ص م البلاستيك دهاع تدعام 

ضفيرة ٌُ شبكة كندعلام 


شبكة من الأعصاب أو الأوعية الدموية أو الأوعية اللمفية . 


- و 3 
صفهير ةّ اجات , كتاعام 
2 د لي 
0 ةّ عنقية 2 ضفيرة رقبية لوء71معء , متوعام 
ضفيرة ةَ سئَيّة لقاضعل , مدوعام 


شبكة من الألياف العصّبية حول جذور الأسنان ؛ شبكة 
الألياف العَصبية في الفك العلوي (الضفيرة السنية العليا) 
فيج فزق العصي الفكي الجلرئ ‏ وبي الفافالسفلي 
(الشغيرة الس لس يّة السفلية) هي فروع الحَصّب السني السفلي 


الضفيرةٌ الو جهيّة لقتعة؟ , متدعام 
ضفيرة من الأعصاب حول الشريان الوجهى . 
الضّفير ِ النّسانية لمتاعصنا , معام 


ضفيرة من الأعصاب حول الشريان اللساني . 
الضفيرة الفكية العليا » ضفيرة الفكٌ 
العلوي 

إحدى الضفائر العصبية حول الشريان الفكي العلوي 


22:1112177 , كتاعء1م 


مسندة بلاتينيّة 
مسندة من رقاقة بلاتينية » تطبق على سطح النموذج المحضر 
لنتاج أو لحشوة »ثم يوضع مسحوق الخزف المبلل على 
سطحها ء ويخبز في الفرن لينتج التاج الخزفي أو الحشوة 
الخزفية . 

(سابقة) مُسطح مُبطح ٠‏ واسع 

تقلطّح القاعدة 

مفلطحالّرأس 


112111 11011111 1م 


-212137 
ة | 
035ممامء 17م - عتلقطمعء 1272م 


تفلطح الرآأس أ 'القطمعء )هام 
تسطح الرأس أ فتصسون 1217م 

3 النّسان ل810552 2127 
ا 2101 
مُقَلطح الوجه عذمه7ه1م 
عريض الآنف ء أفطس عستطءجاهام 
العضلة الممطحة »العضلة الجلديّة للعئق 0 


العضلة الجلدية للعنق 
سي 


2120675123 121151 


0 عستاوطم هار دام 
ذو حنك عريض و مسطح : 
تسطح القذال - سكتلقطمععمعء )و جاهام - متلمطمععمء )وهام 
'القطمعع ]212635 
مسطح الرا أس عتلقطمععمة): )هام 


ذبحة بلاوت » خُناق بلاوت - 
ذبحة غشائيّة كاذية كنات للأكمه) علتادونرءء1ن عأبعدة 
نسبةاإلى ه .ك .بلاوت » 6ننهام ]1‏ 1858 - 1928 » 
طبيب ألماني . 
التهاب اللثة لبلاوت وفنسان 
التهاب اللثة التقرحى الحاد 
نسبةاإلى ه .ك .بلاوت . انالك » 1928-1858 » 
طبيك ألماني ؟ج .ه . فينسان 6اء1.11.9100 »2 1862- 
0 طبيب وعالم جرائيم فرنسي . 
مُنحني اللعتروز 0 مُنحني الابتهاج 
1-مُنحني الإطباق الذي يتطابق مع الخط ال حدب باتجاه 
الأعلى . عدا في منطقة الأرحاء الأخيرة »في مّقطع 
عرضي مستعرض . 
2-مستوى الإطباق الموافق للوضع الوحشي المتجه نحو 
الأسفل للأسطح الإطباقية للأرحاء أكثر من الوضع المتجه 
نحو الأعلى . 


- 228122 5']تو1ظ 


ح - 115 ؟اع داع 21*5ء1/12 -اندو[اط 


15 ااعطاع ءاتلاو 1ءع1ن عأساعد 


216351116 ©1117 


-629 - 


ردي تكفيف حوافي الشريط 
تستعمل لتشكيل وانطباق محيط الأطواق . ويوجد منها 
العديد من النماذج ؛ مثل زردية آدم (وتعنام 'ستملة) 
وهي زردية ثقيلة ذات طرفين مستدقين يكونان حين 
الخلاقهما عزنا ذا أربعة جوانب . 
رَردبة تشكيل الشريط . زردية 
تعديل الشريط 
أحد أنواع الزرديات يستخدم في تشكيل أو شد الأطواق . 
زرديّة خرم الشريط 
زردية تزع الشريط 


211615 , 29200 015 


5--22110 , 5م211 


كلطاءطام لمصوط , وتتعتام 


5 2211001 ر 1115م 


تستعمل لتَرْعَ الأطواق التقويمية عن الأسنان . يوضع الطرف 

الأطول على السطح الطاحن للسن » ويرفع الطرف الأقصر 

الطوق من حافته العثقية . 
زردية قَطع الشريط 

زردية تستعمل لترع الأطواق التقويمية عن طريق قطعها . 
زردية الحنى »زردية اللى 
زردية منقارٌ الطائر 

مائلة لزردية ثني السلك بزاوية ولكن بطرفين دقيقين . 


5 ]لام لصوط , وتتعتام 


5 ,و 15ء11م 
كلدء6 لختلط , وتتعتام 


زردية تع الحاصرة 05" أعكاعقتاط , وتتعتام 
ممائلة لزردية نزع الطوق تستعمل لنَرْع الحاصرات التقويمية 
الملتصقة بالأسنان . 

زردية حني المشبكة عستلمعط رفك , وتعتام 


انظر التيجان والجسور (5110865 لطة 001505) . 
زردية عنقيّة » زردية الطوق » عتقلافى , وتعتام 
زردية تكييف الحواف 
زردية تكفيف الحوافي 
زرفي أحد دكي سك القن كسان رفك لسر كل 
أنف مقعر تستعمل لتشكيل حواف التيجان المعدنية 
والأطواق المعدنية وإحكام انطباقها على الأسنان . 
ملقطالقطن 
أداة تنستعمل للإمساك بالمواد » وتشتمل على فكين أو 
ااي سن ؛ يكونان أحياناً مزودين بأداة غلق أو 
أداة تثبيت لاستمرار إمساكهما للمادة خلال تطبيقها . 
ملقط القطن والتماد 
ملقط لفانات 7 
وكرات القطن 
َردبّةتَرْعَ الشربط 
والتاج 


,و 1115م 


لمغانا0 , وتاعتام 


2200 0]]012» ر 1115م 


وتعلام كلاه لصهة كاع1اءم تامغامء , وتتعتام 


75 221201 2101 01712تك و وتزع1ام 


1 0 5 
ذنية » طية » نجعيدة »جيب 


الضفيرة الأنّفيّة الحتَكيّة 
ضفيرة من الأعصاب الأنفية الحتكية فى الثقبة القاطعة . 
الضَغيرةٌ الجناحية ْ 
ضفيرة وريدية تصاحب الشريان الفكي خلال العضلات 


1112 , كتااع1م 


61615010 , كتالاء21 


الجناحية 
ون > افوس كاي 

ضفيرة شمسية 50131 و كتمرع1آام 
ف 0 

ضفيرة وريدية 15 رو 7161115 


بالنسبة للضفائر الوريدية » انظر ضفيرة (5ناءه1<) . 
ضفيرةٌ راشكوف (فى الحليمات السنية) 183502855 01 كناععام 
/ 0 - وعنتام 
تتعلق بالطيّة التشريحية في التجويف الفموي . انظر تحت 
طبة (1010) . ١‏ 
العاج المتغضن كيه عاجية 
شكل من العاج مكون من طيات مركبة » يوجد في أسنان 
الزواحف وبعض الأسماك . 
عاج منغضن تَنِيةٌ عاجية نوع 
من العاج المجعد مكون من طيات مركّبة يوجد في أسنان 
الزواحف وبعض الأسماك . 
1-رردية مطواة 
2-ملقط 2 
كلابات صغيرة أو ملاقط ذات فكوك بأشكال مختلفة » 
على حسب الغرض المصممة من أجله » تستخدم للإمساك 
بأشياء صغيرة أو لثني أو قطع شرائح معدنية أو أسلاك 
معذنية . 


عستاسعلك11ام - عستاسعلهء11م 


عستاسصعلوعنام - عستاسعل عنام 


11م 


زردية آدم دوك , تتعتام 
زردية ذات فكين مُستدقين صلبين » يشكلان هرماً ذا أربعة 
جوانب حينما ينطبقان معا . تستعمل لضبط وتعديل 
الطبائق التقويمية النزوعة » ولثنى وتشكيل مشبكات رأس 
السهم المعدلة . / 
أزردية ة أجل لتّني السَّلكء 
رردية ثني السلك لكل 
زردية بفكين قصيرين » أحدهما قمعي والآخر هرمي » 
تستعمل لثني الأسلاك القصيرة والنوابض . 
زردية تزع الشرء يط الأمامي 615 لصقط!ط “امتعاصة , عتام 
ردي حني الرقاص 
والقوس 


7711-٠ 5‏ ودع اودر , وتعتام 


5 5011115 21220 طاععدة , اعنام 


20 دية تشكيل ضمة رأس 5ستصحده؟ درفقك 0قعطنرمتضة , سرعتام 


أس السهم في الطبائق 


- 630 - 


زردية ذاث:تصلين مسطحتين + تكونان متوازيين حينما 

مستطيلة وتكوين أشكال ماذج أخرى كالعرى أو المنحنيات 

أو الآفواس بمثل هذه الأسلاك التقويمية . 
زردية متعددة الأغراض 

انظر زر دية آدم (وتعتام واستحلة) . 
زردية وينجارت 


1دكتاء لتنا , كتاعلام 


دعسا 71 , وتدعلام 


أداة تشبه زردية هاو (11615م 110175) وتتميز بطرفين مستدقين 


و 


0 دية حنى السلك لمع ركقك لصب عندتك؟ ر, عنام 
والمشبكة ْ 

5 ديّة حنىالسلك عستلمعط عنتتور , ومعتام 

0 دية د السلك ناتك 7116 ر وترعتاط 

حشو بالرصاص 2 ترصيص 2 ع8 ةسام - ععصطصدمام 
سباك 

1- سدادة .ضغط » يسد. حشوة 00 


2- القايس » أداة لتوصيل الكهرباء . 

مثاقب إنهاء ذات أسنان متقاربة 
مثاقب من مختلف الأشكال لها أكثر من 8 شفرات ثابتة لا 
تتغير » تستعمل للتثليم أو للتنعيم والإنهاء 0 


مدك » مكثف .أداة رص أو حَشو 00120161253 ح 71118861 


تنا عقلاتطكتسة عدسام 


لا تسمية قدية ) 

1- أداة يدوية » ثناتية الطرف أو مزدوجه الطرف عادة » 
طرفها مستدير الشكل أو بيضوي الشكل ٠‏ إما أن يكون 
مسنناً أو مستويا أملس يستعمل لضغط وتكثيف الأملغم 
داخل الحفرة ا حضرة فى السن . 

ف أن لزني والقتطرق رحد مول لقي وعم ما ادة 

الكوتابركا داخل قناة الجذر . 
ضاغط الملغم - مكثف الْملعَم . 
مدك الملغم “تمه وعم [قصستة 

أداة لدّك ورص الأملغم داخل الحفرة السنية . 

مدك أتوماتيكى 
أذ خش لمر وتكيف المادة من خلال تطبيق قوة تترجم 
إلى ضربة حينما يتحرر النابض إما بواسطة الضغط اليدوي 

أو بواسطة وصل أداة الحَشو با محرك السنى . 

مدل كهرطيسي : 
"أأداة حقو د نمك بنك يعدن القدرات هزلة زات 

الانصال والانقطاع السريع الناتم عن قوة كهرومغناطيسية . 


- تتو211215 , *مء7211158 


2111012121 و “21115563 


1 10122851]عع16 , “211158563 


زردية تشكيل التاج 5ل01] ماكامتك , وتتعتام 

زردية التاج 

زردية تَرْع التّاج 

00 دية شدالتا - 1 لامك , وتتعلام 

الرّردية مسطحة الأنف . زردية مسطحة الرأس 2056 )18 , وترعتام 
أداة لها فكان أو منقاران » برأس مسطح . 


رردية الذهب 


0 ور 21115 


1017115 ور 5م211 


0 , 5مء11م 
زردية هاو 
زردية ذات منقارين منبسطين مستويين رفيعين ينتهيان بشكل 
فاصلة (») سطحاهما مستنان ويتقابلان فقط عند 

طرفيهما ‏ تستعمل لربط وثني الأسلاك الرابطة التقوجية . 

زردية قطع الرباط والدبوس وعصتاكنكت سام سه عتكدعنا رتعتام 
تستعمل لقطع الأربطة التقومية ودبابيس تثبيت القوس . 

زردية تثبيت الربطة عسلكء10 عسطدعنا , معتام 
زردية (أداة) تستعمل في الأسلوب التقويمي ذي الجانبين 
لعدوتضين الرياظ 1 


21115 , 5 


زردية الرباط الجراحى ناوعا , ومعتام 
زردية حنى العروة عستلصعط م10 , وسعتام 


زردية غلق العروة لنانس » 
زردية نانس لغلق العروة 
أداة ذات أطراف مستدقة رفيعة ومستوية تستدق تدريجيا 


باتجاه أطرافها وتستعمل لتكوين العراوي السلكية متوازية 


5 ([1009 ععدداظ , وتتعلام 


الجانب 

زردية مارثيو ك1 , وتتعتام 
زردية ثنى السلك ذات منقار قمعى ينغلق داخل طرف 
006 2 


زردية مسك الدبو س » زردية حمل الوتد عصتقامط صلم , عنام 
721101 205661101 , وتاعلام 
زردية ذات أنف طويل » زردية ذات رأس طويل عصتصة , وتتعتام 
2050 
زردية ذات طرف مُسطح مربع الأنف تستعمل الو السللة 
زردية تشكيل الرفاص » زردية تكوين 8 اتصحده]-وستدمه , وترعنام 
النابيض 
زرح لعي تارك المتوس عتبوتطرن: تاي والطرك 
الآخر عر مي الشكل . 1 
زردية الشد » زردية التوسيع 
أداة فكاها يشبهان المطرقة والسندان ؛ تستعمل لتوسيع 
الأطواق والمسندة . 
زردية تويد لثني القوس ١‏ 


زردية ثني القوس لتويد 


21115 , 5 


5 تطاعتدد 1556605 ر وتتعلام 


-631- 


(سابقة) رئتان 3 
هوائي تتفي" »غازي 
متعلق ار 
رأ ألو هوا ائئي محشاء بالهواء المضغوط *1ء020625ء عنا ةتسسعصم 
أداة حَشْو تعمّل بالهواء المضغوط وأكثر ما تستعمل في حَشو 
الذهت اللضاق ا خهار يوه قر مقتينة اسيل ريات 
متتالية ؛ جهاز هوائي مثل جهاز ماك شيرلي الهوائي 
(ععمقتاممة عتامساعهم 5:تزءمتطذه31) يحتوي على قبضة 
مستقيمة وقبضة ذات زاوية معاكسة وقطع أخرى لتنظيم قوة 
الضربة . تستعمل أداة لشو الهوائية لتكثيف ورص رقائق 
الذهب أو الأملغم اللدن داخل الحفرة ا حضرة في السن . 
تَكَوْنَ الحجيرات الهوائيّة 
تكو الجبرات الهوانبة النيين 
المكورة الركويّة (جرائيم) كور 
الالتهاب الرئوي السبحية 


تنفس .هواء أوغاز 


-2116111120 و «لتتاعتام 


021 


211011111110 
15 و 1211111112112201011 
- 101161111100615 


5117]0601159 1 


التهاب الرئة »ذات الرئة تاه ستاع مم 
الر بح الصدرية .استروا اح الصّدر 2 010183 تناع مم 
استرواح الجنبة ‏ 7 


وجود هواء أو غاز في التجويف الجنبي . 
(لاحقة) تنس » نوع التنفس 
[مختصر] شوكة أنفية خلفية عصام؟ لدكهه «متت)ومم - ولط 
جِيبةٌ.فجوةء جراب 
فراغ مرضي غير طبيعي يتكون بين جذر السن واللثة .)عك061م 
انظر جيبة دوا عم السن (أعا0م كمه لمته2) . 
جين متا كي حيبة معقلاة 
1- جيب حول سني يصيب أكثر من سطح للسن » لكن 
حراج جيه لفط وكيا او ار 
2 - جيب حَلزوني يبدأ من ثقطة ثم يدور حول السن . 


-011062 , 2 


ءا [مطام , أعكاء720 


جيه مر مركية 20120 و أعع201 
جيب حول سني يصيب سطحين أو أكثر للسن . 

000 الجيبّة 01 75تداعمء06 , أعكاء720 

عمق الحيبة 01 طامعل , أععاعمم 


عمليات إزالة الجيبة 
أساليب أو طرق تستخدم لإزالة الجيوب اللثوية وإعادة 
الميزاب اللثوي إلى عمقه الطبيعي . 


5 01122101تتاء أعكاء20 


جيبة كاذية 1215 , أعكل70 
انظر جيبة دوا عم السن وععاعمم لمغصملمقه2) . 
الجيب اللثوى » لدغده1000عم - 1و ؟تعستع , أععاعمم 


100 


جَيبةٌ لثوية 


مدك إصبعى "115 , “721115563 
ا ان 
مدك قدمى 01 , “اعم تاام 


أداة حش وتشبه القدم » يكون طرفها العامل بزاوية قائمة مع 
الساق » ويستعمل في تكثيف ورص وإنهاء رقائق الذهب . 
مدك الذهب 
أداة بأشكال مختلفة » مصنوعة من الفولاذ المعالج بأطراف 
تكون عادة مشرشرة » تستعمل لإدخال وتكثيف ورص 
رقائق الذهب داخل الحفرة السنية . 


0 , *مءع211155 


مدك يدو 8 لضطط , “امعوقع نام 
أداة تستمد القوة المستخدمة فى تكثيف ور ص المادة » من 
الشخص المستخدم لها . 


مدك عكسىّ 16115 , “1168م 
آداة حشوذات فعل خلفي تستعمل على الأسطح الوحشية . 
مدكاقناة الجذر لقضةق ]00 , «تعوع تام 
تَرصصِبِضْق »إسباك 
رصاص أسود جرافيت 
التَسْمم الرصاصي 
مُتلازمة بلامر » فينسون 
نسبة إلى ه .س .بلامر » #عمتصناط. 11.5 .» 1847 -1936 » 
طبيب أمريكي ؛ ب .ب .فينسون ٠500مذ2.2.9‏ , 1980 - 
9 » جرا أن يكي . 
متلازمة يصاحبها تضخم الطحال وفقردم عوز الحديد تتميز 
بشروخ وتشقّق زاوية الفم والتهاب واحمرار اللسان الذي 
يكون أملس ومؤلماًمع ضمور الحليمات وضمور الغشاء 
الخاطي الفموي والبلعومي وصعوبة بالبلع ويكون الجلد 
اك ابعر بويا 
رافع ؛المبرز ء المربّل 
زيادة ثخانة الجزء الشفوي من البدلة السنية من أجل إعادة 
الشفة أو الشدق الغائرين إلى الوضع الطبيعي . 
بروز جناحي » استطالة جناحية » 
مُربّل - رافع الشفة » مبرز الشفة 
الْربل : شيء يوضع في الغم لإظهار الحدد الغائربمظهر ربيل 
أوريآن » حشو الخد . 
مايضاف إلى الجناح الشفوي للبدلة السنية أو السدادة 
للحفاظ على الخدين والشفة الغائرين فى وضعهما الطبيعى . 
[مختصر] ميثاكريلات ا 1 > 11 
عديد الميثيل 
انظر ميثيل ميثاكريلات عديد الميثيل 


(عغ2 1 لاع طاع حصا تطاعمجاه2) . 


112225 - ع8 2 تتام 
عأاتطموعع - معدطدسام 
لم150 20ع1 - داوتط سام 


551101012 1712250115 -"1ء لاط 


عا تتام 


"اع سام مرا < عاءمسسسام 


-632- 


10177 ور اع201 


الجيبةٌ فوق العظم 


نوع من الجيب الحقيقي حول السني تبقى قاعدة الجيب فيه 


نوق مستوى العظم السضتي»: 
جيبة 1 0 ر أعكلء720 
انظر جيب دوا اعم السن (اععاءعمم لمنصهلمتهء©) . 
مسبارٌ قياس الجيب » - 21:05 26 تلامدعطط أععلء 0م 
1 سيان الحيب 2105 أععل20 


8 


الجية الحقيقية لدوا 00-06 
زيادة مرضية في عمق الأخدود اللثوي المحيط بالسن بسبب 
مدر كاف الفنهار :ل طق لدع لوه لور توي 

الذُقينى 2 البقطة الذقنية الأمامية 2110 
النعظة الأماضة الأكثر تقدما على الخط المنصّف للفك 
السفلي ؛ وهي علامة سيفالومترية على المستوى السهمي 
المخصف تة تقع على أكثر النقاط أمامية على الذقن ( الارتفاق 
الذقني ) وهي علامة لقياس الجمجمة . 


ا 1 و 0 


ذُقيني النسج الرخوة 5511 5011 , دامتمامع 0م 
أكثر النقاط الأمامية تقدما على الحد الخارجي للنسيج الرخو 
68008 
بقة) تبكل » تبقع »؛ تغير . تباين -11110مم 
تبقّع الميناء تبقع يه ٠تلطخ‏ الميناء » 2011100605 
ترقيش الأسنان 
نُقطة . طرف ء نهاية . قمع . وتّد . رأس . تُميعة أسلمم 


الطرف المدبب لشىء ما ؛ بقعة صغيرة أو نهاية حادة 
لشيء ما عند التقاء كل أسطحه ؛ موقع الاقتراب من السطح 
عند مكان معين » كما في اقتراب وتجمع القيح بالقرب من 
السطح في مكان مّحدد في حالة الخراج ؛ أو علامة 
جخالردة أو علب قاين اسع ابرض . 
2- رأس ساحل أو ثاقب 
طرف مستدق أو نهاية حادة لأداة أو شىء آخر . 
النقطة «أ) - النقطة تحت الشّو كة »ع اكه - "لق" أصلمم 
213517 , أطسامم 
أدع :2501 , أستمم 
21711 , أستمم 
النقطة الستخية -- - ذروة ة النتوء 
السنخى 
الُّقطة التي تتوسط القاطعين المركزيين على القوس السنخية 
52-506 


0 - :210191 , أسامم 


ازدياد في عمق الأخدود اللثوي دون امتداد التغيرات المرضية 
اللوستحاق الب 
الجيب تحت العظمى » 


126220277 - 017 ط هتنكم 1 , أعكاعمم 


|1118 


اف سك اليننخ 
00 
الجيب بين الجذور نقلداء01 2 ترعغصا , أعكاعمم 
الثيت داخل العظمى - - تتممطهغصز , أعكاعمم 
الجيب تحت العظم أععاعمم تإممطه كص 


جيب حقيقي حول سني تقع قاعدة الجيب فيه تحت مستوى 
العظم السنخي . 

جيبة ل 0 » الجيب ذ لولم 
لتعويض الحيط الوجهي في حال فقدان أو غياب جزء كبير 
من الفك السفلى . 

ملقط توسيم الجيبة 
انظر أدوات الأنسجة الداعمة (و5امعستصاكصذ لمغمهلممء2) . 

مسبأر قياس الجيبة » مسبار 

تحديد عمق الجيب 
مسبار كليل مدرج لقياس عمق الجيوب اللثوية حول السن 
انظر مسبار الأنسجة الداعمة (ءطهمم لهغصملمتء2) . 

جيبةٌ دواعم السّن ” 
تعمّق مرضي غير طبيعي للميزاب اللثوي يرافق مرض 
الآأنسجة الداعمة . الجيب الكاذب حول السنى هو أحد 
الجميوب حول السنية ينتج عنه تضخم اللثة الحرة فى حالة 
الالتهاب اللثوي ؛ والجيب الحقيقي حول السنى هو أحد 
المرتبطة ويرافق التهاب الأنسجة حول السنية . 

الججيبة الكاذبة لدواعم اسن 
تعمّق الأخدود اللثوي الناتج عن تضحّم اللثة الهامشية عند 


12120121 , أععل20 


"ل172] 1221:1]1115 , أعكلء20 


2105 22251111115 أعع2061 


0021 0ع , أعكل20 


مع 1215 , أععلع20 


التهابها . 
بار الحنية عطمنام أععاعمم 
سهاو 7 . 
سبرالجيبة كستطامتام أعكاءم0م 


عرق امواانرافظة السيزب 
عمليات إرجاع الجيب > 
إجراءات رد وإعادة الجيبة 
طرق أو أساليب تستخدم لتقليل عمق الجيب وليس من 
الضروري إعادة الميزاب اللثوي إلى عمقه الطبيعي . 


115 01111011" أععل20 


- 633 - 


بالتيار الكهربي . 

القطة الوجنية علدعناز - لدعتال , أستمم 
نُقطة قياس الجمجمة عند الزاوية المتكونة من التقاء الحافتين 
الفكية العليا والماضغة للعظم لوجني . 

درجة الانتصهار جِ نقطة الانلصهار 

الثقطة الذقئية 050210258 - «امتطادمع - لدادعج< , تصستمم 


النّقطةٌ الفكية - الشامخة الذقنية 


2221101110121 , أستمم 
عمتأهلهم د 'دعاعء51 , أسامم 


5 , أسامم 


مقطب - عتم ماعطط , أصتمم 
الثقطة الأنفيّة سماعهقم - لفكهم , أصتمم 
نقطة الدخول تتام 1ه أستمم 


موضع تشريحي على وجه المريض » يوجه إليه مركز الأشعة 
السينية بحيث تنفذ الأشعة إلى مركز الفلم الشعاعي بفم 


المريض . 
نقطةالت مسمغدء 05511 رأستمم 
مسحل كُمَثْر يُ 2221:5122 , أسامم 
نققطة معط 21255111 و لمم 


نقطة الّماس الدانية 0212 عاهتستده"ام , أستمم 
نّقطة تماس وتلامس أسطح الأسنان الملاصقة . 
رأس مستدير 
النقطة'9" . النقطة السينية - 
مركز السرج التركي 
تظهر في الصور الشعاعية الجانبية للجمجمة . 


3 


011110" , أسامم 


12) جلالء5 - ''و'' أسامم 


8 
4. 


فمصعة نه ة 

”قنع داقيق من الفضة يستخدم في شو قناة لجل ريعد تر 
لت المتن + 

الثقطة فوق الأنف - المقطب 08زطامه - 


ع اود ءِ 1 
رأس مبترى . رأس مخروطي 


51173 و أستمم 


ل1121:21125؟ , أسامم 


201111 5 


نقطة الويلام :ع0جع) , أستمم 
را أس دو لابى اععط؟ , عصتمم 
مون 2 مُسعدق 2 مدنت »ذو نهاية دقيقة لع ممم 
مو شر 2 ملسسرة ةَ تع أسامم 


المشيرة اللقّميّة لقوس 
الوّجه . المؤشر اللقمى 


خط بوارييه 


207 12 2037131-02جم , معتاسامم 


عصنا كع تزمط 
نسبةإلىب .ج .بوارييه »)1907-1853 . تعتز2.1.20» 


زاؤيه تتقظطية 
الزاوية المتكونة عند التقاء اسع 
جدران من الحفرة ال محضرة في السن ؛ تسمى الزوايا النقطية 
للحفرة بحسب أسماء الجدران المحكونة لها ؟»مثل زاوية 
نقطية وحشية شدقية لبية أوزاوية نقطية لثوية لسانية 


3251 أحطامم 


من السن أو ثلاثة 


جوري 
النقطة ((ب)ع النقطة فوق الذقينى 7)216عصية تمده - '"1'"' أدسزمدم 


انظر النقطة الذقنية ة الأمامية (0متممع20) » انظر أيضا الملحق 
7117 000 : 
نقطة الغليان . درجة الغليان عستلتمط , أصتمم 
نُقطة بولتون 05 , أستمم 


مسحل برعمىئ 0 ,و أسامم 
نُقطة المسند المركزي 
نقطة سيفالومترية , نُقطة قياسات 
الجمجمة 
أية تُقطة متميزة أوعلامة على الجمجمة تحدد قياسات 
الجمجمة 


كستتدءط-20121عه , أسامم 


22111 ملقطامعء , أستمم 


ر أس راص »را أس طتم «اعكسعل0مصمء دترعكمع20مء,)سامم 
مكنف » طرف الرَا ص . رأس أداة الحشو 
رأس أداة الرص تستخدم لضغط مادة الحشو داخل الحفرة 
ا محضرة فى السن . 
نقطة النّماس » نُقطة التلامس » 
منطقة التماس وعتلة أعقاطمء 
ة 0 
ثيل الاشقطة أو المنطقة موس ار لسن مجاور . 


- أع هادم وأستامم 


نقظة اللاعمَة 20152162 و أسلمم 
نُقطةٌقحفيّة تداع مامتصسوتك , تستلمم 
إحدى العلامات على الجمجمة تستخدم في قياسات الجمجمة 
أو علم أبعاد الجمجمة 
مسحل أسطوا انى تعلطتاق , تصتمم 
مسحل شعلق 1212 , أسامم 
نقطة الععين 5 , أستلمم 
ا 3 


511112-12 , أسامم 


نقطة المحور الي متعلق 
بألفك لدي (عاطنلمة81) . 


نقطة إثارة ؛ نُقطة التَّهيّج ابططلة تعسن 
معدل القراءة التى يشعر 


كلتة-ء11125 , امم 


02 121160 , أسامم 
2011111 
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حافة البدلة السنية ويشمل سطحه الحتكى ؛ الجزء من قاعدة 
البدلة السنية الذي يكون مصقولاً وناعماً ويشمل السطح 
الشدقي والسطح اللساني للأسنان . 
صقل »تلميع .جلو 
عملية تلميع وصقل آلي بالاحتكاك لأسطح البدلة السنية أو 
الصبّة المعدنية لجعلها لامعة وناعمة . 
تُر ص الصقل الُّساحل 
ماكنةٌ الصّقل المخبرية 
عَجَينةُ الصقل . مَعجون الصقل 
مزيج من جزيئات ناعمة ساحلة يحتوي على مواد رابطة » 
ومواد ذات نكهة 4 ومواد ملونة تستعمل لتنظيف وتلميع 
وصقل أسطح الأسنان والّشوات الترميمية مصطلح عجينة 
واقية (ع]ك5دم عتاعهالإاممءط) لاينصح باستعماله في هذا 
المقام. 
شريطٌ الصّقل 
انظر الشريط الساحل (متتاة عاكلقة7طه) . 
لقح »حبوب اللقاح »غبار الطلع »طلع ؛عكبر 
نتاج من الأزهار ينتقل بالهواء » يسبب تفاغلات إرجية لاق 
بعض الأشخاص الذين لديهم القابلية لذلك . 


| 110 


015 عتكلى12ط2 عنتطكئتاهم 
01260177 , عستطعهمم عستطاكتامم 


0351 11215ط1كن1اه2 


510 عستطكتامم 


معلامم 


تعدادُ حبو ب الاح (الطلع ( أستاى دعلامم 
نسي شورع عدد حبوب اللقاح في الجو . 

(سابقة) التعدد . الغزارة -:201 
مصطلح يعني كثير جدا أو يصيب العديد من الأجزاء . 

حَمضّمتعدد الا أكر يليك 0 عنتا وعد جامم 


حمض متعدد يتكون نتيجة بلمرة حامض الأكريليك ؛ 
يستعمل فى حالة سائلة كمحلول مائى 40/ فى إسمنت 
الالوتوعر ال جات و سيقت لاادك مده لكر وكياذات ؛ 

مضادات حيوية 50 

مراهم المضادات الحيوية المتعددة - 

معاجين المضادات الحيوية المتعددة 

مرهم معجون يحتوي على أكثر من مضاد حيوي » 
ويستعمل في تطهير قنوات الجذور المتعفنة خلال علاج أقنية 
الجذور . 

التهاب الشرايين العَقد المتعدد 

متعدد الكربونات ١‏ 
مادة تتلدن بالحرارة تحضر من حمض الكربونيك تستعمل 
لإنتاج أشكال التيجان بطريقة الحقن داخل القالب أي 
القولبة بالحقن . 

إسمنت متعدد الكربوكسيلات 


10)1طتاصسة 2017 


كطوعتك 16امتطتاصه 2017 


2 1]15ت1ء:201721 


اا 1100| 


أمعصعء م121 يدمطتتدء:2017 


الخط الذي يصل ما بين النُقطة اللامية (008سه]) (لمدا» 
والنقطة الأنفية (هه:وة71) (الأنيفى) . 


سم »ذيفان هكلمم 
أية مادة تتسبب حينما تمتص داخل أجهزة الجسم الحي » في 
أذيته وتهدد حياته 

7 5 5 2 7 

تسمم العام ؛ تسميم 1111 

سام »سمى 21121115 

استقطاب » قَطو 2 1 

خلية مستقطبة لاءء 20121120 


التهابُ سنجابيّة النُخاع (شّلل الأطفال) 
مرض فيروسي حاد يصيب أحيانا الجهاز العَصَبي المركزي » 
يترافق بالشلل ويمكن الحد من انتشاره بواسطة اللقاح . 

عد اعد عل 

يقة لجعل السطح ناعماً ولامعاً عاكساً للضوء من أية 
زاوية » وذلك بواسطة إعادة توزيع ذرات السطح كطبقة 
عديم الشكل تعرف بطبقة بيلبي معنزها و:لإط1ه8) تظهر 
الفائدة المرجوة من هذه الطريقة باستعمال المواد الساحلة » 
التي تبتدئ بالمواد الأخشن ثم تستبدل من الخشن إلى الأنعم 
حتى تزول كل الخدوش وتصبح كل جزيئات السطح 
متراصة فى نفس الاتجاه وتعطى أقصى درجات اللمعان 
للسطح المراد صقله . ١‏ 

2- مادة الصقل 

فرشاة صقل 
فرشاة صممت لكي تثبت با محرك السني لاستعمالها في 
صقل وتلميع الختشوات المصبّوبة والتيجان والبدلات السنية 
أو الأسنان . 

دولاب الصّقل 
دولاب صقل صمم ليثبت على محرك الختبر » مصنوع من جلد 
لدن ناعم أو لباد أو قماش »يستعمل في تلميع وصقل 
المعدن والأكريل . 
فحن دي 
السسّطح اكصّقول 
سطح من البدلة السنية » يلامس الشفتين » والخدين » 
واللسان » يكون عادة مصقولاً » ماعدا عند الأسطح 
الإطباقية ؛ كلما إرتفعت درجة صقل السطح ولمعانه » كلما 
انخفضت قابلية الأجسام الغريبة للالتصاق بسطحه . 
البدلة السنية ذات السطح 
المضقوك 
الجزء من سطح البدلة السنية الممتد في الاتجاه الإطباقي من 


كتاناء :امم 


ائنهم 


طعتتاتط طاكتامم 


[ععط7 طاكتامم 


لدامعل , طاكتامم 


ع112ناك لعطكتاه0م 


لداعل ععوتتداد لعطاكتامم 
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20171221“ , 111110 


بلمر غير مصنع . راتين غير مصنع 


مبلمر . متبلمر » يَلْمَرِ يُ 70111 
بلمرة 01 
تماثر . مماثرة ., بَلْمَرَة 01م 


1- العملية التي يتم فيها اتحاد جزأين أو أكثر من نفس المادة 
لتكوين بلمر »أي تبلمربنية ذات ذرات متمائلة » 
لتشكيل مركب متبلمر » وبذلك تتكون بنية مركبة من عدة 
جزيئات مفردة من نفس المادة » الوزن الجزيئي للمركب 
الكبية ينادل عوه اردان شري الجرعات انول سا 

2- تصلب مزيج من مسحوق متبلمر وسائل وحيد التماثر 


لتكوين الراتين الأكريلي . 
يَلْمَر ة الراتين زوع" ر لامتاد عدم 13مم 
كا كدر 20171011 
متعددبوا لي ميثيل 1 - ع غم[ رع ة طاع سا جطاع سس وامم 


ميشاكريلات 
مسحوق أكريلي يتكون بواسطة بلمرة للميثيل ميثاكريليت » 
ويستعمل في تصنيع أسنان الراتين الأكريلي » وقواعد 
البدلات السنية . 
كرية بيضاء متعددة الئو ى 316معتاع1 تتدعاء تاسمطم"«مسستجامم 
انظر خلايا الدم البيضاء (15اءء 1000ط عغتط/171) . 


متعدد الشكل . متعدد الهيئات 0م0101 
متعدد الأعصاب ناعم ز1مم 
التهاب الأعصاب كت أسساعم:017م 


التهاب كثير من الأعصاب في نفس الوقت . 
أرأل » كور الآسْئان / 
رأل ء كثار الأسنان 1706م - ؤونغه 2017:0060 

حالة من زيادة فى عدد الأسنان عن الحد الطبيعى . 
متعدد العظام 1 1 
يصيب العديد من العظام : 


20170010111 2 


2017056061 


سليلة كنام 0157م - متزامم 
نمو أو ورم ذو عنق نشأ من الغشاء الخاطي . 
غشاء البوليب المعيق ٠‏ 2160 1[تاع ملعم , متؤامم عصة“تطسعصم 
بوليب ذو عنق » مرجل معتّق 
متصل بالمخاطيّة بواسطة عق أوساق رفيعة . 
سليلة لبية » بوليب وتازمانام عنادةامنءموط - ملام , موامم 
اللب - التهاب اللب مفرط التشكل 
سَليّلة لاطئة . سليلة عدية العئّق » 
سليلة عديمة الساق 
سليلة لها قاعدة عريضة . 


0175م ل0ع)12اتعصسملعم 


11و55 و م2015 


الكربوكسيلات » انظر إسمنت (ا«عممع0) . 


مُتَعَد د التّلو نْ )ناد - عتأفسسمنتاء :1م20 

عيادة شاملة عتستكء 0179م 
لمعالجة مستلف الحالات . 

متعدد الكيسات 01 

مكون من أو يحتوي على الكثير من الأكياس . 

الورم ذوتَعدد الكيسات لسرماورق 6017م 

متعدد الأصابع »كثرة الأصابع مسكتاجاء 701502 
شذوذ خلقي » حيث يكون للشخص أكثر من خمسة أصابع 
في يد أورجل . 


تعدد الأسنان 2 رآل كثرة الآأستان 02 -دش2نادع0 2017 
زيادة عدد الأسنان عن الحد الطبيعى . 


متعدد ثنائى ميثيل سيل و كسان عصوع:5110 1 تتط)ع ستل 7012م 
سلكرة مصمل فى هدي ماذ#الديلكرة الطيع» 

متعدد الأسنان 2 - 15امع017:0م - دتامصم0ل20170 
الإضافية » رأل 

مادة الطبع متعددة الإثير 1م222 دامتووعء :مط بعطاء :0137م 

انظر مادة الطبع ([112ع]220 مملووع1صم1) . 

كثير الفكوك . معتلى الفك كتتطغة مع 0157م 
متعدد الأسنان العرفاوا 3 27011 


ذو تيجان أسنان متعددة الحدبات بشكل عرف الديك . 
متماثر » كثير الذرات , بَلْمَّر ( مكثور) 
1- مادة كيميائية مكونة من جزيئات كبيرة جدا . 
مركب متكون من اتحاد جزئين أو أكثر من نفس المادة »ما 
يكون جزيئا واحدا أكبر ذا وزن جزيئي هو مجموع الأوزان 
الجزيئية للمادة الأصلية . 
١-2‏ فى طب الأسنان) : العناصر المكونة لمسحوق الراتين 
الأكريلي . 
مسحوق الراتين الأكريلى (المكونات الأخرى فى المسحوق 
هي : النادي كوا لراه الملولة » والأصبّاغْ » والمواد الظليلة 2 
والملدنات » والألياف العضوية المصبّوغة . والجزيئات غير 
العضوية) . 
تلم ارين 
مصطاح عام لأي من البلمرات التخليقية أو البلمرات 
المشتركة التخليقية المشتقة من حمض الأكريليك ؛ 
وتستعمل كمطاط صناعي أو كلواصق أو كلدائن . 
بلمر مُصنّع و اتين مُصنّع 1 , “عتم وامم 
سن مبلمر » سن راتيني 


2017121 


201911 , «تعمسجامم 


00 , تعس جامم 
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جاسرة حي 1 » سن تعويضية » دمية ممم 
الّسِن الاصطناعية المعوضة للسن المفقودة في الجسر الثابت » 
تحل محل سن طبيعية فقّدت بالقلع » وتقوم بوظيفتها . 
يشتمل الجزء المعلّق على وحدة أو أكثر من وحدة سنية 
مصنوعة من المعدن أو الخزف و الراتين الأكريلى أو بإشتراك 
المعدن مع أحد هذه العناصر . ١‏ 
الكسريان الكسري. 
فرع من الشريان القاعدي يغذي القنطرة » انظر مدخل 
قنطرة (5ام20) . 
جاسرة أكريليّة 
جَاسَرَةدَهبيّة كاملة 


> سغنايم 


جَاسَرةٌدَهبيّة _ 


17 112ادامم 


21911 , عتاصمم 
311-010 , عتاصمم 
10 , 1دمم 


احم يله عو 


ادر 3 0 نية ةالتمط عم أعكلع3ز , عتكخصمم 


جاسرة 3 خَز زفية » جاسرة بورسلين ستقاءء:001 , عتكصمم 


جاسرة 1 '7لةاتطةد , عتاصمم 
جاسرة بعيدة عن اللثة 
- معامى يكن 3 
جاسرة حقيقية , عتاصمم 
خشخاش 7م20 
مادة مخدرة 
د ف ستماءء:201 


ناتم خَزْفي شفاف يتكون من انصهار الكاؤلين والفلدسبار 
والكوارتز «البلور الصخري» مع معادن أخرى » والعديد 
من الأصبَاغْ » وتستعمل لتعويض الشكل والوظيفة للسن 
الطبيعية ولعمل الحشوات المصَبوبة والتيجان وجاسرات 
الجمسور وأسنان البدلات السنية والأوجه التجميلية ؛ ومادة 
الحَرّف إما أن تكون ذات درجة انصهار عالية أو درجة 
انصهار متوسطة أو درجة انصهار منخفضة حسب درجات 
الحرارة التي تخبز بها في فرن التسخين الكهربائي 

خَرَّف ألومينيومي 
حوري فل كب من سيد الوفيوم لزيادة صلابته . 


5 رو, لمتماءع:201 


تاج مرتبط بِالخَرّف كرمك لعلصوط ستقاعء رمم 
انظر تاج (018770)) »2 خَزّقف (متهاءء:ه2) . 
كلب خَرْني 201 , ستهاءء:201 


يحتوي على نسبة عالية من الألومينا ليكتسب قلب التاج 
صلابة عالية وظلالية حيث يغطى بالخّرقف ويخبز . 
تاج خَز 8 7 لتلتقاءء:701 
تاج ذو شرفات خَزفية » 
تاج خزفي الحدبات 
تا سطع إطاق ين ارق ولوس من المعلات . 


م حي ا 


خَرَف سني 


0 157 لتجاء:201 


212ع06 , ستماءءم0م2 


التهاب سمحاقا 
متعددالأسنان » مَتَعَدَدُ الإثغار 0 رطام «1مم 
1- ذو عدة بزوغات سنية متلاحقة من الأسنان الطبيعية . 
2-حيوان له عدة مجموعات من الأسنان خلال فترة حياته » 
دامر وتبزغ مجموعة الأسنان لتحل محل الجموعة 


ا3 ذان1| 


بر مكل مكنم «1مم 

طبر الشتّكل 210010 
يشبه السليلة . 

6 السّلائل 015 


خالة مرفئة تكو فكرة العدود من السافل عل الغشاء 


سليلى 7010 
له صفات سليلية أو متعلق بالسليلة (مبزاهم) . 

إفرا اط دوا الى » كشرة العقاقير 2257اع 12م :0157م 

كثير القواطع 10100000 


ذو أسنان قاطعة متعددة . 
سليلة «نزامم - كسموامم 
عَدِيدٌ السّكاريد 
كربوهيدرات تنتج عند انحلالها عشرة أوأكثر من وحيدا 
السكاريد ليست حلوة المذاق غير ذوابة في الماء »مثل النشا 


كثرة اللعاب - سّيلان لُعابي » 


211110 


- تاكتله7)م - 2017515119 


وو ال - فرط إفراز اللعاب » إلُعاب هته كتلدىنءموط 
متعدد الأفوا او مَتَعَددُ الفوهات 2135 


ذو أكثر من فم ء أو له الكثير من الفتحات . 
متعدد الحجارة » متعدد الأحجار 

انظر حجر الآر كانسو (ع00]؟ مدكصوعلتك) . 
مواد الطبع متعددة 

السلفات 

انظر مواد الطبع (108]13815 ماووع 1ممط1]) . 
بوال » قرط البول 
كلوريد متعدد القاينيل 

فينيل ملي يمتعمل على هيف 'لدثة كهنادة داسحة , 
ع هم 01 - 201212006 
فداسب تواتك 

العلاقة بين عرض القواطع الدائمة الأربعة في كل من 

القوس الفكية العلوية أو القوس الفكية السفلي والمسافة بين 

الضواحك الأولى والأرحاء الأولى الدائمة اشن القوس 

الفكية . 


|10 


122261121 تامتودع:امدصز عل0تطملتسكج1مم 


| 


110 لطء 1 امم 


12201 5 أمظ 
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وجه خزفى واععم؟ ستحاءء 01م 

مَسم 1 201 
فتحة دقيقة على سطح خارجي . خصوصاً فتحات قنوات 
الغدد العرقية . 

مُسام و01 

مسام دو فقية 51151260177 , 101:5 


م م بي 


عام النّذوق » مسام الذوق 
الثقطة الصماخية ‏ السحي 
التقطة الملتوسطة على الحافة العليا لفتحة القناة السمعية 
الخارجية » وهي واحدة من زوجين من علامات قياس 
الجمجمة ثنائية الجانب . انظر أيضا مستوى فرانكفورت 
(عصقام تم كعلصة2) » انظر الملحلق ر قم 7 (7 عتلمعممة) . 
مَساميّة . تتخلخل » كثرة المسام 
1 حالة بالمادة »مثل المعدن » والخزف » والبلاستيك حيث 
توجد ثقوب دقيقة أو فراغات هوائية على سطحها أو في 
تركيبها الداخلى . ١‏ 
ف حالة بن وجرد عساة أرافرجات ار لتر قات هرا 
داخلية فى الصبًات السنية ؛ يوجد سببان لتلك الحالة : 
الأول هو احتباس الغازات والثاني هو الانكماش الموضعي 
للمعدة نفع لاخداحف عمل الغرية لفون لمن . 
مُساميّةٌ بفعل الضّغط الخَلفي . 


101:5 , )25 


2001 


0017 


©111ووع"21 21 , :1201:0517 


مسامية نتيجة الضغط الخلفى 

مسامي »ذو مسام تفوذ متاة سرافل 2 101015 
1- ذو مسام اكتيرة:. 
2-منفذ للسوائل والهواء . 

طَبّقات مسنَافية وتاء:125 1201:0115 


3 


ماسكة المضصئلة “محص التلميم 
قبضة أو حامل يستخدم للإمساك بأدوات التلميع السنية . 


لوضع معجون التلميع على المَشوة أو السن . 


ا ل به 


دع 1ط0115م-ع201 


ملو ن خمري - 5 كبالاعهه - ستهاد عست رمم 
شامة خمرية اللون 
0 00 
د 1 00 ٍْ ل 
0 
قسم عَضَيّل 1211511121 و 20161012 
مْسم 1015 


المسم السّمعيّ الظاهر 615 كناء1)كنا2 201:15 
فتحة القناة الأذنية الخارجية في الجزء الطبلي للعظم 
الصدغي . 


الخزفي وإعطاءه الشكل واللون ككل 4 


ل سي فيه 


خزف ميناتي 
مسحوق رقي يوضع على السطح الخارجي للتاج الترّقي 
خلال عملية الخبز لجعله شفافاً وملوناً كمافى الأسنان 
ا ْ 


22121 , ستماعءء20 


تاج ذووجه خز في مكلمتك 0عع12 - ستماءء ممم 
تاج معدني مندمج بغطاء - ١مك‏ [2اع2 0) لعكن؟ ستماءء»دمم 
خزفى 11م 
ذاعم بسكو الجندن للشو ) معطان ببق من اطدرت 
(للشكل الجمالي) يسمى أيضاً تاج تجميلي ععمة 17) 


امه . 
سي هسل 


خَرّْف مصقول 
مركب خَرّفي صاف ينصهر في درجات حرارة منخفضة 2( 
ويكون تمدهده بالحرّارة » وانكماش بالبرودة مماثل لما هو 


5 , لتداءع:201 


بالمعدن . 
حشوة خزفية مصبوية 1127 ستماءء1مم 
تاج ذو سترة خزفية 0ل د موتك أععاعوز ستماءء »مم 
انظر تاج (ملامن) . 


وجه قفشرى خزفى » "عع عأمستسه!ا ستماءء مم 
صفيحة وجهية خرفية 
: ا على الشفخ! لشخري 


2 
لع سس كن 


اد اعرف 
خَرّف ينصهر في درجات حرارة منخفضة يحتوي على 
أكاسيد معدنية متعددة » يوضع على سطح العمل الْخَرَفي 
انا 1ف 
أسنان صناعية مصنوعة من الَرّف » تثبت بقاعدة البدلة 
لمجا بو اسمن بن أما الأن فقل بحن بساني الأسنان 
الأكريلية بشكل كبير 
مواد خَرزفية مختلفة الأنواع تخبز في فرن مفرغ من الهواء من 
أجل خفض احتمال تشكل فُقاعات الهواء وإنتاج خزف 
صلب خال من فُقاعات الهواء . 
تاج خَرْقِي الكسوة »تاج ذو 
قشرة خرفية 
تاج معدني مغطى بقشرة رقيقة من الْحَرّف . 


70121 ستماءءع:201 


لهاك , متماءء201 


طاعء) ستماءء20 


721111111-111-0 و ستماءء:201 


1 761161 لتهقاءعع:201 
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تلمة على السطح السفلي للعظم القذالي يوجد مابين اللقمة 
والثقبة العظمى . 
تاج مو 55 تاج ذو وتاد - تاج ذو 0192© ]0كأم - لامك أومم 
مرتكز , دحي 
تاج صناعي مَتبّت مثبّت بوتاد بجذر السن ؛ ويسمى أيضا تاج 
,0 مرتكز ا أمكلط) . 
5 كد حلي ش حار 
تلم بطول الحافة الحتكية على النموذج المعد للبدلة السنية 
ينتج عنه ارتفاع أو حيد على الحافة الخلفية للبدلة السنية 
بعدالنهائية » تما يؤدي إلى إحكام السَّد الخلفي لقاعدة البدلة 
السنية على النسيج الرخو للحتّك مما يزيد من القبات ومنع 
تراكم فضلات الطعام تحت قاعدة البدلة . انظر سد حتكي 
خلفي (لدع5 01غ012م تامتتعأوه20) . 
منطقة السّد الخلفي 202 دحل -)05م 
وتاد القناة الجذرية عالى الانصهار -00ص وصتفد؟ طعنط , غومم 
وتاد قن الذر الذي ينصهر في درجة حرارة عالية 1 
ختام الحتك . السّد الخلفي لدء5 1)21دم-)05م 
امتداد السّد الحيطي من الجهة الخلفية للبدلة السنية العلوية » 
ليصل إلى أقل الأماكن حركة من النّك الرخو في منطقة 
قابلة للإزاحة بشكل كاف لإحكام السَّدّ ؛يمتد السَّد من 
الثُلْمّة الجناحيّة الفكيّة العلويّة (الثُلمّة الشصيّة) على أحد 
جانبي الفك العلوي إلى الثلمة الجناحية الفكية على الجانب 
الآخر ؛ وتدعم الحافة الأمامية من السَّد الحتَكي الخلفي 
بواسطة خط الاثثناء (خط النفخ عصنا 810) ؟ وتتوضع 
0 ير عند خط الاهتزاز . 


01 


2051-1313 - 2056 5 


وتاد ميسيق 1 » وتد جاهز 111 , أدومم 
نازع الوتاد »ساحب الوتاد 

وتاد القناة الاعتيادي 

نازعات الوتاد 

وتاد قَناةالجذر 

8 رادو لبي . وتاد ملُولب” 
وتد مكولب » يمكن أن به 
تادمّحَلوّن 


اع11تام )205 

-200» “121تاعع"1 ,و )12051 

1056 5 

لقصدء ]00 , )205 

05 5201:2177 - 5013887 و 12051 
يثبت بفتله داخل قناة الجذر الحضرة . 

2051 , 20 

2051 , 01 


205161101 


105 [210 20511101-21111101 
ايع لمستوى التاجي وذلك بتوجية 


المسم السمعي الغائر 
فتحة القئاة الأذنية الداخلية داخل التجويف الرأسي 
و 


1201115 2211511115 15 


مُوضع ١‏ متّوضع في وضع 00 
تطلق على وضع السن 
وضعية ءيَستّو ضع ده زوهم 
وضعية مركز بة عأتادعء , مسمغتدومم 
مو لي : 5 
وضعية بعيدة عن المركز عتطمعععء , مسمتالدومم 
وضع 2 عقضلط , دمغلدمم 
جهاز توجيه الو ضع 0آط - ععنوع عستادعنلصا صسمنلدمم 


انظر أداة توجيه الأشعة 


وضعية إطباقية 


اع 


(12ع12تتتاكصآا عصتلاتناع مسوع8) . 
لدكتااءع0 , 2051610 
وضعية تبارزية 1051م , دمتالدمم 


وضعية الراحة . وضعية الاسترخاء أدع" , دسمتكزومم 


ان سي 


فيضعة 7051101 
طبيقة مثبتة لوضع السن تستعمل مباشرة بعد علاج تقويمي 
شامل ؛ مصممة لإحداث تحسن طفيف في وضع السن 

تنضيد . استيضاع 
وضع الشيء في المكان الصحيح ٠:‏ 

وتد .ركيزة ء دعامة . وتاد اء:00 - 6)ومم 
عمود معدني مستدق أو عمود معدني أسطواني أو مرتكز 
معدني يثبت في الجذر مكان جزء من حَشوة قناة الجذر 
ويستخدم كمثبّت لتاج صناعي » يسمى أيضاً ركيزة 


21100101155 


(اء100) . 
(سابقة) بعد »مابعد » خلف »تال -12051 
م 
وتاد وا لب مصبوبان بالكامل لصة ععدم أمدع-211 , غومم 
و تاد مُثيّت 2201 , )05م 
ع 
وتادولب عنام عه ]أدمم 


جرء من تاج ذو وتاد وهو وتاد للتثبيت داخل قناة الجذر 34 
وقلب محضر بشكل يشبه التاج ذو السترة الخزفية 98 


خَلُف الشّدق خلف دهليز الفم لمععن طاومم 
خلف المنطقة الشدقية في الفم . 

و تادّالصٌب نأكقة» , )7205 

بَعْدَنْتَاول الطّعام » بعد 212681 21161 د عم - تسناطك غأومم 

) الو جبة ( لانينية‎ ١ 

تستعمل في كتابة الوصفة الطبية واختصارها ©م . 

خَلْف اللَّفْمّة :205602011 
خلف لقمة الفك السفلي . 

تُلمَة غلفت اللّقْمّة طاعامه عسوا تجلصمء)ومم 
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ا هيز يَ خَلْفَى 2 حاجرٌفمو يُ خلفى لدعد لذخده عامتء)ومم 
انظر سد » عاد (لمع5) . ١‏ 
0712105101 “1205161101 
- لوء5 12)21هم - لدء5 [1)2هم 20561101 
لدوء5 20560212421 
ود حضاف تاهيه للؤلة السطية . انظر سد . أوختم 
(لوع5) . 
باحةٌ ختام الحَنك (باحةٌ السَّدّ 
الخلفي) 
الألسيجة الرعوة بطول خدوه الك الضلت مع للف الرشو 
التي تضغط عليها البدلة السنية في الحدود الفيزيولوجية 
لهذه الأنسجة . للمساعدة فى ثبات البدلة السنية الكاملة . 
لتر ا 3 
النفق الحتكى الخلفى ْ 
الثُقبة الحتَكيّة الكبيرة » الثُقبة 


212 لدء5 0212121 20561:101 


21117 1212م 1-101ء2056 
لقصةء عستأهلهم 2051101 


11 1212م 20511101 


١‏ مَكية ١‏ خلفية 
الحقنة الحتَكية الخلفية صمناء تسا عستأهلهم “امترء)ومم 


العصب التتعر الل 221 عطتغهلهم 0أتتعادكمم 

الثُقَبةٌ المسّخيّة الملل 3 1 210121 51121101 *1101ء]7205 
الحَلفيّة » الثقبة السنية العلوية الخلفية 

العقتصّب السّنخي العلو 28 1211 :2190121 51101101 *72051]1101 
اتكلني العَصب المي العلوي الخلي 
الخلفى 


211 لجاضع] 51121101 20561101 


انظر عصّب ع1 . 

سَطح خَلْفِي ع1112اك 2051101 

أسنان خلفة طاعع] امت )ومم 
الضواحك والأرحاء . 

خَلْفي أمامي ل | 
متجه من الخلف إلى الآمام . 

«(سابقة) خَلْفَى -2051610 


205161011151012 - 205161101 01 
20511012121 


2056610126121 02 


جليدة تالية للبز وغ عاعناتء متام تاترء-705 
فشر 6 عهعب البزوغ 
مضاعفات تالية للحقن 5ه نامحامء دسمناءء زصذ-)ومم 


2051-0 


الأشعة السينية من الاتجاه الخلفي للمريض باتجاه الأمام » 
انظر التصوير الإشعاعى (3م130108:2) » انظر الملحق 5 
(5 عتتلمعممه) . ' 
الرابط الخلفى للمفصل 
الذكن الضاد عي 
اكاقة فلي 
كتلة مسطحة من بلمر الأكريل مثبتة على صفيحة قاعدية » 
توضع فوق السطح الإطباقي للأسنان الخلفية . 
مستوى العضة الخَلْفِي 
انظر عضة شمع عل واعماط عغتط تتمتتعأو20) . 


1117 رامسعسسطع دج 705101 


205161101 201:01 


6101 )1ط 20561101 


عصقام عغلط ام1تتعاومم 


علاقة حدية فكية خلفية متها" ككوز مرعلندمط مرمرع اومم 

حَرَكَهُ حَدية فكي : خلفيّة مع الفك العلوي عند أي علاقة عمودية 
محددة . 

حركة حدية خلفية ع لل 12207 “ج7010 “امتترء ]05م 


عر ص عن ]لو 


حركة الفك السفلية الجانبية بطول الحد الخلفي لحركة 
الغمد . 

وضعية الحافة الخلفية دسمتاتدكمم علسرمط امترء]ومم 
أقصى وضع خلفي للفك السفلي عند أي علاقة عمودية 
محددة ا للفك العلوى . 
انظر عضة خلفية واءم1ط عغتط #مترعاوهط) . 


دكعطعصة 2 *205161:101 
51105 20511101 


رةه 20511101 


70 205161101 
تفصق لدأغدعل 101تدء)05م 
وريد و جهى خَلْفى - الوريد - صلء؟ لم2 «دمتعادمم 
خَلْف الفك السفلى” 
حقتة خلغية تحت الحجاج دمناءء زسا لمغتط:دمه “كسا “امترعؤدمم 
الشو كة الأنفيّة الختلفية 5 ح- عصامه لدكهط تامترء6ؤومم 
طرف الشوكة الخلفية من العظم الحتكي . 
إطباق خَلْفي 
الإطباق الناتم عند انطباق أسنان الفك السفلي خلف وَضعها 
الطبيعي بالنسبة لأسنان الفك العلوي . 

0 مفتوحة خلفة علط عدعمره “امتترء ]05م 
عضة مفتوحة تكون فيها الأسنان الخلفية على جانب واحد أو 
على الجانبين غير متلامسة . 

حركة انفتاحية لف 1 1118لا م0 “1705112101 


حركة فتح الفك السفلي حول نهاية ال حور البكري . 


10111 داع 


0 1كتناء»)0 :205161:101 


- 640 - 


بو ا ألنيو م سلفات . - عأقطماناك سستستتصسساج سسزدكامم 
شب البوتاسيو. 6 الشب » 
شب قلئ البوتاس - 
البّوتاسيوم 
مادة كيميائية تستعمل في محلول مائي لتسريع تفاعل 
التصلب لنواتم الجبس . 
ثنائي فلوريد البوتاسيوم 
"مصطلح متروك لفلوريد هيدروجين البوتاسيوم . 
فلوريد البوتاسيوم 1110110 مستوعهامم 
مادة كيميائية من المسيللات التي تستعمل في عملية لحام 
المعادن . 
فلوريد هيدروجين 
البوتاسيو م ثنائي فلوريد 11012106 )نلصعع0:دلتتط تسستوعة)مم 


- تله طاقهامم - تلج 
ئَى شب 0012551111223 تتتناتستسسطلج 


عأقطملده علط 


11110110 تستازوكة]20 


- 111101106 داعع 1275:01:60 2ننازرك 72012 


0 وجين بن البو ناسيو 
طر - ات ا 0 م 121126 تستاتل500 ستازوكة01م 


والبوتاسيوم 
انظر طرطرات بوتاسيوم الصوديوم م5 0111102 50) 
(عله ناته . 
سَلفآت البو تاسيوم عأقطملند سسزوعة]70 


مادة كيميائية تستعمل لتسريع زمن التصلّب وتقليل تمدد 
التصلب للجبس الحجري والمواد الكاسية . 
1-كامن . تمكن . محتمل 
2- إمكانى » محتمل الاستعمال 
3- الجهد ( الكهربي) ويقاس بالفولت 
قَرقَالجهد 
الفرق في الضغط الكهربي بالقولت بين نقطتين في دارة 
كهربائية .إذا لم يوجد فرق فلايكون هناك تيار كهربي بين 
هاتين النقطتين . 
الكمونية » الجهدية ٠‏ تأييد 
الكهربية » الكامنية 
تأثير شديد لأحد العقاقير على عقار آخر إلى حد أن تأثيرهم 
المشترك حينما يعطيان معا. يكون أكبر من مجموع تأثيرهما 
الكلي حينما يعطيان منفردين أو منفصلين . 
رافح بوث 
أداة تشبه رافعة ميلر (61972]08 2111195'5) » ولكنها أصغر 
وأقل قوة . 
جَيبَةٌ راتكة 215 , طعسمم 
ردب ظهري من التجويف الفموي الجنيني ينشأ منه الفص 
الأمامي للجسم الصنوبري . 


20121 


عع 01111 1دأسعامم 


201212102 - 0 


726017ع1ء 120015 


خلف النشاء 0 2056 
خلف الصماخ 2221 ]دهم 
خلف الرحى *3 2051-2019 
احفر ة خَلف الرعئ 2 :12051-11210121 
المنلث خلف الرق ع1ام هت عتدامحم-ادمم 
الصفة التشريحية تع ممم أكمم 
فحص لليف «رمعة الو نياقافتبوإنتطة اباي 
الأمراض . / 
المنخر الخلفى 2115 1101ء)05م - كتتقداكمم 
خلف الأنفى 20523521 
تالللو لادة 2)1اكمم 
عاج تال (تالي ) للولادة عستامعك لمأتفسادمم 
ميناءتال (تالى) للولادة اعسقمة لمتفصادمم 
بعدالمنخر ١‏ عنامضععماومم 
بعدالجراحة .بعدالمداخلةالجراحية » 12117عم 20560 


تال للجراحة 
عقب إتمام العملية الجراحية . 
الرّعاية التالية للجراحة 


2056071211176 21: 


مضاعفات تاليةٌ للجرا احة 5ه نامصرم ع كناونع م7050 
خلف الفم 2050121 
حلفت الحخجاج [غ)تط:ه)5م0م 


عز ا#ن. اال صو 


السك الحتكي الخلفي - - لوء5 [8)هلهم - لوء5 20502121251 
السد ٠‏ الحتكي - السد ٠‏ الحتكي الخلفى" توعد لمأهلهم "امسة )نمم 


57 بالحافة الخلفية للبدلة السنية . 


ل سس 


خَلْفَالَتَك 2120 م)دمم 
خلف عظام الحنّك » وعادة مايطلق هذا المصطلح في الإشارة 
للحَتّك الرخو . 

تال للدو ام ع 20 
الأسنان آلتي تَبزغ أحيانا بعد الأسنان الدائمة أو الأسنان 
الثانية . 

إثغارٌتال للدوا ائم دمن نامعل اسعسمصسمعمادمم 

خَلف خَلْفَ البكعوم 2171621 
بعدا لأكل »عقبا لأكل الاك 1ا| 


عسططتللة ممتاععدع 05م 


الحشو بعد القطع - 


حشو الحذرالرا اجع عستللة غ00" علد رع متماء 
وضعة » وضعية 2051111 
وضعية المريض 2051101 021626 - ادع اهم , عتتتكدمم 


شب قلي . شب كربونات البوتاسيوم 


انظر بوتاسيو م6 المتيو مم سلفات ت«تنالمتصطتاله متتزوكةغه0) 
(عتقطملناد . 


تله طئدا70 


- 641 - 


إدارة عملية » إدارة العيادة 


1511261011 تلج ععناع 12م 
1 2121126 
تأسيس وتنظيم وإدارة أعمال مهنة طب الأسنان . 
عيادة خاصة 2116م عاوكتام 
عيادة يكون فيها جراح الأسنان مستقلاً بذاته وغير معتمد 
مالياعلى أي مصدر خارجى . 
22 3 
متعلق بوجبة الطعام (لهع8) . 
(سابقة) سابق »قبل . مُقْدُم ٠‏ سليف عنام 


10و -ع:01 


1م 


ل ل 
سبيكة تحتوي على مزيج من الأملغم عالي النحاس مضاف إليه 
جزيئات الفضة والنحاس الكروية وخليطة الأملغم الإعتيادية 


21107 ندع لقتتة 0ع] هتدع [فسسدد-ء:21 


والمقطعة با مخرطة . 
خليطة فضية مسبقة الإلغام 21107 عع كلل لعاأفسعع لمسد-ععرم 
العام الأذان تنقآناء أ ادعام 
محتمل التسَرطن 011600000220 


لكات يوان تتطور إلى سرطان أو لها القابلية لأن 


8 


ا 
مايحدث قبل أو التسوس في المراحل المبكرة من تطور 
الشتوش:.: 

تدابير وقائية ‏ احتياطات 

قُبَيل الملاط . ماقبل الملاط » 

طَليعةٌ الملآط - شبه الملاط 


| 11 


|1590 


00 - نانع طاععع:71 


| 150 000 

دا كتاماعع21 

012101 

وصلة محكمة . وصلة إحكام . 
وصلة الدقّة . مرتكرٌ دقيق - 

وصلة احتكاك . وصلة داخلية - وصلة امع سطع ة )غ2 لمسعغس 

الميزاب والمز لاج بت وصلة - اأماعمسطع )غ2 جوكوع؟] لص و12 - 


- اماعسسطع هج داماكاعع1م 


- اماع تسطاع جه لحسمتاء11 


4 7 4 الست 
متوازية - وصلة مشقوقة - أن تسطعة))ة اعللدستدم 


أناع صا )26 0ع510]6 
1- نوع من الوصلات سابقة قة التجهيز تستعمل لاستبق 
تسبيرن أو جهاز جزئي . 
2- متبتّة مباشرة آلية الإحكام تستخدم عند تصنيع البدلة 
السنية الجزتية الثابتة أو البدلة السنية الجزكية النزوعة 


(المتحركة) وتشتمل على مستقبل معدني له شكل معين 


ع 
يصب » يسكب 120101 


راتين قاعدة البدلة السئيّة 


- طلوع١‏ عك2] ع“تتأسعل ع1طه:"1تامم 


القابل للَصَبّ »راتين من النوع الذى - صلوء" عمنر)-تنامم 
به »راتين من النوع القابل ستوعمر عمجاءع[طه امم 
. . 


مادة قاعدة البدلة السنى مكونة خصيصابحيث تنساب 

تاذ لقانت بفعل الحاذبية : 
راتين قابلللصّبٌ 

انظز رافق قاعدة البدلة السنية القابل للصب عاطمتتوط) 


(صلوع؟ عقهط عتتطمعل . 


زوع 1:21نامم 


ا اس 


ثقبالصب 
مدخل أو فُتحة في المسحوق الكاسي أو أية مادة قالب 
أخرى » تؤدي إلى فراغ الجهاز التعويضي المراد صبة » 
تصب داخلها المادة التعويضية التي يصنع منها . 

راتين الصب 
انظر راتين قاعدة البدلة السنية القابلة للصب عاطدتتهوط) 
(صلوع؟ عقهط عتتطمعل . 

راتين من النوع يُصبْ 
انظر راتين قاعدة البدلة السنية القابلة للصب ءاطتعتاهم) 


(صلوع؟ عكهط عتتطمعل . 


201 1نام2 


20111 0 


ادع 706--20111 


صب ٠»‏ سكب اتامم 
صب 'القالب » سكب المثال عل , عسمتتمامم 
مسن ف 2001 
مسحو 5 ساحل 2 ساحج 2612517 , م2010 
مسحو قَالطّباشير كتلفط , مدع2010 
مسحوق الصثّل » مسحوق التلميع كستطكتامم , :م2010 
مسحوق الخفان تتام , “12015011 


10115 , 2011:0161 
ذهب مسحو قّ 2 مسحو ف الذهب 010 7010610 
انظر خليطة كهربائية (ا18:16012110) ؛ ذهب مسحوق معلب 


محقنة ل بالقّدرة 3 59115 20111-00612160 
محقنة تنشط أو تعمل بواسطة ضاغط أو نابض أو بواسطة 
خط الفاة.: 
مختصر جز ءبالمليو ن 10 لتحم ناعم كاثهم < دترم 


ممارسة » مزاولة بارس 
1- يطبق عملياً ؛يتدرب على مهنة ما . 
2- استخدام أو تكريس المعلومات المكتسبة عند الشخص في 


مهنة أو حرفة بذاته ؛ تجارة أو فن . 


و 
» يزاول » عيادة عدناعة:دم - ععناعةدم 


- 642 - 


تاج إكريلي مسبق التشكيل متك عتاوعة لعسسماعمم 
يتوفر بأحجام وأشكال وألوان متعددة ويستعمل مؤقتاً 
للأسنان الأمامية والضواحك . ويسمى أيضاً . .تاج جاهز 
للاستعمال (70امك عاء8]0) . 

تاج الو منيوم 0 الا لتلتاستتسسلج لعمسرم لع مم 
يتوفر بأحجام مختلتة وسيل لتفظية العو الف والرحى 
مؤقتاً : 

تاج ألو منيوم تشريحي مسبق التشكيل عتسدةاقسة لعصحدماءم 


21111110 
وود و ع و 


التدكيل 

انظر طوق (0مة8) . 
تاج الومنيوم غير تشريحي 
مسبق التشكيل 


لصوط ل0عتتملع:1م 


212101210 <202- 22260121 


211110 


تاج فو لاذي مقاو م6 077 [ععا5 ووعلستهاد عملم 
للصدأ مسبق التتشكيل 
انظر تاج (01017/0)) . 

حمل حبل | 

الور ر م اللّدو يِ الخملي كتلنامع تإعسفمععء :ادم 


و ر رم حبيبي قيحي (203ه1تاصقع عنتمععهز) ينمو على اللثة 
أثناء الحمل . 
التهاب اللّئة الحملىٌّ 
التها ب اللثة » يظن أن سببه تغيرات في الهرمونات تحدث 
خلال فترة الحمل ؛ ومن علاماته تضحخم اللثة ونزف من 
اللئة وأحيانا انتفاخ للورم في اللثة » انظر التهاب اللثة 
(15 لاع صل0) . 
مخاطر المل 
إذا كانت المعالجة السنية ضرورية أثناء فترة اللحمل » 
فيفضل أن يتم إجراؤها أثناء الثلاثة أشهر الوسطى ويفضل 
خصوصاً تجنب العلاج في الشهر الثالث ؛ يجب عدم وضع 
المريضة أفقيًا على كرسي الأسنان » ويجب تحاشي الصور 
العيحاعية إذالم تكن هدرورية + وأما إذا كائخا صوووية 
فيجب في هذه ال حالة أن تغطى المريضة بسترة واقية من 
الرصاص ؛ ينبغي على الحوامل تحاشي الأشخاص المصابين 
بالحصبة الألمانية » وعدم التعرض لبخار الهالوثان ولايجب 
أن يصف الطبيب لهن عقار التتراسيكلين » ويجب تحاشى 
مادة الأوكتوبريسين (ذوقع1م0010) في الخدر الموضعي . 1 
ع عي 
تضخم لثوي أثناء الحمل ع يحدث عادة في المنطقة مابين 


21:65112117 1115 


721:681212117 5 


72152221177 1111101 


(وحدة أننوية) وجزء ينطبق داخله بإحكام (وحدة ذكرية) ؛ 
يوضع الأول عادة على المحيط الطبيعي أو في الامتداد 
الحيطي لتاج السن الداعمة » ويثبت الثاني بالجاسرة أو 
شك الال الميية # تتم ايفين وصلة تشاي 0306) 


(ااعستطع هه . 


شِ عن شي 
جهيزةالدقة 


171 7ماواعء:21 


بواسطة درع معدني خارج القّم يوازي الأشعة السينية 


تعامديا . 
يفاد دقيقة 2 الم 


أدع" 151012عع:21 


بقة التجهيز لبدلة سنية جزئية نزوعة 


(متحركة) زبلالة لط ريه ثابتة تنطبق بإحكام داخل 
مستقر أو مرتكز صندوقي أو جزء ميزابي من وله متحكمة 


أنثى في ترميم مصبوب لسن .. 


قبل السّريري 


لوعتستاعع1م 


1- قبل حدوث المرض و قبل ظهور الأعراض السريرية له . 
2- فترة تدريب طلبة الطب أو طلبة طب الأسنان قبل 


تمارستهم العمل على ا مرضي . 


إثغار مبكر 


سلف طليعى » علامة سابقة » طليعة » نذير 


10 كتنامل0ع21:2 


1161501 


إثغار سابق للرواضع . تسنين 


قبل السّواقط 


21201610111011 03 


ظهور أسنان قبل بزوغ الأسنان اللبنية . 


طليعة العاج 


| 


عاج لم يتكلس بعد »يوجد على سطح العاج في فترة 


خط 7 ل : 5 ُالعَاج 
خلائط ذات معادن قاعدية 
غالبة 


0 7اأسعلع:21 


75 25 17 272سمتساملع1م 


خلائط تتكون من أقل من 25/ من المعادن النفيسة » والجزء 
الباقي من الخليطة يتكون من معادن قاعدية . 


وه م 


قبل الوذه ؛ طَليّعة الوذمة 
ّ مُسْبقالصنعٍ 


وصلة جاهزة وَطْيلة سقةة 


جاهز .م 


حمع ]1200 - مسعلع-ع:1م 
ال | 


اداع مسطعد)غج عند 7طواع 10م 


| 


عن مسار انغلاقه الطبيعي . انظر تماس زائد 
(أعة]طمع12م510) . 
قادمّةُالفكَ العغلو 8 دالتتمسعدم 
]1 -العظم الجبهي بين الفك العلوي في الجنين » والعظم بين 
الفكين . 
2-الجزء الأمامي من الوجه الحتكي للفك العلوي وينشأ من 
الشاخصة الأنفية المتوسطة . 
3- ذلك الجزء من الفك العلوي الذي تنشأ فيه الأسنان 
القاطعة ثم تبزغ » ويعتبر جزءاً من الفك العلوي في 
الإنسان » وعظماً منفصلاً فى الثدييات . 
كيس قادمةٌ الفك العلوى 


5 217 التتقحط- !ا لتفسسع م 


أمام الفك العلو يِ له التتفسع ندم 
1- متعلق بطليعة الفك العلوي (119كتممووط) . 
2- واقع أمام الفك العلوي(1112جة8/1) . 

تَمهِيد التّخدير »معالحة تمهيدية متاق تلع عردم 


إعطاء أدوية مسكنة أو مهدئة قبل المعالجة لتهديء من روع 
المريض للمساعدة في التعامل مع المرضي خصوصا 
المرضى العصبيين » بحيث يسهل التعامل معه . 
ضاحك - سن ضِاحكةٌ 
إحدى سنين دائمتين » توجدان في الجهة الوحشية من 
الأنياب والجهة الإنسية من الأرحاء ‏ في كل ربع من الفك 
العلوي والفك السفلي » بحيث يبلغ المجموع الكلي 
للضواحك في الفم ثمان أسنان . هذه الأسنان الضاحكة 
تخلف الرحى اللبنية الأولى والرحى اللبنية الشانية في كل 
ربع . وتسمى أيضاً ثنائية الحدبة (لأودده1©) ٠ذات‏ 
الحدبتين» . يكون لكل ضاحكة حدبتان » وتستعمل 
الضواحك في طحن الطعام ؛في أكثر من 70/ من 
الحالات . يكون للضاحك الأول العلوي جذران واحد 
شدقي والآخر حنّكي » ويقع مفترق جذوره في أي مكان 
بين العئق وذروة الجذر .تكون جذور الضواحك عادة 
متماثلة أحجامها ومنبسطة بالاتجاه الوحشي الإنسي » 
ويمكن أن يكون لها ثلاث جذور حيث يتشعب الجذر 
الشدقى إلى شعبتين ؛ الضواحك الأخرى عادة يكون لها 
0-7 ؛ لايوجد ضواحك بين الأسنان اللبنية . 
ضاحك أول . ضاحكة أولى 
ضاحك ثان ‏ ضاحكة ثانية 
أسنئان ضاحكة - ضوا احك 201215اع:ام - طاعء) “تدامسعتدم 
توجد أمام الأرحاء وهما اثنتان في كل جهة من الفك في 
أسنان الإنسان الدائمة » وقدتسمى بثنائية الحدبة 
(0لأمكتع81) . 


0 :220121ع:1م - ختدامترع تام 


1 , لو[متمعتام 


120معع؟ , توامصع :1م 


الأسنان ويمكن أن يكون مفرداً أو متعدداً ويكون أحمر» 
رخواً » سهل التفتت ؛ تشريحياً تشبه هذه الإصابة الورم 
م المتقيح (022نه1تاصومع عتمعع 2(70) . 


(كلاتامء تإعمفصوعءط) . 
أمام زاويةالفك للاتصمعء 1م 
قبل المعا لجة . قبل التصحيح مسمنعة) نا نطقطء»م 
فَبض »إمسالك »إدراك » التقاط . إطباق حم تأكسع طع ندم 


تشخيص ماقبل الغرس السنى 0515 أسقاصصة -عندم 
تمهيدى »بادئ »إعدادى 
طبعة مبدئيّة ٠‏ طبعة أولية 


| 
- 001551012ا 7ل ستستاعمدم 
1 211111217 
طبعة تجرى بغرض التشخيص أو من أجل عمل طابع 
خاص . 
تاج معدني مسبق الصنع 
ما قبل التبائّة » سابق التسرطّن 
أي تغير تطوري أو تغير مكتسب في النسيج يمكن أن يتحول 
إلى نباف :. 
قبل السرطانى » حالة سابقة 
للسرطان » قبل الخبيث 
ع و ل * .سر ازور قرم ار 


آفة محبَمَلَةَالّائة 


4 


2070 لقاعجم 2220 -ععدم 


2111677 


6222215 - القناع تلفسء :دم 


ضقاعع! أمسمسع تلفسء :1م 
خديج 3 مسد | 
يحدث مبكراً » قبل الوقت المتوقع . 
ماس مقس ر» تلامس مبكرة 
تماس أولي » تلامس بدئي 
1 تلامس أولي للأسنان قبيل إغلاق الفك السفلي مع الفك 
العلوي » انظر تماسإطباقي مكتخرف عاكتاععاكك12) 
عقاهمه 06110531 » وتماس إطباقي متداخل 


121112126111: 202121 - 


22 121ا تسا 


(أع دادم لدكتاعءعه0 عكتامع عع ام . 
2-تماس إطباقي يحدث خلال مسار الإغلاق المركزي للفك 
السفلي قبل إطباق بقية الحدبات . ويمكن أن يتسبب في 
انزياح الفك السفلي أو تحرك السن التي في تماس أو 
كليهما معا . 
تماس إطباقي مبكر» 
تلامس إطباقي مبكر 
انظر تماس زائد » تلامس زائد (اع1202]2م510) . 
بزوغ مُبتسر . إثغار قبل الأوان 
ابتسار , تبكير 
حالة من تماس الأسنان تتسبب في انحراف الفك السفلي 


اطع لوكتطء0 ع:1ناأفطاعتام 


2161121111: 0 


10117 
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3- الثبات والاستقرار . 
4- الشكل الملائم (الذي يحقق الحصول على منفذ لإدخال 
وانهاء الْحشوة النهائية ) . 
5 إزالة النخر أو التسوس . 
6- إنهاء الجدران المينائية بحيث تصبح ملساء ومجلوفة 
| . 
0 2 التتحضير للتتود بح كستص متك , سمتامسممعمم 
تحضير حفرة من الصنف الثاني لحَشوة ذهبية مصبوبة » 
بحيث يقطع السطح الملاصق للسن بواسطة قرص ساحل 
للحصول على حواف يمكن تنظيفها » ويتحقق الثبات 
والاستقرار بواسطة أثلام مقوية أو ميازيب مقوية تقطع في 
الشريحة (51106) (أصبح هذا النوع من التحضير نادراً مع 
انتشار السرعات العالية وتراجع استخدام القرص الساحل) . 
جراحة سابقة لتطبيق البدلة 


511 , 16ج “تمررء:1م 


21:221:01121 5111852177 


[وءءانارع:ام - لواءء سرعم 


1*7 (اناررع:71 


21511 


2-تعليمات لتحضير أو تركيب عقار » ولتوضيح طريقة 
اط ادر 

وَصِفةٌ طبيّة » تذكرة طبية , وّصف العلاج 
تعليمات مكتوبة بشأن المستحضر وتركيبه وكميته وطريقة 
إعطائه تكون موقّعة من شخص مؤهل ومتخصص . 

مبُكر الشيخوخة , ذو شيخوخة مبُكرة . قبل 

الشيخى ؛صتم » كهل 

00 و 3 

ضمور كهلي 

كُهولة 

حانفظ ».مادة حافظة »صائن 
مادة كيميائية » (سلفات الصوديوم عخقانه سسختله5) عادة 
توضع في مَُبّت الصور الشعاعية ومحاليل الإظهار لمنع 
تأكسد الحاليل . 


لل ات | 


عالتمعوع:1م 


تتطم00ة عاتسعوع:1م 
17و71 


01 


محافظة . وقاية » حفظ . صيانة 0 اع دع نزم 
طليعة العظم الوتدى » مُقدّم العَظم الود 4نمسعطمعمم 


يَضْغَط .ضاغط . مَضغّط 100 
مضغط البوتقة . ضاغط البوتقة . مكبس الحوجلة 118515 , ووعدم 


سابق للولادة 
يحدث أو يوجد قبل الولادة 1 


ل )21:2 


عاج سابقللو لادة عمتامعل لمأتفمعرم 
ميناءسابقللولادة اعسفية لمتقمعنرم 


قبيل الوذمة » طليعة الوذمة 
قبل إجراء العملية الجراحية . قبيل المداخلة 
الجراحية » سابق للجراحة 
قبل المعاللجة ؛ بشكل عام تطلق للدلالة على العلاجات 
مثل تسكين الألم بإعطاء المريض المسكنات أو مهدتات 
الأعصاب » قبل إعطاء المخدر العام وإجراء العملية 
الجراحية . 
قال ب سابقّللعمليّة - 
قالب" تشخيصى- مثال للدراسة » 
نموذج للدراسة 
طبعة موجبة مماثلة لجزء أو أجزاء من التجويف الفموي 
بغرض الدراسة وعمل خطة العلاج. 


مسعلع-ع:1م - للسعلعمع:21 


ك1 | 


012820511 - أكقء 12017 م21:20 


أقة© 500107 - امد 


سجلات ماقبل الجراحة 5ع" اناونع زمع:1م 
أي سجل أو تسجيلات تدون بغرض الدراسة أو من أجل 
عمل خطة علاج 5 

أمام الفم عم 

أمام الحتك غ2 لممع1م 

نحضير ١»‏ تهيئة » مستحضر ع1 


1- عملية التجهيز والتهيئة . 

2- تحضير وتهيئة الحفرة أو السن ». من إزالة للتسوس 

وللأنسجة التالفة من السن » ثم تشكيل الأنسجة السليمة 

لاحتواء وتثبيت الحَشوة المؤقتة أو الحَشوة الدائمة . 

3- علاج أو دواء : 
التحضير البيولوجي 
الميكانيكي 

وتشكيل حجرة لب السن وقناة الجذر بوسائل ميكانيكية أو 

آلية . 


25 و 721:6221:261011 


لدع تسمقطعع د10 , ممتاه “ممعم 


2177 ,2100 1ممع:21 

تجريف وتشكيل الحفرة فى السن » لاستقبال مادة الحشو 

وقد قي ديد القنواعد الأبباسيةالمجضير احفر بواسطة 

جَ .ف .بلاك ع01ه6./.81 » وتشمل : 

1- شكل الحافة . 

2- الشكل المقاوم (الثخانة والشكل الذي يعطى للحّشوة 
لمنع انكسارها مستقبليا) . 
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نسبة إلى ج .بريستلى ٠»‏ (إع1اوع2.[ .1804-1733 » 
عالم إنجليزي . 
بقع ذات صبغة خضراء أو صبَغة بنية على الأسنان الأمامية 
للشباب حيث تتبقى الظهارة المينائية الضامرة فوق ميناء 
السن . 
بريلوكائين 
هيدر وكلوريد - سيتانست 
مادة أقل سميةمن الليجنوكايين (عصنهءممع1آ) أو 
البروكايين (©نة2:00) تستخدم في المحاليل الخدرة الموضعية 
» تتواجد فى الأسواق باسم سيتانست (01180©5]0)) بت ركيز3 1 
أو4/ إما مع الأدرينالين بنسبة 1 :300,000 أو الفليبريسين 
بنسبة 1 : 200,000 ؛ تستعمل عندما لايكون انقباض 
الأوعية الدموية مستطباً » كما في بعض ال حالات القلبية ؛ لا 
ينصح باستعمالها خلال فترة الحمل . 
أولي »بدني » ابتدائي 
1- الأول على العديد » فى الوقت أو الترتيب . 
2- رئيسي » المسؤول الأول . 
3- (فى طب الأسنان) : مجموعة الأسنان البدئية أو 
مجموعة الأسنان الأولية التى تستبدل بالأسنان الدائمة . 
4-(في التصوير الإشعاعي) : الإشعاع المنطلق مباشرة من 
المركز البؤري . 
خلية أولية » خلية بدئية 
أول خلية في الجسم تتكون بعد الحمل ؛ وتتكاثر وتنطور إلى 
خلايا متخصصة مكونة الأنسجة والأعضاء . 
غلق (إغلاق) أولي 
خياطة الخاطيّة أو الجلد بحيث تكون الحواف الظهارية 
متلاصقة تماما وبشكل مباشر ‏ أي انغلاق مباشر لجرح أو 
0 اسطة الخياطة . 
0 0 3 
جليدة أولية » فقشيرة بدئية 
بنية تظهر بالمجهر الإلكتروني و تشتمل على أرومات مينائية 
من الظهارة المينائية الضامرة المتصلة بميناء السن بواسطة 
الصفيحة القاعدية . 


أدعطة1ن) - 10 1ملطع0 تلوط عستدء10تدم 


211217 


لاءء لتتمستدم 


211111217 105101 


11611 1121م 


حافة قاطعةأولية ع08ء عستاكته تحسم 
الجزء من النصلة الذي يبدأ بالقطع . 
عاج أوا لى عستاأمعل تحسم 


تسنين أو لى »إثغار أو لى طاعع) اتمسادم - دسمتكنامعل لتتمسترم 
بزوغ الأسنان الأولية » بزوغ الأسنان الأّبنية . انظر إثغار» 
بزوغ (دهغنادء) » أسنان أولية (طاءء) كدامملوء6) . 


بوتقةالضّغط 

خط 

منطقة ضغط . باحة الانضغاط 
منطقة انزياح زائد أو انزياح مفرط للنسيج . 

ضغط العض 


125[1؟ ووع:71 
121255101 


121551116 2 


5 , عالاووع:721 


ضغط الدم 01 رع "1تاووع:1م 

مؤ ل الضغط . دليل الضغط 2601 01د عسسووع "دم 
أية وسيلة كاشفة لمناطق الضغط . 

ضغط المضغ ضغط مضغي 12225]1260177 , ع"للاووع:1م 

ضغطإطباقى لدكتاءء0 , عتتادوعترم 

وعاء الضغط 3 الضغط 01 ع"تناووع:1م 


سجل ماقبل العلاج 5 ادع ساو ناعم 
السيرة المرضية السابقة للمريض والسجل التشخيصي أو 
عله الحاكه الى شي كاله 1 

انتشار » مدى الانتشار عع لعزم 


وقاية »منع عم 

وقائى . مانع »واق تدعام 
محم لنع حدوث شي ءعما. 

طب الآسنان الوقائى ؟“امتامعل عحتامع عترم 


فرع من علوم طب لأسنان يهتم بالوقاية من أمراض الأسنان 
عن طريق التوعية وتقديم الوسائل الوقائية الصحية » مثل 
الإجراءات والوسائل التي تتخذ للمنع أو للوقاية من حدوث 
التسوس » وتشتمل على سد الشقوق على أسطح الأسنان ؛ 
والتطبيق الموّضعي للفلوريد بشكل محلول أو بشكل هلام ؛ 
والتعليمات التي تختص بصحة الفم . 
تقويم الأسنان الو قائي ؛ تقويم ه0000 عتحتأصع عتم 


الأسنان الواقى 
طب وقائى . طضَ واق عصاء نلعم عستأصع عترم 
معالحةو قائية أجاء ماوع ا عتختام عترم 
خبير بالوقاية .أخصائى وقاية أذاع 10مغدء رعنام 
الطب الوقائى ١‏ 1010 
خلية شائكة 1 لاءء علكاعم 


حاكيا ذا ؤراتن ليك وومة تربطها عا جار مان عافيا , 
طبقة الخلايا الشائكة . طبقة الخلايا الحسكية 1276 لاعء-علءلءدم 
الطبقة الجحرثومية (012ا0128)19زعع 0نناؤة]5) للبشرة الجلدية 
أو الظهارة الحرشفية (صتناتاعط ]ام كتامستدنان5) » عدا 

الخلايا القاعدية (15[ع» ,[8258) . 


111251175 55 
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طبقة رقيقة من مادة توضع في الحفر لوقاية العاج قبل وضع 
مادة الحشوء مثل الراتين الإكريلي بدون مادة مالئة الذي 
نخدم كمادة رائطة لالضباق ‏ حنوة الراتين الأكريلي 
بالنين. : 

مُبطن الحفرة 
بدائي ؛ بدئي أصلي » بسيط 

0 بدائ حَتّك بدائى ع126هم ع لتاتسمام 
عرفسن الكتاصية القفة الوسطي ف انين الع كوت 
منها الَنَك الأولى والنشر ة لص اتطام) (الاتخفاضن 5 الشفة 
العليا أوالميزاب الشفوي المتوسط) . ١‏ 

أولي » بدني 

كيس بدئي . كيس أولي 
انظر الكيس القرني 


(5للءملوطع . 


"تعطلا - «تعسارم 


اعلا جالكقء - جاألكق , "عمستام 


1117م 


1100م 
اك 21111010121 


ايسفن المنشاً عنصعومامه0ه) 


الندء »ار عمة ع مَنْش 11111011 

1 نسم م 
1- أول علامة تميز تطور عضو أو جزء . 
2-الخلايا البدئية المكونة لعضو فى الجنين : 

أساسى رئيسى لدمعستم 


ألياف رئيسية 2715 لومتعصمم 
جات كرك يثك ويهي الرماط حول السض تيه 
على النحو التالي : ألياف عبر الحاجز » وألياف الثتوء 
السنخي » وألياف أفقية » وألياف منحرفة » وألياف ذروية . 
انظر ألياف (وتعطةة) . 

أساس 2 مبداً »قاعدة. جوهر عامتعسسم 

منشور» مو شور 12 - لاكتام 
شكل هندسى مصمت ذو جوانب متماثلة متساوية 
ومتوازية #مقطع المريماية مثلثا أو متعدد الأضلاع : 

موشور اللميناء » موشور مينائي اقح , مسككدم 
واحد من القضبان الموشورية التى تؤلف ميناء السن . 

مواشير 1 كترم 


مواشير الميناء أ مأمسدكتام 


منشوري »موشق ري | 
متعلق بالموشور (550©) . 
موشوري الشكل 01م 


سحل الأسنان - 

صريف الأسنان 
حك الأسنان ببعضها البعض لاإرادياً . 

(سابقة) طليعة » مقدم » أمامي -11:0 


5 [5ا00] - تماكتعتاتطاط - 21151205 


أقنية أولية » أقنية ببدئية 
جليدة مينائية أولية » قشرة الميناء 
ابدئية 
طبقة غير خلوية ملتصقة على سطح الميناء يعتقد أنها النتاج 
الأخير لأرومات الميناء . 
التئام أو لي 
انظر التئام (وسنلوءع1]) . 
طبعة أولية - طبعة تمهيدية 


داع نل التتمستتم 


عت اعسمم التتمستام 


كطتلوعط تتمستام 


- 112216551011 211113217 
1101 217للستاء1م 
انظر طبعة (1655100م22) . 


آفةأولية مملوع1 تتمستدم 
انظر آفة (ممذوعآ) . 
رضح إطباقى أولى قلقت لدكساءء0 "إتتمسترم 


أذية تحدث لسن أو لآسنان ذات نسج داعمة حول سنية 
طيكة قعية لقوق رطاف ةفر بلاقية .. 

حك أو لي »قبة الحتك البدئية 21م التمستدم 
الحنّك في الجنين وهو يقابل منطقة العظم الثنوي ٠:‏ 


إشعاع أوا لي 20120" ستمستدم 
انظر إشعاع (م60ة 01 ؟1) . 

خلية شبكية أولية لاءء مس لمعتاء" ستمسترم 

منطقة تحمل الضغط الأولية 2 عمتدءط-دوع 5 سدم 


منطقة تستخدم لمقاومة الضغط الشديد للبدلة السنية مثل 
النتوء الشدقى فى الفك السفلى . 
الزهري الأولي 


كتلتطم؟؟ تمستدم 
- طاعء) «تمستام 
طاعع) تإطوط 
أي سن من الأسنان اللبنية العشرين . 
حيز رئيسي » المسافة الرئيسية » الفراغ الرئيسي همه عاأمستدام 
في الإنسان ؛ المسافة الوحشية من الرباعية في القوس الفكية 
العلوية والمسافة الوحشية من الناب في القوس الفكية 
المتقل.ة الح كاوتم احتواء قمة عوب فاج نابا كبر كييك 
هذه المسافة كثيرا في الأسنان الأولية وتوجد بشكل دائم 
عند الرئيسيات وهى رتبة من الثدييات تشمل الإنسان والقرد 
لوجع الأثياب الضخم ْ 
مباعدة رئيسية » حيز بيني را ئيسى » 5 ]1112م 
مسافة بينية رئيسية : 
تفرق الأسنان أو فلج الأسنان بين بعض الأسنان الأبنية ما 
بين الناب السفلي والرحى الأولى ؛ وما بين القاطع الجانبي 
العلوي والناب . 
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إجراء إكلينيكي (سريري) 


لدعتطتك , عسلعع0:ا1م 


إجراء مختبرى 12501260177 , عتسلععمم 
مقعر من الأمام » مقعر السطح الأمامي 2 كتاماءء71:0 
مقعر الوجه الأمامي 
جبهى . متعلق بمقدم الرأ أس عنتقطمعءء0:ام 
متعلق بمقدم الوجه » أو مقدم الرأس : 
بروسيرا ل | 


نوع من الخزف التاجي . وهو أحد أقوى خزف موجود في 
الوقت الحاضر لعمل تيجان كاملة من الخزف . يصنع هيكل 
البروسيرا بواسطة الكمبيوتر ثم يضاف إليه الخزف لعمل تاج 


السن التشريحي : 
طويل أسطوانى »قصيف .هش . ناحل كنالاع 10 
العضلة الطويلة » العضلة الناشئة » 121151 كنالاء 21:0 
العضلةالناحلة 


تجعد الجلد فوق الأنف . 
1-شاخصة .» ناتيء 2 نُتوء و | 
نُتوء أو بروز ظاهر أو زائدة عظمية رفيعة أو نُتوء نسيجي أو 

أي نمو خارجي من أي جزء في الجسم : 

لطر بعد عل اع 

عملية تقنية » لمعالجة النموذج الشمعي » كما يحدث حينما 

تتحول قاعدة الشمع التجريبية إلى قاعدة بدلة سنية صأبة 
من مادة أخرى » أوعندما يتبلمر أو يتصلب الراتين 
الأكريلي داخل القالّبٍ لتنتج قاعدة البدلة السنية الأكريلية . 

3- استطالة 
امتداد مجهري دقيق جدا من الخلية . 

الناتىئ السنخي 
حيد عظمي في الفك العلوي أو الفك السفلي يحتوي على 
الأسناخ السنية . 

نات الخلية الأرومية المينائية 
بُروزات من هيولى الخلية المينائية يحدث حولها التمعدن . 
تسو أنضنا نواتىء تومس (وءو5وعع50م 'وعططده1) . 


2176121 , ووعع21:0 


312101251 , دوءع721:0 


الناتى شبه السريرى الأمامى متك “امتتعاسة , ووعءمدم 
نُتوء بارزللخلف عند النهاية الوسطى للحافة الخلفية 


الناتئ شبه لُقمي 
أحد التتواين اللقميق للقك الستقلى : 
الناتئ الإكليلاني . النتوء المنقاري 
برو متبط رقيق من العظم يتك من الدافة العلليا الأنامية 
للشعبة الصاعدة للفك السفلي تندغم أو تتصل به العضلة 
الصدغية . 


010 , ووع721:0 


010010 ,و ووءع721:0 


قدامي الحركة »متجه نحو الأمام لقمعزم 
تحت المراقبة » تحت الاختبار 
إخضاع المريض للملاحظة الدقيقة خلال فترة مرضه أو 
خلال المرحلة الحرجة من مرضه حينما تستدعى حالته 
ارقي لاقم ْ 
مسبار .مجس 
1- أداة رفيعة مرنة لاستكشاف جرح أو فجوة . 
2 - أداة تحري الخفرة أو الجرح أو الجيب وماشابه . 
3- أداة أسطوانية مرنة ذات نهاية كليلة » تستخدم في 
الكشف أو التحري عن الحفرة أو اجرح أو الجيب أو 
التسوس والحواف البارزة للحشوات والعيوب الأخرى ؛ 
أداة مدرجة إلى ملليميترات تستعمل أساساً لقياس عمق 
الجيوب اللثوية والجيوب حول السنية . ويمكن أن تساعد 
في تقدير الحدود الخارجية للجيوب حول السنية وحالة 
النسيج الظهاري الميزابي . ويمكن أن تكون ذات نهاية 
واحدة أو مزدوجة النهاية . 
مسبار كليل » مسبار ذو نهاية غير حادة 
مسبار براكيت 
نسبة إلى س .أ . براكيت 1927-1850:٠‏ » طبيب أسنان 


| 
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أسساط , عطمتام 
5ع , 10م 


مسبار ليفى 


مسبار قياس الجيب اللثوى ‏ 22251011285 أعذاء00 تتتاع ر مم 


مجس ليفى ضوئى . مسبار ليفى " - وع2ط لقعتامه , عطمعرم 
01:0 عجره عطق 


0001 :11 , عطمنام 


مسباردوا اعم السن لدغصهل0 عم , عطمدم 
انظر الآأدو ات حول السنية (#5عستحاقصة 1هأم 6625000 . 


مسبار قياس الحجيبة - - 13025نائة222 أعكلء0م , عطمندم 


مسبار الحيبة 10م مك201 
مسبار حول سني لتقدير وقياس عمق الجيب حول السني . 
مسبار الحيبة أعك201 , عطمنام 
مسبار كليل لقياس الجيوب اللثوية . 
بروكايين عستوء0ام 


مادة تسوق تجاريا بشكل محلول 2/ تستخدم في التخدير 
الموضعي . وكمحلول 3/ مع 1 في 50,000 من 
الآدرينالين » وهو قليل الاستخدام . 


بنسلين البروكايين سمتلل تصعم عستوعمدم 
إجراءات » طرد بقة » خطة 210011 
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الشاخصة الفكية العلوية » الثاتئ الفكى ‏ ده [اتتقصصم , ودءءممم 
العلوي (في الجنين) ْ 
الشاخصة الأنفية , الثاتى الأنفى 
الساعدة السعاجية «الداز داكن 
الشاخصة الحتكية » الناتىئ الحتكى 
الكتاخصة شه السرويرية 1 
الخلفية ‏ الناتئ شبه السريري الخلفي 
إحدى الحديبات عند زاوية جانب ظهر السرج على جسم 
العظم الوتدي . 
الشاخصة الصخرية . الناتىئ الصخري 
نتوء صغير مدبب عند النهاية السفلي للعظم الوتدي . 
يتمفصل مع قمة الجزء الصخري للعظم الصدغي . 
الشاخصة الجناحية » الناتئ الجناحي , 2021:0055 
أحد النتوآأين النازلين من موضع جسم العظم الوتدي مع 
الجناحين الكبيرين . 
الناتئ الجناحى الشوكى 
برو تتوى شاد عل الحافة اقلق العف الماح 
الجانبية للعظم الوتدي يرتكز عليها الرباط الشوكي 
الجناحي : 
الشاخصة خلف الفك السفلى ‏ 1هلناط01سقصصمتماء" , ومعءممم 
التكفية » الثاتى خلف الفكى للغدة النكفية 
اشع لفو سن الف انقب الومروف التق هلين 
القك المفلي / 
الشاخصة الو تدية » الناتئ الوتدي 
الشاخصة الإبرية » الناتى الإبري 
الشاخصة الصدغية » الناتئ الصدغى 
الزاوية الخلفية للعظم الوجني التي تتمْصل مع الشاخصة 
الوجنية للعظم الصدغي . 
الشاخصة الغمدية » الناتى الغمدي 
صفيحة عظمية تمتد للأسفل من قاعدة الصفيحة الجّناحية 
المتوسطة من العظم الوتدي وحتى عظم الميكعة . 
الشاخصة الوجنية » الناتئ الوجنى 
الشاخصة الفكية العلوية في الجنين 34 و 0لإ7اطقط عط ص ووعع1:0م 
الناتئ الفكي العلوي في الجنين 
بروز من القوس الفكية السفلية في الجنين ومنه يتكون الفك 
العلوي» + والعظلم :وجني ورتسا 'منه متطلفة اند العلري 


23521 , دوءعع721:0 
1)1ط01 , دوعع21:0 
0212612 , ووع721:0 


112010 1:101ء]20051 و دوءع721:0 


00521ع2 , ووءع©21:0 


161-15 , 55ع21:00 


201021ع12م؟5 , دوعع21:0 
10 , ذوع721:0 


2220121 , ووعع21:0 


281221؟ , ووعع721:0 


750121 , 55ع121:0 


تمده 


والشفة . 
الناتى الفكى العلوى , قطعصمء [دكهه تدم تعكصذ عط 1ه ودعءممم 
للمحارة الأنفية السفلية اده تقر 


الشاخصة السنية .الناتىئ السنى 
الشاخصة أو الناتى السنخي للفك العلوي . 
الشاخصة الغربالية » الناتى الغربالى 


لواضعل , دوءع721:0 


- 10متططاء , ووعع21:0 
و0105 1021مسسطاء 
بروز من الحافة العليا لقرين الأنف السفلى . 
الشاحمنة الييية «الثان البو 57 
الشاخصة الأنفية الجبهية النائئ ' 
الأنفي الجبهي 
الجزء الأمامي من عظام رأس الجنين الذي ينمو ويتطور إلى 
مقدمة الرأس ١‏ الحبين» وقصبة الأئف . 
الشاخصة الوتدية الجبهية » 
الناتئ الو تدي الجبهي - الناتئ الجبهي عط 01 دوعع0ئام لمامه؟] 
للمظم لوجي 
الشاخصة الكروية ‏ الناتى الكروي 
أحد الامتدادين البصليين عند زاويتي الأنف في الجنين » 
اللذين يتحدان فيما بعد لتكوين الميزاب الشفوي المتوسط . 
الناتى الجناحى ١‏ الشاخصة الخطافية » 
الناتىء الشصى - الشص الجناحى 
زاوية معتونة تقيه الخطاق أو المعدل #لؤلةمن اللون الأوسط 
للعظم الجتاحي : 
الناتى تحت الحجاجي 
بُروز حاد مدبّب على السطح الأمامي للعظم الوجني 
يتممصل مع الفك السفلي . 
الشاخصة الوداجية . الناتىئ الوداجى 
صقرئحة على الله الداحلية من لقمة العظم القذالي » تبرق 
خاب فل الققة التتطلحي + وتسمتصل مع الجر المطخري 
من العظم الصدغي . 
الشاخصة الدمعية . الناتىئ الدمعى 
امتداد عمودي على الحافة العلوية للقرين الأنفى السفلى » 
يكون جزءاً من المخذان الأرضط للتناة الأنفية الدمعية » , " 
الشاخصة الفكية السفلية » 
الناتى الفكى السفلى (في الحنين) 
حركين موو الثانه السمن ف الجنين ينشأمنه الفك 
السفلى. 
الشاخصة الخشائية . الناتئ الخشائي 
بروز عظمي قمعي خلف الصماخ السمعي الخارجي . على 
سطح العظم الصدغي مكان اتصال أو ارتباط العضلة 
الطويلة الرأسية » والعضلة الرحوية الرأسية » والعضلة 
القصية الترقوية . 


ل)0] , دووءع21:0 


لة1011011235] ر دوءع721:0 


- 102605121201021 ,و ووءع21:0 
عضطوط 275012201 


تتقلتاطماع , دوع21:0 


- *1ةلتالصفط , دوعع21:0 


كتامتتطقط 21175010 


11201121ه1 , ووعع21:0 


1721:0255 , [11511121 


لقتتاتاع1]2 , ووءع21:0 


:22210111121 , ووع721:0 


2225]010 , دوع721:0 
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حيد صغير على حافة الجزء الصخري من العظم الصدغي » 
داخل الثلمة الوداجية » يقسم بالاشتراك مع النتوء الوداجي 
الداخلي للعظم القذالي الثقبة الوداجية . 
الناتئ الإبري للعظم 
الصدغي 
شوكة حادة تبرز للأسفل من السطح السفلي للجزء 
الصخري للعظم الصدغي . 
الناتىئ الوجني للعظم 
الصدغي 
بروز طويل من الجزء الصّدفي السفلي للعظم الصدغي 
يتمفصل مع العظم الوجني : 
الناتئ الجحبهى للعظم لقاده:] , عصلط عتامستمع نر عط 1ه دوعع1:0م 
الوجني 
العظم الجبهي والجناح الكبير للعظم الوتدي . 
الناتئ الفكي العلوي 
للعظم الوجني 
دوع جاع كزيل العم الوجي يدسعصيل فخ عظم الفك 
العلوي . 
الناتى الحجاجى ‏ 581اذط2م,عصوط عتاأفسرمعز2 عط 6ه ددعءممم 
ون دار لكان وا التبدييتب لمجا سي 
قاعدة البدلة السنية المصنعة 
لسري ابيز الس الكعويفي البامر +« الذي يفطي 
مخاطية الفم في الفك العلوي أو الفك السفلي » وتثبت 
عليه الأسنان الصناعية فى عملية التصليب . 
نواتىئ الأرومات السنية 
استطالات متفرعة من هيولى الخلايا المولدة للعاج تمتد 
داخل القنوات العاجية . تُسمى أيضا استطالات تومس 


(وعاطظ 'وعمطه1) . 


02 0181 7تاع) عطا 01 دوعع21:0 


للارقة 


و 02 0121 «[حاء) عط ]01 دوعء21:0 


27501221 


, 502 ©2021مع 258 عطا 01 دوعع21:0 


177 تمسر 


825 ع"تتططعل ل0عدوعء721:0 


0002601251 , وعووعع21:0 


نواتئ تومس - استطالات أرومات - 'ؤعططه]!' , وعووعء10م 


الميناء وعد5ع010 12511 ماعسة 
تصنيع » معالحة 21160600 
انظر تيجان وجسور (ع5108 0ه 008 ) . 
أحوا اض التظهير كغلطها عستووءء1:0م 


أوعية على شكل أحواض ٠‏ تكون عادة من الفولاذ االمقاوم 
للصدأً ويمكن التحكم بدرجة حرارتها وتتم فيها عملية 
تظهير الصور الشعاعية . 


صفيحة رقيقة مثلثة من النتوء الغربالي » تكون جزءاً من 
الجدار الأوسط للجيب الفكي العلوي . 

الناتئ الوجني 
للعظم الجبهي 
بروز جانبي غليظ قوي للعظم الجبهي يتمفصل مع العظم 

الناتئ الجبهى للفك العلوى [هاده"؟ , وللتتقحصم عغطا 4ه ددعءممم 
بروز عظم الفك العلوي يتمفصل مع العظم الجبهي مكوناً 
جزءاً من جانب التجويف الأنفى والحافة الحجاجية . 


27501221 , عطوط لماحم" عطا ]1ه دوءعع1:0م 


الناتئ الأنفى للفك العلو ي - و هللتتقحم عط ؤه دوعع1:0م 
الناتئ الي للفك عط 01 دوء1:0م قادصم - لدممم 
العلو يِ ١‏ نتمم 

الناتئ ا حتكي الفكي العلو يِ , هللتتقحط عط ؟ه ووععه:دم 


2121 
صفيحة عظمية منبسطة على الفك العلوي تكون الجزء 
الأمامي من سقف الفم «الحَنَك» » تتمّفصل مع عظم 
الحتك. 1 
الناتىئ الو جني لعظم الفك العلو ي ‏ , فلاتتقص عط ؤه كوعءمرم 
275012201 
نتوء مثلث خشن يتمفصل مع النتوء الفكي العلوي للعظم 
الناتى الوداجى السفلى 
للعظم القذالي 
بُروز عظمي مستدق على الشلمة الوداجية من العظم 
القذالي » ويقسم بالاشتراك مع النتوء الوداجي الداخلي 
للعظم الصدغي الثقبة الوداجية . 
الناتئ الفكي العلوي 
للعظم الحنكي 
صفيحة رقيقة تبرز للأمام من الحافة الأمامية للعظم الحتكي 
لتغلق النهاية السفلية الخلفية لفتحة الجيب الفكي العلوي . 
الناتئ الحجاجي لعظم 
الحنك لماتط»ه 
ناتيء عظمي من العظم الحتكي باتجاه الأعلى وللخارج . 


الناتىئ الوتدى للعظم و عطمط عستاأهلهم عط 01 ووعع0:ام 


الحتكى 
صفيحة عظمية رقيقة تمتد للأعلى وللداخل من العظم 
الحتكي وتتمقصل مع العظم الوتدي وعظم الميكعة . 


الناتئ الوداجى السفلى و عغضصوط [و"تممحمة) عط 1ه دوعع1:0م 


للعظم الصدغي 


, عطوط لوأتمرءع0 عط 01 ووعع21:0 


21 1ناع نا [111112 


و 02 عطتأهلهم عطا 01 دوعع21:0 


نمدم 


, عطوط عستأهلدم عط 01 دوعع10م 


[20102عطامه 


21 1ناع 112112 
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تسجيل صورة جانبية للمريض . 
المنظر الجانبي للوجه 


دمع" 1011م 


لمعه , لهام 


عميق .غائر ممعم 

الشريان اللسانى العميق 21:17 عحتاعسنا ملسسكه"دم 
يحدي لبط السداى للستاة:. وى انها الشرياة 
الضفدعى (19عاة عمتصة) . 

كن 2 فقم الفك السفلى ممكتط اهمع 10م - متسععه:1م 


عذبة اللسان ٠ذروة‏ اللسان 
أفقم » ذو فك بارز 
توضع أمامي وبروز شاذ لأحد أو كلا الفكين بالنسبة 
للجمجمة «القحف» . كثيرا ما يستخدم لوصف التصنيف 
الثالث لآنجل للإطباق الشاذ المصاحب روز الذقن للأمام . 
فقم ء بروزالفك . بُروز الذقن للأمام 
حالة يكون فيها أحد الفكين أو كلاهما بارزاً . 
بُروز الفك السفلى عن القاعدة القحفية » بمسافة أبعد من 
لشاف لطي ييا 


11*15 


721:05112011 - 15 


ل | 


مقياس الفقم » قائس بر وزالفك "تعاء حمطا ممع هام 
أداة تستخدم لقياس درجة بروز الفك . 
فقمى . بارزالفك »متقدم الفك ؛ أفقم 10100 


المآل »علامة . تكهن . إنذار 5 
التكهن أو التنبؤ بالنتيجة الحتملة لمرض ما والفترة الزمنية له » 
وتوقعات الشفاء من المرض بناء على معرفة سابقة بطبيعة أو 
أعراض الحالة ؛ فى حالة البدلات السنية التعويضية : التنبق 
أو التكهن بمدى نجاح هذا التعويض . 

إنذارسني 

إنذار البدلة السنية نامعل , كتومصعهم 
البدلات السنية وفائدتها . 

ورم تأسلي 

ورم تأسلي - ورم الآديم 


كتامط امع 21:0 


06221 , كأومدع21:0 


211101 


21:050110112:2 , 121212011 - 


العصبى الظاهر الميلانى ‏ [8دنء100ءء0تتتاعص عتامسماعدر 

الطفلى ١ ١‏ تإعمفكصة 01 "انامصسسسط 
تطور ؛تقدم ؛يترل فى 1175| 
التو ء المركز: يِ للشفة العلوية » نانط1:012م 


الجزء الأحمر الشفوي . العرتمة 
1 الجزء الخارجى الأحمر من الشفة العلوية . 
2- النتوء الأوسط للشفة العليا . 


ناتىئ. شاخصة 

الناتئ السنخى (لاتينية) 

الناتىئ الهَر فق تستاهلهم كتوده كتلمل0ت0سة:51م كتادوء721:02 

العظم الحنكي - 

بُروزالشفة 
حالة تكون فيها إحدى الشفتين متقدمة للأمام عن وضعها 
الطبيعى . 

الحدية السو العلوية . حد النثرة » الطرمة ‏ <«رزماتعطءم م 
الجزء الأوسط على الحافة العليا للشفة العليا . 
النقطة المتوسطة الأكثر بروزا على الملتقى الجلدي الهامشي 


255 - 15ا5وع12100 


16012115 كتاووء721:0 


حتلتعطاء10م 


للشفة العليا . 

الانحناء الشفو يِ للأسنان نمدم 
ميل الأسنان الأمامية في الاتجاه الشفوي . 

إمالة أمامية .انحراف أمامى عستاءمام 


إمالة سن » وبخاصة القاطع ؛ مع زيادة زاوية الميل الشفوية 
القاطعة . 

منبطح » منكب على وجهه . مستلق على وجهه 626 25ناء0م 
دل شقري مقرط رإنالة مهيف للق طلم . 

ناب - سن نابية 00]6] عصتصق - عصتصىق ح د5مغدهلمصيءمئم 
المع الحاساء وخصوض] هما ك3 باررة وس اسن 
الثالثة وتقع بعد القاطع الجانبي في الفك العلوي والفك 
السفلي ؛ مصطلح قديم بطل استعماله. 

سابق المرض . عرض متقدم » بادرة 

عر ضي 2 متقدم » بادر يِ (للمر ض) تدده :متم - امسسمسرلمدم 

العلامات والأعراض المنذرة بحدوث المرض » مثل الصداع ء 

والحمى » والفتور أو الإحساس العام بالمرض » أو الدوار . 

الأعراض المتقدمة ( للمرض) » بوادر 

نذير المرض » سابق المرض » بادرة 
أعراض قبل المرض » تدل على حدوث المرض . 

عرضي ؛ متقدم للمرض » عرضي متقدم » بادري عنسره00دم 


110112 


1111012 


| 


إنتاج 2 نتاج 10| 

إنتاج العاج عستاسصعل , سمتاعسلمدم 

منتج ؛ مود , مُقشّع » مسبب ء طارد للبلغم ع 7نا 00م 
حالة التهابية لآفة تؤدي إلى تكوين نسيج جديد . 

مهنى . حرفى لقصمأديع1:01م 

تروفيل +شاكلة #امرتسع متام 


الحدود الخارجية للوجه كما ترى من الجانب » خصوصا 
كماترى على الصورة الضوئية أو الصورة الشعاعية الجانبية 
السهمية » انظر أيضاً منظر جانبى للوجه (©061ئم 2121 . 
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اتقاء,» توقية 
انظر اتقاء (ونحة[نجطمه2©) . 
وفائي 3 اتقائي 
1- متعلق بالوقاية » وسيلة منع للعلاج أو للمداواة 5 
2- يختص بنع المرض . 
3-مادة تمنع نشوء المرض أو حدوث حالة مرضية . 
تعديل آلى للأخاديد الإطباقية لللأسنان فى محاولة للوقاية من 
التسوس ء أي إزالة الوهاد والحفر من ميناء السن لمنع 
التسوس . 
معجون واق (واقي) 
معجون صقل الأسنان الحاوي على الفلور أو مضادات 
العفونة ؛ مصطلح قديم لمعجون الصقل (566ةم عيمنطائناه2) . 
معالحةاتقائية امع ادع عتاعهاوطممدم 
انظر معالحة ()عصطدء:1) . 
طب الأسنان - 226000215 اتتطمه:ام - مناهسم00غء12إطمه:ام 


كلعة ا رطمه:ام - تإطمه:ام 


211 اتتطمه:1م 


001377 ©2212 اتإطممنام 


عأكهم عناع2اتطمه:ام 


الوقائى 77 كتامعل ع كتمع عدم 
دراسة وتطبيق وسائل الوقاية والعلاج في أمراض الفم 
والأسنان والتشوهات . 


تطمه0:ام - كتعماوطمه:م 


غ015 200 ارتطمه:1م 


اتقاء توقية 
1 -فن أو أسلوب منع المرض . 
منع المرض عن طريق الوسائل الاحتياطية » باستخدام 
الوسائل الآلية والوسائل الطبية لمنع حدوث المرض . 
2-(في طب الأسنان) :استخدام وسائل لمنع حدوث 
أمراض الأسنان والأنسجة الرخوة » يستعمل هذا المصطلح 
بشكل عام لوصف تنظيف آلي لإزالة القلح واللويحة 
والمادة الْبيضاء والألوان عن أسطح الأسنان الظاهرة أو 
أسطح الأسنان المنطمرة لمنع التهيج الموضعي » وما يلي 


ذلك من صقل وتلميع الأسنان . 
اتقاء فعال 2)17 , متعهاوطمه:دم 
كوب واق متك كتعهاوطممم 
انظر كوب مطاطى (منك عططن:) . 
الوقاية السنية ١‏ لدأادعل , متعهاوطمه:م 


1- معالجة وقائية من أمراض الأسنان . 
2-إزالة الرواسب الجيرية وتنظيف الأسنان وتلميع وصقل 
الأسنان. 
الوقاية الفموية 
معالجة وقائية من أمراض التجويف الفموي . 


لاه , كتعهاتوطمه:1م 


هبوط .»سقوط . تدل 2 دحاق 210125 
انزياح منحدر إلى الأسفل لعضو من مكانه الطبيعي . 

حدل مخاطة اكيب 
بروز مخاطية الجيب من خلال ناسور فموي جيبي في 
التجويف الفموي . 


2 21111231 01 ع5م21:012 


يتكاثر » يتوالد . يتشعب عأهنء امام 
0 2 تشعب »نموءتوا اند امام 
نموالنسيج مضاعفة خلاياه بالانقسام : 
تكاثر ي »2 تشعبى » متكاثر انودع نامعام 
استطالة »مدء إطالة ٠تطويل‏ 1011| 
طويل الأمد »مديد.ء.مطول 7101 
تخدير مطول عه 0ع1:01028م 
ألم مطول ستدم ل0عع0102:ام 
0 وزعءعشامخة 2ع تصمتلم 
ناتيء »بارز » شامخ م ستصمتدم 
يحسن ءيرا في يروج 2100 
محرض »مشجع » معزاز 21012011 
انظر مسرع (منوتعاءءعطة) . 
قمةالأنئف 0121 
أقصى نقطة أمامية على قمة الأنف . 
منبطح . منكب » متنحدر » مائل . مكبوب مام 
جذرالسن . جسم مخروط . شوكة السن 21 
مصطلح متروك . 
شوكى الشكل ععاتاعده:دم 
1 -دعامة » سناد م710 
لمعل 


أداة تستعمل بشكل عام خلال عملية التخدير » للمحافظة 
على الفم في وضع مفتوح . توجد عادة في مجموعات من 
ثلاثة أحجام مختلفة متصلة معابواسطة سلسلة أمان مثل 
متك هيويت (مميم 5 ]زوع 11) أو معد ماك كيسون 
(ممام 5ث'ممدووعكلء0/1) . 
الخد لشي الرك ال 
مسد الذكى ْ 
ا معد الفكر... » المرتكز الفكى . مسماك الفكين 317 منرم 
يك فاط بالفكين معديو ناه القاخلة القراسة 
في الفم تحت التخدير العام . 
مسماك الفم - مُبعْد فكي 
خواص 


10م 30[ - لمادصعل , ندم 


01:0 20[ - 20011 , ندم 


1116005 
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شق وجهى خلقى منحرف ا لاا 1 | 
التهاب ل ب التق جهية كنا تغصدمهك0زم 
اتساع الوجه 10 
وجه بارز من الأمام »؛وجهي عأمره1:05م 
(سابقة)وجهى .وجه -0 1201:0502 
تراق لفطو تفدى تيو نانت أرقى وظيفياً) 1212م ه0105 
شللَ وجهي مزدوج لك اننال لل | 
١‏ لالم الو جهي 2 - 721:0502001712123 
ضمور وجهى نصفى حنطم 210502001751201 
الألم الو جهي 5 ١‏ - وتع21م2050م - موذم 1ه "تتاعدمم 1050م 
ألم ثلاثي التو ائم دنعل دعم لدتعد] 


اللقوة »شلل وجهي 


1217515 12131 - ج1لع16م721:05020 


فلح وجهي دتكتطء 21050205 
تشنج الوجه 121121211110113 
متحد الوجهين والقصين 15 21050201101:200 
وجه أفحج 5 121:05012115 


ضمور خلقي نصفي للجمجمة «القحف» وعظام الوجه 5 
بروستاجلاندين 
1 -فئة سداسية من الأحماض الدهنية في الجسم . 
2-واحد من مجموعة مواد مشابهة للهرمون توجد في 
أمأكة ده من سوائل وانسعة السو :. 1 
النقطة السنخية »القديمى 
عوض »استبدال »تبديل ء (كأدعط)1:05م7 1.01م) 5ع721:05012©»5 
تعويض . بدّلات 
تعويض . استعاضة . بدلة , 
جهاز تعويضي .» بدلة سنية 
المشواضة مج طية ناك عا اقرف اخترك أن تعيمة ادف ان 
بسبب جراحي ليحل محل جزء طبيعي أو لإصلاح شذوذ 
خلقي في جسم الإنسان . 
بدلة الحنك المشقوق 
تعويض صناعي لتصليح عيوب خلقية في الك 


2101111 


| 


| 1 


عأهلدم -اأ]اعكء , عتوعط)2105 


والأنسجة الحيطة . 
بدلة سنية كاملة :0621111 عاع[متطق , كلدوعط)1:05م 
تعويض تجميلى 5 , 21:05]12515 
تعويض قحفى لقتسدتك , كتوعط)105م 
بديل صناعي لجحزء من المجمة . 
تعويض نهائي عاتاتسقعل , وتومعطاده:م 


جهاز تعويضي صنع ليستخدم لفترة ممتدة من الزمن . 


معجون وقائى - ]35م عتتطكتامم - عأكهم كتدداوطمه:ام 
معحو نْ الصقل 
وحدةالمعالجة الوقائية 


جهاز تنظيف الأسنان بالاهتزازات فوق الصوتية . 


اتسنا كتعه[وطمه:1م 


معجون وقائى 35م الطمرمام 
نوع من مادة ساحلة تستعمل لتنظيف الأسنان . 
حد التناسّب أنسنا لمسمتسممه:دم 
1-وحدة الضغط التى يبدأ عندها حدوث التشوهات بفعل 
كما الي 
2-النقطة التي تصبح عندها العلاقة بين الضغط والإجهاد 


مُعاير أداة معاير: ة» منساب 71020110121 


مُعاير الملغم 
جهازلمعايرة خليطة الأملغم والزئبق . 
تعييرءتناسب 
تعيير الملغم 
معايرة خليطة الأملغم والزئبق . 
دواء مسجل الملكية 
(في علم الصيدلة) : الاسم التجاري لعقار » عادة يتبعه رمز 
2. 


210270110121 , 


1101101101001 


721:07701:010111115 , 60 


5ل 17داء11م21:0 


نهايات حسية عميقة كنل ع تتكتامعءع10 امام 


دوأ اعم السن . أنسجة سنية انمع ممم 
مستقبلات الو ضع »مستقبل الحس العميق ‏ 7]01ء110160مهم 


عضو حسي طرفي » يعطي معلومات عن حركة ووضع 
الجسم . يوجد بشكل رئيسي في العضلات » والأوتار» 
والمفاصل » والأذنين . 
دافع .منشط 111501 10م 
طبيقة تقويمية نزوعة مصنع من الأكريل والأسلاك ‏ 
انظر طبيقة (ععصةتاممة) . 
حافز » دفعان . مشية تسارعية 
حسبما تقتضيه الظروف (لانينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية وإختصارها .5.0.م . 
الدماغ المقدم . الدماغ المتقدم 
الحويصلة الأمامية للدماغ في الجنين » والتي تدم وإلى 
نصفي المخ . والفصين الشميين » والأجسام المخططة » 
ومقدم المخ . 
ألم ععصبي وجهي ‏ الألم الوجهي 
مصاب بألم الوجه العصبي 2 
مصاب بالألم الوجهي 


011001 


- 2212 ع1 معام 


لل 01 | 


ل ل | 


2105022151 
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بديلي 
متعلق بالتعويض(705]6515©) . 
طب الأسنان 
التعويضي 
فرع من علم وفن طب الأسنان يختص بترميم وتأمين 
وظيفة الفم بواسطة استبدال الأنسجة والأسنان المفقودة 
بأجهزة صناعية مفقودة أو أكثر . 
ترميم تعويضي . بدل تعويضي 
بديل صناعي لجحزء مفقود من جسم الإنسان . 
مساعد تُطق تعويضي 
جهاز تعويضي يستعمل لإغلاق عيب في الك الصلّب أو 
الك الرخو أو كليهما أو ليحل محل نسيج مفقود تعويضه 
ضروري من أجل الحصول على نطق واضح وجلي . 
تعويض . استعاضة »علم التعويض 2 
بديلي . بدلي 
فرع د اتن طنج الأسناة بوي بسكل اشام باستبدال 
الأجزاء السنية المفقودة » وتصميم وتصنيع وإحكام الأجهزة 


210511 


- 1:05]100012013م - 7 ددعل عتاع )دهم 


1121011010115 


21:05111]1© 01 


0 طعععم؟ عتاعط )21:05 


21*00 015 


التعويضية . 
بدلة سنية تعويضية - ندعل عاء[مصدم , معتأعطادم:م 
كاملة 1055م ع "تتطدعك للن؟ 


1 استبدال الأسنان الطبيعية فى القوس السنية والأجزاء 
المناسة لها مذائل اضطاعية .. 
2- علم وفن التعويض السني للفم الأدرد . 
علم تعويض الأسنان 
فرع من العلوم السنية » يختص بالاستبدال الصناعي لسن 
طبيعية واحدة أو أكثر أو الأنسجة المصاحبة لها بواسطة بدلة 


لدادعل , دعتاعط)1:05م 


سنية أو جسر . 
مبحث البدليات الوجهية لدتعه] , معتاعطادمم 
مبحث البدليات الوجهية لدع هه 1اتتقمم , معتاعطاكمعم 
الفكية العلوية 


فرع من طب الأسنان يقدم أجهزة تعويضية لعلاج أو 
لتعويض أنسجة الجهاز الفموي الفكي المفقودة بسبب مرض 
أو حادث أو جراحة أو المصابة بعيب خلقى 2 وذلك 
لتفيق الناسية الخمالية والوظينية. م 


أخصائى التعويض | 
شخص اختص بتصنيع البدائل الصناعية لتعويض أي جزء 
عت الكسان ب 
ا و 
النقطة السنخية .النقطة الدردرية »القديمى صسمتط )دهم 


أكثر النقط تقدما على النتوء السنخى فى طليعة الفك 


تعويض سنى لماصعل , كتمعطادمم 
1-بديل صناعي لسن أو أكر مع الأنسجة امضاحبة .. 
2- بدلة سنية جزئية أو بدلة سنية كاملة » أوتاج أو جسرء 
أو أي طبيقة لترميم فلح الحنك . 
بدلةثابتة 
تعويض يثبت بأسنان طبيعية أو جذور أسنان أو زرعات » 
بواسطة إسمنت إلصاق . 
بدلة مرشدةللفك 
السفلي 
جهاز تعويضي ذو بروز مصمم لتوجيه فك سفلي مُستأصل 
في علاقة تلامس إطباقية مع الفك العلوي . 
بدلة فكية علوية وجهية 
بديل صناعي لبعض البنى الوجهية من عظام الوجه والفكين 
تالفة بعد إصابة أو جراحة بحيث لايمكن إصلاحها بواسطة 
الجراحة لترميم الشكل الخارجي للوجه أو الفك أو كليهما . 


1121م , كأدعط)721:05 


50 , كاوعط)21:05 


132م-عل0تتاع :22220111121 , كتدعط)1:05م 


225111012121 , ماوع )21:05 


بدلة سنية جزئية 


بدلة بعد الجراحة لدعذع:1ناكا005 , كأوعط)1:05م 
بديل اصطناعي لجحزء مفقود أو أجزاء مفقودة بعد العمل 
الجراحي . 

بدلة مرحلية لقصهغ01م , كتوعطأده:ام 
الوم 


بدلة نزوعة (متحركة) 721 ممع" , وتمعطادومم 
جهاز تعويضي صناعي يمكن نزعة بواسطة المريض . 

بدلة مساعدة للكلام 
جهاز تعويضي للمساعدة على التغلب على إعتلال النطق 
أو الكلام المصاحب لعيب خلقى أو عيب مكتسب في 


آذه 


الحتك . 
تعويض فوقي 

طبقة من أسنان صناعية تضاف لأسطح الأسنان الطبيعية 

لتحسين الإطباق أو شكل القوس الفكية أو للناحية 


1-210عععم؟ , كأوع )21:05 


050 ,ور كأو21:051012 


الجمالية . 
بدلة جراحية لدعتع تناك ر وتوعطاده:ام 
جهاز تعويضي مصمم للمساعدة في العمليات الجراحية . 
بدلةمق قتة 222201217 و مأوعط)1:05م 
بدلة علاجية عناناءمه اع , متوعطاده:ام 
جهاز تعويضي يستعمل لنقل وتثبيت بعض المواد 
لأغراض علاجية » مثل حامل عنصر الراديوم ستطفه) 
(اعتتتوه . 
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والبوتاسيوم » والنيتروجين » والكبريت . والّبروتينات 
ضرورية للأنسجة ووظائف الجسم . 
تحسين بروتيني ١‏ تخليق البروتين 
بروتينات الميناء 
المروتينات المصنعة بواسطة أرومات الميناء خلال عملية 
تشكيل الميناء وتكون جزءاً من مطرس الميناء ؛ تسمي 
بروتينات الميناء المفرزة حديثاً بروتينات الميناء الفتية » أما 
بروتيكات اليد الموهردة فى مرداء البدو الكافئلة التمو 
فتُسمى بروتينات الميناء الناضجة . 
حل البروتين . تحلل الآحين 
عنم البروين وضرله براضيظة الإدرفاك إلى مكودانة 
البسيطة مثل الببتونات (265]0265) » والبروتيوزس 
(وعومعمط) إلخ 1 
حال لأُبروتبين . حال للآحين 
1- متعلق ب » أو يؤثر على إنحلال البروتين . 
2- أية مادة تؤدي إلى تحلل البروتين ١‏ 


كأدعط مم5 داع 10م 


[ع2ق2ء , كسلع هدم 


| 11 


21010171 


إنز يم حال لبر وتين موتك 16 7ام10م 
عضويات حالة لثبروتين كتمكتصوع ده عناجامع )0م 
نظرية انحلال البروتين 6017) عنانجامع 01م 
المتقلبة 6101 


جنس فصيلة الجرائيم عصوية الشكل » سالّبة الجرام » 

القادرة على تسريع انحلال السكريات والبروتينات . 
تعويضي . إستعاضة . عمل 

تعويضي ٠‏ بدلة تعويضية 
تعويضي . جهاز تعويضي 


515 - ذأدع 721:01 


عتاعط)05:ام - عتاعط 10م 


«(سابقة) أول ء أولى » بدثى » البدء - 010خدم 

المخروطة البدئية 1 ١‏ 0001 

المخروطانية البدئية ممم 

النصف الشدقى لعضو الميناء للسن ع1 0دم0 هزم 
(في طب الأسنان) : النصف الشدقي” الخندي» لعضو الميناء 
لمن . 

جبلة 1101 | 


مادة حبيبية شفافة شبه مائعة تشبه الهلام تحيط بنواة الخلية 
ومحاطة من الخارج بجدار الخلية . 
تعلق بالجبلة (البروتوبلازم) (متكهام0ه22) . 
أوالى حيوانى . أحادية الخلية .الأوليّات 
كانم عن قاس ويا تسد مر طيقة اراق الذنا: , 
استطالة »مد » بُروز الفك للأمام » مطل 
تحرك الأسنان كليا للأمام ضمن حدود الفكين . 


عتتطاكه1[م21:0]0 


21102 


11101 


العلوي .2 وتقع عادة بين القواطع المركزية , وهي علامة 


لقياس الجمجمة . 
تعويض الأسنان - - 105620001215م - 12أدمل0مط)ده:ام 
مبحث البدليات السنية - طب الأسنان 9وتادعك عتاعطاوممم 
التعويضي 


فرع من طب الأسنان ييختص بترميم وصيانة وظيفة الفم » 
بتعويض الأنسجة والأسنان المفقودة بأجهزة اصطناعية » 
مثل البدلات السنية الصناعية الكاملة والتيجان والجسور » 
لتعويض الوظيفة » المظهر . الراحة » وصحة المريض . 
مبحث البدليات 
السنية - طب الأسنان التعويضى 
1- فرع من ذراسة طب الأسجا تعن بترميم الأجزاء 
السنية المفقودة . 
2-فرع من العلوم السنية يختص بالتعويضات السنية 
النزوعة . ويطبق هذا التعريف فى المملكة المتحدة فقط » 
أما فى البلاد الأخرى فيشمل طب ايعان الشر يشي كل 
من الطبائق التعويضية النزوعة والطبائق التعويضية الثابتة 
مثل التيجان والجسور . 
مختص بتعويض الأسنان » تقنى البدليات السنية 0501000)154:م7 
طبيب الأسنان الذي يمارس طب الأسنان التعويضي . 
أخصائي في طب الأسنان يختص في المقام الأول باستبدال 


0621151177 عتاعط وهام - د1165م 2105000 


الأجزاء السنية المفقودة . 
تحصين . حفظ سناع 01م 
حماية اللثة لد ؟أعضاع , سمتاء6 10م 
وقاية اللنب ملتام , سمتاعع ]0م 
محصن أتقاءء)0م - 17اعع21:01 
حائل و قائي تع تفط علتاععامتام 


(في التصوير الإشعاعي) : واقي (واق) من مادة مثل 
الرصاص أو الزجاج الواقي » يوضع بين من يقوم بالتقاط 
الصور الشعاعية والنقطة البؤرية لخفض امتصاص الأشعة 
إلى المستوى المسموح به . 

نظارةواقية 

طبقة واقية 

بروتين 
للنيتروجين الذي يحتاجه الجسم . ويمكن الحصول عليه من 
اللحوم . والطيور الداجنة » والسمك . والبيض . والجبن » 
واللبن 2( والبازلاء 2( والبقول ؟ وتحتوي عادة على 
البروتينات والكربون » والهيدروجين » والأكسجين ء 


"لدع 5677© 176اع21:01 
عا 127 17اع21:01 


ال | 
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تسجيل الب وز بين الإطباقى . 0-دمءء لقكتاءء0 عاص ع كلامم 
تسجيل إطباقي تبارزي 
الاالسجيل ين الإنلناقي لرصعية قف تلن ياررة تواسطة 
رقائق شمعية رقيقة . 
2-تسجيل وضع فكي منحرف بارز . 
علاقة فكية متبارزة 
علاقة الفكين الناتجة عن بروز الفك السفلى 
إطباق متبارز . إطباق متقدم 
إطباق الأسنان حينما يكون الفك السفلي بارز للأمام . 
تسجيل تبارزي » تسجيل متقدم 
1- تسجيل وضع متقد للفك السفلي بالنسبة للفك 
العلوي . 
2 تسجيل غلاقة متقدمة للفك الستقلى بالعنية ذلقاك 
العلوي . 
علاقة متبارزة » علاقة أمامية 
1- علاقة الفك السفلي بالفك العلوي عندما يكون الفك 
السفلي مندفعاً للأمام . 
العلوي . 


21:01:51 [9017 


1ع 176كنا21:0]1 


0ع 2101517 


21011517 0 


ناشزة 122 - 12116 21:01 
عقدة من النسيج ٠.‏ 
ناشزة الفك العلوى 317 تتفم , ععصوعع نمدم 


أحد النتوءات التى تشكل الأعضاء البدئية الجنينية للفكين . 
ناتىئ ذقنى 2 شامخة ذقنية » لقاضعج2 , ععوتء نمدم 
ناشزة ذقنية 
نُتوء على جسم الفك السفلي عند خط الوسط للوجه . 
مؤقّت . وقتي » شرطي . احتياطي 


21011101 


طبيقة مؤقتة ععسمتاممة لحسمتككى1:0م 
جسرمؤقت 1 [مده1ك1011م7 
بدلة مرحلية د تاداع عاص ع عسسفمعل لمسمتأكلومدم 


“ندعل اهام مصاع 
تعويض سني يستعمل لفترة زمنية قصيرة من أجل تأمين 
الناحية الجمالية أو للمضغ وطحن الطعام أو لدعم إطباق 
الأسنان أو تجهيز وإعداد المريض لتقبل بديل صنعي عن 
الأسنان الطبيعية المفقودة لحين الانتهاء من عمل الجالة 
التعويضية النهائية والمصممة خحالته بالتحديد . 
تعويض مؤٌ قت بدلة مرحلية  »‏ - ونتوعط)ومعدم لقصمضو1؟هم 
عمل تعويضي مؤقّت 
تعويض موقت صمم للاستعمال لفترات مختلفة من 
الزمن ٠.‏ 


ككع 105 تدع )دز 


مطل . بُروز فكي أمامي . تبارز 
حالة يكون فيها الفك متقدماً عن وضعه الطبيعي بالنسبة 
للمستوى الحجاجي ؛ وبمكن أن يكون بروزاً أمامياً للفك 
السفلي أو بروزاً أمامياً للفك العلوي . 
و 


55 عطا 01 دامناء 1012م 


بارز » بروز 21010 
فقم 6 و 2 تقدم 9 اندفاع للأمام »تبارز 11011010 


بروز الفك أو الفكين أو بروز الأسنان الأمامية . 
2- اندفاع متقدم للأسنان » (القواطع عادة) . 


تبارزالفكين ات هللتتقسلئط , متكتحممعرم 
٠. 5 7 4. 32 5‏ 2 
الحدود الطبيعية : 

تبار زمزدوج 001 , دامتكتاماممام 
7 لاله 5 1 افق ٠‏ 
بروز الفكين معا أو فقم الفكين . 

تبارز قدمانى 01 1كناامام 


بروز متقدم عن الوضع المركزي . 
روز فكي - فقم ء روز - سسمتط أ همع 0م - 205ل ر لامأكتتمدم 
الفك - بروز أمامى للفك 
السفلي : 
تبارز جانبي 
بروز في اتجاه الحصلة الحانبية . 
تبارزالفك السفلى 
تبارزالفك العلوي 
بُروز شاذ للفك العلوي . 
تبارز حتكي 5 
حيد قبة الحتك 
بروز عظمي في قبة الحنّك . 
فقم .تبارز الفكين 


بارز » مندقع » متقدم » متبارز 


1121101111121 1 


1م126 , 101كن 21:01 


1222110111111 , لاماكنا 71:0 


210115101 ,1251112177 


1115 5ا"01) - ع02ز 0212 , دماكن1:0م 


721:011151011 01775 


| 1 


توازن متبارز لم0 ع ؟أكناماممام 
توازن إطباقي متقدم أمامي خلفي . 
صفيحة فحص الإطباق المتقدم عاتطعاععطك علأكنت0م 


1- عضة تسجيل العلاقة المتقدمة بين الفكين . 

2-تسجيل 2 بمادة التسجيل 3 لوضع الفك المتقدم » حيئما 
تكون الأسنان القاطعة العلوية والأسنان القاطعة السفلية 
فى علاقة حد لحد. 

مسار الفك السفلي الناتم عن حركة الفك للأمام أو 

للخلف مابين العلاقة الإطباقية المركزية وعلاقة حد لحد 

للأسنان الأمامية . 


121:01]1:15117 01 
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(سابقة) كاذب » من يِف -2561100 , -لتاعوم 


جيب كاذب أع75110-001 
مصطلح قديم للجيب حول السني 1 

سرطان الخلايا القاعدية الغدية الكاذية 5ا0غ20:2ع0020نداءوم 

وستمساء تق لاءء لوموط 
سنخي كاذب »دردري كاذب نقلمء:00211مء5م 
1 بماثل السنخ (كتاآمء19ى) أو النسيج السنخي تقامعكلم) 

(عناوكلا . 

درد كاذب »غيبة الأسنان الكاذب 
حالة عدم بزوغ الأسنان على الرغم من تكونها . 


فُصال كاذب ٠‏ م1915 - كأومختطاتته0ناءكم - كتومتطاتتدم00مءوم 


121220111111012 


مَفصل مرضى غسامل 
غر وأنى كاذت 701111 
مادم تطنهة بالعزاء كوعدف الأكبان اللسيقبية و رضن 
فوردايس . 
غروانية الشفاه الكاذية - بقع - دمثئا عط 2ه 11010مءمل0سمعوم 
فوردايس 15 5'ع1"01:072 
انكشاف كاذب 25110102205111 


حالة سنية » يتقدم فيها التنسوس خلال العاج حتى يصل 
إلى اللب دون انكشافه بشكل واضح . 
غشاء كاذب 
طبقة مشابهة للجلد تتكون من نضح ليفيني تحتوي على 
خلايا الدم البيضاء والجرائيم تشاهد عادة في التهاب اللثة 
الناخر القرحي الحاد (810100) . 
الزوائف (جنس من الفطور المجرأة) 
طائفة من الكائنات الدقيقة » عصوية الشكل » سالبة الجرام » 
هوائية . 
الزائفة 
جنس من الزوائف سالْبة الجرام الهوائية والمتحركة . 
أعك1ء20 10002421عم عكلد1 - أعكلء 250020 
الجيب حول السنى الكاذب 
انظر جيب لثو يِ 0عكاءمم لوكأعمته) . 
أقدام كاذبة 


ورا ام ليفى ساركومى ‏ 515ه)فتروئدطة! 5نا2]0ترمء00521نءوم 


22222122 م1215 - عصه :عدم مل0مسءكم 


12122011112022 


12101010101115 


جيبة كاذبة » 


2122111112 


كاذب 

ظهارة أسطوانية ‏ «سدناغطغتص “تمصصسا 0ع6قنةمدملبعوم 
مطبقة كاذبة 

ظهارة مطبقة كاذبة تمستا طاتصي لعقناه ادم ل0سمعوم 


جبيرة مرحلية أستامه لمدمأك ىهام 
انظر جبيرة 0هنام5) . 
ملاصق . مجاور ». متقارب . دان لقستعه:«ممة ح لمستدمم 


سطح سن مجاورة لسطح سن أخرى ؛ مصطلح لم يعد 


حفرةسنية دانية 
حفرة فى أحد السطحين الإنسى أو الوحشى كمافى 
حشوات الصنف الثالث . 1 ال 
انظر أيضا حم ة جانبية (/اكهء لهستدمءممه) . 

نقطةتماس دانية 

إنهاء دان (داني) 
إنهاء وصقل سطح ملاصق . 

السطح الداني » سطح مجاور 
انظر سطح ملاصق (عع2تكتاة لمستمءممه) . 

الأسطح الدانية للأسنان 
أسطح الأسنان التي تتجاور في نفس القوس السنية . 

جدار دان (داني) » جدار جاور 

المباشر المداني » مجاور . ملاصق 

السطح المداني » سطح ملاصق 

خدي ملاصق » دان شدقي 2 دهليزي داني 
متعلق بالأسطح الجانبية والأسطح الشدقية للأسنان 
الخلفية . 

قاطع ملاصق .دان (داني) قاطعي 
متعلق بالسطح الجحانبي والحد القاطع لسن أمامي . 

حفرةقاطعةدانية 
حفرة في سطح إنسي أو وحشي وتشمل الحد القاطع لسن 
أمامية » كما في حشوات الصنف الرابع . 

شفوي ملاصق . شفوي جانبي » دان (داني) لدتطهامسترهدم 

شفوي 
متعلق بالأسطح الجانبية والأسطح الشفوية لأسنان أمامية . 

لسانى ملاصق » دان (دانى) لسانى 
متعلق بالأسطح الحانبية والأسطح اللسائية لسن . 

إطباقي ملاصق . دان (داني) إطباقي 
متعلق بالأسطح الجانبيّة والأسطح الإطباقية «الطاحنة » 
للأسنان الخلفية . 

حفرة طاحنة دانية 

حفرة في السطح الإطباقي والسطح الوحشي أو السطح الإنسي 

لسن خلفية » كما فى حشوات الصنف الثانى . 

ا 5 1 

حك أو هرش ينتج عن تخريش موضعي . 


217 لفدسل10م 


601 أعدماصم لفسسسله:1دم 


كستطكتسة لمسلمدم 


21:0:1291 511112 


طاعع) عطا 01 دعع تناد لمسستدمدم 


ل امسسلمام 


0 


2105:1112 511112 


21011201121 


21:02:11110-111152[ 


21:011110-121591 2717 


> 


101101621 


52[1تا1ع21:0:1110-0 


3717© ادكتااعع120-0ل:1:0م 


1011 
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النقطة الجناحية . الجنيحى 
نقطة تمّفصل الجناح الكبير للعظم الوتدي عند اتصال 
لعظم الجبهي والعظم الجداري والعظم الصدغي. 


| 


ا 


جناحى 1100| 
جناحي الشكل أو متعلق بالجناح . 

الشريان الجناحى م21 0أمع زعام 
فرع من الشريان الفكي العلوي يغذي العضلات الجناحية . 
انظر مدخل جناحى (3ع5010 لإعا©) . 


قناة جناحية . النفق 
الجناحى - شريان القناة الجناحية لقصفء 5010 19عام 01 تزتاعاتتة 

انظر قناة جناحية (تعلذمع عام كتلهصه2) . 

عصب القناة الناحية 
يعصب الغدد الدمعية وغدد الأنف والحَنّك . انظر مدخل 
قناة جناحية (تع10مع لإرعام دتلهصه©) . 

الشق الجناحي 
شق مائل بين النواتى الجّناحية للعظم الوتدي . 

الحُفرة الجناحية ‏ النقرة الجتناحية 
أخدود بين الصفيحتين الداخلية والخارجية للنتوء الجتاحي 
للعظم الوتدي 1 

العضلة الجناحية 
إحدى عضلتين على كل جانب من الوجه ؛ العضلة 
الجناحية الجانبية : قصيرة قمعية الشكل ذات رأسين ترتكز 
على العظم الوتدي . وتمتد إلى الخلف حيث تتناقص في 
الحجم وترتكز على الوجه الأمامي للقمة الفك السفلي 
ومحفظة المَفُصل الفكي الصدغي وقُرص الْقُصل الفكي 
الصدغي . تساعد العضلة الَناحية الجانبية على قتح الفك 
السفلي ودفعه للأمام ودفعه باتجاه الجانب المقابل أو 
العكس ؛ العضلة الجناحية الإنسية : مربعة الشكل سميكة » 
ترتكز على الوجه الداخلى للشعبة الصاعدة للفك السفلى 
إلى الأسفل قليلا بين ذاو الفك السفلي وثقبة الفك 
السفلي » الطرف الآخر من العضلة ذو رأسين » يرتكز 
الرأس الأكبر على العظم الوتدي » والرأس الأصغر على 
إغلاق السطح الخلفي للفك العلوي . ووظيفتها إغلاق الفك 
السفلي » ودفعه للأمام » ودفع الفك السفلي إلى الجانب 
المقابل أو العكس . يعصب العضلات الجناحية الفرع 
الفكي السفلي من العصب مثلث التوائم ويغذيها الشريان 
السباتى الخارجي . انظر مدخل عضلة جناحية 
سيم 1 


- ]01 31117 , له لفصحىء 21175010 


01 2217 ر لفقصقء 21175010 


21175010 155101 


2161750101 2 


!كنات 216175010 


عنالامه - 25110515 


داء الصدف . الصداف » الصدفية 15011 
مرض جلدي . 
صدفية شدقية » صدفية الشدق - - كتلدععسط كأمدة:هكىم 
طلوان الفم (كتلوععدط) متعتحاممكلته1 
صدفية لسانية » صدفية اللسان - - عقناعصتا كزكد :50م 
طلاوة اللسان (عمتعصنتا) متعتحاممعلدع1 


ألم نفسي المنشاً » وجع نفسي وعلقطء :زوم 


ألم مصدرة العقل كمافي حالات السوداوية 


(هتامطعمهاء11) . 
متعلق بالطب النفسى عتطقتطء :زوم 
اضطرابات نفسية وع10هكتل عطقت :روم 


طبيب متخصص فى دراسة الخلل أو الاضطراب العقلى 


1 لط 5 


وكيفية علاجه . 
طب نفسي إأقتطء روم 
ظواهر نفسية 2 ممع طام عتطء نووم 


منبه نفسى . إثارة نفسية كتالتتستاء عتط :ووم 


أي مثبه » غير وجود الطعام في الفم ‏ يسبب زيادة إفراز 


و 


اللعاب . 
المرض الفمو يِ نفسى المنشاً 3535ل لوخده عتسععمطء :زوم 
اختصاصي علم لفق 3 عالم نفساني أكتع10مطء:53م 
الشخص الذي يدرس العمليات العقلية الطبيعية والشاذة 
وتطورها . 
علم النفس . علم الحالات النفسانية 2510107 
علم النفس الشواذ 21ة«مصطة , وو مامطء :ووم 
علم النفس الطفلي للنطل , تإعمامطء :ووم 
علم النفس التحرد يبي لاضع تع مر , توومامطء :ووم 
علم النفس الاجتماعي لدن0؟ , تإومامط :ووم 


تفسي جسدي .ء عقلي جسماني | 
متعلق بالعقل والجسم . خصوصاً في الطب : متعلق 
بالتأثيرات المتبادلة بين العمليات العقلية والوظائف الجسمية 
أي العلاقة الجسمانية العقلية ؛ أعراض جسمية أصلها 
نفسي أو إنفعالي أو عقلي . 

طب الأسنان النفسى الُبدنى 
طب الأسنان الذي يهتم بالمبلافة النشمية البقلتة + 
مرض له أعراض جسمية » ذات أصل عقلى أو انفعالى . 

معالحة نفسية معطا 


15177ا مع 21 ددمدمطاء :257 


257105012261 11255 


2ع طامطاء57م 


- 658 - 


1-ثلم أو شق تكون عند إلتقاء الفك العلوي مع النتوء 
الشصي أو الناتئة الجناحية من العظم الإسفيني . 
2- ذلك التفرض خلف الحدبة المتكون من التقاء الفك 
العلوي والنتوء الجناحي للعظم الوتدي . 
جرال اح شاي 
فرع من الشريان الفكي العلوي يغذي عقدة العصب مثلث 
التوائم . أيضا يُسمى شريان سحائي ملحق (إضافي» 
(تاعاتة لمع ستدعمر رزموووععهى) . انظر مدخل (-دع تتعاتط) 


21177 821 قتاع تامع 2117 


جناحي سحائي (012862عمامع تكاعاط) . 
متعلق بالّتوء الجَناحي والعظم التكي . 
النفق الجناحي الحنكي 

هي القناة الك الصدري أو القناة الحتكية الخلفية . 
شق صغير بين النتوء الجّناحي للعظم الوتدي والعظم 
الحتكى والفك العلوي . 
العقدة التكاجة التكية - 
عقدة ميكيل 
التلم الجّناحي الحتكي . الميزاب 
الجناحي ا حتكي 
أخدود على الجهة البطنية للنتوء الجتاحي للعظم الوتدي . 
العصب الجناحى الحتَكى 
مويك ةن كا العا وال ا ار 
جناحي حنكي (كتاطتنة1هممع تإاعاط) . 
العضلة الجناحية البلعومية 
جزء من العضلة مضيقة البلعوم العليا . انظر مدخل جناحي 
لعو مى (كلاء31/28م1(80ع1م) . 
قير جتاحبة ورينية ؛ 
شبكة الأوردة الجناحية 


عستاهلد رمع 2117 


لحصةء عستأهلد رمع 2117 


212175002120126 2 


1 ©126د21م50 2117 


510017 ع لاد لدممع 2117 


217 12د 1[دممع 2117 


21ع12115م50 2117 


21151 [لدع121:7118م0ع 2117 


كطاء؟ 01 كتاءدء1م-50 72117 


جناحى صدغى 0121 تمع امع 1617م 
انشساف جناحى صدغى 1كدع1 16 22201:21ء506 211:7 


[مختصر] جناحى فكي علوي عةلانتقصدمع ”عام - 2131 

مُتسّدل امسفرخ نط »متدل 

انسّدال »هبوط »استرخاء » إطراق ., تَدلَ 
هبوط الجفن العلوي أو الجفن السفلي بسبب ضعف في قوة 
العضلة . 

(سابقة) لُعاب . لُعابي 


2050 


10055 


-068:210 و -2)721 


أعصاب جناحية 2175 716178010 
الثلمة الجناحية طعامه ل تمع زعام 


ثلمة بشكل حرف 7 توجد على الناتئ الهرمي للعظم 
الحنكي بين النواتى الجناحية وحدبة الفك العلوي . 
(في الغرس السني) : تستخدم كعلامة » كحد وحشي 


الضفيرة التناحية - الضفيرة الوريدية - كدذعام 10مع7ءام 
الخناحية نالاع1م كتامء؟ 71178010 


ضفيرة وريدية مصاحبة للشريان الفكي العلوي خلال 
العضلات الجناحية .انظر مدخل ضفيرة وريدية جناحية 
(35اع1((5010ع]م 72205115 كتناع21) . 

ناتئ جناحي ‏ شاخصة جناحية 
أحد اثنين من النواتئ النازلة من موضع اتصال العظم الوتدي 
وجناحه الكبير . 


216175010 1055 


قر حة جناحية ماع16 216175010 
ضفير ةوريدية جناحية 165 720115 7161775010 
ضغيرة وريدية توجد فى النقرة تحت الصدغية بين العضالات 

الجناحية . ١‏ 
العضلة الجناحية كناع 8010 1617م 
جناحي فكي سفلي “نم انط تل سم صسسمع زعام 


متعلق بالنتوء الجناحى والفك السفلى . 


حر اج جناحى فكى 5255 :58012211:0111121 2117 
رباط جناحى فنكى اداع سدع نا «تحلتاطنل سم سسمع رعام 
رفاء جناحى فكى عطمة" «تحلتاطتل سفسسمع رعام 


رباط وتري يفصل العضلة المبوقة عن العضلة مضيقة 
البلعوم 


العليا . 
ال حيز الجناحى الفكى 52 “نه [تاط تل صة سسمع وعام 
خرا اج الحيز الجناحى 55طع5 502 0110121 مف صامع :7117 


الفكى 
ا حي فكى علوى - ونه لنت سسمع رعام 
١‏ 1 1 11 - عندد!التفسا-مع 2117 
متعلق بالناتى الجناحى (55ع100م 4ذمع نزرع]2) والفك العلوي 
(دللتجة/ظا) . ١‏ 

النقطة الأقل إنخفاضا بحدود الشق الجناحي الفكي العلوي. 
الشق الجناحي الفكي دالت 
الثلم الموجود عند اتصال الفك العلوي مع الشاخصة 

الجناحية للعظم الوتدي . 
كلك جناحية 20 نتفملتتسقط < طاعامد تإندد[التفسسمع معام 
فكية علوية - ثلمة شصية 


1ناككا 17د [1لده تامع 2117 
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تعاب 
مدّرلتُعاب » مَسيل اللعاب 
لوي حلدي 
متعلق بالبلوغ ((إامعطتاط) . 
الباقى باخام 
سن البلوغ 
طبيب أسنان متخصص فى الصحة أقنادعل طتلهعط عتاطنام 
العامة ْ 
يختص بالصحة السنية للمرضى ويصمم ويشرف على 
البرامج الصحية والوقائية وعمل الإحصاءات والعمل على 
التوعية بالصحة الفموية لأفراد الجتمع . 
مرض بيونت - الالتهاب الشفوي الغدي ‏ - ءوةءوذل و'عاصعوم 
كلل لصواع كتاتلتعطء 


1 - فلدكرام 
12011111011 


لاع طتام - لونرء اتام 


| 1 
211517 25 


57101012 171125011 -خاع عابط 


متلازمة بلومر-فنسون 


(سابقة)رئة »رئوي -20120ت[تام , -متساجام 


رئىق يِ 1211110112177 
متعلق بالرتتين أو يؤثر على الرئتين . 

الشريان الر توي 21617 72197متسلامام 
الشريان الذي ينقل الدم غير المؤكسد من البطين الأيمن في 
القلب إلى الرثتين. 

وهط ركو يِ 5م0112 012217«تلتام 
هبوط أو قصور جزء أو كل الرئة نتيجة انسّداد مجرى 
الهواء . 

انصمام رئوي ممكتامطص تإتتمسمسلسام 


صمّة تتكون في الوعاء الدموي وتدورفي مجرى الدم 
وخلال دورانها تزداد في الحجم » حتى تنحشرفي الأوعية 
الدموية الأقل حجماً . يسبب انحشار الصمامة الكبيرة 
الموت الفوري أو في خلال ساعات . 

الوريد الرئوي 
أحد الأوعية الدموية الغليظة والقصيرة التي تنقل الدم 
المؤكسّد من الرئتين إلى الأذين الأيسر في القلب . 

الى ل السيد +الخرمة الوضافة العضة ملندم 
اللب السني الذي بملاً الحفرة اللبية في السن » وهو نسيج 
رخويقع داخل عاج السن ويحتوي على ألياف » وخلايا » 
وأنسجة مثل الأوعية الدموية . والأعصاب الحسية » 
والأوعية اللمفية ؛ تمر هذه الأوعية من خلال الثقبة الذروية 
للسن أو من خلال القنوات الإضافية 

حراج اللْب - خراج لي :ه» 
التهاب حاد أو التهاب مزمن للب السن مصاحب لنسيج 


صا الود م اتام 


5255 [فقملتام - ووء©25 «لتام 


مسيل اللُعاب . ملعب » 
مدر اللعاب 


عنا 512105805 - عتاع 21721280 


توسع القناةاللُعابية »توسع المسال اللعابي ‏ وذفهاءءلة تراص 
إنزيم التيالين » خميرة لعابية متلهوام 


مصطلح قديم لإنز يم الأميلاز (ع5ةتإملة) . 
السيل التُعابى » روال - 
فرط إفراز النُعاب » كثرة اللعاب . إلعاب 

حالة من زيادة الأُعاب في الفم » نتيجة زيادة الإفراز أو عدم 

القدرة على البلع » زيادة في إفراز اللعاب إلى ما يصل إلى 

5 جالون يومياً في حين أن المعدل الطبيعي هو 0.25 - 0.4 


- ماكتلة 217 


جالون يومياً . 
حصاة لُعابية كلالداعلق ونه اتلد - طاتامله جام - طغتله جام 
حصاة أو حصى تتكون فى القنوات أو الحويصلات اللّعابية . 
يلغت » يستعلب 1 اجام 
(سابقة) تعاب 2 تُعابى 2 اتات -17:210م 
قيلة لُعابية 1 علع17210م 


قيلة لُعابية تحت اللسان » - 


- لمتاعستاطناد , عاءعع265210 


ضفيدعة ولنتصةمر 
لُعابى المنشاً عداعمع17210م 
ملعب .مسيل لتُعاب 2 عناع 5121080 - عتمعع17210م 

و 

مدر اللعاب 
تود ير الأفنية اللعابية تطامم و1210 - وطموععم 1ه :جم 
حصاة لُعابية - طاتلةوام - طغتاملةوام 


كتالتعلد» 217 5للدك5 
تحص (نخصى) لُعابى »تكو نالحصاة وأسقنط)ناملة :جام 
اللُعابية 2 2 
تكون الحصى فى المسالك اللُعابية ؛ الحصويّة اللعابية ؛ 
الإصابة بالحصى اللُعابية .حالة تكون حصى تأُعابية 


متعددة . 


خزع الغدة التُعابية »شق القناة اللُعابية ٠‏ لإتتمامط)ناملة7)م 
استخراج الحصاة اللُعابية 

تفاعل نُعابى 1001| 
3 


3 


شر لُعابى 2 إلعات »فرط - معط:7210ام - وعم مله رام 
سيّلان التُعاب .إلعاب 

سيّلان الأُعاب »تلعّب ‏ إِنُعاب 

ذو طواحن عديدة الطيات . ذو أرحاء متعددة 
الطيّات 

حيوان تتكون تيجان أضراسه الطاحنة من طيات عديدة . 


1101 
00 لله - 217210515 


الك ك 0004| 


- 660 - 


قرن اللب #قرن لبي 
استطالة بشكل قرن تمتد من حجرة اللْب باتجاه الحدبة أو 
الحواف القاطعة للسن . 
تب التاج 
الجزء من لُب السن الذي يوجد داخل تاج السن . 
نْب سنى » نواة السن ء اللب السنى 
موسا وكاو ليا عق حا اال قلب السن . 
تغير مرضي مترق في اللب السني يؤدي إلى ضعف 
وتدهور النشاط الوظيى . 
حصةة لبية 
تكلس مع كثافة شعاعية لعاج متكون داخل الحجرة اللَبية 
أو ملتصق بأحد جدرانها . 


0 «لتام - تتطتاقء اتام 


لقد01:0» و ملتام 


)امع , مانام 


01 12102ع2ءع0168 , ملتام 


502 ملنام < عاع دضع ماسم 


10 م(اتام 
012110 , ملتام 


لتتالنء1)ع عأقلاع)5 <- اعتضقي , ملتام 


استئصال الب 6101227 م[لتام - 01 مادم تلاعت , ملسم 
نزع محتويات الحجرة اللّبية وقناة الجذر بالكامل . 
أل متليف 1151011 , امام 


لَب سني ١‏ تدناقص خلاياه ويزيد حجمه بزيادة أنسجتة 
الليفية »إما نتيجة حالات مرضية » أو نتيجة التقدم في 
العمر. 
غنغرينة اللْب 
قرن لبي 
بروز أوامتداد من حجرة اللّب يتجه مباشرة تحت الحدبة أو 
تحت فص نام للسن . 
فرط تنسج اللّب .فرط ضخامة اللّب 
نسيج لبي نتاجي يتكون نغيجة لالتهاب الب المزمن ؛ 
يشاهد سريرياككتلة لحمية حمراء معنقة أو بدون عنق تبرز 


عدء81 522 مانام 


تالام» مانام ع تنتمط ملام 


2 م(اتام 


من تاج سن ذو لب مصاب بانكشاف واسع عند مريض 


يافع . 


تغطية الب اللا مباشرة » أعع "تلض , عستممق مانام 


تقبيع اللب غير المباشر 
مس رك ,عا ول تر رسف فز 
1 
عدوى اللب »تعفن اللنب صمناءع1دأا ماسم 
التهاب اللْب 5تاتماتام - دمتاحسصسد كس ملسم 
تحنيط اللب متاق لتسسسمم ملسم 


متموت وصديد ؛ يمكن أن يحدث في مرحلة مبكرة من 
العهاب النيق اتناف ْ 

بتر اللب » استئصال لب 

السن 
استئصال الجزء التاجى من لَب السن . 

امتقكاة شعورة ل 
شكل من أشكال الاسستحالة اللبية تلاحظ عادة في كبار 
اذى » رحدو بن امن يه لا جار ليطن خسار 
الخلوية . 

تكلس اللب 
ترسب أملاح الكالسيوم في أنسجة لَب السن » ممايؤدي 
إلى تمعدنه وتصلبه وصغر حجم الحجرة اللبية » ويمكن أن 
يتتج عن تقدم السن » أو التسوس ء أو الرضح . 

تكلس اللب المنتشر 
تكلس لَب السن مع تراكمه في أعمدة أو شرائط تشمل كل 
النسيج . 

كن 
1- قناة فى جذر السن تحتوي على الأعصاب والأوعية 
الدمرية و الخجحة الدامة: ‏ القدوات اللنية وى اسان 
للحجرة اللّبية الموجودة في تاج السن . 1 
9ق القطرزير التعاضى) : اجات طولية مفدة [الأمعة 
كاعد دون الابنان ؛ 

قلدسوةلبية مرىء تتام 
قرص محدب من المعدن أو الُبلاستيك يغطى به اللّب 


0601227 [تام > 2)1012)تامتتة اتام 


2010011 , 2102 "7عمععع0 مانام 


10 (لتام 


15ت , مامتادعقعلقء ملسم 


لقصة )غ00 - لفصةء ملتام 


تغطية اللْب عستممصةء مانام 


عملية تغطية اللّبٍ المكشوف أو القريب من الانكشاف 

بضمادة واقية لحمايتة من التخريش وإحداث تأثير طبى 

مسكن ومهديء للآلم ومطهر » مثل وضع هيدر وكسيد 
الجالسيوع الذي يشجع على إنتاج عاج مرمم . 
حفرة اللب » تجويف اللّب 

حفرة في قلب السن داخل العاج تحتوي على لب السن 

وتتألف من حجرة اللب وقناة الجذر . 
حجرة الأب 

حفرة داخل قلّب تاج السن . محاطة بالعاج وتحتوي على 

اللْبٍ السني . مساحة منفذة للأشعة السينية داخل تاج 

السن » تحتوي على أنسجة ضامة » وأوعية دموية » 
احتقان الب 


اكه ملتام 


لاء اسودء ملتام 


21110--101 
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لب حي 
نب يحتوي على أوعية دموية سليمة . وتختبر الحيوية 
بواسطة تنبيه النهايات العصبية للب التي تكون موجودة 
طالما كانت الأوعية الدموية سليمة وغير مصابة . 


11 , مانام 


الذك »لب السن ملسم < وماهام 
لب السن 5نامع وملنام 
ادك الحذر يِ 5م201" وماهام 
ع لوملتام 
متعلق بالل السني 
نضحة لبية 1 2ل0ناتء لوماتام 
قرن لك منتمط لوملاهام 
ف ل ولمع ةع مقط لدوملتام 
زيادة دعر تؤدي للاحتقان . 
تهيح 0 ٠0‏ لوماتام 
ل 2255 [1نماتام 
ألم لحي ستدم لدملاهام 
اختبار حيوية اللب أدع) وأتلة)1؟ لوملاسام 
جدار ل لله لدماسام 


كدان اتوم يقس الأنةاقى حدر إشافية أو فإطكة بوركون 


أفقياً بالنسبة للسطح ا حوري . 
ألم النب مانام 
المعرتر يضيب الل تالس 
استعكصال اللْب 01227عمء»ء مانام 
نزع كامل للب اسن 
انظر استئصال اللب (8608متاءه مآن©) . 
استئصال الب بالكامل( التام ( عاع اصصق , تإسدماءء مانام 
استئصال الب الجزئى لدتانتهم , تإسدماءء مانام 
مصطلح قديم لاستعصال الب الجزئي . 
ل الشكل حدم ؟تماسام 
الشهنات اللْب 5 أمانام 


التهاب اللّب أو التهاب لب السن ؛ عندما يكون الب 
مكشوفاًبما يكفي لإفراغ أي نتح للخارج يسمى التهاب 
اللّب المفتوح (كتاتملنام معم0) ؛ أما عند عدم وجود تصريف 
للنتح للخارج فيُسمى التهاب اللَّبٍ المغلق 10560©) 
(1115م1نام . يسبب التهاب اللب الحاد أللاً نابضاً شديداً . 

التهاب اللُب الحاد 
حالة مرضية للب » تتميز بعلامات وأعراض الالتهاب 
الحادء مثل : الألم » وتمدد الأوعية الدموية » نضحة 
التهابية » وتجمع الخلايا البيض متعددة النوى ١‏ 


22111 , 5لا أملتام 


تطبيق دواء على بقايا التي لجعلها فى حالة خاملة 
وحفظها في حالة طاهرة . 
ل تخري. ‏ لب منعموات 
لَب سني فقد لأي سبب الأوعية الدموية والأعصاب المغذية 


22101 و ملتام 


له » وأصبح غير حي . 
مُوات الل , تنخر اللب 
عقيدة أبية - حصة لبية 
لَب غير حي » لب متموت 
سليلة لبية 3 التهاب الب مفرط التنسج مزامم ملسم 

انظر فرط ضخامة الب - ملنام عط 4ه 2515 1متعم:119) 

(12519م1عم90ط لدملنام . 
وقايةالنب .حماية اللُب 

وضع طبقة واقية في حفرة سنية » تعمل كطبقة عازلة بين 

الحشوة ولب السن »لمنع توصيل الحرارة أو الّبرودة إلى 

اللْب من خلال مادة الحشو. 
لب متفسّخ »لب متدخر 

لَب متحلل بتأثيرإنزمى وعدوى كائنات دقيقة رمامة ما 

يؤدي إلى مركبات ذات رائحة نفاذة مثل سلفيد الهيدروجين 

و الأمو نيا (هندهتصحصكة) » مركابتان (كصمامدعمهء31) . 


2610515 اتام 
06211 - 200016 ملتام 


202-121 , ملتام 


(«التام 


1151 ,و ملتام 


لب جذر يِ ند[ناء205" , ملام 
الجزء من لب السن الذي يوجد داخل جذرالسن . 

نزع اللْب »استعصال اللْب 6121مء مانام 

حصاة لْبية (سنية) عاعتامعل - عدرماد ملام 


1 - منطقة متكلّسة داخل نسيج اللَْبٍ السني . 
2- رواسب متكلسة داخل لب السن » تتشكل في سياق 
تغيرات تنكسية وتسم أيشيا خضياة لبية (غاه ةدعم 

سطح الب 

سطح الحفرة السنية التي تغطي اللّب . 
اختبار اللْب أدع) لتم 

اختبار كهربي أو حراري للتحقق من حيوية السن ؛ وسيلة 

تشخيصية تشتمل على تطبيق منبه كهربي أو حراري أو 

آلي على تاج السن لمعرفة مدى تهيج اللّبٍ . والاختبار 

ليس دليلاً قطعياً على حيوية اللْب . 


51112 اتام 


فاحخص التْب »فاحص حيوية اللب تعاوع] مانام 
جهاز لفحص حيوية الل 

فحص الل تحري حيويةاللب عطتادع) مانام 

نسيج اللب 1و5 مانام 

معالجةاللب مع ساو مانام 

تقرح الف ع6 «(انام 


وحشى ل تام 
متعلق بالجدار الوحشي » والجدار اللبي في الجزء الدرجي 
ود الققر القاطعة لاف 2 إن 1 

زاوية وحشية لبية عاعقصهة 15)2[1ل0مانام 

الزاوية المتكونة بالتقاء الجدار الوحشي » والجدار اللي . 


وهى زاوية خطية (عاعصة عهن) . 


طب الأسنان اللبى 2 - 1[000101216تام 
فرع من علم مداواة الأسنان اللّبية يختص بلّبٍ السن . 
شتفوى لبى لوتطهاوملنام 


متعلق بالجدار الشفوي . والجدار الأبِي في الجزء الدرجي 
من الحفرة الجانبية القاطعة . 2 1 
زاوية شفوية لبية 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدار الشفوي . والجدار اللّبي . 
وهى زاوية خطية (عاعصة عهن) . 
مياق 5 لممعستامماهام 
متعلق بالجدار اللسانى » والجدار اللَّبِى فى الجزء الدرجى 
من الخُفرة الجانبية الإطباقية ٠‏ 0000 ْ 
زاوية لسانية لبية عاعصة لمسعستامماهام 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدار اللساني » والجدار اللي . 
وهي زاوية خطية (عاعصة عصنآ) . 
محوري لساني لبي 
متعلق بالجدار المحوري » والجدار اللساني » والجدار اللَبِي 
في الجزء الدرجي من الُفرة الجانبية الإطباقية في ضرس 
طاح أرقا ساك + | 
زاوية محورية لسانية لُبية 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدار المحوري » والجدار اللساني » 
والجدار اللبي .هي زاوية نقطية (عاعمة غصذه2) . 1 


ع2261 12151 0ملتام 


011251102:12[1[لتام 


2251 0111251102:121 اتام 


إنسى لم 025121 مانام 
متعلق بالجدار اللَبى » والجدار الإنسى للحفرة السنية . 

زاوية إنسية لبية عاقطة لوتوعدصدمماهام 
الزاوية المتكونة من التقاء الجدار الإنسى » والجدار اللّبى 
وهى زاوية خطية (عاعصة عصهن) . 
ضع اللُب الحمى - 

بضع اللب الحي 1 
نزع أواستئصال الجزء التاجي من اللَْبٍ الحي المكشوف 
للحفاظ على الجزء الجذري المتبقى من اللُب. يفضل 
استعمال مصطلح بضع اللّب عن استئصال جزئي للب . 

بضع النب الدوائى عناتاع مه “تعط) , تإدسمامملهام 
يبدي ضربات إيقاعية مثل ضربات القن . 


0127]ع مانام 151:هم - تإددمامملتام 


2111521 


التهاب النب الصاعد 

التهاب الل المزمن 
حالة مرضية للب » تتميز بعلامات وأعراض الالتهاب 
المزمن » مثل : الألم » النضح الالتهابي » وتجمع الخلايا 
اللمفية » وخلايا البلازما » والتندخر . 


25 , 15اأملتام 


عتدمتتك , كتغاملتام 


التهاب للب المفرط - عتأمقامتعموط عتمستطك , ككتماسم 
التنسج المزمنا تصنع أو التشكل  -‏ كناتملنام عتامهامءمرط 
- الأب 0 أو التصنع 

التهاب اللب المغلق 50 , وغتملمم 

التهاب النب البو ري لوع10 , كتاتملمام 

التهاب اللْب المفرط التنسج 1251ماع موط , عتاتملمام 


التهاب مزمن في لب السن » يكون عادة مصاحباً لنخر 
كبير » ويلاحظ بكثرةعند الأطفال والشباب ؛ ويتميز بتكاثر 


أنسجة اللبٍ لتكون كتلة لحمية معَنّقة فى الخفرة اللبية 
المكشوفة . انظر التهاب اللُبٍ مفرط التصنع أو التشكل 


(ملتام 1ه ه1أكهة1مجعم819) . 

التهاب النب البسيط عامسة , كعتغتملمام 

التهاب الب القيحى متاك , كتاأملتام 
التهاب اللّب الناتم عن امتداد إصابة نخرية إلى داخل لب 
البق + 

التهاب اللْب الشامل [0)2) , كتاتملمام 
التهاب منتشر في لَب السن . 

التهاب الب التقر حى 17)واعع1نا , كتاتملتام 

عديم اللْب ١‏ و5ع1ماتام 
سن ذات لب مستأصل أو متحلل . 

سن عديمة النب غ00 دوعامانام 

محوري 5 نام 


2 

متعلق بالجدار اللّبي والجدار المحوري للجزء الدرجي من 
الخفرة الجانبية القاطعة أو الخُفرة الجانبية الإطباقية . 

زاوية محورية لبية عاعصة ل[دتحتدمماتام 
الزاوية التي تتكون من التقاء الجدار الأبيمع الجدار الحوري » 
وهى زاوية خطية (عاعمة عصن) . 

محوري شدقي لبي » محوري 

دهليزي لبي 

متعلق بالجدار اللّبِي » والجدار الشدقي . والجدار ال لحوري 
في الجزء الدرجي من افر الجانبية الإطباقية في الرحى أو 
الضاحك . 

زاوية محورية شدقية لبية 
الزاوية التي تتكون عند إلتقاء الجدار المحوري », والجدار 
الشدقى » والجدار اللّبى . وهى زاوية نقطية (عاعصة غصذه©) . 


121تدمءع مانام 


3281 011602121 اتام 
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فرفرية.بربوريك دذومناعم - هانام تنام 
1- مرض يتميز بوجود بقع أرجوانية على الجلد والأغشية 
ال مخاطية نتيجة نزف تحت الجلد . 

2- حالة مرضية تتميز بطفح جلدي نات عن نزف الأوعية 
الدموية الصغيرة تحت الجلد . 
فُرفْري . مصاب بالفرفرية . بربوريك 
متعلق بالفرفرية » أو مصاب بها. 


| 


لثة قر فردٍ ب 2 ©10112م1نام 
تقيح “انام 2ت ع1612نانتتام 
وجود قبح أو صديد. 


قيحى »متقيح »صديدي ادع لنسجام 
متعلق بالقيح أو الصديد أو مكون له . 
اأبيضاء » وخلايا متدخرة وأنسجة متحللة (صديد 5د©) . 

شبيه القبح »نظير القيح »قيحي الشكل 

قيح كتامر 
مادة شبه سائلة صفراء غليظة القوام تتكون نتيجة تفاعل 
التهابي وتحتوي على دم » وسائل نسيجي » وجراثيم ميتة 
وأخرى حية » وخلايا الدم البيضاء » وخلايا نسيج ميتة ؛ أو 
هي بقايا الكائنات الدقيقة المسؤولة عن تكون القيح . 


ل | 


جيب قيحى أعكا0م كتامر 
مقّلحةدافعة م531 اكتام 


1 انظر مقلح أو مقلحة #علمء8) . 

دافع الشريط 
أداة يدوية تستخدم في المساعدة على استقرار وإنطباق 
الأطواق التقوكية . 

سككر 0 عاتافأكتام - فلتتأكتام 
اللمجادئ سج يجري الببع : 


تقتتطاطة أسمصع تلهج <- أسمصع تلممط , دلتأاكتام 


920 , “تعطكتام 


- 


بثرة خبيثة - 
بَثري » ذو بثور 
متعلق بالبثرات أو يتميزبها . 
بثرة واتأكلام - عالتأكتام 
رتفاع صغير محدد على سطح الجلد » يحتوي على قيح أو 
لف. 


3 
. 3 


حِ 
1- تحذل المواد العضوية بفعل الكائنات الحية الدقيقة » وينتج 
عن ذلك نواتم مختلفة من مركبات صلبة وسائلة وغازية 
ذات رائحة كريهة . 
2-تعفّن أو تحلل الأنسجة المترافق برائحة كريهة . 
عى اس 3 
فسخ , يتفسخ 


2115411121: 


ل 1000| 


10 


نبضان . خفقان » نبض ام 


ضربات إيقاعية أو رجفات إيقاعية كما يحدث في ضربات 


القلب 
منيض . منابض » منبّاض 2]01 اتام 
نبض 1 15نم 


موجة من زيادة الضغط تنتشر خلال الجهاز الدموي 
سوال داقن الس اخ لشب ركو اد 
تجس في أي شريان سطحي » مثل الشريان الكعبري 
(لإاعغة 20121 ؟1) في المعصم : 
إذرار » سحق 
مذرار 


انام 

1172601 117نم 

مسحوق ( لاثينية ) 201013 - .كلنام - متعلنام 
الطبية » واختصارها (.107نا©) . 

خفان 12111111 
مادة صلبة بركانية المصدر تحتوي على 60-57 / سيليكا 
(511168) » غير ذوابة فى الماء أو الحمض » تستعمل فى طب 
الأسنان كمادة ساحلة وكمادة صاقلة لتلميع وصقل الأجهزة 
التددية:.:. 

معجون الخفاف . معجونالخفان 

مسحوق الخفاف » مسحوق الخفان 


2251 ع01تتام 
72015013 علطتام 
حجر الخفاف . حجر الخفان عدماد ععنسام 

ام اا 
لدادعل , ممسسام 

طعتتام 
1- أداة تستعمل للتثقيب أو التعليم . 
انظر مثْقّب حاجز المطاط (اءصنام مهل نع ططنك) . 


2- أداة تستخدم لقلع جذر السن . 


0 


خرامة دبوسية لام و اعتتام 
272 5 
خرامة السد المطاطى تقل “تع ططناتز ر لاعسمام 


أداة تشبه الملقط تستخدم لعمل ثقوب مستديرة ذات أحجام 
المطاطي ؛ الطرف العامل من الأداة يشتمل على رأس تثقيب 


من جهة وسطح دوار فيه 6-5 ثقوب من جهة أخرى . 


كقب .تقب ءعبزلءوخز عناأء متام 

قيحى.بورينى عنام 

تخا قيحى 9 1211011116 > 2111:0111110115 
يحتوي على مخاط وقيح أو صديد . 

هدف ٠‏ غاية 111005 
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اموا وني ا الم جرد 
السنية » تقيح النسج الداعمة السنية 
التهاب الأنسجة حول السنية مع تكون جيوب عميقة 
وإفرازات قيحية » حتى في غيابة المسببات الموضعية . 
تقيح دواعم السن بحسب شموتز 
التهاب الأسناخ القيحي نتيجة إهمال نظافة الفم . 
تسح اكور مكديدي 
التهاب الفم القيحي 
التهاب الفم القيحي النبتي 
حالة فموية تتميز بتكون نتوءات حليمية صغيرة ومتعددة 
في مجموعات متقاربة وفي مساحة واسعة » مع التهاب 
مزمن » يعقب نمو بثرات دقيقة على الأورام الحليمية . 
هرم ااالنونن| 


- 


هرمي “| 
على شكل الهرم . 
كدر لليف 
الصنف الثانى 
انظر تصنيف و رت («دمتأدعقأوممككء 21*5ه10 عآ) . 


لماصع3120م , 27:01:02 


27:01:10 , 57 


1273:0515 - 1-03 
21110 


كطداء6؟ 27:05]012211115 


ح عتتاع 2 لملتسد درم 


121101 11 1:*5ه"ا]1 ع1 


حموي . محموم #انكسنذ | 
متعلق با حمى 06767 . 

حمى . سخونة .2 ارتفاع درجة الحرارة (5©لإم - وترء ام 

حمى .» حموي لدتدء:271 
متعلق بالحمى أو متأثربها . 

كُمَّثْرِي الشكل 

حفرة كُمُثرية » نقرة كُمُثرية 

حرق .حرقة .حرارة »نار حمى -10زم 


سدم تنام - منرم درم 


1271110113 2 


مولد الحرارة .مولد الحمى 210 
مادة تسبب الحمى . 

مسبب ال حمى » مولد للحمى عتصعع 5106م 
متعلق بمسبب الحمى . 

ح قةاللسان 21112 
الإحساس بالحرقة فى اللسان . 

مفسح 1 عتمعع 2710 


مُتفسّخ متعقن ألاععدع:1111م 
عملية التعفن المؤدية إلى التفسخ أو العفونة . 
انظر لَب (ملنا©) . 

عفن » نتن ء متة متفسخ 


بحالة متعفنة أو متفسخة . 


مانام اأمععوعء تام 
دع غ0" - اتام 


(سابقة) صديد فيح » تقبيح 
تقيح الدم »تسمم دموي قيحي 

تسمم دموي جرثومي عام تسببه كائنات دقيقة مولدة للقيح 
في مجرى الدم ؛ ويتميز بتكون العديد من الأخرجة في 


-230 و -ا2 
قلصسع زم - للسرعهة7م 


أماكن مختلفة . 
دم قيبحى تقبيح الدم ؛تسمم دموي لتمع هزم - فقتس زوم 
متقبح قيحي 3 صديدي نذا | 


متعلق بالصديد أو القيح . 


«(سابقة) قيح .صديد -م و -مثقم 
مكور 5 مقيحة كتاء »27:00 
كيسة قيحية » كيس صديدى 27051 
مو لد للقبح 3 مقبح عتصعع 70م 


مادة أو عامل مولد للقيح أو منتج للصديد . 

التهاب المفصل المقبح كتاتتطاتيه عتسعع0:زم 
8 1112 1273:0511 

2 - وعط:27:011 

مصطلح قديم مهمل لوصف حالة انسياب رشح قيحي أو 

نضح صديدي من آفة حول السنية . 
تقيح اللثة » تقيح دواعم السن 

1- إفراز قيحي . 

1-2 في طب الأسنان) : مصطاح عامي للدلالة على أي 

شكل من أشكال المرض حول السني . 

مصطلح قديم لالتهاب مزمن حول سني عتممعط) 

(5م71000عم ٠.‏ 
تقيح دواعم السن والأسناخ 

مصطلح يطلق عادة على الحالات المتقدمة من الالتهابات 

المزمنة حول السنية حيث ينبثق القيح من الجيوب حول 

السنية » وقد أصبحت الآن نادرة الحدوث . 


دع 01م - 270110 


0ع 23:01:02 
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عظممر بع عصوط عنم لقتنن 
الفك العلوي للحيوانات الفقرية غير الثديية . 


011201: 202 


مربع 0111 
العضلة المربعة للشفة السفلية  -‏ كتدمتعكصة نتطه[ كطد_لدتان 
العضلة السفلية تتطها امووء رمعل عاعكسحم - عاعكتحر 
خافضة الشفة » العضلة الذقنية المربعة كأتدم رع كس 
العضلة المر بعة - 211516 كأتامتاء متاك تتطج[ كدج :20تنان 
للشفة العلوية - 15ا0 تا وناك تتطه1 دمغوت12 عاعكتاحر 

العضلة العليا رافعة الشفة 
العضلة المربعة للشفة السفلية  -‏ عاءوتمر - دعصم كه مكحتن 
عضلة سفلية خافضة الشفة وتام تع صا تتطها “تمدو رمعل 
عضلة مربعة عاعكتامد كنكه لمحتن 
(سابقة)أربعة .رباعى -ج20 نان 
رباعى الحدبات عر باعى الشرف 0 تمركمع لقنن 
ر بتاعي الأضلاع 1 ال" 
رباعى الحدبات تملنععء طتك تل هتان 
عه 0 رعشة 01121 
كيفى 2157 1[دنان 
ا »نوعية »خاصية » جودة انلمتن 


نوعية الأشعة المتأينة م1" يعستعتده1 01 بانلدداو 
«فى التصوير الشعاعى) : تقدير الطاقة النسبية للأشعة على 
أساس قوة اختراقها .. 

سلامة النوعية . ضمان الحودة 
مجموعة اختيارات مننظمة واجراءات للتأكد من أن كل 
وحدات جهاز التصوير الإشعاعي تعمل بمستوي جيد بحيث 
تؤمن الحصول على صور شعاعية جيدة عند تعريض المريض 

ضبط النوعية » ضبط الحودة » مراقبة الجودة 
انظرضمان الجودة (عءصشتتادقة 1159ة00) . 


0121117 112 


[0تصم» 117لدنسن 


كمية. كم 2 كمى (لانينية) 2157 ناسمسن 
كمية. مقدار» كما 'باتأسمتان 
مقدار الإشعاع د01" , باتاأسوسن 


كمة الأشعة المطبقة على النسيج أو العضو في المرة الواحدة . 
كمية .كم (لاتينية) 

وحدة الطاقة المصاحبة للأشعة الكهرومغناطيسية 
كمية بحسب الرغبة (لاتينية) 

تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 


|0111 


.0.1 - أعطنا مستكاسحسن 


أر بع مرات يوميا غ01 21112201112 تاعأقتان - 1.0.ن - 0.5.ن 
(لأنينية 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
كل ساعة (لاثينية) عنالوقتان - .طون 2 مط.ن 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
كل ساعتين (لانينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
كل ثلاث سفاعات (لاثينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
أربع مرات يوميا (لانينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
حسب الرغبة (لاتينية) 


تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 


0.21. 0112011 5661111013 3 


1 112©] 3011نان > .ط31.ع 


ع1 صا معنن - .0.1.0 


أع1]1 مسسكاسمين - ١1.و‏ 


دجال» نصاب عآعدتان 
دجل . تمل »طب التدجيل 0112117 
موسّع حلزوني متاعط مسن 


طبيقة تقوبمية علوية ثابتة تشبه حرف 777 . أو طبيقة قوسية 
تخمالة تشتمل على أربع عرى حلزونية » واحدة عند كل 


نقطة انثناء . 
رباعى الزوايا (للأداة) (226نا “تافص مج 08) عاعصطلدتان 
أداة ذات عثق بأربع زوايا » مصطاح أدخله ج .ف . بلاك 
عاعة81. 0.17 . 
رباعى الزوايا عن ةانق طة 01201 
1-ربع الدائرة ه0201 


2- نصف القوس السنية 
ربع الإسنان الكلي » ويشمل كل الأسنان التي في نصف 
أحد الفكين » ويمتد من الخط المنصف للقوس السنية فى أحد 
الفكين حتى الرحى الأخيرة .الأرباع الأربعة هي ربع 
الفك العلوي الأيمن » ربع الفك العلوي الأيسر » ربع الفك 
السفلي الأيسرء ربع الفك السفلي . الأيمن .في مسميات 
النظام العالمي للمعايرة أطلق على أنصاف الأقواس السنية 
المسميات التالية : الربع العلوي الأمن » والربع العلوي 
بها على التوالي بالأرقام 1 2 32 42 . 

رع 


01120121 
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استبيان » استفتاء 
أسئلة توجة إلى عدد من الناس استطلاعاً لآرائهم في قضايا 
(فى طب الأسنان) : ورقة عليها أسئلة يجيب عنها المريض 
رد الت الي 
التنسج الأحمر بحسب كيرا 
نسبة إلى ل .أ . كيرا 16/184 1.8.0 »1933-1856 » طبيب 
جلد فرنسي . 1 
حالة قبل سرطانية » تتميز بتكون حطاطات حمراء حوافها 
غير محددة عند التقاء الغشاء الخاطي مع النسيج الظهاري ؛ 
حدوثها في الغشاء المخاطي الفموي يمكن أن يكون علامة 
لسرطان مبكر . 
سريع 
راتين «أكريل» سريع التصلب- 
الراتين المنشط - راتين 
ذاتى التماثر - راتين متصلّب - مزلوء" عستسه-010» - صلم 
بالبرودة - راتين متصلّب ذاتيا 
راتين «أكريل» يمكن أن يتماثر بإضافة منشط وحافز» دون 
استخدام حرارة خارجية . 
جير حي . الكلس الحي . أكسيد الكالسيوم 
جير أو كلس غير مطفأ ؛ انظر كلس »ء جير (©<نانآ) . 


01156101111211 


0112 تطارء 121'5وع1ا0 


0111 
- طزوع"1 عاناء-كل1نا0 


211020171221 2 صلوع؟" 2160 ماع22 


زوع كلتتتء-][ء5 


عتستلكء تسن 


إصلاح سريع تدمع :1-كاعتنان 
0 

إسمنت سريع التصلب أمعصع عستااعءد-عاعننان 

زكبق 110177 ح ناء [زوكل 01 


مصطلح قديم للزئبق » نادر الاستخدام . 
هدوء »سكون 
ساكن »هاديء »هامد 

متعلق بالمرض » قبل أن يكشف فيها أو في فترة غير نشطة . 


01116512 


اداع 0|165 


فترةالهدوء له عاص أمععى تبان 
هادئ .ساكن أعتنان 
محرك هادئى الدوران عمتعص عسمتمسنت أعتسان 


(سابقة) خمسة » خماسى -11112010]) , -1120نان و عستتان 


و و 
ملغم خماسي 

خليطة الأملغم تحتوي على الزئبق وأربعة معادن مختلفة . 
ورم كوينك- الورم الوعائي العصبي 

وذمة كوينكه 

نسبة إلى ه .! .كوينكة . عاء8.1.0115 »1922-1842 , 
كيناء كينين 

مادة كيميائية تستعمل كدواء 3 


011111217 12160 


- 22دع0ع0 5'ع01111112) 


مع لع0 ©1:0]1تاع ملع 212 


دتستنان - عستستسن 


كمية مرقشة 12061 تسسكسحتان 
صورة شعاعية مرقشة بسبب التفاوت فى شدة الأشعة الممتصة 
بالستار المكثف . 


1- راجعه في , انظر إلى 
2-بالكمية التي ترغبها » بحسب الرغبة (لاتينية) 
كل ساعة (لأنينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
الحجر المّحي 2 محجر 
عزلة إلزامية لفترة من الزمن لشخص قد يكون حاملاً رض 
معد لتحاشي انتشار عدوى مرضية : 
كوارتر (معدن) 
مادة متبلرة » توجد فى الطبيعة وبشكل السيليكا (#عنللزة) . 
وتدخل فئ تصتيم سواذ سال السس ل كاسه وف نواد 
المسحوق الكاسي » كمادة تتحمل الحرارة » وفي بعض مواد 
الحشو من الراتين المركّب وفي بعض مصادر الضوء . 
قضيب كوارتز 
قضيب من معدن شفاف (بلور صخري 5041لتكه عاء180) 
يستعمل في بعض الأنظمة الضوئية كوسيط لتوصيل الأشعة 
فوق البنفسجية من مصباح زئبق قوسي بقوة 50 وات 
للمساعدة على بلمرة مواد الحشو غير الْمتبّلُمرة . 
(سابقة) مايقارب أو ما يشابه 1 
ماثل » على نحو مشابه . 
أربع مرات يوميا (لاتينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
مُلغم رباعي 
خليطة من الأملغم تحتوي على الزئبق وثلاثة معادن أخرى . 
زاوية كاتر فاج - عاعصة لمأاعتدم - عاعصدة 'دعع12ء::01020) 
الزاوية الجدارية 
نسبة إلى ج ل . كاترفاج دي برو ».010215612865 .كآ.ل 
ناهع8 06 »1892-1810 » عالم أجناس فرنسي . 
اعون اتلكي 
خليطة مكوة من القصدير والأنتيمون (الإثمد) 
(00مممتاصطة) . 


.0.7 - 7106 01100 - 715 للاناأسوتان 
.0 01 .طن - متنتمط عناودتان 


011 


00107 


011212 00 


-0]11251 
. 0. ,و .1.0.) - عتل صا “تعامسن 


01121610217 112 


)22 5 ماع01 


يسقى »يستخمد 
تدع ادن ترما رذلك تيه أيطدرق اكاعاو 
الزيت مباشرة بعد إحمائه . ْ 

فولاذ مسقّى 

تسقية »سقاية »إخماد . إسقاء . استخماد 

عملية التبريد الفجائي لمعدن ساخن في سائل بارد من أجل 


طعمعسن 


اعع)5 لعطعمع 1ن 


كستطع معن 
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1-راجعه فى . انظر إليه فى .0.97 - ١15‏ سناأصقني - 110 00نانو 


2- بحسب الرغبة ( لاثينية ) 


اقتباس 101 
يومي » مُعاود كل يوم »الورد 01010 


حم الورد » حمى يومية دع ع1 صقنل نامتان 
1-را اجعه فى » انظر إليه فى 115 تنا أصقتان - 7106 100ن - .0.7 


2- بحسب الرغبة ( لاثينية ) 


0 0 
خماسى الشرف 11 لستنان 
خماسى الحدبات » خماسى الدرينات “نض [تاء د طتاع تا مستنان 


عاذور » خر اج مجاورات ووععوط2 عنهل[أكصهم)تعم - تإمسنسان 
الّوزة 
التهاب حاد باللوزتين والأنسجة المحيطة » يسبب عسر البلع » 
وتورم أو انتفاخ الحنك الرخو ء وألم في الحنجرة وسخونة أو 
حم 
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الأشعة السينية أو أشعة جاما . يسبب الإشعاع تلفاً للأنسجة 
الحية . 

جر عة الإشعاع الممنت ص حرا اد 0ه ع عومل لعطزموطة سمنغدتلد 
وحدة قياس للجرعة الممتصة من الأشعة المتأينة » وهى الطاقة 
الإشتعاعية الممتصة من 100 إرجس/ 100 جرام من النسيج أو 
أي مادة أخرى : 

مادة تمتص الإشعاع 2 الإشعاع لقح عستطءدهكى2 201215 

الخلفي . إشعاع الخلفية 

الإشعاع المتأين الذي يوجد بشكل مستمر في البيئة المحجيطة ؛ 
ومصادره هى الأشعة الكونية » والمواد ذات النشاط 
الإشعاعي ٠‏ والنفايات النووية » والغبار الذري المتساقط . 

حرق إشعاعي 
تل كدي اندلق سيت تطرفية اللاقكة الخارنة يشكل سرع 
كبيرة من الأشعة لفترة قصيرة أو جرعة صغيرة لفترة طويلة 
من الزمن . 

تسوس إشّعاعي 
نوع من التسوّس السريع » يصيب محيط السن عادة عند خط 
العنق » ويشاهد عند المرضى الذين يتلقون علاجاً بالأشعة 
للرأس والرقبة عندما تكون الغدد اللعابية فى مجال الأشعة . 
انظر أيضاً تسوس سني (وعتتقء لماصء»7ا) . ١‏ 


10111121 


نا 12012101 


120121011 15 


مقياس الجرعة الشعاعية "اعد عوه0 دم نه ن20: 

طاقة إشعاعية لماعك 2012103 

التعرض للأشعة 205101 120112610123 
التعرض للأشعة لفترة من الزمن » إما الأشعة الأولية أو 
الأشعة الثانوية . 


مصدر خطر الإشعاع » مخاطر الإشعاع 0 دده 2012 
التعرض للإشعاع المتأين بجرعات كبيرة قد يسبب تَلفاً 
لأنسجة الجسم «تهلف بدني طقل عتاقصره5) » أما 
التعرّض للإشعاع المتأين بجرعات أقل » وخاصة تعرض 
الغليد اللمبية إاقد فى تخيراضا فن الصفاتك الؤزائية فى 
الحجيناتالوراثية(تلف وراثى عطقل 6 . 
الإجراءات الوقائية تشتمل على : الانتظار خارج الحجرة 
أثناء التصوير الإشّعاعي وتغطية المريض بمئزر رصاصي 
مغطى بالمطاط أو مئزر رصاصي مغطى بالبلاستيك أثناء 
التعرّض للأشعة السينية .0 

تأثيرات إشعاعية غير مباشرة ‏ كاععءلكء )ءء«نلصارصه0126هم 

عندما تتلف وظيفة الأنسجة التى تعرّضت للأشعة » ينعكس 

تابوه نبالا على الاأنميعة الأخرى ايض : 


خذ (لانينية) 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
يكرر (لاتينية) 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 
عرق »سلالة 
عنقودي الشكل , علقي 
التهاب السيساء - رخد 
بتلالي عرقي 
متعلق بالعرق أو السلالة . 
مناعة عرقية » مناعة السلالة 
التصبغ العرقي 
رفرف .رف 
وعاء ذو أقسام . 
رفرف الأدوات 


راد (وحدة الامتصاص الإشعاعى)- 
جرعة الأشعة الممتصة . الجرعة الممتصة 


من الأشعة 


عمل22 < عجخل 


اهاعم" < .ع1 


12 
12605 
ماع11" - كتاتطعةم 


211 


ااتستصصسا لماعج"م 
01 2 2 2 1 12121 


121 


5 بك[1:21 
100 - 120 


250160 005 


وحدة آيلة إلى الإهمال لقياس كمية الطاقة الممتصة بواسطة 
الأنسجة من مصدر نشط إشّعاعياً . وحدة القياس التى 
يفضل استخدامها في النظام العالمي للوحدات كانن 51 
حالياً همي الجراي 8233 (1 راد 20 - 0.01 جراي 283ع) . 


بتر الجذر قَطع الْجَذّر 2 
استئصال الجَذّر 
استفصال جَذْر السن أو جزء منه : 


قابلية الإشعاع ٠‏ قابلية النفوذ للأشعة » نفوذية 


2- كعبري 


ة إلى عظم الكعبرة (5نانلة؟1) . 


عو 
نبض كعبري 


2016101217" - تإتطاماءعع120 


207 


2011 


120151 31117 


عكاتام 120121 


نبض الشريان الحّعبري في الرسغ الذي يمكن أن يجس 


بواسطة أطراف الأصابع . 
إشعاع » تشعع 


121111 


انطلاق وانتشار الطاقة بشكل موجات أو ذرات أكثر أشكالها 
شيوعاً هوالفوتونات (6501025) والموجات الإشعاعية أو 
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قد يسبب الصداع . والغثيان » والقيء » وانحفاض الشهية 
للطعام . أو الإسهال ؛التعرض للأشعة لفترة طويلة قد 
يسبب العقم » وأذية الجنين عند المرأة الحامل وسرطان الدم أو 
نوع آخر من السرطان وتساقط الشعر . انظر إصابة إشعاعية 
(لاتتازما 1520130) . 

مُعالجة إشعاعية , العلاج بالأشعة 
مُعالجة مبكرة للأورام السرطانية وبعض الأمراض الجلدية 
بالراديوم أو الأشعة السينية أوالنظائر النشطة إشعاعياً . 

الإشعاع فوق ق البنفسجي 
نوع من الأشعة المغناطيسية الكهربية طول موجته أقصر قليلاً 
من طول موجة الضوء المرئي . 

إشعاع أبيض 

الب على الصتم 
تعرض الجسم كله للأشعة . 

1 - جوهري » أساسي » أصلي 

2 - خلقي , تُطري 

3- 9 »جذرء جذري 
متعلق بالعلاج الذي يحقق الشفاء بواسطة الاستئصال 
الكامل للسبب . 


127ع1ط) 1201216 


011111 


0111 


1:201261012,171016-0077 


م201 


جذر ي الشكل مكلك ندر 
في شكل الْجَدّر » خصوصاً جذر السن . 

3 الجذر "إددمغءن0ة 

0 جذر صغير اانا 

ألم جذرى لم201 

جذر يي تقلنء1]201 


عوط عنو1س1201 


نأك :121نهء1:201 
كيس يحيط بجذر السن ذو جدار من نسيج ليفي ضام 
مبطّن بالظهارة الرصفية المطبقّة ويكون متصلاً بذروة جذر 
سن ذات لب ميت أو حَشوة قناة جذر ناقصة ؛ انظر كيس 
0950) . 

كسر جذري 
كسر لَذْر أو جذورالسن . 

5 جذري 


12011121 112111: 


ملنام عتحاد1201 

مشبات جَذْر يِ لتعستماء" لدع تلد 

نوع من المشبتات توضع في جسم السن . في الْجَدّر عادة » 
مثل التاج ذوالوتاد ؛ يستمد ثباته ومقاومته للإزاحة من 


أذى إشّعاعي . إصابة إشعاعية 
إصابة تحدث نتيجة إشعاع متأين ‏ قد تكون جسدية » تصيب 
أنسجة الجسم بشكل حروق » أو فقد لواحد أو أكثر من 
الأطراف » أو إغماء أو قىء ؛ وقد تكون وراثية » تصيب نسل 
الآباء الذين تعرّضت حوبا التناسلية إلى جرعات 


لازا 120121600 


إشعاعية صغيرة . 

إشعاع مو ين ه2011 
نوع من الإشعاع ينتج تج أيونات (كد10) بتفاعله مع مادة (مثال 
ذلك الإشعاع السيني ؛ إشعاع ينتج شوارد في الأنسجة التي 
تتعرض له . 


12011211011 115 


التهاب الغشاء المخاطى الإشعاعى 


تغير التهابي منتشر تميّز في مخاطية الفم ينتج عن المعالجة 
الإشعاعية. 

0 إشعاعي 2.6055 2012102 
موات النسيج نتيجة للتعرض للأشعة . 

إشعاع جسيمائي عأ نع دمر ه2011 


الجزيئات الأصغر من الذرة التى تسير فى مجالات مختلفة 
بسرعات متفاوتة ؛مثل الإلكترونات (ؤتمتاءء81) » 
والبروتونات (2:0]085) » وا أجسام ألفا (وعاء عدم قطمله) . 


إشعاع أولى 2 إشعاع بدئى إشعاع أصلى 20112101112177 


من الهدف فى أنبوب الأشعة . 


أشعة تنبعث مباشرة 


مئزرواق من الأشعة 100 ع "اناع]1:0م ص0 12012 
غطاءللصدر والبطن يرتديه المريض أثناء التصوير 
و 
الإشعاعى . 
كمية الإشعاع 'تاتأسمنان م365 2015 
إشعاع مبعشر 2 إشعاع مُتناثر 3 01110 
إشعاع متشتت متشتت 


انحراف اتجاه الأشعة أثناء مرورها خلال المادة » وقد يحدث 

ذلك أيضاً بسبب تغيّرفي طول الموجة » وهو نوع من الإشعاع 

الثانو ي (دمتقتلمم تمقدمءء5) . 
إشعاع ثانوي 

إشعاع ينبعث من أي مادة يرتطم بها الإشعاع الأولى . 

الأشعة السينية الثانوية تكون أقل اختراقاً من الأشعة السينية 


10111101012177 


الأولية . 
فلم حساس للأشعة سل عجن تممعد -م60هن20 
0 ض إشعاعى ودع اع 1د 201205 


حالة شاذة تنتج عن التعرض للأشعة المتأينة . تعتمد شدة 
الحالة على حجم الأشعة » وزمن التعرض للأشعة . والمنطقة 
من الجسم التي تعرضت للأشعة . التعرض لأشعة متوسطة 
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التشخيص(هذه بعض المصطلحات الإضافية لصطلح 


صورة شعاعية . 
صورة إشعاعية إدارية 2117 كتستسل ص رطموترع 2010 
صور شّعاعية تؤخذ لأغراض أخرى غير الأغراض 
خط ظليل على الصورة 02 5880018 783 تةرطصةتع2010 
الشعاعية 
انظرخط ظليل 50820017 /إةكاتنش) . 
صورة شعاعية أمامية 1210511101 رطمرةع 12010 
خلفة 


صورة العضة المجنحة 
صورة شعاعية داخل الفم تبين تيجان الأسنان والمسافات بين 
السنية في كل من الفك العلوي والفك السفلي » تلتقط بفلم 
أشعة خاص يثبت في الفم بواسطة جناح مركزي أو لسان 
صغير تعض عليه الأسنان . 

ظل العضلة المبوقة 

على الصورة الشعاعية 
انظر ظل العضلة المبوقة (55820017 01])صلءعنا8). 

صورة شعاعية لقياسات الرأس 
صورة نسّعاعية للرأس بواسطة راسم الرأس 
(عاع2ده1همامء0) » حيث تثبت الرأس على مسافة ثابتة من 
المستوى السهمي المنصف أو المستوى عبر الصماخ وتمرر 
خلالها الأشعة المركزية بغرض تحليل قياسات الجمجمة » 
وتستخدم هذه الصورة في تقويم الأسنان والجراحة الفموية . 

الاحتراق العنقي على الصورة الشعاعية 5181 1ءءرطصةى 20105 


1011لا 


15؟-ء]1[طرطمصه 2ع 12010 


02 51201035 122601ل2 ا ارط مره تع 12010 


12221 10قطمعء رطمره تع 12010 


انظر الاحتراق العنقى (انامصعتاط لدع1كع0) . 
طارة امور الداع 

انظر تطاول » مط » تطويل (دمناهعه810) . 
قصر الصورة الشعاعية 

انظر قصر (عصتدع]1مطوع01) . 
صورة شعاعية قاطعية 

صورة للأسنان القاطعة (طاءء) +م5اعمآ) . 


01 م دهاع 12010 
122111161011110 
1521 7أرطمة ع 12010 


صورة شعاعية تلاصقية لمستدمندمنتعغاصا بطمونع 2010 


صورة شعاعية داخل الفم 
صورة شعاعية بأسلو ب القمع الطويل ءطن) - عسوارطصةتوهن0مم 


126120121 رطمرح تع 120160 


صورة شعاعية إطباقية لدكتصاءءمرطمةترع 12010 
صورة شعاعية فموية لةامرطمروترع 20110 


أية صورة شعاعية للأسنان والفكين والأنسجة المحيطة 


امتداد الوتد داخل قناة الجَدّر في السن . انظر تثبيت جَذَري 

(ممتامعاع:؟ مماجه301ظ1) . 1 
تثبيت جَذر يِ عع" نملدء1201 
يتحقق التثبيت بواسطة وضع ونّاد معدني داخل قَنّوات الجر 
فى الأسنان عديمة اللب (طاءه) وووم1نا) . انظر مثبتة جذرية 
ل مم01 ]) . 


مساك تملته1201 


ناك :1و[ته1201 
5نطاماء206" - تإدداماءع1201 
الإزالة الكاملة لْجَذْر السن أو جزء منه جراحياً . 
(سابقة) شعاء » مشع . الاشعا 
١‏ 3 ب 7 3 و - 
سابقة بمعنى إشعاعى أو مواد نشطة شعاعيا عتتتاء1120102) 


1:3010- 


(ععمواأوطناة . 
مشع »ذو نشاط إشعاعي ذوء ؟ناع ه2010 
قوة نشاط إشعاعى . 
عنصر مشع ١‏ اداع طدعاء عتكناع 120102 
النظائر المشعة و1200 ع تكناع 120102 


النشاط الإشعاعى . الإشعاعية 


تحرير أحد أنواع الأشعة أو أكثر خلال الانحلال المستمر 
لبعض النويدات (11065ء800). 


01101 


تصويرالا شّعاع الذاتى - تطمرونرع 20165230 
21101201081217 
البيولوجيا الإشعاعية لع 1010طهن0ة 


علم تأثير الأشعة على الأحياء » وهو فرع من علم الأحياء 
يختص بتأثير الأشعة على الأنظمة الحيوية ءنعه1ه81) 


(كطاعاولزو . 
ظليل للاشعة 1201005 
حاجز ظليل للأشعة 4ط عكمدء20100 


مبحث التصوير الشعاعى السنى ٠‏ عناص201000 - هناصه201500 


تصوير الأسنان بالأشعة 20101087" لوتصعل 
طب الأسنان الاشعاعى 201001 
اختصاصى بتصوير الأسنان الاشعاعى 01100 


صورة شعاعية - طموتتع2010" < ستحنرع 12010 


طمرة1 10115205 - 512131 120ع1:01115 
تسجيل صورة على فلم حساس بأشعة رونتجن. 
صورة شعاعية , مدو رع 2010" - طبرو تع 12010 
صورة تتكون على الطبقة الحساسة للضوء من الفلم 
الشعاعي بفعل الأشعة » تستخام عادة في أغراض 
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شفاء إشعاعى 
مراقبة ترميم الأنُسجة بواسطة الصور الشعاعية التي تؤخذ 
على فترات زمنية . 
شفاء إشعاعي كامل عا امرتامء ,تدع عتطمونتع 12010 
عمل الصور الشّعاعية للتحقق من الترميم الكامل 
للأسجة مثل تجدد الصفيحة القاسية أو العظم حول 
الذروي أو كليهما . 
شفاء إشعاعى غير كامل عاء[متمعص تأ عتدمء" عتطمدسعمنلهم 
عَمل الصورة الشُعاعية للدلالة على الالتعام الجزئي 
للأنسجة » مثل انخفاض حجم الآفة حول الذروية بعد 
المعالجة اللّبية دون اختفاء الآفة كلياً (كما تشاهد فى الصور 
الشعاعية بعد المعالجة) . 1 
مسح إشعاعي 
طريقة التصوير الششُعاعي 
يق ةالتصوير لمع تمهترعم رعتتوتطءع) عتطمرمنع 2010 
الشعاعي حول الذّروي 
طريق الحعيوير 
الشعاعي اللقطعي 
مرتسم الور الشعاعية 
حون شعاعية 
وسائل تساعد طبيب الأسنان على كشف وتحديد بداية 
التسوس » خاصة بين الأسطح الملاصقة صقة للأسنان » والتيقد 
يكون من الصعب اكتشافها بالعين الجردة » وكذلك أمراض 
اللثة . 
تصوير شعاعى » التصوير بالأشعة تطمه نع 2010 
التصوير باستتخدام الأفسة اليد قد كر ن الس وير ب 
داخل الفم أومن خارج الفم . 
تصوير شعاعي *0511101--21111101, الطمرد تع 12010 
بإسقاط أمامي خلفي دسمناءء ز10م 
أسلوب تصوير إشعاعي خارج الفم بوضع الفلم في الخلف 
وتمرير الأشعة السينية من خلال الجمجمة من الأمام إلى 
الخلف . 
تصوير شعاعي بطريقة 
تنصيف الزاوية عناوتصطءء) 
طريقة التصوير الشّعاعي حول الذروي داخل الفم بوضع 
الفلم قريباً من السن بقدر الإمكان وتوجيه الأشعة المركزية 
عمّودياً على خط وهمي ينصف الزاوية المتكونة بين الحور 
الطولين للسن والفلم . 
تصوير شعاعي لقطعّ - 2متاعء5-:007ط5 ع تطمرو تع 120160 
جسمي - جسمي- التصوير الطبقي ؛ التصويرالرصفي ٠‏ إطمرهع 0220 
التصوير المقطعي 


تدمع علطمو تع 12010 


5111777 علطم 2ع 12010 


عناوتسطءع) عتطمره تع 120160 


ا )تسطعء) عتطمو اع 0220) عتطمه :تع 12010 


5 علطمة تع 12010 


قطمصره 12010812 


2261 025)عء كاطا,تتطمرد تع 12010 


تؤخذ بوضع الفلم في الفم (تُسمى صورة داخل الفم 
لهم مام]) أو بوضع الفلم خارج الفم سمو صورة خارج 
الفم لهم مة) . 
صورة شّعاعية بانورامية 
نوع مق العبرو] لحت وده مط ثور نر ميددة اكرول 
القوس السنية » أو للقوسين معاً ؛يمكن الحصول عليها 
بأسلوب الأشعة ذات الزاوية الواسعة » أو بطريقة الأشعة 
خلال فتحة ضيقة أو التصوير الطبقي . 
انظر فلم بانورا امي صلق لسو فو . 
صورة شّعاعية لمجاورات القمة » 
صووةاشغاضة اروية 
فلم داخل الفم يُظهر صورة السن والأنسجة العظمية 
أحيطة . 
صورة ة الجر الشعاعية 
صورة بأسلوب القمع القصير 
صورة شعاعية لتاون 


12012101 رط مره تع 12010 


1ل2012أتاء دررط مهدع 12010 


01" رطمرد تع 12010 
ع15) ]نامطدرطمره تع 12010 
5 ”*ع1072' وطمرو تع 12010 
انظر مرتسم تاون (ممتاءءزمكم 5 'عمه1) . 
صورة شعاعية ناقصة التظهير 06106910760 صتارطصة تيع 12010 
صورة شتعاعية ترمّب الفضة فيها غير كاف ننيجة قصور 
ادن للكيمياويات المظهرة . 
صورة ة شعاعية ناقصة التعرض 
صورة شّطاعية » ترسب الفضة فيها غير كاف 


ا 01 


ننيجة لقصور 


فى التعرخ ض للأشعة 

مصور شعاعى » أخصائى التصوير الشعاعى "تع طمرددع 12010 
شخص متمرس في تعريض المرضى للأشعة الموضعية 
(ده6ه7201 0ع2نلهءم.آ) من أجل إجراء صور تعاعية 
للأغراض التشخيصية . 

متعلق بالتصوير الشعاعى » إشعاعى . شعاعى عنطصرة:720108 
متعلق بالتصوير بالأشعة . 

خط قاعدى إشُعاعى - مستوى ‏ - عصناعدفط عتطمدترع2010 

مر جعى إشعاعى عصقام ععصعءنتع]ء عتطمو بع 120160 


فى التصوير الإشعاعى للجمجمة »هواخط الصماخى 
الأفقى (عهنا لمتدعمه:0:1) . وفى التصوير الإشعاعى 
داخل الفم »هو المستوى الإطباقى للفك . 


نسخ للصورة الشعاعية سمتاهء تارسك عتطمرونرع 2010 
عملية إنتاج نسخ ضوئية للصور الشعاعية . 

فلم 0 5 سل عنطمونرع 2010 

15 شر إشعاعى . دليل شعاعى علتمع عتطجروترع 2010 

خط قاعدي إشعاعى 0 - عصهام ععمعءععاقء" عتطمرونع 20105 
مستوى مرجعي إشعاعي عصنا عمط عتطمهرع 2010 
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أسلوب أو طريقة لعمل صور شعاعية بانورامية باستخدام 
شعاع ضيّق يتحرك دائرياً » بينما يظل الفلم والغرض 
أوالمريض ساكناً لايتحرك . 1 
تصوير شّعاعي بالإسقاط 
تحت الصماخي القمي 
تصوو رمن جار الع يت يوضع المدم عند قمّة الرأس 
وتوجه الأشعة المركزية من تحت الذقن . 
صورة تاون الإسقاطية 
الشعاعية 
تصوير من خارج الفم » بتوجيه الأشعة المركزية عبر العظم 
الجبهي بزاوية 30 درجة بالنسبة إلى الخط الصماخي الموقي ؛ 
يستخدم لتصوير اللقمة وعنق اللقمة في المستوى 
الجبهى . 
التصود يرالشّعاعي دمتء6 ز10م لمتسمنءكمصعتنا روطموبع 12010 
عبر الجمجمي . التصوير الشعاعي عبر القحفي 
تصويرمن خارج الفم يستخدم لتصوير المفصل الفكي 
الصدغي في المستوى السهمي في وضع فتح أو غلق للفك 
السفلي . حيث تمرر الأشعة المركزية عبر الجمجمة ء 
وتدخل من الجانب المقابل في نقطة تقع على بعد 1/4 2 
بوصة تقريباً فوق مجرى السمع الظاهر . 
التصوير الشعاعى صقناءء ز0ثام 1دغتط:01كطه تنا وطمره تع 12010 
عب رالحجاجي ْ 
تصوير من خارج الفم يستخدم لتصوير المفصل الفكي 
الصدغي في المستوى الجبهي . تمرر الأشعة المركزية من 
خلال الحجاج عند زاوية أفقية مقدارها 20 درجة . 
طريقة التصوير الشسعاعي عتامنتسصطءءة) اأكنطد عطس جطمرمنع 2010 


دادع تحط تاك تتطمرد تع 12010 


ممناءء 10م دع امع 


0 010 10151275 ,تلط دوتع 12010 


بإزاحة الأثبوب 
التمركز الإشعاعي على الغرض المراد تصويره في المستوى 
الثالث » ويستلزم التقاط صورتين شعاعيتين بزاويتين أفقيتين 
أو عموديتين مختلفتين ومقارنة حركة الغرض النسبية على 
تصوير شعاعى بإسقاط صمناءءز0دم و”-ءع)ه'15آ, وطمدمرع ه201 
واتر 
تصوير إشّعاعي من خارج الفم يستخدم أساساً للحصول 
على صورة أمامية خلفية للجيوب الفكية العلوية. 
تصوير شعاعى بشعاع عريض سوعط -ع0 1 وطمفنع 2010 
يقة لعمل صور شّعاعية بانورامية باستخدام حزم 
شعاعية متباعدة بأسلوب يشبه التصوير الشّعاعي الاعتيادي 
داخل الفم ؛ مصدر الأشعة قد يكون داخل الفم أو خارج 
الفم . 


قاعدة الغرض الشدقى 
الشعاعى ١‏ 
انظر قاعدة الغرض الشدقى (ء1نت أعءزطه لدععن8) . 
التصوير الشتعاعى 0 5ك ),تطمرونرع 2010 
بإسقاط كولدويل 
تصوير شعاعى أمامى خلفى للجمجمة تدخل فيه الأشعة 
لعزي هك انك اللسمجميتة وز ال فورح أعلى فرة انظ 


علنا"ا اعء[0 لمععتاط ,تطمرو تع 12010 


الصماخى الموقى . 
تصوير شُعاعى ذو قطع ناتك عاق تطموتنرع 2010 
مخروطي 
و 
تصوير شعاعى سنى لدأخصع ل وطمةرع 2016 
التصوير الشعاعى الرقمى لداتعتل ,تطمرونع 20105 


تصوير شعاعي من خارج الفم لوعده - وتطعء روطمرونع 2010 
تصوير شّعاعي من داخل الفم 
تصوير شُعاعى »10م 111 10ص )صا ,تتطمو تع 12010 
ا مأل ب 
صورة شعاعية من خارج الفم » حيث يوضع الفلم بجوار 
جسم الفك السفلي أو الشعبة الصاعدة وتوجه الأشعة 
المركزية متجهة إلى الأعلى من أسفل الجانب المقابل للفلم . 
تصوير شعاعي ملاع 0م التكاد لمع هلومع هلهم 
جانبي للرأس 
صورة شعاعية من خارج الفم » حيث يوضع الفلم موازياً 
للمستوى السهمي للرأس » ثم توجه الأشعة المركزية عمودياً 


0121 -قنتاساروطمو تع 12010 


على المستوى السهمي والفلم » فتشاهد كل الجمجمة . 
تصوير طبقي - اإطمةع0220) د عع نوواروطمونع 2015 
تصوير رصفي 
تصوير شعاعى ذو بؤرة دقيقة كناء 010 تقر اتطامونع 2010 
طريقة التصود 7 الشعاعي عتاإومسطعء) عستاء 1لد تدم توطمرونع 2010 
بالتوازي 


أسلوب أو طريقة تستخدم للصور الشعاعية حول الذروية 
داخل الفم باستخدام فلم ذو بعد بؤري 16 بوصة ؛ يوضع 
الفلم موازياً للمحور الطولي للسن وتوجه الأشعة المركزية 
عمودياً على كل من السن والفلم . 

التصوير 

الشعاعي بإسقاط خَلفي أمامي 

تصوير إشعاعي ووشارح العم حي بوص لفل عد 
الجزء الأمامى للجمجمة وتمر الأشعة السينية من الخلف إلى 
الأمام في موازاة الخط الصماخي الموقي . 

تصوير شعاعي بشعاع ضيق تدع -ا تاد توطمرو تع 12010 


0 010 *1-101 ]0511101-22 تإطمره تع 12010 
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لمرور الأشعة السينية . مثال الحّشوة المعدنية فى السن تظهر 
بيضاء بالنسبة لما يحيط بها في الصورة الشعاعية السنية . 
مادة قاعدةالبدلة الجا 295 ع1تا4أطع] عناوهمه - 030د" 
السنية الظليلة لالأشعة 
تضاف إلى مادة قاعدة البدلة السنية مادة ظليلة الأشعة من 
أجل تسهيل تحديد موضع أو مكان الجهاز بواسطة التصوير 
الشعاعي إذا ابتلعه أو استنشقه المريض أو إذا زرع في 


ع 


الأنسجة . 
صبغة ظليلة للأشعة 09 عتاعدمه - 3010 
حشوة ظليلة للأشعة عستللة؟ عسوهمه - منلد" 
مادة الحشو التى لاتنفذ من خلالها الأشعة . 
معجون ظليل للأشعة 0251 همه - 3010 
خط ظليل شعاعياً عصنا عسوهمه - 0نلدمر 
مادة ظليلة للأشعة لمتء ممم عسسودم 2016-0 
جراحة إشعاعية 5111:8517 12010 


طريقة جراحية باستخدام الموجات الإشعاعية لعمل قطع أو 
شق في النسيج الرخو بدون ضغط أو نزف . 
مبضع كهر بي عكتددا لدعنع تند 12016 
العالحة ال شعاعية 
علاج الأورام السرطانية الخبيثة بالأشعة المتأينة . 
انظر المعالجة بالأشعة (/زصةعط) ه1:201360) . 


120101225 


يشو الجذر 0 00" - إللاماء»1:2015 
را ادريو 1 الث 


عنصر فلزي مشع يستخدم في علاج الأورام السرطانية 
وبعض القرح الأكالة. 


إبرالراديو م ك6 -3نن20 
معالحة بالراديو م2 العلاج بالراديو م ألاع ماوع 1 لسساتل هر 
بذرةالرادون 560 12002 


صندوق صغير محكم الإغلاق يحتوي على الرادون »وهو 
عنصر غازي نشط شعاعياً » يدخل في النسيج من أجل 


1- الكعبرة 2 عظم الكعبرة ك0 
2- نصف القطر 2 شعاع 
مقلّحة »كاحت الجير 0 


أية أداة لإزالة الرواسب الجيرية مثل المقلحة (62لة50) التى 
تستخدم لإزالة القَلّح السني عن أسطح الأسنان . 


خرقّة »أسمال بالية » قطعة 1 
قر ص ذو قَطع امعط عه 
رقع اكلم 


نظائر مشعة و م12010150]0 

اختصاصى الأشعة كزع 201010 
2 9 ا 5 بحن 

علم الأشعة 201101 


علم الطاقة الإشعاعية ؛ وهو علم يختص بتطبيقات الطاقة 
الإشعاعية في مجال التشخيص والعلاج الطبي . 

علم الأشعة السني 2 علم أشعة الأسنان لدخصع ل,نوع 201010 
التصوير الشعاعي وتفسير وشرح الأفلام الشعاعية للأسنان 
والأنسجة الحيطة . 

علم الأشعة التشخيصي 
يشمل دراسة الأفلام الشعاعية والفحص البصري للرسم 
الشعاعي لأنسجة الجسم على ستار تألقي » أو إظهار بعض 
أجهزة الجسم بإدخال مواد كيميائية ظليلة للأشعة قبل 
التحقق التشخيصى الإشعاعى . 

إشفاف للأشعة , الشفافية للأشعة 
تَخَلْخْل أوترقق منطقة تقل كثافة العظم فيها (ويسمى 
التخلّخل العظمى أوالترقق العظمى «متاعه]ععة: عمه8) 
على الضورة القعاعة ينبي لقاة امن أو وف لوقي 
الي 1 
قليل المقاومة لمرور أشعة التصوير الإشعاعي ؛ شفيف للأشعة 
يسمح بمرور جزئي للأشعة السينية فيظهر على الصورة 
الشعاعية بشكل مناطق منفذة للأشعة تظهر أكثر سواداً من 
المناطق غير المنفذة للأشعة . 


احة شفيفة للأث 5 


12010108 7:,011280511 


201101117 


أحدع 20110111 


212 غدعع1:201011 


مساحة طولية شفيفة للأشعة تمعصنا تسععن[منلور 
منطقة شفيفة للأشعة 200 أسععن01ن0ة 
متستار » مسجس 01م 
الُتصود ير الإشعاعى للمعادن تطرونع2[110]اع ه201 
0 شعاعى 2 0 إشعاعى 2010105 


تلّف الأنسجة أو تقرحها بسبب تعرضها للأشعة . 
عتامة شعاعية » عتامة شعاعية 217م2010-0" - تجاأعدم10ل20 
ظليلية شعاعية »عديم النفوذ للأشعة 
منطقة زائدة الكثافة فى الصورة الشعاعية بسبب مقاومة 
لاختراق الأشعة .2 
ظلالية شعاعية » انعدام النفوذ ()نع2م015هة" - بروا)أعدم2010-0 
للأشعة . عتامة شعاعية 
للأشعة , عتيم الأشعة 
دلي لو مويو ابس ا 


20102011" - 30116م0 - 12010 
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رأد الفك السفلى . الشعبة 
الصاعدة للفك السفلى 
اجزء من الفك السفلي » الذي يشكّل زاوية مع جسم الفك 
السفلي » ويحتوي النتوء المنقاري واللقمة (وهي جزء من 


المفصل الفكي الصدغي) وتتعصب العضلة الماضغة بسطحه 


22211011 عط 01 كتتدة"1 


الخارجى . 
عينة عشو ائبة عامصستد؟ مضه 
مدى » مجال 1215 
مجال الانصهار سرع مده 
ال جال من بدء الانصهار حتى تمامه . 
مجال الانصهار » مجال الالتحام » لاه أكنالرء ع دده 
مجال الاندماج 
1 - ضفدعى 2- نسبة لما أسفل اللسان نموم 


الشريآن تحت اللسانى - الشريان اللسانى ‏ - إ«عاتدة عصتصدم 
العميق » الشريان الضفدعى : 

زاويةرانكه ١‏ عاعصة و”ععلسم1 
نسبة إلى ج . رانكه » >اهه#.ز 1916-1836 . طبيب وعالم 
أجناس ألماني . 
الزاوية المتكونة من الخط المار بين مركز الدّرز الأنفي الجبهي 
ومركز النتوء السنخي للفك العلوي مع المستوى الأفقي 
كيس احتباسى فى الغدة اللعابية تحت اللسانية يتكوّن تحت 
اللسان عند انسداد قناة الغدة اللعابية تحت اللسائية . 

ضفيدعي 
متعلق بالكيس الضفدعي (قلتاصة12). 

دَرَرْ حتكي متوسط 

دَرْرْء التحام »ملتقى » رباط . رفاء 
دَرْز أو ارتفاع أوتغضن يحدد خط الالتحام بين نصفين 
متمائلين . 

رفاء اللسان » دَرَزْلسانى عنا005) 01 عطمرةر 
جار لبقي عن شط النضاد وى لحنت الى واشانث 
المسرمة اللسيان .. 


115112 1:0111202م. ىر 


01 


11 


2100212612 رعقطمة:1 


عطمصة1 


رفاء خَدَى در خدى لدععتاطارعطمة 
الخط الذي يحدد التحام أجزاء الخد المشتقة من نتوء الفك 
العلوي والآجزاء المشتقة من نتوء الفك السفلي . 

در لسانى - رفاء لسانى عنا8د0) 01 عطمهر 5 [دتاعصتارعطمةم 
الأعدوه خلى طول عظ الوط للتسطح الظهري من 
اللسان » ويطابق الحاجز الليفي الذي يقسم اللسان إلى 
جزئين . جدار ليفي يشكّل خط الالتحام بين الجانب الأيمن 
والأيسر للسان . 


رفع العضّة عالطرعصتكتة 
1-المدمة 2- ميل »انحدار.» مشط 121 


مصطلح في طب الأسنان يستخام عادة لوصف 
الأسنان كثيرة التباعد . 
أسنان متباعدة »أسنان بمشطية طاعء) ععلوم 
لوصف الأسنان كثيرة التباعد أي تفرق الأسنان وتباعدها . 
منسب رامفجورد »؛ مؤّشر رامفجورد  -‏ <-2ع0سز 5 0ه زكسد]آ1 


منسب حول السنى علص لمخسصملم عم 
نسبةإلى س 5 . رامفجورد » 5.2.1105 » طبيب 
أسنان أمريكي . 
1- جمع رأد 2 - أغصان , تُروع . شَعَب النلتها 
المفرد شعبة » فرع (كناطتة12). 
تَعْصن 2 تفرع تشعب 1 


اكنسةا 

نسو س سريع » تسوس منتشر ودعللق ادصسسممر 

سور محرا 

متراس الفك العلوي 
ارتفاع من الخلايا الظهارية يوجد في الجنين في الفك 
العلوي » يتطور لاحقاً إلى الحافة السنخية . 

متلازمة رامسي هانت 


لقلنا 9111| 


121112177, اللممسة1 


10 5: ]تال تددو ]1 
نسبة إلى جيمس رامسي هانت عاهناآ] لإقكقسفا وعسةل » 
قبل 1874 » أخصائى أعصاب أمريكى . 

حالة عصبية ناتجة عن عدوى العقد العصبية للعصب السابع 
بواسطة فيروس عقبولة الحماق .تتصف بألم شديد في 
الأذن » وشلل للعصب الوجهي . ودوخة » وفقد السمع . 
تزول الدوخة بعد بضعة أيام أو أسابيع . أما الشلل الوجهي 
فقد يستمر » ونادراً ما قد يصبح الصمم الكلي أو الجزئي . 
العلاج يكون 0 اكور كريد ريات 
(ل1ممعاومع0016)) . يشم أيضاً : الحلا المنطقى الأذنى 
(كتاء1ا0 مع أو0ج وعم2ع11) . ١‏ 1 


1- الرأد . الشعبة الصاعدة من عظم الفك السفلي 
00007 

2- فرع . شعبة »ع غصن 
الفرع الآذني للعصب المبهم 
الفرع الرقبي للعصب الوجهي 
غرسة هيكلية لشعبة الفك السفقلى أاصقاصصطذ عصسة”؟ سدم 
غرية ارس كاعلة اننا شدي لاع التتراك ,تمل 
عارضة أفقية رابطة فوق لثوية ذات ثلاث قوائم داخل العظم 
بشعبتى الفك السفلى ومنطقة الارتفاق الذقنى . 

غرسة شعبة الفك السفلي - غرسة أفقية 2 - 


ضمن العظم 


ك1 


721 2211 2111112115 0115تة"1 


كلل1212 221 تلامء كتتدة"1 


< أندا متا متتصسسد1 


أمتقاصصا لدع أدمل20 لدأسمج سمط 
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هذه العناصر الأرضية النادرة تسمح استخدام جرعات 

إشعاعية منخفضة مع الأفلام الشعاعية . 
كا | كر فق 

أقل كثافة وليس أقل ذ في الحجم لأي مادة 

ترقق التتني العظمي بمايكافي ليست انسخقاضا ف ظلالية 


ع0 10 


العظم بالنسبة للأشعة وبالتالي يبدو كمنطقة مظلمة على 
و 1 
الفلم الشعاعى 
تَخلخل العظم 0ط رطع 11 
ضفيرة راشكوف كتاءاع1آم 19*5معلطء 1235 


نسبة إلى أ . راشكوق » 1معلاءق2 1-2 » 1872-1811 . 
عر 0 تحت أرومات العاج في الحليمة 
السنية » توجد أثناء تكون العاج . 
طفح طوة1 
اندفاع جلدي مؤقت . 
آفة جلدية التهابية غالباً ما تكون مصاحبة للأمراض المعدية . 
طح اللّئة - طفْح حطاطي 
احمراري 
فح دوائي 
طَفْح المصل 
لتم دشري خطاط 
طَفْح متنقل - اللسان الجغرافي 


1001115 > 121نا5, 1:35 


لمساءع تلع تطرطكة1 
11010 
كتالنتطم5)0 - 1ط)0مارطنه1 
- 112120611285 طكة:1 
511 01] علطم 512م0ع5 
1 - يبرد 2 م 2 يقشط م125 
ف ضر 


2- مبرد محبب 


انظر مبرد العظم (علة عمم8) . 


مسحال 1252026017 
مسحال السمحاق 201111 
ار عة » معدل » نسبة 12 
سرعة التتقل 0 12100661561 
جيبة راتكه طعسامم و ععلطاغم1 
نسبة إلى م .ه . راتكه ععلطاه.21.11 , 1860-1793 مشرح 

ألاني . 
ردب ظهري من التجويف الفموي الجنيني يتطور إلى الفص 
الأمامي للجسم النخامي . 

نسبة #تناسي »درجة ناته 


واس 7 5 
يعبر عنها بصورة بسيطة . 
مبرد ذيل الفأ لقناة الجذر 21 لقصسى غ00" لتها غ3 
تحام 8 


رفاء حتَكى » درز حنكى ع صن هلمع طمةر 
الارتفاع الخاطي الضيق على خط وسط الحنك الصلب . 

رفاء فكي سفلي جناحي 
العليا . 


ا 1 


سريع لاني 
مظهر سريع 

مظهر سريع للأفلام الشعاعية : 
1- تثبيت سريع (تثبيت الأفلام الشعاعية) 


“اع 06710 1210 


1 12210 
2 - مثبت سريع 
توسيع حنكي سريع - توسيع 
فكي علو ي سريع ‏ مأقصدصت رس فالتتقس لهم - (كلط) 
1]1) 
(في تقويم الأسنان) : توسيع تقويمي للقوس السني العلوي ‏ 
عادة باستخدام قوة كبيرة في فترة زمنية قصيرة . 
0 
العناصر الترابية النادرة 
عنصر معدني له عدد ذري بين 57 إلى 71 . تقسم هذه 
العناصر إلى ثلاث مجموعات : 
معادن سيريوم (12]215 متتاترءع0) : مثل لنثينيوم 
(0للامقطاصة]) » سيريوم (متتاطاءن0) » براسيودايميو م6 
(0اناتم:256003©) » نيوداكيو 6 (متتاتح1600]) » برومثيو 6 
(112الطاعطةه:]) » وسمارد يوم 0 اتتقصمة5) . 
معادن تربيوم(726]215 11ناأا161) وهي إيروبيوم 
(0اناأم8110) » جادولتيو م (مستصتاه620) »وتربيوم 
(مصتستطايك1) . 


1201011231 0 


عكآتام 1م12 


انع سيعاء لطاضروء عندد1 


ومعادنإتريو (1ناة5]ألآ) وهي ديسبروسيوم 
(1095610511112) » وهو 0 6 (ممستحس[ه11]) ٠‏ وإر بيوم 
(متناذط:) » وثيليو م 110 ناط1) » وإتر يوم (ممتهتمالا) » 
وإتر بيوم (تناتطرعالا) » وليتتيو م (لتتاتاع ا تارآ) . 00 أيضاً 
المعادن الأرضية النادرة ([ماعم: طامء عتهه) . 
دريئة أرضية نادرة مععتع5 طاعروء عنتومر 
1 -ستار كثيف يتكون من البلورات الأرضية النادرة ويحتاج 
ل ار 1 
دة تألقية مثل : تنجستيت الكالسيوم مسساتعلة0) 
(85]81لاا تستخدم كقاعدة لتكثيف ستار الأشعة 
السينية . في السنوات الحديثة بدأ استخدام مواد جديدة من 
العناصر الأرضية النادرة مثل مادة إيترويم (تصناذتنالا) 
وجادولنيوم (دسنائمنا6200) في بعض الأجهزة . 
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تشكل ألياف رباطية حول سنية جديدة » تَنطمر فى ملاط 
جديد على طول اتصال الظهارة اللثوية بالسن تاجياً . 
إعادة تثبيت اتصال النسيج حول السني بجذر السن بعد 


العمليات حول السنية . 
إعادة الارتباط الظهاري لمتاعط )تمع ,اسع سطع هنوع 
إعادة القاعدة , يعيد القاعدة - كستعوطءم - عمواعمر 
تبديل القاعدة 


أسلوب لإعادة انطباق البدلة السنية بواسطة استبدال مادة 
قاعدة البدلة السنية الاصطناعية بدون تغيير أو تبديل العلاقة 
الإطباقية للأسنان الصناعية . 
تكلس تال » إعادة التكلس 
نظام استدعاء 
يقة لتنظيم استدعاء ا مرضى للفحص الدوري للأسنان . 
زيارة استدعائية » استدعاء للزيارة 
زيارة دورية لطبيب الأسنان للمحافظة على الصحة 
الفموية . 
انحسار لشوي . تراجع لشوي » تقهقر لثوي 
فقد غير طبيعي للنسيج اللثوي نتيجة للالتهاب وفقدان 
العظم . 


0 


مرعأكر؟ للوعء1 


1ك للوعءع 


كطتتاع 0ع0ععع:1 


1- آخذ , جهاز استقبال عل اأععع 1 
2- إناء » مستودع 

مستقبلة الفضالات 1ك اارلاء الع 160 
وعاء . إناء عاعماوعععم 
إناء الفضلات » وعاء الفضلات عاك لارع1ء 12 مرععع :1 
مستقبلة » متقبلة . متلقية » متقبّل 101مععع 


2 مادة (فلم أو شريحة فلمية أو صفيحة التصوير الشعاعي 
الجاف) تتأثر بالأشعة لتكوين صورة مرئية . 
2-عضوغاية فى الدقة فى نهايات الأعصاب الحسية قادر 
على استشعار المنبهات المختلفة مثل الضغط . واللمس » 
والتذوق » والتغيرات الخحرارية. 
حامل المستقبل » ماسك المستقبل 
أداة لحمل ووضع المستقبل (مثل الفلم) في فم المريض . 
نهاية العصب المستقبلة عستقص مجعم «رمامععمم 
منطقة استقبال » مكان استقبال 
(في الزرع السني) : منطقة في العظم أو النسيج الرخو تجهز 
لاستقبال الغرسة السنية . 
مشكل منطقة استقبال الغرسة 
(في الزرع السني) : شكل مطابق لجسم جذر السن أو 
للغرسة السنية صمم ليشكل مكان في العظم لاستقبال 
الغرسة . 


م1010 01امععع:1 


511 101أررععع:1 


“10121 511 “1م0امععع:1 


مطاط خام دع طناك لومز 

شعاع ذا 
جمعها :أشعة (335) . 

فُطر الشعية 1107515 - 15ا5 انا :1:27 

أشعة رونتجحن انا تالك القا 


[مختصر] معالجة قناة الجَذر 
استئصال عصب السن وإزالته من قناة الجحَذْر وإحلال مادة 
حاشية فى قناة الجَذر . 


12277ع) لقصىق )0م" - .1.0.1 


(سابقة) تكرار . إرجاع » عودة »رد 186 
يعيد الامنصاص طانامقطوع: 
إعادة امتصاص . إعادة تشرب متام ندهوطمع_ 
مفاعلة . تجاوب ععطقاعوء 1 
تفاعل »ارتكاس »رد فعل دسمتاعوعم 
ات امتتجابة تبه ': 
2- تفاعل مواد ينتج عنه تغير كيميائي : 
تفاعل أر جى عذوناء للةيسمتاعوعم 
تفاعل داعم 201 ماكر تامتاعدعء 
تفاعل نسيجى دكا ص0 ع2 
تفاعل فاسر مان حت 255 1[ بامتاع دوع 


يستخدم في تشخيص مرض الزهري . 


ملقّط ريد ٠»‏ كلابة ريد 
1 انظرملقط (ومعع202) . 


ورء101 1220”5 


جاهز ء مسبق الصنع علق - تولوعمر 
أشكال شمعية جاهزة 5 عنة؟1 ع20جد -تزلوعمر 


مقوار (موسع قناة الجذر) لاع سدع 
1 أداة شبيهة باللولب الرفيع » تستخدم يدوياً أو با محرك السني 
انظرموسعة قناة لخدن (تعصتوع؟ لهصدء 120016) . 
إعادة البتر 
وضع خلفي 
إعادة الاتصال إعادة الارتباط 2( 
إعادة اللصق . إعادة المرتكز 
1 - إعادة التحام لحزأين منفصلين . 
2-(في طب الأسنان) : العملية التي يعاد بها التحام سن 
مقلقلة أو سن معاد غرسها في العظم السنخي . 
3-(في طب الأسنان التعويضي) : عملية إعادة تثبيت تاج 
4- (في علم أمراض الأنسجة الداعمة) : العملية التي تثبت 
بها ألياف الأنسجة الداعمية السنية ثانية بالملاط أو العظم 
السنخي أو كليهما معاً بعد المعالجة لتقليل عمق الجيب . 


110110101010110 
1:21 


انع تطاع داوع 


-679 - 


عن جميع تخصصات طب الأسنان . تشمل معالجحة المريض 
عادة الخلع وعلاج الجَدُور والجراحات حول السنية وتقويم 
الأسنان وزرع الأسنان » بحيث يتمتع المريض بعد المعالحة 
بابتسامة جديدة وقدرة تامة على مضغ الطعام . 
جراحة استبنائية 
نوع من الجراحة لتعويض أو إعادة بناء الجزء الأصلي أو لبناء 
ضبط الحواف . إعادة الهندمة 
عملية لإعادة تشكيل سطح السن لاستقبال أفضل احشوة » 
أوتاج أو مشبكة بدلة سنية جزئية نزوعة أو لتقليل وتضييق 
السطح الإطباقي من أجل الحصول على أقل جهد على 
الأنسجة الداعمة . 
1- تسجيل تدوين 2- سجل 3- يسجل 


قاعدة تسجيلية - صفيحة قاعدية- - غ216 [برعوهط - عىهط 0:زمعع 


16011511111176 5111517 


1000010100 


10 


قاعدةمؤقتة- قاعدة 
التجربة 
مادة مؤقتة تمثل قاعدة البدلة السنية تستعمل لتسجيل علاقة 
الفكين العلوي والسفلي من أجل تنضيد الأسنان » انظر 
صفيحة قاعدية 00 1 
بطاقة التسجيل . بطاقة السجل 
مشاهدة » سجل الحالة 
سجل التحقّقٌ - سجل الإطباق ‏ عاتطكاععط - عاععطاء,لمععم 
طبعة بشمع صلب أو مركب تشكيل تجرى لتسجيل 
الأوضاع الإطباقية المختلفة للأسنان في الفم » للتحقق من 
هذه الأوضاع في البدلة السنية الصنعية على المفصلة . 
تسجيل المضغ 
أداة تسجيل 
تسيل بالقنوس الوتجهنية 
تسجيل حركات المضغ الوظيفية 
تسجيل إطباقي 
تسجيل علاقة الفكين 
تسجيل علاقة الفكين 
تسجيل علاقة الفك صمناهاء" عسهلسطنلصقصده لنتقصرلرمععم 
السفلي بالفك العلوي 
تسجيل العلاقة الإطباقية دمتاهاء عتضدع عسنالساءءه0, 0تدمءءم 
المركزية 
تسجيل العلاقة الوضعية 
(بين الفكين) 
تيبل قبل القلم 


685 ل[هلتا < عموط تإتتهثاممطاء) 


1:01:00 10 


160010125 


صا «اتأعطء, 010عع:1 

016571 1:01:00 
10777-©2آ1:2©01:01,1 

1277-1 001:0111112101221ع:1 
لدكتاعء12]1:0ى1"0معع:1 
110" 10,[9077معع:1 


211021201111111 0ع 


1010205110221 101 


-ع:01:0,21ع1:6 


انحسار . ترا اجع تقهقر لوىععع_ 
انحسار اللثة التدريجي تاركاً عنق السن وجزءاً من الْجَذّر 
عارياً ؛ هجرة الحافة اللثوية بالاتجاه الجَدّري بحيث يتعرى 


سطح جذر السن . 


انحسار العظم عصهطرصملدوءعع:] 
انحسار لثوى [اذع طذع رطام أووء» 
الخبيخار اللثة ,1606551010 


انحسار طولى شبيه بالشق عكلئا اتلكيصمتلووءءعم 
تكاس 2 لما 
خذ . تناول . وصفة (لاتينية) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية واختصارها رمز :8 . 
متبادل ‏ تبادلي ؛ عكسي 
ذراع متبادلة » ذراع تبادلية. 
ذراع مشبكة أو امتدادات أخرى تستخدم في البدلة السنية 
الحزئية النزوعة مقابلة بعض أجزاء الجهاز التعويضي . 
حركة ترّددية » حركة تباذلية 1 
ذراع تبادلية » ذراع التعادل 
ذراع المشبكة التعادلية 
ذراع المشبكة التي تعادل القوى الجانبية الواقعة على السن 
الداعمة بواسطة ذراع الككئنت ذراع الكناف عماعه:8) 


(لصكتة . 


5م112 - 1:2010152)1602 


ع[ - عجاعع 


لدع1:0ماعع:1 


تنه [دع7:0راعع:1 


0 102125ععع:1 
له 125 10©2اعع:1 


لله رركقك 10©2)1125جاعع:1 


قبضة ترددية 2 قبضة ذات حركة عععذملصقط عستادءم مقعم 
تبادلية 
انظرقبضة (ءعء16م0مة81) . 
تحقيق التعادل . التوازن » تبادل 
وسيلة لجعل جزء من الجهاز السني التعويضي الحزئي مقاوماً 
للضغط الذي يحدثه الجزء الآخر المقابل من الجهاز . 
مرض ركلينجهاوزن . داء 
كلينجهاوزن- داء الأورام العصبية 
الليفية 
نسبة إلى ف .د .فون ركلينجهاوزن »15.10.9008 
دعكناقطعمناكاءع# , 1919-1833 » عالم أمراض ألماني . 


10000100 


- 0115635 5 2عءكتاطاعوستاكاءء1 


11111:0 55 


1- يز ا 2 يقدم بتوصية 20 لسمطرمعع 1 
2- يفوض إلى » يعهد إلى 

3- يتصح 

توصيات » نصائح » إرشادات 120001110200 
استبناء 1ع 


02151177 ع تكأأعنا1أمطامعء:1 


طب الأسنان الاستبنائى 
فرع متقدم من فروع طب الأسنان يحتاج إلى معلومات وفيرة 


- 680 - 


قرحة الفم القلاعية الراجعة 


00 


111 كتامط1غطم2 اداع" نتناعء:1 
زحات قلاعية راجعة ولاع16ا كنامطاطمج غدء تسسععم 
تسوس سني را اجع وعتتق لماعل ادع :سسععم 
عدوى الهر بس البسيط الر جع 


عع اماد دعم عط غدء تتعع"1 


1111 


الهربس داخل الفموي الر جيع تغط لمترمه اص كد تضستمعمر 
العصب الراجع- العصب الحنجري 


العائد 1101112 > 16101112115 كلاء121:71318.ل 


161111111 1115© - 


217 1لدء 121708 


كرية الدمالحمراء 
المنطقة الحمراء من الشفة 


71 0تنتطاوه - لاءء 1000 لع1 


متا عطا 1ه عدم لع 


مُختزل » مردود » منضمر عع 

ظهارة سنية منضمرة مسساتاء طغتيء لمتمعل لععسلعم 

ظهارة مينائية منضمرة سساتاعطغتيء اعتسحد لععسلعمر 
ركه جلو مز يقار عقيو الينام حورن عمف على توق 
الميناء عند بزوع السو ... 


قصرالمسافة بين القوسين  »‏ - ععصةاوئل عه سعاسذ 0ععسلءم 
البَعد المختزل ما بين القوسين - زيادة الإغلاق 
زيادة البعد العمودي ما بين الإطباقي في وضع الراحة َ 
ونقص المسافة بين الحافتين السنخيتين عندما تكون الأسنان 


0171105101 


في حالة إطباق أو تماس . 
قصرالمسافة بين الحافتين ععسعاكتل عع0 ترغص لععسلعم 
السنخيتين 
عامل مختزا ل ع2 عدن نالع 


رد »إعادة , إرجاع 2 تحويل 2 إختزال 2 إنقاص عع 
إعادة وضع أو إرجاع شظية العظم المزاحة إلى مكانها 
الصحيح قبل تثبيتها بواسطة المسامير والجبائر والأسلاك . 

رد الكسر . إعادة الكسر 
إرجاع نهايات العظم المزاح أو الشظايا إلى وضعها 
ا الرد المغلق (م نع تلع 60و10ك2) أما التصحيح 
الجراحى فبتثمئ الرد المفتوح (ممتغعتلع؟ معم0) . 

رد مغلق 
إعادة وضع أجزاء العظم المكسور والمزاح بدون رؤية مباشرة 
لمكان الكسر عن غير طريق الجراحة . 

رد مفتوح 
إعادة ترتيب أجزاء العظم المكسور المزاح عن مكانه الصحيح 
عن طريق الرؤية المباشرة إما من خلال الجراحة داخل الفم أو 
الجراحة خارج الفم . 

رد الخلوع 


:1126111 2 01 تامناء ص10 


100111010150 


ل إل ان 


120111102 0] 115 


12111 01:0,01:6-02ع1:6 


سجل قبل الجراحة 


تسجيل المنظر الجانبى للوجه 0,101 عع 
تسجيل اندفاعى » تسجيل تبارزي 10010011517معع:1 
حافة التسجيل- الحافة الإطباقية » - ستر 0تامععمر 


الار تفاع الإطباقي » الحتار الإطباقي سك مامأكساعءعه 
أسطح إطباقية على قاعدة البدلة السنية المؤقتة أو قاعدة البدلة 
السنية الدائمة لغرض تسجيل العلاقة الفكية العلوية والسفلية 
وتنضيد الأسنان . 

تسجيل العلاقة النهائية 


1ل2دهتاعء5, 01:0عع:1 


دم لاماء" 359[ لمستسترعا ,ل ”رمعء 


1000017 
شفاء. إفاقة. معافاة 16077117 


غرفةالإفاقة 
معاودة ؛ نكس أيبوبة 
عودة الأعراض المرضية بعد اختفاءها أو عودة المرض بعد 


160017175 "0 


1101111 2 ع126ع1:6011101650 


الشفاء المؤقت . 
أيبو بى » معاود أداء تباعع" - أمععوع 0 تاتاعع 
مر قدأ بى » مرض معاود ع01525) 2ع 110165ناعع1 
مستطيل ١‏ عاعصماءع 
مستطيل الشكل :نه لتاعصطماءع 


(في التصوير الإشعاعي) : فتحة مستطيلة لتحديد مسار 

الحزمة الشعاعية . 
شق مستطيل 
سلك مستطيل 


22111 :511121 212اعع:1 


101 :1121ا2125اعع:1 


7711 “لو [تاع212اعع:1 


عضلة مستقيمة ع221151 كتتاعع:] 
انظ رجدول العضلات (165ء0/105) . 
استعادة » تعاف م من مناعع"1 


استعادة العافية والصحة . 
رجعة ؛ نكلْسة » انتكاس 
عودة الأعراض أو المرض بعد فترة شفاء أو عودة ورم 
سرطاني بعد إزالته جراحياً أو بعد معالجة أخرى . 
عائد » ناكس » معاود » راجع 
1 -يعود على فترات أو يعود ثانية بعد فترة من الزمن . 
2- يرتد على نفسه أو يرتد على مساره . 
قلاع معاود » قلاع راجع 
التهاب الفم القلاعي 
الراجع 


1201011116 2 161110165622 


أحاءع 6111015 ح أداء*1 1:01 


عقطخطمة ادع نتناءء:1 


15 كتامطاطمة غرء “نتناعع:1 


- 681 - 


قوس المنعكس طععهة عرعلاعم 

مركز انعكاسي عاصع ملاعم 
أي جزء من الجهاز العصبي يستقبل نبضات وارّدة فيطلق 
نبضات صادرة تؤدي إلى تغيير في فعل العضلة أو الغدة . 

متعكس الذقن - منعكس فكى 2 
افلاق لقم بسبب ضري على الذقن . 

متعكس شر طي 1:11 0110م ح اهدده )01 ممع عع لماع 
مَنْعَكّس غير طبيعي وغريزي ولكنه يتطور نتيجة التكرار 
المتوافق . 


ارد 1]ع:1 


1ع" -59ول 2ت متطءرععللاءم 


مشعكلن دفاعى عمدع 01د 1:11 
منعكس آجل ّ 006 
متعكس حلقي لداع تتحايد للع 


التقيؤ أو الشعور بإثارة الحلقوم . 
متعكس العضلة القابضة  »‏ - علءم صسمتدء1؟ حدمي 1, ععالءم 
منُعكّس العضلة الثانية - 
منْعكّس الثني » المنْعَكّس الانعطافي 
مُنْعَك سالتهوع » منعكس 1©5] [هع8 تتجتقطم - دور 1ل 


عت 1]ع" ع ا1امرع12016 


ع1 اردع ]ع1 


كنز فكى تشنجى ٠»‏ هلك" عاكول #كهل - ناتصقك 5دزتعلكم 
منعكس اختلاجي فكي 
مك الل متمكس فكي سفلي 
منعكس نفضة الفك - منعكس فكي تشنجى ‏ علنء "كول رء[اعم 
انقباض رجفي لعضلات المضع مع تّفضة الفك السفلي 
للأعلى 3 عندما تصدم الفك المفتوح والمسترخي ضربة 


111237 


رجفان فكى نفضة الفك كلانه زع 1]ع 

منعكس الس لوءع5 0 رتدارعء 111 
سعال يتسبب عن تهيج الحنجرة والبلعوم 

متعكّس مو ضعى لدع10:ع1]ع: 

المنعك الفكى السفلى -- متعكس - :21[نا طن ممسصطسئي للع 


نفضة الفك تعللء" عاترعز لول 
وه سل 
منعكس جسيم ف الت 
م للم 5 59 5 
منعكس العضلة الماضغة عأتاعأككقطط دع 1:11 


116 و"7ع1ءأطعاءع12 - لومقدعء لاع 


كس الأنفي 9 ال 511 


للقرع جائب الألف مطرقة 


101010101ظ12 


رد الخلع 


انقاص الأحدوبة 7اأكماء طتاغردمتاءسلع 
سند . مرجع ع 11 
مستوى مرجعى عصقام ععمعمع]ءم 


انظر خط قاعدي إشعاعى (عصتاعكهط عتطمهع22010) . 
يُحيل إلى . إحالة 

إحالة مريض من طبيب أسنان إلى آخر مختص في فرع من 

فروع طب الأسنان للعلاج أو الاستشارة . 
نقطة مرجعية 


ماع11 


أصسامم ععمء«ع]ء 

ألم مصاحب - ألم رجيع هأقؤلقاء) - متولقصرد - منتدم لوقعم 
ألم يظهر في مكان معين بينما يكون منشؤه من مكان آخر ؛ 
تحدث مثل هذه الحالة عادة بين فروع العصب القحفي 
الخامس . 

اعادة حشوة , إعادة الحشو 
استبدال حشوة فى حفرة سنية بحشوة جديدة . 

كاربوهيدرات منقاة اتدل جطامطاستدء لعستاعم 
السكر ونام الدقيق الأبيض الذي تعمل عليه جرائيم الملبنة 
(11105أعةماءة.]) لتكوين حمض اللاكتيك .توجد 
الكربوهيدرات الدقيقة في البسكويت » والكعك » 
والحلويات . والمربيات » والطعام المكون من الحبوب مع 
السكر . 


#١ 


يعكس 


وه للد 
منعكس 
وه للد 


ألم مُنَْككَس 


ع1 


11 
عع 


ستدم 0عاءع1]ء 


انعكاس سمناءع اعم 
1- عودة أو انثناء الشىء على نفسه إلى الخلف . 
2 الفمزرة الت انظهر قن اللراة 7 

منعكس م111 


رد فعل لاإرادي يحدث آلياً وآنياً » استجابة لفعل أو منبه أو 
كمافى تقهية الركبة 19معز ععمك]) » أو غَمز الجفن 
اللاإرا ادي أوا التهوع (عمتطعاعع) . 

مُنعكس مكتسب - 

متعكس شرطي 

فعل تتكس سملاعه ععلاعءم 
فعل أو حركة لاإرادية من أي عضو أو جزءذ في الجسم 
استجابة لتنبيه معين . يحدث الفعل أو الحركة مباشرة بدون 
تدخل الإرادة أوال الوعي . 

منْحَكّس متضائر (مرتبط ببعضه البعض) 

منعكس مضاد » متعكس 


مقاوم » منعكسات متناهضة 


116 0201610221 - لع:1 انوع ورتة 1:11 


0 , جعلاع 


1:11: ,221280121501 
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حوجلة مقاومة للحرارة - - ]11251 عوسنتاعة - عاوة1] إدماعهمناء 


بوتقة الصب - حلقة الصب 5 عستاكةقء 
ات 
السنية المعدنية . 
مسحوق للكساء صامد للحرارة أمعصسصاوعء كصذ وتزمأعوماءم 


مادة المسحوق الكاسي التي تقاوم درجات الحرارة العالية 
وتستخدم في اللحام أو الصب . 
مادة مسحوق الكساء 
الصامد للحرارة 
قالب مُقاوم للحرارة 
فترة عدم الاستجابة » دوران الحران 


لهاتاء222 امعصطادعء كا “اماع دواع 


2010 017]اع2 "1:1 


0ع 21017 1:1 


ل دءخافض الحرارة أسدنرعع تناع 
دواء أو مادة مبردة . 

تبري يدء ميدي للحرارة حدم عع اع 

معو رض 2 مسيش عيطق »مر جاع اعستدعع1 


(في تقويم الأسنان) : طبيقة تستعمل للتعويض عن مسافة 
أو نقص في الحيط القوسي نتيجة قلع الأسنان أو لتعديل 
مرجاع المسافة 
نوع من حافظة المسافة يستعمل لتعويض المسافة بين الأسنان 
التي قد تميل بعد قلع السن . 
تجدد , تجديد , ترميم 
تكائر خلايا نسيج الجسم الخاصة لإنجاز الترميم . 


16821121, 2 


100 00000 


ناحية » منطقة مملعء" - منعوعمر 
ناحية جبهية كتلهامه"]؟ مزوعم 
ناحية قذالية كتلهة)زمع06 منأعءم 
ناحية فموية دتلوتده ملعوع 
ناحية صدغية كتلة701ع) منوعم 
ناحية » منطقة سملعءع 
منطقة استناد البدلة السنية عسستدءط ع"تتطأسع ل ,رسمتوعمر 
الناحية الضرسية اللامية 104 رسولعء 
ناحى . ناحيو يِ لقسملعء1 
متعلق بمنطقة ما 


1ع لل2ملعء1 


62 [10221عع:1 
انظر تسكين (12وء2218ش) . 
تسجيل » تلود 9 
تسجيل علاقة الفكين لنقل هذه العلاقة إلى المفصلة . انظر 


101 


منعَكَسِ ألمي المترات مستقبلة الأذية ع نامرع عل مريت ل[أعم 
و و 
لَك التُعابي المر ص تنه اتلددمع 2 طرهدع0 ,د11 


2-2 روجر 
تنبيه المريء الذي يؤدي إلى زيادة إفراز اللعاب » ويسمى 
متحكمن روجر لع لء] و”1ء0108 . 

المنعكس الحنكى 
البلع الناتم عن استثارة الحنك . 
المْكّس الراحى ‏ الذقنى - 
المعكّس الذقنى الرا و (راحة اليد) >عءم [هأسعدصسمحصلدم 
لقا قات الرسل فو ذا حدة ارييف انعا ره الك 
ب لا ْ ١‏ 
منْعكّس ذُدَنِي راحي- مِنْعَكّس الذقن 
والكتح 
منعكّس مرضي 


0 عمجن 


أي مَنْعَكّس ينتج عن حالة مرضية وليست طبيعية له 


لاع" و”ترعع 160 


لدأهلدم, جعل]ء: 


تصتطء - لدم رعللء 


- 012222191 طلم ميدع 1:1 
تع11ع ست - مسطلدم 


1:11 2)01051 


لاع" فوع - لدءع7«28تقطمرعدء 1:1 
انقباض العضلات البلعومية العاصرة نتيجة تنبيه جدار 


11011201601د 1:11 


منعكّس روجر 
(الألعاب عند تهيج المرئ )- المنعكس اللعابي ا مريئي عد 111 
تنبيه المريء الذي يؤدي إلى زيادة إفراز اللعاب يُسمَى 
ال مي 1 8 
منعكس روجر لعللع] و”معع010) . 
وه 5 
منعكّس لاشرطي 


وه اسه 


مُنْسَككّس إزالة محم 


و6 ديرد 


حر جاتب اقل لقان رن لالت اللي حلفت درم 

الوجنة بالمطرقة . 
حرون “معان » مقاوم 

1- ليس لديه استعداد للخضوع للعلاج : 

2- مقاومة المادة للحرارة . 

3- معدن مناسب لتبطين الأفران والمواد الكاسية لعمل 

قوالب الصب . 
قالب معند »قالب 
حرون » قالب مقاوم 3 قالب المسحوق الكاسي 

قالب مصنوع من مادة تقاوم درجات ال حرارة العالية بدون أن 


:حا أو ة: 


260521172177م0650 ح و”ناعع110, ز16]ع:1 


0 نم1116 
5 1:11 


1 2ططامع 77 ,ج111 


11210177 


أكة الع تتتادء 15 - أكىىء 19ماع 1:2 
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الأسنان »عيوب الأجهزة التعويضية النزوعة (المتحركة أو 


خط ريد القاعدى عستا ععوط ونلعخ]1 
نسبة إلى » ر .ي . ريد »2.137.810 2 1939-1851 » مشرح 
أسكتلندى . 


عقاف اللي » خط افتراضى يمتد من النقطة أسفل 
الحجاج إلى الحافة العلوية لمجرى السمع الظاهر لتقن 
أيضاً : خط القاعدة الوصفى (6هذا عئةط عذع010ممخطاصطة) » 
خط فرانكفورت (106ذآ 200 
إعادة غْر س » إعادة رع اممارء" - دمتأدأاسصداميساءم 
إعادة وضع جزء تشريحي في مكانه الذي سبق إزالته منه في 
الجسم . (في طب الأسنان) : إعادة وضع السن في السنخ 
الذي سبق أن اقتلع منه جزئياً أو كلياً نتيجة لإصابة رضحية 
غير مقصودة . المصطلح المفضّل هو (متأماصهامع) . 


عودةالعدوى صمتاءء لساعمر 
عدوى تالية بنفس العامل المسبب . 
يقَوى 2 يدعم 2 يعر 2 يتقو ى 2 يتعز ر ع101اع1 


يزيد الدعم » كما في وضع دبابيس أوإضافة مادة جديدة 
للسن أو التاج أو للبدلة السنية الصنعية لتقوية نقطة ضعف 
فيها . 
ع و 3 53 
مقوى »مدعم »معزر 
و 5 
ملعم معزر 


و 5 


1ع 
نوع لقحتة 0ع12101ع:1 
أسعصمع لع مكساءم 
إسمنت مقوى بألياف الزجاج . 
إسمنت 1ع [20اعوتاء -0750106 2122 1212210160 
أكسيد الزنك واليوجينول المعزز 
إسمنت أكسيد الزنك واليوجينول المدعم أو المقوى بإضافة 
مادة مالئة متبلرة أو مالئة غير عضوي ةأو كليهما معاً إلى 
المسحوق . مثل إسمنت 884 » أو بإضافة محلول مبلمر في 


تَقَودٍ بة, دعم 3 تعر يز الع صرع"101ترزع:1 
مُتلازمة رايتر عددهتلصره و ”ع1 


نسبة إلى ه .س .ج رايتر » 1657اع1 .11.0.1 1969-1881 » 
طبيب ألماني . 

اعتلال روماتويدي يصيب الذكور البالغين نتيجة عدوى 
فيروس مخاطي أو فُطور مصورية .تصيب المتلازمة الرسغ 
دائماً » والقدمين والمفاصل العجزية الحرقفية ويصاحبها 
عادة التهاب ملتحمة العين والتهاب مجرى البول 
الإحليلي ؛ يبدأ المرض بإسهال غير معروف السبب مع حمى 


يصلح . يُعيد تأهيل 


أيضاً تسجيل فكى علوي سفلي 1136ل سصقحصه11نكجة]/8ة) 
(10مع6 . انظر أيضاً تسجيل الإطباق 5381[ءء0) 


(00 له تاقاععء1 . 
تسجيل العضة عالط رسمتعهتامتوء 
تسجيل حر كات الك 15 2015ل ,21010 11دلعع:1 


مادة تسجيل العضة 1226112111 متاو سادزعء 
تسجيل علاقة الفكين 
تسجيل الإطباق 
تسجيل العلاقة الوضعية 
طبعة النسيج » تسجيل شكل النسيج 
تل البعةالممؤدى 


11121 12511101121201 هلاه “تاكلعء:1 
لدكتااعع12102,0]كلعع1 
03 515121101,2051101121 ع 


ك1 


1ك حطسلل 1لدع1اء2100,7 اكاعء1 


1- ترا اج » رجوع » تحوف لكوع ع1 

و 6 1 3 

3- انحسار الداء أو الحمى تدريجياً 

ار تدادي 3 متقهقر مترا اجع 9 منحسر 11517 
متعلق بالارتداد أو الانحسار (50زأووع2ع26) . 

اعتيادي , نظامي 2 منتظم تقلسعء: 


خلبطة منتظمة »خليطة اعتيادية 


ملك ينظ ملعي إعنادي 


21107 «تمتطاعوء:1 
< تتتدع لفدتددة "تت-لتاوء:1 
21107 تتملساوء1 


عمتامعل «تملمعء1 


تنظيم ده لماوع 
و 

منظم 12601نا5ع1 
قلس 0 نع رامع 


رجوع الطعام غير المهضوم أو الطعام المهضوم جزئياً من 
المعدة أو المريء إلى الفم أو رجوع السوائل أو أشباه السوائل 
إلى الأئف . 

تاهيل صمناة)تلتطقطء»م 
إعادة وظيفة العضو وشكله إلى الطبيعي بعد الإصابة . 

تأهيل الفم : 

تأهيل الإطباق » تأهيل إطباقى ‏ [دكتااء06 رصمناهائلنطقطءمر 
إصلاح الكقاءة الوظيفية للقوسين الستينين باستخدام 
الحشوات المصبوبة أو التيجان أو الجسور أو البدلات السنية 
الجزئية . 

تأهيل الفّم 


2011011112ظخ1 


210,011 1لتطقطاع 
)2 تلتطقطاء 

يقوم بعملية ترميم للأسنان بإزالة أوتصحيح الحالات المرضية 

للأسنان للنسج الداعمة (مثل تسوس الأسنان » سوء وضع 
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علاقة أفقية لمعت مطارصم هاعم 
علاقة قاطعية "لمك سترصمتاهاء 
العلاقة بين عظمى الفك العلو ي ‏ تت فالتتفستعتصتيصمتقاءم 
العلاقة بين الفكن 205 زدمتاجاء» 
علاقة حركة الفكين أتاعصاء 1201 9ق زيسم تاها 


أية علاقة بين الفك السفلي والفك العلوي 
العلاقة بين الفكين بحالة الراحة 
علاقة وحشية ء علاقة جانبية 


دع" 905[ ,11013ه1ء:1 


لداع 1[2رده دواع 


علاقة الفكين المتوسطة ؟كقل مسحتلع در سمتغماءم 

علاقة تقاعس الفكين . علاقة أقصى 060نتاءع )5و0سترصه126ء 
تراجع 

علاقة الفكين الوضعية لقصهة) زوه دريصم هام 

علاقة متبارزة » ل لك 


علاقة الفكين البارزة 

علاقة فكية مرتاحة . علاقة الراحة 

علاقة متقاعسة . علاقة متراجعة 

علاقة الفكين المتقاعسة 
علاقة الفكين حينما تكون لقمتي الفك السفلي في الوضع 
المتراجع غير المتوتر في الجوف العنابي ويتحرك الفك 
حركات جانبية انزلاقية . في الفم الأدرد تنطبق على وضع 
النواتىئ السنخية حينما يكون الفكان في وضع الراحة . 

علاقة تقاعس الفكين للأنسى صهناعصم لعلنضاءترصمنهاءم 

علاقة حرفيّة » علاقة الحواف السنخية 


أدع"1, 1012)داء:1 
0ع املاواء1 


112610121111010 257 


1210111015 


علاقة عمودية نوعية لدعنانت؟ عتلعمكدر, مسمتاواءم 
ف و 

علاقة ساكنة 1205121 

علاقة سنية ره ]ع 


علاقة غير مّتكلفة للفكين » 
علاقة فكية غير مجهدة 3 


11261011, 50 


علاقة غير متوترة للفكين 
علاقة عمودية لدعناتء؟ ,سمسمتاواءم 
علاقة العضة العاملة عغلط عصك!::ه7:0 رسممتاواءم 
علاقة متطعده تدا 
علاقة أمامية خلفية 00511101 - “امتتعاسة ,متطعصمتاواءم 
علاقة القاعدة النسحية عناوكن) عدوهقط ,متطعصم ها 
علاقة شدقية لسانية لتممعسنا مععسط ,متطكصمتهاءم 
علاقة إطباقية مركزية مامتكساء»0 عتضمع ,متطعصملنهاءم 
علافة تلامس أعادم ,متطعدسمنهماء 
علاقة حد لحد ع08» -60 - عقلء ,متطعسمتنواءم 
علاقة إطباقية لدكساءء0 ,متطعصمقغهاء 


ذات درجة حرارة عالية . يتبعها بعد 4-2 أسابيع التهاب 
ملتحمة العين . الآفات التي تتحول إلى قرح قد تتكوّن على 
راحة الأيدي وأخمص الأقدام ؛ يستمر التهاب المفصل 
(الروماتيزم) بعد زوال التهاب ملتحمة العين والتهاب 
الإحليل . العلاج يشمل دواء تيتراسيكلين (عصناءلإعهماه1) 
لمعالجة العدوى ودواء فينيل بيتازون (420526اناطانزتصعط5) 
لتخفيف الألم والتهاب المفصل . الشفاء متوقّع »لكن 
الأعراض الرثوية المعاودة قد تستمر لعدة سنوات . 


طرد 3 تك 2 طرح 2 رقفض دملاءء زع 
رفض الجسم للأجسام الغريبة . 
,)ءءء زع 


طرد السن .رفض السن 

تكن »معاودةالداء ع5م12ع:1 
عودة المرض إلى حالته الأولى قبل العلاج . في تقويم 
الأسنان : العودة إلى الحالة الأصلية من سوء الأطباق بعد 


علاقة , 1 بى » نسبة دم ناماع 
وضع أو حالة لغرض بالنسبة لغرض آخر . 
علاقة لامركزية عأتأسععه ردم تن هاء 
علاقة مر كزية مكتسبة عتتطدع لع لسيوعة ,سم تفاء 
علاقة لام ركزية مكتسبة عتتطمءعء لع عه ردم هلد 
علاقة أمامية خلفية 00511101 1م تاعاسو رصمتاواءم 
علاقة مركزية - 305 00ناتتاء" - عتمم ,سمتاقاءم 
علاقة الفكين المتراجعة دسمتاواء 


العلاقة بين الفكين عندما تكون لقم الفك السفلي في أقصى 
وضع متراجع غير متوتر في النقرة الوقبية » ويمكن للفك أن 
يتحرك من هذا الوضع حركة جانبية » وفي حالة الفم الأدرد 
تعرف العلاقة المركزية بالعلاقة بين النتوء السنخي في كل من 
الفكين عند وضع الراحة للفك السفلي . 


علاقة إطباقية مركزية مامتأكساعع0 عتتاصعء, مسمتاماءم 
علاقة ملائمة للفكين كل عع دع تمع كطامع بحام هاء» 
علاقة حدبة بحفرة 8 - (ركتاء, تامتكدكء: 
علاقة حدبة بحدبة , علاقة حدبة «كتك - 0) - كناء,تامناواءم 
إن عدي 
علاقة سنية وجهية لمع هكهامعل ممتاواءم 
علاقة ديناميكية » علاقة حركية ‏ علاقة ‏ عتصسقم9ل,صمنهاءم 
فعالة 
علاقة لامركزية عأسعععع ردم تنهاء: 
علاقة فكية لامركزية 17ل عتتطسعععع ردم تهاء» 
أية علاقة بين الفكين السفلي والعلوي عندما تكون متقدمة أو 
بارزة أو جانبية أو متراجعة ا 
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يعيد التََّطين » طن عطتاءم 
1- اضافة مادة إلى قاعدة البدلة السنية من ناحية النسيج 
العبوي عل التدلة السؤة بق بشكل نام علوي الالسيحة 
الفموية » وذلك بوذ ضع أكريل مرمم على قاعدة البدلة 
السنية لمعادلة أو لتعويض العظم المفقود »ويتم ذلك في 
العيادة على كرسى المعالجة أو بطريقة غير مباشرة بمعاونة 
الختبرالسني ٠‏ 
2- وضع مبطن داخل الحفرة ا حضرة بالسن . 

مادة مبطئّة . مادة التبطين 

تبطين عستستاءم 


"دع طتاء:1 


1-علاج , مداواة إل ع دعم 
2- دواء 
إعادة التكلس »عودة التَمعدّن دنه ناونع ستسعمر 


عودة الأملاح المعدنية إلى أنسجة الجسم . مثل عودة أملاح 
الكالسيوم إلى ميناء السن أو العظم . 
فترة خمود الأعراض . هدأة 
تناقص حدة أعراض المرض مؤّقتاً » إما تلقائياً أونتيجة 
للعلاج . 
متردد » ذو قّترات » مهادن مُهاود 2 متقطع 2 متفتر دع ا تسعم 
يزداد أوينقص لفترات متقطعة . 
ء 


100000 


حمى مترددة عاء 17 اداع :»1 
فضلة.ء بقية لت 
تركيب . إعادة تنضيد 10000 
نزوع »سهل التزع 021 


طبيقة نزوعة » جهاز متحرك 
أي جهاز قد يكون طبيقة : تقويمية أو بدلة سنية كامة أو بدلة 
سنية جزئية ة »يمكن نزعه أو إخراجه من الفم بواسطة 


2ه تاممرة 122207216 


المريض . 
جسر نز وع 611015 1:20:21 
جسرتعويضي يمكن نزعه من الفم لتنظيفه وإعادته إلى 
مكانه . 
بدلة سنية كاملة نزوعة علتاأسعل عاع دصق علطه ممعم 
طبيقة وظيفية تزوعة ععسمتاممة لمسمتفعصب؟ علطهة مصعم 
قوس لسانية نزوع طعندج امسعستا علطو مصعم 


قوس سلكية 5 تقويمية صممت لتنطبق على السطح اللساني 
للأسنان وللمساعدة في حركة الأسنان التقويمية . يلحم 
وتدان في نهايتي القوس السلكية لينطبقا بإحكام داخل 
أنبوبين مثبتين على الأطواق المركبة على الأرحاء : 

طبيقة تقويمية نزوعة » ععصفنارمة عنغصه0مطاتده عاطه مصعم 


جهاز تقويمي متحرك 


علاقة وضعية لقصه :مم ,متطعصم نواعم 
علافة ثلاثية الأبعاد 


1021 تعتستل - ععتطا ,متطكسمنهاءم 
00 ,متطكدمتنهاء 

علاقة ذات بعدين 
الظرشسكين الألم (وتوعع لهمة) . 

الفعالية البيولوجية 11315 - ددعم جناءءل؟ء عزوم املط عحتاقاء 

العتسية 

عامل يستخدم لمقارنة التأثيرات الحيوية مختلف أنواع الأشعة 
المتأينة على نسيج بعينه . وحدة التأثير الحيوي النسبي 1581 
هي رم (ميدعع) . 

ع دمن لديو 
انظر الجيب حول السنى اهم 2[1أمعل ه06 . 

1- ير تخي ١‏ ع1 


تفده اسع ستل - 5:0 ومتطكدملنهاء 


1212117 2 


جيب دوا أعكلء0م لمأادمل0تعم عكتاماءم 


مرخ »مريح . مخفف التوتر دواع 
عقار أو أي مادة أخرى تحدث استرخاء للعضلة أو إزالة 
التوتر . 

و 0 3 يب 0 

مرخ للعضلة »مرخ عضلي 

استرخاء »عإرخاء » استراحة »رخاوة 


221151 وأسودواء:1 


0 


إرتخاء إسوى القياس عأتاع هذا ردم تعماء: 
1-راحة تفريج »عإراحة أعناعءم 


تخفيف الألم أو التوتر . 

2- إزالة الضغط عن مناطق محددة تحت قاعدة البدلة السنية 
تحديد الحواف الخارجية وإزالة مناطق معينة من قاعدة البدلة 
السنية أو من هيكل القالب لتقليل الضغط على هذه المناطق . 

باحة التفريج 
الجزء من سطح الفم تحت جهاز تعويضي مصمم بحيث لا 
يحدث ضغطاً على هذا الجزء ؛ منطقة تحدد على القالب 
الجبسى لتخفيف الضغط عن الأنسجة التى تحتها . تُطرّق 
رقاقة قصدير على المنطقة المراد تتخفيف الضغط عنها ثم تزال 
بعد الانتهاء من طبخ البدلة السنية وقبل تلميعها وإنهاءها » 
وذلك لإيجاد مسافة بين مخاطية الفم والبدلة السنية 
الصنعي . 

غرفة التفريج . حجرة التفريج 
تجويف مخففة الضغط على السطح الإطباقي لقاعدة البدلة 
السنية تحضر باستخدام محددة فراغ من رقاقة قصدير» 
وذلك لتقليل أو تخفيف الضغط على منطقة محددة في 


الفم . 


1111 212 


عا اتسودكء ل)عناع 
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تر ميم نسيجي 1501081 نتتهمء1 
1- إنقاص أو إزالة الارتشاح الالتهابي . 
2-تكون ملاط ثانوي على سطح الْجَدّر ليحل محل ملاط 
متآكل . 

3- إعادة تجديد أوترميم العظم السنخي الذي كان قد 
تعرض للامتصاص أو امتلاء عيوب عظمية بالكولاجين . 
ترميم النسبج المحيط بالذّروة 

ترميم حَيوي للأنسجة الداعمة السنية الجَذرية : 
ترميم إشعاعي 
تزمثم جراحي ٠‏ إصلاج جراحي 
نسح صاب 


عناككل) 21120121 ,تتهمء:1 


علطمة اع 17211120110 
1015121ك,1ل2 ع1 


15511 تلتتوء:1 


عاج تر ميمي عمتامعل ع كنأو رومع 
يشبه العاج الثانوي » ولكنه يترسب بسرعة أكبر في فترة 
محددة من الزمن . 

عاج ترميمي ثانوي عسمتادعك وتددلسمععء ع جم وسرومعم 

يكرر(لاتينية) مع" - سأماءرءم 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية » واختصارها (م©) . 

قابل للاستبدال 2 مُستعاض عاطوعء هارءم 

سديلة مستعاضة 12 0ععدامء"م 

استعاضة » استبدال »إعاضة أسع دع ف ابرعم 

استعاضة مباشرة لل سستر ام عع م رمعم 


إعادة زَرع »إعادة غْر س 190102تفاصمساء"م ح سمتأمتسدامعءم 
إعادة زرع سن انخلعت عفوياً بفعل رضح حاد إلى داخل 
إعادة الزرع المتعمد , 
إعادة الزرع المقصود 
القلع المتعمد لسن وإعادة إدخالها داخل نفس السنخ بعد 
إتمام المعالجة اللبية خارج الفم 1 
0 


1121021 121011 طماررء:1 


نسخة مطابقة » طبعة مكررة وعتامءم 
مكررءيكررءيضاعف عأدع تامعم 
1- إعادة » تكرر متاق تاصءم 
2- نسخة مطابقة . استخراج نسخة مطابقة 

1- يصحح الو ضع ممع 


2- تصحيح الوضع ؛ يعيد التوضع 
يتغير المكان التشريحي » كما في إعادة وضع مرتكزات 


العضلة . 
تعديل » إعادة التو ضيع 0ع 
تصحيح وضع الفك 277 8 نم10 زوممع 
تصحيح و ضع مر تكز ألا سطع دج م151 تارم طتم05110مع:1 
العضلة 


جهاز يوضع داخل الفم لتصحيح أو تعديل سوء الإطباق وقد 


مثبتة تقويمية نزوعة تعستماء" عتأدصم لم طاتده علطو مصعم 


بدلة سنية جزئية نزوعة ٠‏ -ح ع ددعل لمناعهم عاطة مصعم 
بدلة جزئية نزوعة ممع 


بدلة سنية جزئية يمكن نزعها من الفم وإعادتها إلى مكانها 
في الفم بواسطة المريض . انظر بدلة سنية جزئية [هناتةط) 
(عتتطمعل . 

هيكل البدلة 

السنية الحزئية النزوعة 

بدلة سنية تعويضية ل وعة عتتدطدعل عناصمل مط)ده:دم علاطة مصعم 

التعويضات السنية النزوعة 
فرع من فروع طب الأسنان يختص بإحلال الأسنان المفقودة 
بتعويضي سني إصطناعي . يمكن للمريض نزعه وإعادته في 
الفم بنفسه . يوجد نوعين رئيسين : أجهزة سنية جزئية 
نزوعة » أجهزة سنية كاملة نزوعة . 


112112675011 ع "نامعل لمتاعتهم 10721 


12110721 15 


حافظة مسافة تزوعة "تعستهاستهمد ععدمك علطه متعم 
تزع »إزالة 0ع 
نازعة :11220771 
آداة نزع أو أداة إزالة . 
نازعة التاج 1017 
نارّعة الطوق 0ع 


كَلُو ى لقداع:1 
متعلق بالكلية (5هم14»]) . 
داء ريدو أوسلر ويبر- 

توسع الشعيرات النزفي الوراني 


وأكماءء ع صماء) عاعقط :ممع دآ 


5”اع اع - 1و0 - بلعمعخ1 


0ع - عدوء015 


أوسلر- قيبر 
انظر متلازمة ريندي أوسلر قيبر 5ءاء717 - 05161 - تلمع ك]) 


0102 و”ناعطء 71 - مع1و0) - ملرعخ1 


(عده 01ر5 . 

(سابقة) كلية 2 كُلوة -1"©20 و - لماعم 
سابقة تعنى كُلية (إعمل11) . 

1-إصلاح ؛ تصليح 2 يصلح لتهمء" 


(في تعويض الأسنان) :إصلاح جهاز تعويضي . 
2- تندب 
عملية طبيعية لتعويض أو ترميم وظيفة الأنسجة الطبيعية ؛ 
كما في التئام الكسور ء والتئام الأنسجة المريضة المتنخرة . 
إصلاح البدلة السنية 


121,011 


-687 - 


الجزء من الارتفاع السنخي والنسيج الرخو المغطي له الذي 
يظل بعد خلع أو إزالة الأسنان . 
منطقة الحرف المتبقى 


جَذْر متبقّ » جذر ثمالي 


و21 110156 1121ل0لاوع:1 


01 101121وع:1 


ثمالة » متبق ناليع 
مايتبقى بعد إزالة جزء . 
1- 0-8 عبة عع تلزوعء» - ععمء زازوءم 


العودة إلى الشكل والحجم الأصلي بعد التشوه . 
2- مرونة كدانة » مُطاطية 
كمية الطاقة الممتصة بواسطة مركب حينما يضغط بما يزيد 


م ن»ءكدن »قابل للمط” امع تلزوعم 
ر اتن فطاوع - سزوعمر 


مصطلح واسع الانتشار يستخدم للدلالة على مواد عضوية » 
عادة شفافة » ذوابة فى الإثير وغير ذوابة فى الماء . تُسمّى 
بحسب مكوناتها الكيميائية وتركيبها الطبيين » ووسائل 
تنشيطها أو طبخها . مثل :الراتين الي عنتالتعم) 
(ذوءة » والراتين ذاتى التبلمر (مزوع1 7000 2 
والراتين التخليقى ع عتأعطام99) » والراتين الإستيرينى) 
(ملوع؟ عمع واد وال اتين القانيلى («نوء: 1نإهذ/) . مادة - 
وار قابلة [لاسسهال من أمل كنات تسيا من الفياتاك 
والأقها عن جرحي اشفافة نهد للعوف لخذوو قن 
الناء ولك :ادل للدوياة نن القبوب:والكس لاد اليرت 
الطيّارة . بلمر غير مركب يستخدم في تصنيع البلاستيك » 
وهي مادة تتكون من ميثاكريليتالميثيل 
00000 : 
راتين ‏ كرد يليكي - يلمر “تعدتزامم عتاتجعة - عتاوعة يسلوعم 
أكريليكي 
مصطلح عام يطلق على المواد الراتينية تحتلف إسترات 
حمض الأكريليك . استعمالها الرئيسي في تصنيع البدلات 
السنية والأسنان الراتينية الصنعية . 
راتين منشط 
كحول راتيني 
راتين ذاتى التبلمر » 
راتين ذاتى التصلب- 
راتين منشط- راتين يتصلب بالبرودة » 
راتين ذو تصاب بارد- راتين سريع 
البلمرة- راتين ذاتى البلمرة » راتين ذاتى التتصلب 
راتين يمكن أن يتمائر بواسطة منشّط أو محفز أو وسيط بدون 
استخدام حرارة خارجية . 


2120 طلوء:1 

[مطمء21 صاوع:ر1 

10 - 11000171221 2رطاوع:1 
- ناوعا متنك -010» - تناوعر1 
- طلوع"1 عنلناء- 01111 


دوع عمتتدتكء-][ء5 


11 0001101011011ظ1 


1- إعادة توضيع السن 
2- تصحيح وضع السن 


توالدءانجاب ع رمعم 

إنتاج موجب 0051177 1ع 
و 5 

خلايا منحبة كلاءء عكتاعسل00"معم 

إعادة تلاصق سورع 


(في تقويم الأسنان) : علم أوفن تصغير القطر الإنسي 
الوحشي للأسنان باستخدام مادة ساحلة مثل ورق السنفرة 
لتقليل الازدحام أو التناقض في حجم الأسنان . 


زواحف 5نامع" 

هندمة الحو افى منكم - عر 

هندمة حوافى البدلة السنية نامعل لماعم 

يَقطع 2 نافسع اع عع 
إزالة جزء ون تبيخ أو عفيوق : 

قطع » استتصال جزئي مسمتاععوعمر 


قطع جزء من عضو أو من : نسيج » وتستخدم بشكل خاص 


لقطع نهايات العظم التي تكون المفصل . 


استصال جزئى للجذر 00" ,.تامتاععيع] 
قطع الجزء الذروي من جذر السن » عادة لإزالة عدوى 
ذروية . 

خلايا احتياطية كلاءء ع جزعوعمر 


خرّان » احتياطي حجرة احتياطية ؛ مستودع “أ اتاعوع:1 
بعد الانتهاء من تشميع حَشوة مصبوية أو تاج وتثبيت وتد 
الصب » تلصق قطعة كُروية الشكل من الشمع بوتد الصّب 
على بعد 1/16 بوصة من النموذج الشمعي . يتم وضع هذا 
الخزان كوسيلة احتياطية لتقليل احتمال حدوث انكماش 
موضعي يؤمن هذا المخزن كمية احتياطية من المعدن للتعويض 
عن أي انكماش يحدث داخل القالب 

مُستودع الصب 

ثمالي . متبقي 
ديد إلى مقافت ار الفميلة أو الف وساي عد 


5 12 :170[1عوع:1 


15101121 


إزالة نسيج أو عضو . 

الحرف السنخى المتبقى 108 تقامء 21 لمتلزوعم 

كيسة متقّة 1 ١‏ أوكء لمسسللوعم 
كيس سني المنشأ يتبقّى في الفك بعد قلع السن . انظر كيسة 
550) . 

م سني متبق وعتتق لمتصعل امسلاوءم 


تسوس مادة نخرة تتبقّى بعد تحضير الحفرة بالسن . 
زكبق فحيق اإتناء اعد لماوع 


ارتفاع متبق » الحَرف المتبقي 


11015 101121أوع:1 
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حَشدو ة راتينية عسطتللة صسلوعم 


راتين صاقل بسطلوع 
نوع من الراتين يستعمل لطلاء سطح الراتين المليء . 
راتين صمغى 0ل وتاتوع:1 


راتين يتبلمر 80 ارة » راتين متصلّب كلتك -أوعطرسلوعءر 
بالتسخين 

راتين تملوء بذرات دقيقة 

راتين مركب يحتوي على جزئيات مالئة من مرتبة 0,5 


ميكروميتر في الحجم . 


11110 


راتين عضوى 15110181 
راتين متبلمر 017133 لوعن 


راتين سريع البلمرة راتين سريع التصلب سنك -كاعتنان رصتوعم 
أكريل يتصلب بسرعة دون الحاجة إلى الحرارة . (أي تماثر 
ذاتى عمأت تعد و[هممسه) . 


مواد حشو راتينية كلم ع اناه اماو" سلوعر 
راتين ذاتى التمأثر 2 - عمستك - كاءورسلوعم 
راتين ذاتى التصلب زوع عدت تدع د012م0)ناج 


انظر راتين ذاتي التماثر (صتوع؟ عمتكتتعص ووم ماسة) . 
راتين تر كيبي » راتين تخليقي 
أي نوع صناعي من الرانين يمستعمل في تصنيع البدلات 
السنية ؛إلخ 
راتين متلدن بالحرارة . راتين متلين 
با حرارة 
سن راتينية أكريليكية 
سن مصنوعة من الراتين الأكريليكي . 
طاع رافني اكريليتي 
طابع مصنوع من الراتين الأكريليكي . 


111 لسرطاوع1 


121120212501 رسلوع:1 


00)1,21:7:11)] ساوع:"1 


23,2111 طسلوء:1 


راتين فاينيلى [تإدللريسلوعءمر 
راتينى ش 0 
تعلق بالراتين . 
حشو راتينية عستللة كتامسلوعم 
مواد حشو راتينية كلتاء]222 عسطتللة كنامصلوعر 


مادة راتينية لمتاء]122 كنامسلوع 


حشوات راتينية 6011105 كلامطاوع:1 

مقاومة 

شكل عقاوم 
تصميم لشكل حفرة محضرة في السن يعطي للحشوة 
والسن مقاومة ضد القوة الإطباقية . 


111 


1010 عع تواكزوع:1 


راتين ذاتى التبلمر . راتين ذاتي - 216070172112125 رسلوعم 
البلمرة- سريع التصلب . سريع البلمرة 
راتين يتصلب بدون استخدام حرارة . 
قاعدة راتينية أكريليكية 
قاعدة البدلة السنية البلاستيكية المصنعة من الراتين الأكريلى . 
مادة حاشية ذات أساس رأ اتبني لحتء اقم عسطللة لعموط ا 


عاناك عل0111 


ع11إاعدرع95ط طاوع:1 


مادةذات أساس راتينى لقتء)هصم لعقوط - سزوعم 
راتين رابط عستحره طرسلوع:ر 


راتين غير تمتليء يستخدم للمساعدة في ربط وإلصاق 
الإسمنت الراتيني بالميناء المخرش . 
ملاط راتيني 
أي من مجموعة مواد الحشو أو مواد الإلصاق التي قد تحتوي 
أو لاتحتوي على مواد مالئة وتسوق في شكل مجموعة 
متعددة المركّب أو نظام ثنائي المركّب أو نظام وحيد المركّب 
تعرف بالمركّبات أو الراتين المركّب إذا كانت تحتوي على نسبة 
عالية من المواد المائلة . 
راتين يتبلمر بالبرودة » راتين ذو بلمرة 
بارّدة » راتين متصلب بالبرودة 
راتين مركب 
راتين صناعي يحتوي على نسبة عالية من المواد المالئة غير 
العضوية ؛ راتين ممتلى قوي صلب عالي المقاومة يستعمل 
للحشوات الملونة بلون الأسنان . قد تشتمل المواد المالئة على 
الزجاج المسحوق أو بلورات الكوارتز . 
مخروط راتيني 
راتين البوليمر المشترك 
راتين صناعي نات عن إثنين أو أكثر من مختلف بلمرات 
راتين البدلة السنية 
بدلة سنية راتينية أكريليكية 
بدلة سنية مصنوعة من الراتين الأكريلي . 


عع تطزوع:1 


كستتتكء 010عرتطاوع:1 


1511100511 


012 لتلزوع:1 


ا5111,607017122ع"1 


06121111 بطلوع:1 


29ر1 تاأسعل سلوع1 


راتين سسنى لقاضعل يستوعم 
راتين إيب و كسى 707» مسلوعمر 


نوع من الراتين الصناعي يحتوي على مادة تصليب ؛ 

مسحل فى عيدل القر الك :والقللى ع ولاغراضى لمان : 

مقاوم للحرارة والكيماويات . 
راتين بمتلئ 

نوع من مادة ذات قاعدة راتينية تحتوي على نسبة من مواد 

غير عضوية مثل الكوارتز ؛ تصبح شفافة عندما تتصلب . 


110] سلوع:1 
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السن » لتشاهد كبقعة وردية فى السن » ويطلق على هذه 
الحالة (سن وردية طامه) علمنط» . 
الارتشاف الداخلي للأسنان 
نوع من امتصاص السن يعتقد أنه يحصل بسبب رضح أو 
يرافق التنسج اللبي الالتهابي مآنام تلمش صصح اخم1) 
(12513م1عملاط ؟ يصبح لون تاج السين وردياً لأن الأوعية 
الدموية تنتشر وتتمدد داخل المنطقة الممتصة ؛ تَسمَى أيضاً 
«النقطة الوردية أو البقعة الوردية )0م؟ علصذط» . 


جوبة ارتشافية . هسداعد! دونام 25502 - فصبعج! سمتاص"موعم 


150101012111221 


جوبة امتصاصية 
إحدى فجوات أو فراغات الامتصاص تحت السمحاق ؛ 
فراغات نصف هلالية تحتوي على الخلايا ناقضات العظم . 

ارتشاف الجَذر » امتصاص الجر 
امتصاص يصيب الملاط أو العاج أو كليهما في جَدر السن 
في منطقة نشأة الامنصاص . يمكن أن يكون (امتصاصاً 
داخلياً) أو (امتصاصاً خارجياً) أو (امتصاصاً ذروياً) . 

ارتشاف نهاية الجذر » امتصاص نهاية 20» ]50100102,00ع:1 

الجذر 


8 
. 


تنفس 101 
عملية التنفس باستنشاق الهواء داخل الرئتين وتبادل غازي 
بين خلايا النسيج في الرئتين (الأسناخ) والجو المحيط ؛ 
بامتصاص الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون لإنتاج 


16501011011, "1 


الطاقة . 
كفس اصطناعى لمك ناته دمعو “أموعم 
1- كمامة ١‏ 12601 أمروع1 
قناع مانع لاستنشاق الغازات الضارة أو السامة . 
2- منفاس 


جهاز التنفس الاصطناعي يتصل بالمريض لتهوية الرئتين عن 
طريق ستار واقي ينطبق فوق الفم والأنف . 


11260177دع1 


21125 12521126017 
توقف للتنفس في أعقاب فشل تنفسي » قد يكون نتيجة 
تند الأكسسن اركنا التولات المي ةانب إفظاء 
الهواء الغنى بالأكسجين مباشرة بعد إزالة أي انسداد في الممر 

الهوائي . . 1 

مركز التنفس 

منطقة في الدماغ تتحكّم في الشهيق والزفير لتأمين تنفس 


متتظم . 


ع1داء© 1126017دع:1 


شكل الحفرة المقاوم 
شكل الحفرة المصمم لمقاومة الإجهاد أو الضغط الواقع على 
الحشوة أثناء المضغ . 

1- انصراف ».2 - خمود الالتهاب »3 - انحلال 
عملية الرجوع للطبيعي أي خمود الأعراض بعد الالتهاب . 


2517 3 01 للتده] ععتمماكاوء:]1 


000 


انصراف ال خرا اج ككع 25 ,1501111012 

يبرأ».يميزءينصرف 5017م 
يسبب خمود الالتهاب . 

طنين . رتين 1601 

يرتشف . يمحتص ثانية مودعم 

قابل للارتشاف عاطقطرووع" 


مواد تستعمل بحيث يمكن امتصاصها ثانية في الجسم . 
معجون حشو الْجَذّر الممتص 
امتصاص . ارتشاف (زوال المادة) 

عملية طبيعية أو عملية مرضية تسبب فقدان المادة النسيجية 

مثل العاج أوالملاط أوالعظم السنخي . في طب الأسنان : 

إعادة الامتصاص الطبيعية للآنسجة امتصاص جذور الأسنان 

اللبنية » والنتوء السنخي بعد خلع السن » مما يؤدي إلى نقص 

حجم الجزء السنخي من الفك السفلي أو الفك العلوي . 

زوال الأجزاء المتكلّسة من الأسنان والفكين . 


2251 25ئ1للة1-)001 عاطدطا "مدع 


1000110100 


ارتشاف سنخى .» ارتشاف السّنخ تتقاوء ؟للقردمتام:رمدع:ر 
ارتشاف العظم عدمطرد10)م:1مدع: 


فقد العظم نتيجة نشاط الخلايا ناقضة العظم . 
اران خا رض نامي بقاري 
1 امخصاص قن الأتسجعة الداعمة السنية يضيب الأسطع 
الخارجية أو الجانبية للسن . 
2-امتصاص جَدْري ذاتى يشاهد في الصور الشّعاعية تحت 
مترى شاف السك , ١‏ 


ارتشاف السن الخارجي 04 


لق1"0ء]<:6, 1250100102 


00) لأهملاعاذدء,م10) م1501 


امتصاص السن الخارجى 
انتضاص جر الس من الشسطع الخارجي أوذروة الجر وقد 
تكون عملية طبيعية أو بسبب مرضي . 
ارتشاف مجهول السبب 1 عتطغدمره101, سمتامدموعم 
امتصاص بدون سبب واضح . 


ارتشاف داخلى . امتصاص داخلى لمع صارصم ام مدع 

1- غملية ذاتبة بض بهبا السب اللبي جدران قناة الذب وقد 

2- نوع من امتصاص السن ينشأ داخل الحفرة اللبية . تحدث 
عملية الامتصاص داخل تاج السن وتصل حتى ميناء 
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مهماز الدحيلة » سناد الدحيلة 
مهمازان طاحنان متجاوران متصلان » يستقران على السطح 
الإطباقي الملاصق لسنين متجاورتين . 


©61125111, أوع:1 


فضالة جنينية ع ه1720 تعر أوعمر 
بقايا من السنيج الجنيني المتبقية داخل كائن كامل النمو . 
فضالة ظهارية - ادع" عتده و#دطصص - لمتلطاتص باوعم 


فضالة الخلايا الظهارية 
بقية غمد الجَذر الظهاري (غمد هيرتقيج 8:5 111 
طلةعنلة) :توج في الزياظ حول النسني + وتدشخل في تكوين 
الأكياس السنية وبقايا ملاسيه (كاوع1 000 : 1 
ارتفاع الوجه 
عند الراحة - البعد العمودي عند الراحة 
انظرالبعد العمودي عند الراحة [1تعتات؟ أوع1) 


(102كىمعمستل . 


لاءء لمتاعطاامع, كاوع:1 


0 711231 أوع - اطئاعط عع2] أوع:1 


سنادةإصبعية “ار أوعمر 

فضالة جنينية 

مهماز قاطع . سناد قاطعية 
امتداد أو بروز من بدلة سنية جزئة ترتكز على الحد القاطع 
الملاصق لسن أمامية أو يتشابك معها . وخاصة الحد القاطع 
الإفسي لناب السفلي والح القاظع الوحشي للتاب 
اسفن 

ميجاتو الى » سناد داخلى 

* الع ف هدي عيرق اب ايه جويية قري اله وح 
جزئية نزوعة » يرتكز على حشوة مصبوبة في تحضير داخل 
التاج . 

علاقة فكيةمرتاحة 
علاقة الفك الاعتيادية حينما يكون المريض في وضع 
منتصب مريح ولقمتا الفك السفلي في وضع متعادل غير 
مُقيّد في الجوف العنابي . أي علاقة الفك السفلي بالفك 
العلوي حينما يكون الفك السفلي في وضع الراحة . 

مهماز لسانى » سنادة لسانية 

0 معدني من هيكل البدلة السنية الجزئية 
النزوعة ينطبق على السطح اللساني لسن أمامية أو يرتكز 
عليها » ويقدم دعما للبدلة السنية وتثبيتاً غير مباشر . 

شكيمة السنادة سجر الهماز 


ادع علد70اطم - ل[هاء10 راوع:1 


152 2اراوع:1 


لقاع طاراوع1 


0 37[ أوع:1 


لمتاكطتا, أدع:1 


5 أوع:1 


سناد 2 فقة 10ح باوع:1 
ان 


الجهاز التنفسي سعاور؟ 017 "أموعم 
جهاز في الجسم يتم عن طريقه مرور الهواء داخل وخارج 
الرئتين » ويسمح للدم بامتصاص الأكسجين وطرد ثاني 
اكسيد الكربون والماء . 

السبيل التَتّسى » المسالك التنفسية 
مسلك أو قناة يدخل عن طريقها الهواء امحمّل بالأكسجين 
يدخل الرئتين ويتركها محملاً بثاني أكسيد الكربون . يشتمل 
على الأنف والتجويف الأثفي »والفم » والحنجرة والرغامى 


12]017أمدع:1 


والدنفك الهوائية التي تصل إلى الرئتين . الوظائف الثانوية 
للمجرى التنفسي انبعاث الكلام في الحنجرة والإحساس 

استجابة . جواب . تلبية 1252025 
رد فعل لمنبه . 

1- راحة - استراحة لكا 
حالة طبيعية من الاسترخاء . 

2- مستند . مقر 

3- استناد 


4- سنادة » مهماز 
(قَى البدلات السنية الجزئية النزوعة) : امتداد صلب من 
المشبكة ينطبق على الناحية الإطباقية أو الناحية اللسانية أو 
الناحية القاطعة أو على الارتفاع اللساني اللثشوي لسطح 
السن » يسمح بمقاومة القوى العمودية والأفقية ويساعد في 
توازن واستقرار البدلة أو الطبيقة . 
5- بقايا جنينية 
زاوية السناد 
انظر زآوية السناد الإطباقى . 
منطقة الارتكاز- باحة الاستقر ار 
جزء من السن الطبيعية أو الْحَشوة المصبوبة في السن يحضر 
لاستقبال مهماز إطباقي أو مهماز قاطعي أو مهماز لساني أو 
مهماز داخلّي أو مهماز نصف محكم . 


2251 أوع:1 


أ أدع" - 2ع:21 أدع1 


إطباق الراحة عغلط اأوع 
العلاقة بين القوسين السنيتين حينما يكون الفكان في وضع 
الراحة . 

مهماز الخر ف اللثوي اللساني 2 دنا تاملك راوع :1 

سناد احرف اللثوي اللساني 


سناد يستقر على الارتفاع اللساني اللثوي للناب . يستخدم 
أسَاساً في القوس الفكية العلوية بسبب ثخانة ميناء الارتفاع 
اللساني اللثوي ما يسمح بتحضير مقر بعمق كاف . يستخدم 
في القوس الفكية السفلية حينما لايكون الارتفاع اللساني 
اللثوي شديد الانحدار ويكون ذا ثخانة كافية لتحضير المقر . 
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انظر البعد العمو دي (دمأكمعصتل لدعت ؟1) . 
انظر أيضاً المسافة الفاصلة بين الإطباقية 521ااءعءم5عام]) 


(ععمصوةانلل . 
انسياب الراحة 11017 قستاوعءم 
انسياب لُعابي يحدث بشكل طبيعي في غياب التنبيه 
خارجى المنشأ . ان 
بقايا كالاستية - ك5اوع" لاعن لمتاعطاتي - جعومهلد81 01 ماوع 
بقايا الخلايا الظهارية 


بقايا غمد هي رتفيجح الظهاري (طندعطة د'ع أسامع]1 لمتاعط1ام8) 
الموجود في غشاء سمحاق السنخ » ولها علاقة بتكون 
الأكياس السنية . 


12000011011 


منتشرعام ينطبق على أية حَشوة مصبوبة أو تاج أو 
بدلة سنية جزئية ثابتة أو بدلة سنية جزئية نزوعة أو بدلة سنية 
كاملة » تُعوض أو تحل محل بنية السن أو الأسنان أو الأنسجة 
الفموية المفقودة . انظر أيضاً ترميم تعويضي عنأ2,05)06) 
(ممتلة1ماوع1 . 


1-عملية إحلال أو تعويض سن أو أسنان مفقودة أو جزء 


مريض أو جزء نخر بوسائل صناعية . 

2-مادة بديلة أو طبيقة تستعمل لتحل محل الجزء المفقود مثل 
نسيج سني مفقود (حَشوة أوتاج) أو سن أو أسنان مفقودة 
(جسر أو بدلات سنية جزثية أو كاملة) . 


3-النتيجة النهائية للعمليات السنية التي تجري لتعويض 
شكل ووظيفة ومظهر الأسنان . 


تر رميم أكر يليكي عتاوتعة ,سمتاد مام 
حشو ة ملغمية 1 5]01:21012ع:1 
حشوة ذات دبابيس مصبوبة سام - أكدء ردم "مادعم 
حشو مر كبة 051 ام ,210 ماوع 


1510121013 ©01260101* 


للحشوة بعد وضعها في الحفرة احضرة . 


كفاف الحخشوة 
السطح الجانبي 


حشوة وحشية طاحنية لدكتاءع0 - مأكتل رده ةماوع 
ترميم الأبعاد الوجهية 5ع ستل لداع12] ردم هتروع 


(للسن) 

1- حشوة خاطئة 
2 - ترميم خاطىئى 
حشوة ثابتة 


121117 2101 1مادع:1 


10 ,م210 01ادع:1 


مهماز طاحن » سنادة إطباقية 
م كم سر ا د يك 
ل ل 

سناد الراصعة . 

سناد الحَشوة المصبوبة المغطية 

1- وضعيّة الراحة 
العلاقة الموضعية بين الفك السفلي والفك العلوي حينما 
يكون المريض في وضع منتصب مريح وتكون لقمتا الفك في 
وضع غير متوتر في الجوف العنابي » أي الوضع الطبيعي 
للفكين حيث تكون الأسنان متباعدة والعضلات فى حالة 
استرخاء مكونة مسافة حرة 5 

2- - موضع المهماز » موضع الستادة 

وضع الراحةً للفك السفلي 
الوضع الطبيعي للفك السفلي حينما تكون عضلات الفك 
السفلي في حالة استرخائية ويكون المريض في وضع 

مهماز مُحكم . سنادة دقيقة 

مهماز معدني أو امتداد معدني صلب مسبق الصنع لبدلة 
سنية جزئية نزوعة (المتحركة) أو بدلة سنية جزئية ثابتة » 
ينطبق تماماً في مقر المهماز الذي يكون صندوقي الشكل 
(الأنثى) معد كجزء من الوصلة المحكمة في الّشوة المصبوبة 
بالسن . 


لدكتا1ء»02 واوع:1 


021277 واوع:1 


11100 أوع:1 


20111هح2 عط 01 جمتاتلدمم أوع:ر 


01 و1 


مهماز مُدمّج » سنادة متحي ةّ لخن قلت 

مقر المهماز . مقعد السناد أدء؟ أوع:] 
الجزء من السن الحضرة لاستقبال المهماز . 

منطقة مقعدالسناد 1 212 أهع5 أوع:1 
الور ادن الكقبوة المقيوية الجعترالبرك علي 
المهماز . 


المهماز شبه المحكم » سنادة نصف محكمة دواونع01 - أطاءكرا:1 
امتداد معدني صلب من بدلة سنية جزئية ثابتة أو بدلة سنية 
جزئية نزوعة يرتكز ضمن حَشوة مصبوبة مثبتة في تحضير 
داخل تاج السن . 
سناد يتم تصنيفه ليرتكز داخل حشوة مصبوبة مثبتة في 


تحضير داخل التاج . 
سنادة سطحية . مهماز خارجى 511112 رأوع:] 
البعد العمودى عند الراحة صمتكعمع ستل لمعتاست؟ أوعم 


طول الوجه حينما يكون الفك السفلي في وضع الراحة ؛ 
البعد العمودي حينما يكون الفك السفلي في وضع الراحة 
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يئعش » يعود للحياة أو الوعى بعد إغماء اماك كنوع 
إنعاش ١‏ تاماك كناوعم 
1- يحيى الشخص من موت ظاهر أو من إغماء . 
در التنقس والديضن إلن الطبيطي :. 
جهاز الإنعاش . منعاش ؛ 01 ماك كنايع 1 


جهاز يستخدم لدفع الهواء أو الهواء الغني بالأكسجين أو 

كليهما معا داخل الرئتين . يستخدم للإنقاذ من الاختناق . 
طب الأسنان بالتجزئة » طب الأسنان 
التجاري 

ممارسة تقديم خدمة طب الأسنان في مكان تجاري مثل مركز 

التسوق مع جذب رواد السوق للعلاج حيث يكون الأجر 


257 لتهاء1 


مقابله المعالحة السنية . 
يَحَفَظ ء يُثْبّت ستماءم 
1 - متدمج ؛ متطمر ؛ منشبت لعستماءم 
ود 
2 - محتبس 
3- باق » مستمر 
4 - متت 


جذور متبقية 15 0عستماءم 
أجزاء من جذور تظل في الفك بعد القلع أوبعد كسرالسن 
الطبرعية . 


طاعع) لعستداء 
أسنان لبنية تبقى في الفم إلى ما بعد وقت تساقطها 
الطبيعى . 


0 و د 


مشبات "اعستهاءم 
اه أداة للحفاظ على الجسم أو مجموعة من الأجسام في 
وضع معين . 


2- (فى الاستعاضة السنية) : وصلة مثل المشبكة المثبتة 
لبدلة سنية جرئية لمقاومة قوى الإزاحة . 

3- (في تقويم الأسنان) : طبيقة متحركة سلبية أو طبيقة 
تلصق على الأسنان للحفاظ على وضعها بعد المعالحة 
التقويمية النشطة ريثما يتكلس العظم الحيط بالأسنان في 
الوضع الجديد بعد التقويم . 

4-(في التعويض السني الثابت) : تعويض يلصق على سن 
داعمة يستخدم كوسيلة تثبيت لجسر . 

1 -(في تعويض الأسنان) : أية وصلة مرتبطة بتعويض سن 


داعمة . 
2- (في تقويم الأسنان) : أية طبيقة تحافظ على وضع الأسنان 
التي تم تحريكها . 


20011212 5 لتلمتداء"1, ماعستداء:1 


حَشوة مغطية للشرفات الأربع - 


1:25]01:201010, 10111 ©1157- 


بناءالتاج من - للتتاط مكرمين 
تر ميم بتاج كامل مكدمتك للناكيصه )ةماوع 
يحثنوا ة إنسية طاحنية لدكتتاعع0 - 0أدع12 بده )ةماوع 
حشوة إنسية طاحنة [ه)كتل-مكتط]عء510-0ع22 ,امت 12م0ادع:] 
وحشية 
حَشْو ةطاحنية [دكناء06 ,0121012]يع:1 
ترميم الحديات وتنك 01 متاح "دما 


تحضير حفرة في السن تشتمل على الحدبات وتعويضها بمادة 
حشو سنية صناعية لتعويض السطح الإطباقي الوظيفي 
حشوة دائمة 
ترميع يذلي 
حشوة إسمنت السيليكات 


1 151012101 
0 لت 


»ع 1:5]01:2102,5111©216 


حَشو ة مؤقتة 100011011012177 
حشو ة مغطية لحديتين كنك - 0اكأرطه2)4"دماع: 
1- منشط .2 و » ترميمى 151012117 
2 - معيد للصحة ١‏ 

3 - مُرمم ؛ معووض 


نسبة إلى عملية تعويض وترميم جزء مفقود من الأسنان . 
طب الأسنان المرمم . طب الأسنان 
التعويضي . طب الأسنان الترميمي 
مصطلح عام في علاج الأسنان يعمل على التحقق من ثبات 
وكفاءة وظائف الأسنان . ويشمل المعالجات التحفظية » 
وحول السنية » والتعويضية . والتقويمية »واللبية» 
والعمليات الجراحية . 
مادة الحشو التعويضية » مادة 
الحشوة الترميمية 


مادة تعويضية »مادة ترميمية 2 


15177 دعل 217اماوء1 


لقتاء222 عستلل 2)17اماوء 


1221121 151012117 
و م 
مادة مرئهة 
مادة تستخدم لترميم شكل ووظيفة السن 23 


15101 0-0 7 1 0 

3 - يُعووض 
يكبح ؛ بقيك + كيك متف اير 
دعامة مقيدة سوعط لعسته تادعم 


محفظة الإنقاذ . حقيبةالانعاش 5 عكتاىء:1 
حقيبة قابلة للطى ذات قطعة للوجه تستعمل للمساعدة فى 
الإعائي بطريقة فم إن فم معدل 20-15 مره كل دقيقة., انظر 
أيضاً حقيبة أمبو (ع3ط تاطسخ) . 
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سوء التغذية أو سوء وضع الأسنان أوعامل وراثي أو 

اضطراب استقلابي كما في نقص نشاط الغدة الدرقية ؛ قارن 

مع الإتغار المبكر (مهتاتامعل كناماعمععع2) . 
كابح معوّق »مؤخر. معواق دع10ماء1 
مادة تُبطئ : التفاعل الكيميائي مثل تصلّب جبس باريس أو 


مواد الطبع الألجينات . 
مؤخر التصلب 5نااء؟, 1ع10هاع1 
تهوع قستطاعاء1 


تقلص لاإرادي عند محاولة القيء » قد تكون نتيجة لتنبيه أو 
إثارة الحنك الرخو أو الثلث الخلفى من اللسان . 


1 - تثبيت . ثبات . استقرار دامتامعاعءم 
2 - احتباس 
1 الاحتفاظ الدائم بالشيء في مكان . كما في حالة البدلات 
السنية ففى الفم : 


(في التعويض السني) : مقاومة جهاز تعويضي للإزاحة في 
الاتجاه العمودي ؛ خاصية البدلة السنية التعويضية لمقاومة 
قوى الجاذبية أو التصاقات الطعام أو القوى المصاحبة لفتح 
الفكين . انظر أيضاًثبات البدلة السنية عتتطدء2آ) 
(ممتامعاع:؟ . 
- الاحتفاظ داخل الجسم بأشياء يفترض أن تفرز عادة إلى 
خارجه . كما فى حالة البول فى اللمثانة . 
تكبيث بالعخريش الحمضي 
تثبيت لبعض مواد الحَشوتتم بواسطة تخريش 
سطح ميناء السن باستعمال أحماض مخففة . 
ذراع التثبيت »ذراع حابسة 
امتداد جزء من بدلة سنية جزئية نزوعة للمساعدة في تثبيت 
الجهاز التعويضي » وهو جزء من المشبكة . 
كريات التثبيت 
تشبيت خَدَي ؛ تذبيت شادقي 


كيسة احتباسية » كيس الاحتباس 
كو يك ره تبان الإفراةالعد : 


طعاء و 


ع112122ممرة تامتامعاء:1 


لت لامتأدمعاء1 


كلع 102 معاء:1 
11221 مامتأمعاءع 


أك» 2)1012عا]ع:1 


تشيت البدلة السنية عتتا دع ل ردم تسعاعمر 
0 و 
تثبيت مباشر "نل رده تأ سعاء 


1 -تشبيت بواسطة استخدام المشبكات أو وصلات بالبدلة 
السنية الجزئية النزوعة التي ثُقاوم رفع البدلة عن الأسنان 
الداعمة . 

2- تشبيت البدلة السنية الجزئية باستخدام المشبكات أو 
الوصلات لمقاومة الإزاحة . 


إعاقة عقلية , 


قضيب معدني يرتكز على الأسطح اللسانية للأسنان الأمامية 
للمساعدة فى تثبيت واستقرار الامتداد الوحشى لبدلة سنية 
ويستخدم كمثبتة غير مباشرة لجسر أو لبدلة سنية جزئية . 
يكيات 2 اعء تل ,تاعستماء»م 

وصلة أو مشبكة ؛ وهي جزء من البدلة السنية الجزئية 
لا لا اه 
انزياح الامتداد الوحشي للقاعدة ووظيفته الثانوية هي منع 
الوصلات الرئيسية من التحرك باتجاه الأنسجة . 


2 20112110115 ,لاعستماء:1 


مثبات داخل التاج 01:01:21 12 تر نتعستماء» 
مثبات داخل الجذر :21لجه1201ة "أستون ستماعءم 
مثبات عارضة كندى تفط 037::5عتطمععاين ستماعءم 


عارضة معدنية ترتكز على الجهة اللسانية للأسنان القاطعة 
السفلية » وتعمل كمكبّتة أفقية للجهاز التعويضي وأيضاً 


كمثبتة غير مباشرة . 
مثبات المسندة .حامل المسئدة 22)11,لاء ستماء:1 
مُثبات المسندة الشريطية لصقط عستت قصطترع ستماءمر 


5 انظر مسندة شريطية (لصهط 1أة/8) . 

مثبات وظيفي 

تعزد م البدلة البفية دوقي الدوفة واهة فال سين 
القاعدة الراتينية ويعوض الأسنان . 

مثبات تقويمي نزوع 


10 .4 
مثبتة ثانوية- 


لدء751طآم, اع ستداء:1 


0110010121 2207216ع"1, اع ستماء:1 


ح 17201217معع5, اع مطلجاء:1 


مثبات ثانوى تتعستماء اع تلم 
مشثبات حيزى - تلع ته متهطد ععمم5 ح عع م ركرناعستماء 
حافظة المسافة 
عو سم 
مثبت » تثبيت نواعم 
ع سم 
يقةمثبتة ععسقتاممهة عستستداءم 
الى ع ا 4 و . . 050 
طبيقة تقويمية مثبتة 22 تامرمة ع1أدهل00ط)»ه عستسنتماءم 


طبيقة تقو بمية مشبتة تحفظ الأسنان في مكانها بعد التحريك 
التقوجي للسن ريثما يستقر الإطباق . 
تولب مُثبّت 
إعاقة »تأخرء تأخير . تخلف 
بطء النمو أو الوظيفة . 


5 عاتستماء1 
51777 1221115داء:1 


1010010 


121221 121:02101)ع:1 
0 1060ماع 
تأخر شاذ في بزوغ الأسنان اللبنية أو الأسنان الدائمة نتيجة 
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جزء مرن من المشبكة بالبدلة السنية الحزئية النزوعة » يشغل 
مناطق الغؤور في الأسنان الداعمة لتثبيت البدلة السنية » 


وللحفاظ عليها في الوضع الصحيح على السن بمقاومة 
القوى الإزاحية . 
نهاية الذرا اع الحاسة رن ضحد علتأسعاعم 
كر يات “'التشيتك عع ع «تأمعاءمر 
الذرا اع المنيتة للمشبكة تنه تركقك لمتادء ع كتسسونعيك عج«تأمعاءمر 
الكفافية 


ذراع المشبكة الكفافية والمرنة التي تشغل منطقة التقارب 
الَعنقي للسن الداعمة عند نهاية القياع الطرفية . 
مشبكة مثبّتة 

خط مرتكز الاحتباس 
خط وهمي يصل النقاط الْنبّنة لأذرع المشبكة على الأسنان 
الداعمة ا مجاورة لقواعد البدلة السنية ا لحمولة على الخاطية » 
تدور حوله البدلة السنية حينما تتعرض للقوى » مثل قوى 
الشد أو الجذب بواسطة الطعام اللّزج . 


مركمكء عكتأمعاء:1 


12لا مسساتعلنا؟ ع لتأمعاءعم 


شبكة مشبتة 701:15 لامعطط ع لتأمعاءم 
إبطة احتباسية غناء ندع مستا ع «ستاأمعاعمر 
انظرغؤور 30ء1[2061) . 


م1نمءناع1 


متعلق بالشبكة أو البنية التي تشبه الشبكية . 

ضُمور شبكي 

تشبّك #تشنبيك دهن لمعناعءم 
صورة شعاعية تظهر مُجعّدة ؛ بسبب الاختلاف الكبير فى 
درجة الحرارة بين المحلولين الْمظهر والمحبّت . 

خلية شبكية » كر ية شبكية عار لسعناعم 
المرحلة الأولية في تطور خلية الدم في الدورة الدموية » تكون 
1/ من خلايا الدم الحمراء خلايا شبكية . 

المهاز الشبكي البطاني 
جواة لكر نيفين العدري عطي افيا لدم المسبراء 
القديمة التي لم تعد تقوم بوظيفتها على أكمل وجه . وتخزين 
المواد الدهنية وهو جزء من وسائل الدفاع في الحالات 
الالتهابية والمناعية » يتميز بأن خلايا الجهاز بلعمية وتوجد 
بأعداد كبيرة في الغدد اللمفية » والكبد والطحال والنخاع 
العظمي . تحتوي الأوعية الدموية على شبكة من ألياف 
شبكية تضم خلايا تلتهم الكائنات الدقيقة » وجزيئات 
الغبار » والمسنتضدات وتحث الخلايا اللمفية على الاستجابة 
المناعية .المصطلح البديل هو جملة البلاعم 212 


(متاعاور5 . 


تتطم00ج «تملستعلاءم 


داع )ك5؟ لمتاعط)200ء10نءناء:1 


شكل احتباسى » شكل تثبيتى صحدهظ مامتكسمعاءم 
شكل الحفرة التي تُصمم هنع إزاحة المَشوة بواسطة القوة التي 
تعمل على رفعها أو إمالتها . 
أي تصميم للحفر للحفرة ا محضرة ة يمنع إزاحة الحَشوة . 

ميزاب تثبيت » تلم تثبيت 61001 1012اعاء:1 
ثلم في الجدارين امحوريين المتقابلين في السن المحضرة يعمل 
لتحسين ثبات التعويض السني . 

يشمب إلتثيك وهر النباته.. 
مؤشرعلى قدرة أسطح السن على الاحتفاظ بفضلات 
الطعام ؛ يتم تسجيل النقاط حول الحافة اللثوية لكل سن في 
أربع مناطق بمقياس من صفر إلى 3 » تقدر النقاط اعتماداً 
على على وجود الققلح وحفر التسوس النخرة وحالة حواف 
الحّشوات ؛ مجموع كل النقاط يقسم على 4 وا جموع الكلي 
للنقاط يقسم على عدد الأسنان الموجودة 1 

تثبيت لا مباشر 
تثبيت للبدلة السنية الجزئية النزوعة باستخدام مبّتات غير 
مباشرة .أي التثبيت بواسطة امتداد قاعدة البدلة السنية الحزئية 
لتعمل كرافعة من الدرجة الثانية . انظرمئبتة غير مباشرة 


(تعطتماع أعع11لم1ا) . 


112012 22]1011ع)ع:1 


101110111 معاع1 


(في تقويم الأسنان) : استخدام مثبّتة متحركة أو متبّتة ثابتة ؛ 
مصطلح اختياري اث لليف . 


تثبيت شفوي لمتطهار سمتادعاء»م 
تثبيت لسانى لمتعصتا, مامت6معاعم 
قيلة مخاطية احتباسية عاء 2110 دمت أمعاعءمر 


تجمّع مرضي من الخاط داخل الأنسجة الرخوة ينشأ من الغدة 
اللعابية » قد يحدث نتيجة نضح أو تسرب من الغدة أو القناة 
أو الاحتباس داخل القناة . 


ثبّات البدلة السنية عتنأصعل 01 دامتاأمعاءمر 
مقاومة البدلة السنية للإزاحة . 

تثبيت طاحنى لدكساءعءم رصم تامعاءم 

دبوس ات نام ه1اراعاء 


بُروز معدني صغير يمتد من الحشوة المصبوبة السنية المعدنية 
داخل العاج لتحسين ثبات الحشوة المصبوبة في السن . 

17 ” ة التشبيت 
1-قاعدة السدادة . 


لة)12هم, امتاسعاء» 


12م لامتأمعاء:1 


تيت مؤقت 01-217 قطاء] ,013 جع 1:1 
مثبت عع 


ذرا اع حابسة ته عكتأمعاعم 
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خيط يتوفر فى ثخانات ممختلفة » ويستعمل لتبعيد اللثة آلياً 
لتوسيع الدهليز اللثوي مؤقتاً لأخذ طبعة دقيقة للسن المحضر 
في فم المريض . يتوفر كخيط غير مفتول (خيط أملس) أو 
كخيط مفتول أو مجدول » إما أن يكون مشبعاً بمادة قابضة 


للثة أو خال منها . 
خيط تبعيد اللثة المشبع 0 مععء “تمصا بملعدمء «متاعوماءم 


خيط رفيع مشبع بمادة قابضة للأوعية الدموية ‏ يوضع في 
الميزاب اللثوي لتسهيل إجراء طبعة دقيقة لتتحضير تاج أو 
حشوة مصبوبة . 
خيط تبعيد اللثة غير 01822]60تطذ -دمصيلدك سمتاعمماءم 
المشبع 
خيط لايحتوي علي مواد كيميائية » ويعمل على تبعيد اللثة 
بواسطة الفعل الميكانيكي فقط . 
أداة دك خيط تبعيد ]012261ااأقطا عطكاعهم ,لدم دمتاعهماءم 
اللثة 
أداة ذات نصل غير حاد لوضع خيط تبعيد اللثة داخل الميزاب 
اللثوي دون أن تؤذي اللثة . 
انحسار لثوي » انكماش لثوي 
انكماش الفك . تقهقر الفك 
إرجاع الفكين . تراجع الفكين 
1- الحالة التي يتّراجع فيها الفك السفلي من وضعه الطبيعي 
إلى الخلف بالنسبة إلى المستوى المجاجي . 
فغيلية إزيجاء الفك السفلي : 1 
انكماش الفك السفلي 


81125171 ,2)10 ]ع1 
21101[2395 ]ع1 


75 ©1[) 01 21101 )ع1 


- 210122110111111 ]1:2 
اع اع" اكول 
مع 2 مرجع » أداة تبعيد » مبعاد » مدغلة 2101 اع 

1 -أداة جراحية لتبعيد حافتي الجرح أثناء العملية الجراحية 
لتسهيل الوصول إلى أنسجة أعمق أو للإمساك بأنسجة 
أخرى أو أعضاء . 

2 أداة تستخدم لتبعيد الخدين جانباً أو للخلف أو كليهما معاً 
لتسهيل التقاط صور فوتوغرافية داخل الفم . 

3 - أداة تستخدم للإمساك بالخدين واللسان أو الأنسجة 
الرخوة وتبعيدها عن مكان العملية الجراحية من أجل 
وضوح الرؤية والمداخلة وحماية الأنسجة أثناء العمليات 
الجراحية . مثل مُبعد الخد . ومبعد اللسان . ومبعّد 
السديلة » ومبعد النسيج » مبعد الشفة . 


مرجع كتغل للذقن سنك و”عاعصخدماعوتاءم 
مبعاد عرد يض 112101100 


مبعاد الشدق . مبعاد الخد لمععساط, ماع متعم 


بطانة شبكية 
النسيج الذي يكون الجهاز الشبكي البطاني . 
شبكة » شبكية يت بيكة 


تلع ط )م20 - ملتعتاعم 


اع 


خلية شبكية لاءء سستتكتاءم 
ساركومة الخلايا الشبكية قطروء 53 لاءء سس لتعتاءم 


نسيج جمى شبكى ع112ء ]كرس لاسعتاعم 
النسيج بين الظهارة السنية الخارجية والظهارة السنية الداخلية 


من عضو الميناء قبل بدء تكون الميناء : 


الشبكية » شبكية العين فستاءعم 
شريان الشبكية المركزى عط 01 اإتتعاعية تمصع رمستاءم 


انظر مدخل شبكى مركزي (عفصناءء دتلهتامء0) . 
ريتينول - فيتامين.4 ذ ستسماك؟ - امسنتاءم 
يقوي النظر في الظلام ؛ ويساعد في تكوين العظم ؟ يوجد 
فى كثير من النباتات الخضراء » وخصوصاً الجزر . 


تبعيدءيبعد عع 
1- سحب »ارجاع مااع 


عملية إرجاع جدران اجرح أو الشريحة . 

2- تراجع 

3- انكماش .» انقباض 
انكماش أو تقصير النسيج . 

4- تبعيد 
(أ) عملية تعرية خط الإنهاء اللثوي للتحضير من أجل أخذ 
طبعة للمنطقة ‏ إما بالكي الكهربائي أو الآلي أو الكيميائي 
باستخدام خيط خاص مشبّع لانقباض أو تبعيد اللثة الحيطة . 
(ب) (في تقويم الأسنان) : تحريك سن واحدة أو أكثر إلى 
الخلف باستخدام طبيقة تقويمية » الحركة اللسانية للقواطع أو 
الحركة الوحشية للأنياب . 

حبل التبعيد . خيط الأدرينالين لتبعيد اللثة 
خيط » عادة يكون من خيط قطن خالص أو خيط غير 
مشمع » ذو ثخانة 20 تقريباً يوضع في الميزاب اللثوي لتبعيد 
النسيج من أجل أخذ الطبعة لخط إنهاء تحضير السن . قد 
يكون الخيط خالياً أو مشبعاً بالشبّه 100,/ (صتدناك 100,/) »أو 
0 الأبينفرين (عصتتطمعمنم5 1/1000) » أو 5 / كلوريد 
الالو منيوم (ع0ملك سساستسلت 5/) زلا يستخدم 8/ 


111211011 010 


كلوريد الزنك ع80ماطكء عمز2 8/ : حيث ينتج عنه عر 
وف قرها الالس: 


لهاأعطاع ,2010 12)10)ع:1 


- 696 - 


حالة يكون فيها أحد الفكين أو كلاهما متقهقراً بالنسبة 
للمستوى الجبهي بحسب تصنيف آنجل لسوء الإطباق هو 
اللجعميكيتك السشان 1 وققاء) أوإطباق وحشى 
(ممأكنااءماكئل) ؟ 0ن أيضاً التوضع الخلفي لفاك 
(العلو يِ أو السغلى) (ونة11تجهم ه) عقاتطتلصدل/ة] 
[160205102 تقهقر الفك «العلو يح السفلىعة 1ن طنلصة]/!] 
[102كتتتاع (لنهة[لتتقمط .ه) . 1 
متقهقر الفك » متّراجع الفك . متعلق بتراجع الفك عنط اهمع 0تاء 
وضع ارتدادي للفك السفلي بالنسبة للفك العلوي 
يتعلق بتََهقّر الفك أو يتميز به 1 
تقهقر فكي »ترا اجع الفك 2تطأهمع0")ء" - دن 
شذوذ وجهي حيث يكون أحد أو كلا الفكين - 
السفلي عادة - متَفّهقر عن وضعه الوجهي الطبيعي » تُسمى 
أيضاً سحنة تراجع الفك لتم 0 -0ز8) 
(لمتامتطتهمع متتاع1 . 
تراجع الفك ذو السحنة الطيرية 
تراجع فكي شبيه بشكل العصفور أو الطير . 
تراجع »رجوعي » بالطريق الراجع 
حشوة رجوعية 
سد قناة الجّذر بتحضيرها وحَّشوها من ذروة الجذر بعد إتمام 
استئصال ذروة الجذر . 
حشيو ةرجوعية ]200 9615 - عستللةا غ00" علدمعمماءم 
للجذر - حَشو الجذر 
العكسى - الحشو عقب الاستئصال الجزئى 
لان ليزه داقر العها كدري الجر ات د 
استئصال الذروة . 
تقهقرءتراجع 
ميل »راجع 
(في تقوب يم الأسنان) :ميل حنكي للأسنان العلوية وميل 
لساني ا السفلية 


اه 
م 


12 -1:0لطامسمتطأجمع 0راء:1 


121105120 


كستللة ع20 اع مراء 


ككسلل سمناععوع" أومم <- عستلا 


100 


10010110 


عدوى بالطريق الرا اجع سمناءء كستمماء 
تنتقل من الجنين إلى الأم . 

خلف اللسان . خلف اللسانى لدتاعستامماءم 

خلف الفك السفلى . خلف الفكى نط انا طن ف سدمماعم 


(السفل) 
متعلق بمنطقة الفم خلف الفك السفلي . 

الخفرة خلف الفك السفلى 

الثاتى غخلت الفك السفلق- 
الجزء الرفيع من الغدة التكفية الموجود في الحفرة خلف الفك 
السفلي . 


52 :1:0111212:01111121)ع:1 


و2105 :1:01121:0111121)ع:1 


مبعاد الخد ع[ععطاء, 2101 1:11 
مبعاد الخد والشفة مثا سه عاععطء,دماعوماءم 
مبعادالسديلة م12 ,تامأعدماءم 
مبعاداللثة 11121013 
مبعاد الشفة متا ,تاماعوماءم 
مرجع مورهيد . مبعاد مورهيد 05 معداء 111001 ماع اع 
مبعادالحنك 21 ,)اع 
مبعاد السمحاق لدع)1105 101,7 2ع 
نابض مسنعل 5 2101 اع:1 


(في تقويم الأسنان) : نابض يُستخدم لتحريك الأسنان 
وحشيآ . انظر نابض الإصبع (عمترمة مععمةة) . 


مبعاد النسيج 


مبعاد اللسان 3 خافض اللسان 


1:11:2101 15511 


1:11:2]01, 01511 


(سابقة) 1- خلف . وراء -1:©1]10 
2- ترا تراجع 2 تقهقر 

خلف الشدق . خلف الخد . خلف الفم لدعع نواعم 

خلف المقلة » خلف البصلة نه طلتتطمماعمر 

تر اجع »ارتداد للخلف جاملووءء0]ء:] 

اجع الشفة . تفَهثْر الشفة متلتعطءمممعم 


حالة تكون فيها إحدى الشفتين متّراجعة عن وضعها 
الطبيعي . 
تَراجُع مائل » مّيلان خلفي 
ميل لساني أو ميل حَنكي للأسنان الأمامية . 
مَل خَلفي » ميل تَراجُّعي . انحدار للخلف 
خلف اللقمى 
سدرسس فيان 
ككل لتجانه جنار هلي 
ميل باتجاه الخلف لسن قاطعة » يقدر عادة بواسطة التحليل 
السيفالوميتري . انظرانحراف » ميل (002)صناعهل) . 
انحراف خلفى 
أنسجة خلف قرصية 
إنزياح خلفي 
حشوراجع . حشو خلفي 
إغلاق ذروة الجر ببحَشوة راجعة أثناء جراحة قطع الذروة ١‏ 
حشوة راجعة . حشو خلفي كستللة ممعم 
انعطاف خلفى . انثناء خلفى 
تقهفر الفك .2 تر اجع الفك 1 - متط اقمع ماع 
1- نقص فو الفك السفلي أو الفك العلوي أو كليهما معاً . 
2- حالة من ارتداد الفك السفلي . 


فى 10010000 


عدطتاء0)ع:1 
:00107:131)ع1 
52 :1:2)10011013:121 


ع 


10011011 
15ا155) 001521]ع1:2 
10111 


للتامماءعم 


1ع 
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اللسانى » ومن الخلف بالحجاب خلف الضرسى اللامى 3 
ومن الأسفل بقاع الميزاب السنخي اللساني » ومن ناحية 
اللسان بالقاعدة اللوزية الأمامية . انظر مسافة (ع0هم8) . 


خلف الأنف 012521 )ع 
خلف العين عتقلناء0 -متاعمر 
خلف النكفية 10000001 
خلف البلعو م لدعم ص تق طمرهتناء» 
الحيزالبلعو مي الخلفي ع2م؟ لدعم انز تقطمتتاء 
الحيز احتوي على النسيج اللَهوي (اللهاة) خلف البلعوم . 
البلعو م الخلفي تقناع 
مُنتقل للخلف 2 منزاح للخلف . متوضع في الخلف 0ع6007056ع:7 
انزدٍ ياح خلفي 1001001 
اندفاع خلفي 2 ترا اجع 1510ماع 
انقلاب للخلف . انقلاب خلفى . 0ع 
ارتداد » وضع خلفي ١‏ 
يتقاعس ماع 
حركة جسمية للأسنان القاطعة باتجاه الناحية اللسانية . 
خَلفي 3 مرا اجع الك لقت 
قوس الإغلاق المثّرا اجع عنتناكمك 01 عنده 060 ضراعم 
قوس تتكون من حركة مفصل الفك السفلي » حينما تكون 
اللقمتان في أقصى وضع خلفي . 
محور مثّرا اجع كتحة 0ع0 ناعم 


محور بكري في العلاقة الفكية المتراجعة . 
وضع تماس مثّرا اجع 5 كم أعقاصى 0علتتاءم 


وضع تلامس متراجع 
وضع الفك السفلي عند أول تلامس للأسنان في قوس 
الإغلاق المتراجع . 
محوررزي مثّرا اجع ولتءعصتط 0ع0 تعر 


انظر محور متّراجع (كتعتة لعلتامتاع 12 ). 
علاقة فكية متراجعة - 
علاقة الفك المركزية 

وضع الفك السفلي في قوس الإغلاق المتّراجع حينما تكون 

لقمتا الفك السفلي في أقصى وضع خلفي . 
تأغر هشر لكرص فكي «توضع خلقي 

ا- وضع خخلفي عن الوضع الطبيعي » كما في سوء توضع 

كن فوس خلا رد دب 

2- حركة خلفية أو وضع خلفي للفك السفلي أقصى وضع 

انظرار: تداد 2 اتقلاب خلفي (مملدمء7متاع1) . 


- جاع 357[ 00160 )ع1 


"١‏ 30ل عامعءء 


100000 


الورد يد خلف الفك السفلى صاء؟؟ ملستل ممعم 
يتصل بالوريد الوجهي العام ويصرف في الوريد الوداجي 


الظاهر . انظر جدول الأوردة (قطاء7) » مدخل فكى سفلى 


خلفى (كتةاناطانلصه ممع ) . 

خلف الفك العلو يِ 17ه[اتتقسمماءم 
خلف الفك العلوي » منتسب لتلك المنطقة من الفم التي تقع 
خلف الفك العلوي . 

خلف الر. حوي ٠‏ خلف الرحى :020121ع 


يقع خلف الأسنان الطاحنة . 
الباحة خلاف الأرحاء 
الطيّة خلف الرحى ., الثنية خلف الأرحاء 


الغدهد خلف الرحى - كلتقاع عتدامحط <- كلصماع عند [متصمتتاءم 


1:»1:01110121* 2 


110 61:0111:0121ع:1 


الغدد رحوية 

الوسادة خلف الأرحاء 
كتلة من النسيج الرخو كُمّثرية الشكل عادة » توجد خلف 
الأسنان أو في النهاية الوحشية للارتفاع المتبقي السفلي » 
تتكون من ألياف من العضلة المبوقة » والرفاء الجناحي الفكي 
السفلي . والعضلة العلوية العاصرة » والوتر الصدغي » 


1:261:0120131* 0 


والغدد المخاطية . 
منطقة الوسادة خلف الأرحاء وععنة مهم “تن امصمتاءمر 
المشلث خلف الأرحاء عاق صقت عند امصدمماءم 
خلف الضرسية اللامية سناع 


منطقة فى الميزاب السنخى اللسانى » فى الناحية اللسانية من 
الوساوة عل الرحوية تمد إبابا تخت قاع القع وخلفيا 
إلى الستار خلف الضرسى اللامى . 
الباحة خلف العضلة افده اللامية عه ذم روطم 1 ترصسمماعمر 
منطقة في الميزاب السنخي اللساني تقع في الجهة اللسانية 
مباشرة من الوسادة خلف الرّحوية » تمتد لسانياً إلى أسفل 
قاع الفم باتجاه الخلف إلى الحجاب خلف الضرسي اللامي . 
يحدها من الأمام الناتىئ اللساني (النهاية الوحشية للحيد 
الضرسى اللامى) . 
المعار ات الصري الانو ا 
الحبات ل العروسة اللاي 
الناتئ خلف الضرسى اللامى ٠‏ ع©صعصتص 0تمخوط ماتإتسممءم 
البارزة خلف الضرسية اللامية 
الحيز خلف الضرسية اللامية , المسافة عع502 010 طم 1تتسدمساءم 
الضرسية اللامية الخلفية 
منطقة فى الميزاب السنخى اللسانى فى الناحية اللسانية 
م ارهن الرمنادة كلل الرجري تحاط من السام بالناتوم 


تمتك 107010 ترددامتراء» 
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علاقة سنية »في الإطباق الحدبي المتداخل » حيث تقع 
الحدبات الشدقية العلوية أو القواطع العلوية أو جميعها معاً» 
في الناحية اللسانية من الحدبات الشدقية السفلية أو القواطع 
السفلية أو جميعها معاً . 
تجاوز عكسى . سر وز عكسى - عكنوهع" - أءأزن08 عونمم 
تجاوز أفقى كش »ترا 53 أفقى عكسى 09127 [42م20 مط 
العلاقة ما بين الأسنان الأمامية عندما تكون القواطع العليا في 
وضع لساني بالنسبة للقواطع السفلية كمافي حالات 
الصنف الثالث من تصنيف آنجل لسوء الإطباق . انظر تراكٌب 
أفقى عكسى (مقااء07 لمغدمجصمط عوتعع]) . 
الوجه 0 اياي العكسية كساعة] سام عمرعوعمر 
وجه من المخزف يثبّت عن طريق دبابيس متبتة في التاج . 
أداة الخشو العكسية . مدك عكسى 
انظر أداة حَشو ممعم -1م) : . 
حزام الرأس ذو شد عكسي - 
حزام الرأس للاستطالة 
جهاز تقويمي خارج الفم ينقل القوة إلى الأسنان البارزة 


1:71:56 01115563 


- عتوء208ع1 التام -ع1:5ء(1:27 


عندء 1205 21:011:2)101 


للأمام . 
حشوالجذر العكسى - - عستللة 001" عومعمعم 
حشوالجذرالرا اجع عستلا غ00 علدعمتماءم 


انظرحشو الجذر الرا اجع (عسصنتللة )0ه علممع ماع 2) . 
مرتسم تاون العكسي 2 
إسقاط تاون المعكوس 

مسقط تاون المعدل لتوضيح العظام الجبهية . يستخدم في 
الصور الشعاعية السنية لتوضيح لُقمتي الفك السفلى في 
المستوى التاجي 1 
قابل للعكس أو للقلب فى كلا الاتجاهين . 
غَرواتى مائى عكوس 1 1ع ضلترط عاطتومعوعم 
ابل للشكبى سو اله ل كال 
غروى مائى من الآجار- آجار (2837 -,هع.ة) ذو حالة طبيعية 
تصبح سائلة بالحرارة وهلامية مرئة بالبرودة . انظ رآجار 
ضدعذ) » وغروى مائى (117002011010) . 
طبعة غروية مائية ١‏ 
كول 
انظر مادة الطبع (لمتع همد ممتووع صممط1) . 


0 10م 101275 0عوتاءعرع:1 


1ع 


كك متا 11010لمء معتلتجط عاطاومعمعم 


تراجع » ارتكاس .ء ارتداد إلى حالة سابقة . دملوت وعتر 
انعكاس 
الرجوع إلى الوضع السابق . 


تقاعس الفك السفلى 

رجوع الفكين 3 تقاعس 
الفكين 

تَقَهِقْر الأسنان تقاعس الأسنان 
سوء توضع الأسنان خلف خط القوس السنية الطبيعية ٠:‏ 

مثر اجع 3 متَفَهقر غم امسساءع" - ع للأكتاساءم 
وضع مُتَفَهقر لسن قاطعة . يعين عادة بواسطة التحليل 
السيفالوميتري . 

حركة متّراجعة 


11121 5101111211011 )ع1 
- 95595[ عط 01 1012كنا"تاء:1 
75 عا 01 مامتاعوماء 


طاعع) عط 01 011 أكناتتاءع:1 


اماع ططاء 207 ع لأكتامناء1 
إطباق مثّرا اجع دمتكساءع0 علأمتاتاءمر 
إطباق مصاحب لفك سفلي متراجع . 
داعي 3 
تسجيل مثرا اجع 
علاقة متراجعة . علاقة خلفية 
خطوط ريتزيوس - 
خطوط النمو 
خطوط ريتزيوس - خطوط ريتزيوس في 
ميناء السن 2 خطو طّ التكلس 
فى الميناء 


00 7 أكناتراء:1 
ع" ع ؟اكناتتاءع:1 


5 2011012 ح وعدا *كستجاع ]1 


- دعدنا *كتاتجاع1 


5 ]0 5112 اعسمد 


نسبة إلى م .ج .ريتزيوس .5نانتاعخ1 .21.6 18422 - 1919 » 


خطوط مجهرية تحدد توالى طبقات التكلس فى ميناء السن . 


قابل للاستعمال ثانية أو بتكرار » قابل لإعادة ع[طوكتاءمر 
الاستعمال 

الاسطوانة ذات التهوية القابلة تصندل 0ع6)هلنغدء؟ علطوسدءم 
لإعادة الاستعمال 

خط اعتكاسى . الخط الملعكوس عصنا لدئتعوعم 

يُعكس 2 كت يت 

جلفة عكسية 1 أعلاعط7 عسترع وعم 

انظر جلفة معاكسة ([6ء5 00158 ) . 


شق ذو جلفة عكسية . شق ذو 
جلفة معكوسة 
انظر. 0 ذو جلفة معكوسة («5أؤاعصة اعلاع6 عوتع لمآ) . 
منحنى عكسي - علتتنك و'طوكط810 عناص - عدنك عكزعع1 
عكس منحنى مونسون 
1 منحنى إطباقي مقطعه العرضي يتطابق مع خط محدب 
للأعلى . 
2 خط وهمي للأسطح الإطباقية للأسنان الخلفية » يتحداب 
للأعلى ويقع في المستوى التاجي . انظرمتنحنى (276ل0) . 
تجاوز أنْقي عكسى »ترا 5 ح رقاتء؟0 لمأدمجع سمط عسرعوعر 


- دام1أكاعص1ا اعجعط6 عوترع و1 


ألعع2 ع1111715 


أعء [071 127156 
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دتاتستطء 


التهاب الأنئف 
التهاب الغشاء الخاطي المبطن للتجويف الأنفي . 


التهاب الأنف الجاف وعع1؟ كتاتستطمر 
التهاب وتلف الأغشية الخاطية للأنف بدون إفراز » وهو جزء 
من متلازمة جوجرين (00006نزة 5'معنوة[5) . 

(ساء بقة)أنئف مصتط" ,«مستطمر 

التهاب الآنف والغار كتااصة - مستطمر 


تصنيع الآنف والشفة . را أب الف والشفة #رإاكهامه1تعطءمستطم 
جراحة تجميلية للأنف والشفة العلوية . 
ألم الأنف 


0 
غ58‎ ٍ 5 
٠ ٠ 


ل 0 
0 


نغمة أنفية بسبب عيب أو مرض في المسالك الأنفية . 


التهاب الأيف والحنجرة كتاتعد رتدامسنتطم 

حصة أنفية طغتامصنتطم 
حصوة أو ترسبات كلسية توجد في الأنف . 

طب الأنف 1 لع 10مسنتطمر 


التهاب للعو م6 الأنفي الجادع - كه [تاناحد كتاأتعط رتتحطممستطم 
تقرح الأنف والحلق 
داء استوائي تناكل فيه غضاريف وعظام الأنف وهو مرحلة 
متأخرة من الداء العليقى ويه أيضاً جنجوزا (08052ة0) . 

57 ل[ممسصتطمر 


222 


تتصنيع الأنف . رأب الأنف 
جراحة تجميلية للأئف . 
رُعاف »تزف الأنف -ح دأعقطمستطاتر 
سّيلان الأنف »ثر أنفى معط تمصتطء - معمط“تمستطمر 
إفراز ممخاطي مائي دائم من الأنف . كما في حالة الزكام أو 
نزلة البرد الحادة . 
انشقاق الأنف الولادي » 


انشقاق الأنف الخلقى 


- كتاكتطء 1:11:05 


أاعكء لدكهه لداأتسععصم» 


تنظير الأنف (ممءومستطمر 
فحص المسالك الأنفية بالمنظار . 

انسداد المسالك الأنفية » انسداد الأئنف 01 لطر 

نازعةالحذور.نازعةالجذر م 


أداة قديمة كانت تستخدم لقلع جذور الأسنان . 


تخدير جذر العصب ‏ 18أوعط)وعفصةوعئط؟ - وزوعط)اوعهسصدعتطم 


«(سابقة) جذر - متتطمر 

ترميم بتاج ذووتد » تدوير جذر السن [002600مقتطمر 
تثبيت تاج صناعي بجذر سن بواسطة ونّد داخل الجَذر . 

ثقّب الخذر 11200101241707 
الثقب الجراحي لَذر السن للسماح ببزل السوائل في حالات 
وجود خراج حاد . 


يعودءيرجعءيَرتّد للخيتة! 
تنقيح إعادة تظر »مراجعة لنخا فت 


دورات فى الدقيقة لم ح عاتتستحد نعم مسمتأس[اممعم 


ععصوي الشكل 
ورم عضي ممخطط 
وَرَم حميد نادر مكون من خلايا عضَلية مخططة . 
سار كومة عضلية مخططة 
ورم خبيث النسيج الضام تظهر فيه عضلات مخططة شاذة : 
شق تشقق الجلد » شُقوق جلدية ٠صدوع‏ 
شقوق أو سّحجات على الجلد . تكون آفات زهرية 
(كصمنوع1 عتاتلتطمنز5) غالباً » تظهر على الشفاه وحول الفم . 
عطمة" - عطمقطم 


ا 


1110111 
12 11010100110ظ212ظ1 


111 


رفاء 2 رفاية 2 در 

مقاومة متغيرة » منظمة التيار الكهربائي 
أداة لتنظيم قوة التيار الكهربائي بواسطة مقاومة داخل الدارة 
الكهربائية . 

العامل الريسوسي 
الأشخاص الذين يطلق عليهم موجب العامل الربسوسي 
(0976زومم كتاقعط2) أما نسبة 15/ الباقية الذين ينقص لديهم 
هذا العامل فيطلق عليهم سالب العامل الرشوسئ 5تاوعط]) 


(2057ع268 . 


1101 


:12401 طلخا - اماع12 كتاوعطخ]1 


روماتزمى 21 ماعط 

التهاب المفصل الروماتزمي 

التهاب الشغاف الروماتزمي 
انها بطانة القلب المصاحبة للحمن الروماتيزمية الحادة . 


لدع 157 211 ماعط" 


كتاتطاتتة ناو سعط 


5ع ©1ا 2 تتتناعط"1 


حَمَّى روماتزمية 
حالة حادة تتظاهر بشكل حمى والتهاب وألم في المفاصل » 
وقد تسبب تلفاً لبطانة القلب الرقيقة وتؤدي إلى التهاب بطانة 
القلب (دنانلمدء00م8) . 
داء القلب الروماتزمي 
روماتزم 
مصطاح عام لأية حالة تسبب الألم والتصلّب للعضلات 
والمفاصل بدون معرفة السبب . 
التهاب المفصل الروماتويدي 
العامل الروماتويدي 
«(سابقة) أنف . أنفى 
نفظة البكرة التتخيرى 
الطرف السفلي للدرز ما بين العظام الأنفية . 


01535 اتدعط 1ا ماعط" 


110111 


كتاتتطاسعة 2010 تسعغطم 
121401 26010 تتتتاعطا"1 
- 100لط1, -ستط"1 


1 


-700 - 


سني إلئن س .م .ريتشموند »00مصتطء 0.21.183 » 
5 1902 » طبيب أسنان أمريكي . 
تاج ذهبي ذو وجه خزفي مَثبّت بوتد في جذرالسن . 
كُساح .داء الكساح .رحد 
نقصص تمّعدّن الهيكل العظمي في الطفولة المرافق لعوز 
الفيتامين 8 ؛ وتشمل أعراضه : عيوب فموية . ونمو فكي 
متأخرء وتأخير إثغار الأسنان + وسوء تَوَضّع الأسنان يؤدي 
إلى تُشرمات في العظم وفُصور تكلس الألسنان » يعالج 
بجرعات كافية من الفيتامين 8 والضوء فوق البنفسجي أو 
ضوء الشمس . 
الريكتسيّات (زمرة جرثومية دقيقة) ‏ الركتْسيّة ‏ وذمااء 110 
نسبة إلى ه .ت . ركتس » 15اع 1101 .11.1 2 1910-1871 »2 
أخصائى أمراض أمريكى . 
جرائيم من فصيلة الركتسيات » نُشاهد كعصي قصيرة غير 
متتحركة » سالبة الجرام هوائية ؛-جرثومة طفيلية دقيقة تسبب 
التيفوس (5نانام/19) والحمى البقعاء ء697؟ 160أهم8) . 
1-شقَى » شقاقى (متعلق بالشْى عنناه115) لماعت 
2- شرج (متعلق بالشرج كنع 1]) . 
1- شق » انشقاق » شقاق 
2 - فّرجة » فُئحة 


فلح الحنك . شقاق أرنبي 


ساع 111 


ا 


ع)2لهم أأعلء - كنتسامنت! متاعاتر 


(شق قبة الحنك) 
1- حافة ؛ مرتفع » ارتفاع 1016 
2 - حيد »حرف 
التتوء السنخي المتبقي والأنسجة الرخوة المغطية له بعد قلع 
الأسنان . 


"هلام ؟1درء11015 


الحافة السنخية . الارتفاع السنخي ». الحرف 
السنخى» الحيد السنخى 2 2 

1 الارتفاع العظمي (النتوء السنخي) في الفك العلوي أو 
الفك السفلي الذي يشتمل على الأسناخ (أسناخ 


الأسنان) . 
2- الجزء المتبقي من النتوء السنخي والنسيج الرخو المغطي له 
بعد خلع الأسنان . 


زيادة الحرف .ازديادالحرف 
زيادة ارتفاع وعرض الارتفاع السنخي أو اليد السنخي 
بواسطة استخدام العظم أوبدائل العظم . 
حافة قاعدية . حرف قاعدي  -‏ تتتالتاعسك - لدعدط!طرعع110 
ارتفاع لساني لثوي 
حرف عنقي شدقي ٠‏ ار تفاع عنقي خدي 1معنعءمع ع داطرعع210 
ارتفاع على السطح الخدي لرحى لبنية قرب عتق السن . 


1101501 


شبه الجذر . جذرى . جذرور . جذرانى [20108نط؟ - 0أممنطم 
مماثل للجذر أو شبيه بالجذر . 
بضع الجذر ء قطع الجذرء بّترالجذر 
1 أسلوب جراحي لقطع جذر العصب عند العقدة العصبية 
من أجل تخفيف الألم الشديد أوالشلل التشتّجي الذي 
ينتج عنه تقلص الوجه المؤلم والمستمر 1 
2-قطع جراحي أو فصل جراحي لجذرالسن أو جذر 
عضت 
بضع الجذر خلف عقدة غاسر ٠‏ 07,1:00825561122ماومتطتر 
قطع جذر العصب مثلث التوائم 
المادة البيضاء (فى النسيج العصبى) 2108 12ء)قمر - تنوم روطم 
نَظْم »إيقاع منتظم تسق 
تَظم القلب »إيقاع القلب 
طُعم الضلع 
طعم عظمي يؤخذ من القفص الصدري للمريض . وعادة ما 
يكون ذاتى المنشأفى طبيعته . 
قطريط 
قوس شريطية 
طبيقة تقوبمية من سلك منبسط متوافق مع القوس السنية » 
يستخدم لتثبيت حركة الآسنان ؛ نوع من القوس الموسعة 


(طعتة ممأقصوم:8) . 


0 


01021 طنط" - 0ز0طسمطت 


تستطاوطءر 
أتوعط متسطاوطمر 
كدنع طتر 


1 


طاعنتج سامططكر 


طبيقة شريطية مقوسة عتقتامرمة طععدة سمططتر 
انظر طبيقة (ععصهناممة) . 
مواصفات القوس الشريطية 2608 نعقصمء طععية صسوطصطتر 


طوق شريطي قصوط تسمططتر 

ريبوفلاقين - فيتامين82 
مُسمّى صيدلاني بريطاني كما كان سابقاً فيتامين 82 . وهو 
مسحوق بلوري أصفر يتدخل باستقلاب الخلايا الحية . 
يوجد في اللبن » والكبد , والجبن » والبيض ., والشعير 
وامكنية فرق ؛يستعمل في علاج حالات عوز 
الريبوفلافين . 

انمض النووي اللريبي -الرنا 

جسيم ريباسي » ريباسة ‏ ريبوسوم 
دعر د بي الحلية يجري على تشقن الزيتي الفروي 


وظ ستسدال؟ - سمستحدل]مطتر 


ذال]1 - 200 عنعاعتسمطكر 


111001 


تاج ريتشموند 0 5 0مس 11 


- 701 - 


شريط عريض ظليل غير متفذ للضوء أو الأشعة يشاهد فى 
الجرء الأمامى للفك السفلى وكل ارتفاعا غلى الجهة الشفوية 
حرف غشائي مُخاطي - 
الطبّة تحت اللسان 
الحرف الضرسى اللامى » الخيد الضرسى هطو اإسرعع510 
اللامى حالم ْ 
ارتفاع من العظو عل السملك اللي للفك السقلي مق 
الناحية اللسانية من جسم الفك السفلي في منطقة الأرحاء » 
يعمل كمرتكز لألياف العضلة الضرسية اللامية . 
حرف مائل .الحيد المائل عنانتاطامرعع 10 
ارتفاع يسير مائلاً عبر السطح الإطباقي لرحى علوي وهو 
ارتفاع متغير أو بروز مائل يمتد عبر السطح الإطباقي للأرحاء 
العلوية هو نات عن التقاء الارتفاعين المثلثين من الحدبة 
الوحشية الشدقية والحدبة الإنسية اللسانية . 
ارتفاع حنكي : حر ف حنكي 
الدرزالمتوسط والتغضنات المخاطية الجانبية على الحنك 


- 1211111212 0115© لاتتارء 11015 


0 لدتاعتتاطاسك 


1101611 


الصلب . 
حرف ياساقان (الحرف البلعومى - 21*5ة؟21دك ,11056 
البلعمى)- عارضة ياسافقان ١‏ تفط واه لوووط 
وسادة ياسافان 0 255212215 
بروز أو انتفاخ الجدار البلعومي الخلفي المكون من الجزء 
العلوي للعضلة القابضة العلوية للبلعوم أثناء عملية البلع أو 
إغخراج الصوت: 


ح لدنال1ادع"ارء11015 


الحيد المتبقي . الحرف المتبقي - حرف سنخي 


متبق » حيد سنخى متبق 108 لمسلاوع: تتهامء 216 


الجرّء من الارتفاع السئّخي والنسيج الرخو المغطي له الذي 
يتبقى بعد قلع الأسنان . 
المنحدر الأمامى الخلفى للفك ‏ تنقااطن0سقصسعحم1ك عع0تر 


التقلن 
مُتحدر قمة الارتفاع المتبقي السفلي من منطقة الرحى الثالثة 
إلى أقصى جهة أمامية على الحافة السفلية للفك السفلى كما 
يشاهد من الجانب : 1 

المرقت تحت اللينان دانطية هه 
اللسانية - اللجام اللساني 


211661070511101 


- 1[قناى نأ[ طتاكرعع 110 
- 1010 لمداع د ت1طناك 
1116112 انا لتتداء "11 
حرف إضافي »حيد إضافي 1ع [مرمتاكرءع 10 
ارتفاع مينائي ليس من الطبيعي وجوده على سطح السن . 
أي ارتفاع شاذ أو ارتفاع زائد على سطح السن . 


الحرف اللثوى الشدقى - - 81 ازع طزعمع عن طرعع1101 
الحرف العثقى الشدقى 105 لدء عه مععتاط 


بروز لثوي خدي أو ارتفاع لثوي شدقي على السطح الوجهي 
فوق الملتقى المينائي الملاطي في الأرحاء اللبنية . 
مركز احرف » مركز الارتفاع 
الخط المنصف اللسانى الشدقى للحرف المتبقى . 
عوك اللتافة كرف * ا 


01 “اعادعءءرء11018 


اودعت 110186 


يكون في مركز الحرف . 
حرف سنى . حافة سنية لدامعل, عولتر 


أي ارتفاع على السن يكون حَدبة أو حافة . 
حرف أدرد 3 حرف بلاأسنان- 
حرف سنخي » ارتفاع سنخي 
توسيع الحرف . امتداد 5)9ة1جزه1ناطنايء؟ - صمتعمعاي عع10 


0ع 11 


1015 تتقامء؟21 < 


عملية جراحية داخل الفم لتعميق الدهليز الشفوي أو الدهليز 
الشدقى أو الدهليز اللسانى . 
الجر ف الظاهر انحر ف عتوتاطه لممنعاوعءرعع 10 
حرف ليفى 10ر10 
: : العظم عند قمة الحافة السنخية . 
ص ليفي يحل محل لعظم 7 
حرف مترهل (طهلرعع 0 
نسيج مترهل يحل محل العظم عند قمة الحَيد . 
و - و 
ف »حيد انالككف ]0 
حرف مُسطح , حَيد مُسطح 
تراك بالحرف رجا عع10 


1 الجزء من السن الصناعية المتاخمة أو المجاورة للحيد 
المتبقى . 
2- جزء من السن الصناعية يرتكز على الحيد المتبقي عند عدم 
د 
حرف عتنقى لسانى . حيد عنقى لسانى ‏ 060271221 نع صناءعءع10 
+ عدن نط للقاي دمن أبامة » قريب من العنق . 
ارتشاع لكوي لساتيء خرف لنوي 
ايت ارتفاع علقي لاني 
حرف حافوي 
أي من الحواف المينائية الشخينة التى تكون الحافة الوحشية 
الإطباقية أو الحافة الإنسية الإطباقية للأسنان الخلفية وحواف 
السطح اللساني للأسنان الأمامية . 
حرف فكي علوي- 


صفيحة سنية 


- 91؟أعطاعمتاع تطاتارء8 1101 
11015 121؟1ء 11125010 


لقساع :تةصطارعع 1101 


فستسسة]! لدأادعل - رحد التتمحطر عع110 


حافة ذقنية » ارتفاع ذقنى » حرف ذقنى ماصع صسرعع 10 


- 702 - 


كللتتمم أطئتر 

صلب .قاس 00 

تثبيت 1 ١‏ 11510 
تثبيت جزئين من العظم باستخدام صفيحة معدنية أو مسامير 
لمنع حركتهما . 

قساوة » صلابة » قسوة . صمل 

صمل 11501 
نوبة حادة من الرعشة » تكون عادة مصاحبة للحمى الحادة . 

حافة مرتفعة . حتار . حافة » ارتفاع مر 
انظر أيضاً حتار إطباقى (صت لدوتداءه0) . 
نسبة إلى ج . بيكل » 0.8111 » القرن التاسع عشر » طبيب 

ألماني 
منطقة من النسيج اللمفاوي تتكون من اللوزتين البلعومية 
واللسانية والنسيج اللمفاوي للحنك الرخو : 

حافة العضّة . حتار العضة - 

حافة إطباقية »عضّة الشمع 

حتار إطباقى . حافة إطباقية - حتار العضة ‏ - لوكساءهه ,ستر 

1 1 : ست عغلط 
ارتفاع من الشمع يُركّبٍ على قاعدة البدلة السنية ؛ يستخدم 
لتسجيل العلاقة بين الفكين . 

حتار التسجيل . حافة التسجيل ( حافة الإطباق) 60010 ارستمر 


11510177 


000000 


سكت لدكتتاءع0 - عا أطمستر 


حرف شمعى 11001 
سه بح اس 7 
شق » فتحة . مشق سر 


مشق المزمار - مزمار 5)ام - كنلتافاماع مستر 
الفرجة بين الأوتار الصوتية . 

مدق القم 

شفى .»مشقى لقستمر 
متعلق بالشى أو الفعيحة . 


11111982 015 


5 ح- 11111056 


حَلْقَة » دائرة 0 

حَلْقَة الصب 0 12116 
انظر صب (عسمتاوه0) . 

مشبكة حلقية مكقك عستر 
انظر مشبكة (م0135) . 

حَلْقَة الرضوعية ع مفقكسار, عستر 
الخط الحدد لتوقف تكلس ميناء السن في حوالي الشهر الثاني 
عشر من العمر . 

حَلْقَة الترصية للسترعستمر 


تدعيم الحرف ؛ تدعيم الحفاف ام مرصتاك غ110 
الحرف المستعر ض . الحيد المستعرض 110861121151715 


ارتفاع أو بروز يتكون من التحام ارتفاعين مثلثين مستعرضين 
على السطح الإطباقي للضواحك السفلية (الارتفاع الخحدي 
والارتفاع اللساني للحدبات) . 
ارتفاع يوجد على الرحى العلوية بمنّد من السطح الخدي إلى 
السطح اللساني . 
الحرف المثلث 
ارتفاع أو بُروز على السطح الإطباقي للأرحاء الخلفية الذي 
بمتد من نقطة على الحدبة إلى قرب مركز التاج . 
علاقة حرفية 
العلاقة الموضعية للحيد العلوي مع الحَيد السفلي . 
ثلاع ريجاء بثرات ريجا 
نسبةإلىأ.ريجا .2182 .ى . 1919-1832 » طبيب 
إيطالي . 
قلاع مميز على اللسان , والأغشية المخاطية بالفم » ومجرى 
القناة الهضمية . 
داء ريجا ء مرض ريجا 
(الورم الجيبي للجيم اللسان) »مرض فيد - 0ع - وئن1 
مرض ريجا فيد- قلاع ريجا 
داء ريجز - التهاب دواعم السن 
المركب » رعال » تَقيَح سنخي سني 
نسبة إلى ج 6 . ريجز » 111885 .1.3/1 » 1885-1810 » طبيب 
أسنان أمريكى . 


121نا5 1212 1ارء11015 


11015 0 


عقطغطمة 5 دم11 


عقوء15 و”ع0ع']1 - عدوء115 11525 


عقطغطمة وندول] - عدوء015 
- ع5وع015” 11555 


27:01:06 12115 


1- قائم أحطاى 1 
2 - أيمن 
زاوية قائمة 
القبضة ذات الزاوية القائمة 
طريقة الزاوية القائمة » أسلوب 
الزاوية القائمة 
انظر التصوير الإشعاعى (لإطمهمع112010) » وأسلوب التوازي 
(عتاوتصطاععا م : 
الشريان السباتى الأصلى الأيمن 21117 210010 تامتسحرق غخطعتر 
اكتصيوالعتربانية المسائي] كلب ب امن الدع 
العضدي الرأسي » وبمتد مائلاً من مستوى التمفصل القصي 
الترقوي إلى الحافة القحفية للغضروف الدرقي ليتفرّع إلى 
الشرايين السباتية اليمنى . قارن مع الشريان السباتي الأصلي 


الأيسر 3211 215010 لامممتطامء العط) . 


عاقططة أغطع ةك 
ع©ع1ملصقط عاعسه أطاعتر 


عتاوتسطءء) عاعوصد أطائتر 


جد كة جانبية يمنى ألاع تع 1201 لهتدع )د أطعتر 
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[مختصر] توسيع ‏ 07أكصهمتك زه للنتقصر لأحرهم - 13115 
فكي علوي سريع 
انظر توسيع حنكي سريع (دمتخصدمعءة امم لمنقلة©) . 
[مختصر ] الحمض النووي الريبي ‏ 200 عأءاعدهوطت - حلقا] 
مادة توجد في كل الخلايا الحية تنظم تصنيع يع البروتين الخلوي . 


مشابهه في تركيبها لمادة الحمض النووي م منقوص 
الأكسجين رذلاد[ا - 10ع2 عاعاعتصهط13جيزمء10) . 


مكقك وبطعدهمخ1 
مشبكة بأذرع ذات امتدادات بشكل العارضة من الوصلاات 
الرئيسية أو من داخل قاعدة البدلة السنية » تمر الأذرع بمحاذاة 
الأنسجة الرخوة وتصل نقطة التلامس أو منطقة التلامس 
على السن من اتجاه الإطباقي اللثوي . 

انظ رمشبكة (م0125) . ١‏ 


وصلةروتش أتاعسط 2])2 وبطعومخ]1 
نسبة إلى ف .! . روتش 1.8.1036 , 1960-1868 » طبيب 


وصلة للبدلات السنية الجزئية النزوعة » تتكون من كرة 

وتجويف لها ؛ يكونان مفصلاً » ويُحضر التجويف داخل 

التاج أو الحَشوة المصبوبة 
مُقاوم »نوي . صامد 
بناءصامد 


ملح روشيل - 


أكتاط1*0 
031 ]101115 


1 5001111121 - الود و”ع1اعطء0غ1 


طرطرات البوتاسيوم والصوديوم ةا 
جسر روشيت 511015 5”ع1أعطاء10 


جسر ثابت تلصق الجاسرات فيه بالأسنان الداعمة بواسطة 
التخريش الحمضي ء وتحتاج إلى حد أدنى من التحضير » 
وتثقّب الجاسرات فيه لزيادة الثبات الآلى 

رقم الصلابة بحسب روكويل نه لماه ومعص مقط وثلكء جعلء م1 
انظر صلابة (ووءعهلة81) . 


اختبار روكويل للصلابة أوع) ودع صل تفط 5*لاءتكاء10 
انظر صلابة (ووعملة81) . 

1 - عمود . قضيب » عود 00 

2- مزلاج 


قضيب ألمنيو م2 عو د الأمنيو 1 نا تناه ,1:00 
عمود التحليل ‏ عود التحليل 
أداة أسطوانية تستخدم في العمليات المسحية لتحديد موضع 
قمة الأسنان أو المحيط الأكبر للسن أو موضع الغؤور . انظر 
ماسح » ميخطط (5101076301) . 
عود فحم التعليم 


1001 5 


1:00,621:011 115 


"برشمة ء تشبيت بإحكام 


م هولب 


لك الكتييوة 

حَلْقَة وليدية - خط 

محلول رينجر 
نسبةإلى س . رينجر 5.8186 » 1835 - 1910 » عالم 
وظائف الأعضاء إنجليزي . 
محلول فيزيولوجي إسوي التوتر يحتوي على كلوريد 
الصوديوم (الملح الشائع» » وكلوريد الكالسيوم » وكلوريد 
البوتاسيوم في ماء معقّم » يستخدم في طب الأسنان كسواغ 
رئيسي لعناصر محلول التخدير ا موضعي . 


111117 


ولادى عصنا لمأمسمعم-ح لمأهسمعمرعستر 


ه01 و*اعم د11 


يغسل . بمضمض ٠يشطف‏ 110 
عسل ؛غُسول ) مُضْمّضة » مضامض ع ستأكسكر 
غْسوا ل فمو ى سسمضة قَمودٍ ب 000 


اقتراب رزدون » منتفذ رزدون عدم تممه كندصملدت1 
أسلوب جراحي لتعرية زاوية الفك السفلي أو الشعبة 
الصاعدة للفك السفلي عن طريق شق تحت وخلف زاوية 


الفك السفلي من خارج الفم . 


مخاطرة 2 مُحازفة »اختطار ع1ككر 
العضلة الضاحكة . العضلة الضحكية » عل كنات كناأتوككر 
العضلة الملضحكة 
تسحب زاوية الفم جانبياً . 
تضاحك ساخر . تكشيرة سردونية كنا تد521:00 كتاكتتر 
(لاتينية) 


و - عو 5 م 8 85 
تشنْح عضلي وجهي يؤدي إلى سحنة متجهمة ذات ضحكة 
صفراوية » تشاهد فى حالات الكزاز (قتاصهاه1) . 

مَرض ريقالتا . داء ريقالتا - داء الفطر 
الشعاعي 
نسبة إلى س . ريفالتا 5.810218٠‏ »1893-1852 » طبيب 


بيطري إيطالي . 


117212”5 01556 - 


26111101117515 


110 

قةالبرشمة 
زاوية ريفيت 

زاوية مثلثية تتكون من تلاقى نقطة القاعدة والنقطة السنخية 
والنقطة الأنفية » وتقاس عند النقطة السنخية («منطاوه:2) . 


"اع تلتتقط عطتاء 11 


عاأقة 55ا117 


غْدَة ريفينوس - لماع لامتاعستاطده - لسماع *كسستحتعر 
الغدة تحت اللسان 
نسبة إلىأ .لك . ريفينوس . كناص كنظ .8.0 :1723-1652 » 
5 مشرح اكالئ اي 
متموج 117101105 
ردي الشكل حرم تمت 
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و 5 
صورة شعاعية طمة 20108 - طمرة رع 26جعع ]1:02 


انظر صورة شعاعية (طمهعه201) . 

تصوير شعاعى "تطمه:20108 - تتطمرهع20ء1:0215 
عماية الققاط الور الفتحافية : 

تصوير شعاعي 1021520812177 - 'تطمرة 1ع 20ء1:022]8 


تصوير شعاعي لطبقات -102)اعه5 -0037ط, تتطمره مع 20ء2]5ء1:0 
الجسم - تصوير طبقي 

تصوير شعاعي من خارج 
الفم 

تصوير شعاعي من داخل ‏ 0181 - هتغصلر تطمفعممعوادء0م 


الفم 


1012205120127 


2612-0121 ,لطا مره 1ع 20ع1:012]5 


اختصاصى الأشعة أداع 1012152010 
علم الأشعة 016201077 


علم استخدام الأشعة في تشخيص الأمراض وعلاجها . 
التثبيت بدبوس روجر ممع سام كثدهكعلصى عرعع10 
أندرسون 
جهاز ذو عارضة معدنية ولولب خارج الفم يستخدم لتقريب 
وتثبيت العظام المكسورة للوجه والفكين . 
منعكس روجيه- 
المنعكس اللعابى المريئى 
نسبة إلى ج 5 ا »أءع 150 0.11 » 1946-1860 2 عالم 
وظائف الأعضاء فرنسى . 
لفافةءلفة _ اه 
نَغافة القُطن الطبى 
١‏ لغافة اصخيرة من القطن تيع هدم قن الم لانتصاض 
اللعاب » وتساعد على جفاف منطقة العمل . 
مرقاق 
جهاز لتحويل كُتلة المعدن إلى رقائق . 
ملقط قَطع العظم 
نوع من الملاقط السميكة والقوية يستخدم لقطع العظم . 
ملقط العظم - ملقط - ومءع10 عستاططته -عصمط - وتساععدمم 


2 


سقف الفم ء قبَّة الحنك 
5 

غرفة الفحص . غرفة المعاينة 
عُرفة المختبر . غُرفة المخبر 
غرفة المعالجة . غرفة العمليات 


- عزع1]ع" و”ترعع 10 


تع1]1ع* 06501285052115219 


[[10 7001 «مغام» - 2مغ)امء,11ه10 


1:011,60]]012 7001 


للتحص عستلاه1 


115 1لا 10118 


5كءع101 25أأأتكء -عدرمآ 
1001 
طاناممم عط 1ه 1001 
101 
01 0 101011102ظ121 
12201260177 ,1000 


10011195 


الماسح أو الخطط يستخدم لتحديد أكبر محيط للأسنان . انظر 
ماسح » ملخطط (701ق5101) . 


عو دالقمة 2071م ,00 
و د الأذن مد لاج الأذن ه100 


قضيب اليناء - نبابيت مينائية «تعتدم اعتصقص - اعستهمء,00م 
فضبان متوازية متقاربة أو مواشير متوازية متقاربة تكون ميناء 


السك 


نبابيت موشوريه 21 كام,005 
عيدان الكوارتز 0010 
عيدان السيليكات هع 1لذه,1:005 
عيدان ثلاثي فوسفات 121م05طم ملق - تار 005 


الكالسيوم 
القّرحة القارضة- 
سرطانة الخلايا القاعدية 
سرطانة الخلايا القاعدية الجلدية ذات المنشأ السطحى » تنشأ 
لكا الكدرة عادر ة المدوية قبل الحم المتزميط + تضست 
عادة الوجه » خصوصاً عند الأشخاص ذوي الجلد الأشَقّر 
الذين يتعرضون للشمس لفترة طويلة .يكون العلاج بواسطة 
الاستئصال أو المعالجة الإشعاع . انظر أيضاً سرطانة الخلايا 


القاعدية (ه«مسمتععقهء 1اءه 82521) . 


2 للع لودوط - نزعع1نا أدعل100 


رنتجن » رونتجين . وحدة قياس الإشعاع 10 
وحدة أساسية لقياس الأشعة المتأينة في الجو » وهي كمية 
الافتحا اللازمة لاسا تحن كهريية ساكنة فى سعسدر 
مُكعّب من الهواء ؛ الملليرونتجين(7216) يساوي 1000/امن 
الرونتجين (1) . وهي وحدة قياس قديمة للتعرض الإشعاعي 
حل محلها اليوم كرما (مصعه>) 1 1 

أشعة رونتجن . الأشعة السينية 
فلهم كونرادرونتجين » 002120 «ماعط1/11ا,مععامءه]1 
أشعة رونتجن لوليم كونراد . 
عالم بالطبيعيات ألماني » مكتشف الأشعة السينية في سنة 
5 . حاز جائزة نوبل سنة 1901 . 


106111511 75 


جرعة شعاعية ع1 2ت سمط أمعله كتتتوء عع أجاء1:0 
جرعة الإشعاع التي تحدث نفس التأثيرات الحيوية في الإنسان 
مثل واحد رونتجن من الأشعة السينية أو أشعة جاما . 


(سابقة) شعاعى - مصعم اداع 1:0 
صو رة شعاعية - 1م 101215120812 - 120512111 1:01:15 


طموتع20160 - مسحتتع 120160 
نسبة إلى و .ك فون رونتجين » 2معع]2ء10 م70 .777.1 » 
1923-5 » فيزيائي ألماني . 
صورة تؤخذ باستخدام أشعة رونتجين أو الآشعة السينية : 
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بالإبر الشائكة وتستخدم للإمساك باللب السني لنزعه 
واستئصاله . وتعرف الإبر عديمة الأشواك بالإير الملساء 
وتستخدم لجس قنوات الجّذر . تصنع كل من الإبر الشائكة 
والإير الملساء بأقطار وأحجام مختلفة وأنصال ذات أطوال 
مختلفة ومتنوعة . 

إسمنت قناة الجذر 

مستنبت قناة الجذر . مزرعة قناة الجذر 
وَسّط استنباتي لقناة الجذر يطعم بمادة من قناة الجَذر أثناء 
العلاج من أجل تحديد وجود كائنات دقيقة حيّةوذلك 
باستنبات الكائنات الحية فى وسط صناعى عند درجة حرارة 
ندانة للشمووةلك با بسخدام جهار فيه بالترة يتحول 
الوسط الاستنباتى إلى وسط عكر عند وجود كائنات دقيقة 
خية :هذ الطريقة للتحدق من عدوئ قناة اكد بالكائنات 
الدقيقة » يوضع قمع وَرقي في قناة الجَذر يُسحب ويستخدم 
فى طرق الاستنبات واختبار الأحياء المجهرية . 

وسط استنباتي لقناة الجذر 
وسط صناعي صالح لنمو الزمر الجرثومية لعدوى قنوات 
الجذر » مثل وسط حساء نقيع القلب و الدماغ » وسط مرق 
فول الضويا بالتربيتكاز» وسط جلوكوز أسيث » وسط 
الآجار (نهعة) (0.1 - 0.3/) تحضر استنبتات بمستويات 
مختلفة من الضغط الجزئى للأكسجين لتحديد حاجة 
الكائنات الدقيقة للأكسجين . 

اختبار استنبات قناة الجذر 

يقة لتحديد الحالة الجرثومية لقناة الجَذر . يطعم وسّط 

استنباتي مناسب لقناة الجذر بطعم من قناة الجر ثم يوضع 
فى حاضن جرثومى لمدة 72-48 ساعة . يستدل على نمو 
الكاتنات الدقيقة بتعكير الوّسط بعد الحضياتة . 

تنظيف قناةالجذر 
إزالة المواد العضوية والمواد غير العضوية والكائنات الحية 
الدقيقة من قناة الجّذر بواسطة الوسائل الميكانيكية أو 


انع تعء تفصق ]1:00 


:01االتكء لأه2طد» ]1:00 


1 1ناالتك لفتتد» ]1:00 


أوع) ع:01التكء لقطقء ]1:00 


اع ددع اع لفصدى ]1001 


الكيميائية أو كليهما معاً . 
ضماد قناةالجذر سزودع:01 لقطقء ]1:00 
أدوية توضع في قناة الجَذر . 
تجفيف القناة الجذرية عستوسدل لقصى غمممر 
مبر دقناةالجذر دع 101ررء لفق 1001 
انظر إبرة (اعه810) . 
مسبر قناةالجذر 11 لحقصسى )00 
1-أداة تستعمل داخل القناة ذات ساق صلب موْنّف مرن » 


ع س 


وهي أدوات لبرد وتوسيع وتشكيل قنوات الْجَذر . تصنع 


غرفة الاستقبال 

غُرفة الانتظار 

جذر 001 
الجزء من السن المنطمر فى اللثة والمغطى بالملاط » والمتصّل 
بالرياط حول الستين كم بالسظم + لذو عر اخافة الطقية لون 
الذروة . لايمكن مشاهدة الجذر عادة في التجويف الفموي 
ويوجد بكامله في النتوء السنخي متصلاً بالأربطة حول 
السنية . الأسنان الأمامية لها جر واحد (الناب والقواطع) » 
أما الأسنان الخلفية فقد يكون لها جذران (الضاحك الأول 
العلوي » الرحى الأولى السفلية » الرحى الثانية السفلية) أو 
جذر واحد (الضاحك الثاني العلوي وكل الضواحك 
السفلرة) :»ار تاكتك ورترالايداء العلوية 1 


2طلتاطة اع 122[1م2 - ووعع25 ]1:00 


1ع" 10011 


11011100 


خراج الجذر- 
الورم الحبيبي الذروي 
جذرإضافي .جذرملحق 
جذرإضافي يختلف في الحجم والشكل والاتجاه عن الجذر 
الرئيسي أو الجذور الرئيسية 
1- بتر الجَذّر 
2- جراحة قَطْع الجذر 
الفصل الجراحي وإزالة أحد الجذور من سن متعددة الجذور 
مع الإبقاء على الحَذر أو الجذور المتبقية . 


1001550177 


- 111216102 20د 1001 


20115] 


جذر تشريحى 001 
التؤعهن لمن القطاة الوط 

قمةالجذر ادرو المجذر م2 1006 

نهاية الجذر . 

قناة جذرالسن تفصق 06م 


قناة تحتوي على الأعصاب والأوعية الدموية والأوعية اللمفية 
في السن . تجري من حجرة اللب إلى ذروة الجذر وتكون 
محاطة بالعاج . القنوات الإضافية أو القنوات الجانبية هي 
تفرعات من القناة الرئيسية تمتد إلى سطح الجّذر . مصطلح 
عامى يقصد به معالجحة قناة الجَذر (لإهه:عط) 1هصهء :1200) . 

مدخل قناةالجذر 
حفرة في تاج السن تحضر من أجل الحصول على منفذ مباشر 
لتنظيف » وتوسيع وتشكيل » وحشو قنوات الجَذر . 

القناة الإضافية للجذر 
فرع من القناة الرئيسية عند أي نقطة من الجَذر . 

إبرةقناةالجذر 
أداة تستعمل داخل القناة ذات تَصل مؤنْف من الصلب 


المرن » بأشواك أو بدون أشواك . تعرف الإبر ذات الأشواك 


1:001 ©2221 55 


1006 621121,266550177 


طعده:اط لتق 1001 
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التاجي للقناة بعد ذلك » بواسطة تكثيف أقماع الكوتابركا 


طريقة جونسو ن المعدلة كلل رقسطتللة لحقصى أمممر 
لشو قناة الجذر - - 0مطأعمطد ممتكدء 15ن0ممر 


يقة الانتشار 0م مامتكد تل 
تعديل لطريقة كالاهان لشو قنوات الحّذر حيث تغمر القناة 
أولا بالكهول: : تتش ععصر الكلورةَفورَم الكوّن لول 
الكلوروفورم والراتين بعمق داخل قنيات العاج نتيجة وجود 
الكحول للاستفادة من الراتين في السد امحكم للعاج وقنيات 
العاج . 
التكثيف الجانبى لحشو قناة الجذر- 12681 رعستللة؟ تحص غومر 
يقة الأفماع المتعددة عدص ع1ما[تامم حت صمتادمسعلصمء 
010 
يقة لْحَشْو قناة الجّذر بقمع أولي من الكوتابركا أو العضة 
تنطبق بإحكام بصحبة الإسَّمنت الساد أو المعجون الساد » ثم 
يسد بقية الفراغ في القناة بأقماع الكوتابركا الإضافية . 
تستخدم ناثرات قناة الجذر أو مكثفات قّناة الجّذر لرص أقماع 
الكوتابركا داخل القناة جانبياً » وأحياناً رأسياً لتكثيفها ولخلق 
فراغ لمزيد من أقماع الكوتابركا الإضافية . 
طريقة الحشوة 01 وس نا[ أمتاع" رعطتللة لحصى أمممر 
الراجعة لشو قناة الجذر 
يقة لسد قناة الحذر بواسطة حشوة عن طريق ذروة الحذر» 
بعد قطع الذروة . تستعمل طريقة المَشوة الراجعة حينما 
يتعذر علاج قناة الجذر » ولأسباب مختلفة » من خلال 
التاج . يطلق عليها أيضاً حَشونهاية الجذر 0مع-1:00) 
(#وصنلاة أو الحشو العكسى (عمنللة عدره26) . 
بقة الخشو الجزئى 53306 لقصمنتاءء؟ رعسطتللة) احسى )ممم 
لقناة الجذر ١‏ 
طريقة لمشو قنوات الجذر » بأقماع مختارة مسبقاً من 
الكوتابركا تقطع إلى قطع من 3-2 ملم »ثم تملا القناة بهذه 
القطع (بعد تسخينها قليلاً) حتى تزداد في الحجم داخل 
القناة . يسخن ويلصق الجزء العلوي من قمع الكوتابركا 
بقمة الطرف الساخن للراص » ويحمل إلى ابحزء الذروي من 
القناة . تسخن القطع الأخرى قليلاً ثم تكتّف أو تدك »واحدة 
كل مرة » مع القطع الأخرى السابقة من الكوتابركا . تستمر 
هذه العملية حتى تملئ قناة الجر تماماً . 
يقة القمع الواحد لشو 
قناة الجذر )عم عصمى 
يقة لشو قناة الجَذر بقمع مفرد من الكوتابركا أو الفضة 
ينطبق بإحكام داخل قنآة الجذر بمصاحبة إسمنت ساد أو 
معجون ساد . 


عاعطلى عوطتلل لحتدء]100 


ثلاثة أنواع من مبارد قناة الجَذر حسب نوع النصل : مبرد 
لولبي ء أو مبّرد مفتول ؛ ومبرد ذيل الفأر وابُرّد الشائكٌ أو 
مبرّد هدستروم . 1 1 
2-أداة تمسك باليد تثبت على القبضة ذات طرف عامل شبيه 
بالمبَرّد » تستخدم لتنعيم وتوسيع أقنية الجذر عن طريق 
حركة ترددية وليس عن طريق الدوران . 


مبرد شائك لقناة الجذر عوط برعل لقصسق أممنر 
مبرد هدستروم لقناةالجذر ‏ 05]022:5ع11 ,ع31] لقص 06م 
مبردذيل الفأرلقناةالجذر لنها )د رعلة لقصى غأمممر 
مبرد لولبى لقناة الجذر لدعتتمك بعل لحصى غأمممر 
مبرد مفتوا ب لقناةالجذر غ515 برعل لقصى غمممر 


حشوةقناة الجذر عستللة تحص غأممم 
أية مادة أو مجموعة مواد توضع داخل قناة الجّذر بغرض 
سدها . توجد العديد من طرق وأساليب سد قناة الجذر . 
أداة تكثيف حشوة قناة الجَذر . «عقصء0دم عستللة لقص غومم 
مكنف حشوة قناة الحذر 
أداة يدوية رفيعة مؤنفة ذات طرف مسطح » مقطعها العرضي 
دائري مصممة لتكثيف أو رص المواد الحاشية في قنوات 


الخد 
مكف حشوة قناة الجذر - - :01أع 2 مططمء عوطتلل لقصىء 1001 
مكف ماك سبادن 601222401» 20025 رى11 
أداة يدوية لتكثيف الكوتابركا فى قناة الجذر . 
مواد حتيو ةقناةالجذر 1 كلتء)2< عسطللة لحصيء غ00 


قمع حشو ةقناة الجذر أستمم عسططتللة لقصىء 001 
قمع مؤنّف دقيق يستخدم لسد قناة الجذر . 
قناةالذرالمبطّن بالذهب 
حامل المعجون الحاشي لقناة 
الجذر- الحاشي الدوار للمعجون- 
حاشي قناةالجذر - حاشي 
قناة الجذر الحلزوني 
أداة دوارة تركب على القبضة لنقل المواد إلى قناة الجَذر بفعل 
الدفع المركزي . طرفها العامل من السلك الحلزوني الدقيق . 


لهذا - 5010, تفصق )1:00 

- 211161 ]كوم 2221 ]1:00 
- اع11ا عاكدم 101217 
00" لفتتامه - م11 ملتضدع1 


2011 لفسةء 


يقة كالاهان لشو وطقطة211') رعستللة لقصى غأممم 
قناة الجذر 00000 


يقة لشو قناة الجذر وضعها لأول مرة ج .ر . كالاهان 
(مقطهاله1.8.0) في سنة 1914 . تمفّف القناة أولاثم تمّلاً 
بمحلول كلوروفورم يحتوي على راتين خاص ٠‏ ثم يُدفع 
قمع الكوتابركا داخل القناة حتى يصل إلى الذروة حيث 
يَكون مذاباً في الحلول . تسد أي فراغات تظل في الجزء 
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علاج آلي وحيوي كيميائي للجملة القنوية الجّذرية »من 
أجل معالجة الأمراض اللبية أوالأمراض حول الذروية أو 
كليهما معاً » والمساعدة على التئام وإصلاح الأنسجة حول 
الدرونة- 

تسنوين الجذر وعتتةء )100 
تسوس في الملاط » ينتشر بسرعة إلى العاج ويحتمل وصوله 
إلى لب لسن 

ملاط الجذر 

اللتذر الإكلينيكي » الجذر الطبيعي 
جزء من الجذر التشريحي يتصل بالعظم السنخي بواسطة 
الرباط حول السنى . 

كشط جذري 
إزالة النفايات وتسوية الجذر ليصبح ذا سطح أملس 
للمساعدة على شفاء النسيج اللثوي . 

تفرزالجذر ءانفلاق الجذرء تفتح الجذر 
انكشاف السطح الدهليزي لجَذر السن على التجويف 
الفموي : 

حاجزالجذر 
الجزء من غمد الجَذر الظهاري الذي ينزوي تحت الحليمة 
السنية في بداية النمو السني . 

جذر وحشي 

رافعة الجذر 
أداة لقلع الجذر . 

كيسة نهاية الجذر 
أنظر كسن جَذر ي (اذلك عقلناءز820) . 

حَشونهاية الجّذر - طريقة 

الخشوالراجع لقناةالجذر 


100] 1 


لدع1اطتك ,1001 


1001 125 


1:00] 1152© 


سمخ تتام 15ل 1001 


001,151 


*772]01ع1ء 1:001 


أو 20 ]1:00 


كططللة معاء» - عسطللة 0د - 1001 


5 لقصى غ00 لمطأعدر 


ارتشاف نهايةالذر نام 501ع لد - أممر 
وجه الجذر » سطح الجذر 12 1001 
حشوة الجذر . حشوالجذر . حشوة القناة عصتللة؟ غممم 


1- إدخال مادة فى قناة الجَذر لملئها وسدها . 

2- مادة أو مجموعة من المواد تستخدم لسد قناة الْجَذر . 
مادة حشوالجذر لمتعغهمه عسنتللة؟ أممم 
مادة تستخدم لملء وسد قنوات الجّذر » مؤلفة من أقماع 
الكوتابركا أو أقماع الفضة مع الإسمنت الساد أو المعجون 

الساد . 

الخشوالراجع للجذر 
إدخال حشوة الحذر من ذروة جذر السن لسد نهاية قناة الحذر 
بعد عملية قَطْع الجّذر » وليس من خلال حجرة اللب . 


11108120 كتاتللة! 1001 


طريقة حشوة قناةالجذر 

بالتكثيف العمودي لقمع 

الكوتابركا الساخن 
طريقة تستخدم لملء الجملة القنوية الججّذرية بأبعادها الثلاثة 
بواسطة التسخين والتكثيف العمودي المتبادل للكوتابركا 
حتى يبمتلء الثلث الذروي من القناة . يملا بعد ذلك الجزء 
التاجي من القناة بأجزاء ساخنة من أقماع الكوتابركا بأطوال 
من 4-2 ملم . الطريقة تؤمن إذا أجرت بشكل صحيح الَو 
المتتاسق وامحكم لقناة الجذر . 


رع تللق تفصق 1001 
17117 101 دكدع 0م 


600 قطءعم - مأأناع 


أداة قناةالجذر لاع نأمط لقصق أمممر 
أبة أداة تستخدم داخل الجملة القنوية الجّذرية أثناء معالجة 
أقنية الجذر . 

دواء لقناة الذر أمعصسق نلعحم لحصق غمممر 


مادة دوائية تستخدم داخل قناة الجّذر مصاحبة للعلاج 
للمساعدة فى إتلاف الكائنات الدقيقة بالإضافة إلى تنظيف 
مدك قناة الجذر » مكثّف قناة الجذر 
أداة ذات أقطار مختلفة صممت لرص أو تكثيف الكوتابركا 
أو مواد الحشو البلاستيكية الأخرى داخل قناة الجَذر . 
مُوسّعة قناة الجذر 
أداة مُؤنّفة من الصلب المرن تغبت على القبضة أوتمسك 
باليد » تصنع عادة من مقبض مثلثي » وطرف عامل عليه تَلْم 
سحب .ء وتعمل بالإضافة إلى بَرّد جدران قناة الجذر على 
إزالة الانسدادات » والعاج ال شور داخل قنوات الجذر . 
تتوفر بأطوال وأقطار متنوعة 
الإسمنت الخاتم لقناة الجذر 
إسمنت سني يستخدم بمصاحبة مادة صلبة مثل الكوتابركا » 
بغرض سد الفراغات فى سد قنوات الْحَذر . 
فارشة قناةالحّذر . ناشر قناة الجذر 
أداة يدوية مستدقةرقيقة ذات أقطار مختلفة » مقطعها 
العرضي دائري . ذات نهاية مُؤنفة » مصمّمة لتوزيع ونشر 
مواد الحَشْو السادة في الاتجاه الجانبي داخل قتّوات الجَذر . 
أدوات قناةالجذر 
المعيارية 
أدوات لعلاج قناة الجذر تخضع في حجم القطر » والتأنف » 
وطول النصل القاطع لمعايبر تمت الموافقة عليها في المؤتمر 
العالمى الثانى لأقنية الجذور المنعقد فى فيلادلفيا سنة 1958. 


1:00] ©2121 111585 


1001 3221 1:21 1 


أسعصوع تتعلوع5 لفصقء 1001 


521201 لقطقء 1001 


1001 212221 5]2110121:01760 5111 


الجملةالقنويةالجذرية دع اور؟ لقصق 006 
معالحة قناة الجذر 0017 ح بوره تغط تفصق أممر 
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حساسية الجذر 
غرسة شبيهة بجذر السن 
غمدالجذرءغلاف الجذر- 
غمد الجذر الظهاري 
1-غلاف ظهاري يحيط بجَذر السن أثناء نفوها . 
2- غمد أوغلاف العصب . 
ملقط قصل الجذر . ملقط شطر الجذر ومءع0؟ عسناغنام؟ )0م 
اتطمار الجذر . جَذر مُنطمر 
زيادة ثبات الجّذر بإزالة جزء منه لينخفض مستواه عن 
مستوى النتوء السنخي ما يسمح بتغطيته بالنسيج الرخو » 
تستخدم هذه الطريقة لتقليل امتصاص الحَيد المتبقي . 


511717 1001 
أسماصتصا 0أءمقطاد -1001 
001 لمتاعطاامء - طأجعطد 1001 


طأاوعطء 


100 11 


جر احةالجذر 5111:8517 1001 
جلاع الذر علطن 1001 
الجزء من السن متعددة الجذور الواقع بين الخط العنّقي وتفرع 
الجذور . 


تزج 10 
شبيه بكتلة دبقة غَروية (مصطلح يستخدم لوصف نوعية 
اللعاب) 2 

روي ملعي 
بقايا بعد تقطير خام التربنتين (عصنامءمس1) » تستخدم فى 


(تإتحامطم010)) سلوه:1 


الورنيش . 
منقاري . شبه المنقار له :5ه 
1 متعلق بالمنقار . 
2-متعلق بمقدمة الجسم » عكس ذَنّبٍ . 
ذو منقار 0 
منقار ي الشكل نم05 
مُنقار 11110100 
منقار أو شبه المنقار ملحق أوإضافي . 
دوار 1 ١‏ 101217 
حركة أداة مثبتة على ا حرك السنى فى المعالحة السنية . 
ساحل دوار 0 212517 101217 
أداة ساحلة دوارة أل مامص ع كتمةتدطة تإستهاممر 
فرشاة دوار ةّ طكتاخاط 101217 


أداة دوارة 
أداة تدار يَدوياً أو آلياً لتؤدي وظيفة مثل المثبت . 

ساق معدنية دوارة 

حاشي المعجون الدوار - 
حامل معجون قناة الجَذر 


101317 11 


علسقطك لداعمط إددا10 
تفصق )مه" - *دع11] عاكدم 101217 


22516 21111: 


حشوالجذر العكسى - 


د15 1:27, كاتللتا 1001 


الحشو الراجع للجحذر عستللةا غ0ه؟ علدرعمماءم 
غرسة بشكل جذر السن طق اصططأ محده]؟ أمممر 
تَشْعب الجذر عدا 1001 


منطقة تشريحية تتفرع عندهاجذور السن متعددة الجذور : 
الجذر اللساني 
جذر لسن سفلية متعددة الجذور يوجد قريباً من اللسان . 


121ا1]115 ,1:001 


- 


جذرإنسى لدأ5ع< ,)00 
حركةالجذر 077 1001 
جذراللسان عنا008] عطا 01 غ100 


الجزء البلعومي الثابت للسان 
جَذر لسن علوية متعددة الجذور يوجد قريباً من الحنك . 
جذر وظيفي , جذر 
طبيعي - جَذر سريري 
سحل الجذر(كشط الجذر) 
1 - إزالة القّلح » وتنعيم أسطح ملاط الجّذر الخشن بعد إزالة 
القلح تحت اللثوي . 
2 - إزالة الملاط المتسوس وتسوية أسطح الجَذْر لتصحيح 
ملساء مستوية كعلاج للأنسجة حول السنية : 
تقارب الجذور 
وضع سريري » يتميّز بجذرين متقاربين لسنين متجاورتين » 
بحيث يكون عظم التلاصق بين الجذرين رقيقاً . 
قطع الجذر. بترالجذر 
استئصال جراحى لحذر أو أكثر لسن متعددة الجذور من أجل 
اسسفاط ظاى بفية السو فشر اموا الدورة 
(لااماععمء 1مط) . 


1001: 2212491 


1:001,517:510105121 - 
لمعتستكء‎ ١001 


1006 5 


كاألسل:0"ام 1001 


1006 01 


جذر مُتبقّ . جذرثمالي 
تأكل الكذر» امتتصاض لكر 
ارتشاف جذر الأسنان 
تخرب الملاط أو العاج أو العظم بفعل نشاط الخلايا ناقضة 
الملاط . أو الخلايا ناقضة العظم مماقد يجعل الجذر قصيراً 
وكليلاً إذا حدث التآكل فى منطقة الذروة . قد يحدث التآكل 
في منتصف الجذر » وتكون النتيجة انثقاب قناة الجَذر 
واتكفاف لت السق ١‏ 
قَطع الجذر » الاستئصال 105)ة)نامدسة غ00" - «مناععيع" اوور 
الجزئي للجذر - استئصال الجذر ء بتر الجذر 
يفضل استعمال مصطلح (00ه)تامطة 12006) . 
جذر محتبس . جذر منطمر لعستماء:" ,1001 
تثبيت جذري 


1:00), 5101121 
100] 


طاعء) 01 102)م01د5ع )1:00 


1001 1 
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حقة) النزف . زيادة الإفراز . فرط السّيلان معطم - 
0 حقة) خياطة . تدريز »رفو الطمقطتتم - 


لاحقة تعنى خياطة (ع11308ن58) . 
2 عه ارم » سيلان » دفقان 


1102 , 11:62 و 1062 - 


00 قة: تعني سيلان (ءعتقطءوزص) أو انسياب (11017) من 
عضو . 
يحك » احتكاك طتسر 
مطاط ندع ططتامر 
الأساس المطاطي 795 “زع ططتمر 


مصطلح عام لمادة طبع سنية مرنة . 

مادة الطبعة المطاطية 2]6121ضط صملووعء:تمصذ عمفط عءططتمر 

مادة الأساس المطاطى 

قطاءمطاط :فيد مطاطى : 

إصبع مطاطي 1 

قمع مطاطي - قمع وقائي 
قمع مطاطي مرن يستخدم بالقبضة مع معجون الصقل أو 
أخفان » أو ذرور من الطباشير الأبيض أو أكسيد القصدير 
لتنظيف وتلميع الأسنان أو البدلات الصناعية أو الحشوات . 

سد مطاطى . حاجز المطاط ”> سفل عدءططتتر 
قطعة رقيقة من المطاط تُتقب بواسطة المثقب ثم تثبت بمشبك 
على السن أو الأسنان المراد معالجتها . وذلك لعزلها عن بقية 
الفم » حيث يتم تشبيت وشد أطراف الحاجز المطاطي على 
الإطار لحفظها بعيداً عن السن والحفاظ على منطقة العمل 
جافة معزولة عن اللعاب » ومنع الأجسام الغريبة أو 
الفضلات ء والأدوية المركّزة من التسرب إلى الفم » وبالتالي 
الحيلولة دون استنشاقها أو بلعها » ومنع تَلوث منطقة العمل 
باللعاب أو بالجراثيم 

ملقاط السد المطاطى لفريور 1101*5ء"1 رمرسقك سفل عرءططتار 
مشبك نابض يمسك بالمنطقة العنّية من السن لتثبيت الحاجز 
اللطاطى وفى بعض الحالات لتثبيت لفافات القطن الطبية . 
توجد أحجام مخعلفة من المشابك لتلاقم الأرحاء؛ 
والضواحك والقواطع . 

ملقّط ملقاط السد المطاطى 
أداة ذانية الانغلاق تستخدم لتشبيت ورفع مشابك الناجز 
المطاطى على الأسنان . 

إطار السد المطاطى 
إطار مرن يستخدم لتثبيت الحاجز المطاطي في حالة شد بعيداً 
عن منطقة العمل » قد يكون من المعدن أو البلاستيك . 

ماسك السد المطاطى تع 10م صمل عدءططتتر 
أداة لتثبيت الحاجز المطاطي في وضعه على الفم وإبعاد حوافه 
عن منطقة العمل » قد تكون من المعدن أو البلاستيك . 


31أئمءع]2جد ععوط عتعططن”1 


01 اع ططنا"1 


متك كتنهاتطمه:ام - ربك عاعططاتر 


5 ررسمكء سحل عتعطاطات”1 


1120 سحل عتعططن”1 


يدور 6 يدير 0121م 
نل 
مرتسم جانبى مائل دائري لدعدءغد! عوتاطه 1210م 


مملاء 210 
تعديل للصورة الجانبية الماكئلة حيث يدور الفك السفلى فى 
وضع مائل بالنسبة لحفظة الفيلم الشعاعي » تستخدم لإظهار 
مناطق القاطع » والناب » والضاحك . 

1- دوران » تدوير » استدارة 

2 - تعاب » تتاوب 
حركة دائرية لجسم صلب حول محور الدوران . 
(في طب الأسنان) : أول حركة للقمة الفك السفلى فى 
الحفرة الفكية الصدغية عند فتح الفك انطلاقاً من وضعه 


111 


الإطباقي المركزي . 
(ف:تقويع الأسعان) #دؤران السن خول مخورها الكركري 
لتصحيح سوء وضع السن ء أو التواء تدريجي لسن طبيعية 
في حالة سوء وضع . 
محورالاستدارة كلكة 01200 
مركزالتدوير تعادع دسمتكهامم 


حركة دورانية أماع ددع 2201 لهسم تةا0 
تصوير شعاعي طبقي دورا اني الطمرة تع ممه لمدمتهامم 
تصوير شعاعي طبقي تتحرك فيه النقطة البؤرية والفيلم في 
غط دائري 
الدوار :10101 
عفن » فاسد 01 
أحمر الصقل - أحمر الصقل 0115 691115[ - 101156 
للمجوهرات 
مركب أكسيد الحديد » وهو مسحوق أحمر يستخدم لتلميع 
وصقل المعادن مثل الذهب . 
أحمر الصقل الممخضر 10115 
خشن 101 
2 خشن 510112 1011511 
2 تضيدة 1011 
0 : قطع نقدية ملفوفة بغلاف ورقي) ؛ تجمع من 
خلايا الدم الحمراء المتراكمة على بعضها مثل القطع النقدية . 
مدور» دائر 101120 
مثقب مستدير » سنبلة مستديرة عتناط لتنامع 


123 لاع 10111101 


الساركومة مستديرة الخلايا 


الرباط المدور أداء سدع نا لتتاممر 
[مختصر] لفة كل دقيقية ٠‏ عاتاستص “اعم دمنأس1[مرع" ح مر 
دورة كل دقيقة 
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للأسنان من أجل التحكمّم في اللويحة الجرثومية وتدليك اللثة 
بين الأسنان . 
عجلة مطاطية , دولاب مطاطي 
قُرص إنهاء الحُشوات ٠‏ 
مز 
مادة تسبب احمراراً موضعياً بالجلد . 
ادمع اع ار ار في للد 
-أي مادة تسبب احمراراً أو حمامى بالجلد . 


اععط؟ متعططنم1 


ع 11 


حميراء - حصبة ألمانية 615 تمصت - ولاءطتتر 


انظر . .حصبة ألمانية (و16ق2عط1 مقصمسع0) . 
0 الف وي 


110111 


الأولى من التطو 00 
رديمى » بدثئى لماع دنسم 
ر ديمي - متخلف لدادع ستلن” ح «تماصء سلسم 

ناقص التطور أو غير مكتمل التطور أو عضو جزئي التطور . 
مجاو ر للرحى رديمى :7212120121 6121217 نا 
عضن 1 1 
غضن حنكى طية حنكية 1010 عستأهلدم - عمسنأهلدم معدم 
غضون 10162 


جمع طية . ثنية (082ا12) . 
ارتفاعات متعرجة على الغشاء اللمخاطى توجد فى الثلث 
الأمامى من الحنك الصلب . 


باحة 'الغضو نْ في الحننك عأغقلهم عط 01 وع:1ج عدعنار 
تَغَضُِ ت حنكية )2 2 1152 - 2121م ع1"152 
تجّعدات حنكية 
ارتفاعات في الغشاء ال لخاطي توجد على سطح الحنك 
الصلب . 
الخليمة المركزية للتغضنات عط) ]0 هالتصدم لةتاسع, عدعتم 
الحنكية 
تمَرّق 2 فتق »انشقاق 1111 
تمزق الغشاء عطة"«طاستعحم عط 04 عختت متام 


7011120 ع[ 01 عنامنا" 


تمزق الجرح »فَتْق الجرح 
و 
منسب راسل - مؤشر 


المرض 81أه01000عم - علصذ و*[اعوون1 


حول السنى دعصا عموء 15ل 
مك | .ل .راسل 5561٠‏ ..آ.ى » طبيب أسنان أمريكى 
بخاص ١‏ 
صَذداً 15 
صدثئى 2 صدى 1115177 
5-6 بالصداً 


أدوا ات السد المطاطى كأ تنا كص فل ععططتتر 

رباط السد المطاطى , عتتكقعنا سمل ععططتتر 

خيط حسريري يربط بإحكام حول عتق السن لتثبيت الحاجز 
المطاطي . 

0 السد المطاطي ع1كةج مسقل “تع ططتمر 


حاجز مطاط ذو شكل مختلف مكون من قطعة مربعة من 
الحاجز المطاط متصلة بمربع م نورق مقوى مزود بعروتين 
مرنتين تثبتان حول أذني المريض . 


خرامة السد المطاطى اعستام سمل تتعططسمر 
أداة تُستخدم لتثقيب تُقوب بأقطار مختلفة في قطعة الحاجز 
المطاطى . 

أثقال السد المطاطي كأطعنء7 دتمل ندع ططتامر 
نفل معلاني صغير يثبت با حافة السفلى من الحاجز المطاطي 
لتثبيته وشده . 

أصابع مطاطية » تُفَاز الأصبع المطاطي وتء قط عرءططتمر 

مادة الطبع المطاطية 222621 متووء:اصحصذ عع ططتمر 
مادة المي ركابتان أو مادة السيليكون المصئعة بشكل معجونين 
وموزعة في أنبوب للمحقنة والآخر للطابع . من شروط 
استعمالها : 


1- يجب أن تكون ثخانة المادة بين الطابع والحفرة المحضرة 
أقل من 2 مللم » مما يستلزم استخدام طابع أكريلي مصنّع 
خصيصاً للمريض . 

2- تحتاج إلى وقت كاف للبلمرة يصل إلى 12 دقيقة من بدء 
او لم كو لانن لزمن التصلب . كما يجب 
صب الطبعة خلال 30 د قيقة بعد نزعها من الفم » وذلك 
لتقليل تشوّه الطبعة بسبب البلمرة المستمزة للنادة + 

3- تصعب إزالة مادة الطبع بالطابع من الهم بسبب قساوة 
المطاط المتصلب » وأحسن طريقة لرفعها من الفم هي نزعها 
بسرعة في حركة موازية للمحور الطولي للأسنان . 

4 جك عمل جادع عديئلاة ب الطبعة الواتحدة رهن لدي 
ميزات مواد الطبع المطاطية المصنعة . التي لا7 تتوافر في مواد 
الطبع الغروية بسبب قساوة المطاط المتصلّب . 


قفار مطاطي 10ج ندع ططتامر 

قالب مطاطى نمحر عرءططتمر 

ذروة مطاطية » قميعة مطاطية أسلمم “اعططتمر 
رأس إنهاء الحشوات . 

كوب الصقل المطاطى متك عستطكتامم ماعططممر 

كثتبان مطاطي ١‏ للدأو تسسا معططممر 
كثبتان يستعمل في تدليك الأملغم من أجل مزجه 

رأس مطاطى منبه :01 هاستحستاه درن مدع ططتصر 


أداة مطاطية مخروطية الشكل تستخدم بين الأسطح الملاصقة 
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كيس ليفى خلو يِ “تقتالاءعء1:0] ,و5 
(نيانافة اكور 
سابقة تعنى سكر (51885) . 
مركب بكري » سكريد 
اكور هيدرك السكررياك) ويسم إلى سكريه 
أحادي وثنائى وثلاثى . 
رهز ةالسكوياف زكر :اكات 
98 
سّكارين 
مركب أبيض حلاوته أشد مائة مرة من السكروز يستخدم 
كمادة للتحليّة منخفضة السعرات الحرارية . 
قُطر سكري ‏ سكيراء 
نقد حير يردا خلتكين لزاع الشترقة انطو السكري 
الأبيض (كمهعاطلهة دعء :(دامممطءعة5) . 
جرابي » كيسي 
شبيه لشكل الجراب أو الكيس . 
عَصب الكييس 0 عصّب كيسي 
يعصب البقعة الكيسية . 0 جرابي (كمتمهقاناءءة5) . 


- متتقطعع52,- تقطاء522 


521110 


ناماع ع0 تتقطاءءج5 
5كلا0 11 قطء52 


0[1تتقطءع52 - ستتتمطاععجك 


ل لك 


تتقلناء©52 


217 :1ه1لناء522 


تكسق »ذو أكياس »ذو أجر به عع 
حريك: سيسق علنععةة 
كيس أو جراب صغير . 
يرد لعي ل د مان ع 
(سابقة) عجز . عجزى - 526160 
سرج رج : سر وج ( 52001 


قاعدة البدلة السنية التى تستقر على الخاطية الفموية وتثبت 
عليها الأسنان . 


الباحة السرجية 33 530016 
أنف تمسو جى 205 530016 ح عدمط عاعوطة52001 
سرج ِ تبط 0ع لصتاصط ,520016 


سرج محدد بوجود سن طبيعية عند نهايتيه أو عند كل من 
نهايتيه . 

سرج قاعدة الأسنان 
الجزء من البدلة السنية الكاملة أو البدلة السنية الجزئية الذي 
يستقر مرتكزه القاعدي على المخاطية الفموية وتثبّت عليه 
الأسنان . 

سرج ذو طرف حر , سرج طليق النهاية 
سرج لاتوجد عند نهايته الوحشية سن طبيعية . 


225 1011:2 ]2ع ,520016 


0مع-عع"2 ,520016 


استمل 52001 


النقطة 5 » النقطة السنية دع عن قلاعد - اسلمم "5" 
مركز السَرج التركي 
مركز السَّرج التركي في الصور الشّعاعية الجانبية 
شارة 3 دليل 
شعي :ف كقارة الوضيقة الطية: 
من كل 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 


5152210111 - .15د 


51115. - 11 


رمز القصدير من - .درك 
الرمز الكيميائى للقصدير (هذ1) . 
الزاوية 5114 4 


(فى قياسات الجمجمة) : الزاوية المتكونة بين خط ممتد من 
النقطة السينية "9" إلى النقطة الأثفية "21" (المستوى 5-27) . 
وخط بمتد من النقطة تحت الشوكية "ىل" )صتهم) علمصامطناد 
(ه" إلى النقطة الأنفية "27" . 
المستوى 57115 518 
(فى قياسات الجمجمة) :الزاوية المتكونة بين خط يمتد من 
النقطة السينية "9" إلى النقطة الأثفية "21" . (المستوى 5-2) 
وخط يمتد من النقطة فوق الذقن "8" إلى النقطة الأنفية "27" . 
المستوى 8-11 
فى فباشاف اللسحية )اشر ارمع لول سرود 
مرج التركي (دعنعسسط 115ء5) (نقطة 5) والنقطة الأفقية 
(8135102) (النقطة 27) ويكون عمودياً على المستوى السهمى 
(عصهام لمنغاعة5) . ١‏ 
طرامة 
عفونة ورائحة كريهة للفم والأسنان أو المعدة نتيجة تَخَمَّر 
فَضللات الطعام 1 
طرادي 
كيس » جراب » جيب 5 
نمنة الغجدا ول لبس متهي بقن تدر الس ماخر 
بالعائل الي 2 ١‏ 
خران سحي كين بنجي 
كيس سني » جراب سني 
النسيج الوعائي الذي يطوق عضو اليناء . 
جراب مينائي » كيس الميناء 
نسيج ضام وعائى يُغلّف عضو الميناء الجنيني أثناء تطور 
السن . 


وام اخ - م 


5212 


لوتستتاطوك 


52, 2170131 


لماصعل رعدك 


اعتصهم رعده 
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(1982م » مستوى متووى سط(عمة1م 0 » مستوى 
مستعرض (ع2ة1م ع118051715) انظر مستوى (عتهاط) . 


المستوى السّهمى للرا أس لموعط 01 عصحام لهماغزودد 
مستوى طولي عمودي متوسط يقسم الرأس إلى نصفين » 


الجيب السّهمى »غار سهمى كنتسل لداغزع جد 
أحد اين الوريدين فى ال الحافية للبت الوريدي 
العلوي الذي يبدأ قريباً من عرف الديك ويصرف داخل 
تجمع الجيوب قرب المنطقة القذالية » والجّيب الوريدي 
السفلي الذي يبدأ من الحافة السفلية لمنجل أو المخيخ ويتبع 
الجّيب الوريدي العلوي . ليفرغ في اليب المستقيم . 

الجيب السّهمي السفلي 111101 ركناصلد [2]أزعد5 
جيب وريدي يتصل بالوريد الدماغي الكبير ليكون الجيب 
المستقيم .انظر جيب سهّمي سفلي5081]]2115 كتاطل5). 
1011101 

الجيب السهمى العلو يِ 511261101 وكتاصلد [2]أزع د52 
جيب وريدي يصرف في اليب المستعرض . انظر جيب 
سهمى علو يِ 0 ل كتتاصلد) . 

شق العظم السهمي 2 قَطع العظم "تسمامع]05 غتامه لماغزودد 

بالشطر همي 

عا حي انا اديع البروز فكي سفلي والعضة المفتوحة 
الأمامية : تشّق الشعبة الصاعدة للفك السفلي عمودياً بين 
قطعين في القشر اللحائى » القطع الأول خلال اللحاء 
الداخلي أفقياً فوق ثقبة ثقبة الفك السفلي » والقطع الثاني خلال 
اللحاء الخارجي في أماكن مختلفة تحت ثقبة الفك السفلي . 


انظر قطع العظم (لإمامامع او 0) . 


الدرز السهمى 5116111 [8]ألع 52 
الالتحام المسن بين العظمين الجداريين للجمجمة » الذي يمر 
تقل خط الوسط مق الدرز الاكليلي إلى اللترة الخلوي من 
الدرز اللامى . 

مرض لكايه عطاعقط)00) - عموعءدتل دثقتده1[مجرة أستدك 

أبولونيا - ألم السن » وجع السن 
لة5 
ساليسيلات » صّفصافات عأماوءنلده 
واد 


يملح 2 ينملح كتلده 


ملحي 2 ينملح عستلده 
متعلق بالملح . 
فلخ طبيعي 2 ملح نظامي لقصتدمه رعسنتلدى 
الحلو ل الملحي ألفين يولو جي ١‏ لوعنع1010وتتطم ,عستلوه 
ملح عريري 
1 محلول ملحي متساوي التوتر . 


أنف سسرجى 205 - 520016 


دمية سرجية » جاسرة سرجية 
جاسرة تلامس المخاطية الفموية بشكل سَرج . 


عتمم 52001 


باحات التثبيت السّرجى كعة امتأصعاءم 52001 

سرج مستند على الأنسحة عتندوط-عنادكة) ,52001 

سرج محمول على السن . سرج سني عتنزوط-طاوم), »53001 
الإسناد 


ضوء مأمو ن »مصباح الأمان أطعنا علود 
ضوء يستخدم في غرفة مظلمة أثناء عملية تظهير الأفلام 
الشعاعية » عندما يتم نزع الغلاف عن الأفلام ووضعها في 
محلول إظهار الصورة الشعاعية حيث لاتؤثر في طبقة الفلم 
الحساسة . 

وجه مأمون 
مصطلح يستخدم لوصف مبرد أو أداة أوفُرص ساحل أو 
شريط ساحل » يكون لها جانب واحد ناعم غير ضار 
وبالتالي يستخدم بين سنين متجاورتين دون الإضرار بسطح 


521510 


السن اجاور للسن المراد علاجها . 

نظارات مأمونة »نظارة واقبة العين ع355اع عو - (ا521 

مقاومة التشوه ع2 2قاكزوء" 525 
قدرة الخليطة على مقاومة التشوه عند درجات الحرارة 
العالية . 

سّهمي كتلة )ازع -21])ل528 


1- شبيه بشكل السهم أو متعلق بالسهم . 

2-(في التشريح) : في الاتجاه من الأمام إلى الخلف أو في 
خط الوسط . يقع في نفس مستوى الدرز السهمي . 

المستوى الذي يقسم الجسم بالاتجاه الأمامي الخلفي إلى 

نصفين متماثلين متساويين ؛ المستوى المتوسط الأمامى 

الخلفي (عطهام مقتلعطط 0501م متعاصط) . 1 


- - 


سور هسمي َ 
خط وهمى يمر خلال لقمة الفك السفلى يدور حوله الفك 
السفلي في حركة التثاؤب . 1 

البافوخ : انتم اعسحاصم؟ لمانأزعودد 
منطقة لينة 5 تقع على الدرز السهمي ف في الوسط بين اليافوح 
الأمامي واليافوخ خ الخلفى » قد توجد عند بعض المواليد الجدد 
من الذين د من متلازمة داون 10012”5) 


كله ل[داااع د52 


(عده 0م50 . 

المستوى السّهمى عصقام لماغتودد 
مستوى طولي عمودي وهمي يقسم الرأس أو الفم إلى 
نصفي (أيمن وأيسر) .قارن مع . . مستوى جبهي 171011) 
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أميلازتعابية 
انظر تيالين » خميرة لُعابية (صذلة/ه)5) . 
حصيّات لعابية » حصى لُعابى 
حصة لُعابية 1 
1- حصاة تتكون فى الغدة اللُعابية أو القناة اللُعابية . 
ف وواتن كلمي انريغل الأسطع اللماية ين الباق 
السفلية الأمامية أو الأسنان الأخرى فوق اللثة مباشرة . 
قُنية لعنابية فلناصسق «تدلتلدد 
قنية معدنية أو قُنية بلاستيك تدخل في قناة الغدة لتجميع 
اللُعاب . 
قناة لُعابية أعسل ند حتلدد 
قناة تنقل اللُعاب من الغدة اللّعابية إلى الفم , تتكون من ثلاثة 
أجزاء : 
أ- الجزء الذي يصل الغدة بالجزء الخطط . 
ب - والجزء الخطط الذي يعدّل تركيب اللُعاب . 
ج - والقناة المفرزة التي تنقل اللُعاب المعدل إلى الفم . 
أنواع القنوات اللّعابية : 
قناة بارثولين عل 5'سنامطاتتة8) . 


ااه 52115217 


تلمعلةء الت اللدد 


كتالناعلقء 217 15[د5 


- قناة ريقفينوس (اعدال 15*5ام51ل1) . 
-القناة النكفية #عتدل 0تامعهة2) . 
القناة تحت الفكية عل نة[ناطنلصقصططن5) . 
ناسور لُعابي 
منفذ شاذ من الغدة اللّعابية أو القناة اللُعابية ينفتح في الفم أو 
على جلد الوجه أو الرقبة . 
غدة لُعابية لسماع («تتدكتلدد 
واحدة من ثلاثة أزواج من الغدد التي تفرز اللُعاب داخل 
الفم » تساعد في عملية الهضم . الغدد اللّعابية الرئيسية هي 
الغدة النكفية والغدة تحت اللسانية والغدة تحت الفكية . 
الغدد اللُعابية تراكيب عنقودية تحتوي على العديد من 
الفصوص التي تنقسم إلى فُصيصات صغيرة متصلة معاً 
بواسطة نسيج خلالي كثيف . وأوعية دموية وقنوات . 
يتكون القُصيص من أسناخ تفرز السائل اللزج الذي يحتوي 
على الموسين . أو حويصلات تفرز السائل اكصلي . 
الغدة تحت اللسانية تفرز الخاط » والغدة النكفية تفرز السائل 
الَصلى » والغدة تحت الفكية تُفرز كل من السائل اكَصلى 
الاين مخصات لعن للجان عد با رصي افر 
والضفائر العصبية الدقيقة . تحتوي نقير الغدة تحت الفكية 
على عقدة آنجل من الخلايا العصبية . 
سرطان الغدة اللُعابية 


ناك «توكتلود 


اق لسماع تت اللدد 


محلول ملحي فيزيولوجي . محلول ملحي سمتاساهه عستلدى 
محلول كلوريد الصوديوم في الماء » قد يكون ناقص التوتر أو 
متساوي التوتر أو مفرط التوتر بالنسبة إلى سوائل الجسم 
بحسب الغرض من استعماله . 
محلول ملحي مُفرط التوتر 
الأسموري 
محلول ملحي ناقص التوتر 
الأسموزي 
محلول ملحى طبيعى . محلول -201281 ردمتاتاهد عصتلدد 
نظامي و عادي 2 ا ل ملحي سمكساه؟ عستلدد عتدماو5وز 
عياري - محلول ملحي مساوي التوتر 
محلول فيزيولوجي 0.9/ متعادل مع الدم » قد يُعطى داخل 
الوريد لتعويض الأملاح السوائل عند فقد الدم . 
لُعاب »ريق »ريالة 
سائل شفاف مُزلق بميل إلى القلوية تفرزه داخل الفم الغدد 
اللُعابية : الغدة النكفية » والعّدة تحت الفكية . والغدة تحت 
اللسانية » ويحتوي على ماء وإنزيمات وجراثيم ومخاط 
وفيروسات وخلايا دموية وجزيئات طعام غير مهضوم » 
يُساعد على مضغ وهضم الطعام بواسطة إنزيم الأميلاز 
(©35الإطة) . التُعاب يحفظ الفم رطباً» وتزلق الطعام 
للمساعدة على بلعه » ويلعب دوراً في الكلام » والتذوق » 
والتنظيف الطبيعي للفم والنسيج الفموي » وله دور في 
حماية الأسنان واللثة وا مخاطية الفموية . بالإضافة إلى أنزيم 
الأميلاز الموجود في اللُعاب توجد المعادن مثل الصوديوم 
والبوتاسيوم والكالسيوم » والعديد من البروتينات » 
والميوسين وهو المكون الرئيسي للمخاط ء واليوريا » وخلايا 
الدم البيض ٠‏ وبقايا من بطانة الفم . 
ماص اللُعاب 
شافطة النْعاب »ماصة الْعاب قاذفة النُعاب اماع زع واتلود 
جهاز لشفط اللُعاب من الفم أثناء المداخلة السنية » يجعل 
منطقة العمل خالية من السوائل . 
رأس قاذفة اللُعاب » نهاية ماصة اللُعاب 


عتدم “اع مقط ردمتاسساه؟ عستلدد 


1230066021 ردمتلاسساه؟ عستلدد 


5 


خصع 2501 521175 


- من “اماععزء واللدد 
ل اماعء[ه واللدد 
أنبوب ذو رأس متنوع مصنوع من البلاستيك أو المعدن . انظر 
تعاب صناعى (108ل53 لهءلنائة) . 
عاب لزج 
مدر اللعاب , مسيّل للُعاب 
سان 
متعلق باللّعاب + والغده المننيجة للعاب وقتواتها . 


1510 واللدك 
امسو للك 


21172017 - اللو لتللدد 
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جراثيم عصوية الشكل تلوث الطعام وتسبب تسممه . تحمل 
للحوم المطبوخة الباردة التي تسخن دائماً هذه الجراثيم 
الممرضة . 

تفير. يِ حتكى 2 بو فى عسناهلدممعسصتملهد - لدتحلدممعسصتملدد 

حتكي ‏ الأنبوب البلعومي الطبلي 

متعلق بالأنبو ب الملعن ل الع تممص نجامع متختقطاط) 
(©طنة والحنك . متعلق بنفير أوستاك والحنك : 

فين" يي حَتكي 2 بو في 12)21همزمع ستملد؟ - عستأحلدمرمعستملدك 


حتكي 


نفير يي كلمو مى لدء7128تمطدرمع ستمرادك 
متعلق بالقناة الطبلية البلعومية والبلعوم »أو متعلق بنفير 
أوستاك والبلعوم . 
عضلة نفيرية بلعومية » - عاعكتاتر لدعع ص نرتقطممع ستماده 
عضلة بوقية بلعومية 11201211 
جزء من العضلة الحنّكية البلعومية عصنئة[0ممعهنصقطم) 
(ع151امة . 


ملح اله 
1- مركب ينتج بواسطة التفاعل بين حمض وقلوي . 
2- كلوريد الصوديوم أو ملح الطعام . 


اع تلتاعاد غلد5 


انظر مقمة مععتلته5) . 
خطوط سالتر  -‏ وعصئا “تسامغصعق وندع 059 ح معصئا ومع غ[ج5 


خطوط أوين المحيطية 
نشبيةإلى سير صامويل ج .أسالتر ء أعتاصتةك زه 
6ل » 1825 - 1897 » طبيب أسنان إنجليزي . 
انظ رخطوط أوين المحيطية أو الكفافية مامه 5نع01) 
(وعصلا . 
مالح 5216 
عينة ع[متطده 
عينة عشوائية 3 رع موه 
رمل 50 
اكتصد؟ عه هدك 


ورنيش السندروس 

(شجرة كبيرة من الفصيلة الصنوبرية) 
محلول من الراتين الشفاف الأذاب في الكحول . يستخدم 
في طب الأسنان كسائل عازل وطبقة واقية للقوالب الجبسية . 

1 -يرمّل » يسترمل 

2- تيار رملي 

مُرمّل . منظف بالرمل 

مُرملة » المستفع الرملي 
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0 - 20دك 


7ع]135ط - 20دك 


مرض وَرّمي خبيث في الغدة اللّعابية » أكثر حدوثاً في الغدة 
النكفية . يكون حوالي 75/ من الأورام التي تنش في الغدد 
اللُعابية حميد » وتتميز الأورام الحميدة بأنها ذات نمو بطيء » 
عديمة الألم » تتكون كتل متحركة متكيسة أو مطاطية القوام ؛ 
أما الأورام السرطانية فتتميز بنمو سريع » وتكون صلبة » 
الألم » والضَرز الفكي . والشلل الوجهي . 

الوسائل التشخيصية تشمل : الصور الشعاعية للغدد 
اللُعابية » والصور الشّعاعية للفك السفلي والذقن لتحري 
انتشار الوَرّم ودراسة خلايا اللُعاب المفرز من قناة ستنسين 
عتال 5 'معممعا8) » ولاينصح بأخذ خزعة مباشرة . 

أكثر الأورام السرطانية شيوعاً هو السرطانة ال خاطية البشروية 
(201183أعقةء 2010مع10مءه0ع3) » والسرطانة الغدانية 
الكيسية (120122عةه عتاولإك 8062010) » وسرطانة الخلايا 
الحرشفية (#درمصاععمةه 1اع» مس6 .يشمل العلاج 
عادة الاستئصال الجراحي للفّص الحتوي على الورم الحميد 
أو الاستئصال الكامل أو البتر الكامل للغدة النكفية مع تشريح 
المعالجة الاشعاعية للأنسجة السرطانية المتبقية والناكسة » أو 
غير القابلة للبتر » والمعالحة الكيميائية في بعض الحالات . 


حصاة لُعابية عدماو تإتتولتلدد 
يلعّب ءيسيل التُعاب 200 
و 


تلعب » إلعاب » تلعيب 
إنتاج وإفراز اللُعاب . يتفاوت مُعدَّل إفراز الُعاب أثناء 
اليوم ؛ وقد يزيد بالتنبيه أو بالرؤية أو ببعض الروائح ويقل 
أثناء النوم . 

ملعب . مسيل للُعاب , مُسبب الُعاب 

تُعابي . مُكثر اللُعاب 


مثير لإفراز النُعاب مود النُعاب (كتامطعع51210) . 


لماكتله 7م - 2600 5للدك 


52111201 


تواتلدد - 1152)017[دد 


قناة لُعابية أعسسل دما لاجد 
ناسور لُعابى ملساكة دمن لتلدد 
غدة لُعابية ١‏ 0صداع 521152017 

حصاة لُعابية عدماد د20 52115 
التحصى التُعابى » تكون الخصيات اللُعابية ولكوةتط)ناه؟ثلهه 
سالمو اه 1 لك 


نسبة إلى د .أ . سالمون »00صتله2.5.5 1914-1850 » عالم 
الجرام » توجد في الأصل كطفيلي معوي . ممرض للإنسان . 
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جرا اثيم ر مامة ع2 عنتاوطممنامروه 


كائنات دقيقة تعتاش على الرمم . 


(سابقة) ساركومة .» عضلة - مهد ,- علود 
سابقة تعنى عضلة (عاء5ن1/1) أونسيج الحمى تإتاوه11) 
(عناوول . 


مكو ة رزمية.الرزميات فلء وه 
جنس من فصيلة الهضمونيات (لإانتتتة] عدععدءءمعمامء2) » 
مكورات موجبة الجرام » غير متحركة . لاهوائية . تتميز 
بانقسام الخلية في ثلاثة مستويات . 
الساركويد - داء بووك 
داء وَرّمي حبيبي شامل حميد مع آفات تشاهد بكثرة في 
الرئتين » والكبد » والطحال » والعقد اللمفاوية » والنسيج 
اللمفاوي . والجلد والغدد اللُعابية » وبشكل خاص قد 
تصاب الغدة النكفية . وقد تحدث آفات أخرى فى الحنك 
الرخو وقاع الفم واللثة والخد تظهر كعقيدات تحت الغشاء 
الخاطى . 
550 
ورم خبيث ينشأ من أي نسيج جنيني غير ظهاري أو بشروي . 
ساركومة أرومية مينائية - 
ساركومة ليفية أرومية مينائية 8تدمءدوه:دطة؟ عنادود[طواعسه 


1595 5*كلء8506 - 52160100515 


51602 
> 521:601122,211161012561 
ساركومة بطانية- ساركومة إيوينج - لهناع 2001© يفترمءضده 


11111155 2 


نسبة إلى جيمس أوينج ء عصة8 تعسوة » 1943-1866 » 


باحث أمراض أمريكي . 
مولد للساركومة » ل كم عتطاءعع 52120112 
سركومى 5110 
تعلق الوا كر (همامعتتة5) . 
مشبع 2 مشبّع انث نانك 
لوصف محلول تترسب أية كمية إضافية تضاف إليه من المادة 
المذابة . 
محلول مشبع دم تاس[هك 2660 ساود 
إشباع » تشبع اه 
صحن 52111 
كسر الجمحمة الجوبى للنكاء عط أن ع ساعد" مععتود 
يي »تضحيل 4 م5211 


تشكيل جرح أو تجويف عظمي » كمافي التهاب العظم 
والنقي . ليصبح واسعاً ومسطحاً أو ضحلاً . 

تصحن » انتخفاض على سطح فقرة . تصحين 5210111220105 
قطع لحواف الجرح للوصول إلى منطقة ذات تغذية كافية 


جهاز قاذف لتيار من الرمل من أجل تنظيف السطوح المعدنية 
للتيجان والجسور والطبائق التقويمية والحشوات المصبوبة » 
إلخ . 

ورق صنفرة 

قُرص ورق الصنفرة 
أقراص ورق صنفرة أو أقراص ورق الرمل التي تصنع بأقطار 
مختلفة ودرجلت سحل متفاوتة .تستخدم لتنعيم وإنهاء 
وتلميع الأسنان » والحشوات . والتيجان والجسور . 

مط الحظم الختطيري 
أسلوب جراحي لزيادة ارتفاع الحيد بواسطة الشق الأفقي 
للفك السفلي » فوق مستوى الحزمة الوعائية العصبية »ثم 

أسلوب الشطيرة 
أسلوب لإجراء الطبعة » باستعمال مواد الطبع الخفيفة 
والمتوسطة والثقيلة معاًفى وقت واحد لتكوين طبقات 
بالطبعة المتصلبة . ْ 

لسان ساندويذ الأملس 
نسبة إلى ف .م . ساندويذ » طاة4مه5.3/.5 , 1918-1853 » 
طبيب إنجليزي . 
سطح اللسان الأملس االذي يشاهد في المراحل المتقدمة من 
مرض البلاغرة (78ع112ء2). 

1- دموي دم 
متعلق بالدم . 


2261م أعمنردع - تعمد ملضده 


521012221 1151 


521101111 160101177 


عتالوتصطعع) دك 


521101115 2210 )01 511 


5211511111 - 35 


2- متفائل 

دموي .2 دم 1135 - 521151111160115 
متعلق بالدم . 

صحى 521112177 


جاسرة صحية 
جاسرة صممت لكي تكون سهلة التنظيف » ذات شكل 
قمعي لتوفر مسافة بينها وبين الحيد المتبقي . وتسمح للُعاب 


مم الود 


لذيذءذونكهةمقبولة 50010 
صابون م505 - 0و5 
(سابقة) رميم » متفسخ --521 ,-10م52 


سابقة تعنى نتن (مع201) » بخر (عستووءهء12) . 


نخر الأسنان 2 نوسن الأسنان دعتته لدأمعل - 5مه1:000مردكد 


رمام عاتطام0:امدك5 
جراثيم نباتية تعيش على مواد متعفنة أو مواد ميتة . 
3 مامى عتاتإطمم:امده 
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مقلح يدوي » مقلّحة يدوية 
مقلّح مقُلَحة قدو مدو اعم السن عمط 1[قاصه006تعم تتعلدعءد 
أداة يدوية ذات نصل صغير بزاوية قائمة .تصنع عادة في 
مقلحة الدفيع 
مقْلَحَة يدوية ذات نصل رقيق يشبه الإزميل » إما مُنحن أو 
مستقيم متماد مع الأداة 5 تستخدم بحركة دفع 5 
مفْلّحة منحلية , علكاعلو معلقعه 
أداة يدوية ذات نهاية بشكل المنجل »حادة الحواف فى كل من 
أسطح السن . 
المقلح ذو الجر دد فوق العالى إعصعسوء"؟ طعتطةتلت علد 
مُقلحة فوق صوتية 
أداة تقليح » طرفها العامل يعمل بالذبذبات فوق الصوتية 
التي يصاحبها رذاذ الماء » لها العديد من الروؤس القابلة 
للتبديل في أشكال مختلفة . تستخدم لإزالة القلح السني عن 
أسطح السن . ليجب استخدامها عند المرضى الذينّ لديهم 
منظم ضربات القلب (2ع1همد ععوط) لأن استخدامها يؤثر 
على إيقاع ضَربات القلب . 
عملية تَرْع القلح ومخلفات الجراثيم عن التيجان والجذور 
للأسنان بواسطة أدوات مصمّمة خصيصاً لذلك . قد يكون 
التقتيح فوق لثوي أو تحت لشوي ويعتمد ذلك على وجود 
القلح فوق ا حافة اللثوية أو تحتها . 
تتلبع سي 
إزالة القلح السني أي الترسبات الجيرية الصلبة عن الأسان 
لمنع أوعلاج الأمراض حول السنية . تتم إزالة القلح بواسطة 
أداة يدوية تُسمَّى المقلّح أو بواسطة المفْلح فوق الصوتي 
الذي يكون مزوداً برأس يتذبذب بسرعة عالية لإزالة القلح . 
بعد إزالة القلح » تُصقل الأسنان عادة بواسطة معجون 
ساحل. 
تقليح فوق اللّئة 
تقليح الأسنان 
قّروة الرأس . الفروة ملدعى 
الجلد المغطى للرأس » دون الوجه والأذنين . 
مشرط.ء 1 مبضع 
"سكن حراحية صسقيرة كانت فى السابق مستقيمة © تتكون 


لامعل ,نتعلوء5 


لصقط تعلدهء5 


5 01 5011115 طأءغ)2؟7-طكتام بتتعلدء5 


111250121 ,1م521 


اله 


لامعل روستلدء5 


515121 ن؟ رعقطتلةء5 
ل51120125112517 ركتطتلدةء5 


طاءء) روستلدء5 


اءملوء5 


بالدم » كما في إزالة العظم القشري المغطى للجزء المصاب 
في التهاب العظم والنقي . 

(في الجراحة) : تحويل الحفرة الكيسية إلى حفرة بشكل يشبه 
الصحن من حيث الاتساع والصحالة . 


1- شلل اللسان 51521 
2- جفاف اللسان 
منشار 57 


أداة معدنية ذات نصل حاد مسن » تستخدم لقطع المواد 
الصلبة . مثل العظم أو الجبس .2 


تصل المنشار 120 521 

إطار المنشار مه 5217 
الإطار الحامل للنصلة . 

منشار تاجى (منقب) امن يك 

منشار لمكن نا ,5237 

منشار الذهب 1 40 ,5217 


أداة قاطعة ذات نصل مسئن رقيق تستخدم لإزالة المعدن 
الزائد من منطقة التنلامس لحشوة رقائق الذهب . 

منشار متأرجح . منشار متذبذب 
منشار يتأرجح من جانب إلى جانب . 

منشار ذو حركة تبادلية 
منشار يقطع في حركة أمامية وخلفية . 

جابة » قشرة الجروح أو الحروق طوءه 
قشر ةصلبة من دم جاف أو مَصّل أو قبح . 

سقالة » منصة 

داعمة » طبيعية أو صناعية لتحفظ محيط النسيج . 

سمط . حروق السوائل أو البخار 50 
حرق ينتج عن بخار أو سائل حار . 

1 -حرشفة »قلح »يقلح 521 
رقاقة من خلايا بشروية ميتة تسقط من الجلد . 
(في طب الأسنان) : عملية نزع وتجريف الرواسب الكلسية 
والفضلات عن الأسنان . 

2- معيار , ميزان . سسّلّم » يزن 

تقليح ‏ تفنّس , تدريج ‏ مقلحَة ‏ مقلح » قشرة 
أداة يدوية لإزالة القلح والرواسب الصلبة عن أسطح 
الأسنان . 

مقلحة كاشطة مااع نتناء 11و50 

أداة يدوية ذات نصل مجوّف خشن حاد يشبه ال جرفة » 
تستخدم لنزع أو إزالة النفايات من الجيوب حول السنية 
وجذور السن » تُصنع عادة في مجموعة من ستة أدوات . 


5277175 


527717 5 


50110 


م5216 
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5 


تلدب 

الحمى القرمزية 
عدوى المكورة السبحية تسبب الطفح الجلدي الحموي 
القرمزي » وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة . 

ثقبة سكاربا 
نسبة إلى أ . سكاربا » 2م:8.5©2 »1832-1747 »مشرح 
وجراح إيطالي . 
ثقبة توجد أحياناً في موضع الثقبة القاطعة للحنك الصلب . 

عصب سكاربا - 
عصب أنفي حتكي 

استطارة » تشديث » تشتث » يشتت 
انتشار أو انحراف أشعة رونتجين بفعل الوسط الذي تمرعبره . 
الأشعة التي تنحرف عن السطح أو أثناء مرورها خلال 
«أوساط» مثل الأسنان أو العظم . يجب أخذ الاحتياط من 
عدم الوقوف مباشرة أمام شعاع الأشعة » وأن يقف الممارس 
على خلف منبع الأشعة بمسافة 2 م على الأقل . 


5021110 0 


51 


طتاو توه - رعوع] أع1تدوعه 


52105 0 


521:05 2176 2 22507219012 217 


502113 


تشتت إشعاعى » تشتّت الأشعة 
الأشعة التي تذهب في اتجاه آخر غير الموجه من منبع الطاقة » 
مثل الإشعاع الثانوي . والإشعاع الشارد » الإشعاع الضال . 
0 أيضاً تتقسيت الاتحعة المخلفىنعانهه؟ عاعة8) 


(م0ة1201 . 
انظر أشعة (ه201860:) . 
1-تمط . ميخطط عمتعطاءه 
2- سن نامج » خطة 
مخطط إطباقي لدكتاعع0 ,عمسعطعع 


كلدء1تلطتطاءه 


نوع من مفصل ليفي » ينطبق فيه أحد العظام مع عَظم آخر . 


صلد كناط س5 ح كنامط“تدن5 ح كتاتتتطعم 
(لاحقة) شق » فلح 2 مشقوق » الانشقاق كأعتطء؟ - 
حقة تعنى فلح (عنتتاوكة 01 016126) . 


(سابقة) الانة نشقاق 3 صدع 2 
مشقوق » انشقاق 


-50120 ,و -مأكوقطعكه 


تسق الرا أس كتالص طرء15)0طء؟ - كتناملحطروءء0اكلطء5 
انشقاق اللسان 1112 
انشقاق الوجه 150012 غ2 
(سابقة) انشقاق . انقسام , انفلاق , انشطار , تحرو -متنكة 
انشقاقالرا أس فتلقطرءءم7تطعو 
انشقاق سني 0 اسستسعع - ممصمل مبتطاءه 


تخلق سنين متفتصلقين من حورنب واخل »قديحدث في 
الأسنان الدائمة الأمامية العليا . 


من نصلة قاطعة حادة ذو قبضة معدنية مسطحة كقطعة 
واحدة . أصبحت الآن تتكون من قبضة معدنية وأنصال 


بأشكال متفاوتة . 
تصلة المشرط 5120 اعملوعه 
إزميلى الشكل مسدمكةملدءه 


على شكل إزميل (اءدند2) . 
قواطع إزميلية 

أسنان القوارض التي تشبه الإزميل وتستخدم في القطع 

والقرض . 


522101110111 75 


أسنان إزميلية الشكل طاعء) مسرم كةملدءد 
الأسنان القاطعة للحيوانات القارضة كالجرذان والسنجاب 

وغيرها . 1 

القصيعى (قاعدة القحف الظاهرة) لامتطموء5 

(سابقة) قاربى » رّورقى الشكل ., الزورق -مطمصدء5 
سابقة 0 بشكل اوررق (لعمهطد غ)8602) . 

رأ أس رو 0 اتلقطمءءم اموه 
جمجمة على شكل زورق . 

رو ر في الرا أس 15 -ح-ح عتلقطامءءم0طمرد50 


رأس شبيه بالزورق ذوارتفاع . 
تزورق الرا أس 2 اإلقطامء10م52»2 - مسمعتلحطمءء0طمردء5 
الجمجمة الرورقية 


زو ر فى الرا أس عتلقطمعءءم0طمردء5 - كتاملقطمءء0طممردء5 
تزورق الرا أس 2 ممكتلقطمءءم0طمرىء؟ - تإلقطمءءمطمردهء5 
الجمجمة الزورقية 


رورقي 2 شبه الزورق » الزورقي 4ه 
عظم القاربي . العظم الرورقي 
الحفرة الرورقية 
انخفاض في السطح السفلي للوح الجناحي الأوسط للعظم 
الوتّدي الذي تتصل به العضلة موثرة الحنك . 
الخفرة الرورقية 
تدبة تتتطوعك - تروعو 
أثر أو علامة تبقى على النسيج أو الجلد بعد التثام اجرح أو 
القرحة . 
تشكل نسيج ضام كثير الأوعية الدموية جديد أثناء عملية 


و 


100 


الأوعية وقد ينكمش قليلاً . 
تندب الإلتئام 


عصوط ل0تأمطمردء5 


قلناطمرهةء5 - 10555 10مطمردء5 


2 11010م3»©؟ - فلتتطمردوء5 


521 )15511 


كللوعط نلوعد5 
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علم.مبحث عع مع 50 

عالم . باحث 

من يرعوتية سن متقولة 
سن يستخدم كغرسة منقولة تُزرع مكان س سن أخرى 
متخلوعة ام مزورعة وي عبوسهام ا لاضلي. 


اكتأاسعنه 


ا00) تمه 


(ساء بقة)صلادة. صلب -0آ11تلعم 
13 دعجامد ك5 
عاد مايشاة و ع اماك 
0 طانة صلّدة , ورم جاسى كن “عه 
2 5015 
أداة قطع ذات نصلين ومقبضين متقابلين يلتقيان في نقطة 
مركزية . 
مقص المنقار المتصالب لقطع عتتتطهوئا علدعط-دومك ركتزمدكلء و 
الرباط 


يستخدم في تقويم الأسنان لقطع الأربطة السلكية » وبشكل 
خاص مقابل الأسطح المنبسطة أو أسطح الأستان . 
مقّقص التيجان- مقص وتاوووك؟ و'عءع16 - لامك ,15موكلء5 
عي 
مقص ذو نصل قوي صغير » مستقيم أو منحن » يستخدم 
تتشذيب الحلقات النحاسية » وشرائط الفولاذ الصامد 
والاأمطؤاق التقوعية العائية مينيقة البشكل : 


مقلص ) قطع اللثة 760101227 1ع 2ع ,015وكل0و 
مقَص 'اللثة - مقص 15 511181231 > 511111 ,5155015 
جراحي 

مقّصْ ذو نصل دقيق » قد يكون مستقيماً أو منحنياً 
مقّصّ جرا احي 11د ,015دكل50 


011011521 د 


مض شائل ؛ 0 


اللعادن والأسلاك 

(سابقة) صلب »تصلب -6تعاء5 رتعاعو 
سارفة تمق ففخن 11 أو كس لمت مدان 
000 : 

الا 51 


إحدى طبقات العين المكونة لأربعة أخماس الغلالة الخارجية 
الخلفية » تستخدم أحياناً كمادة طعم تجريبية في علم أمراض 
النسج الداعمة . 
رسا بقة) صلب »قاس . صلابة » قّسوة 
صّلابة الجلد تصلب الجلد 


5©1610- 


501001 


انشطار الفك . فَلْق فكى 
انشطار الفك . فلح الفك 


12 شه 


اع 35( - لاكتطأمسعمختطاءد5 


مُنشطر الفك . مفلوق الفك كط مع 0تءه 
المتفلقات دواع 0117 عه 
مرض جرثومى »2 قُطار قليقى كأومء تدامعتطءه 
انشقاق و 00 ١‏ 11 0ك 
تقبّح دوا اعم الس بحسب شموتز - 270111068 2*5اتتصطاء5 


51211111175 2 

بطاح قليم لالتهيات الانشعة خول المي » الناتم عن 

قُصور أو إهمال الصحة الفموية الدائمة . 
غشاء شنيدريان 
البطانة الخاطي لَب الفك العلوي والتجويف الأنفي . 
منسب شور 3 120 14اط - عرعلسز 1351 --5120111 

ماسلرء مؤشر شور- ماسلر - منسب 58/14 
نسبة إلى أ .شور » تتتامطء1.5 »1964-1900 » عالم اتستعحة 


2111211 5 لتجاتاع10عقتطاءعك 


فموية أمريكي . 
وم . ماسلر » قبل 1912 » أخصائي أطفال أمريكي . 
خطو ط شريجر دعصا و”عوء 5 


نسبةإلى س .ه .ت . شريجر » عع تطه5 .0.81.1 »2 
1833-8 » مشرح ألماني . 

في عاج السن : حَلّقَات متم ركزة تظهر في مَقَطع عرضي 
موازللملتقى المينائى العاجى . تحدد تطابق الانحناءات 
الأول ف القنياك العاحية 3 

»لبجو يق لسو وا ف ا 
المين + تساهد في مَقظمْ طولي لبن الإنسان بالضبوء 
ملكتن 

خلايا شقان 

نسبة إلى ف .ت . شقان » مهس5.1.50 ».1882-1810 » 


دلا 5 تدده اكطء5 


مشرح ألماني . 

1- خلايا تنشأ من الأدمة الظاهرة وتكون الغمد العصبى 
(وجمصسعاتك81) . 

2- خلايا منواة تكون الجهة المخارجية من غمد النخاعين 
للألياف العصبية . توجد خلية شوان بين كل عقدة لرانفير 
(ع200 ونع ا كمهكا) . 

ورم غمد شقان - ورم 2 - 511112111101112 
الغمد العصبى 
1- ورم الغمد العصبى . 
يحدث فى الفك السفلى ويشبه تشريحياً الساركومة 
الليفية . 


- 720 - 


عضلء1505 - عستسحامممء5 


سكوبولامين . هيوسين 


(لاحقة) تنظير » تحص كشف 5207 - 
إسقربوطى أبع يَتّعاء » حفّرى عتاناط رمعو 


متعلق بداء الإسقربوط أو البثع (لإلاقناكت5) أو مصاب به . 
التهاب اللثة البثع 


حالة مرضية تتصف بالتهاب أونزف لثوي بسبب عوز 


15 ع1أناط:امء5 


فيتامين © . 
داء الإسقربوط .داء ال حفر 2 بتّع 50101977 2 كتاأتاط:01عه 
مصطلح قديم لمرض عرز فيتامين © . 
أداة كحت . أداة تاد يِف 111 5لأمر5012 
1- يخدش طع اوتنه 


اك و 

2- خدش » جرح سطحي 
فرشاة الخدش . فرشاة خادشة 

فرشاة سلكية أو عجلة أو حزمة من السلك الدقيق تستخدم 

لتنظيف الفضلات عن الأدوآت المسدّنة » والسنابل » والمبارد . 
حاجزة . ستار . حجاب .ء دريئة » شاشة ة »منخل 

1 حاجز يستخدم للحماية : 
2-ستار يستخدم لاعتراض أو احتجاز عوامل ضارة 5 


طكتائاتط لاعاوت5ه 


500 


هه 5 هو 6ه 
دريئة متألقة أماععو:11101؟ رتاعع تزعو 
فلم ذو حجات صلق مععمهو 


فلم تكون طبقته الحساسة أكثر حساسية للضوء من الأشعة . 
يُستخدم في محافظ الأفلام الشعاعية مع أحجبة تكثيف . 
انظر أيضاً ساتر فموي (دععه؟ 018[1) . 

دريئة مشددة التألق » ستار تكثيف 

حاجز فموي . ساتر فموي 
صفيحة لدنة رقيقة تستخدم في العلاج التقويمي » توضع 
ملاصقة لْحَواف القواطع العلوية البارزة ومغطية للأسطح 
الشفوية لكل الأسنان العلوية ؛ ضغط الشفة يجعل الأسنان 
القاطعة البارزة تميل باتجاه اللسان . تستخدم أيضاً للوقاية من 
التنفس الفمو ي (وستطتةعط - 81031) ومص الإصبع 

(عمكاعن5ى-طصصتط1) . 


حاجزة دهليزية - 


5لا اكع اط] بماعء 50 


لة 01 بلاععنء5 


ماع51 0121 -1ه[ناط1اد2؟ بورعع 50 


1 
فحص جماعى » حر » تنظير شعاعى كستمعع 0ه 
لولت : توفي #مسماز ونين امه 
تولب قابل للتعديل .2 ظ غي كاب للتعديل عاطهاكنؤز0ة ,لعتهنو 


كولب تة تقويمي ذو تسار دقيق جداً » يستخدم في ضبط 
الأجهزة بدقة تامة 5 0 
تولب العاج » برغي العاج 


610 ,للع 501 


مَرض عام يشمل الجسم ويصيب النسيج الضام الليفي 
الخاطية ؛ وقد يشمل أيضا الأربطة حول السنية . 


وذمة صلبة وسع لء10ع1ء5 
مصلت 161015 - عتدعع 501610 
صلب » متصلب ذو بنية صلبة لك 
يتصلت 2 يُصلب 5016105 
ملت 2 مُتَصلب عتمعع 5201610 - عدزوه:1ع1ء5 
عامل تصليب . عامل مصلب أضععة عسأومنرعاء5 
محلول مصلب صمتاسله؟ عستوممرعاء5 


سائل يحتوي على مخرش يسبب التهاباً يحدث تليفاً في 
الأنسجة . قد يستخدم لكي القروح » ولإيقاف النزف » 
ولعلاج الورم العرقي الدموي (5ةصرهزع صهصع) . 

مواد كيميائية تستخدم لتصليب الأنسجة الرخوة وإحداث 
تليق وتقليل حركة جزة مننها كنما في الفضل الفكي 
الصدغي . 

ولت لطع ار عر رقياةة لين لقنم رطان جنا 
المصطلح على العظم حينما يزداد تكلسه . 

تشبلك وهاءدمرى وسو معة و وتطلن شيك عنام عل 
الشرايين » وعلى تكاثر النسيج الضام في الجهاز العصبي 


50110515 


00 
تصلب شريانى -10]ة ركلومتء[عو 
م 
تصلب 0 لمستامعل ,كزومنرعاء5 


نسيج نمع ليان : 


- 


0 5016101 
متعلق بالتصيلت (كأوممعاء5) . 

عاجي تصلبي (عاج شفاف) عستامعل عناممعاعو 
انظر عاج (عسصتاصء7ا) . 

عظم متصلب عصوط عتاميعاءو 

صلب .قاس نالع 50 

خشنا »ذو خشن عامستطمعه 

مُنفتل 2-0 5 عنغدمل100امء5 
ذو مين ع ملتور ية ضمن اشع 

5-6 رفة » مجر آفة م0معه 

مغرفة ة المعايرة ة»مغرفةالكيل 5 5000 

(الاحقة) ددر 9000 - 


لاحقة د تعني أداة تستخدم للملاحظة أو للفحص . 
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أمراض عور الفيتامين وتنتج عن نقص تناول الفواكه 
والخضراوات النيئة ومنها عور الفيتامين © . وهو مرض 
شامل يُصيب النسيج الضام والعظم ويسبب تأخر أو بطء 
التعام الجروح . يتظاهر في الغم بنزف الشعيرات الدموية من 
اللثة مع تقلقل الأسنان وتّفس نتن ذي رائحة كريهة » العلاج 


يكون بإعطاء فيتامين © . 
بثع طفلي و عكدع15 1019*5توظ - علتاأسحكسا تدعو 
000 
سد ء انسداد ء خَتَم »إغلاق » كاد لوع5 
فتك أمامي *101ألا321 بلوعه 
سك أمامي فمو يِ لوناه (0أتتعاجرة بلوعه 


سداد ذاتي الحركة للتجويف الفموي يتم بواسطة تلامس 

الففعن أو اللسان أو الحاظة اش أو جنيها معاً.. 
إحكام الخوافي »سد الحوافي 

تلامس حواف البدلة السنية مع الأنسجة الرخوة بما يمنع مرور 

الهواء حتى لاتفقد ثباتها . 
سد مضاعف 


:20101 ملوء5 


011ل ملوء5 
حشوة مؤقتة مكونة من حشوة داخلية وحشوة خارجية 
لسداد فتحة في تاج السن تحت المعالحة اللبية . تكون الحشوة 
الخارجية عادة من الآسمنت السنى مثل أكسيد زنك 
واليوجينول . 

سد محكم . سد كتيم للهواء 
سداد تمك غبرويع الهو لخناه الجادره. 

سدخلفي 

سد مُحيطى - سداد الحواف 


211221 ملوء5 


20511101 .521 
20103 - لمنتعط متعم ملوء5 
لوء5 
سد حَتكي حلفي 
سد حَتّكي حلفي 
سداد بواسطة الحنك الرخو وظهر اللسان أثناء الكلام 
والبلع 
سد حَتكي خلفي- 
بحصي ,جاجز حلي 
سداد عند الحافة الخافية لبدلة سنية كاملة علوية 1 


)هله مادم بلوء5 


لةثده 20561101 ملوء5 


صقل )دمم - 1221م 20561101 بلوء5 


لتمأاهلهم بلوء5 
ختام أسقلةء5 
مادة من الراتين المركّب تستخدم لسداد الحفر والشّقوق 
والوهاد على الأسطح الإطباقية لأسنان الأطفال لنع حدوث 
التسوسن 5 


تولب ذو أطوال وأقطار مختلفة يتم إدخاله في تقب مجهز 

ومتلائم معه في العاج ليوفر التثبيت الإضافي للحشوة . 
رافعة لولبية . نازعة لولبية 

أداة بمكن أن تلولب داخل جذر متبق بغرض خلعه . 


5012877 1472601 


لوأب مو سع »لوتب التوسيع ,للعو 

غرسة لولبية أسقاصصة لوعترمو 
انظر غرسة عمودية داخل العظم لولم لدعتا17) 
(غطهة1امططا . 

لولب تقوم عنصمل مط "اه ,عم 


نوع من اللوالب يستخدم في بعض الأجهزة التقويمية لفٌصل 
أو تبعيد أو تقريب الأجزاء أثناء العلاج . 
وتآد لولّبي . وكد مآوآب 
ونّد مسنن » يمكن أن يلَولب داخل قناة جذر محضرة » 
وتثبت بواسطته البدلة السنية » أو التاج التعويضي أو 
الؤصلات المحكمة . 
لي 
تولب مُؤنف ذو أطوال وأحجام مختلفة ورأس مربع 
مشقوق . يحتاج إلى مفتاح ربط صغير مربع يمسك بالأصابع 
أو مفك لإدخاله داخل قناة الجذر لتوفير تثبيت زائد 
للحشوة . 
لوتب البترء لوقت السحت 
لوب يستخدم في تقويم الأسنان لإحداث قوة جذب كافية 


51:71 5 


لدم[انام ركاع501 


501377, 210 


لتحريك الأسنان سيئة الوضع كي تأخذ الوضع الطبيعي في 
القوس السرم 

يَرسم 5011 
عمل خط أو خطوط بأداة مستدقة الرأس كما فى لتسجيل أو 
الرسم أو التخطيط . 1 

مجوفءذو حفيرا ات . مؤهد عأقلنء 1طمعه 

لسان صفنى عتاعطاه) 5010121 
ند لطا بويت لوي ل 
الصفن (الجراب الحاوي على الخصيتين) . 

أسلو ب الحك » طريقة التنظيف بالفرا اك عتاوتسطءء] نامعو 

يقة لتعقيم اليدين والساعدين قيل الجراحة باستخدام مواد 

قاتلة للميكروبات . 

داء الإسقربوط . داء الحفر » البنّع كنأ ناط501 - 17ناعم 
الإسقربوط تسمية قديمة لعوز فيتامين 6 . 


مرض ينتج عن عوز فيتامين 0 ويتميز بضعف عام وفقردم » 
ولثة متورمة »ونزف مخاطي جلدي »كان منتشراً بين 
البحارة قديماً » لكنه الآن يشاهد بين المسنين . 
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مقعد التحويف » قاع الحفرة . 38167 2 01 غهءة - والكق رأوعد 
فّعر الحفرة 
في الحفرة البسيطة : قاع الحفرة أو مقر الحفرة ؛ في الحفرة 
الإطباقية الملاصقة أو الحفرة القاطعة الملاصقة ؛الجدار 
اللثوي ؛ وفي الحفرة الإطباقية ؛ الجدار اللبي . 


مقر الهماز » مقعد السثاد أوع" ,)ه56 
مقعد الشريط » مقعد الطو 2 م كرِ الطوق لسوطع )52 


(في تقويم الأسنان) ؛ أداة 7 0 تستخدم لتساعد على وضع 
وإحكام الأطواق حول الأسنان . 

عروة تقعيد ؛ مّسكة وضع 15 عستاوءه 
بروز صغير يلحم بالجهة اللسانية لطوق تقويمي من أجل توفير 
إفريز للضغط عليه عند تثبيت الطوق على السن . 

دهني 3 شحمي » زهمي 

متعلق بالدهن » إفراز مادة دهنية أو زيتية . 

ورم غدي ذو خلايا زهمية 


522015 


للع كتامءعع562 


كيسة زهمية أو كتامءع©502 
نتج عن انسداد قناة أو غدة دهنية وتراكم إفرازها . 

آ كيس ينتج عن ية وتراكم 

غدةزهمية زواع كتامعع ةاعد 


إحدى الغدد التى تفرز الدهن (صتتاطء5) . 
سيلان دهنى » مث 
تجويف سيبيلو 

نسبة إلى ب . سيبليو » تلهء[زاء2.5 » 1953-1860 » جراح 

5 

الانخساف تحت اللسان بين الغدتين اللُعابيتين تحت اللسان . 
هم ستاطاعه 

مادة شبه مائعة تحتوي على دهن »وقرنين وبقايا خلايا 


2 - ولع هقط 1مطء5 


:2011095 كنتلوة11اع5 


ذو أرحاء قاطعة ه500 
ذو حواف قاطعة فوق ذرى حَدبات الأرحاء . 
ثان.تال.ءإضافى عع 


أستآن تاليدٌ »أسنان طبيعية ثانية » إثغار ثان 064160 070ع»5 
طبعة ثانية - طبعة دولووء اصحصا لحسة ح داملووء تمصا لررمععءم 


نهائية 


الرحى الثانية "تقامحه لجامععع 

الضاحكة الثانية عنه[ معدم 0جمععع 
جراحة المرحلة التالية » مرحلة جراحية 9إاء6اتاد 51286 20مءء5 
تالية 


(في زراعة الأسنان) :في حالة تصنيع الغرسة تحت 
السمحاق على القالب » هذه المرحلة تعني إعادة فتح النسيج 


ختام الشّق والوهدة تنتاوكة؟ 0تدة غم ركأسقادءدو 
1 مواد راتينية إما أن تكون ذاتية البلمرة (صيغة بوين5: 180:65 
48 بدون إضافة مادة مالعئة وباستخدام بنزويل 
بيروكسيد 06102106 8602001 كوسيط أو محفز) أو أن 
تلن الضوم اترقيم في الوماد التقرق على الأذطت 
الإطناقة لالؤساة الكل جديةة الرون بعل ينا له طح 
الميناء بأسلوب التخريش الحمضي . يجب أن يتم تطبيق هذه 
المادة في حقل جاف . تمنع هذه العملية تواجد الجراثيم » 
والطعام » والفضلات على السطح الإطباقي وبذلك تقلل من 
تكون التسوس . 
ختام ؛ مُغْلق 
معجون إسمنتي يستخدم لسداد الثقبة الذروية والقنوات 
الإضافية أو الزائدة أثناء معالجة قنوات الجذر . 
ملاط الختم 
انظر إسمنت ساد قناة الجذر «عمرعه معلوء5 لهصدء :000 . 
ختام قناةالجذر 
مادة لحشو قناة الجذر . 
إغلاق »سد ختم 
سد الوهاد والشَّقّوق 
حشو الوهاد والشَّقُوق في الأسنان الخلفية لمنع حدوث 
تسر إطائي : 
1 -درز»ء رفاء لطوعه 


2 - خط اتصال ؛ خط التحام 
3- يدور يلحم 


بلا لحام 2( عدم التحام 2( عديم الالتحام 


اعلدء5 


أمعصرعء تاعلوء5 


تقطق ]00 ,تتعلوء5 


كستلوءه 


ع-01ا155؟ 220 غأأم رعسطتلدء5 


ودع لتدوء؟5 


شريط غير ملتحم » طوق عديم الالتحا لصقط دوع لوعو 
طوق ا ل 8 معدني ليس به أثر 
للحام ١‏ 

تاج بلا لحام 2 تاج غير مختوم . 0 كوع [تروعه 

تاح عديم الالتحا 

1 0 0 لحام مُحضر بطريقة التطريق من قُبعة 
محل نةة. 

يستكشف . يفحص . يبّحث » بحث طءنروعو 

باحث » مكشاف » مسبر » مبحاث تتعدك تتوع5 

02 ء كاشف 1 اطاعتلطاءتموء5 

مقرءقاع . مُستقر .موضع .مقعد ع5 

المقعد القاعدي لتوكوط ,)أوء5 
المساحة من النسيج الفموي التي تغطيها أوتستقر عليها قاعدة 
البدلة السنية . 
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نزف ينشأ خلال 24 ساعة أو أكثر بعد الإصابة الأولى أو 
الجراحية » دائماً تسببه عدوى . 
صورة ثانود 0 125 إنتق0جمعء5 
ظاهرة تشاهد في الصور الشعاعية السنية البانورامية » حين 
يصور الغرض على الجهة المقابلة من الَمَلم للجهة التي ينبخي 
أن تكون مواجهة لأثبوب الأشعة 
إنتان تال » إنتان ثانوي 
كدت تال » التئام تال 
عدوى تالية . عدوى ثانوية 


ملاع ع1 تإتتمل0جمعه5 
لملاسعء اص إتتهل0سمءء5 
مملاعع101 تإتتمل0جمعء5 


آخر من الكائنات . 

آفة تاليةءآفة ثانوية سماوع1 تإتتملسرمععد 
انظر آفة (ممزوع.آ) . 

رضح إطباقي تال فستنلة) لدكتاءء0 تإنتهلجرمععد 
إضداحة ليح سيول البدتي مسحي وى إطباقية قية طبيعية 
ربوا عن السيق ' 

حَنك ثانو يِ 2121م 56001101217 
حنك مكون من اتصال النتوئين التكيين للفك العلوي في 
ال 

حليمات ثانوية عفللتمصيهدم 0219جمعء5 

وقاية ثانوية مامتاصء عدم اإتتدلسمععه 
وقاية عن طريق الكشف المبكر . 

نواتى ثانوية 55> 5620110217 
الاستطالات ثانوية لالياف تومس 

إشعاع ثانوي 201" إمدل0سرمعءء5 


ل تَشْتّت الأشعة الأولية . ويؤدي دائماً إلى عَدم 
وضوح الصورة الشعاعية ٠.‏ 


انظر أشعة (ه12201260) . 
مثبت ثانو ي - لاع لماع اع011:2ه1 - تاعستماء:" تإتتمل0رمعء5 
مثب غير مباشر 
الز هري الثانو يِ كتلنطمز؟ تإدد0سمععه 
أسنان تالية طاعء) «تتملسمععو 
1 انظر أسنان دائمة (طاعع) )عصقصصةء0) . 
كفورر 1 عاع 51 
ينتج بواسطة الإفراز بعض المواد الكيميائية » مثل الإنزيمات » 
المفيدة في عمليات كيميائية أخرى . 
1 -إفراز 0 اغ ملاع عه 
2 - مُفرز 


1- إنتاج وطرح مادة سائلة معينة بواسطة غدة 5 


تزف تال » نزف ثانوي 


اللثوي ووضيع الهيكل الغزسي المع بعد المرنحلة المراحية 
الأولى . أما في حالة الغرسات السنية المنطمرة في العظم » 
هذه المرحلة ت تعني . .إعادة فتح النسيج اللثوي وإعادة 
انكشاف الغرسة السنية لاستقبال الدعامة لتثبيت التعويض 
السني : 
ثانوي » تال 
تسوس ثانويي 
آفة تسوس ناكس توجد تحت أو بجوار حافة الحشوة وتنتج 
عن أحد أو مجموعة الأسباب الآنية : 
1- قصور في إزالة كل العاج أو الميناء المتسوسة في التحضير 
الأولى . 
2- تُصور في تمديد حواف الحفرة ا حضّرة إلى مناطق منيعة 
على التسوس 
3- فُصور في تحقيق الانطباق الصحيح لحواف الحشوة في 
ال حفرة ا محضرة . 
4 - كسر حافة المشوة أو نسيج السن . 
انظر تسو س سي (وعتتةء لمخصءم) . 
ملاط ثانوي 
قُشَرة تالية » جليدة ثانوية 
ترسّب غير مُتَقَرَن على ميناء السن والملاط بواسطة خلايا 


5600202177 


كلد 560012012177 


560201217 1 


عاعناتك 20121:7مع56 


الارتباط الظهاري . 

رين سني ثانوي وعتتقء لمأادعل "[نتدل0سامععه 
تسوس عفنا في سن مقبائة ينوس ساق بجالك أو حت 
حشوة ترميمية في حفرة قليمة . 

عاج ثانوي .عاج إضافي عستاصعل «تتملسرمععه 
طبقات جديدة من العاج تتكون في التجويف اللبي للوقاية 


من امتداد التسوس أو تلف الأسنان . يكون العاج الثانوي ذا 
قنوات منتظمة ولكنها أقل عدداً ما هو عليه في العاج 
الأو لى .انظر عاج (عصتامء7ا) . 


تسنين ثانوي » إثغار تال - - دم )تامع «سسملسمععو 


بز زمغ غ الأسنان الدائمة دم )نامعل أامعسمسسعم 
مصطلح يستخدم للدلالة على مجموعة الأسنان التي تحل 
محل الأسنان الأولية . 
جليدة مينائية ثانوية عاعتاتكء اعسمص تونددلسمععه 
0 ميم الدهليز بتظهر تال دم عه عتلمتاع طغتص «ستدلسمععه 


1110212517 لاو 
أسلوب جراحي لتعميق الميزاب اللثوي حينما يسمح للعيب 
الممتد من الأسطح المخاطية المجاورة بتكوين الظهارة . 


5601201217 2201125 
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ضندو ف معدني ذو أجزا اء 25 [2اع22 لقتامتاعء5 

قالب ذو أجزاء » قالب قابل للتفكيك 

أسلوب حشوالجذر 

الجزئي . طريقة الحشو الجزئي للجذر 

يقة سد الجزء الذروي لقناة الجذر بالمادة السادة وجزء من 

أقماع الفضة أو التيتانيوم أو الكوتابركا , مع ترك بقية الحجرة 

اللبية دون حشو من أجل استقبال ونّد . 
2 (متعلق بقطاع الدائرة) 
2 - قوسي (متعلق بقوس الدائرة) 


22010 لقدمتاءء5 


عناوتسطءع) عسطتللة - )0ه لحمسمتاءءه 


0 


1121ماءء5 


قطاعى الأضراس طاعء) لهترماععو 
الأسنان القاطعة للحيوانات اللاحمة . 
تأمين إحكام كسساععو 
تأمين علاقة الفكين - مللتتقدم مستسععو 
5" عدماناطتلسفحم 
يهدى 5012 
1 -تهدئة اللاكلنااكهة 
2 - همو د 
إعطاء مواد لتهدئة أو تسكين الألم . 
تهدئة واعية 515 ,50201012 
أسلوب تسكين يكون فيه المريض واعياً ويمكن أن يستجيب 
لأي أمر بسيط . 


تهدئة بالاستنشاق نه لقطسا رسمتفهلء5 
تهدئة بواسطة استخدام مواد غازية » مثل غاز أكسيد النتروز 
«الغاز الضاحك) . 
تهدئة بالحقن داخل العضل 
تهدئة بواسطة حقن المواد داخل العضلة للمريض . 
تهدئة بالحقن داخل الوريد 
تهدئة فموية . تركين فَمُوي 
تهدئة بواسطة إعطاء المواد عن طريق الفم . 
تهدئة مستقيمية » تركين بالمستقيم 
تهدئة تنجز بواسطة إعطاء المواد عن طريق المستقيم ؛ عادة 
بشكل التحاميل . 
أسلوب التهدثة 
يقة لتهدئة المرضى بواسطة استخدام أدوية (مثل دواء 
ديازيبام 0م26 لتحدث حالة خمود للجهاز العصبي 
المركزي دون فقد الوعي الكامل » ويستمرالتواصل الصوتي 
مع المريض ٠‏ وتعطى المسكنات الموضعية الإضافية عادة 
للمريض . 


116121211511121 رده ه50 


560121011 1-5 


لاه مدمتاهل0ء5 


لتقاعع ردمتاهل0ء5 


عتالومتصطءع)] دامتاهلء5 


22 أي مادة تنتج وتطرح . 

عمل بعض الكائنات الحية أو الغدد أو الخلايا الخاصة في 

إنتاج مادة جديدة لتمر أو تطرح إما في الجرى الدموي أو 

خلال القنوات إلى الأماكن التى تحتاجها . 
إفراز عنيبي 

تكون اللُعاب في العنبة أو الفصيص الغدي وبماثل في تركيبه 

الأيوني بلازما الدم والسائل النسيجي . 


21221 م2ا0ماء"1ع56 


إفراز لعابي سليم العصب عنالإلناصة ,دمت ساععو 
مغر زءإفرازي 1017© 1عع5 
عدا ات إفرازية دع هللتصةء «اماء معو 
قناة مفر 0 أعتل لتاماءتععه 
حَبيبات إفرازية وعلتاصوع [اماءتعع5 
العصب الإبصاري للع الماع امعو 
عصب صادر يتحكم في نشاط وإفراز الغدة التي يعصبها 1 
أقسام مغر رْة 01105 5601017 


لتمتادع]0م 17ماءتعع5 


كمونية إفرازية » جهد إفرازي 
تسجيل التغير الكهربى الكامن فى الغدة اللُعابية أثناء 


الإفراز . 
مشرا اح 3 قسم » تقطيعة دمناععءه 
قطع عر ضى 5 561011 
مقطع طو لاني 2 مقطع طولى لمسنلستعصه! ,سمنععو 
: معترض ©5715 ,561013 


مقطعى لهدامتاععه 

جهاز جزئي . طبيقة مقطعية 

طبيقة تقوبمية ثابتة تشمل عدداً من الأسنان فى جزء من 

١ . الفك‎ 

أسلوب القوس الحزئية - 

أسلو ب القوس القطعية عتتوتسطءة) لعج لمأتسعصعءد 

يقة القوس الحزئية - طريقة القوس القطعية 

انظر طريقة القوس القطعية (عتاوتصطءة] تاععة 01)معمعء5) . 


ععطمتامرمرة لحسصمتاءء5 


عتاعتسطءء) طععدج لمصمتاءء5 


قوس سلكية جزئية لهامعصيوعة - ع تأوخطعتية لمسمتاععو 

1 ع تخطع 2 
سلك مثبت على أسنان قليلة فقط » عادة على جانب واحد 
من القوس السنية أوفي القطاع الأمامي من القوس للحصول 
على حركة سنية تقويمية . 

بدلة سنية مجزأة ع "تاكعك لمسمستاععو 
انظرَ بدلة سنية جزئية (عتناامعل لهتامه2) . 

طبعة مقطعية دسوتووعناصصا لهسمتاععو 


طبعة تجرى على أجزاء . انظ رطبعة (1655101م20]) . 
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جراحة قفطّعية 
تثبيت جراحي وإعادة وضع الأجزاء السنخية لكل من الفك 
العلوي أو الفك السفلي مع الأسنان في الجزء نفسه . 

قطعة. شدفة 

انتقاء . اختيار » انتخاب 

معيار الانتقاء » معيار الاختيار 
العوامل التي تحدّد إلى أي مدى تكون الصور الشّعاعية 
ضرورية ومفيدة في وضع سريري خاص . 

انتقاء اللون 

انتقاءلونالسن 

انتقاء السن 2 7 

كل اناي 

سحل انتقائي -- سحل 5 ]0م؟ - عستلستع عكتاءعاء5 
تعديل الشكل الإطباقي للأسنان بواسطة سحل مناطق 
مختارة على شكل نقط تعلم بواسطة ورقة إطباقية . 
انظرضبط اطباقى (0600ا5ناز20 52[1نا1آء00) . 

تلميع انتقائي | 
تلميع الأسنان المصابة بالتلون فقط وأيضاً تلميع تاج السن أو 
الأسنان قبل إجراء المداخلة السنية بها . 

مستقبل الضوء من السيلينيوم ‏ : 
صفيحة مشحونة تتعرض للأشعة في التصوير الشعاعي 
الحا : 1 1 

هلالى الأسنان 
ذوأسنان بحيود هلالية طولية مثل : الأسنان الطاحئة فى 
الحيوآنات العاشية . ١‏ 


51115177 12[1اءتاعء5 


58111 - 113ل اداع طتروء5 
دمناءء]ء5 


2ع لامتاعع1ء5 


520 بردامتاعع1ء5 
01011 طا00] بسمتاعع1ء5 
)00 ,«دمتاعع1ء5 


)عات داقتاعع1ء5 


5ط5لامم علتاءء1ء5 


7)01ععع2101601 لمسستسعاءك 
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ذاتى »الذات لاع 
ذاتى الالتصاق كسأسعطل2 - كاعو 
التصاق ذاتى مهتدوع طل2 - كاعم 
تنظيف ذاتى ‏ كسأمصوعك - كاعم 


تكون وضع الحافة الملاصقة للحفرة المحضرة بحيث تكون 
حواف الحشوة النهائية مصممة بحيث تصل إليها شعيرات 
فرشاة الأسنان » واللسان » والخد » وبذلك يسهل تنظيفها 
الذاتي . 

منطقة التنظيف الذاتى 
منطقة بالأسنان أقل عرضة لتجمع اللويحة وفضلات الطعام 
بسبب فعل الأنسجة الرخوة وعملية المضغ . 

ذاتى البلمرة » ذاتى التصلب 

أكريل ذاتى التصلب 


2 علأمصوعك - 1اء5 


5للك - 1[ع5 


21711 عمتسيهك - 1اعه 


مهدى 17هل0ع5 
مادة » دواء عادة » تلّف » وتلل الاستثارة أو تسكن وتهدى 
التهيج أو الإثارة . 
1- متعلق بالتسكين . 
2- أي عقار أو مادة تحدث التهدئة . 
3-تسكين الإثارة أو التهيّج . 
4-دواء لتخفيف الألم والقلق .مثل : برومازين 
(عمتجهماه»ط) » ديازيبام (سمتومععة1() . 
معالجة بالتهدئة .علاج مسكّن 
وضع مادة مثل حشوة مؤقتة في السن من أجل تخفيف 
الآلم . 
قطعة . قُطاعة » جزء من » شدفة 
مجموعة من الأسنان ضمن القوس السنية المفردة (فى تسمية 
الهيئة الدولية للتوحيد القياسي والمعايرة» . ْ 
قطعة نامي و ا 7 
مصطلح يستخدم في تسمية الهيئة الدولية للتوحيد القياسي 
والمعايرة للقطعة الشفوية. 
قطعة شدقية , قطعة خدية » قطعة شربحة 
الأرحاء والضواحك » توجد قطعتان شدقيتان فى كل قوس 
مك سر رك فى ليضية الع الدوله التروصيد 
القياسي والمعايرة تسمى : يمنى علوية » يسرى علوية » يسرى 
سفلية » يمنى سفلية » ويرمز إليها بالأعداد 03 »05 »06 » 


لاع مصاوع" 502117 


أطداعء؟ - الاعتطروء؟5 


21211011 ادع طروء5 


لوء12ط وراأمعصيعوء5 


. 8 

قطعةوحشية [هاكتل ,امعصرعءه 
للدلالة على الأسنان الخلفية . 

قطعة شفوية لقتطة1 باسمعصموءه 


الأسنان القاطعة والأنياب كمجموعة مفردة ضمن قوس 

سنية واحدة في مسميات الهيئة الدولية للتوحيد القياسي 

والمعايرة . 

الأجزاء أوالقطع الشفوية تُسمى : أمامي علوي وأمامي 

سفلي ويشارإليها بالرموز 04 و07 . 

أسلوب القوس الَقْطعية 
أسلوب تقويمي يستخدم أسلاكاً قوسية مَقُطّعية لسحب 
الضواحك أو الأنياب أو كليها بدلاًمن استخدام قوس 


عتنانتصطعء) طععره لداأمعموء5 


سلكية لربعين كاملين . 
قو 2 سلكية ‏ «اتأكتطعتة لقصملاعءو - ععنتر طععية لمأاسعصموءد 
01 1 25 


5160601277 [هأاع تطروء5 


قَطع العظم القَطّعي 
انظر قطع العظم (لإمامامعاو0) . 


- 726 - 


السّرج التركي في الصورة الشعاعية الجانبية للجمجمة ؛ 
ا ض عميق » في شكل سرج تركي » على السطح 
العلوي لجسم العظم الوتدي . 
(فبانعة) اجو »حر شه 
مة مفصلة شبه ذخ ضبوطة . 
سن خلفية تماثل الضواحك أو الأرحاء ذات حدبة واه 
في الارتفاع »أي سن ذات حدبة بميل 20 درجة . 


- تترعع 


01غ2لناء21)1 ع1ط2)كنا 20 جتصعه 


00 عتدامأهصة - تسدععه 


هلالى نفلتاءدكء لمعه 
تماسك جز ئى » التصاق جز ئى هتدع طمع تمعه 
متماسك جرئياً . ملتصق جرئياً المع طم سورعو 
غيبوبة جزئية » شبه غيبوبة فنع ترعع 


شبه وا اع عو اع جزئياً كنال 5 لتلاعه 


جرئى السيولَّة » مادة شبه مائع 110 تندعه 


خرف شبه مُنصهر ستداءء01م لعكن1؟ تسعع 

شبه سائل لنسان] تسعى 

قطع هلالي ممأواعصا تتقصسط عتسعع 

صمام هلالي 2 الصمام الأور طي 2 2159 متقستا-تسرعو 
الصمام الرئوي 


صمام القلب هلالي الشكل الذي يوجد بين الفتحات 
البطينية وكل من الشريان الأورطي والشريان الرئوي ويمنع 
ارتداد الدم من الشرايين . 


جز ئى الخباثة اقمع تلمسشتسوعه 
دم هه 1 

ورم جزرثئى الخباثة *1نا0تتتنا أمفمع تلمستسرعع 
تعويض شبه دائم 611 أع فطعم - لسعم 


نصف نفوذ » نصف را اشح عاطدع متعم - تسعع 
مصطاح يطلق بشكل عام على الأغشية التي تسمح بمرور 
بعض الحزيئات وتمنع جزيئات الأخرى . 
غشاء نصف نفوذ عصةتطسسعمم علطدع سرعم -تسعع 
خليطة صب من 
معدن شبه ثمين - خليطة 


- 21107 3518© 12121 كتاملاعع:1 -لتراعه 
21107 كستامقء 010ع عالط 
صب من الذهب الأبيض 
خليطة تحتوي على الفضة .ء والبلاديوم » والذهب أو 
البلاتين » كمية الذهب والبلاتين فيها تكون أقل من 75/ » 
ويستخدم كبديل رخيص عن الخلائط ا حتوية على نسبة 
عالية من الذهب في تصنيع الأجهزة التعويضية السنية . 
شبه محكم : نصف محكم 
سنادة شبه محكمة - أوع" صذ - للتمم - ادع سمتكلعدم -تمعو 


مهماز 


561101 - 0 


تماثر أكريليكى يحدث بدون حرارة . التسمية الشائعة له هى 
الأكريل البارد . 


راتين ذاتى التصلب  -‏ تزوعءت 2060 'ناءة - سنوءم متسس “كاعد 
راتين ناشط - راتين ذاتى البلمرة  -‏ - زوع" تعد019م00اة - 
و يذ 


راتين بارد التصلب - راتين سريع - طلوع عستت -010» 
التصلب 
راتين يمكن بلمرته بواسطة منشط وحافز بدون استخدام 


حرارة خارجية .انظر راتين (صزوع]) ٠.‏ 


لدع" عظللاكء -كل1نا|0 


مادة ذاتية التصلب لقعأ قحم عستصع ل مقط - كاعو 
محددذاتياً عستانسا “كاعد 


متعلق بمرض يستمر لفترة محدودة من الزمن ثم يزول بتأثير 
من نفس الخصائص المميزة له وليس بسبب تأثيرات 
خارجية . 

تكاثّر ذاتي » تضاعف ذاتي 


التشوية الذاتي 


03 11م لتحم - كاعه 


0 نمس - كاعه 


دبابيس ذاتية الانفصال كطام عسمستدعطه -لاء5 
انظردبوس ((2ذ©) . 
سلك ذاتى التعديل 7511 عستسعغطع نهد - ]عه 


سلك دقيق من الفولاذ الصامد لطبيقة تقويمية يلتف على 
اقوس الشفوية بشكل قوس سلكية دقيقة منفصلة لرد 
الأسنان القاطعة . 1 
دبابيس ذاتية التسنّن » دباييس 
ذاتية اللولبية 
انظردبوس (0ذ©) . 
دبوس ذاتي التسنين 
دبوس مسان يثبت داخل حفرة أسطوانية في عاج السن 
لزيادة تثبيت حشوة في السن . . 
سرج . حفرة بشكل السَرجٌ 
(فى قياسات الجمجمة) : علامة لقياس الجمجمة توجد فى 
در كو اللقرةالتحانية السام على نميو الشتماعية انف 
قياسات الرا أن (وعتأاعصره لم طمع0) . 
خط السرج التركي والنقطة الأنفية 5-1 - ممزمواة - و1اء5 
( في تقويم الأسنان) : خط سيفالوميتري دليلي يصل مركز 
السرج التركي بالنقطة الأنفية . 
نقطة السرج . النقطة السرجية 
السرج التركي , مركز السرج التركي 
1- انخفاض على الجزء الداخخلي للسطح العلوي للعظم 
الوتدي يكون الحفرة النخامية . 
2- علامة لقياس الجمجمة يرمز لها بالرمز "5" في مركز 


كسام 0ع20عت0ط)-لاء5 


ضام عستلدعتتط) - ؟اع5 


5 - ولاء5 


أطامم ولاء5 


5 حهقلاءه - وعاعنتنا قلاعه 
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الوظيفة الحسية ممتاعصنا؟ «وامكمعع 
عصب حسى 217 ا[اوكع5 


عصب وارد ينقل النبضات الحسية (الإحساس بالألم أو 
اللمس أو الحرارة) من الأطراف إلى الحبل الشوكي والدماغ . 
جذر عتصبى حس 00 5125017 
و 9 


يَفصل 2 يَفْرق 512 
قصل » تفريق » ع ل » عازل 560001 


- ل0طقط 1:2)125دهمء5 


شريط فصل » شريط فاصل 
1ك عدطتاج:1دمء5 
شريط ساحل يستعمل في توسيع المسافة بين السطوح 
الملاصقة . 
وّسط فاصل » وسط عازل 
1- أي طلاء يغطي السطح وتستخدم لمنع التصاق السطح مع 
سطح آخر . 
2-مادة تطلى بها الطبعات عادة لتسهيل إزالة قالب الجبس 
من الطبعة بعد صبه وتصلبه . 
أي طلاء يوضع على سطح جبس باريس أو أي مادة تمنع 
طبقة أخرى من الجبس أو مادة أخرى من اللتصاق بالأولى . 
مادة تستخدم لمنع التصاق سطح بسطح آخر مثل قالب من 
جبس باريس مع مادة الطبع ؛ مثل : محلول الصابون أو 
الجليسرول أوا لمنتحضرات العديدة اللأخرى . 
شريط القصل » شريط ‏ تاد عكلكةاطة - متمد عمستام تدمءد 
فاصل - شريط ساحل » شريط سحل 
شريط من المعدن يغطي أحد سطحيه مادة ساحلة يستخدم 
لتوسيع المسافة بين أسطح الأسنان المتجاورة : 
ورنيش الفصل . ورنيش عازل 
أي طلاء يستخدم لتغطية القوالب الجبسية لمنع التتصاق 
جبس آخر على أسطحها . 
سلك فاصل » سلك الفصل 
سلك نحاسي لين يوضع أحياناً بين الأسنان لفصلها عن 
بعضها قبل وضع الأطواق التقويمية . 
فصل » تفريق , انفصال 
(في تقويم الأسنان) : أسلوب يستخدم لخلق مسافة صغيرة 
بين الأسطح الملاصقة لتسهيل انطباق أو إلصاق الأطواق 
التقوبمية . 
مَصل الأسنان 
تبعيد الأسنان عن بعضها بواسطة الأجهزة الفاصلة أو 
الأوتاد . 
فاصل »مُباعد مفرق » فاصلة 


انلع عستاه نتدمء5 


طكتلط21؟ عطتاج:1دمء5 


5721:2105 7711 


5111 


طاعع) ,د10 “تدهمء5 


52101 


امتداد معدنى صلب لبدلة سنية جزئية ثابتة أو بدلة سنية 


نزوعة » ينطبق داخل تحضير خَشوة مصبوبة في السن . " 


العضلات الشوكية النصفية وعاء دصر وللتقستمكتسعة 
انظ رجدول العضلات (08/1050165) . 
العضلة الشوكية النصفية عاعكنات كتاتمرق كتلمستمكتسعع 


للرأس 

عضلة تبسط الرأس . 
العضلة الشوكية النصفية 
للركبة 

عضلة تبسط العمود الفقري وكديره . 
العضلة الشوكية النصفية للرقبة 
نصف شفاف 
شيوخة . شيخوخة , هرم , كبر السن 
شيوخة السن . شيخوخة السن . 
هرم سني 

التغيرات التي تحدث في الفم والأسنان نتيجة كبر السن أو 

الشيخوخة . 


ع[عكتاتط كلء1اء© كتللمستمكتسوءه 


عاعكتادط تام كتلهستمكتسرعءه 
ال 1110 لفك 
5 - ©5650 


لمامعل ,ععمععوعرء5 


مسبرة هر مم » شيخ التت نك 
شيخوخى »هر مى علتمعة 


متعلق بكبر السن أو التقدم في العمر . 
ضمور شيخوخي . ضمور هرمي 

تسوس سني يحدث في عمر متقدم » يتميزعادة بتكوين 

حفرة في أوحول الطبقة الملاطية وأسطح الجذر . 

انظر تسوس سني (2165ه» لقاصء2) . 
كتقران شيخوخي . تَقَرن هرمي 


"تطه:ة علتدعه 


دعلق لوأادعل علتدعه 


015 عاتررعه 


ذهان شيخوخى 5ل5مء كم عالتمعو 
شيخوخة » ل »الخرق جاتاتمعو 
إحساس . حس 1 610 
أعضاء ا حو اس 15 ©5225 
حساس 2 لق 1[ ع5 
حساسية » تن 517 أكمعه 


الحساسية للمنبهات . 
حساسية دوائية » تحسس دوائى 
تحسيس » استحساس 

جعل خلية أو مجموعة من الخلايا حساسة لمادة معينة 

بتعريضها لرابط معين . 
52 دا 


5 ,17117 [كاء5 


5 100 


56115017 
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الشريانالحاجز يِ 3117 لمارعه 
يغذي الغشاء الخاطي النفي . انظر جدول الشرايين 
(وعتتعاتط) 2 خلفى حاجز يِ 0 كالما 5). 

عظم حاجزي - اله بين السنخي - عصوط لمامعو 


لمستتامع؟ “تحامء 121215 


غْضر وف حاجز يِ ع8 12ناعدق لاوجامعه 
غضروف يوجد في الحاجز الأنفي ويقسم الأنف إلى تجويفين 
20 

حيز حاجز ك م5 لقامعه 

محوجرز ؛ذو حجب 2 متحت 50121 

إنتانى عتارعه 
ملق بالعتؤئط اوفاش عر الشمولة أو التفرح.. 

خرا اج عفن ودع205 عتارعه 

إنتان دموي 12 ح وللاع 5711262 


حالة عامة تنتج عن تكاثر كائنات دقيقة وذيفاناتها في الدم 3 

كانت ع التسمم الدموي (عصندهكلهم 81000) ؛ العلاج 

يكون بتعاطى المضادات الحيوية. 
متعلق بالإنتان الدموي 


5112101 


إنتان دموي 12 ح- وتدرعء1امء5 
عدوى عامة تتميز بوجود كائنات دقيقة وذيفاناتها فى مجرى 
الدم . / 

حويجز . حاجز صغير سس[ تامعه 

حاجز . حجاب . فاصل » فاصلة لتتاامرء5 


1-جزء من النتوء السنخى المتواجد بين الأسنان . 
2- حاجز رقيق بين كتلتين من النسيج الرخو أو تجويفين . 
3- فاصل . بين تجويفي الأنف . 
حاجز سنخى 3 حاجزدردى - 
الحاجز بين السنخر 
حاجز مي »الحاجز بين الأسنان لمغدصعل ستفضمعع 


- :0191ع:215 ولمستتامعه 


لمسامع؟ “تحامء 121215 


الحاجز المينائي - حبل مينائي 0010 اعستقصعح اعسقص ,رطعو 


حاجز لثوى ل51125172 ,لتتااء5 
حاجزلثوى لستمامء؟ 21 ؟أعطاع 2 طتتاع ,نارمعو 


الحاجزبين الأسناخ 
الجزء من النتوء السنخي بين سنخين لسنين متجاورتين أو 
الفاصل بين سنخين متجاورين ” 
الحاجزبين 01100 تقامء 217 عام < 
الأسنان - الحاجز بين السنخي 


112112170121 ولستتامعه 


11106221 ولمسسامعه 


أي شيء يستخدم للفصل بين شيئين . 

1-(في تقويم الأسنان) : أداة تستخدم لفصل الأسنان 
لتحضيرها قبل عملية وضع الأطواق التقويمية » وتكون 
عادة مادة مطاطية أو لوب معدنى صغير مبعد يفصل بين 
الأنتان بحيف عكر تمرين الأطراق التضيهية بيك الأستان 
بحرية في منطقة تلاصق الأسنان . 

2-(في طب الأسنان) : أداة لتبعيد الأسنان التجاورة بقوة : 
فب راط يلار كي ل بن دن 
معجاورتين بالقوة » وبذلك توفر مسافة بين الأسّنان 
للفحص أو الحشو أو التلميع أو للنفوذ إلى منطقة التماس . 
من أنواع الفواصل : فاصل بيري (2152105م56 5 9ه2) » 
فاصل ترو (56035205 1506'5) » فاصل فيرير 162*5ع*1) 
مله 2مع5 » فاصل و ليم (212602مع5 ونه تلل117”1) . 


فاصل فيرير ونع ع1 ,د20 7دمع5 
فاصل بيرىي 5ع ,212101ع5 
فاصل الأسنان طاعع ,201 د عه 


فاصل ترو 5 ,5021:2001 
فاصل وليم 
إنتان » تفسخ 
إنتان 
تسمّم نتيجة لامتصاص نوا التعمّن . 
وجود كائنات دقيقة مرضة أو سمومها في الدم أو الأنسجة 


111105 ,2101 1تهمء5 
كأومء؟ - «مل0ء7ء5 


0 - ؤأومء5 


الأخرى 
إنتان بؤري لوع1 ,كأومعه 
عفونة موضعية يمكن أن تنتشر لتسبب مرضاً عاماً بالجسم . 
إنتانز فموي لاه ,كتوروعه 


عفونة في الفم تؤدي إلى فرط نشاط جرثومي قد يؤثر على 
الصحة العامة للجسم . 
غلاف تَئن - جذر ظهاري لهرتفغ 


- طاأوعطه -كأاومء5 


01" لمتاعطاامء 5م1171 


علامة إنتانية مع -واوءه 
دلالات إيجابية على مرض أو حالة مرضية » ينبغي تقييمها 
للوصول إلى متصشيص دقيق : 

حواجزء حح » فواصل 5 
جمع حاجز (ستامء5) . 

حواجز بين الجذور :121112010121 بجاررعه 

حاجزي 1 حجابى [دامء5 
متعلق بالحاجز (تسدامء8) ١‏ 


خرا اج حاجزي . حر اج حجابي ووعع205 8[1اع5 


خراج يتكون على السطح الجانبي لجذر السن . 
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قطعة من العظم المتنخر منفصلة عن العظم السليم . 
قطعة من العظم ميتة بسبب فقد التغذية الدموية ومنفصلة عن 
العظم الحي . 
عظم ميت انفصل عن العظم الحي . 

ملقط الوشيظة المتنخرة . ملقط الوشيظة 5مع101 تسستتادعسيءه 
جفت ذو أسنان صغيرة قوية يستعمل لاقتلاع شظايا العظم 
الحادة المتموتّة من الأنسجة المحيطة . 

سلسلي . متسلسل . متتابع » دوري لمتعة 

قلع متتابع 2 قلع متسلتل سمتاع وات لمترعه 
(في تقويم الأسنان) برنامج للقلع الانتقائي للأسنان الأولية 
أحياناً الأسنان الدائمة لمدة ممتدة من الزمن لتخفيف ازدحام 
الأسنان المتبقية ولتسريع أو إبطاء بزوغ الأسنان الدائمة . 
يتفاوت زمن وتتالى القلع بحسب العمر السني » والعمر 
الهيكلى » والفك » والجنس ومدى شدة سوء الإطباق أو 
الجميع معاً . معظم عمايات القلع المتنابع يجب أن تتبعها 


متتالية . سلسلة , مه بعة » متسلسلة وعتتعة 

(سابقة) مَصل -86120 
سابقة تعذ مَصل (مصسرحعءة) . 

مَصلي مسخاطي 135 0ه 


5610111110115 120 


غدة مَصلية مخاطية 


- 


مصلى زليلى 510531201121 
1[- مُصلى (متعلق أو تماثل للمصل) 15 ]عءعه 


2 - منتج للمصل » مولد اكصل 
جوف 6 


217 كتامثاء5 


خلية مّصلية لاءء كناماعو 
غدة مّصلية لماع كتامترعع 


1212111212 ك3ا0تاع5ه 
إفراز ا لم تاتاعع كنامتاعه 
لجات قل اللقرضة شين در ا ناوا توانفطة السدة النكية 

بمعدل انسياب سريع » غني بإنزيم الأميلاز (ءكهالإمتة) . 
لا من 


50115 1172 


تطعيم باللقاح و اكصل دمت مصاع 2 مزعو 

ساع 511505 

قرحة ساعية 1112 كتا ملع أمناء5 
قرحة تواصل انتتشارها في اتجاه ثابت بينما تلتئم بالاتجاه 
الآخر. 


عو مد سم و 4 
منشارى . محزز »مشرشر 20 - عاو رعو 
ل 
منشاري » محزر 


دو حواف مبنية نكل المتشان . 


500 


الحاجز العظمي بين سنخين متجاورين أو العظم السنخي بين 
جذور الأآسنان . 
حاجز بين العضالات 
الحاجز بين الجذري . حاجز بين الجذورمهانء201عءغصا مسسامءة 
الحاجز العظمى بين جذور السن متعددة الجذور . 
حاجزبين البطيئات 277 
حاجز داخل السنخ 
الحاجز العظمي ضمن سنخ السن . 
الكاسو اللي العجودى خوط ون اللبيان واقصي به 
غمادتاللسان الداحلية:. 
حاجز أنفى . وترة الأنف 
الوتيرة العدين »الحاجز الأنفي العظمي لتناء055 11251 10ت ع5 


:11211511121 ]11 ولستتاوعكه 


:1 111117126111012 ولمستتامعك 


2196121 - 12612 لماعك 


5121 2ا] لماعك 


351 52111112 > 12591 ولاتتاامء5 


حاجز أو لى 57110111 

حاجز تاترى 51111113 

حاجز معترض . حاجز مستعرض 2 012ا281251151] 122ناأ5 

عقبول عنن»؟ - اعتاوعد 
حالة مرضية ناتجة عن مرض سابق . 

عقبو ل [عتانءه - واعتاوعد 


جمعها عواقب » نتائج » توابع (عماعنوء5) . 
الحالة الناجمة عن المرض » سواء كانت نتيجة مباشرة أو غير 
مباشرة . 
نتائج » توابع »عواقب . ملاحق . عقابيل 
استعمال متعاقب . متوالية الاستعمال 
استعمال متتال » استعمال متتابع ؛ الاستعمال المتتالي 
مجموعة الأدواتٌ المستخدمة فى المداخلة السنية بواسطة 
طبيب الأسنان . انظر ترتيب نان متتال (عكنا 4ه مرعل01) ' 
1 - تعابى » تسلسلى 
متعلق بالعو اقب أو النتائج » أي الحالة الناجمة عن المرض . 
2- بول 
وشيظ ٠‏ يحتجز 
الجزء المت من العظم والمنفصل عن الجزء الحي . 
توشظ , الحجاز » احتجاز 
انفصال العظم المدموت عن العظم الحي . 
استئصال الوشيظ 
إزالة العظم المتشظي جراحياً . 
استئصال الوشيظ . قّطع الشظية 


5011 


56011612 01 115 


لمتأسعسوء؟5 


5011511 - 21 


ل ا لك 


501151121011137 - 01151101011177 


5600061100177 


5011511 - 133ن1)ك50]112 


ورم عديم العئق ؛ ورم بلاعئق ؛ورم لاطيء "تنامتطتا علأووعو 
1- شتل . رتل » طاقم » منزعة » ينضد » يرصف اع 
2 - يجبر » تجبير » يتجمد . يتصلب 

يتصلب كمافي الأملغم أو الإسمنت أو الشمع أو مواد 


الطبع . 


3ك مجموعة 
رتل الأسنان الأمامية طاععا “امتتتعاسة راعم 
رتل الأسنان الخلفية طاعع) تامترعاكمم راعو 


عمقل - علأكقتاط - سدم ناعم 


ملي الشكل 
يشيه الشعرالقاسي الصلت : 


أسنان هلبية الشكل طاعع) حدم كتاعمه 
أسنان دقيقة متراصة كما في بعض أنواع الأسماك . 
1 - تُتضيد 50 
دلت 
شلب كماق تهون نازنين لكيه الس 
توسيع تثبيتي 2 مده تصلبى اه 5 


ازدياد عدي أي زيادة فى الحجم المصاحب لدت المادة » 


الكاسى للصّب السنى » عادة تكون كمية التمدد من 0.08 


إلى 0.5/ . 
506 الجبس مء)5ق1آم 01 عستااءعه 
عملية اتلك و1025 125نااء5 
تفاعل التَصِل ع2" عدتااء5 
مؤخر التصليب 2 كابح التصلب “مع10هاء عستااعه 
زمن التصلب عتطتا عستااعه 


الفترة الزمنية بين بدء ومزج المادة وحدوث التَصِلّب : 
تنضيد الأسنان - بدلة سنية تجريبية ‏ ©7نغه06 [وأا - من - )عو 
1-عملية تنضيد الأسنان الصناعية على قاعدة الشمع من 
أجل تجربة البدلة السنية في فم المريض . 

2- عملية تقوبمية تنم في المختبر حيث تقطع الأسنان من موذج 
الدراسة ثم يعاد تنضيدها أو ترتيبها بالشكل النهائي 
المطلوب باستخدام الشمع . 

3-النموذج المنضد التجريبي » الذي يستخدم في التشخيص 
ووضع خطة العلاج أو تصنيع الأجهزة المثبتة » مصطلح لم 
يعد مستعملاٌ وقد حل محله مصطلح بدلة سنية تجريبية 
(عتتطصعل 1هنا1) . 

فوذج تجريبي تشخبصي 
العصب القحفي السابع 

انظر العصب الوجهي (علااعم لقلعة؟) . 


112820511 ,هنا - أع5 


217 لقتصوتك طامع ع5 


تشرشر ع5 
1- ذوأسنان كالمنشار . 
2- ثلمةكالموجودة بين سنين من أسنان المنشار أو صف من 
الثلمات . : 1 
غُدد سيريس - غدد لثوية ك0صقاع له؟أعصاع - تلسداع'وءتمء5 
فسبية إلى 1 ارءأ .سيريس » 5565 .58.1.4.ى 2 
1868-6 » فيزيولوجى فرنسى . 
كُتل لؤلؤية من الخلايا الظهارية توجد على لغة الأطفال 
حديثى الولادة . 
مشر شر اناعد - 1206 نا تزعو 
521 
سائل رائق بلون العنبر . يحصل عليه بفصل العناصر الصلبة 
في الدم مثل الخلايا الدموية والفيبرين » ويمكن الحصول عليه 
من الإنسان أو الحيوانات سليمة المناعة واستخدامه في الوقاية 
أو للعلاج من الأمراض : 
التهاب الكّبد اكصّلي 
نوع من التهاب الكبد ينتج عند العدوى بقيروس التهاب 
الكبد 8 » وينتشر بواسطة نقل الدم أو الأدوات الملوثة 
وخصوصاً الحقن » مشابه للالتهاب الكبدي المعدي الحاد » و 
لكنه قد يكون مميتاً في شكله الحاد . انظر الالتهاب الكبدي 
(كتأتومع8]) . ١‏ 
معالجة مَصلية 


. - 


فصل 
حصة مُصلية - قلح نحت اللثوي 


15ناومعط ستاترعه 


11227 ل-تتالاعه 
لمستمسسترعه - اومسسترعع 
ح كتالساعلةء [دمستترعع 
كتالناء1د» 89[1؟اع داع اناد 
مصطالح قديم حل محله مصطاح القلح تحت اللثوي 
(5تا!تاعلدء 1هتكاع صاع طناة) . 
اللثوي 


خدمة » مساعدة . فائدة 


لقستتعد ح كملسعلهء لمستمسمرعع 
كتالتاء21© 2[1؟أع داع اناد - 5تالسعلدء 
5171 
خدمة تعويضية ع" اتاأصعل ,عع زعم 
معالجة المريض الأدرد وتزويده ببدلة سنية ومراقبته بعد 


التعويض وإصلاح أي خلل محتمل . 


(سابقة) واحد ونصف (لانينية) - أنصموذع5 
سابقة تعني واحد ونصف أو نسبة اثنين إلى ثلاثة . 

ساعة و 5252 (لاتينية) وامطتسدعه 

عديم الساق ؛عديم العئق ٠‏ لاطئ علأووعو 


مصطلح وصفي يتضمن الانصال العريض المباشر بالقاعدة ؛ 
ذو قاعدة عريضة بعكس الاتصال الرفيع بالقاعدة أو المعنّق 
(0عغ12:اعمسلءط) 
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2- عق الأداة 
1- جزء رفيع من أداة يدوية يصل النصلة مع الساعد أو 
المقبض ؛ جزء من الآداة يصل الساعد أو المقبض مع النصلة 
العاملة أو الرأس العامل ؛ القسم المستدق الواصل بين 
المقبض والرأس . 
2- الجزء غير القاطع للمثقب . 
عئق الأداة » ساق الأداة - 111112 لتأكطأا دنج 01 علستقطع 


علشقطك )1115)111111:2 


الجزء الأسطواني الذي يصل المقبض مع النصلة أو الرأس . 


شكل 5122 
حادء قاطع متتقطه 
نصلة حادة 2120 متقطد 
أداة حادة (منتقطد 
تيل عتم متقطه 
زيادة حدة الآداة وقابليتها للقطع . 
ألياف شاربى وعندطة و*توعمتقطد 
ةل 0 . شاربي » لإءتقط1//.5 » 1880-1802 » مشرح 
ري 
1- لُييفات كولاجينية من النسيج الضام بين العظم 
والسمحاق . 


2- (في طب الأسنان) : أجزاء من الليفات الكولاجينية 
للرباط حول السني المنطمرة في العظم السنخي أو في ملاط 
السن ؛ الأجزاء من الألياف الرئيسية للرباط حول السنى 
لمتظمرة في ملاط الجذر والعظم السنخي بالخاصة . والّتي 
تاه في كيت السو 1 

الأدرات الحادة 

مصطلح يستخدم لوصف الأغراض الحادة أو المستدقة » 

والتي قد تخترق الجلد أو مخاطية الفم ويجب رميها أو 

طرحها في وعاء أو صندوق الأغراض الحادة . 


وناك 


5121 
511 
2- فُشارة . رقاقة 
بالون الغار لشياانتونى - - 7211002 32621 5*تدماأصسة -دعطاك 
بالون جيبى 1 ه2110 كناسلى 
قوةالقصّءقوةالقطع 
أقصى جهد يمكن أن يقاومه غرض قبل أن ينكسر » حينما 
تطبق عليه القوة القاطعة . 
52-7 


قوة القص . القوة القاصة . القوة القاطعة 


طاعدع )5 تتوعطد 


0 


ع:101 1025 تدع51 


جس لاع 
لهر مونات الجنسية 5 تزعو 
الأعضاء الجنسية , الأعضاء التناسلية كطةع 01 لزعو 
سداسي 2 عو دكل ستة أيام سواه 


سدس - جزء » قطعة 
واحد من الأجزاء الستة المتساوية التي تنقسم إليها الأفواس 
والمعايرة ؛ قطعة أو جزء 620ع56) . 


أاءعطرعء؟ - أسداعىءه 


داش » سداسية كأطماءءه 
تقسيم الأسنان إلى ستة أجزاء : الجزء العلوي الأيمن » والجزء 
العلوي الأمامي . والجزء العلوي الأيسر ء والجزء السفلى 
الأمن » والجزء السفلى الأمامى » والجزء السفلى الأيسر . 

3 ىو" 3 1 

جنسى . شقى » تناسلى [قتااعه 

[مختصر] بعد الفلم عن المنبع - 
بعد الفلم عن البق رة سلا - 6 - كدهم؟ - ععسصفاكتل مسلة 


- 0) - ©:50111 - (1"1[م 


((1"1"1) ععمرواكتل 
انظر 0 الفلم عن البؤّرة (ععصهاكتل صل - ما -ددهه8) 
(880) . 
درجة اللون 5120 


دليل الألوان 
دليل لاختبار لون الحشوات التجميليةأو التيجان الخزفية ؛ 
عبارة عن حامل لنماذج للأسنان ذات حجم متساوء 
تتدرج ألوانها وتستخدم للمقارتة مع لون الأسنان الطبيعية 
للمريض » واختيار لون الأسنان الصناعية للبدلة السنية » أو 
لون التيجان .أو الحشوات . 3 
انتقاء درجة اللون - انتقاء لون السن 


51206 51110 


- امتاعع1ء5 5120 
دمتاعع1ء؟ 0101© )00 
تحديد لون السن الصناعية أو مجموعة الأسنان الصناعية 


1- ظل » خيال » شبح 5120077 
2- صورة 
مقبض عمو د “جذع جدل اكقطه 


الجزء من الأداة الذي يمسك باليد . 


> 25611111211 لدج 01 القطاد 


مقبض الأداة (جدل الأداة) » 
بمسك الأداة 
ضحل . رقيق 

ضئيل العمق . قليل العمق . 


علالشضقط ح القطاد اأتاع سس ناكسا 


51211077 


حفر سنية ضحلة » تجويف ضحل باحق 7مللقطد 
1- ساق . عنيق علسقطو 
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أسنان صدفية طاءء) لاعطاد 

شيادك ٠‏ صمغ اللاك ع112عطة 
محلول اللاك فى الكحول . 

قاعدة شيلاكية 1 عققط عقلاعطد 


بعض المواد الراتينية التي تستخدم في تحضير طوابع الطبعة 
والصفائح القاعدية لتسجيل العضة . انظر قاعدة البدلة 
السنية (ءعقةط عتتطدء(1) . 

شيلآك راتيني . لك راتيني 
مادة تستعمل فى صناعة الورنيش . انظر ورنيش(طدنعة7) . 

حاجز 9 ساتر 3 وافى نالك 
انظر . . حاجز فموي (دععه؟ [018) . 

واقية العينين 

حجاب واق » ساترواق »درع 

بمنع أو يقلل مرور الأشعّة أو الأشعاع :* 

1 - يغير »يبد » دورية » زيحان الكتطد 


015 ,19اعط5 


عت9© رلاعقطد 
100 


يل 
3- تبدل 
4 - انحراف » انزياح 
تغيرالوضعية . انظر حركة بينيت (]100161061 5 'اأعصمع 8) . 
زيحان الوصل اللثو يِ السني نع نال 1ه ؟أعصأعمامعل راكتطد 
عدوى فيروسية للجهاز العصبي » تسبب التهاباً في العقدة 
العصبية الحسية للأعصاب القحفية أو عقد الجذر الخلفى 
للأعصاب الشوكية . أعراضه قريبة جداً من أعراض الإصابة 
بقفيروس جدري الماء . 
تدأخل » تراكب 
في أسلوب رص وتكثيف رقائق الذهب » تُرص رقائق 
الذهطب في طبقات م«طيقة قوق أخوي م ربيف ينظيق السظح 
النتقلي الطيعة الشارية جإحكام مع اللمنمك العالوي للتطعة 


السفلية . 


ل]205 5ع ماعط - وعاعستط 


كنامم 0713 - وستاعستطد 


ماه 


صدمة 
قصور أو هبوط حاد في الدورة الدموية » يتميز بهبوط مفاجى 
في ضغط الدم » ونبض سريع وضعيف » وشحوب وبرودة 
الجلد مع تعرق » وتنفس ضحل ؛ إذا لم تعالج الحالة » تؤدي 
إلى نقص الأكسجين فى الأنسجة وفقدان سوائل الأنسجة مما 


5101 


صدمة تآقية عناع 2[ توطمفصة بكاعمطد 
تاعرج عابو ناف يعن مقو مروق ف ارو سياس لهذا 
البروتين . 


إجهادالقص 
مقّص . مقراض »قاطع 
قاطعا لعظم . مقراض العظم 


مقّص الصفائح . مقراض الصفائح 


255 511211215 
لتك 
202 ,5116215 


قوع 2126 


غمدءغلاف »كيس طأتوعطاء 
(في التتشريح) : طبقة من النسيج الضام تغلّف الشرايين 
والعضلات والأعصاب . 


(في طب الأسنان) : وصلة ثابتة تُلحم بالطوق التقويمي 
الأقواس اللسانية . .إلخ . 


غمد السباتى تق ,طأمع طاو 
الغلاف الذي يُغلّف الشريان السباتي المشثرك ء والوريد 


غلاف عاجى . غمد عاجى - 
غمد نيومان . غلاف نيومان 
غمد الميناء » غللاف الميناء 
مد الجذر طأوعطه وثعتناعء] ح أممن لمتاعطاتص بطتدعطد 
الظهاري » غلاف الجذر الظهاري - غمد هرتفيغ 
امتداد الظهارة المينائية الداخلية والخارجية عند الحافة السفلية 
شكل الجذر . 
غمدالجذر - غمد طأوعطه )00 ل[وتاعطاتمء - 06ه" بطاتدعطد 
الجذر الظهاري 
غشاء يحيط بجذر السن أثناء تطوره ٠.‏ 
غمد هير تنفيج (غمد الجلّر) 12185 - و11 4ه طأوعطه 


- لمستغمعل وطاأوعطاءك 
طاوع ا 5 ستتمستء ار 


اعصهحة طاأوعطاءك 


الجذر الظهارى طأمعطد )00 لمتاعطاتي - طاأمعطى 
غمد نيومان طأامعغطء و امفقسنءا3 - سفقسيةا8 1ه طلأدعطاد 
تبديل » تغيير نلعا 


مصطلح يستخدم للدلالة على امتصاص الجذور » الذي 
يؤدي إلى فقد الأسنان اللبنية . 
لَعَان , بريق- بريق السطح 
رف شدقي »نتوعء شدقي لدععتاط ولاعطد 
العمر الزمني »زمن الحفظ . عمرالتخزين عكنا لاعطدى 
الفترة الزمنية التى يمكن أن يحتفظ بها بالمادة دون أن تتحذّل . 
الفترة الزمنية الحفظ المادة أو الدواء أو تخزينها بدون أن تتحلل 
صدفة ءقشرة لاعطة 
ا ل له 
تاج قشري - تاج قبعي 
تاج مصنوع من قشرة معدنية رقيقة » يشكل لينطبق على تاج 
لسن طبيعية » يسمى أيضاً تاج قبعي (5081م8©) . 


7م151[ 511112 ت لاععطه 


70 ررق ح لاكامتك للعطد 
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المصبوبة أو الحشوة المصبوبة المغطية أو التاج . الجزء من 
تحضير التاج المتكون من التقاء الجدار الحوري والجدار اللثوي 
بزاوية قائمة » ويبرز جانبياً بالسن ليستخدم كخط إنهاء 
(أحياناً قد يضاف إليه شطب إضافى) . 

تاج كتفي 1 كدوك “زع 1تامطاى 
تاج قاعدته تشكل لترتكز على الجذر الحضر بدون طوق 

تحضير كتفي 
رف أو كتف يقطع حول عدّق السن أو حول جزء منه » ليتوفر 
ثخانة كافية من الخزف لاستناد تاج جاكيت خزفي . وليوفر 
ثخانة كافية وقوة للخزف بما يسمح بتلوين مقبول . 

مُشذب الكتف 
أداة يدوية ذات نصل رفيع مسان تستخدم لشطب الكتف 
الحضر وجعله ناعم السطح . 7 

تَقَلَص . انكماش . انقباض 
نقص في الحجم . 

انكماش الصب 
حدوث انكماش أو تغير ذ 
المنصهر بعد صبه في القالب . 


00 


تلص تَصأْبِي » انكماش تَصلْبِي 


ممع :1م اع [تامطد 


“© لتتسلت «دعلاسمطةه 


1121228 اك 


كستاكق ع28كلمتطد 


في الحجم عندما ا المعدن 


للك , 1286 أتتطد 


انكماش عند اسه 
انكماش خطى . تقلص طولى "تفعصنا , ععمعلستتطد 
انكماش مو كف ١‏ لعمتلوع10 ,عع مكلستتطدى 
انكماش بالبلمرة : لت جمزامم ,عع معلسستطد 
انكماش حراري لممستعغط) , ععمكلمستطى 
انكماش حجمى عسس[ه؟ , ععفكلستسطاى 
التهاب غار الفك العلوي » وناتاسفصمعهك - كتكتاصمعداه 
التهاب جيب هيمور 
نقرسالفك 12112 
ألم فق عظم الفك . 
التهاب غار الجّيب الفكي كنا نس مهم 


(سابقة) لُعاب . غدة لُعابية 
غدة لُعابية 
التهاب الغدة اللُعابية 
تو رم الغدة التُعابية كتاع مد 512120 
ملعت 2 مدر للُعاب » منشط اللُغعاب عناع 5121050 - عناع 5121250 
مادة أو عقار مسيل للّعاب . 
قلة التُعاب 
قصور في كمية اللُعاب المفرز . 


- 51910 ,لوأك 
مع 512120 


كتانصع121020؟ د5تانتدع512120 


5121112 


صّدمة متأخرة » صّدمة آجلة 610 كاعمطو 
صدمة تحدث أحياناً بعد فترة من حدوث الإصابة . 

صدمة كهربائية 
صدمة يسببها دخول تيار كهربي خلال الجسم ١‏ 

صدمة نزفية 

صدمة تالية للجراحة . 

صدمة ما بعد المعالحة 
صدمة أوا لية - صدمة علع0ط: 725072881 - لإالقدطلتام ركاءمطد 


ع1اعع1كء ركلء5110 


1120111251 ركلء510 


001217 - 2051 ركلء510 


وعائية مبهمة 
تحدث عند الإحساس بألم أو خوف أورؤية كريهة أو 
بغيضة . يجب وضع المريض في وضع منبطح ووجهه إلى 
أسفل » وقّك الملابس الضيقة مع توفير تيار من الهواء .إذا 
استمرت الحالة يجب نقل المريض إلى المستشفى . 

صدمة جراحية لدعتع "ناك بكاعمطاه 
صدمة نتيجة للنزف أو فقد السوائل النسيجية » كما في 
الحروق . 

1 - واق » وقائي . حام 

2 - تغطية للوقاية والدعم 
تغليف على سبيل الوقاية أو التقوية لحدبات ضعيفة في السن 
باستخدام حشوة ذهب مغطية لميناء السن الضعيف . 7 


512 


مقياس التحمّل ذوالسناد الداعم 2 1ع اهنال ع“تمطى 
مقياس المتانة الداعم 

أداة تستخدم في قياس صلابة السطح لمادة متوسطة الليونة 
مثل البلاستيك . 

جهاز اختبار الصلادة ذو الداعم أوع] دوع 02 "تفط عتمطد 
رأس مثلم معدني مثبت بلولّب يوضع مقابل المادة ويقاس 
عمق اختراقه للمادة . 

قصير إقنانك 

مخروط قصير عدمء اتتمطد 
أداة تصوير شعاعي بحيث يكون بعد الفلم البؤري 8 
بوصات . 


التصوير الشعاعي بالمخروط القصير نتطصة 20108 عدم - اتدمطد 
أسلوب تصوير اشعاعي » يزود فيه جهاز الأشعة السينية تمع 


أقصر بن اد 
قصر 1ك 
قصر الأسنان طاعء) رووع ج5101 
كتفء مُنكب 0ك 


جزء من تحضير السن (عادة يكون في الجذر) يبرز جانبياً » 
قد يشطب أو لايشطب »ويستخدم كخط إنهاء للحشوة 
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التحقق والفحص الشعاعي لنسيج ووظيفة الغدد اللُعابية بعد 
إدخال مادة ظليلة على الأشعة داخل الأقنية اللُعابية وأسناخ 
الغدة اللُعابية . 
1 - لُعابي . متعلق باللُعاب 
25-3 اللعاك ينظ اللعاب 
حصةة لُعابية 
بنية بلورية أو متعددة البلورات من أملاح الكالسيوم المركزة 
داخل الغدة اللعابية أو أقنيتها . 
حصة القناة تحت الفك 
السفلى 
تحص عابي . تشكل الحصى اللُعابية 
تكون الحصى اللعابي في الغدة اللعابية أو الأقنية اللعابية . 


5121010 


كتالناعلقء إتتداتللدد - طاتاملداد 


أع نال “نم[تاط 1ل سصسصسا٠طناد‏ رطغتاملداك 


كك )111011 


استخراج الحصاة اللُعابية "إحسمغامط)ناهلدنه 
الإزالة الجراحية للحصاة اللُعابية . 

مَبحث النْعاب 2 علم دراسة اللُعاب 512101087 

ورم لعابي نك 
وَرَم الغدة اللّعابية . 

حؤل الغدة اللُعابية لماع ه5121 


حؤول تنخرى للغدة اللُعابية كسأمنامتعع2 ,متعدامدأعدده اداه 
تنخر الحنك الرخو والحنك الصلب مع تموت الخلايا الخاطية 
فى الغدد اللُعابية » وحلول خلايا ظهارية حّرشفية محلها . 


لعابءريق وكتلده - دملداو 

تورم الغدة اللعابية كتاعص51210 
وَرّم الغدة تحت اللسانية بسبب أو نتيجة لانسّداد القناة 
اللّعابية . 

بَلْعَمة الُعاب »قرط بلع اللُعاب دنع طمه10 1ه 


إلعاب .سيلان الُعاب ٠‏ > دمناهكتلوون موط ع وعمط»دهل1دزد 
فرط إفراز اللعاب 
الانسياب المفرط لتُعاب لاإرادياً فى حالات متعددة مثل : 
الاتتهاب الحاد للفم » التخلّف العقلي » التسمم بالزئبق » 
الحمل » التسنين » إدمان الكحول » أو سوء التغذية » أو 
بسبب بعض الأدوية . 
احتباس التُعاب , تثبيط اللعاب 
تشخيص لعابى . مبحث علامات التُعاب 87 1010ع ددع 512105 
التعتخرص براشطة الاعغار اعسات رغدل اللعانت:. 
إلعاب , سيّلان التُعاب - فرط 08 
إفراز اللُعاب 
ورم ثنائي الجانب غيرالتهابي ناكس في الغدة النكفية » 
يتطور إلى نسيج شحمي ؛ يشاهد في حالات سوء التغذية » 
والاضطراب الهرموني . والكحولية المزمنة » وتليف الكبد 


سكتلة جام - 52115200 


كع 512151 


0 5للوواعم 5ط - ؤزوه5121 


تو سع القناة كزعهاءءنعصدهم1هذه - كأعهماء»121ه - وأعداء»5121 
اللُعابية . توسّع المسال اللُعابي 
تو سع القناة اللُعابية كأعداء»5121 
قىء لعابى وأوع 5121 
لعا 2 سيالك عستلهزو - عتلدزوى 
متعلق باللعاب أو يتميز به . 
حمض السياليك 20 عتلداو 
إلعاب مناه تله - كدامكتلدله - ماكتلدزى 
إلعاب 1100 - باسمكتله جام - مسكتلداه - كناسسكتلداد 
التهاب الغدة اللُعابية كتاتصع120دكه - وتاتلدزى 
(سابقة) لُعاب -51210 
استئصال الغدة اللُعابية "تتدماءععصع 121020 
التهاب الغدة التُعابية كتاتلده - كناتصعلهلهزر - كتاتصع 12102و 
بضع الغدة اللُعابية دمأمصع 121020 
توسع الأفنية اللُعابية » تمدد الأقنية اللُعابية كأعماءء نع صد51210 


التهاب الأقنية اللُعابية التهاب 5ناتتوصة51210 - كتاتوصة51210 

الأوعية اللّعابية 

ورم الغدة اللّعابية . قيلة الغدة اللعابية 
وَرّم أو كيس بالغدة اللّعابية . 


عاع512102 


التهاب الأفنية اللُعابية كتاناعن2100ذه - كنائء121000وه 
رأب الأفنية اللعابية 7ك [ممطء5121000 
أسلوب جراحي لترميم عيب في قناة الغدة اللّعابية . 
التهاب الأقنية اللُعابية - كتاتطء9121000 - كتاناعن 12100 
كنا نلعصه210 1 - 5تاتلتاءت121001د 
مكون النُعاب »مولد التُعاب 2 - كتامدطعع 51910 
منشط اللُعاب عتدعع51210 
انظر عاب 2 مكثر النُعاب (لإامنهكتلة5) . 
مدر اللتفات ©ذع5131260 - عأومع512510 
ملعب »مدر اللُعاب 0 عناع 121260 - عدناع 511050 
منشط اللُعاب 


مادة أو عقار يحفز انسياب اللُعاب . 


صورة القناة اللُعابية »صورة طمدتع51210 - سعترعهلدأكد 


شعاعية للقناة اللعابية 
يقة لالتقاط صورة للغدد والأقنية اللُّعابية : 
صورة القناة اللُعابية تسوتع 51210 - اديع 51510 


صورة شعاعية للأقنية وأسناخ الغدد اللُعابية بعد حقنها بمادة 
ظليلة على الأشعة . تستخدم لتحديد وجود حصاة في الغدة 
أو القناة اللُعابية . 


تصوير القناة اللعابية » تصوير اللعابيات إطمرهتتع 51210 
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الثُلمة السينية - ثلمة ءام عتحلاداطتلسممم ح طاعامه لتمصسئزد 
الفك السفلى 

للمنة داف حافة خالالية على إنكافة العلرية للشقية الصاعةة 
للفك السفلي تقع بين اللقمة والنتوء المنقاري اتسحى أيضاً 
ثلمة الفك السفلى (طاعامم عماناطنلصة81) . 

الجيب السيني 1 
جيب وريدي متصل بالجيب المستعرض ويصرف في الوريد 
الوداجى الباطن . انظر جدول الأوردة (وصله7؟) » مدخل 
الجيب السينى (قداء010صوةة كتلطلة) . 

غلانة إكارة :مؤكسر مرضي 
شذوذ يميز مرضاً معيدا يلقت الانتباه إليه » مثل ارتفاع في 
درجة الحرارة » أو تعرق أو شّحوب غير طبيعي أو امتقاع 
اللون . 

توقيع »إمضاء . دلالة » إشارة 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية لتوضيح طريقة تعاطي 
الدواء واختصارها (©591) . 

اعتداد » أهمية ءدلالة 


كاله 51512010 


عمم1ه - مواد 


.1 - :15221111د 


51501112212 
معتد , يعتد به 
(سابقة) سيليكون 
سيليكا » فلز الصوان - ثاني أكسيد 0102106 «معتلئو - وعتازه 
السيليكون 
مادة طبيعية توجد فى ثلاثة أشكال : كوارتز (512ة0©) » أو 
كوستتوباليت 0000 » أو إيريدايميت (ع)نم:8109) . 
سيليكا مُنصهرة 
تستخدم بشكل واسع في طب الأسنان وفي الإسمنت كمادة 
مقاومة للحرارة وفى المواد الكاسية . 
مُلام السيليكا 00 
نوع هلامي من السيليكا شديد الامتصاص . 
سيليكات . ملح حمض الساليسيليك 
هلام حمض السيلسيك المتكوّن من تفاعل السيليكون 
وحامض الفوسفوريك ويستخدم كحشوة تجميلية . متوفر 
بشكل سائل ومسحوق ؛ تختلف محتوياته بين مصنع وآخر 
ولكن محتوياته بحسب النسبة الوزنية هي : 


أحة 1تصعلك 


-511160 و-1لله 


511123, 1150 


عع 511125 


511121 


أكسيد السيليكون 7/38 حمض الفسفات 42/ 
فسفات الألومنيوم 10/ 


فسفات الزنك 2/40 


أكسيد الالومنيوم 1/30 
فسفات الكالسيوم 8/ 
فلوريد الكالسيوم 24./ 





ضيق قناة اللعاب كتومصء]512105 

ناسور لعابى » محقنة لعابية سك جو512105 
لنزح أو رحض القنوات اللعابية : 

لُعابى » إلعابى . تَلَعْبِى 512101 
متلق بالُعاب أو يشميز به.. 

تلعب لاإرادي » إلعاب منص 512102 


فرط انسياب أو إفراز اللُعاب وعدم القدرة على التحكّم بهء 
وسيلانه المستمر 9 
متلازمة الحفاف (متلازمة شوجرن الأولية) 


(ع201:012م5 مععيعزة؟ عتمستمرم) 


51002 5701012 


منجلى 


| 


عكاعلةه 
يستخدم لوصف أداة ذات نصل منحن خطافي 
فقر الدم المنجلي متسع كاد - متسعهصة لاع علكعلعلو 
مرض دموي وراثي يصيب الزنوج السود .» يتصف بكون 
خلايا الدم الحمراء هلالية الشكل وغير قادرة على نقل 
الأكسجين . ينبغي الإلمام بالمعلومات الوافية عن الحالة قبل 
التخدير . 
1 انظرمقلح #علوء5) . 


لتعلوء5 علكل51 


داء » مرض . اعتلال » سقم ودع صعء زو 
جانب . جنب 510 
جانب موازن كك طقل ,ع10د 
أفرع جانبية وعطعصقتاط رع10ه 
جانب مقابل لوندء له “صق بع10د 
تاثير جانبى أععل]]ء -ع510 
تأثير غير التأثير المتوقع من التفاعل الطبيعي للدواء : 
جانب غير عامل 0115 -دامط رعل10د 
جانب عامل 01:1 ,5106 
ناقص الحديد » قليلالحديد عتصعممترع510 
عسر البلع الناجم عن - لأعقطمك092 عتسعممنرء510 


قلة الحديد- متلازمة بلامر فنسون 5 اع سسسامر 
5910110 

تظهير الفلم بالمشاهدة خدعمماء069 أطائزى 
أسلوبٌ غير دقيق لتظهير الأفلام الشّعاعية » حيث يراقب 
الفلم أثناء وجوده في المظهر بالنظر على فترات في ظروف 
ضوئية آمنة : 

سينى . سينى الشكل 50 

ف هيئة حرف 5 أو© . 
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ار لزه 

رباط حريري كدعا عللزى 
خيط حريري غير قابل للامتصاص يستعمل في خياطة 
الجروح . 

فضة . لُجين 

0 معدن نفيس أبيض »عدده الذري 47 والوزن الذري 
8 .» لين ويمزج كمية صغيرة من النحاس لزيادة تحمله 
أو متانته وقوته . تذاب الفضة في حمض النيتريك وتستخدم 
بشكل واسع لإنتاج هاليدات الفضة المستخدمة في مستحلب 
الصور الفوتوغرافية . وتمزج عادة بكميات صغيرة من 
الزنك والنحاس والرصاص وتستخدم بكثرة كعنصر في 
الأملغم الحشوة السنية وفي كثير من الأدوية وخاصة 
المطهزات القايضة:. 
تستعمل نترات الفضة (2]6انم ,51176) أيضاً خارجياً كمطهر 
وقابض وخصوصاً في الوقاية من التهاب الملتحمة الطفولي . 
رميقيا انها كمر لق عن شاط نكاسو الله 
وتستعمل هاليدات الفضة (211065ط 51175) في أفلام 
الأشعة » وتستعمل بيكرات الفضة (2]6ةعام 5110762) (أملاح 
الفضة المؤينة) في علاج داء المشعرات (515ةتدهدطمطء1) 
وفي علاج داء المبيضات (0101112515) المهبلي ١‏ 

تيد نه مببيكة انلف 

ملم نضي 
خليطة من الفضة . والقصدير » والنحاس .» والزئبق والزنك 
تستعمل فى طب الأسنان لحشو الحفرة المحضرة فى 
السن الظر ملع (ستدع لقصة) . : 


يكح لاد 


1107 م5117 


5117١ 1 مددى‎ 


رؤوس الفضة الذروية دمن لمعامة نازو 
رؤوس من الفذخ لفضة : تستخدم لس الثقبة الذروية للجذر . 
بروميد الفضة علتسمخرط عع لازم 


بلورات حساسة للأشعة تستخدم في الطبقة الحساسة من 


الفلم . 
خليطة تحتوي على الفضة 
خليطة تتكون من 95/ فضة و 5/ نحاس . تستخدم أساساً 


في تصنيع الجبائر السنية المصبوبة في الحالات الجراحية . 


21107 كتاتستماصق *دء؟[1زد 


مخروط فضى أصلمم عع كلل - عصى عع لازو 
قنوات الجذر . 
يقةالمخروط الفضة عم عصى ع لازو 


أسلوب أو طريقة لحشو قنوات جذر السن باستعمال قمع 
فضة مُسبق الانطباق يسَّدٌ قمة قناة الجذر وتملاً أية قناة أخرى 
إضافية بالكوتابركا أو المعجون الساد . 


هذه المادة حلت محلها حشوة الراتين المرككب 0511م 010 0)) 
(0ذوع: على نطاق واسع . 
ملاط سيليكاتي أمعصعء عنوعتللو 
الصيعه نه سا بريه بز هوه كانه 
الألومونيوم الزجاجي المحتوى على الفلوريد وحمض 
الأورثوفوسفوريك ؛ من الضروري وضع طبقة مبطنة غير 
مو شو لى لوي انر فد جيرف اليا 
أثناء تفاعل ا الإسمنت . أصبح استعمال إسمنت 
السيليكات نادراً في هذه الأيام . 
إسمنت السيليكات اأمعصع عأهعتلزو - أسعصع لمامعل عتدعتاللو 
السني - إسمنت السيليكات 
اممف ميلك شن وشضاف يسعهل :في انام الأرل حفر 
الأسنان الأمامية. ومثل الكثير من أنواع الإسمنت السني 
الأخرى يحضر بمزج سائل مع مسحوق . ١‏ 
إسمنت السيليكات هو الزجاج الذواب في الحمض الحضر 
بواسطة انصهار أكسيدات الكالسيوم والسيليكون 
والالومنيوم وعناصر أخرى مع الفلوريد المسيل . السائل هو 
كالول وق اللومفو ربك المتمادل: 
كربيد السيليكون 
مسحوق ساحل مندمج في مادة الكاربورندوم . 
ثانى أكسيد السيليكون 
ال سيليكا (511108) . 
سيليكون 
1- مادة لدنة تركيبها الأساسى هو السيليكون . 
فك (تى طب الأتنداة) دعصم كمرك طبع ب إخدى 
جم رغات الزكيات ]لسري لني كل للك ار 
بح مكرتاتها المريعة كارهة للماء عددها سمل علن 
الجلد أو الزجاج أو المعدن . 
السيليكون المطاطي 
انظر مادة الطبع 5-6 1ع 1]) . 
زيت السيليكون , شّحم السيليكون 
مزلّق يحتوي السيليكون ويستخدم مكان الزيت المعدني أو 
الزيت النباتي . 
اكه اسيك اللي 
انظر مادة الطبع (لمتتع هم مماووع 1صم1]) . 
ملاط سيليكوفسفاتي 
اسمنت سيليكات يحتوي على اكسيد الزنك ويستخدم في 
المتسوات ‏ والبداق المشوات والتيتجان واللسورء وغل 
القوالب . 


انلق درو116زه 


010:10 درم 1لزه 


511120 


*01221اكقاء عق 1لزه 


5111202 5135 


2226131 تاملاووع :امسا عدمع11زك 


أماعصمعء عأاقطمدمطام -11120د 
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قمةالرأس »٠يافوخ‏ , 1 وة الرأس . لمعء اط - اأنامأعسلوى 


الناصية 

مقر د وحيد 51161 
مخروط مفرد عدو عاعصتو 
وحيدالحدبة كنك عاعصاى 


ذو نهاية واحدة . ذو نهاية مفردة . وحيد الطرف لع - ع1م زد 
أداة يدوية ذات طرف واحد 
فلم مفرد 


/ انظر فلم در وى (طلق لدعتمهته2) . 


ألا تتتاكصة ع0 - عاعساد 


صلق عاعساد 


وحيد الجذر 0 عاعدزه 
حشوة السن المفردة 511 - ده ةماوع" طامه) عاعدزد 
كَُ (لاتينية ( أ - تستحدهلسعسارى 


تستعمل في كتابة الوصفة الطبية » واختصارها (8دذ5) . 


(سابقة) جيب لاله ,-120ع 


سابقة تعنى جيب (كتاصلق) . 
صورة لي طم51220812 - تند "زع 51120 
تصوير الجيب 5111051217 
تصليب » ترسيب .٠‏ تلبيد » ملبد 51 


عملية تصليب الذهب المسحوق بتسخين الأجزاء المعدنية 
لدرجة حرارة أقل مباشرة من نقطة الانصهار . 


التهابالجيب كتاأكاسله - كتاتسساوى 
بضع الجيب »شق الجيب 12110160122[7له 
جيب كلالاله 


1- تجويف أو فجوة . 
2- مجرى للدم الوريدي . خصوصاً في الجمجمة . 
3- تجويف هوائي » خصوصاً التجويف الذي يتصل 
بالأئف . 
4- مر مرضي مبطّن بنسيج حبيبي » يوصل من التجويف 
الصدري إلى السطح الخارجي للجسم . 
(في طب الأسنان) : تجويف مرضي يتكون حول سن غير 
حية أو بسبب علوي ذرو يداني الس 1 
جيب هوائي » جيب الهواء 
بالون جَيبي 
أداة لدكة ار اذا مطاط شع النالوة كن ان سد إن 
بالهواء أو بالسائل تستخدم لدعم الكسور المنخفضة بالعظم 
الوجني أو الفك العلوي أو كليهما معاً.انظربالون 
لقؤه 821 . 
رضح الجيب الضغطي 
الجيب الكهفي 


1ل مكلك 


1 كتاراك 


5111115 2 


5111115, ©221©1120115 > 5111115 5 


هاليد الفضة » ملح هالو جيني علتلقط لازو 
ملح معدني منطمر في صفيحة هلامية تغطي السطح اللدن 
فلم الشعاعي . 

نترات الفضة 
مادة بلورية ذات خواص مختّرة ومطهرة وحارقة » كانت في 
السابق تستعمل نقية أو كمحلول نشادري ولكن استعمالها 
أصبح نادراً الآن » وحينما تختزل بزيت القرنفل تنتج 
لح شوو اناسنا كا ير درن وداه 
النسيج الرخو . 

رأس الفضة - قميعة فضية 
رأس رفيع قمعي معدني . مكون أساساً من الفضة . يستعمل 
بمرافقة الساد لسَّدٌ الثقبة الذروية وحشو قناة الجذر . تُصنع 


علد مدع لزه 


عدم م5119 2 أسلمم نع ؟لزد 


بتدرج حجمي يتوافق مع حجم موسعة القناة وحجم مبرد 


القناة . 
مسحوق الفضة 20107 عد 19زه 
لحام الفضة م5010 ندع لزه 


(أحد المعادلات : فضة 60 جزء والنحاس 30 جزء » والزنك 
0 أجزاء) » تنصهر عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة 
انصهار المعدن المراد لحامه . 


صباغ فضي »تلون بالفضة ستواك ع 19زه 
ملغم الفضة والقصدير سدع لقسسة سنا عع لازو 
ود فضى 7608 مزه 
مظهر قتي » شكل فضى 2ه نوع رمه طكتت ؟1زوه 
شيط : 1 عامسو 
حفرة سنية بسيطة الألكق عامسلو 


حفرة تشمل فقط سطحاً واحداً من تاج السن التشريحي . 

كسر بسيط - كسر مقفل عتساعةة]؟ 0ءومك - عساعقت؟ عامسو 
كبو فرك فاكع جدال قي بتكن انين لمر 
العظم الجلد .قارن مع الكسر مضاعف 20ناوم ته ©) 
(عتاعهة . انظر كسر (ع7داء3) . 


جيبة دوا اعم السن البسيطة أعكلع0م لقغدمل متعم عامسو 
انظر الجيب و ل السنى (اععاءمم لمنمهلمته )6‏ . 
إجراء بسيط 1 1ناملمع10م عامسلد 


التهاب الفم البسيط 
التهاب بسيط للغشاء الخاطي الفموي . يتظاهر باحمرار» 
وتورم وزيادة الخاط . يسمى أيضاً التهاب الفم النزلي 
(كاأتأهحدما؟ لمطسمنه0) . 


هامى 


015 عامرساد 


لا أماعساد 
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اتصال ناسوري بين تجويفين أو بين تجويف والسطح 
الخارجي ؛ يكون عادة غير مَبطّن بالنسيج الظهاري . في 
طب الأسنان : مجرى غير مبطن بالنسيج الظهاري يصل بين 
خراج ذروي مزمن وسطح ظهاري (الجلد أو مخاطية الفم) . 
قد ينفتح الجرى داخل الفم أو خارج الفم ويخرج القيح من 
خلاله . وقد يختفي أويظهر على فترات بين المراحل 
النشطة . تختفى القنوات الجيبية عادة بعد معالجة العامل 
المسبّب عن طريق المعالجة اللبية.. 


يحنت وريدي 5 511115 > 76110115 ,5112115 
انظر مدخل جيب (كتتصلة) . 

حيدق [21152له 
متعلق بالجيب (قتاصة5) . 

التهاب الجَيوب . التهاب الجيب الفكي العلوي كتالكتاسله 


التهاب الغشاء الخاطي المبطن للجيب » الفكي العلوي غالباً . 
يحدث الالتهاب لخاد أوالمزمن للجيب 59 الجراثيم أو 
الحساسية . قد يؤدي تصريف المواد المنتنة من الجيب إلى 
التهاب الأسناخ الرئوية . التهاب الجّيبٍ العلوي قد يسبب 
الشعور بالألّم في الأسنان المجاورة . 


شبه الجيب » جيبانى » شبه جيبى 0 
بضع اليب 511115010112(7 


الفتح الجراحي في التجويف الجَيبي . 


حامل سيكثلاند لشريط 20106 لصهط متمد دنلسقاءكوزك 


المسندة 
انظر شريط المسندة (صهط ةاة8/1) . 
كر اب 1 منالاا؟ - مسرل 
دواء على هيئة شراب . 
موضع 2 مُوقع »مقر 511 


النظام العالمي دعأنصد 0 لقصوتاهمعغصز عساوو - مأتسن 51 
للوحدات 
نظام عالمي للوحدات متفق عليه يستخدم في الأغراض 
العلمية . مكون من سبع وحدات رئيسية ووحدتين 


إضافيتين . 
العصب القحفى السادس 219 لقتسوك طلكعئزو 


انظر عصب مبعد (2©156 01105 طه) . 

رحى السنة السادسة . الرحى الأولى الدائمة :220191 عنوء3 -ئزو 
الضترس الطاحن الأول الدائم (طأه0م) أمعممسممعم أحسق) 
الذي يبغ مابين السنة الخامسة والسادسة . 

حجم 512 


متلازمة شوجرن 52011012 5 مع ترون زه5 


جيب الأم الحافية 1228161 011:2 ,كنزو 

22115 عفنتانال كتنتسلى 

اليب الغربالى 21ل أمصسصطاء رمتستو 
عد القجوات الغازيل المغير #المسل كا رالكزلة له 
العظم الغربالي الذي يفتح في التجويف الأنفي . 

الجيب الوجهي 

اليب الجبهى ْ 
الخراى يكن العف دوين يختلفان في الحجم من 


جمجمة لأخرى » ويوجدان فوق جذر الآنف . 


1221 ركتاراد 


15ل كتتطلد > 0212[1] ركتاطلد 


جيب جانبى 121 ركتاسزو 
رفع قاع الجيب الفكى عستاكنا مناسزو 
جيب الفك "(متتطعتاط 01 ستتكصة - 7دد11ن:22 ركتتسلى 


العلوي - جوف هيمور » غار هيمور 
جيب هوائي كبير في الفك العلوي يتصل بالفتحة الوسطى 
للأئف » يسمى أيضاً غارالفك العلوي 23ة11نكحة]/1) 
(متتاتاصة أو غار هيمور (705ططع111] 01 ستتتاصف) . 


الجيب القذالى كتلهاتمنع06 كناصلو - لهاأتدر06 ركناسلو 
اليب الفموى - حفير ةّ الفم سباع 00حمغه - [دتده ركتتسلع 
الابتدائية 


اليب الختّكي 
تجويف متفاوت في النتوء الحجاجي للعظم الحتّكي » يفتح 
في اليب الوتّدي أو الجتيب الغربالي الخلفي . 

جيب القن .جيب واس م فلن متافلة 270 كاله 

مجاور للأئف 

أحد التجاويف الهوائية في عظام الجمجمة الوجهية » التي 
تصل بالتجويف الأنفي » وتسمى حسب العظام ا موجودة 
فيها . 
مصطلح عام يشمل جيب الفك العلوي . والجيب الغربالي » 
والجّيب الجبهي » والججيب الوكدي الموجودين في منطقة 
الرأس والو 58 ١‏ 


021212 وكناتسلد 


جيب سهمى كتلةاأزعة؟ كناصذد - [2)أزلع 52 ركتتاطلد 
اليب الوتدى 2115 كتاصزو - 12220102[1م؟ ركتاساى 


تجويف متفاوت الحجم في جسم العظم الوتنّدي فوق البلعوم 

الأنفى والتجويف الأنفي ؛ وينقسم بواسطة حاجز عظمي 

إل اتن مني لهو 

حيتي وتدي جدار يي كتاطاد - [9ا721:1 120عطم5 وركتاسلد 
5011 

جيب مستقيم أطت 5121 ,كتاطلد 

مجرى اليب » قناة المجيب 


15الللد 
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معدنية خارجية أو أجهزة ذات لوالبت » تستخدم بشكل 

خاص في الفم الأدرد . انظر أيضاً تثبيت خارجي بونّد 

(100ند«ة سام لممعوط) . 
تثبيت هيكلي داخلي 

فى المراجة يت العظن الكتسور يشكل مباشر ب اللبلدك 

باستخدام صفائح العظم » أو التثبيت بدبابيس نخاعية . 
سوء إطباق هيكلي 

سوء إطباق يتميز بشذوذ في الحجم أو الشكل أو الوضع 

للعظام القحفية الوجهية قد يترافق أو لايترافق مع سوء 

إطباق سنخي سني . 
سوء التوضّع الهيّكلي 
نموذج هيكلي »طراز هيكلي » مثال هيكلي متتعاعهم لواأعاءكاد 

العلاقة بين القواعد السنية في المستوى السهمي . والمستوى 

العمودي » والمستوى المستعرض . 
التثبيت الهيكلى بواسطة الوتد 

انظر تثبيت نمم مزع : 
النظام الهيكلي . الجملة الهبكلية . الجهاز 

الهيكلي 

مجموعة أعضاء الجسم التي تشتمل على العظام والمفاصل 

والعضالات 

المسؤولة عن الحركة . 


1021مء]12 رمم تمدق لداع1اعء1د 


2111 لداعاعء1ه 


2 11ناء 511 


20 طام لواءاءء![د 


مع أاكم؟ [داءاع5[12 


(سابقة) هيكل 2 هيكل عظمي - م)أع1عك1و 
هيكل 2 هيكل عظمي دماءاء كلو 


الإطار العظمي للجسم » وهو الهيكل الداعم للجسم ؛ 
يتكون من 206 عظام تحمي الأنسجة الرقيقة » وتوفر مرتكزاً 
للعضلات » وتسمح بحركة الجسم » وتستخدم كأكبر 
مخزون للدم . ولإنتاج الكريات الدم الحمر ؛ اليكل 
العظمي يقُسم إلى ميكل محوري ويشمل 74 عظماً . 
الهويكل العظمي من الآدمة المتوسطة ويتطور من العلامة 
الأولية البدئية لتكاثر الخلايا الهيكلية » وينمو ويهاجر إلى 
مختلف مناطق الجسم لتكون الغشاء الهيكلي ثم تنتشر فيه 
مراكز التكلّس لتشكل الهيكل العظمي . 

الأنواع الأربعة من العظام المكونة للهيكل العظمي هي : 
العظام الطويلة (عدههط عده.1) : وتاث عظم العضد 
والزند » وعظم الفخذ . وعظم القصبة » وعظم الشظية 
العظام القصيرة (5ههط 01 وتشمل : الرسغ وعظم 


تتاجحينة إلى اله رمق اق اش يعدن قلي :21899 :85.6 
عع 56 » أخصائى رمد سويدي . 
اضطراب مناعي يتصف بقصور الإفراز الدمعي والإفراز 
اللُعابي وإفراز الغدد الأخرى . وينتج عن ذلك جفاف الفم 
والعينين والأغشية الخاطية الأخرى ؛ تصيب الأعراض فى 
المقام الأول النساءاللاتي تزيد أعمارهن عن 40 سنة . في 
بعض الأشخاص تصاب الأعين أو الفم فقط » بينما في 
آخرين يمكن أن يتأثر أي جهاز في الجسم . 
ضمور الغدد الدمعية يمكن أن يؤدي إلى جفاف القرنية 
والملتحمة مع تلف الأنسجة 2 ضمور الغدد اللُعابية يؤدي 
إلى أمراض سنية واضطراب التذوق والشم ؛ حينما تصاب 
الرئتين » يزيد الجفاف قابلية الإصابة بالتهاب الرئة والعدوى 
التنفسية الأخرى . متلازمة شوجرن عادة يصاحبها ظاهرة 
رينو (06201260012م 10308110:5) . والتهاب المفصل 
الروماتويدي (كتاعطاعة 0لمهتعطع) و الورم الليفي 
لبيك 
يشمل العلاج استخدام الدموع الصناعية والعدسات 
اللاصقة الليئة التي تكون مبللة باستمرار » وشرب السوائل 
كر انع عقاف لشم وتخاضي تحاط الألدوية الى تطره 
سوائل الجسم .انظر متلازمة جفاف العين علإء /1019) 
(26ه00منز5 .جفاف القرنية والملتحمة المتقرن 10هرع>]) 
(وعع51 وكتأعطتازممه . 
متلازمة تتميز بقصور الإفراز الدمعي » والإفراز اللُعابي 
والغدد الأخرى » تسبب التهاب الوك واللفحية » وانتفاخ 
أو ضمور الغدد اللُعابية » وجفاف الفم » والصوت الأجش . 
هيكلى لماعاءء1د 
متعلق بالهيكل العظمى . انظر هيكل عظمى (51616000) . 
العمر الهيكلي- عمر العظم . 
عظم هيكلي 
التصنيف الهيكلى <وأكتناءء10 مط ]0 صمناهء تدعق لقاعاءكاد 
لسوء الإطباق - 
انظر سوء إطباق (15100[ءء0/1310). 
الجملة الهيكلية . الهيكل العظمى 
عضّة متصالبة هيكلية ْ 


ابالاطريقة لتينيك طرفي الكير هن طريق أواة ولوالب 


28 عطوط <-عى3 [واء1ع51]2 


عدمط لواع1ع512 


لصم لواءا1ع5[12 
)1ط -055*© 121اة51221 


حنمنتاوعة لداعاءءا1ه 


وطبائق . 
تثبيت هيكلى خارجى معاي ,سمو لداعاءكاد 


(في الجراحة) : طريقة لتثبيت طرفي العظم المكسور بدبابيس 


- 740 - 


كُلذب الجلد ؛ خطّاف الجلد 2001 ستعاى 

أداة جراحية ذات خطاف دقيق في أحد طرفيها » تستخدم 
: للإمساك بالنسيج أثناء التشريح أو عملية الخياطة . 

خطوط جلدية 
طيات أو تَغضنات جلدية تتكون استجابة للحركة العضلية 
العميقة ؛ شّى جراحى لزيادة مجال الرؤية فى الساحة 
اماه 1 1 

جمحمة١-‏ قحف) للتكلى 
اليكل العظمي للوجه والدماغ ؛ الهويكل الوجهي والهيكل 
القحفي . ويشمل العظام الآنية : 
القحف (دتدائهه2) : القذالى (لهاتمزءء0) (1) » والجبهى (1) 
(لهاده) » والوتدي (4ممعطوة) (1) »والغر بان )1( 
(10مصط)8) » والجدار ي (لقاعتتةط) . و اللتعت وى ,2( 
للهممطع'1) . ١‏ 
عظام الوجه (121ءة2) : والفك سفلي (عاطتقصة3/1ة) (1)» 
الميكعة (عننه؟) (1) »الفك العلوي (دالتجه/ة) (2)» 
الدمعى (1.2131721) (2) » الوجنى (013122) (2) » الحتكى 2( 
(عمتهلدم) . اليكل العظمي للرا سن 1 ١‏ 
بنية بشكل صندوق من العظم توجد أعلى العمود الشوكي » 
تحتوي الجمجمة وتحمي : الدماغ » والعينين » والأذنين » 
وتحمل الفك العلوي والفك السفلي المتصل بها . تشتمل 
على جزئين : القحف والجزء الوجهي . مختلف عظامها 
تتصل أطرافها بالدروز العظمية » التي تسمح بالنمو . تكسى 
بمجموعتين من العضلات ؛ العضلات المعبرة وعضلات 
المضغ المسؤولة عن المضغ . ومثل العظام الأخرى , تُخْرّن 
الجمجمة الكالسيوم وتّنتتج خلايا الدم الحمراء داخل النخاع 
عشوي 

غطاء الرأس » شبعة الرأس » قلنسوة الجمجمة 
1- نوع من حزام الرأس يستخدم كمرتكز لتثبيت كسور 

الفك في المعالحة التقويمية خارج الفّم . 


وعطلا مسكاد 


رق -للتكادى 


2 القحف . 
أشعة للجمجمة طمدضع 2010 للتكاى 
أشعة جانبية للجمحمة لقع ة1 ربطموعيع ه201 التكاى 
لوح . شريحة . بلاطة طهقاد 


انظر لوحة المج (طهاى عمن:ة1ا3) . 
لوحة مَرْج الإسمنت الرّجاجية 
لوحة اَرْج الرُجاجية 
لو الج 7 
تأخير التصلب إبطاء التفاعل التصلبى 3 


و 


إبطاء التصلب 


5أسعممع ددواع رطواد 
5ك ,طد51 
15 وه[د 


لاك 


العظام السطحة (و 1ه /2121) : وتشمل العظم الجبهي 
والعظم الجداري للجمجمة والأضلاع وعظام الكتف . 
العظام غي رالتنظمة (وءدمط :ها:نع::1) : وتشمل الفقرات .» 
وعظام العجز » وعظام العصعص .» وبعض عظام الجمجمة 
مثل العظم الوتدي والعظم الغربالي والفك السفلي . 
تحدث تغيرات في الهيكل العظمي خلال حياة الإنسان في 
عمليات متتالية من تكون العظم وامتصاص العظم . تكون 
نسبة تكون العظم أثناء فترة الطفولة والمراهقة أسرع من 
امتصاص العظم ؛ أما بين عمر 53 إلى 40 سنة امتتصاص 
العظم أسرع من تكونه ؛ وفي السن المتقدم يزداد امتصاص 
العظم ويصبح العظم رقيقاً وهشاً وقليل الارتفاع . 
انظر عظم (©ده8) 
ميكل البدلة السنية 
نوع من البدلة السنية الجزئية يعتمد أساساً في ثباته على 
الأسنان المتبقية في القّم »وله وصلات ذات حجم صغير 
وقوة كافية » ويترك الغشاء اللخاطي والحواف اللثوية دون 


:0622111 ودماع1ع512 


قطي 
«(سابقة) الظل .ظلى كاه 
سابقة تعنى ظل 00 : 
صورة كسا 0 -م- 51212812 < دوتع د كاد 
تصوير شعاعى . تصوير رونتجينى » - تإطمه تعد كاد 
تصوير ظَلى : 1 "تطم20812ع121]5ء1:0 
انزلاق » ينزلق 4ه 


انحراف شاذ فى اتجاه الفك , حينما تنزلق الأسنان من نقطة 
التماس الأو لية إلى أقصى تداخل للحدبات . 
جلد ستكلى 
الغطاء الخارجي للجسم . ويتكون من البشرة (الطبقة 
الخارجية) والأدمة (طبقة النسيج الضام الأعمق والأسمك) . 
جر عة جلدية - جر عة دخول ‏ ©0056 ععصقنخص - عوه0 ستكاى 
أنظر جرعة دخول (0056 ععصهنام8) . 
ناسور جلدي 
طُعم جلدي 


زرع لجلد كامل الثخانة أو جلد جزئي الشخانة من جزء في 


1ك سكاد 


أكوتع ستكاد 


جسم مريض إلى جزء آخر لتَفّس المريض . 
تطعيم جلدي 
رأب الدهليز بطعم جلدي - - ترأكدامهلناطناىء؟ عستاكممع صتكاد 
تطعيم ظهار. يِ أو تطعيم شدقي 3ه[ صا لمععسط عه لحتاعطاتصيء 
تعميق جراحي للميزاب يتبعه تطعيم بطعم ذي ثخانة جلدية 
جزئية لتغطية الجزء المكشوف من العظم . 


1 متكاد 
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منحدرءميل عينحدر 5100 

منحدر ا حرف السفلى . 1065 لاع :1087 رعم10ه 
حدر كيد المفلن . 

مرتكز مشقق - وه لهدمناءعة؟ - امعمسطء هج 1060و 
احتكاكية - وصلة - أدعتسطاع 22 لممتعاما ح امع ساع هج 
داخلية - وصلة دذات - امعسطع هج جوريوع؟! لصح نوعع1 


مز لاج وميزاب - وصلة لولعم - اأماعسطء هه اعللضدم 
متوازية - وصلّة محكمة 
والثابتة » تشتمل على فجوة معدنية وجزء ينطبق فيها 
بإحكام » تحضر الفجوة في تاج السب الداعمة ويتصل ا جزء 
المنطبق داخل الفجوة بالجاسرة أو هيكل البدلة السنية . 
شق الحاصرة أعكاع تلط ,)10و 
الجزء من الحاصرة الذي يستقبل السلك القوسي » 
الحاصرة ثنائى الجانب مستطيل فى مقطعه العرضى . يتوفر 
باجا 01016 * ئ00 أو 02 “0.028 بوصة » ويكون 
الحجم الأقصر إما شدقياً أو شفوياً . 
جزء تخشر ) يتخشر خشكريشة » قشرة الجرح 
ضري ازيب تصريت ا 


أثناء اللضغ .. 
مُستعلق . روبة 
مزيج متماسك يحتوي مواد صلبة مذابة جزئياً في سائل . 
(في طب الأسنان) : مزيج من الْخّفان والماء يستخدم لإزالة 
اللويحة والفضلات الموجودة على تيجان الأسنان . 
المعى الدقيق 
الموع من القكاة التفتية ون اكه والكرعاالخليظلة ؛ وهي 
عر عن معد سحا اليم ؟ 
جدري 
حُمّى يصاحبها طفح » قد تسبب التهاب العضّلة القلبية . 


5111621 


أحاع مستا 212 


طعنا10ك 


51111 0 


زخقائللك 


عتتادعان1 للفدرد 


2ه - مم المدرد 


خة » مسحة 
عينة للدراسة الجهرية تجهز ببسط مادة على شريحة زُجاجية 
وصبغها قبل فحصها . 
زرع مسحي استنبات الجراثيم بالدلطيخ 
طبقة لطاخية 
غشاء عضوي رقيق جداً ذو ثخانة 5 إلى 10 ميكرون من 
الفضلات العضوية تلتصق بعاج الحفرة ا حضرة في السن . 
خط الابتسام - خط الشفة العلو ي عصنا دنا طعنط - عمنا علنسد 


عالت 5111621 


:م127 1وع511 


يقةلكزج إسمنت فوسفات الزنك بشكل يؤدي إلى 
ا "اللو م 
في السائل لمدة دقيقتين قبل البدء بمَرْج بقية المسحوق والسائل 


معاً . 

زدع مائل » مزرعة مائلة عتناكلتك أسولاى 
نموعلى سطح مائل للحصول على مساحة أوسع . 

ميل المستوى الإطباقى عصقام لدكتداءءه 06 أصحاد 


في طب الأسنان : قياس درجة اليل بالزاوية المتكونة بين 
امتداد المستوى الإطباقي ومستوى ا حور الحجاجي . 


2 ل 
نوم » رقاد معع1ه 
جلبة . غطاء محيط 51667 
محرى ذو شريحة اعصصمك ععتاى 


تحضير لحشوة مصبوبة ذات شريحة حيث يحضر السطح 
الملاصق بواسطة قُرص وتتحقق زيادة التثبيت للحشوة 
المصبوبة بتحضير ميزاب على السطح الإطباقي . 

نحضير ذو شريحة صمتو سومعام ععتاو 
من سر ا ورك ا دلويو ب بلع ورين ران 
ساحل مثبت في حامل الأفراص . من الجهة الإنسية أو الجهة 
الوحشية لتاج اسن : 

1 - شريحة رُجاجية 1 
1- في الفحص الجهري : شريحة زُجاجية توضع عليها 
2- شريحة الصور الفوتوغرافية للعرض 

2 - انزلاق ؛ متزلق 
فى مبحث الحهاز المضغى : حركة الفك الصغيرة التى تحدث 
من لحظة أول تلامس للأسنان إلى وقت وصول الفكين إلى 
وضع الإطباق المركزي . 

تقوم ذقني انزلاقي 
أسلوب جراحي لزيادة درجة البروز الذقنى بواسطة فصل 
الحافة السفلية للفك السفلى وإعادة وضعها بشكل أكثر تقدماً 


1257م متدعع عدتل1ا[د 


للأمام 

خياطة معلقة ع“تناأتاك عستاد 
انظرخياطة أو درز (©7لاأن8) . 

تصوير شعاعي شفي اتطمره«ع2010 سوعط اتاد 


للأشعة بحيث 


أسلوب شعاعي سني يقوم على تسديد شقي 
تكون عمودية على الأقواس السنية أثناء التصوير الشعاعي » 


لإنتاج صورة بانورامية للفكين . 
لسان مشقوق عناع0) أتاد 
انظر لسان متشعب أو لسان متفرع (عناعدما لع2021) . 
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صوديوم ابناناانالك 
عنصر مّعدني قلوي أبيض فضي ء رمزه الكيميائي 118 » 
يتأكسد بسرعة حينما يتعرض للهواء . 

كابريلات الصو ديوم عاناإنامةء تمستلمد 


في علاج الآفات الفطرية على أسطح النسيج . في مداواة 
الأسنان اللبية : يستعمل كابريلات الصوديوم مع البنسيلين 
(5ذ[[أعنمعء6م) والبستيراسين (820158152) »والسترتبومايسين 
(0أ0/6مامء:5) في معجون مضاد حيوي متعدد واسع 
الطيف لتعقيم قنوات الجذر . 

غسول القم بكلوريد الصوديوم اكه انتم علتدملء تلمع 
غسول ملحي للقّم يحتوي على ملعقة طعام من ملح المائدة 
فى كأس ماء دافىء ٠.‏ 

فلوريد الصوديوم 
مسحوق أبيض رمزه الكيميائي 2/31 » يستعمل للحصول 
العملية التي تسمى : قلورة الماء ؛ ويستعمل بشكل أقراص 
في المناطق التي لاتطبق فيها فلورة الماء أو بشكل مُحلول 
للتطبيق الموضعي للوقاية من تسوس الأسنان . 
يستعمل كمادة واقية من التسوس في ماء الشرب بتركيز جزء 
واحد في المليون » وتركيز 2/ في مّحلول مائي للتطبيق 
الموضعى على الأسنان » وبتركيز 33/ فى الكاولين (صنامه>1) 
والجليسيرين («ذمعه:017) لإبطال حساسية العاج : 

مَعجون فلوريد الصوديوم 
مَعجون يحتوي على فلوريد الصوديوم » والكاولين 4 
والجلسرين » والملونات . يطبق على المناطق الحساسة من 
الأسنان » مثل المناطق العثقية لتقليل الحساسية وزيادة صلابة 


الود - ع110ملطك 33::ن:1ل00ك 


5001131 11101101 


ع)ك5هم 1110110 تلمك 


ميناء السن . 
هيب وكلوريت الصوديوم عغتدملطاءمموط سمستلمع 
مطهر ومزيل للروائح الكريهة وذو خاصية قوية للتبييض » 


يستعمل لتطهير الجروح (محلول داكن «متاتناهة و”متكلة2) . 

فى طب الأسنان : يستعمل لغسل وتطهير قّنوات الجذر أثناء 

تحضير قناة الجذر . 
محلول هيب وكلوريت 
الصوديوم 

محلول أصفر مُخضر شفاف ذو رائحة كلورين قوية يحتوي 

على 5/ هيب وكلوريت الصوديوم . اكحلول شديد القلوية وله 

تأثير مذيب لأنسجة اللب وللفضلات العضوية . في علم 


101164طاء 0م15 1:2ل0هك 


المستوى الذي تغطي عنده الشفة الأسنان حينما يبتسم 
المريض . انظر خط الشفة العلوي (عمنا منا طعن) . 

حَتك المدخنين - التقرن ‏ 5ذوهغه”عء1م0كلته1 - عأقلهم 5ع اوسرد 
الأبيض النيكوتينى للحدّك 


تأقلهم حستامء1م 


لسان المدخنين - - متكلماممعلتع1 - عتعصه) 5* عع[ مترد 
الطلاء » الطلاوة - طُلاو ة اللسان عقتاعصنا دتكلداممكالتع1 
تدخين 5110 
أملس 2 ناعم 5201 
شو كة ملْساء طعدهاط 200)1ره 
انظر إبرة (طعةه:8) . 
صاقلة ملساء عتناط “تع امتمصساط ط1أم0مترد 
عضلة ملْساء 121151 5110011 


عَضَلة مكوتة من ألياف مغزلية غير مُخَطّْطَة ؛ عادة ما تكون 
العضلات اللاإرادية من هذا النوع . 
مسبار مستدير أملس 
إبرة قناة الجذر اكلساء . 


وضع أجلن 


51200112 10111101 210 


51100112 5112© 


يعض . يطبق فكيه فجأة » صكة بحركة مفاجئة قمع 
مستوى 511/1 عصدام لام 


مستوى مستعرض خلال الجمجمة ممثل بخط يرسم على 
صورة شعاعية لجانب الجمجمة بين السرج التركي والنقطة 


عٍِ 


الآئفية . 
عملية سنودن 0 511211010115 
عملية لعلاج الأكياس الكبيرة في الفك العلوي بواسطة فتح 
الكيس داخل التجويف الأنفى وإزالة الحاجز بين الكيس 
وجيب الفك العلوي . 1 
تلج 51017 
صابون م502 
صابون مُطهر عتامعءكتاصة ,م502 
صابون مبيد للجرا اثيم دل تصسنعع ,مردمه 
تكيف اجتماعي ألاعددصء )2015 لم50 


سنخ . مُغرز. جوف » جيب أعك5001 

تجويف في العظم السنخي لأحد الفكين » يستقر فيه جذر 
الست .. 

سنخ جاف - ألم السنخ : 
حالة التهاب حاد لجدران سنخ السن بعد القلع » قد تسمى 
التهاب العظم السنخي المو ضعي:2176012 026 


(كتااعاوه . 


جيب السن . سنخ السن- السنخ ‏ كامء219 - طامما راعكاءمه 


2 - 017 راعكلء50 
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نوع من الأشعة يتميز بموجة أطول نسبياً وأقل نفوذية (أشعة 
بيتا 18/5 2]ء6 » وأشعة جاما 12/5 0312122) » بعكس الأشعة 


ذات الطول الموجى القصير . 
أسنان لينة 1 طاععءا )501 
نسيج رخو عنا55ا) )501 
شمع لين 93 ]5011 
أشعة لينة 5-75 )501 
شعة ذات أطوال موجات طويلة وأقل طاقة وأقل نفوذية . 
1 -تلين كستمء 501 
2- لَيْن 
حلالة 501 
1- محلول غروي في حالته السائلة . 
و ادل + 

شححسئ وننالك 

ضفير ةّ كلتننة كناءاعآم 50121 
مجموعة أعصاب . 

1- لحام 5010 
سبيكة قابلة للصهر من معادن تستعمل لتوصيل حَواف 
سطحين لقطعتين من المعدن . معدن ذو نقطة انصهار 
منخفضة يستعمل للوصل الميكانيكي لقطعتين من معدن ذي 


نقطة انصهار عالية » بانسياب اللحام المنصهر فوق وحول 
الجزئين المراد لحامهما ثم يتَصَلّب بعد أن يبرد . 


عملية وصل قطعتين من المعدن بواسطة خليطة معدنية 


خاصة . 
خليطة لحام »؛ سبيكة لحام 21107 “م5010 
لحام الذهب 10 ,50101 
لحاميشكّل الذهب أحد مكوناته الأساسية » ويستعمل 
للحام الذهب . 
لحام صلب تفط ,نم5010 
لحام ذو نقطة انصهار عالية يستعمل في لحام الفولاذ 
الصامد . 
وُصدلكة لحام أصلمز رع5010 
لحام الفضة “119و ,م5010 
لحام » تكون الفضة من مكوناته الأساسية » يستعمل للحام 
الفضة . 
لحام لين )501 ,نم5010 


لحام ذو درجة حرارة إنصهار منخفضة لايستعمل في طب 
بالرصاص . 


مُداواة الأسنان اللبية : يستعمل في غسل قنوات الجذر» 
وعادة مايكون اكحلول مخففاً أكثر . 
بربورات الصوديوم 
مادة من مواد غسول القّم يحرر الأكسجين » وتمّنع نمو 
الكائنات اللاهوائية .الاسم التجاري هو بوكازان 
(موكودءه80) . بلورات بيضاء صلبة » عديمة الرائحة متوسطة 
الإذابة في الماء » تحرر الأوكسجين . في علم مداواة الأسنان 
اللبية تستعمل مع الماء أو مع سوب رأوكسول (01<«منءمن5) 


50011121 012012 


لتبييض الأسنان المتلونة . 
فسفات الصو ديوم - 5500 - عأقطمكمطم دمستلمع 
أورثوفوسفات ثلاثي الصو ديوم ]دروم طممط)»:ه 
طْر طرات الصو ديوم - 121121 تسساتوكة201 تاناتلمد 


- 1216216 50011112 تستازدوكة] 70 
ألده علاعطء1]0 

ف سد ل اناتم لي وسو دقرا الفا نا ايها قن 

هذ امات و والختاضا بيطا فى سناومة كيين للاقرة 


البوتاسيوم - ملح روشيل 


الضاغطة . 
لين »رخو ء طّري .ناعم .رخو 501 
ورم غدي لين متكلس ج200 لععلقء لصسد غ1مد 
قاعدةرخوة 25 50116 
ورم ملاطي لين 2 501 
ورم سنن كين ححده 1 )501 
قر شاة محرك سنى ناعمة طمتتاط عطغه1 أأمى 
مُبطن لين ْ د12[ )01د 


مادة متمائرة لينة تُطبخ على السطح الإطباقي للجهاز 
التعويضي للحد من رضح أو إصابة الأنسجة التي ينطبق 
عليها .تحتوي عادة على مطاط صناعي . 

الور م سني المنشأالمختلط ‏ “تمصنة لم080 لععتتدر )01و 
اللين 

الوَرم السني المختلط اللين 

الحنك الرخو . شراع الحَّك 
أقصى جزء خلفي من الحَنّك . حجاب متحرك من النسيج 
بمتد للأسفل وللخلف داخل البّلعوم من الحافة الخلفية 
للحَنّك الرخو . يحتوي على طيّة من الغشاء ال خاطي تغلف 
حافت عورال حسف ابكرية عر ارهن الدهرية 
والأعصاب . أثناء البلع يرتفع ليغلق الجزء الأنفي من البلعوم 
عن الجزء الأسفل منه . تكون اللهاة معلقة بالحافة الحرة 
الخلفية من الَنّك الرخو . 

إشعاع لين 


5011 1115:20 2 


12م غ501 


501 1100 
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الأشعة أو تأثيرات متراكمة لجرعة منخفضة من الأشعة لفترة 


من الزمن » مثل الحرق الإشعاعى , أو التهاب الجلد 


بالأشعة . 

عصب جَسّدي 217 علا لامع 
أحد الأعصاب التى تغذي العضلات والأوتار والمفاصل 
والجلد والأغشية دار المصلية . 

جَسّدي تَفسى 2 بدني عقلي -257:120 ,50221 

(ساء بلواحمدق 2 بدني - 5011210 
سابقة تعني جَسّد » جسم (إ0800) . 

بدني تفْسي 2 جَسّدي تَفسي عتطء:57م 50121260 

جَسّدي تعويضي » مبحث التعويض دعناع 1051م 501120 


الجَسّدي 
فن وعلم التعويض الصناعي للأعضاء الخارجية المفقودة أو 


المشوهة للجسم . 


تنمط جسدي 501226063707 
أسلوب لوصف الجسم على أساس الصفات الطبيعية مثل 
عرض الوجه . والطول » والعمق . . انظر ظاهري البنية 
(طم:همماء8) » معتدل البنية (ام:ه0ح:هوء81) » باطنى البنية 
(ام تممص ) . 1 

صو تى عتصمه 

مفلح ا تي تتعلقه5 عتدامع 

قلاع طانمتصتط) - "ممع 

يهدئ ‏ يسكن ء يُلطف . يخفف 500 

1-مهدى الألم وستط )500 


2- مُسكن . مُلطف للألم 
أضراس العقل 
تمطح فدهم لارح لالت .. 
منوم ‏ مُرقد 
عقار يحدث النوم : 
محفرٌ الامتصاص .» مساعد الامتصاص 
1- يسبب أو يعزز الامتصاص . 
- أي عامل يسبب أو يعزز الامتصاص 
1 - طْرامّة 
المادة القذرة المتجمعة على الأسنان وبشكل خاص الرواسب 
البنية الداكنة المتكونة على الأسنان والشفاه واللسان أثناء 
الحمى المزمنة ذات الحرارة المنخفضة . 


15 عداأكتصمنتطمرهمك 


50201111 


ع 501112 


5 


2- فَضّلات الطعام 
(في طب الأسنان) : فَضّلات الطعام المتجمعة حول 
الأسنان . 


ملسن *مع5010 


اتحاد بالبحام 
ره عي 


يلحم َم . إلحام 
وصل جزئين من معدن ذي درجة حرارة انصهار عالية » 
واجعة تلبات ابام وصور دي ليله تمتها اتتحاعةة 


كستاء5010 


على سطح القطعتين ليكون وصلة اللحام أو اتحاد اللحام . 
الإلحام عملم عسلرء5010 
ضلت جامد 50110 
كيسة عظمية مفردة - كبس عظمى ذو" - أو عصوط تإتهاتاهد 

كهف واحد . كيس عظمى ذو : أو عصوط لونرع سدع تست 
تجويف واحد 1 
كيس داخل العظم ٠»‏ عادة بدون بطانة واضحة من النسيج 
الرخو . 


ورم الخلية البلازماوية النقيي 
المنفرد 


2 لاعء وساكمام نامك 


ذوبانية » قابلية الذوبان ء قابلية الانحلال 'جاتلتطساوده 
مدى قابلية أي مادة للذوبان . 
مذاب »ذائبة ع1طت[مه 
قادر على الذوبان في سائل لتكوين مُحلول . 

أرضية فعر »قاع 1 مامه 

مذاب ءذائبة نالهك 
مادة تذوب فى مذيب لتكون محلولاً . 

محلولءذو 9 دسمتاسامه 
مزيج متجانس سائل من المواد . 

محلو ل كاشف » محلو ل الكشف طذدملء15 ,ردسمتغتامد 


مادة صابغة توضع على سطح السن في غسول للقّم » 
وتلتصق باللويحة فتشاهد بلون واضح مميز عن لون ميناء 


السن الطبيعية . 
محلول هارتمان 15 5011101 
مُحلول رينئحر و*لءع8 ن]1 رممتات1[مد 
محلول التنقية عستءاعأم رسمتأسامد 


-500 
محلو ل كلوريد الصو ديوم (علقضملطء سستله5) . 
مدت 2 مُذوب »مادة حالة أحء 50159 
مادة لهاالقدرة على أن تذيب مادة أخرى »مثل 
الكلوروفورم (مضممهلك) الذي يديت الكوتابركا . 
متعلق بالجسم . 
تأثير جسدي أععلقء عناأمسامد 


الأشعة على خلايا الجسم ء أما نتيجة لجرعة عالية من 


52112 ,1مك 


5011211 
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المنطقة بين الجدار العظمي لسنخ السن وقمة جذر السن ؛ 
وهو مكان حدوث الخراج الذروي . 
حيز شدقي - دحب المبوقة 26م 01)ةستععتاط - لمععسط ,ععدمه 
المسافة بين العَضَلة المبوقة والعضلة الماضغة . 
طب الأسنان الفضائى 
حي ادل اليضة شيف الددلة ال 
التجويف القّموي الذي تشغله البدلة السنية . 
الحيزالحرء 
المسافة الحرة - المسافة الفاصلة بين الإطباقية 
المسافة الصغيرة بين الأسنان العلوية والأسنان السفلية » حينما 
يكون الفك السفلي في وضع الراحة . 
حير بين الأقواس طع نه عاص رععهمه 
المسافة العمودية بين القوس السفلية والقوس العلوية (الحيد 
السنخي أو الحيد المتبقي) » حينما يكون الفك السفلي في 
وضع لواف ١‏ 0 
الحيزبين الأسناخ 
المسافة بين الارتفاعين السنخيين . 
احير بين الأسنان 
فراغ مثلث الشكل بين سنين متجاورتين » قاعدته باتجاه 
الخارج يكرة الغرجة بين السنية . 
المسافة بين الكريوية . الحيز بين 
الكريات 
فراغات كبيرة توجد في العاج قرب من الملتقى العاجي 
المينائي » نتيجة لعدم اكتمال التَمَعدن . 
المسافة بين الإطباقية - الحيز بين 
السطوح الأطباقية 
المسافة بين القوسين السنيتين حينما يكون الفك السفلي في 
خالة إسترخاء أو في وضيع الراحةا , 0 
حيز السنادة 
الخيز التلاصقى كذ 
التلاصق - المسافة بين السنية 
الحَيّر بين الجذور »المسافة بين 
الجذور 
المسافة بين جذور الأسنان متعددة الجذور . 


21517 مم5 
016221111 رع5226 


1421212 ادكتالء121610 - 1120011937 رعع5722 


نه1مء؟1:21ع]12 رعع2م5 


لقاصع 12110 رععدمه 


:1ل1نا 1211510 رعع2م5 


- 2[1ك5تا!ء12161:0 رعع522 


212 دع لوكتالءع1210 


ادع 12161:0©111521 رعع2م5 
- المسل1"0م 1211 رععومك5 
522 لدأادعل 12 


:1211120111121 رعع572 


مسافة جنو حية ». حيز التفاوت إولع16 رععومه 
انظر حيز نانس الجنوحية (ع00م5 29لاع16 و”ععمة1) . 

مَفُدان الحين 
فقد المسافة في القوس السنية حينما تفقد السن نتيجة القلع أو 


الغياب الخلقى : 


5226 55 


1 - تقرح مؤلم » قّرحة مؤلمة 506 
2- ألم 
أية آفة بالجلد أو بالغشاء الخاطي . 
قّرحةآكلة - قارحة الفم »قلاع 
قر حة الزكام - هربس شفوي » كتلقتطها وعفمتعط - 10مععدمه 
هرربس الشفة 
آفة حلاء بسيط » خصوصاً قريباً من الشفاة . 
قر حة البدلة السنية اطع بعلمو 
ترج عدت بوابسطة بول بد متتافلة أونييةة الاتطباق ٠:‏ 
تقرح صلب . قرحة صلبة - قرحة » 
قرحة زهرية 


عقطاطمة - تتعلصق رعندمد 


:221221 > 121:0 رع:دمك 


التهاب الحلق اع 501 
التهاب البلعوم 
امتصاص ٠»‏ 0 » امتزاز » عب دسمنام 501 


ظاهرة الامتّتصاص والتشرب أو الحالة التى تحدث فيها 
الظاهرتان فى تمس الوقت . 
عملية سورن 
بشكل خاص حينما تكون اللثة الحفافية سليمة ولانؤدي إلى 
ناسور يتصل بالخراج ؛ يعمل قَّطع هلالي تحت منطقة الخراج 
في اللثة الملتصقة » مع الحافظة على الحافة اللثوية سليمة » 
ويرفع نسيج الشريحة لكشف منطقة الخراج لتجريفها وبعد 
ذلك تتم خياطة اجرح 
1[-صوت 50110 


5011111503 


حامض 50101 
مصدر» متبع - بقعة بؤرية 501 1021 - عع:50111 
(في طب الأسنان وتقويم الأسنان) : مصدر الآأشعة السينية 

فى جهاز الأشعة أو جهاز أشعة قياسات الرأس 
لطر 5 بؤرية (5001 1هع10) » هدف عع 2ه1) . 
يعن م عن المنبع 510 - ععسداكتل سل - 0) -عء سمو 
انظر ب بعل الفلم 
مصدرالضوء 


00 7 .0 7 
ز» فرجة » مساحة . مسافة . فسحة 502 


عن البو رة (ععطةا15ل ممت -ما-منهه0) . 
أطعنا! رعع:1نام0د 
حيز تشريحي . مسافة تشريحية 
دناد ارت انك فين الجن اللدسريضية (العظمء 
والعضلات) تنتشر من خلالها العدوى . 
حير قبي احبر القجي 


522, 22210101 


لدع1امة ,عع2م5 
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قوس سلكية ملامسة للسطح اللساني لكل الأسنان وتثبت 
بأطواق على الأرحاء . يستخدم هذا الجهاز في المقام الأول 
في الفك السفلي . 
صائن الحيز النزوع 
حافظة مسافة يمكن إزالتها أو رفعها من قم المريض لتنظيفها أو 
لأي غرض آخر بواسطة المريض أو طبيب الأآسنان أو كليهما 
طب الفضاء 
فرع من الطب يهتم أو يختص بتأثير الرحلات الفضائية 
ويدرس : فقد وزن الجسم » وأمراض الحركة » والنشاط 
الطبيعى المقيد . 
حيز التفاو ت بين الأسنان اللبنية 
واللذافلة »حو انين الدتوضي 
الفرق بين المسافة التي يحتلها الئاب والرحى اللبنيتين وتلك 
الي يتحلها لناب الذاقم والضباحكين في ناحية معيلة من 
القوس السنية . 
تجاويف في العظم الإسفنجي مليئة بالخلايا الشحمية » 
والخلايا مكونة الدم » والخلايا الشبكية عظمية المنشأ . في 
الصور الشعاعية تكون هذه الفجوات النخاعية منفذة 
المسافة المضغية 
مستويات وجهية تتحدد بالعضلات المضغية : الماضغة 
والجناحية الوحشية والجناحية الإنسية والصدعية . 
ال حيز البلعو مى الجانبى ٠‏ 1206721 -2[1ء8 7إتقطصرة:ةم رععهمد 
المسافة نظير البلعئ 7 كايا البلعو مية ععهمه [هعع 2 رنتقطم 
الجانبية 
1 - مسافة وجهية تقع بين البّلعوم والمسافة المضغية والمسافة 
تحت الفكية والمسافة النكفية . تُسمى أيضاً : مسافة بلعومية 
جانبية (عع3م؟ لدعع<تإتقطم 21تعاهة) . 
2-المسافة المحصورة بين الفقرات العئقية والجدار الجانبى 
للتلعوم والتمئلة المناحية الإصلية. . ْ 
المسافة حول السنية . حيز داو عم السن 710002621م رععهمه 
مصطلح إشعاعي للمنطقة المنفذة للأشعة بين المللاط والعظم 
السنخى كما تشاهد فى الصورة الشعاعية . 
المسافة التلعو مية لقي 2 الخيز 1117نت ة تامع 1219م رعع572 
البلعومي الفكي العلوي 
الحسيز الأولي 
المسافة في القوس العلوية إلى الوحشي من الرباعية المؤقنة » 


5026 1211112107211 


72201112 عع2م5 


993ع»1 5” 11211 رع5226 


221105 و5726 


21251162601 رع5226 


5226, 11 


صائن الحيز 
طبيقة سنية نزوعة أو ثابتة تملا فراغ السن أو الأسنان المفقودة 
لمنع الأسنان الأخرى من التحرك باتجاه الفراغ . 
(في تقويم الأسنان) : طبيقة تحافظ وتنحكم في طول القوس 
السنية بعد الفقد المبكر لسن أولية » عادة ما تكون الرحى 
الأولى اللبئية أوالرحى الثانية اللبنية » حتى تبزغ السن 
الدائمة . إما أن تكون طبيقة نزوعة أو طبيقة ثابتة نزوعة (أي 
أن رفعها من الفّم ممكن فقط بواسطة طبيب الأسنان) . 
صائن الحيز ذو الشريط 
والسلك 
حافظة مسافة تشتمل على طوق ينطبق على السن التي تقع 
أمام المسافة الدّرداء تلحم به عارضة تمتد عبر المسافة الدرداء 
وتلامس السن الواقع في الطرف الوحشي من المسافة . 
صائن الحيز ذو الشريط «زم10 عصة عصفط ,نتعصنتهةاستهمم ععدمه 
والعروة 
حافظة مسافة تشتمل على طوق ينطبق على السن الخلفية 
الجاورة للمسافة الدرداء وعروة سلكية تمتد عبر المسافة 
الدرداء لتلامس السن الواقعة أمام الفراغ . السن التالية يمكن 
أن تَبِزِغْ في المسافة التي تحفظ بواسطة العروة . 
صائن الحيز ذو الحذاء 
الوحشي 
حافظة مسافة ذات طوق وعروة أو طوق وعارضة بذراع 
وحشية عمودية تمتد في النسيج الرخو لإرشاد بزوغ الرحى 
الدائمة الأولى » السفلية عادة » بعد الفّقد الْمبِكْر للرحى 


22212121111 ع2م5 


:2 220 هط ,تع دمتهماستممد ععدمك 


©5120 11521 ,اع دتماستمدد عع2م5 


المؤقتة الثانية 

صائن الحي نالثابت 0 تتعستهاستهم ععدمه 
حافظة مسافة تلصق على الأسنان » ولايستطيع المريض أو 
الطبيب نزعها من فَمهِ بسهولة . 

صائن الحيز الثابت ‏ 22017616 11:60 ,تعصتهاستهصر ععومه 


النزوع 
حافظة مسافة يسهل رفعها من قم المريض بواسطة طبيب 
لأسنان » لضبطها أو تصحيحها ولكن لايستطيع المريض 
نزعها . 
صائن الحيز الوظيفي 
حافظة مسافة ذات سطح إطباقي يمنع البزوغ الزائد للأسنان 


11110121 ,اع تدا ستممط عع2م5 


المقابلة . 
صائن الحيز ذو القوس «عئ1ة [2تاصصنا! ,تعصتهاستهمم ععدمه 
اللسانية 


حافظة مسافة ثابتة أو حافظة مسافة ثابتة نزوعة تشتمل على 
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أسلوب تقويمي يستخدم لتقييم ازدحام الأسنان النسبي أو 
المسافات ضمن القوس السنية » وذلك بمقارنة حجم الأسنان 
الموجودة مع المسافة المتاحة ضمن المحيط السني المتاح . 

مسافة دوندرز 
نسبة إلى ف .س . دوندرز » 75ع0لمه5.©0.2 , 1889-1818 » 
أخصائى عيون هولندي ١‏ 
الجاقة فه لينو لاسا قر لقتل اساي واشتك لوعت 
حينما يكون الفك السفلي في وضع الراحة . هذه المسافة 
تختفي عند البلع أي أن اللسان يتحرك للأعلى لدفع اللقمة 

مَخَبك الحيز » مسترد المسافة . مستعبد المسافة “اع طتدعء" ععهمه 
طبيقة تقويمية تستخدم لاستعادة المسافة المفقودة نتيجة فقد 
مبكر في الحيط القوسي السني بسبب الققلع أو التسوس . انظر 
جهاز (عءءمقتاممه) . 

مفساح 5021 
طبقة رقيقة من الشمع أو مادة أخرى توضع بين مركّبين أثناء 
إجراء الطبعة » من أجل الحصول على مسافة متناسقة عند 
نزع الطبعة من الفّم . تستخدم في طابع خاص للسماح 
بسماكة أو ثخانة متناسقة لمادة الطبع أوتوضع على أجهزة 
مثبتة كما في جهاز عارضة دولدر (عء1وعل عوط 00010625 . 


102015 01 عع2م5 


مفساح مخروطى عدرمء اعع همه 
انظر قمع (عدمت) . 
المسافة بين السنية 00 


المسافة بين الأسنان التي تشاهد عندما يكون مجموع عرض 
الأسنان الإنسي الوحشي في القوس السنية أقل من الحيط 
القوسي الفكي . 


المسافات بين الأسنان طاءء) رعساعومه 
باع »شبر.مدى ٠»فسحة‏ للبلا 


المسافة بين الأسنان الداعمة . 


جسر قوسى . جسر عابر - 51105 1:20 - عاط سدم 


جسر ثابت 
مدى » طول الفجوة السنية طاعدع1 سومره 
طول العارضة بين دعامتين . 
تقلص كَشج ل 
انقباض مفاجئ لاإرادي للعضلات . 
تشنج وجهي كد12 ستكومه 


51225111, 1151© 
5225111, 1211511121 


5225121001 


وفى الفك السفلى إلى الوحشيمن الناب المؤقت » والتي تبزغ 
فيها قمّة حَدَبة تاج الناب الدائم ؛ توجد بكثرة في الأسنان 


الأولية . 
الحيز التلاصقى -- - ©5202 1:051111216م- 01:01:11 رعع همه 
مسافة محاو رة - مسافة بين السنية  »‏ ععهم؟ لمأصعل«عامز 
حيز التفرد بح »حَبْرْ تخفيف الضغط أعتاء" رععومة 
الحيز خلف الضرسية اللامية )ع رععومه 


منطقة في الميزاب السنخي اللساني في الناحية اللسانية من 
الوسادة خلف الرحوية ومحاطة بال حدبة اللسانية من الأمام » 
اللوزية الأمامية من الناحية اللسانية . 
الحيز البلعومي الخلفي 
منطقة تحتوي على النسيج الخلالي خلف البلعوم . 


لدوع10212171185]ع"1 رعع م5 


حيز حاجزى لهامء؟ رععومه 
منطقة المسافة بين السنية تحت نقطة التماس بين سنين 
متجاورتين . 

الحيز تحت اللثة - كتعآنه لهاتعصنع - لهاأعصنعطناد ,ععدمه 


الميزاب اللثوي 
مسافة بين ميناء السن واللثة الحرة . 
الحيز تحت اللسان . المسافة تحت اللسانية لهتعصتاطناه ,ععدمه 
منطقة التشريحية ال حاطة بالفك السفلى » واللسان » ومخاطية 
قاع القّم » والعضلة الضرسية اللامية . 
الحيز تحت الفك السفلى 
مصطلح عام لكل «المسافات» التي توجد تحت الفك السفلي 
مثل المسافة تحت اللسانية » والمسافة تحت الفك العلوي » 
والمسافة تحت الذقنية . المسافة التي تتكون بانقسام اللفافة 
العئقية العميقة حول الغدة اللعابية تحت الفك السفلى . 
اجيوتت الماضغة ١,‏ 
المسافة بين العضلة الماضغة والشعبة الصاعدة للفك السفلى . 
الحيز تحت الفكية - المثلث تحت الفك - بإ هالتتقسصطسد 8 
السفلي في العنق 
منطقة تشريحية مُحاطة بالبطن الأمامى للحَضّلة ذات 
البطنين لالظو لين كفل انك البطاية » والحافة 
السفلية للفك السفلى 0 اللسانية اللامية . 
لبر نحت الدتقنق ' 
منطقة تشريحية بين البطنين الأماميين للعضلة ذات البطنين 
في كلا الجانبين » وا حافة السفلية للفك السفلي . 
خلس ايد 


1221101111121ط11؟ رعع2م52 


522, 5111122556111 


عكاء2 عغطا 01 عاعصحدةت) عنداناط تل سمسسطند 


لقادع دن طناك رعع2م5 


2157515 ع26م5 


- 748 - 


حرارة نوعية أدعط عتلاععمه 
عدد السعرات الضرورية لرفع حرارة جرام واحد من مادة ما 
درجة مئوية واحدة . 
معالجة نوعية 
دواء أو معالجة ثبت أنها تعالج بشكل خاص حالة اعتلال 
جَسّدي أو مرض معين بذاته . 
عينة. نموذج 
35 0 0 
نسبة إلى ف . جراف فون سبى »5066 700 0124 .7 » 
1937-5 » »عالم أجنة ألماني . 


50601112 1 


506001 
520000010 


01 1117© رع506 


خط وهمي مُنحن يمر من قمم الحدبات الخدية للأسنان 
الخلفية السفلية . بعض المؤلفين يعرّف هذا المنحنى بأنه يمتد 
فقط من الناب ماراً بالأرحاء السفلية #والمحضن التق 
أضاف القواطع بحيث يمتد من القواطع والناب حتى الأرحاء 
السفلية . 

صوت يحدث برور الهواء من خلال الحبال الصوتية ويعدل 
بواسطة اللسان » والخدين » والشفاه والحنّك الرخو . يتحكم 


طععءم5 


به مركز النطق في الدماغ : 

معينة نطقية 0 طعععمة 
معالحة أو أداة أو أداة تستخدم لتحسين النطق أو الكلام . 

معينة نطقية بدلية عتاأعطادمنام رلته طاعععمرع 


الحنّك الرخو أو كليهما معاً أو لتعويض نسيج يكون ضرورياً 


لإنتاج نُطق مفهوم أو واضح . 
مركزالنطق »مركز الكلام تتعامع طاعععمو 
اضطرابات الكلام ع0 دهكتل طاعععمه 
باثولوجيا الكلام 01087)هم اعععمهة 


دراسة وعلاج كل النواحي الوظيفية وعيوب النطق 
العضوية . 
بدلة معينة للنطق . جهاز تعويض للنطق 
جهاز تعويضى يساعد على معالجة اضطرابات النطق المصاحبة 
لكب شل ارعب مكتسو ل لكك : 
علم النطق » علم الكلا] 
دراسة وتحليل وقياس العناصر التي تدخل في إخراج وإدراك 
النطق . 
علاج النطق , معالجة مُقوّمة للنطق 
علاج بواسطة أخصائي النطق لعيوب واضطراب النطق التي 


1ع طاعع576 


عع2طع 50 طاععع57 


إملتاعط) طاعععم5 


مقيناد اتج - حال لتنج - عنا:ز[م كمومه 
211522512001 

شناج »فرط التوتر التشنجي 0 

ملوق » أداة مَزْج 5 


: أداة يدوية ذات نصل منبسط مرن شبيه بالسكين وحواف 
كليلة مختلفة الأحجام والأشكال . تستخدم لمزج مواد 
الطبع » وجبس باريس .» وأيضاً لبسط ومزج المساحيق مع 
السوائل أو المعاجين على سطح أملس . 

ملو قالإسمنت 

ملوّق التشكيل 

ملْوّق عجينة الطبع 


50211193, 1 
502111193 5 


2251 1122216551012 ,26112 م5 


ملوق الألخينات والجبس عله لصه “تعأكد[درهلتكدمرد 
ملوق المزج 16 ,5726012 


ملوقة تليين حواف عضة الشمع . 


ملوقي النهاية »يستلوق . . يمزج بالملوق ل 
استلواق »مزج بالملوق مومه 
عملية مَرْج المواد بواسطة الملُوقة للحصول على مزيج ذي 

قوام طري متناسق . 1 


مَرْج آلي » استلواق آلي 
أداة آلية لمزج المواد لجعلها ذات قوام طري متجانس . 


لدعتصقطاءع172 ردمتد] 1ت همك 


نمز اج » خلاط 2 ملوق آلى :52212601 
" جهازآلي لخلط الإسمنت أوالمملغم . 
إرشادات خاصة حول 5 انمز 010528 [دأععمه5 


الجرعات . التعليمات الخاصة بالجرعات 
مُختص » مشتخصص اختصاصي 
تخصص . اختصاص 
ظهارة متخصصة 
قوع 506005 
الكائنات الحية المشابهة لها . 
1- متعلق بنوع أو جنس . 
2- ينتج من نوع واحد من الكائنات الحية . 
دواء نوعى . عقار نوعى كنل عألعمعمه 
ثقل نوعي » وزن نوعي 
ون المادة بالمقارنة مع وزن حجم مساو لها من الماء . 


1277] للاماكتكهء 2 23 5026121 


أكتلد »6م57 
200010 


تناع طاتمء 0ع للجاععمه 


506117 


ونع علاععم5 
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وتدي وجني »وتدي خدي 501221 12027عطم5 ع نتدلدددمسعطمهك 
متعلق بالعظم الوتدي والفك السفلي . 
واحد من زوج من الأربطة الرقيقة المنبسطة التي تشكل جزءاً 
من المفصل الصدغي الفكي بين الفك السفلي والعظم 
الصدغي (عه0ط 1ه:مصاع1) للجمجمة . يرتكز شوكة العظم 
الوتدي ويزداد عرضه كلما انحدر باتجاه لسين الفك السفلى 
(حافة الثقبة السنية السفلية الأمامية) . 
متعلق بكل من العظم الوتدي والفك العلوي . 
شق وتدي فكي علوي - 


21011121 ممع امه 


22011121 :م تع طامك 


:17 22:11 ممع امه 


- ع1ناككة 11217ل:22متطعطمه 


10 جناحى فكى علو يِ عتتاوكة؟ :(دد[لتتقمر مم زعام 
حفر ة وتدية 1 57 يه - - 10555 7نه[اتتهسستمسعطمه 
حفر ة جناحية حتكية 2 21175002121126 
وتدي قذالي لماأتمن»06 -مسعطمه 


وتدي حَتَكي 
متعلق بالعظم الوتدي والحنّك . 
الشريان الوتدي الحتكي 


عستا هلهم مسعطمه 


- إمء211 عستأحلدممسعطمه 
ل 0 
يُغذي الجدار الجانبي الأنفى والحاجز الأنفي . انظر مدخل 
وتدي حتكى 0 : ١‏ 
تك وتدية حكن ماع سدتده؟ عستنح[د مدع امه 
حبريين العواين الحتجاجي والوئدي للعظم لمتكي ينتج في 
التجويف الأنفي . 
عقّدة وتدية حتكية - عقدة ميكيل - «متاقصدع عستاقلدممسعطمه 
دم تاعصدع 5 *اعطءء11 
العصّب الوتدي الحتكى -- العصّب - 2176 عستأاملدممسعطمه 
الجناحى الحتكى ْ 
لعفن الوتدي الحتكى 
الظؤيل > نعمتب اشكن الالفيع 
العَصّب الوتدي الحَتَكي 2 - 
القصير - العٌَصّب الأنفى 
العلوي الخلفي الجانبي - 
القُلْمة الوتدية الحتكية 
الانخفاض الذي يفصل بين النتوء الوتدي والحجاجي للعظم 
الحتكي . 
وَتدي جداري 
الجيب الوتدي الجداري 


15 -50 0117 .1 
- 1025 ,2217 ع للدم مسعطامه 

00135 
- 512011 ,21 عملغدلدممسعطامه 

20511101 كتلدكهه .ل 

كتلهة )12 01101ناك 


طعا20 عستكملدم مسع امه 


لقا211م70عطمهك 


كناطاك 1[دا707211عطمك 


تشمل التلعّم والفأفأة » والاضطراب العقلي . وفلح الحَنّك » 


سرعة 560 
لك عةعالية طعنط بلععمه 
0 عة اعتيادية تفلناعء ,0عع7ه 


و 

: منظم السرعة “2101 اأتاعء"1 ,57660 
و هه الى وه 

سرعة فائقة 12 ملععمه 

ملقط سبتسرولز الشريانى 5مء©0] تإتتعاتية 115*5ء'71 «تععمء مرك 


1 انظر ملقط (وعع201) . 


«(سابقة) وتدي - ممعطامةه 
سابقة تعني عظم وتدي (عصوط لأممعطم5) . 

وتدي غربالى لأمسطاء ممع امه 

الدرز الوتدي الغر بالى عنتناكناك )أمستطاع مزع طمرع 

وتدى 1 لل 


العَظم الوتدي عضصوط 10متعطامه 
عظم شبيه بالوتد عند قاعدة الجمجمة » يقع تحت المخ 
ويشتمل على الجسم . والجناح الأصغر ء والجناح الأكبر » 
والنواتى . ويتمفصل مع العظم الصدغي ؛ والعظم القذالي 2 
والعظم الجداري »والعظم الجبهي » والعظم الغربالي 2 
والعظم الوجني . والميكعة . والحَنّك . ويككّون الجدار الخلفي 
للحجاج . يمر من خلاله جذع ثلاثة فروع من العَصّب مثلث 
التوائم حاملة الإحساس من الوجه والفّم » ويمرر الأعصاب 
المحركة لعضلات المضغ والغدد اللعابية . يحتوي على زوج 
من الجيوب الهوائية ويعطي مرتكزاً للحضلة الجناحية الإنسية 
والعضلة الجناحية المحكة والماة الصدغية . 

شق وتدي 0 حجاجى علوي - عنتناكد لأمسعطمه 

511210101 01121 155111 ١ 

يافوخ وتدي اعسماصم؟ لتمسعطمه 
يافوخ أمامي جانبي (اعصفاهه] 12621 متعامة) لابمكن جسه 
عادة » انظر أيضاً يافوخ (اعصدنمه") . 

متعلق بالعظم الوتدي 

النتوء الوتدي 

لعظم الحتك 

صفيحة عظمية رقيقة تمتد للأعلى وللداخل من العظم 
الحتكي » تتمفصل مع العظم الوتدي والميكعة . 

الجيب الوتدي 
تجويف متفاوت الحجم في جسم العظم الوتدي فوق بُلعوم 
الأنف والتجويف الأنفي ينقسم إلى قسمين بحاجز عظمي . 

التهاب الجيوب الوتدية 


201021عطمه5 


702 عستأهلدم عط 01 دوعء0:"ام 01021عطمه 


كتاطلد 701021عطمك 


ا 31 


- 750 - 


فيض ع11125مه5 
الملغم المتناثر 
شوكي 
متعلق بالشوك . 
حَبل شوكي 
جزء من الجهاز العصبي المركزي يجري من قاعدة الدماغ إلى 
أسفل خلال القناة المركزية للفقرات . 


نوع لقححهة ]01 عى15لأمه 


لقطامة 


00» لمسامه 


العضلات الشوكية و6 ءكتاتر كتلمستمع 
عضلة را أسية شوكية 21151 كتأتمقء كتللمسامة 
مغزلى . شائك مامه 
” سك افون ا سكدة بو الطر فو 

مغزليات مينائية اعسمدة روعللسامة 


امتدادات قصيرة من القنوات العاجية داخل ميناء السن » 
تعبر الملتقى المينائي العاجي . 

طبقة الخلايا المغزلية . طبقة الخلايا الشائكة :127 1اء» 016طامة 

شوكة عسامة 
1- سلسلة الظهر . عظم الظهر » العمود الفقري للجسم . 
2 في التشريح » نتوء مستدق يشبه الشوكة . 

الشوكة الأنفية الأمامية 
شوكة وسطية في العظم تبرز من الفك العلوي تدعم الحاجز 


كلك - 22521 1101ء]2درعسامهد 


الغضر وفى للآنف . 
شوكة الذقن - الحدية الذقنية عكء2ء طن ل2أمعمصح [12دعم ,عصلمه 
شو كة الآنف 22521 رعسامع 


الشوكة الأنفية الخلفية 5ه - لدكهم تامتء )05م رعسصامة 
شوكة عند النهاية الخلفية السفلية للعرف الأنفي للعظم 
الحتكي . 
شوكة سبيكس 
دوران حفافى 
شوكي » شائك 
متعلن بالخنوك : 


2-1 1 
الثقبة الشوكية » 022ا205أم؟ تاعدصة01؟ - معصسوتده؟ كنامسامء 


5 لم5 رعسامه 
1121511231 ,5 اتسمسامك 


لقسام؟ - كتامسامك 


حلزونى لولمه 
مثقّب حَلزونى لانمل تممه 
2 
غرسة حلزونية أسقاصصة لدسامة 
انظر غرسة عمودية داخل العظم لوعادملمء لمعتا17) 
( مامص[ 
عضو كورتى الحلزونى ناتدف أه سدعتده لدامدى 
انظر عضو كورتى (0011 01 ههع01) . 


جيب وريدي يصرف الأم الجافية وينتهي في الجَيبٍ الكهفي . 
انظر جيب وتدي جداري (5للهاعتتةم0معطم؟ كناصذة). 


و تدي صخر يي 60521ع1202م5 
وتدي حجاجى لماتط:مسعطمه 
العضلة موتر : الحنك - كتاتطتاتو طموادمع ستملددمسطعطمه 
1221151 تأهلهم “امكدء) عط 
وتدي صدغى [701:2تتاع) مسعطمه 
وتدي و جني ١‏ 27501221 0اعطمه5 
0 6ح كروي عتاعطمة 
كِ وي 0 الشكل لدعتعطمه 


متعلق بشكل الكرة . 


خليطة ملغمية كر وبة 2110 سدعلقسة لمعتعطمة 
انظر خليطة (لإ110اة) . 
خليطة كِ وبة 2110 لمعتعطمة 


الشكل الكروي للإطباق 
تنضيد الأسنان » بحيث تكون أسطحها الإطباقية ملامسة 
لقطر كرة وهمية عادة يكون قطرها 8 بوصة » مركزها فوق 
مستوى الأسينان + 


عع ]0 ددنده] لدء“تعطمه 


الكرية الحمراء الكر وية عع 0ع طمة 
كر وي الشكل 0ع طامة 
كر وي الشكل زوع طمة 
تتكسور لم 


عر ملغم ستوع فته رعستلتهتعطمه 
مَيّل الملغم للتكوّر أي اتخاذ شكل الكرة أو الشكل المستدير » 


سبب وجود زثبق زائد عند مزجه . 


حصاة كر وية طغتامسع امه 
مصرة . عضلة دائرية قابضة تعاءستطمه 


عَضّلة دائرية قابضة تنحكم في فتح وغلق فتحة 31506,ه . 


عضلة مصرة . عضلة عاصرة 21151 “تعاعمتطمة 
عضلة تحيط وتغلق فتحة طبيعية . 

مقياس ضغط الدم 0121011211 50117 

أداة لقياس ضغط الدم الشرياني . 

شبه العنكبوت . عنكبوتى الشكل 0111 زمه 

حسكي الشكل 1 عكاناءعازمه 


مجرى »ء قناة - مسافة , فُرجة » 
دحيلة 

مجرى أو قياة فير حيلؤلها العام طيعياً يشناب من الأنطع 
الإطباقية للأسنان أثناء عملية المضغ . 


يَتَدفْق » يتنائر , يندلق » فيض . يفيض للثمه 


عتناكة7طقدء - 1115923امه 


- 751 - 


العضّلة الطاحلة الرأسية 
العَضّلة الطاحلة العنقية 
تمدد العمود الفقري : 
العَضَلة الطاحلة العنقية 
1-جبيرة 
مادة صلبة أو مادة مرنة ( شب أو معدن أو جبس أو قماش) 
تستخدم لحماية وتثبيت أو الحد من حركة الأجزاء العظمية 
الكدورة / 
2- تجبير » يجبر » تثبيت ) يثبت 
تثبيت بواسطة استخدام جهاز قد يكون صلباً أو مرناً . 
يستخدم لتثبيت طرفي العظام المكسورة أو للحد من حركة 
المفاصل .(في طب الأسنان) : تثبيت الأسنان المتقلقلة بجهاز 


221151 كتأأمقء كتاتمعامك 


ع1 كنال كل 1ع كتاتدعل[مرد 


عاعكتاتط تلام كتستسعامه 


أستامه 


ثابت أو تثبيت فك مكسور . 
تثبيت بالتخريش الحمضى #ستطعاء - 210 بأاستامة 
جبيرة أكريليكية عنا عه استامة 


جبيرة لدنة من الراتين الأكريليكي تستخدم في الجراحة 
السنية لتثبيت كسور الفك السفلي أو الفك العلوي أو لدعم 
طعم عظمي بالفك . 
جبيرة تستخدم في الكسور الفكية » ذات عرى سلكية تمر 
فوق الأسنان لتثبيت الأسنان بقضيب مع قضيب . 
سلك الجخبيرة 
ذراع معدني مرتكز على الحيد المتبقي » يربط سنين على 
الجانبين المتقابلين . تلحم العارضة عادة بالتيجان المثبتة على 
الأسنان . 
جبيرة جسرية 
جبيرة شدقية » جبيرة دهليزية 
جبيرة قلنسوية . جبيرة تاجية 
1- جبيرة سنية من المعدن المصبوب تنطبق بإحكام على 
الأسطح الإطباقية وتثبت بإلصاقها على تيجان الأسنان » 
تستخدم لتثبيت الكسور الفكية . 
2- جبيرة أكريلية تغطي تيجان الأسنان وتستخدم للتثبيت 
المؤقت للأسنان المكسورة أو الأسنان المتقلقلة بسبب مرض 
الأنسجة السنية الداعمة . 


221201 وأطتامة 


تفط أستامه 


511015 واأستامه 
لدععتاط بأاستامه 


مق وأاستامه 


جبيرة القضيب المصبوب تفط أكقء براأستامة 
جبيرة معدنية مصبوبة لقاعجد أكدء رأستامة 
خسن 5 ضامة . جبيرة مهدية الشكل تك مأستامة 
جين ة سنية لدادصعل,)ستامه 


أي نوع من الجبائر لتثبيت الأسنان . 


حاشى قناة الجذر الحلزونى - 

حامل معجون قناة الجذر 
الحليزينات 

عائلة من سلسلة عصيات متحركة متحنية حلزونية » بعضها 

هوائي والبعض الآخر لاهوائى . 
الخليزنة 

نوع من فصيلة الحليزنيات تشاهد كّعصي حلزونية » سالبة 

الجرام متحركة وهوائية عموماً .| 7 
الحليزنة الشدقية 

جنس يوجد في القلّح السني . 
الملتوياءات 

كائنات الدقيقة وحيدة الخلية لولبية الشكل . 
الملتوية 

جراثيم تسبب الزهري . 
اللولبية 

حوض متصل بالبدلة السنية للغسيل القّموي أو للبصق فيه . 
شوكة سبيكس 

نسبة إلى ج .ب . سبيكس »لم5 .1.8 1826-1781 » 

مشرح ألماني . 

شوكة عظمية على الحافة الوسطى للثقبة السنية السفلية 

ويرتكز عليها الرباط الوتدي الفكي السفلي . 


ح م1112 تفصق )00 لمننامه 
2111© عأاكوم 21د )1:00 


ع2ع11112زمرم 


نا امه 


علدععتاط! لستللسامه 


50101122 


ا لك 


عاع1101م5 - عأعقطاء10امهد 


501101161128 - 2 


5210000 


0 5 لم 


مبحث الأحشاء » علم الأحشاء 51101077 
علم يختص بدراسة أحشاء الجسم . 
رذاذ طكقامه 
واقى الرذاذ 0 طعقاره 
و اق الرذاذ » حاجب الرذاذ علط طمقامةى 
و اق .حاجب . حاصبة 3 
واقى المخرطة . واقى المحرك الصناعى عطأهارنء طكقامة 
الطيحال ١ ١‏ دمععامره 


عضوبلا أقنية »يوجد قريباً من المعدة تحت الحجاب 
الحاجز , ينتج الكريات اللمفية والأضداد . يعمل كخزان 
للدم وينتج الكريات الحمراء والبيضاء في الحياة الجنينية 
وكريات الدم البيضاء في فترة البلوغ . يدمّر خلايا الدم 
الحمراء الميتة ويخرّن الحديد لإنتاج الهيموجلوبين » طوله 11 
سنتيمتر » وعرضه7 ستتيمتر تقريباً . 
عضلات رحوية » عضالات طاحلة 


1515 كتالدع1[مك 


- 752 - 


تجبير الأسنان الداعمة 
ربط سنين أو أكثر لجعلهم وحدة صلبة عن طريق حشوة 
ثابتة . 
تجبير أمامي 
1- يشطر » يشق » يجزئ » يفصل أثامه 
2- شق » شطرء تَجَزئة » منشطر 
طريقة شطرالقالب 
أسلوب يستخدم لوضع قوالب ذات علامة على المفصلة من 
أجل السماح بإزالتها أو إعادة تركيبها بسهولة على المفصلة . 
ارساء القالب المشطور 15 أفق -اتامدى 
1- تركيب قالب ذي ميازيب دليلية في قاعدته يركب على 
المفصلة بما يسمح بسهولة إزالته وإعادته لتَمْس مكانه على 
المفصلة بدقة .قد تستخدم صفائح معدنية يمكن فصلها 
وإعادة تركيبها بدلا من الميازيب في قاعدة القالب . 
2- وسيلة لاختبار دقة ضبط المفصلة 5 
التاج ذو الوتد المنشطر . تاج الوتد 
المنفصل التاج ذو الوتد المنفصل ٠.‏ التاج ذو المرساء المنشطر 
تاج نزوع » يثبت بالسن بواسطة وتّد يدخل في قناة الجذر 
المبطنة بالذهب . 
إرساء مشطور . تر كيب منشطر 
(في الاستعاضة السنية) : طريقة لتركيب القوالب على 
المفصلة بشكل يسمح بسهولة إزالتها وإعادة تركيبها بدقة » 
وطريقة للتحقق من دقة العلاقات الفكية ' 


012 012أكتطومت - ع)و1م أتامد 


الاعساتاطة 01 عستأاستامه 


:22161101 ,25 اطلام 


20561101 ,285 أستامه 


0 أمى -اتامره 


تلمك 1آع00 - اتام 


5 اأانلامره 


صقفيحة مشّقوقة » صفيحة 
مشطورة - صفيحة التوسع » صفيحة التمدد 
صفيحة إعادة الإرساد المشطور 
أداة معدنية مصنّعة تشتمل على صفيحتين مخروطيتين 
يضمهما معاً مفتاح تعشيق . إحدى الصفيحتين تثبت على 
0ت 3 الأخرى على المعضلة . 
و 307 
طعم تيرش 
انظر طعم (6:340) . 


2121 1212011121115 أتامره 


أكوناع طءدنتعتطط1' - أكلوتع سكاد أتامد 


شياق مشقوق الجذع [01 قم ساد غتامة 
سديلة جلدية مشطورة رد دكعداعتط) - أتامى 


طّعم جلدي مشطور أكونع ددع ساعتط) - غتامد 
رع نسيج ظهاري يشتمل على جلد أوغشاء مخاطي ذي 
ثخانة جزئية (أي جزئي بين الأدمة والغشاء القاعدي) . 

بخائلستطؤرة الكهانة 


2 ووة111211) -الامه 


جبيرة خارج التاج [20102 ايت باستامة 
جبيرة الأنسجة الداعمة التي تطبق على الأسطح الخارجية 
للأسنان لربطها وتثبيتها . 
جبيرة ذات ثقوب » جبيرة ذات 
فتحات - جبيرة ذات غطاء مفتوحة » 


- 12265612660 راستامة 
أستام؟ مردء - دعمره 
جبيرة ذات تاج مفتوح 
جبيرة ثابتة 
جبيرة مجنحة , جبيرة شفيرية 
جبيرة معدنية تستخدم لتثبيت كسور الفك السفلي ؛ تلصق 
بالإسمنت على الأسنان الخلفية السفلية » ولها جناح عال 
يرتكز على الأسطح الشدقية ية للأسنان العلوية المقابلة . 
جبيرة جلمر 
جبيرة بين الأسنان 
نوع من الجبائر تستخدم في كسور الفك » تثبّت في مكانها 
بأسلاك تمرر حول الأسنان . 
جبيرة داخل التاج 
جبيرة مؤقتة » تثبّت الأسنان معاً بواسطة حشوات متواصلة 
من الأكريل أو الراتين المركب أو المملغم » مع سلك أفقي لين 
منطمر في الحشوة الرابطة للأسنان . 


20 واستامه 
1225 راستامه 


01115 واستامه 


لماصعل )12 رأاستامه 


121201:011:2[1 راستامه 


جبير ة كينجسل 15و 5تكآ, أستامم 
جبيرة شقوية لقتطة1 رأصتامة 
جبيرة إطباقية لمكتاءء0 بأاستامةى 


جبيرة قلسوية مفتوحة » 
اشير ة ذات التاج المفتوح 
جبيرة غطائية تترك الأسطح الإطباقية للأسنان الداعمة لها 
مكشوفة . 
جبيرة دواعم السن 
جبيرة مثبتة للأسنان . 


32> حدعم0 بوأاستامه 


0110002121 أاستامه 


جبيرة مؤقتة » جبيرة وقتية لتقصهشك01:01 بأاستامه 


جبيرة مؤقتة تستخدم لتثبيت الأسنان المتقلقلة . 


حبكز ةجراحية 516121 راستامة 
1- شظية (جرء صغير حاد مستدق) . ع استامة 
2- يشظى (يفتت إلى أجزاء صغيرة) . 

تجبير » تثبيت » ربط 8استامه 


1- تثبيت سن متقلقلة أو أكثر بواسطة تجبيرها مع الأسنان 
امججاورة الثابتة بواسطة الأسلاك أو الأطواق أوالجبائر 
المصبوبة . 

2- تشبيت طرفي العظم المكسور بواسطة الأسلاك أو 
الدبابيس أو التجبير . 


- 753 - 


25 0م512 - 52002 


جهار تعويمي بلعني الشكل 

بَوغْ » بزيرة 

داء الشعريات المبوغة , بواغ القُطر الشعرية 
عدوى فُطرية مزمنة تسببها الفطور الشّعرية المبوغة 
بسواتكك م اميممة! » والفطر الخشعر يِ البوغ غي («تتطاممم5) » 
تسبب التَقَرُح القَموي » وتفَرّح مخاطية الأنف والمخاطية 
البلعومية والتهاب العقد اللمفية . 

نقطة ., بقعة 500 


5001 


50011101 


بقعة بؤرية بؤرة نُقطية 
سحل بقعي - 
سحل انتقائي 
تعديل الإطباق بسحل النقاط المرتفعة أوالمناطق المرتفعة على 
السطح الإطباقي للأسنان أو الحشوات أو الأجهزة السنية 
التعويضية كما يَبيّنها ورق العض . انظرسّحل انتقائي 
(عستلسمقع عكتاععاءة5) . 
لحام ذاتي تُقطي » لحام ذاتي بؤري 4 
ليدم ذاتي اه بنتقطة 
وصل طرفي معدن عند نقطة واحدة بالضغط والحرارة 
المتولدة عن مرور تيار كهربي بواسطة لاحم بؤري بدون 


يا 3 ع 
ب فا وغراكة بج 


1021 ,)0م52 


5 © 175اء5©»16 - 20115أتاع 5201 


5 ]0م50 


15 5 ك1نآامه]آ - 112607”*5آ1 ,0)5مم5 


كوبليك 
بَمَع فوردايس 65 ,52015 
تجمع الغدد الدهنية داخل الشدق أو الخد . 
بقع كوبليك 5”كاتامه] ركاممه 
قنع بيضاء محاطة باحمرار تظهر على الخند من الداخل عند 
الإصابة بالحصبة . 
لى الملفصل »التواء . ونى » وث مهرمع 
1 - رذ رش » بخاخ 1 1ل 
2- رذاذ شالق »رذ 
3- مرذة ؛ مرشة راد يرذ 
نفْثٌ مر ذاذّي اع 27امره 


باسطة . فارشة » ناشرة » ناثرة أداة “ع0مءمة 
مثل الكوتابركا في قنوات الجذر . 

1 - مُصب »درب امه > 501817 

وفقدان الوزن وقّم ولسان متسلخ . 

الجزء المتبقى فى هذه الفتحة بعد الصب . 


انشطار » شطر . تفلق ن)تامه 
1 - إسفنحة 500 
2- ديه من الشاش 

3عحَنَ 


55 ل قابل للامتصاص «ناداءع ع1طه2050 رعودممه 
مادة قابلة لالتصامن شبيهة بالإسفنج توضع داخل الجُرح 


كموقف لامك ؟ قل 3 تشبع بمادة مطهرة 2 
ام هلاني عمتأقاعع ععدممه 


و 
ذهب إسفنجى - ذهب كامد 
اللؤوعقات نينا 

ذهب لاصق على شكل بلورات إسفنجية . 


520286 5010 - 2226 10 


إسفنجى الشكل متملع ممه 
تسفيج 5201 
شبه الإسفنج » إسفنجى الشكل 500000 


النسيج الإسفنجى . 1521213982 - 57011851053 
إسفنجى 2 كثير المسام 


ملم إستتجي 


50117 


202 5نا10[ععد» 2< عصمط 520283 


قالب إسفنجى 122113 :5001187 
إرا ادي »غريزن 8 20100015 
تراص تلقائى 500121260115 
كسر تلقائى ١‏ 1121111 5201112110115 
ملعقة .» قرف 01 


!-ملعقة صغيرة لتسخين الأملغم . 
2- اسم يطلق أحياناً على مجرفة . 
بدلة سنية ملعقية الشكل . بدلة ملعقية 
نوع من البدلات السنية الجزئية العلوية للتعويض عن سن أو 
أكثر من الأسنان الأمامية ؛ تكون الأسنان متصلة بقاعدة 
راتينية تمتد على كل الْحَنّك الصلب ولاتغطى الحواف اللثوية 
للأسنان الطبيعية . انظربدلة سنية 0000 

نوع من الجرفة ذات رأس شبيه بالملعقة تستعمل لإزالة 
التسوس اللين . انظر تحت مجرفة (8035784017) . 

ملعقةالجبس 

بدلة ملعقية 

رأس ملعقي الشكل 


520011 016221111: 


520011 ©2©252]01 


2120 عك1ئ[ -00م5 
212511 :520012 
06241011 512260 -52002 


520012- 512260 220 
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دبوس صغير يستعمل لرفع النموذج الشمعي من الحفرة 
ا وحضرة . 


دبوس الصبة » وتد الصب سام عتنامم 
مصب 5 ,5111 
مَصرف . منفذ الصبة التي ان 
مهماز. ظُفر فلللاك 


ناتى معدني صغير في البدلة السنية : 
بروز معدني من جهاز تعويضي . 
بلغم 50 
ما يخرج من القّم عند البصاق » وقد يكون لُعاباً فقط » أو 

لعابا هرجا بإفرازات تتخاطية من الجرى الستئسني .. 
قوير ة) وليل الحزطيقة 1 
خلايا متوسفة تطرح من الجلد . 
2- صدفة 
صفيحة عظمية رقيقة . 
صدفة العظم الجبهي 
صّدفة العظم القذالي 


500 


102115 222:دن انك 


كتلة)أماعع0 فتسدناند 


صدفة العظم الصدغي 2012115 5012122 
حرشفى الخلايا . متوسف الخلايا عناتالاعءم سقنانه 
فلدض ين 010221 ستحناود 
مدق فكى تشقان قن 1201م فتاه 
متعلق بالجزء الصدفي من العظم الصدغي أو العظم القذالي 
والفك السفلى . 
صدفى شفائ 5010 501121210 
مد قذالى [دأتمن21220-0 ننه 
1 جدارى 31121 120دنانكد 
0 يِ 020521 5011211210 
فيدقى و تدي 2210 501212120 
ا صدغى 2220121 3120نانك 
ضدتى وجنى , 775011211 5011211220 
ضَدفى طبلى ١‏ 001 
الس الصّدفى الطبلى 155111 50112112101712202131 
راس " 


1ك 
2- حرشفي 3 قشري 3 وسفي 
السرطانة حرشفية الخلايا 
ورم سرطاني بطيء النمو في الظهارة الحرشفية » يحدث 
بكثرة فى الرئتين والجلد ويصيب أيضاً الحنجرة والأئف 
والمثانة » تشبه الخلايا السرطانية الخلايا الشائكة وتتكاثر 
خلايا مستديرة حرشفية ظهارية متقرنة على سطح الإصابة . 
06 أيضاً : سر طانة بشرا انى (02امستاعدء 10ممتتترعل1ام8) . 


2 [1أع» 50112120115 


م بير اس 
2- يصب 


3- وتد الصب (الشريط المعدني لمجرى الصب) 
1- - نابض . لولب . رقاز » زنبّرك » رفاص 
سلك دقيق ملفوف تكسبه خاصية المرونة . 
2- يرتد » يقفز » ارتداد بالمرونة 
(فى طب الأسنان) : سلك معدنى ملفوف » يستعمل كقوة 
مجركة لتحريك الأنان أو لإضيافة مرونة للبلالة السية . 
الى تقر مظان تممادن سلك مرن أسطواني في 
العادة »رتيل اف طوقة تعوني 5 يلي قر لتحرياك السترن , 
انظرطبيقة (ععصهناممة) . 
نابض إضافى . رفاص 1288ام؟ تاعقصة - نروندتاتحناه رعستدمه 
مساعد - نابض إصبعي 
مكدو فظو صتحير' ويل بالظبائق التووعةاذات الأقوامن + 
ويطبق ضغطاً خفيفاً على سن أو أكثر . 
جسررفاص » جسر مرن 
جسرعتلي مرن - جسر مرن 


50 


511125 21105 


د 51105 لعل 1أأصسىء نامرد 


711015 15ر5 
انظ رجسر(ء61708) . 
زردية تكييف النابض اعنام عستصحره؟ - عستدمه 
انظرمطواة (5عنا©) . 


صفيحةرفاصية 
صفيحة سنية مثبتة بواسطة مادتها المرنة التي تضغط على 
الأسنان الداعمة . 


و 


012 1125مك 


52137 > ع16اثاررم 
2 يصن 
3 - وتد الصبة . الشريط المشكّل لمجرى الصب 
1- مرض مزمن يصيب الأمعاء يتميز بالإسهال . وتغيرات في 
الدم » وهزال » وقّم ولسان متسلخ . 
2- ثقب يصب من خلاله المعدن المنصهر داخل القالب 
المغلق . أو الجزء المعدني الصغير المتبقي في مجرى الصب 
بعد الصت « ْ ب 
سلك معدني أجوف أحياناً أومن الشمع أو البلاستيك 
ل ا ل ل 0 
داخل القالب .يثبت بالقالب الشمعي * ثم يُطمر في المادة 
لاسي ةزمه تع ليان الرقه الع ارسكدون اناد 
عملية التسخين تاركاً مراً أسطوانياً داخل القالب يسمّى 
مدخل المصب . قبل عملية الصب » حيث ينساب المعدن 
المنصهرمن خلاله داخل القالب لعمل الصبة . 
مُشكال المصب . مشكل الصبة 


51116 101111 
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عن الحركة أثناء معالجة سنية خاصة » باستخدام داعم للتاج 
والجسر من مادة مثل أكريل سريع التَصَّلْبٍ بين الجهاز 
والأسنان الجاورة . انظر تاج وجسر (611086 300 02010)) . 
ذراع التشبيت 
ذراع مشبكة محيطية تكون صلبة نسبياً وتلاصق المحيط الكبير 
لسن 
خط المرتكز التشبيتي . خط ارتكاز 
استقراري 
خط وهمي ».يصل السنادات الإطباقية 
السنية للدوران تحت قوى المضغ . 
ثابت » راسخ » مُستقر 
إطباق مستقر . إطباق ثابت 
تجويف ستافني - كيس 
ستافنى 
د إن | .س . ستافني 6قة]8.0.5 » قبل 1894 » أخصائي 
أمراض قم أمريكي. 
طية تطورية داخل الفك السفلي تملا بنسيج الغدة اللعابية . 
انغماد تطوري في الفك السفلي توجد فيه الغدة اللعابية تحت 
الفك السفلى . - ١‏ 
مرحلة »دور ١‏ 5126 
1 - ركود . طرامة 
سكون السائل أو توقف سريان السائل في الجسم . 
2- تراكم » ترسب 
فسان تراكّم الفضلات على أسطح الأسنان . 
بنكدد الكرارم » منطقة ركود 
عكس منطقة التنظيف الذاتى (وعقة عستممدعاء 2اء5) . 
بعك ةسون كعريين اللويمية والتف اكت فلن ادق 
ولاننظف طبيعياً بسهولة بواسطة اللسان أو أثناء المضغ . 
1- يلون بض » تلوين ستماءد 
2- بِقَع » يلطخ . لطخة 
3- يخضب 
4- لطخة . بقّعة . مُلون 
1- أية علامة تلون أسطح الأسنان . 
تلون أوتغير فى لون السن أو قاعدة البدلة السنية .تسبب 
القهوة أوالشاي أؤالسجائر اللو البني على أسطح 
الأسنان . 
2 عملية تلوين أو صبغ النسيج للفحص الجهري . 
- أية مادة ملونة تستعمل لهذا الغرض . 


مه رركمكء لمتادءنرء لمسسعتدك عوستعتل تلط واد 


عطنا مسستدعلسظ عستعتلاطواك 


ل حول اتدل 


511 عستعتلاطهةاك 
ع01ها)ك 
دهأكتلناعع0 ع1طداء 


أو و”ع دواد - بالك واعملواك 


515ة)ه - 51238220101 


5138261012 2 


ظهارة حرشفيةالخلايا مسساتاعطأتمء كنام هنانك 
صحيفة من الخلايا تشبه القشرة المنبسطة متصلة ببعضها عند 


الحواف . تُسمى أيضاً : ظهارة رصفية أو ظهارة صّدفية 
001 ماع ماع كة2) . 
مُريّع ؛ رباص الشذكل 
قوس مربعة 


ا اه 


عضة رقيقة .عضة ضّحلة 
عضة تؤخذ لتسجيل العلاقة بين حدبات الأسنان العلوية 
والسفلية » بدون أن تعطى طبعة واضحة للأسنان : 
قماش العصر - طامكء 0 تدع لقحهة - طامكء 5011626 
قماش عصر الملغم 
عَصرالملفم 
عصر الملغم بقطعة من القماش لطرد الزئبق الزائد 3 
طعنة جرح نافل طواد 


501121 
طاء:1ج :501121 


1 ط125ا50 


155 0ه 


50116221115, 1160 


مزرعة وخزية » رع وخزي » استنبات بالوخز عتتنغلتك طه)د 
مستنبت جرثومي يوضع فيه الطعم بواسطة إبرة تغرز عمق . 
استقرار » رُسوخ . ثبات باتلتطهاه 
(فى الاستعاضة الصناعية) : مُقاومة الجهاز التعويضى 
للإزاحة بواسطة القوى الوظيفية . ْ 
استقرار البدلة السنية 
1- مقاومة البدلة السنية للحركة على قاعدة ارتكازها . 
2- خاصية البدلة السنية التى تجعلها فى حالة توازن بالنسبة 
لفاعلة رتكا هاو ايدان الناضمة أو خميهها معا , 
ثبات الأبعاد 
قابلية المادة للمحافظة على حجمها وشكلها . 
تثشبيت ء ثبات . استقرار ؛رسوخ 
استقرار أو ثبات البدلة السنية الثابتة أو البدلة السنية النزوعة 
بحيث لاتميل أو تنزاح تحت الضغط . 
جهاز تثبيت جهاز اتزان 
يشت ؛ رسخ مخ » يوطّد » يوازن . يحفظ توازن 


1ع و واتلتطهاد 


لمم لكوع نسلل ,«اتلتطهاد 


0 


ععتقتارمة دم دجتل تطهاد 
1112طة)ه 
صفيحة قاعدية ‏ ع5فهط 260تلتطها)ه - عندامععدط لعمتلتطهاد 
مستقرة » صفيحة قاعدية مثبتة - قاعدة مستقرة 

صفيحة قاعدية مبطّنة بمادة لدنة لتحسين انطباقها . انظر 


صفيحة قاعدية (عأة1[معقه8) . 


الُْثْبّت 2 امو ازن عع قتلتطهاه 
تثبيت » استقرار » توازّن عستعتلتطهاه 


عملية تأمين أوإحكام مشبك حاجز المطاط أو المسندة 
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أسلوب تصوير إشعاعي لتوضيح أوإظهار جيب الفك 
العلوي والعظام الوجهية . 


وق ء إطباقى قياسى . 0 وز ظ02ناععز0ئام لدكئساءء0 لتتملسصماد 


طاحن قياسي 
نتوء إطباقي مائل متناظر بالنسبة لخط الوسط للفك السفلي 
أو للفك العلو 2 1 
أكسيد الستانيك 0:10 عتسمسماد 
انظر ثانى أكسيد القصدير (©10<هنل هذ1) . 
فلوريد تنعت يِ 2 - 1001106 عتامسسماد 


نوع من الفلوريد ؛ ملح مكون من الفلورين (عسمتءهن1) 
والقصدير (مذ1) .رمزه الكيميائى 5012 يستعمل في 
معاجين الأسنان وفي التطبيق الموضعي كهلام للوقاية ومن 


العضلة الركابية عاعكتاتد كاتلعم2)د 
تسحب العظم الركابي . 

العصب الركابى 2117 كناتلع م512 
عَصب محرك يعصب عضّلة العظم الركابي . 

الركاب 5ج 


لهاة 
الكتلة اللحمية المتدليّة من شراع الحَنَك عند مدخل البلعوم . 


هلان ح عاوطمواد 


1 -لهاتى 2 لهو ي 2 عنقو دي الشّكل عستاوطمهاه 
متعلق باللهاة . 
2 - حتكى 
نقطة اللهاة ٠»‏ اللهى دسمتاوطمهاه 


نقطة غل حنط الوشطعانيا نخافة اشافية لحف العلن م 
وهى علامة فى قياسات الجمجمة . 


عنقو دي »مكو ري عنقو دي »2 لدءعمع10تطمهاه 
متعلق بالمكورة العنقودية 
متعلق بالعتقوديات أو الككورات العنقودية (نعءمعه [تتطمة:5) 
أو نات عنها . 
عدوى عنقودية دمتاعع كص لوععمع10وطمهاد 
عدوى بالمكورات العنقودية . 
العنقوديات » المكورات العنقو دية 6م106 وطمهاء 
مكورات عنقو دية . العنقودية كناععمء10 تمهاد 


جراثيم مكورة دقيقة »غير متحركة » هوائية أو لاهوائية 
مخيّرة موجبة الجرام » تشاهد كخلايا عتقودية غير منتظمة أو 
كسلاسل قصيرة ؛ تشاهد في الآفات المتقيحة والدمامل » 
وانشالأت الالقهابية القيحية + ترجنافى معظء العداوئ 
وعلى الرغم من حساسيتها للبنسلين قد تصبح مقاومة له 


تلون خارجى عأكستناي يستداد 
تلوق علي للشتطع فارج تند سني امراة الوق 
الخارجية مثل الشاي والقهوة والمواد الغذائية »عادة يمكن 
إزالتها بواسطة فرشاة الصقل ومادة ساحلة . 
تلوين جرام ؛ ملون جرام 
تلوين أخضر ‏ تلون أخضر لقنا 
ترسب شبه فطري يوجد عادة على الجزء الشدقي العنقي 
للأسنان اللبنية بسبب عدم تفريش الأسنان . مسار 
تلون داخلي 
تلون داخلى لأنسجة السن نتيجة امتصاص مواد كيميائية أو 
فينامينات أو مضاد حيوي مثل التتراسيكلين أثناء فترة نمو 
السن أو نتيجة للتسوس ٠‏ وهو تلون دائم لايمكن إزالته . 
خَز ف ملون ستداء01م ستداد 
خزف دقيق ملون يستعمل لتلوين حشوة الخزف . 
1- تلوين »صبغ » تلون 
ده 
تعديل فى لون السن أو قاعدة البدلة السنية . 
اد هاه 
10 
صامد , غير قابل للاصطباغ . مقاوم للصداً 
صلب لايصدأً , فولاذ مقاوم للصداً 
خليطة فولاذ صلبة تحتوي على كمية من الكروم وعناصر 
أخرى . شديدة المقاومة للتآكل . تستخدم بكثرة في العلاج 
التقومى فى شكل أسلاك . 
مثقب فولاذي مقاوم للصدأ 
تاج فولاذي مقاوم للصداً 
تاج معدني مسبق الصنع بشكل تاج السن . يستخدم مؤقتاً 
لتخطية سن متهدمة بسبب التسومن أوشكسورة +يستخدم 
عادة لتغطية أسنان الأطفال . 
انظر تاج فولاذي مقاوم للصندا مسق الصنع لع مم1 م) 
(مككمك اععاو ووعلمتهاد . 
دبوس فولاذي مقاوم للصداً 
حلقة فولاذية مقاومة للصداً 


015 لهاك 


لععاع رستحاد 


12111251 يتتهاد 


كستسلواء 


أصععة عستستواك 
عطتاء و2 تناء) يعستستواد 
كع ةا 


[عع)5 ووع21 تداك 


عتتاط اعع)5 دوع لاستواك 


لاكلمتك أععاو دوع لاستواء 


طام أععاو ووعلاستواد 


كل اععا5 دوع لاستواد 


شريط فولاذي مقاو م للصداً متتاد اععاو ووعلستداد 

سلك فولاذي مقاو م للصداً عد اععاو دوع لاستهاد 

قياس . مقياس . قياسى ». معيار » مستوى 0 

انحراف معياري ١‏ مخ 1ع لنسملسماد 

خطأ معيارى تصنت 0210 ماد 

تصوير قفو 8 قياسى » تصوير صمناءء زم لهاتصء0 ل تتملصماد 
تذاليقاسي 0 
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نوع من الفولاذ يحتوي على بعض النيكل أوالكروم أو 
الاثنين » ليس من السهل أن يفقد بريقه . 


ددعلطلة)؟ راعع)5 


مشقب فو لاذي تتناط [ععاع 
انظر سنبلة (7نا81) . 
حلقة الصب الفولاذية عست كستامق [عع16د 
رد يط الفصل الفو لاذي متناد عستاةنتدمء؟ [عع1د 
خلفية فولاذية بحسب ستيل عستكاعهط ونعاءء)5 
وجه جرار بحسب ستيل - - ودطاعد] و”عاءع51 
وجه قابل للتبديل كساعه؟ عاطوعع سم عاد 


وجه قابل للتبديل » ذو شق على الجهة اللسانية بحيث ينطبق 
على بروز في الخلفية الفولاذية . 


وجه جرار بحسب ستيل كسعهة] 10660و - وثعاءعع)م5 
وجه خَزفي أو وجه أكريلي ذو ميزاب يثبت بواسطته على 
التاج المعدني . 


ديو س شتاينمان سترك” مسسمسسلء )5 


القم . 


سحل الأسنان » طحن الأسنان »يرد الأسنان وتعمعاءاه 
جمى 2 كو كبى ع2 1اعاه 


في شكل النجم . 
الشبكة النحمية سن لمعتاءم عنولاءع)د 
الطبقة الثانية من النسيج الذي يشكّل عضو الميناء قبل تكوين 
الميناء . 
النقطة الضَّيّقة » الضييقى 
إحدى نقطتين من نقاط قياس الجمجمة على الدرز القشري 
الوتدي » تقعان بالقرب من خط الوسط وعلى جانبيه » عند 
نهاية أضيق اتساع في المنطقة الصدغية . 
(سابقة) التضيق 
سابقة تعني ضيق أو 000 (1مة]ة) . 
تَسّتم الرأس 


5 


516120- 


تلقطمعء20ع)5 - هتلقطمعءءممء )كد 


مسنم الرأ أس 135 حت عاالقطرء5]620 
ذو جمجمة ضيقة بشكل شاذ . 
ضاغط قناة ستينون *51]6120601131:5501 


أداة تستعمل في جراحة القّم والأسنان لإغلاق قناة ستينون 
#عدطل 5:معممءع)5) (قناة الغدة النكفية اللعابية) . 


ضيّق الأسنان » ذو أسنان ضيقة 0 
00-0 و 5 
ضيق » متضيق 60001 
و 
5015 


ا 
ا 
صبى. ٠‏ نصيى 
2 


وقد تبيدها الحرارة ولكن سميتها تبقى ؛ يوجد بعضها في 
اللحوم ولايقتل بالطبخ . 
رفواللهاة 
ترميم جراحي لَك رخو مشقوق أو لهاة مشّقوقة وحَّك 
رخو مشقوق . 
1 - شق اللهاة . انشقاق اللهاة 
2- شق اللهاة وَالَنّك الرخو 
شق اللهاة وَالحَتّك الرخو . 
تشثنا طء دواد 


سكريات على شكل مسحوق أبيض . 


تطمة ده[ تتطمواك 


كأكتطء105تإطم داك 


ركود 2 توقّف »تضاؤل الانسياب 5ه 
تضاؤل أو توقف انسياب الدم في الأوعية الدموية . 
استاتيكى . ركودى »متوازن فلكي 


رّحف استاتيكى 

علامات استاتيكية ككانتقجم عتأهاد 
(في التصوير الشعاعي) : عيب ينتج عن الكهرباء الساكنة 
المتولدة أثناء تناول الفلم وهي علامات منفذة للأشعة على 
الصور الشعاعية المظهرة تنتج عن الكهرباء الساكنة المتكونة 
على الفلم الشعاعي غير المغلّف . 

إطباق اسّتاتيكي 

تصوير شُعاعى تانق رامى ‏ "تطصرهع2010؟ عتستدتمصهم عتاهاد 

استاتيكحى 2 1 

أسلوب يكون مبِع الأشعة فيه داخل القَم وينتج فلما شعاعياً 
واحد للأسنان والأنسجة المحيطة . 1 


عع" )اد 


512112 2 0 


علاقة استاتبكية مسمتاماء" عتأهاد 
علاقة بين جزثين غير متحركين . 
قوس لسانية مستقرة طعندة لمسعسنا تإتتحسم نواد 


كيه اس 9 ٠ 2 ٠.‏ 
بالك اريت دربي صمم لينطبق على السطح اللساني 
للأسنان ويلحم بأطواق الارتكاز المجاورة له . 
العصب الدهليزي القوقعى - 2176 كناعتأكناء2 - 0أهاد 
كلتدعلطعمء - ملتاطتايةء؟ .ل 


حالة 0 

حالة صرع 

'نقطةالحَبَك.الحنيكي 
النقطة التي يتقاطع فيها الدرز الحتكي المستعرض مع الدرز 
الحتكى الأوسط وهى نقطة لقياسات الجمجمة . 

سكف الدقه اتسين 

صلب . فولاذ ١‏ [ععاو 
خليطة معدنية مكونة من الحديد ونسبة ضئيلة من الكربون ؛ 
شديدة الصلابة والمرونة . 


1115م 15اهاد 


50001 


- 516210 ,-أوع)5 


- 758 - 


إستنت أسنان الأطفال 
وافية أكريلية تستعمل للوقاية من الانغلاق المبكر للمسافة بين 
الأسنان والمساعدة على بزوغ الأسنان المنطمرة المكشوفة 
جراحياً . 


260000121 واأسعاد 


إستنت دوا اعم الأسنان تدغده100اعم, أمعاى 
السنية”.. 


واقية من الأشعة مخ 1ه , أمعاد 
واقية تستخدم أثناء المعالجة الشعاعية لحماية الأنسجة 
السليمة . وذلك بإزاحتها بعيداً عن المنطقة المراد إشعاعها أو 
لتوجيه الأشعة مباشرة على المنطقة المراد إشعاعها . 

إستنت الضزز ء واقية الضزز 

مر تََْ ستنت - 0127011110© 5)©12]5 - 001220205161011 516215 

نسبة إلى س .ر . ستنت 0.1.5686 » طبيب أسنان إنجليزي 
من القرن التاسع عشر . / 
مادة راتينية تلدّن بالحرارة وتتَصلّب بشدة بالبرودة » تستعمل 
في طب الأسنان كمّركّبٍ طبع وفي الجراحة التجميّلية لعمل 
قوالب لتشبيت الطعوم الجلدية , ثُلَيّن للعمل بواسطة 
التسخين في ماء حار أو بتمريرها فوق لهب . 

درجة ٠عتبة‏ »خطوة »مّرحلة .طور ءإجراء . تَدبير 2 «عا» 

درجةالحفرة 
جزء إضافي ذو شكل مركب متصل بالحفرة المركبة » مكون 
من جدار لبي وجدار محوري . 

محول خافض تدريجي للتيار 

الكهربائي 

محول يوجد فى الدارة الكهربية لجهاز الأشعة » حيث 
يخفض التيار الكهربي من 110 فولت إلى 5-3 قولت . 


كك راألاعاد 


5112] *5 55 


3717 2 01 عاد 


121251011221 001770- عاد 


نقطة التاج » نقطة الجمجمة » تويبجوى لمتسقطمعاه 
متعلق بنقطة الجمجمة («متصقطمع]5) . 
نقطة التاج »نقطة الجمجمة . التويجى امتصة امعو 


نقطة تلاقي الدرز التاجي والمخط الصدغي للعظم الجبهي . 
منحنى ستفان للك 51612115 
منحنى يحدد عامل نقاء اللعاب » وأي تغير فيه بين الحامض 

والقلوي لفترة من الزمن دون أن تدخل تفريش الأسئآن . 
درج »تدريج عخطو أممع)ه 
مصطلح تشتمل في رص وتكثيف حشورقائق الذهب » 
حيث تتحرك رأس أداة الرص بانتظام فوق جزء الذهب حتى 

يكف كلياً وبشكل تام . 


ضيق الفتحة أو القناة أو المسال . 

تَضيّق دائم لتجويف , كما يحدث في الأوعية الدموية أو قناة 

الغدة اللعابية . 
ضيق قناة ستينون 515 - 81051 ]5121105 
ضيق القناة اللعابية للغدة النكفية . 


ضيق قناة ستينون 0515 - 516105]620515 
ضيق قناة ستينون وهى قناة الغدة النكفية اللعابية . 
000 : 
تَضيق الف 560001 
0 
تضِيؤو 2 5201 


- أعنال 51625625 
أل *115زكو1آ1 


نسبة إلى ن . ستينسين 71.5685 , 1686-1638 » مشرح 
ذا كركى . 
القناة التى يسيل خلالها اللعاب المفرز من الغدة النكفية إلى 
القّم » تجري إلى الأمام من الغدة النكفية لتخترق العَضّلة 
المبوقة وتنفتح على السطح الشدقي للخد مقابل الرحى 
الثانية العلوية . 
1- مركب الطبع » دعامة أمعاه 
مركب ستنت (0122011110© مع لأخحذ طبّعات القّم 1 
2- واقية الطعم 
(أ)- مركب لدن (مركب ستنت :0120م 2امه 5نامع )5) 
يستعمل لتثبيت بعض أنواع الطعم الجلدي . 
(ب)- جهاز سني نزوع يصنع عادة من البلاستيك الشفاف 
قبل اجراحة لغرض جعل الأنسجة تتشكل أو تتكيف في 
الوضع المطلوب . 
انظر طبعة جراحية أو قالب جراحى(12]6محمع] لدعنعن5) . 
إستنت اكريليكي » قالب إكريليكي 
جيرة لد سير عدت كمجمل فى الكراغنة السعية لكفيتك 
كسور الفك السفلي أو كسور الفك العلوي أو لدعم الطعوم 
العظمية فى الفكين . 
وأفحة قند الشيف 
واقية تستخدم لوقف النزف أثناء الجراحة . 
إستنت إطباقية 
نوع من صفيحة العضة تستعمل في علاج اختلال وظيفة 
المفصل الفكى الصدغى . 
واقية حنكية 00 
واقية تستخدم لحماية مكان الجرح في الحنك أثناء التثامه » أو 
لحفظ شريحة مخاطية أو طعم جلدي في مكانها الجراحي في 
الحنك . 


11و21 معاد 


0111281 2216122 وأضاعاد 


لوكتتاء06 بأمعاك 


2128م بأسعاد 


- 759 - 


معقّمة مو عد ممقمة البخار 20160129 ,نعمت لعا 

المنقوط 
جوادينة وايلتن كدي الى انعا فية ا 
معظم المعقّمات الصادة الموصدة المصممة لعيادة الأسنان 
مزودة بدورة تعقيم سنية سريعة وقصيرة مصممة للأشياء أو 
الآأدوات غير المغلفة فقط . مدتها عموماً 12 دقيقة عند درجة 
حرارة 134 درجة مئوية . 

مُعقّمة موصدة ذات 
معقمة مزودة بآلية تفريغ الهواء قبل دخول البخار » ولها دورة 
زمنية أطول للتعقيم في درجات حرارة مختلفة . يجب اتباع 
إرشادات التصنيع في جميع الحالات . توضع الآأدوات 
ضمن أغلفة مسامية ذات ألوان دليلية » مثل لفائف القطن 
الطبي » والرؤوس الورقية أو تستخدم أسطوانات أو صناديق 
ذات تهوية متعددة الاستعمال . 


و 


211601257 1020 0105م ,تلع للتاعاد 


معقّمةغلابة اع [أهط,ندء تل غامد 
معقمة بالهواء الجاف ده - تإتدل ندع تايعاد 
معقمة الحرارة الحافة أوعط - دل ,ندع معام 


جهاز شبيه بالفرن يستخدم لقتل الجراثيم المعروفة » والأبواغ 
والفيروسات » ويتم التحكم بالحرارة فيه أوتوماتيكياً 
«بالثرموستات» ويسخن كهربائياً . الدورة الزمنية للتعقيم 
هى ساعة عند درجة حرارة 160 درجة مئوية ؛ وهو مناسب 
مي الأدوات المعدنية والأدوات التي يجب أن تكون جافة » 
وليس مناسباً للآدوات أو الأشياء المطاطية والأدوات 
البلاستيكية والقبضات التوربينية والقبضات الميكانيكية ذات 
السرعة البطيئة . لفافات القطن الطبي والرؤوس الورقية قد 
تتلون بدرجة خفيفة ولكن لاتتأثر خاصيتها الامتصاصية . 
الصناديق المعدنية قد تحتاج إلى فترة زمنية أطول . 

مُعقّمة أكسيد الإثيلين 
جهاز تعرض منه الأدوات لغاز الإيثيلين لمدة ساعة عند درجة 
حرارة 60 درجة مئوية . يجب أن لاتستعمل المواد المعقمة 
بهد الطريقة ة قبل 24 ساعة حتى تزول سمية الغاز منها . 

فين ة أشعة جاما 
جهاز يستخدم في الصناعة لتعقيم إبر المحقنة » وشفرات 
المشرط » ومواد الخياطة » وقفازات المداخلة الجراحية » 
والضمادات . والمحاقن الطروحة . بتعريضها لأشعة جاما لمدة 
4 ساعة . 


020 عدعاوطاء ,ندع ملل معاد 


0 52111112 ,ل للتاعاه 


معقمة الأدو ات بالغاز ألاء مطتتاكصاة مدع ,ندع تالمع اد 


إسفين مدرج 


محول رافع تدريجي للتيار الكهر بي 10م أقطة 2 نا - ورعاع 
محول يوجد فى الدارة الكهربية ذات الجهد العالى لجهاز 
الأشعة يزيد التيار الكهربى من 110 قولت إلى - 100.000 
0 فقولت . 1 
(ع2©61:01121عم - 776086 عاد 
مقياس الاختراقية - المقوا ام - “اعاع مسو مراء اعم - عول0ع71 برعاو 
:101101111 
أداة لقياس نفوذية الأشعة . 
أداة تشتمل على مقياس متدرج لمدى امتصاص الأشعة 
لقياس كثافة الأشعة ة التي تصل إلى الفلم : 
سابقة) مُحِسْم ثلاثي الأبعاه ‏ 7 
سابقة تعنى ذو ثلاثة أبعاد ([0ده1كمعصتل -عععط1) . 
مخطاط مجسّم 
أداة لتسجيل الحركات الفكية تسمح بتسجيل ساسلة نماذج 
ذات ثلاثة أبعاد . 
تصويرفوتوغرافي تجسيمي 


- 516160 
2 - 1أرة اع 0ع5121 


ح 'تلط1مواع 511001060 


"تطمرةتع0]م0طمء1ممع05ع1ء)5 


تصويرفوتوغرافى سنى مجسم لدأدعل رتطمدترعه)مطاممعمء )د 


تصوير شعاعى مجسم ح لطم 12ع0ع5121:201:0612]5 
"تطمره012010512ع511 
ع ع5 


وو5ع©205 511116 


مُحلول عب .2 ل ل 0 سمتاساهد علتعاى 


عقامة ,» عقم جانلتمعاد 
عدم القدر 0 على الإنجاب 
110 


تعقيم »إعقام 
1-عملية التطهير من الجراثيم بواسطة الحرارة (حرارة جافة 
أو حرارة رطبة) أوالأشعة أو الغاز أو غيره : 


2 -عملية جعل الشيء غير قادر على الإنجاب أو التكاثر . 
يُعقّم 
آ يجعله خالياً من الكائنات المحية الد قيقة «الجراثيم» . 
0 م عي سس 
اقماع ورقية معقمة 
و 2 


5 8 


)كه 


5110 
كلامم تاعمهم 11120اعاد 

1121لاع)ك5 
جهاز يستخدم لتعقيم الأدوات والمواد عن طريق التسخين 
الجاف أو التسخين الرطب . تتلف الكائنات الدقيقة فى 
الحرارة الرطبة بشكل أسرع من الحرارة الحافة متاك يد 
كل الجراثيم » والأبواغ » والفيروسات . 


-760 - 


قَصى لسانى . 56108105521 
متعلق بعظم القص واللسان . 

قصي لامي 6000 
متعلق بعظم القّص والعظم اللامي . 

العضلة القّصيّة اللامية عاءكتاطة للم تتطمسترعاو 


واحدة من العضلات الأربعة تحت اللامية » تنشأ من الطرف 
المتوسط للترقوة » والرباط القّصي الترقوي , وقّبضة القص 
وترتكز داخل الحافة السفلية للعظم اللامي » وهي عضَلة 
رفيعة رقيقة وتعصبها ألياف عَصّبية من الأعصاب العثقية 
الأولى والثانية والثالثة » تعمل على خَفض العظم اللامي . 
سي أيضاً العضَلة اللامية القصية (كتاعل1ه:تطمممع)5) » 
قارن مع العضلة الدرقية القصية (كناء10ه:تإطامصع]8) . 
تخفض العظم اللامي . انظر جدول العضلات (3105165) » 
عضلة قصبة لامية (كتاعل1ه:تطمصيمع)5) . 
قصي خحشائي 
متعلق بعظم القص والنتوء الخشائي . 
العضلة القصبة الخشائية - العضلة - عاءكتامم 01225)010معاد 
القّصيّة الترقويّة الخشائيّة 
انظر عضلة قصية 1 قوية خشائية 72256010 متلاعاء ممع ا5) 


52010 


5 110----- 1 ص2ك2121 


(ع151ال1 . 

قصي درقي 
واحدة من العضالات الأربعة تحت اللامية »تنشأ من السطح 
الظهري لقبضة القص وترتكز داخل الغضروف الدرقي » 
تعصبها ألياف الحَصبية من الأعصاب العنقية الأولى والثانية 
والثالثة . تعمل على خفض الغضروف الدرقي . تتسمى 
أيضاً العضلة القّصيّة الدرقية (5نا106ه:تؤط) وصرع]9) . قارن مع 
العضلة القصية اللامية (وناع10هئإط ممرعء]5) . 
تخفض الغضروف الدرقي والحنجرة . انظر العضلة القّصية 


الدرقية (وتاءع7]010تطامصهع)5) . 


10171010ع)5 


ع[عكتاحط 010وط)0 عاك 


عظم القص 0 
عظم الصدر. 

ستيرويد 51010 

(سابقة) صدرى . الصدر -0)ع]و ,عطاعاو 
سابقة تعني دن ووعط0) . 


متلازمة ستيقنز وجونسون 591201022 2*5موصطمل - عصع ]5 
نسبةإلىأ .م . ستيقنز , كمعتء]21.5.ه »1945-1884 2 
طلييب أطدفطال أمر سكن فت اس ماجحاو تاو 
1934-4 علمكستا10 .15.0 » طبيب أطفال أمريكي . 


مُعقّمة الأشعة فوق 7101 -2 تلن تملك تستعع ,تدع متلتمعاد 


معقّمة الكر يات رتتالحية - معقّمة غلدد - 20ع7 دمقاع ,ندع تتلتعاد 
الملح - معقّمة الكر يات 
الفولاذية الصغيرة - 
معقمة المعدن المنصهر 
معقّمة صغيرة تسحّن كهربائياً وينظّم حرارتها ثرموستان 
أوتوماتيكي ؛ وتحتوي على كُريات زجاجية أو ملح أو كريات 
فولاذ أو معدن منصهر عند درجة حرارة 250 درجة مئوية . 
تغمس الأدوات الصغيرة (مثل التي تستخدم في المعالجة 


للقط اعع)5 للقدده - عدءع7تلترع)ك 
دعااممط - نععتلاتمع)5 وعم مسروعط 


د 2للاماء)5 لواعدر 


اللبية) فيها لمدة 10 ثوان . 
معلقمة الهواء الحار عدت عامط ,تعجتلتمعاو 
محقينة الحرارة الرطبة أدعط أكتمحط ,ترععتلتمرعام 


مق بسسقلة محتية كال 
معقّمة للقبضات اليدوية » والأدوات ذات الأقسام المتحركة 


22011 ,نمع 1 لترعاد 


لذه ولمع للتعاد 


كاه 

معقمة البخار دعاك ,نرءعتلترع)م 
كاه 1 

معقمة ملحية لهك ,اع تل عاد 


57115 ,للع للتاعاد 


مُعقّمة المحاقن 
معن حمام الماء : معقّمة الماء المغلى ‏ )ه526 نع تلتمعاد 


5-5 5 


وين 
أقراص التعقيم 
أقراص تطلق أبخرة معقّمة . 
قصي تَرقُوي خشآئي , قترائي 
متعلق بعظم القص وعظم الترقوة وعظم الخشاء . 


شر يان العضلة القّصية الث قوية 7ع7ة 010أكقددم10علء0ممعاد 


ءاه 


كاع21) عستاعتلترعءاد 


12225010 0)02”ظ 


الخشسائية 
فرعان من الشريان القذالي والشريان الدرقي العلوي » 
يغذيان 


العضلة القصية الترقوية الخشائية . 
انظر قصى َ قو يِ حشائق (دع010]كةحتملاعاءمممع اد ). 

عضلة ع 0 قوية خشائية 21151 010)كه ددمل 6011 صتمعاد 
عَضَلة الرقبة المتصلة بالنتوء المخشائي والخط القفوي 
العلترىء ولنها رشان تشس 1ت سكرام عل اقفن 
والترقوة 1 أيضاً : القصية المنشائية (10مأكةطتمصمعا8) . 
عضلة تئني الرأس وتديره إلى الجهة الأخرى . تُسمى أيضاً : 
العضلة القصية الخشائية (كناء1025]010ممه)01.5) . 


(كناع1002235]010ع1ء0تتعا5) . 
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حامل الطبعة الجاهز للاستعمال - - 283) سولووءصصطذ كماو 


طابع الطبعة المصنع 27 تدوع "امس 0ع باع 12 تحجر 
تاج جاهز للإستعمال مكلمتك عاعءمام 
طابع جاهز للاستعمال (2] ع0©1]ه 
انظر طابع الطبعة (/583) ه5510ء1مط1]) . 
قم .فَموي .فتّحة فوهة فغرة )ك5 


جمعها أفواه » فتحات (5]022268) . 
تقرح والتهاب القم - ح 15ا هتما علتادعء 1ن - ععوع هداماد 
التهاب القّم التقّرحي 0 
التهاب الم التَقّرحي الحاد 
معدة طع هماه 


و 


عضو هَضمي كُمَثْري الشكل » يوجد في البطن » ويتجمع 
فيه الطعام بعد البلع قادماً من المريء . تحدث أول مراحل 
الهضم في المعدة حيث تفرز العصارة المعدية المحتوية على 
إنزيم الببسين وحمض الهيدروكلوريك قبل مرور الطعام 
على مراحل إلى الاثني عشر . 
تغيرة (علم الجنين) 


15 2176مء112] عأناع2 


- 3قتنا 560112012 >-جتتتا51]0111201 
5001 


لقحناماك 


قَموي 4 فغري 
ألم القم 
سابقة تعنى قَم (طاتهك/3) أو تجوي بف قُمو يي (لختحكقه ل2ي0) . 


2 - 02121515اك 


-5]01112]0 و - 56011121 


أقمام »فوهات 2ك 
انظر قم » فتحة (5]0209) . 
قَمو ى » فوهى لدأقدماه 


متعلق بالعم (9دده5) . انظر فّمي 2 قَموي (لهمده)5) . 
ألم القّم 

متعلق بالقّم (طات810) أو قَموي (0:21) . 
التهابات القّم 

الأعراض القّموية المصاحبة لالتهابات القّم المختلفة . 
التهاب القّم 

أية حالة التهابية بالقّم . قد تحصل نتيجة لعدوى بالجراثيم أو 

الفيروس أو التعرّض لبعض الكيماويات أو الآأدوية » أو عوز 

الفيتامينات أو مرض التهابي عام . أنواع التهاب القّم 

تشمل : التهاب القّم القلاعي (15ن2داما؟ كتامطتطمة) » 

والتهاب القّم الغشائي الكاذبةتنامصة؟ طادسعحمملمءوط) 

(5انأهماماى» قلاع (طامتصمتط]1) » إنتان فنسنانة' )مععسمكا؟) . 


التهاب الم الحاد 


02 - 21513 2دناماد 


لقددماد - لمأهحداماه - ع1ا تاماك 


65 ش0292ظه5 


000 


2011 ,122115ماك 


حمامى متعددة الأشكال تتميز بآفات جلدية في القّم » 
والبلعوم » والعينين » والأنف ٠‏ والفتحات البولية التناسلية . 

مرض التهابي خطير وقد يكون مميتاًيصيب الأطفال 
والبالق مك ونيد حم ناذه و كفا ماف عان الحلد 
وقروح على الأغشية المخاطية للشفاه والعين والفّم » والجرى 
الآنفي والأعضاء التناسلية . حالات التهاب الرئة » وألم 
المفاصل . والإنهاك كلها شائعة » وقد تُحدث مضاعفات 
أخرى مثل ثقب قرنية العين . قد تحصل المتلازمة نتيجة 
لتفاعل تحسسي لبعض العقاقير » أو قد تكون تالية للحمل أو 
فيروس الهربس أو عدوى أخرى . تُشاهد نادراً مصاحبة 
لمرض سرطاني أومع المعالجة الإشعاعية . العلاج يشتمل 
على الراحة في السرير . المضادات الحيوية لعلاج الالتهاب 
الرئوي . والمسكنات وغسول القّم . انظر أيضاً الحمامى 
متعددة الأشكال (حصرم كنا [تاحم همعطا وط) . 

قَضيب »عودء غصن 511 


انظر العود الحتشبى بين السنى ()صزهم 8000 لمامعلرعام]) . 


لاصق .تصوق .دبق عه 

شمع دبق » شمع إلصاق 8 9ك061)ه 
انظر شمع النحل » شمع عسلي (33/ وعع6) ؛ أنظر شمع 
(جهة17ا). 

قاس 2 صلب 2 نيس 2 تسل ناه 


33 
تيبس ٠‏ صلابة ودع ]1د 


شق ستيلمان 


نسبة إلى ب .ر . ستيلمان » مقسلاةا2.2.5 1945-1871 , 
أخصائي النسج الداعمة السنية » أمريكي . 

أثلام بشكل حرف "77" تمتد من الحواف اللثوية لمسافات 
مختلفة » عادة على طول الأسطح الوجهية للأسنان . 


كعك 5 مسا نمك 


منّه عحاث » مثير 2 مُنعش سه انتسلام 
شىء ما يسبب التنبيه أو الإثارة . 

ينه 00 2 يشير لنتسلاه 

تنبيه » تحريض . إثارة دونه لسسلء 

مه .حاث . مُحرض كتالتتستاه 


أي عامل أو نبضة تثير أو تحفز تفاعلاً وظيفياً أورد فعل 
وظيفي » شيء ما يحفّز عضواً أو نسيجاً لأداء وظيفة خاصة 5 


منقّط . مَبقّع » مُبرقش . مرقط لعممتاءه 
لشةمرقطة مدع لعاممتاه 
تنقيط » ترقط عستاممتاه 


تأثير نسيجي بمائل النسيج اللثوي الطبيعي . 
1- غْررَة » قُطبة » درزة 0 
2- وخزة , شكة 
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التهاب القّم بالملتويات 
والمغزليات - 
التهاب القّم البَقرحي الحاد 
التهاب القّم الغنغريني - 


حلوأعقء متتتوكهكنا1 ,ك1 تأ هماد 


2115 ©176او م12 عأتاعة 


5601112115, 521181120115 - 


مُوات القّم - تقرح القّم الأكال » - 8دمم 

غنغرينا القم 0115 لتتتالاعطقء 
التهاب القم الى - التهاب القم - لهع»0200ع ,كتاتاق ماو 

السيلانى البنى كتاتأقصدماء لدعم“ مممع 


التهاب القم الهر بسي - عناعم عط دعناءم سعط ,كنت ساماد 
التهاب المّم اللشوي الهربسي 
نوع من الهربس البسيط يصيب القّم . 
التهاب القّم هربسي الشكل 
نوع غير شائع من التهاب المّم يتميز بقرح عديدة . ربما يكون 
ذا منشأ فيروسى » ويشبه الإصابة بالعقبول البسيط وءم:ع11) 
1[مططاة . ١‏ 
التهاب القّم اليودي 
التهاب بسبب مركبات اليود . 
التهاب الفّم الرصاصي 
التهاب بسبب مركبات الرصاص . 
التهاب القّم الحزازي 
(عند الإصابة بالحزاز لمنبسط) 
التهاب الفّم الدوائي 
التهاب الفّم الغشائي 
أي نوع من التهاب الفّم » مع تكون غشاء كاذب . 
التهاب القم الزئبقي 
التهاب القّم الفُطاري - 
ثلاع ٠‏ سّلاق 
التهاب القّم الكلوي 
(في سياق أمراض الكلى) 
التهاب القم 15 عتستامعتم ح مستامعته ,كنانح طاماد 
نيكوتني 
يصاب به المرضى المدخنون . 
التهاب القم النيكو تبني - تقرن حتكي - عتستامعته ,ركتانا م سماد 
نيكوتينى أبيض - - تأهلهم مستامعته كتوم ومع ء1[مكلدع1 
حك ال 
التهاب المّم اللانوعي 


51115170-115 


كتدد 1101 ماعط 15 هماد 


10012 ,122115ماك 
20 ,5)0122115 
0 ,اماه 


510112115, 2 


510122115, 1211-5 


1121ناء"121 ,2115 اماك 


طاكناتطا < 1207:2061 ركلأ تاه اماد 


عااأتتطمعط ,كل هماد 


0212 5” 5122011 
علاععم50 - طامط ركل تأ هماد 
1111015 
التهاب القّم الطّفيلي - 


ثلاع » سلاق 


5]01221 15, 2021:2511 - 65 


طعتاستط) - 221250162 


التهاب القّم الهربسي الحاد 
التهاب القّم واللثة 
الهربسي الحاد 
التهاب القم الأبيضاضي الحاد ‏ عتسسعءلنت! عأناعة ,كتاتتهسماد 
(في ابيضاض الدم) 
التهاب الفَّم التَقّرحي الحاد 
نوع شديد من التهاب القّم » يتميز بقّرحة ضثئيلة العمق مؤلمة 
على اللسان . والشفاه والخاطية الشدقية » وتنخر أنسجة 
المّم . 1 
التهاب القم الإرجي 
التهاب القّم الزاوي - 
التهاب الشفة الزاوي 
مرض غير معروف المنشأ وهو نوع من التهاب القّم » غالباً ما 
يكون ناكساً » يتميز بقرح مُؤلمة تصيب الأغشية المخاطية 
القموية . 
التهاب المّم القّلاعي 
التهاب الفم الهاجر- لسان ‏ - عنوصةتتوتحد مأدععية كانه سماد 
جغرافي ذو تبقع متنقل 


ع2 ع1ناع2 ,ك1 ]اهماد 


-51125150 ع1ااع ماع12 عأناعة ,ركلا لأ هماد 


1121:2117 20111 ,3115 0202)ك 


1ع 2111 ,ك1 هماد 
- 121نا5 32 ,2115 ددماك 


دتاتلاعك تملساعصهة 


015 ,0112115)ك 


عأمماع» - 1021105115 121]017ع لحر 

عناعطة) عتطمورعماع 

التهاب القم المنطقي المهاجر 

آفات مشابهة لآفات اللسان الجغرافى توجد على المخاطية 

الشدقية والمخاطية القّموية » وتظهر كبقع حمراء ذات حواف 
بيضاء مرتفعة » يتغير شكلها باستمرار . 


التهاب القّم الزرنيخي 


11 21:22 21115 حناماد 


- 21:51 ,1115 5)0122 
5 دما لدعتمعكتره 
التهاب الفّم البزموتي طااسسستط ,كماد 
التهاب المّم النزلي 
التهاب الفّم الكيميائي 
التهاب القّم الأكال 
(باستعمال موا اد أكالة) 
التهاب الفّم بلفافات القطن 
يحدث حينما تَنَزِع اللفافات القطنية من القّم . 
التهاب الفم المستتحث 
بالبدلة السنية 
التهاب المّم الخحُناقي 
(بتشكل الأغشية الكاذبة في الفم) 
التهاب الفّم الوبائي 
التهاب الفّم السوافي 
التهاب القّم الجريي - 
التهاب القّم القّلاعي 


لقط؟ داق ,كلا تاه حاماك 
لدع تلطعدكء ,5ه تاماك 


5]01121]15, ©201:1:0517© 


[0[1" - «مغام» ,22315ماك 


1201160 -ع* لطع ,كل) 1ه تاماك 


1أتاع طأطمتل ,ك1 هماد 


عتدطاع10مء ,كلأ هماد 


1200© ,115 هماد 


ح “نملناء10111 ,2115 تاماك 


115 كتامطاغطامة 
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التهاب القّم الفنساني 
عدوى فنسان 

التهاب القم الفيروسي 
(سابقة) ثم ٠فَموي‏ »فوهة 3 


615 ,510122115 
)عع 5اطء712؟ ,215 اماد 
ا ركلا تاه طاماد 


-51]01112 ,-5]01110 ,و-5]0111210 


مر جوف 
سابقة تعنى قم (طنته]/8). 


التهاب القم التَفَرحى - التهاب ‏ - غ836 صرماه - ععمء22]0ماد 
9 ب 

الفم التقرحى الحاد - كاتأ مصدماد علتأوعء1نا 

15 ع الأونرعع1لن عأناعد 


1-إلعاب » تلعيب »سيلان اللعاب 
2- تطهير القّم 


تعيرهة 
كم الم +وجع الثم 


011515 00222ظه5 


510111210011111 - 2 
5]0112]0071213 - 2 


560112]00750015 - 110515 


فَموى معدى عأتتأكة8 51011260 
متعلق بالعم و المعدة . 
التهاب القم واللسان 115 


التهاب مخاطية التجويف القّموي واللسان » تشاهد بكثرة 
في اضطرابات عوز التغذية . 
َموي فكي 
متعلق بالقّم والفكين . 
النظام القَموي الفكي . الجهاز 
القَموي الفكي . الجملة الفموية الفكية 
مجموعة الأعضاء ‏ والأنسجة . والأعصاب التي تشترك في 
الكلام واستقبال ومضغ وبلع الطعام . هذا النظام يتكون من 
الأسنان » والفكين » وعضلات المضغ » واللسان » والشفاه 
والأنسجة الحيطة والأعصاب التي تتحكّم في هذه البنى . 


عنط)22ع5]0112]05 


)55 عتطأ ددع 012]0)ك 


وصف القم » بحث هيكل الفم وعناصره "لطمره "اع 51011260 
نطق قَموى, خنة 11م 


التكلم من الفّم مع سد المنخرين . 
مداوة القم لدءأع5)02126010 - عأع22]010اماد 
اختصاصي بأمراض القّم » طبيب الفم 

طبيب أسنان متخصص ويهتم أساساً بأمراض المّم وكيفية 

علاجها . 
طب الفّم . مبحث أمراض القّم 

1-دراسة بنى ووظائف وأمراض القّم . 

2-تخصص طبي يهتم بالقّم وأمراضه ؛ أحياناً قد يستعمل 

المصطلح كمرادف لكلمة طب الأسنان (وامتامء) . 
طب الفم الشرعي 


5002011 


50121010577 


عأآكداء"101 ,560112101083 


عدوى الأغشية المخاطية للفّم بفطر الخميرة » والمبيضات 
البيض » تظهر تظهر كطلاء أبيض على اللسان . قد يصيب 
الأطفال أو الأشخاص منقوصى الناخة المصابين بشيروس 
نقص المناعة البشري (1197]) » أرريظين كوم امةة ا ية تالية 


للمعالجة بالمضادات الحيوية . يسمى أيضاً : قلاع » سّلاق 


(طمبصط]) . 
التهاب القم الغشائي الكاذب قتامصةطط تعددهلناءكم ,5)ة2جرماد 
التهاب القم القّلاعي كتامطغطمة دع تتتناءع" ركتاتاهطاماد 
الراجع 


التهاب القم الرا اجع أداء تتتاعع"1 ركتاتاهطاماد 
التهاب القّم القرّمّزي » التهاب الفم 
بالحمى القرمزية 
أعراض قَموية تشبه الحمى القرمزية » تتميز باحتقان الخاطية 
الحتكية » وحلق أحمر ملتهب . ولسان مطلي أبيض ذو 
خلمان تطرية الشكن تمر ل لالساة ديه بعرت الأرفن 
عناع دما تنعط كو 5) »ثم يصبح لون سطح اللسان أحمر 
داكناً ناعم ومتلألىئ (لسان شبيه بتوت العليق :تاءطمكة1 
عناع102) » وقد يحدث تَفَرّح للغشاء الخاطي الشدقي 
والحتكى . 1 
التهاب القّم البسيط 


تلق 5101121115 


امسا ,كات هماد 


التهاب القم السلفاميدى 5ك تسمه ]آناك ,ك2 مدماد 
ثلاع 2 سلاق طاكتااتط) ,5ن 0122)ك 


التهاب القم التبغي مععقطم0] ,كنات اهماد 
التهاب القّم الرضحي 
يحدث نتيجة للإصابات القّموية بواسطة البدلات السنية أو 
الأدوات السنية أثناء المعالجة السنية » أو عض الخد أو الشفاه . 
التهاب الثم التَشرحي 
التهاب القم التقّرحي - ككنا 1:20 تدع حروناعع لتنا ركتاتا هماو 
الغشائي - التهاب القّم 
التقّرحى الحاد 
التهاب الثم 
البوريمي 5 
التهاب القّم السمي 
التهاب الفم نتيجة للمواد أو الأدوية التي تطبئق موضعياً . 
التهاب القّم الزُهري » 
التهاب القّم المنقل جنسياً 
التهاب القّم الحويصاي - 
التهاب القّم القّلاعي 


612111221 ,15 0122)ك 


11121217 ,2115 ماد 


115 2117 1ء112ا عاناع2 


5)0112 3115, 111261111 > 111111115 


510112115 2 


لدع21»؟؟ ,15 ماك 


ح ننه [ناع لوه ,115 0112)ك 


1115 كتامطاطمه 
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حفيرة الفم الابتدائية » ثغيرة » <<تنا5)02006 - تتتناع5)012:002 
الفم اجنيني 
متعلق بالقّم الابتدائي » متعلق بالشغيري » 
متعلق بالقّم الجنيني 
فغيرةظاهرة 
الوهدة الفُغيرية . نقرة فّموية » حفرة قّموية اذم تصناء00صرماه 
صفيحة الفُغيرة » صفيحة القم الابتدائية ع6ه1[م تسدع00تدم)دى 
تغيرة 
التجويف القّموي البدائى في الجنين ؛ وهوانغماد الوريقة 
البرانية الجنينية التي تنطوّر بعد ذلك إلى القَّم والجزء العلوي 
من البلعوم . 


0 القم »انشقاق الشفة عتتناووة طاناممط ح عتعتطء05تدم)د 


5012002 


تدع001ع» تاداع 5601200 


51011100161111 - 


355 


(لاحقة) تة تفميم »مغر ء مُفاغرة 
لاحقة تعني فتحة في عضو أو جزء . 

1 - حجرء حصاة 5601 
تحجر معدني صلب أو تكأس . كالذي يحدث في قناة الغدة 
اللعابية . انظر قلح » حصاة (15ا1ناء1ه0) . 

2- جبس حجري 
جبس يسخن لدرجة حرارة 130 درجة مئوية تحت ضغط 
البخار ويستعمل فى طب الأسنان لعمل قوالب صلبة . 

3- أداة ساحلة دوارة 
(في طب الأسنان التحفظي) : رأس ساحل دوار مغطى 
برقاقات ماس » أو أقراص دوارة من الكاربورندوم تثبت على 
حامل الأقراص المحمول على القبضة لسحل الأسنان أو 

قالب حجري 
قالب من الجبس السني أو من الجبس الحسن ينتج من الطبعة 
ويستعمل لتصنيع الحشوات السنية . 


051]011177- و 5]01113- 


ع1 عدماه 


حجر أركنسو . أركانسو كه تدة رعدماء 
حجر لشحذ الأدوات القاطعة . 
حصاة اصطناعية لدك تكتاترة ,عدصماد 


الجبس الخجري . 


حجر الكار بورندوم » حجر السامور ‏ <تتنالتتتاتةه0 طق رعصماع 


جبس حجري سني دامع عدماءك 
جبس حجري 

حجر ماسى 0 يعدماه 

حجر المحرّك السنى عطاه] رعدماى 

حصة لبية عاعتامعل - ملنام رعدماد 


ترسّب مادة متكلسة داخل لَب السن يصاحبها تغيرات 


تلين القم »لدانة تراكيب الفم هما 
الليونة المرضية للأنسجة القّموية . 

طمث فَموى نع د20 ماه 
درق ون لاطي كدري ممه عه اندو اليا 
«الطمث) . 

لاك تسق فوهة القم 00ج 

2- شق فوهة الرحم 

داء الفطر العُمو ي » فطار الفم 0515 [51]0111260111 


أي مرض قُطري يصيب القّم . 

نخر القم - الموات -20122 > 560122102610515 
2 5101121115 

560112101101112 > 212111123 5 


آكلة القّم . غنغرينة القَم 


- 5011211115 2 


التهاب القّم الغنغريني . 


التهاب العقد اللمفية القّموية 15 122220ظه2 
اعتلال القم »مرض القم 5012602216123 


أي مرض أو اعتلال يصيب القّم ١‏ 
توقية فموية كته تجطممتم لدخده - كتعهىاتجطمم)د ساماد 
الوقاية من أمراض القّم والأسنان . 
شيمةالفم 
متعلق برأب القّم » متعلق بترميم القّم 
جراحة را أب القم » جراحة تر ميم 5111817 ©125)1م5)0122]0 
القم 
رأب القّم »ترميم القّم » جراحة القم 
التقويمية , ترقيع القّم 
جراحة تجميلية للمّم . 
تر في قَمو يِ »تزف ععقطءترمسعقط اهمده - متعقطتده) قتاماد 


2 11212110101ظ22 


5]012]001251 


5000125177 


القم 
شق القّم -انشقاق الشفة 
منظار القم .مكشاف القم 
اعتلال كموي ».داء فَموي , 
إمراض القّم 

(لاحقة) تم .قموي 


نزف طمني َموي - 


مثا - تفط ع كاعتطء05]ه تماد 
5000210502 


5]0122]0515 - 012260021127 


- 5]0111210115, - 5]0111©, - 5 


5]0111611011:112813 - 2 


(لاحقة) قمى . فَموى . حالة القم وتتامار - 
الفُغَير ى تاماه 


علامة لقياس الجمجمة على النسيج الرخو ؛ وهي أقصى 
نقطة أمامية على خط التلامس بين الشفة العلوية والشفة 
السفلية عند الخط المنصف للوجه . 
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الجَيب مثلثي المقطع ويزداد في الحجم عندما يمتد خلفياً من 
نهاية اليب السهمي السفلي إلى الجيب المستعرض في 
شايع لم 0 سي كي لك شي القن را روي 
الى الكيى والأرردة الخيفيةالغلوية كارن سم حي سودي 
سغفلى (كتاصزة 121لع53 #مترعكم1) » جنك سهمى علو يِ 
له للع ة؟ 1متاعم511) » جيب مستعرض 000006 
(كلاملة . 

طبيقة تقويمية ثابتة ذات سلك مستقيم 0ع عستو اطعته تاد 

1121ممة 1م لمطاته 
طبيقة تقوبمية تستخدم لتصحيح وتحسين سوء الاطباق » 
وهي تعديل للطبيقة التقويمية الثابتة الجانبية ومصمم لتقليل 
ضبط اللمالك القرسية يتعدرل الشتتوق.. 

1 - يجهد ‏ يُوثّر » يد , إجهاد 

2- جهد . توّر » مجهود ١‏ تصفية , يصفي » ذرية 


لك 


3 - انفعال 

تشوه المادة أو البنية حينما تقع تحت ضغط . 
حي ضاغط 011115517 وتللة )5 
شريط » رباط » طوق »إسار (هناة 


الوؤصلة الرئيسية على الك للبدلة السنية الحزئية النزوعة . 
وو ارو 
شريط عتقى - طوق عنقى  -‏ «قتتاكاءعم - له916مع ,مواد 
عاو رق 
طبقات 
جمع طبقة (تتطهع5) . 
قلع استراتيجي 
قَلْع سن يشكّل خطراً على الأنسجة حول السنية الداعمة 
لسن مجاورة من أجل تحسين حالة السن المجاورة 5 
قتطبق 
ظهارة طبقية 
مطبق . مُنضّد . متراصف 
الظهارة الرصفية المطبقة تصدانتاعطاذمء كنامتسهسي؟ 0ع ناهد 
طبقة 


5002 


60 لات ع1عع21 511 


51111١ 


سناع طغامء 0 هناد 


0 


انفلك 
نسيج مرتب في شرائح أو رقائق . 

طبقة متوسطة 

لسان شبيه بتو ت الأر ض . اللسان القر مزي عناصم 'إتدءط تراد 
لسان أحمر كثمرة الفراولة يشاهد فى حالات الإصابة بالحمى 
القرمزية تملع أعامهء5) » ويقاهد أيضاً فى متلازمة 
كاواسا كي (عمتملصزة 5 كل52ة255ك1) . 


51011111 221 


تار » مجرى . جدول . جريان لاتكوك 


استحالية ؛تسمن أيضاً : حصاة لبية (عاعتامء0) . 


انظر لب (م01ا©) . 
0200 

جبس حجري سريع التصلب كعطتااعد -كلء تان رعدماو 
حصاة لعابية كالتعلقء لإتتولتلدد - توتو ؟تلدد رعدماد 
قر ص حجر يِ [ععط؟7 رعصماو 

و 

قرص ساحل من مادة الكاربورندوم : 
1 - سناد . مهماز » توقف ممه 
2- صادمة ١‏ 
3- سد 


(في تقويم الأسنان) : وصلّة على القوس السلكية لمنع 

السلك من الانزلاق من شّى الحاصرة أو من أنبوب الحاصرة . 

1- أداة تقويمية لمنع حركة السن في اتجاه غير مرغوب فيه . 

2- أداة المعالجة اللبية التي تستخدم لتحديد وحفظ طول 

الأداة أثناء المعالحة الآلية اللبية . 

مَحلول الحمام الموقف 

مُحلول يستعمل في التصوير الضوئي والتصوير الإشعاعي 

لإيقاف عملية تظهير الفلم . 
مهمازإطباقي 70 


111100 طاوط ماد 


لدكتااء06 ,رماك 


سدادة 5601 
1 يل تحجز مم50 
2- إيقاف 


سد طبرخي 
حشوة من الكوتابركا مؤقتة . 
حشوة مؤقتة سادة 
مستحضر يحضر بتسخين منخفض للكوتابركا مع أكسيد 
الزنك . شمع أبيض ومادة ملونة تستعمل كساد مؤقت لقناة 
الجذر أو فى المعاللجات التحفظية » هذه المواد ثُليّن بالتسخين 
ورمعل فسني خزارة الك قله 
تق اللالنوقك 
إِرْمَيِل مستقيم 
ميناء مستقيم 


22 2اأناع ,5نأمم0)ك5 


22201217)] علطأمم5)0 


اعكتطك أغطوتةاد 
اعسحم أاطوتة اك 
قبضة مستقيمة عع أملسصقط غخطعتة اد 
سن مستقيمة الدبابيس 00 سام - غطاعته اه 
وجه حرفي ذو دبابيس عمودية للتشبيت . 
جيب مستقيع 
واحد من ست قنوات وريدية علوية خلفية في الأم الجافية » 
لتصريف الدم من الدماغ إلى الوريد الوداجي الغائر »ليس له 
صمامات ويوجد عند ملتقى مشول المخ مع خيمة المخيخ . 


كتاتاد أطئوته )5 


-766 - 


مستعمرات أو تجمعات على سطح السن وتساعد على 
اتتصاق اللويحة السنية . وتّنتج الأحماض العضوية التي 
يُعتقد بأنها تشترك في بدء التسوس السني . 

العفدية الركوية <١‏ 
جنس من العقدية أوالمكورة العقّدية ؛ أحد أهم مسببات 
المرض الالتهاب الرئوي وبعض الأمراض المعدية الأخرى . 
وهي خلايا كُروية أو بيضاوية توجد في أزواج أو سلاسل 
قصيرة » غير متحركة وموجبة الجرام . تُسمى أيضاً : المكورة 
الرئوية المزدوجة (126مهصتتاءعهم كناءءمءو1م1) » أو مكورة 
رئوية دقيقة (012مستتاعصمكناءءمء 0 8/1) أو المكير ةالركوية 


012 كتا 51122100 


(172060©©115تاعم2) . 
العقدية اللعابية . المكورة السبحية كناتحة5[19 كنك»ء060)م6د 
اللعابية 


جنس من العقدية غير الحالة للدم » توجد في الم بكثرة 
بشكل خلايا كٌروية أو بيضاوية في سلاسل بأطوال مختلفة . 

العقدية المخضرة 
بالمكورة السبحية ألفا حالّة الدم . تسبب التهاب بطانة القلب 
الجرثومى تحت الحاد عند الإنسان ويجب اتخاذ الاحتياطات 
اللازمة عند علاج المصابين بهذا النوع من الالتهاب الذين 
سوف تجرى لهم بعض أشكال من المعالجحة السنية . 


1115 كتناء 51127100 


العقديةالشعرية تتتطامامع تراد 
اسم مقترح لجموعة من الكائنات الدقيقة التي تشمل الشعية 
(4012012(76685) » والمتسلسلة (وعن إلامامع ا 5) » 
والنوكاردية (25018ع010) . 

إجهاد . ضغط . جهد 0ه 


1- القوة المطبقة بوسائل ميكانيكية . 

2- قُوة داخلية مقاومة لقُوة خارجية . 

3- (فى طب الأسنان) : الضغط ء أو القُّوة المبذولة بالأسنان 
السفلية على الأسنان العلوية أثناء المضغ . 


مقياس الشد والإجهاد 2115 02 أكدع) كته دوع :اد 
مقياس يستخدم لقياس القُوة المبذولة بالأطواق المطاطية 
والنوابض . 

توا ان الإجهاد ععسقلوط ذوعاو 

باحة ملاقية للإجهاد 2 كستتدءط - ووع او 


1- منطقة في الفّم قادرة على دعم البدلة السنية » ويقاوم 
القوى أو الضغوط المطبقة عليها أثناء المضغ أو البلع . 

2- أسطح البنية القّموية التي تُقاوم القوى أوالجهد أو 
الضغط الواقع عليها أثناء المضغ أو البلع . انظر منطقة قاعدة 


ماد قاطع نء للع 511 
تدفق الحزيئات الساحلة التي تستعمل في سحل الهوائي 
لقطع الحفرة السنية . 

قُوة »متانة 
مقدرة الجسم على مقاومة التشوه دون انفجاره أو انكساره . 
أقصى ضغط مطلوب لكسر بنية ما . 

قوة العض 

قُوة الضغط 
أقصى تحمل للانضغاط . 

قوة هرسية 

قُوة الشدّ . مقاومة الشد 

أقصى مقاومة للشد 

قوة قصائية.القوةالقصائية 

أقصى مقاومة للقوى المطبقة . 


طاعمع )5 


5 رطاعدءع )5 


0111215517 رطاع "511 


علتطكتاءك رطاعدء )د 


علأقدع] رطاعدع )5 


ع1 تلن بطاعدع )د 


قوة الإخضاع 10 رطاعمء اه 
أقصى مقاومة قبل الانهيار . 

(سابقة) السلسلة » عفدي » سلسلى . د - 10ع:1)ه 

العقديّات 2 المكورات العقدية 1 1 5002222 


كائنات دقيقة كُروية أو بيضاوية » غي را متحركة . لاتشكل 
أبواغاً » موجبة الجرام . 
متعلق بالعقديات 
عن المككورات العقدية أو السبحية أو متعلق بها . 
عدوى بالعقديات 
عدوى بالمكورات السبحية أو العقدية » كمافي التهاب 
اللوزتين (هناثلنوهه]) . 1 
التهاب اللوزتين العقدي 
عقديات » مكورات عقدية 
جمع عقديةءالمكورة العقدية,المكورة السبحية 
(كتءء 060 1م06 5) 3 1 
عفّدية » مكورة عقّدية » العقدية 
جرائيم موجبة الجرام » كروية إلى بيضاوية تننظم في سلاسل . 
تسبب الكثير من العداوى . خصوصاً في الحلق (التهاب 
اللوزتين) » وتدخل في عداوى الحمى الروماتيزمية والتهاب 
الكلية . 
العقّديةالطافرة 
كائن دقيق يوجد في اللويحة ويصاحب التسوّس أو النخر . 
جندس من العقدية أو المكورة العقدية (وداهءمءمام9:6) ممائلة 
للعقدية اللعابية (كنائله أله دناءءمءمامعهاى) » تشكّل 


نانح لدععمء0]مء اه 


ماع11 لدعع1060مع51 


5 لللآكطه)] [دع»06»0)م»)51 


511010601 


200000005 


5 060©2115](ع511 
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صرير الأسنان لمستأصعل 1006اد - سدسععل عامل تاد 
صوت يصدر عند احتكاك الأسنان مع بعضها . 
صرير سنى تدمع 1001تاك 
الصوت الناتم عن سحل الأسنان مع بعضها : 
1-شريط ٠شريحة‏ تناد 
قطعة ضيقة رقيقة وطويلة من المادة . في تقويم الأسنان 
إنقاص البعد الإنسي الوحشي للأسنان » القاطعة عادة » 
بواسطة الأفراص الساحلة من أجل تقليل الازدحام وتسهيل 
تراصف الأسنان . 
2- يُسلخ ‏ ينزع ‏ قشر 
ينزع طبقة » ليظهر السطح الذي يليها . 
شريط ساحل 
شريط من الكتان مُغطى من أحد جوانبه بمادة ساحلة 
يستعمل في طب الأسنان لضبط الحواف والتلميع أو الصقل 
شريط التعليب , شريط التسوير 
الإحاطة بشريط لتشكيل سور 
شريط سيلولويدي 
شريط بلاستيك شفاف يستعمل كمسندة أثناء تكثيف 
حشوات الراتين المركّب وحشوات السيليكات في الأسنان 


5101115101121 


32012517 وماد 


وماك 


لاع ,مرماد 


الأمامية . 
شريط الإنهاء » شريط التلميع 2 علتطكتسة) ,رتاه 
شريط الإكمال 
شريط ساحل ناعم يستعمل للتنعيم والصقل ١‏ 
نمسك الشريط د010ط رماع 


شريط تخفيف . شريط الفصل عستساطع ةا ,تاد 
انظرشريط فاصل («تتاة يستاهمدمء5) . 
شريط المسندة » مسندة شريطية 
شريط الفصل 
انظرشريط التلميع » شريط الإنهاء (متتاة عسنطمنمة©) . 
شريط فاصل . شريط متتناد قسنتماطعنا - عستامضدمءه ,متمد 
الفُصل - شربط تَخفيف 
شريط معدنى أحد سطحيه مُغْطَّى بمادة ساحلة خحشنة 2 
مستعمل لتوسيع المنافة بين الأمينانالمتجاورة . 


خَطء ئلم 


1221 وماد 


كسلطة2011 ,متاك 


لوقك 
مَخْطْظ 2 مثلم 5100 
عضلة مخطظة ع1 اك 
تسليخ 2 تع 2 قَشْر ٠»‏ تعرية نام ماه 
سلت »نزع » تسطير اه 


البدلة السنية (2ع:2 ه120260ام عتتخمء7آ) وا لمر تكز 
القاعدي وعد لوكة8) . 
باحة ملاقية للإجهاد أولية زتقستيم يمععة وستيدءط - ووعناد 
منطقة تستخدم لمقاومة الضغط القوي للبدلة السنية مثل 
الناحية الشدقية من الفك السفلى . 
باحة ملاقية للإجهاد ثانوية 211 21:8 كتلأتتدء6-ووع:5)1 
منطقة من النسيج ليست قوية بشكل كاف لدعم الحمّل 
الأولي للجهاز السني ولكنها كافية لتتحمل جزءاً من الدعم . 
قاطعة الإجهاد . فاصلة الإجهاد 
وصلة مخمّفة للضغط . أداة فى البدلة السنية الجزئية مصمّمة 
اذى الفيحظ عن الأسكاة الداعمة. 


اععلوع:71 دوع:5)1 


إجهاد الضغط ., إجهاد ضاغط 01120165517 ,و5115 
إجهاد إطباقى لدكتاءء0 رووع :0د 
إجهاد القص «اجهناد القطع كستتدعطة رووع :او 
إجهاد الشَّد علأقصة) رووع)ده 


سطر اه 
جمعها سطور (5]5126) . 

وريه برسي قاوطا 

ريتزيوس في الميناء 

نسب ةإلى .ج .ريتزيوس 1919-1842 » 5أناتاءخ1. 11.6 » 
مشرح سويدي . انظ رخطوط ريتزيوس في الميناء [عتصقص) 
(5لاأجاع] 5 0 عوتتاد » خطوط التكلس فى الميناء . 

مخطط . مُحرز . مثلم “ذوخطوط 0 

مخطط . محزز . مُثلّم ذو خطوط 
كمافى العضلة (©1ء5د3) . 

قناة خططة أعدل ع2 تاد 
الجزء من القناة اللعابية الذي يعدّل من التركيب اللعابي » 
يسم كذلك مسي مظهر» خط الداع هن اللاي 
المبطنة . 

عضلة مخططة عاعكتاحطد 5612160 
عَضّلة ذات ألياف مخطّطة عرضانياً » عادة تكون من 
العضلات الإرادية . 


اعسسمي - مستجاعخ]1 01 عمتتاد 


كتااجاع 1 01 512 


10 - عاد 
15 50121 


عاد - 50112660 


تخطيط » تثليم 2 خدش » تخطط مخ تراد 

تضيق » ضيق تناع جاه 
تضيّق غير عادي في فتحة أو أنبوب . 

صريري ١‏ 1ه 
يصدر صوتاً ذا نغمة مرتفعة . 

صرير 501001 


صوت صفير خشر: يصدر عن الجهاز التتفسي 1 
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قالب للدراسة - قالب 
التشخيص - قالب قبل المداخلة الجراحية » أق3» 156)ة1ءمم1:6م 
قالب قبل العمل 
نموذج موجب للتجويف القّموي لغرض الدراسة وضع خطة 
المعالجة . انظر غموذج الدراسة (20061 :إ5610) » وقالب سني 
كقء لهغطعدطا) . 
نموذج الدراسة - نموذج سني 
نالب للق مق أل الدرافية الوك لاإلى العشخيصن 
ووضع برنامج علاجي وخطة لتركيب الأجهزة التعويضية 
العلاجية أو للمعالجحة التقويية . 
1 - جدعة 
ما يتبقى من العضو بعد القطع أو التحضير . 
5 يح بكر اسع 
مصطلح متعدد التأويلات ؛ أحياناً يستخدم لوصف تحضير 


- )235 0128020501 - أده 51107 


351 لداعل - 12001 :560107 


[الننالقك 


جدعة التاج الستروى 00 أعع21ل ,سناع 
جدعة السن 00 2 02 مسد 


الجزء من السن الذي يتبقّى بعد التآكل أو بعد رفع التاج . 
متلازمة ستيرج فده رك ”تزع طاء "5111166-17 
مرض يتميز بأورام عرقية في الجلد أو الخاطية والفكين وعظام 
الجمجمة . مع وجود عيوب في الأوعية الدموية في السحايا 


وإعاقة عقلية . 
إبرة » مرود » مسبر .» مجس 531 
بر يِ الشكل َ صحرمكتاجاءه 
(سابقة) إبرة . إبر يِ -71)و ,-710)ه 
إثر يِ لسانى 021 
متعلق بالنتوء الإبري للعظم الصدغي واللسان . 
العضلة الإبرية اللسانية 579108105505 - عاعكنامد [دووماع5)710 
عضّلة ترفع اللسان . انظر العَضلة اللسانية الإبرية 
(05ا1055[ع5:10) . 
إبر. يِ لامى لأ تتطملراه 
متعلق بالنتوء الأبري والعظم اللامي 
الرباط الإبر. يِ اللامى أدء تسوع نا امتمنوطه1 جاده 
العضلة الإبرية اللاميّة كناء 010 قط10 جاه - عاععسحم لزه :وطم1تجاو 


عضلة ترفع اللسان والعظم اللامي وتسحبها للخلف . انظر 
عضلة إبرية لامية(كناء10ه'إط10ج8) . 
إبرى .2 مرودى » شبه الإبرة 510 


النتوء الإبر ى » شاخصة إبرية و0106 71010)دو 


1 -إزالة كمية صغيرة من ميناء السن أو مادة الحشو من سطح 
السن الملاصق لتخفيف الازدحام . 
2-(في تقويم الأسنان) :تقليل عرض السن الإئسي 
الوحشي بإزالة ميناء السن من سطح السن الملاصق . 
و وسكنة 
توقّف مفاجئ لوظيفة الدماغ نتيجة انخفاض تغذيته 
الدموية كمافي حالات النزف تحت العنكبوتي ؛؟يؤدي 


501015 


غالباً إلى اضطرابات في الكلام وشلل (شلل نصفي) . 

سدى نياايتك 
النسيج المكون للمطرس العضوي . أو الأساس الهيكلي 
للعضو . 

سدور ى 2 تمن عاق طام ناد ح لمسدمناد 
متعلق بالمطرس . 

الشرى الحطاطى فى الأطفال كنا]تتطام5]70 
طفح محبب يشاهد أحياناً على لكة الأطفال أثباء بزوغ 
الأسنان . 

بنيوي »تر كيبي ابتتاتي له تناع ناتاه 

51111101 


- 8 
بنية » تركيب . بنيان » بناء 


5 


بئية سنخية :2170121 , :50111101 


بنية العظم » نسيج عظمى عوط رع تناع نا ترام 
البنية الداعمة للبدلة 015 م[مناك - عتتنأصعل رع سناع تود 


السنية 
1 - سلعة » تضخم الغدة الدرقية 
سلعة لسانية . سلعة اللسان 


50101 > 1292نا اك 


511111212 01 1126 1511 


ورم يتطور من نسيج درقي على ظهر اللسان . 

دعامة . قائم انضغاط القلك 

دعامة إضافية . دعامة مساعدة 2177 ناتاه تناد 

مصدم 3 وتد »دعامة 50010 
مسمار ذو رأس كبير تثبت به عروة . 

وطئلة ذات مصدم أضء مسطعة))2 ناد 
ا 0 .0 

سادة ذات مصدم 0211112601 ,51110 


جهاز سني ذوعدة مصادم مثبّتة ».يستخدم عند فاقدي 

الأسنان المصابين بفلح الَنّك . 
خليطة الطالب 

معدن يحتوي أساساً على النحاس الأصفر (النحاس 

والخارصين) ويستعمل في التدريب على عملية صب 

المعادن » وهى خخليطة مماثلة فى المظهر والخواص للخلائط 

النفيسة والتلاعظ شه النفيسة ب" 


21107 5*]صع0ناك 
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على مكان رأس التعليم بالنسبة لصفيحة الرسم . قمة رأس 
السهم تشير إلى أقصى تراجع غير متوتر لوضع الفك السفلي 
بالنسبة للفك العلوي ؛ وهي العلاقة المركزية . 

رسم على سطح شمعي أو سطح مسود بالدخان بواسطة 
الراسم لحركة الفك السفلي . 


إرقاء » إيقاف النزف . المع لحة بالقايضات كأدم )5 
قابض 3 موقف للنزف 3 مرقىء 517001 


مادة قابضة موقفة للنزف . 
(سابقة) تحت .دون . معتدل ‏ قريب ٠»‏ عجز , تقص 2 -طلناه 
تحت الحاد . معتدل الحدة . شبه الحاد 

أقل شدة عن الحاد , المرحلة بين المرض المزمن والحاد . 
التهاب الشغاف 5819 - كناناضدء00ص لمتعاعوط عأنعوطتاد 

الجرثومى تحت الحاد - النهاب شغاف القلب 
الهاب بطاثة الغلب بواسظة الجرائيم الجقندية الخضرة 
(7711102325 كتاعء0ع0]مع51) . 


التهاب تحت الحاد , التهاب 


50121 


51112111 71 


دون الحاد 
تحت الذروي تحت القمة لدع تمقطنو 
عدوى تحت قمة السن دمتاععقصذ لدعتمططسد 
تحت القاعدة , تحت القاعدي لوك ططتاى 
تحت المحفظة نه [تادصةء ناد 
دوين الخلوي تملسطاءءطنمى 
تحت الغضروف لونلصمطك طتاى 
دوين المزمن » تحت المزمن عتصمصطء طسع 
تحت التّرقُوة قلاع هاءطتاد - سمتكقكء طتد 
الشريان تحت الثر ثُو فتكقءطتاك.ج - بإتعاتيه سحتحدءطند 
شريانان : شريان أيمن من الجذع العضلي الرأسي وشريان 
أيسر من القوس الأبهرية . يغذيان الطرف العلوي . والحبل 
الشوكي » والدماغ »إلخ » انظر الشريان تحت الترقوة 
(داتماءطناه) . 
مثلث تحت الترقوة عاعصمت سمتكمكءطدد 
دوين الإكلينيكي تحت الإكلينيكي , لدعتستء طسو 
نحت السريري 
متعلق بدرجة بسيطة من العدوى بدون أعراض سريرية أو 
مظاهر سريرية . 


عدوى تحت إكلينيكية ‏ 
عدوى دوين إكلينيكية 
شكل من أشكال العدوى بلا أعراض أو مظاهر سريرية ' 

تحت اللقمى ء تحت اللقمة 
تحت لقمة الفك السفلي . 


ع لدع تستاعطانه 


1207121م0 اناك 


النتوء الإبر يِ للعظم عصوط [ه"اممحدة) عط 4ه دوععمتدم 1010جاد 
الصدغي 
شوكة مدببة تبرز إلى الأسفل من السطح السفلي للجزء 
الصخر يِ للعظم الصدغي , 
إبري فكي سفلي 
متعلق بكل من النتوء الإيّري والفك السفلي . 
الرباط الإبر يِ الفكى السفلى )تعصصدعن! عنقسنطتلسفدده1 راد 
لو تساي 0 
متعلق بكل من النتوء الإبّري والنتوء الخشائي . 
شريان إبَر: يي 62ت 00 10ص 
معدي اللا ن الوستطى انطو الشرياة الخرئ لشاف 
(بوع10مأكقحطده51) . 1 


1هلتاط نل سفصه1 ماك 


1010 


ثقبة إترية خشائية لاعسة 10 010 ]كف د10 :جاك 
فتحة بين النتوء الإبَري والنتوء الخشائي يمر من خلالها 
الشريان الخشائي الإبّري والعصّب الوجهي . 

ناتىئ إبر يِ خشائي ١‏ نتوء بر يِ خشائي 57 2010 


إيَر يِ فك علو يِ 7ه تمده 1 جاه 
متعلق بكل من الناتى الإبّري والفك العلوي . 

إسَر يِ ضرسى » إبر ي رحوي 11010 
متعلق بالناتى الإيّري والأرحاء . 

إسَر يِ ملعل مي لدع مح رتقطامه1 )5 
متعلق بالنتوء الإبري والبلعوم . 

العضلة الإبر ية البلعو مية - عاععتاحط لدععط زستقطمه1 جراد 

كتاءع121518م51710 

عَضَّلة ترفع وتفتح البلعوم . انظر مدخل العَضلة الإبرية 
البلعو مية (5ناع313/08طم5710) . 

إثر يِ لهو يِ ٠»‏ إسر يِ حتكي ؛ إسري شراعي عستا جطمه)ده1 رو 


متعلق بالنتوء الإبّري للعظم الصدغي وا نك والرخو . 
1 - إبرة » مجس . مسبر , قليم 
2 - قاف . متتبع الأثر ‏ إبرة التسجيل . 
(في كلب الأسنان) : قاف لجهاز وجهي . 


قد 


إبرة التسجيل التشخيصيةً عنأومدع 013 ركنا[ جاه 
رسم بالراسمة المسجلة- أصامم -221037 - عطاع د كنا[جواد 
رسم شبيه بالسهم - 2< قطلء2) طعدة عتطاتطمع 2 عطاءج) 
رسم شبيه بالقوس القوطية - كستعهم اغصلمم عللععم 
رسم برأس الإبرة 


رسم شبيه برأس السهم أو بالقوس القوطية بواسطة جهاز 
متصل بالقوسين الفكيتين المتقابلتين . شكل الرسم يعتمد 
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المسافة تحت اللثوية الحيز تحت اللثة 

تحت اللسان »تحت اللساني 

التهاب تحت اللسان » التهاب ما تحت اللسان 
التهاب الأنسجة تحت اللسان أو الجانب السفلي للسان . 


522 921؟؟اع تناع اناد 
5115105521 


115 اناد 


مجموعة فرعية » مجموعة جزئية » زميرة منامترع طناك 
عدوى خفيفة دمناءء كستطسد 
التهاب خفيف دامتاقسصة اكستطنى 
1 - يُعرْض » يواجه ا إخضاء للعلا اع زطنو 
ا 

شخصاني 2 ذاتي عاناعء زطناى 


لوصف الأعراض التي يحس بها المريض ؛ مثل الألم »إلخ . 


تحت الخد » تحت الوجنة » نحت العظم الوجني لدع نا زطتاء 
تحت العظم الوجني . 

تحت الشفوي لوتطقاطتءى 

يُصِعّد »صعد بالخرار سعد عستاطدى - عأمستاطهد 
تضصعيلك ؛: تسام متا ستاطسد 
تحت اللسان » تحت اللساني لمسعوستاطنى 


المنطقة التى تقع تحت اللسان . 
عر اج تحت اللسان 
الشريان تحت اللسان 
يغذي عضللات الفك السفلى 4 والغدد تحت اللسانية ؛إلخ 5 
انظر تحت اللسانى(115هناعصناطن5) . 


25255 1112281121 اتناك 


2117 لمتاعستاطنك 


العارضة تحت اللسان عتقط لمتعستاطسى 
وصلة رئيسية لبدلة سنية جزئية سفلية تمتد في قاع الفم . 
اللحيمة تحت اللسان عاعسسسق لمتعستاطسى 
نمو لحمى صغير تحت اللسان . 
التهاب الهلل تحت اللسان وتاتلسلاءء لمساوستاطسى 


الفُرش . الهلال تحت اللسان 
منطقة هلالية الشكل في قاع الفم متكونة بواسطة الجدار 


أاععد5ع1© اوناع صتاطتاد 


اللساني للفك السفلي والجزء اجاور من قاع الفم : 
الكيس تحت اللسان - كيس فصق" - أوقٍ لمتعستاطسد 
ضفدعى - الضفيدعة 
الكسن التاق تحت اللسان أو 10مدرع0 لمسعسنتاطنى 
القناة تحت اللسان أعسل لمسوستاطمد 


إحدى قنوات الغدد تحت اللسانية وتسمى قناة بارثولين 
عل 5 متامطمو8) » انظر قناة ريفينوس (ع1ال كتاصالاعكل). 
الطية تحت اللسان-الارتفاع 
الغشائى المخاطى 
منطقة هلالية الشكل في قاع الفم تتبع الجدار الداخلي للفك 


11015 - 1010 51121 2 تاطاتاك 


11015 عتدة ةعتم 


قَطع العظم تحت اللقمي 0]0127ع]05 :03:131مءطتاد 


يا ات 0 لوعي 


تحت الفشرة . تحت القشرى لوء ةدم طتاى 
تحت القحف . نحت الجمحمة لمتسوءءطنوى 
فرقعة خفيفة زمءتء طتاد 


تحت الجلد لمسعلطنى - كنامعسصعانءطتاد 
حقنة تحت الجلد دوناءء زس كنامعسماسء طتد 
تحت السنى . تحت السن لدأسع لطتو 
نحت الجلد عتسمعلطناد ح لمع لطامد 
- تقسيم إلى أجزاء أصغر ل نالك 
2- قسيم . 

الجرإلى أسفل »السحب إلى تحت ونال طنمه 
تحت الحافية الك 
تحت البطانة لمتاعط)ملمةء طسدى 
تحت البطانة سمستاء)ملمء طتى 
تحت لسان المزمار ع1غماعذمء طتاد 
تحت الظهارة . تحت الطبقة الظهارية لقتاع طأتمء ممع 
الشبكة الشعرية تحت 5701:1اع2 وسمللتمفق لمتاعطأتمءطسى 

الظهارة » شبكة الأوعية الشعرية تحت الظهارة 

فصيلة [لنسماطمد 
سس نايف نالك 
تحت اللثة » تحت اللثوي داتع ستعطناد 


مسافة ضئيلة تحيط بالسن تحت الخط اللثوي » بين حافة اللثة 
الحرة وميناء السن . ١‏ 

القّلح تحت اللثة , الحصاة تحت اللثة 
ترسب أملاح معدنية مختلفة مثل فوسفات الكالسيوم 
وكربونات الكالسيوم تتراكم مع مواد عضوية وفَضّلات 
قَموية على الأسنان أو داخل الميزاب اللثوي أوداخل جيب 
لثوي أو جيب حول سنى . يكون عادة داكناً وأكثر تصبغاً من 
القلح فوق اللثوي. ١‏ انظر قلح (كنااتعلهت) . 

الكشط تحت اللثة 
إزالة الملتقى الظهاري والبطانة الظهارية للجيب حول السني » 
غالباً مع التقليح وتسوية الجذر التقمي انا العام 
الارتباط الظهاري المتقرّح والطبقة القرنية اللثوية التحتية 
لمعالحة الالتهاب وانحسار النسيج اللثوي . 

التقليح تحت اللثوي 
إزالة القلح واللويحة الجرثومية المتواجدة على السن تحت 
اللثة . 


كتالناعلقء 9[1؟٠اع‏ داع طناك 


ع225 1ك" 91؟٠اع‏ ازع طناك 


5 791اع اع اناك 
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يصاحبه صوت بالمفصل وأثناء ذلك تظل أسطح المفصل في 


تحت الفك السفلى "فانط ن0سقسسطمو 
0 اج حت الفك السفلي وىع©25 “1ه[ناطنلسطسطمى 
التهاب الهلل تحت الفك السفلى 5ناتلنلاءن عتقلنطاتلسقسطند 
القّناة تحت الفك السفلى ١‏ أعنل "تملس طت0سقسسطسو 


قناة إفراز اللعاب من الغدة تحت الفك السفلى » تسمى أيضاً 
القناة تحت الفك العلو ي لأعتال نإمقالتتقصطن5) . 


حفرة تحت الفك السفلى :1ق[نطت0سقسسطتد 

عقدة تحت الفك العتفلن ح- - ممتاعصدع “تداتاطتلصة سطمى 
عقدة بلاندن ممتاعصدع د*ستلسصحاط 

الغْدة تحت الفك السفلى - - 0سقاع تماناطتلسةسطمى 
غدة ما تحت الفك العلو يِ لسماع «تندللتتمسطهى 


واحدة من زوج من الغدد اللّعابية المستديرة بحجم اللوزة في 
المغلث تحت الفك السفلي تمتد إلى الأمام حتى البطن 
الأمامى للعضّلة ذات البطنين وإلى الخلف حتى الرباط 
الإبري الفكي السفلي ‏ يقع الرباط بين الغدة تحت الفك 
السفلى والغدة النكفية . الغدة تحت الفك السفلى تمتد إلى 
الأعلى حتى الحافة السفلية للفك السفلي وتمتد إلى الأمام 
فوق العضّلة الضرسية اللامية ؛ الجزء العلوي من اسَطّح 
الغدة يقع جزئياً مقابل الانخفاض تحت الفكي على السطح 
الداخلى للفك السفلى وجزئياً على العضَّلة الجناحية 
لون :افر لاتقل معطى بالجلذ » واللفافة الستطحية » 
والعضلة الجلدية للفتق » واللفافة الرقبية العميقة . القناة 
تحت الفك السفلي طولها حوالي 5 سم تبدأ عند السَطح 
العميق من الغدة وتجري بين الغدة تحت اللسانية والعضلة 
الذقنية . وتفتح عند الحليمة الصغيرة بجانب اللجام 
اللساني . تفرز الغدة المخاط والسائل المصّلي الرقيق الذي 
يساعد في عملية هضم الطعام قارف مع الفده حت اللانية 
(لصقاع [3ناعصنتاطن5) . الغدة النكفية (لصداع 23060) . انظر 
أيضاً غدة لُعابية (لصماع تتتدكتلة5) . 
السفلى 
الشخصي فى الغدة اللعابية وذأكتهط)ئا1210: دلت طنلسقصسطند 
تحت الفكية 

الحيز تحت الفك السفلى 
لحي المتكون بانقسام اللفافة الرقبية العميقة حول الغدد 
اللُعابية تحت الفك السفلى . 

المثلث تحت الفك السفلي . 


5ك ]1 عدماناط 1ل سمسسطاسك 


522 121ناط 01 تاساك 


1131281 نننلاناط تل سمسسطمد 


السفلى باتجاه مناطق الأرحاء » تتكون بواسطة الغدة تحت 
اللسانية والقناة تحت الفك السفلى . انظر .طية (5010) . 


الحفرة تحت اللسان 2 لهقتاوستاطتادى 
انخفاض على السَطّح الداخلي لعظم الفك السفلي . متعلق 
بالغدة تحت اللسانية . 

النقرة تحت اللسان 107 لمسعوستاطهد 

العقدة تحت اللسان ممتاعوصوع لمسعسنتاطسدى 

الغدة تحت اللسان لطواع لمسعستاطسدى 
إحدى الغدد اللّعابية » تشكل قُنطرة على جانبي الفم تحت 
اللسان . 

العصب تحت اللسان 2619 لمسموستاطمد 


عَصَّبٍ حسى يغذي المنطقة حول الغدة تحت اللسانية . انظر 
تحت اللسانى (15[ةتاعصناطن5) . 
قيلة لُعابية تحث اللسان - قاناصةم - عاءعع2210جام لمسعستاطسو 


الكيسة الاحتباسية تحت اللسان اق صمتادعاء" لمسعسصناطسد 
الغدة اللُعابية تحت اللسان لسماع «توختلدد لمسعستاطسد 


واحدة من زوج من الغدد اللُعابية الصغيرة توجد تحت 
الغشاء الخاطي لقاع الفم » تحت اللسان . وهي بنية لوزية 
الشكل صغيرة تزن نحو جرامين . تقع أسفل العضَلة 
الضرسية اللامية خلف مع الغدة تحت الفك السفلي وحشي 
الفك السفلى » وإلى الإنسى من العتضلة الذقنية اللسانية 
ويتعادرها المعيي اللساق العافت الك مسقل الها 
من 20-8 قناة تتصل مع بعضها لتكون القناة تحت اللسانية. 
تفرزالغدة تحت اللسانية الخاط الذي تنتجه الحويصلات . 
قارن مع الغدة النكفية (0صداع0ه:2) . الغدة تحت الفك 


السفلى (وعقاتاطتلصقصططن5) . 
دوالى تحت اللسان و21 لمساوستاطتادى 
التهاب الغدة تحت اللسانية وتاتناعستاطمسى 
التهاب الغدد اللّعابية تحت اللسانية . 
تبطين تحتى عستستاطمه 


طبقة رقيقة من الإسمنت غير احرش أو الورنيش توضع تحت 
الإسمنت المبطن لتقليل تأثيره المخرشن ؛ عازل لأ دواء 
يطبق على عاج السن . 
خلع جرنيخلع غب ركامل 
خلع جزئي أو خلع غير كامل » عادة للمّفصل ؛ التواء 
المفصل .انظر الخلع غير التام (ممتنوءه1ئتل عا امتصدمعم1]) 1 
خلع جن تي للمفصل الفكي الصدغي 1131 ردسمتعدعء اند 
خلع جزئي غير كامل للقمة الفك السفلي أثناء فتحه » عادة 


نالهك 
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الحيز تحت الذقن 
المر تسم الذروى تحت الذقنى . دمناءء زمخدم عام" لواسعسطيد 


522 2421ع اناك 


المر تسم القمي تحت الذقني 
انظر التصوير الإشعاعى (13هة2ع12010). 

المر تسم القمي فت الذقني صسمتاءء ز0ثام عام - مأمعسسطمى 

تصوير إشعاعي يستخدم لإظهار قاعدة الجمجمة والقوسين 
منظر أفقي لقاعدة الجمحمة ع1 لمعتاءت؟؟ مامعسسطيد 

ف التصوير الشعاعي 
غائر. متكي" » غائص عم ستطناع 
غرسةغائرة أصتقاصصا لمع نع اند 
سن غائصة 00) العم اع دسستطمى 
أسنان غائصة - ل أكنالء06 -فتكصا - طاعء) لمع تع سطند 


أسنان ذات إطباق منخفض 
انخفاض سن أو أكثر من سن بالنسبة للأسنان المجاورة » 
يشاهد بكثرة فى الأسنان الأولية أو الأسنان اللبنية . يحدث 
تحت المخاطية , تحت الغشاء 
المخاطى 
طبقة النسيج تحت الغشاء الخاطي . 
تخدير تحت الغشاء المخاطى » 


كك 


51121221112052 - 15 


511212111605 12 


تخدير تحث المخاطية 
تحت الغشاء المخاطى [ددمع تاسططتو 
غَرسة تحت الغشاء المخاطى أسقاصصة لودمع اطسو 
انظر غرسة 2 غن زة ره امو : 
حقن تحت الغشاء المخاطى صنناءء زسذ [ددمعناسسطمى 
حقن محلول » مثل الحلول المسكّن للألم » تحت المخاطية . 
مغارز تحت الغشاء المخاطي كاعءكصذ لدوم تتتططمى 


إدخالات معدنية ذات غؤور توضع في أماكن مختارة 
مجهزة جراحياً تحت الخاطية لزيادة تثبيت البدلة السنية . 
رأب الدهليّر تحت الغشاء 
المخاطي 
تعميق جراحي للميزاب اللثوي بتحرير وإزاحة النسيج بين 
الخاطية وألسمحاق للسماح بتثبيت المخاطية بالعظم التحتي . 
تحت المخاطية 
تحت الأنف . تحت الأنفى . النقطة تحت الأنفية 
اقول توق شاي مه اشرو لشي ار بد 
الخاجز الأنفي مغ منعضف الشفة العلوية :وهو الجرء 


5)11110125177 1211260521طناك 


511122110115 - 12 


51112252 


تحت الحافة . تحت الحفاف 
قلح تحت الحافة 
انظر قلح (كتاتعلهت) . 
يعراس , حرط كف 
خليطة من للخم تستعمل في حشو الحفر المحضرة التي 
لابمكن وقايتها من الرطوبة . 


لمساع :تم طناك 


كتالناعلد» 221أع:21نناطتاك 


21107 عستتمسطمك 


تحت الماضغة عأعاعوكة تسطتاد 
تحت العضلة الماضغة . 
المسافة تحت الماضغة , 2م50 ©11عاء185«تطتاد 
الحَيْر تحت الماضغة 


المسافة بين العضّلة الماضغة والشعبة الصاعدة للفك 
السفلى . 


ما تحت الفك العلوى - - فللتحقد م105 - فللتتمسطمسد 
أسفل الفك العلوي - الفك السفلى انل سقسمر 
التهاب الغدة تحت الفك :ناف [تتقتسطده - كناتية1[تتقسطند 


السفلي . التهاب الغدة ما تحت الفك العلوي 
التهاب الغدة فى إحدى الغدد تحت الفك السفلى (الغدد 
تحت الفك العلوي) . ١‏ 
تحت الفك العلوي - 
تحت الفكى السفلى 
تحت الفك السفلي أوما تحت الفك العلوي . 


نق1ناط نل صمسسطناى - تإتدهالتتمططسد 


قناة تحت الفك العلو يِ أعسل توتددللتتمسطمى 
انظرقناة تحت الفك السفلى (عال 2ة1ناطنلمقسطن5) . 

الحفرةالفكية ١‏ 217 [اتتقسطتاى 
انخفاض على السَطّح الداخلي للفك السفلي » حيث توجد 
الغدة تحت الفك السفلى . 


العقدة تحت الفكية , العقدة الفكية 
عقدة صغيرة على العضَلة اللامية اللسانية يخرج منها ععَصَّب 
يغذي الغدد اللّعابية تحت الفك السفلي وتحت اللسانية . 

الغدة تحت الفك السفلى . الغدة 0 لسقاع ندالتتقسطهد 


دامتاعصدع 17دالتتمسسطسد 


الفك العلوي 
التهاب الغدة تحت الفك كناترةالتتقسطته - 5نائاتحتمسطيد 
السفلي . التهاب الغدة نحت الفك العلوي 
بق الصناكي لوأدعسطنعى 
تحت الذقن ١‏ لوغدع سطنى 
الشريان تحت الذقن العامة لماسعسطمى 


فرع من الشريان الوجهي » يغذي الأنسجة تحت الفك . انظر 
مدخل للشريان تحت الذقنى (2115)«عساطنك.ه) . 


ناسور تحت الذقنى قلنككة؟ لسع سطسد 
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بتر تحت السمحاق » قطع تحت 05خ هانامسسة لدع دم تءمطناد 


السمحاق 
غرسة تحت السمحاق أسفاصرصة لدع ؤدمتء مطندى 
دعمة الطعم تحت ع نا أاسماصصا لدعأدم1ترءمطمد 
السمحاق 


الجزء من الخَّرسة الذي يبرز من خلال المخاطية داخل 
التجويف الفموي للتثبيت » أو دعم التاج أو البدلة السنية 
الثابتة أو البدلة السنية النزوعة . 


البنية التحتية للطعم تحت أسفامصذ لدعأومتءمطسد 
السمحاق . غَرْسة هيكلية لوء)1105ءم ةناد ح عنتنغعناوطتاد 
تحت السمحاق 77011 عه" اسحاصسز 
فيك مكلية نع الما المليوت نطبو يعن العظم قينا 
السمحاق . 
حقنة تحت السمحاق )ع زدآا لدءع]1105ء طناك 
حقن محلول تحت السمحاق . 
تحت البلعو م لدعم د رتقطمطنى 
تحت لب السن لومانمطتى 
الجدار تحت لب السن » الجدار لله لوملنتمطمع 


تحت اللبى 
قاع الخجرة اللبية في الحفرة بعد إزالة لب السن » حيث يكون 
الجدار اللبي غائباً . 

تذييل الوصفة الطبية » وصفة 
الجزء من الوصفة الطبية الذي يتضمن الإرشادات 
والتوصيات عن كيفية تحضير وتركيب مكونات الأدوية . 

تحت الناتئ الشوكى 

الشويكة التحتانية - النقطة""4"- - أغسلمم '"'"'" - علمستموطمد 
النقطة "4 "'لداون 
أعمق نقطة على الخط المتوسط لطليعة عظم الفك العلوي » 
بين شوكة الأنف الأمامية والحافة السفلية للسنخ أي النقطة 
السنخية (050002:) ؛ وهى علامة تحت سطحية 5 

تحت الناتى الشوكى 00 

مادة (لأنينية) 2 

المادة المينائية - ميناء السن 


لقا افد انالك 


5012510 


النااك لزنالك 


'"'ى' )111[مم 1003125 


115 
151212 > 12اطواوطناك 
> 202121211:1112 2]12واوطلاك 


اعسوم آ001) 


المادة العاجية دعتتناطء قتأسداوطتاد 
المادة السنية العظمية كتأمعل معوده متغسداوطتاد 


51115162121619 5201181059 - 


المادة الإسفنجية - العظم الإسفنجي 


202 كتاملاءعع22) 


المنخفض فوق الشفة وتحت الحاجز الأنفي (النثرة) » وهي 
علامة لقياس الجمجمة على النسيج الرخو . 

النقطة تحت الأنيفى 
نقطة الزاوية المتكونة بين الشفة العليا والحاجز الأنفي . 
ملتقى الأنف بالشفة العليا . 

النقطة تحت الأنيفي 
أقصى نقطة انخفاضاً على المستوى السهمى الأوسط للحافة 
الأمامية السفلية من الفتحة الأنفية الخارجية . 


0ه - ©0225216طناك 


72521طناء > 25103 طناك 


دون الطبيعى » دون السوى »دون المعدّل 0121طانماك 
تحت القفوى . تحت القذال لماتمءوطتدى 


العتصب تحت القفوى . العصّب اعم لوأتمعءوطتاد 
تحت القذال 


تومي لاب رون خضي رق لازنا تددن 
العضلة الشوكية نصف الرأسية » وعضلات المثلث القذالى أو 
القفوي .انظر تحت القذالى (15لة)ذمزءء800) . 1 
الشقيرة تحت القغوية +الشتفيرة تحث 
القذال 
انظر الضفيرة الوريدية تحت القذالية 5ناممء؟ 21اأماءءمطند5) 
(كتورعام . 
الضفيرة الوريدية تحت القذال كتددعام كتنامدء؟ لهاتمةء0طناد 
شبكة من الأوردة توجد في الجزء الخلفي من جلدة الرأس » 
وتصرف في الوريد الفقاري . انظر ضفيرة وريدية تحت 
القَفودٍ ية (1]2[15م1اءع5100 كتاممعء؟ كنورع[ط) . 
نحت الإطباق » إطباقي منخفض . نحت الإطباقي 
مهما إطياقي متخنض + 
مرتكز إطباقي منخفض 
سَطح قرب الإطباتقي 
جزء من السّطح الإطباقي للسن » الذي يكون منخفضاً عن 
مستوى الجزء المنطبق للسن 
تحت أرومات السن . 
ما تحت أرومات العاج 
الطبقة تحث الأرومة السنية 
الضفيرة تحت أرومات السن . 


كتاناعآام [داأماءء00د 


لوكتتآاء51120 


أ5ع 51120111521 


51120111521 5111-12 


501601251 


ل:127 ع1)كد1 50100020 


كناءاء1م ©50100012:601251 


الاستطالات الخلوية الشبكية 
تحت الحجاج » تحت الحجاجي لدغتط:رهطتاع 
الحفرة تحت الحجاج ح- 52 عصتصة - وووم؟ لواتطترمطند 
ثقرة الناب 
تحت السمحاق . تحت السمحاقى لدع)05 تن مطتاى 
الخرا اج تحت السمحاق ١‏ ووع©25 [دء]105اءمطنادى 
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جهاز ماص 
مضخة تفريغ تستعمل في غرف العمليات الجراحية وبعض 
عيادات طب الأسنان لامتصاص الدم والفضلات من منطقة 
المداخلة الجراحية . 
رض مفيية 
يقة لآخذ عينات من النسيج أو السائل من العقد اللمفاوية 
أومنآفة عميقة باستخدام الشفط .انظر أيضاً خزعة 
بالشفط (7ز5م10ط «متامتتممه) . 


51111012 15 


51161012 210257 


حنصن 5 الشفط . غرفة عطقك عله د مرءطاسسمطك سمتاعمد 
المصّ - حجرة الهواء 
قمع مطاطي » فرص شافط 
قمع مطاطي يوضع في منتصف البدلة العلوية النزوعة 
لتثبيتها في الفم بواسطة تفريغ الهواء . 
فرص ماص .» قرص المص 
قُرص مرن مثبت على السّطح الداخلي للبدلة السنية العلوية 
في محاولة لتحسين وزيادة ثباتها في الفم »هذه الطريقة لم 


متك 16اعناك 


511102 015 


صفيحة ماصة )12م دامتاع ند 
صفيحة سنية تثبت في الفم بواسطة امتصاص الهواء أو 
الضغط الجوي . 

رأس ماص »ذروة ماصة نا مسمتاعسد 
ث2 5 
وصلة جهاز المص الجراحي ١‏ 

أنبو ب ماص عطن دملاعمد 

عملية المص كسنم عند 


شفط السوائل بجهاز المص الجراحي . 
سكر ١‏ 51621 
تُرص مغطى بالسكر 


211 0ع026» :1521اد 


إيحاء . إيعاز . اقترا اج م نادعع 51 
أتلام اسه 
تلمى الشكل محدمكءلمد 


رأ أب الدهليز . تقودِ يم الدهليز 7)كدامملدطتاة؟ - ترأمهقادمعلسد 
ميزابى . أخدودي » تلمى 
متعلق بالميزاب أو الثلم . 
ظهارة تلمية 
ظهارة رصفية مطبقة غير متقرنة رقيقة » تمتد من قاعدة 
الميزاب إلى قنزعة الحافة اللثوية . 
تليم 0 كنااتاعلندو 
تلم كناعلناد 
الجمع : أتلام (ع1ان9) . 


:لاك 


تناع طاتمء «ددلسمعلسد 


يديل . يدل عأسغتاوط ند 
ركيزة م - ع أو تاوطتاد 
مادة يعمل فيها الإنزيم ٠.‏ 


بنية أساسية . أساس . وطيدة 111 5طلا5 
الجزء من البدلة السنية الغرسى المغطى بالأنسجة ؛ هيكل 
بعلن ) ينطو قنك الفح ويستفر عل العطم معت 
لدعم البنية العلوية كما في البدلة السنية الغرسية . 
وطيدة البدلة السنية 
المغروسة . البنية النحتية للجهاز السني المزروع 
الهيكل المعدني المنطمر تحت الأنسجة الرخوة المنطبق على 
العظم بغرض دعم البنية العلوية للجهاز السني المغروس . 
وطيدة معدنية خَرفية 
الأساس المعدني الذي تبنى عليه طبقة الخزف . 
وطيدة العَرّسة تحت السمحاق - [وع)]105ء طناك رعتتطعتتغوطتو 
هيكل العْرسة تحت السمحاق 


016126111 11222012121 رع1نا1 1 طناك 


عتلنومعء - 1جا12 رعنتتااع 1:2 دطلاك 


[د1105ءمطناى < أمسوامسسرز 
ع1101:1 112116 اومسر 
إطار هيكلي من المعدن المصبوب ينطبق على العظم » تحت 
السمحاق . 
الجزء الهيكلي المعدني من البدلة السنية المزروع الذي ينطبق 
على العظم تحت السمحاق . 
نحت السّطح 
لاحق » تال » متبادل »إبدال » بديل 
أسنان تالبة “أسنان لاحقة 
الأسنان الدائمة التي تحل محل الأسنان اللبنية (القواطع 
الدائمة » والأنياب و الضواحك يشار إليها كأسنان تالية) . 
خليفة » بديل » وريث 


50112 
526066 1375 


طاعع) كنامع2ه0ع5116 


50165501 


خليفة دائم 61110 , 511665501 
مص 2 0 51 
مص الإصبع 165 ,رم دتكاعناد 
مص الشفة مثا وعستكاعسد 
مص الإبهام سسا رعمستاعمد 


سكووز سك الة لقصب 511105 
سكر القصب . ثنائى سكاريد يتحلل إلى اثنين من السكريات 
الأحادية هما الجلوكوز والفركتوز . السكروز ينتج في 
اللويحة حمض اللاكتيك . 
ماص »ء ارتشاف . مَص 
1-عملية الارتشاف أو الامتصاص . 
2- مصطلح غير دقيق لوصف عملية ثبات البدلة السنية 
بدون مشبكات أو وصلات محكمة . 


ل لك 
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شق على السَطح الإنسي للشعبة الصاعدة للفك السفلي » 
بميل إلى الأمام من ثقبة الفك السفلي إلى نقطة على جسم 
الفك السفلي تقع مباشرة تحت نهاية الخط الضرسي اللامي ؛ 
الضرسية اللامية . 
التلم الأنفي الشقوي 
شق ضحل متشكّل باندماج تقوس الشفة العلوية والأنف . 


225012121 ركنمء1ناك 


تلم أنفى دمعى - لمستتعد! - لمستعد1[هكةت ركتعلمد 
تلم الفك العلوى الدمعى فللتتقدس عط ذه كمعلسد 
تلم الفك العلوى الدمعى ‏ [8تصتعه1 ئهلانتقدط عط) 2ه كتعاتاد 


شق عميق على السّطح الأنفي لجسم الفك العلوي »يقع 
مباشرة أمام جيب الفك العلوي ويكون جزءاً من جدار القناة 
الدمعية الأثفية . 
التلم لمتكي 
الكبير في الفك العلو ي ع فللتتقصد ده زهصر كسستتهلهم كتعلسد 
شق على السَطح الأنفي لجسم الفك العلوي » يشكّل مع 
الشق الممائل على الصفيحة المتعامدة للعظم الحتكي مجرى 
العصب الحتكى الكبير . 
التلم الحتكي في الفك العلو ي عستقلهم ,هالتتقصس عط ؤه كتعلدد 
أحد الأخاديد الطولانية على السَطح السفلي للنتوء الحتكي 
للفك العلوي » بين الأشواك الحتَكية » يحمل الأعصاب 
الحتكية الكبيرة والأوعية الدموية الحتكية الكبيرة . 
تلم النتوء الأنفي 
في الفك العلو ي - التلم الدمعي كتاعلناد لدحستمعد1 - فللتتقدر 
في الفك العلوي 
التلم النتكي الكبير للعظم 


الحتكى 15 كتاءلناد - عستاهلهم “إعادء رع 


- 2121م تعأدع2ع ,داللتقحم عط 01 كداعلآداد 


عط) 01 ووعع01:0 2251 عط) 01 كناءآتاد 


داللتكعهم عط 01 


رع2ط60 عستأهلهم عط 01 كتعلمد 


تستاهل[هم 122[0105515 
شق على الصفيحة المتعامدة للعظم الحتكي » يشكل مع الشق 
المتعامد على السَّطح الأنفي لجسم الفم العلوي مجرى 
العصب الحتكى الكبير . 

التلم الجناحي الحَتكي - التلم 
الحتكي الكبير في العظم ا حتكي 01 كتاعلتاك عطتاه1هم "عاوعترع 


عصوط عستفقلهم عطا 


- 211775072120112 ركنا [تاك 


تلم انتهائي لمستصسةء) ,ممعلمد 
شق ضحل على الجزء الخلفي من ظهر اللسان » يفصله عن 
جذر اللسان . 


كبريتات » سّلفات 
سلفوناميد 


عأاقطماته - عند1اداد 


01221210ملناك - ع0 1تتمدده 1 لاد 


1- شق أو أخدود أو تجعيدة مثل ما هو على سّطح المخ أو 
مثل طيات الغشاء ا مخاطي . 
عات ]ز جرد أو اتحفاضن ف سطم لعي : 
3- ميزاب أو ثلم في جزء من التجويف الفموي . 
خندق أو أخدود مبطن بالغشاء ال مخاطى ومحاط بالخدين من 
جخادت و الأبكافةواللقة من شدي لدو , 
التلم السنخي الشدقي , 
تلم سنخي دهليزي 


- لوعع0اط 219010 ركت012اك 


كتء1ناك لدع112امء217 


تلم سنخى شفوى لدأطه1امء21 وكتاعلتاد 
تلم بين الشفتين والنتوء السنخي . 
تلم سنخى لسانى ١‏ - لمتاعستامء؟؟21 ركتاعاتاد 


5ك 1ك 1251121[ 217010 
تلم بين اللسان والنتوء السنخي والأسنان . 
تلم خدي .تلم شدقي ' 
التلم 
انظررا أب التلم (135]7مهلتاطتاوع17) . 
ثلم جبهي 
تلم لنوي أخدود لشوي 
1 شق ضّحل يحيط بالأسنان » يتكوّن بواسطة السن من 
جانب واللثة الحرة من الجانب الآخر . 
2- الفراغ الذي يقع بين الجهة الداخلية للثة الحرة وميناء السن 
أو الملاط من الجهة الأخرى » حسب الارتباط الظهاري . 
التلم الحتكي الكبير 
تلم نحت اجاج 
شق على جسم الفك العلوي يمتد لمسافة قصيرة للخلف من 
السَطح الحجاجي داخل القناة تحت الحجاج ؛ يمر داخله 
العصب والأوعية الدموية تحت الحجاج . 


لدء211 ,5تء01اك 


21:06)]111 0672721118 كنا [تاد 


02121 ركمء1ناك 


8171 2ع ركتهء1ناك 


11 51:21 ركتك1011د 


ل2 )12112011 ركمء1ناك 


تلم شفوى لمتطه! رمتعلند 
التلم الشفوى السنى - - لمأصعلملطه! روتعلسد 
صفيحة دهليزية فستصةآ عممتساطتاوع 


التلم الشفو يِ الذقنى لدأصع دده 121 ركد 1تادى 
شق ضحل متكون باندماج تقوس الشفة السفلية والذقن . 

تلم لساني النهائي 
شق ضحل على الجزء الخلفي من ظهر اللسان يفصله عن 
جذره . 

التلم اللساني الأوسط 
شق ضحل ضيق على ظهر اللسان في وسط اللسان . 


لمتطتحنتاء) اوناع اا ركداء[تاد 


لمتاعطذا سحتلع12 روكت 1ماد 


0 ركنا [ناد 
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والشكل القوسي . والناحية الجمالية . 
عدوى إضافية - 
أعلى . علوي . فوقي 
في التشريح : بنية أعلى من سَطح نسيج آخر . 
العصب السنخي العلوي 
العقتصّب الأنفى الأباق: العلو ي علااعد لدعقه "متعنصة رمت مسد 
المثلث السباتي العلوي 
مثلث محاط من الأمام بالعَضّلة القصية الترقوية الخشائية » 
ومن الأسفل بالعضلة الكتفية اللامية ومن الأعلى بالعضلة 
الإيرية اللامية والععضلة ذات البطنين . 
المصرة العلوية 
للبلعوم 
القناة السنية العلوية - قناة الفك 
العلوي 
الضفيرة السنية العلوية . الشبكة 
السنية العلوية 
الشريان الشفوي العلوي 
عظم الفك العلوي 
النفق العلوي للفك العلوي- 
الثقبة العظمية 5ذلة2010عطم؟ كتوده تسنتعصد6ه معصسدعره] 
المدورة الوتدية 
الجيب السهمي العلوي 
والحلايرة 6 قتراك وريد خلف الأم الجافية »يصرف الدم 
من الدماغإلى الوريد الوداجي الباطن . ليس له صمامات 
ومقطعه مثلثي عند عبوره حفرة في العظم الجبهي ومروره 
على طول ا حافة الحدبة لمشول المخ إلى الناشزة القذالية . عادة 
يستمر كجيب مستعّرص أين ؛ الجيب السهمي العلوي 
يستقبل الأوردة الخيخية العلوية وأوردة من الطيقة بين 
اللوحتين . والأوردة القريبة من الأطراف الخلفية للدرز 
السهمى . وتفاغرات الأوردة الصادرة من سمحاق 
اي والأوردة من الأم الجافية . الجّيب السهمي العلوي 
يتفاغر أيضاً مع أوردة الأنف » وفروة الرأس والطبقة بين 
اللوحتين . قارن مع اليب السهمي السفلي ملع م1) 
(كتتصة لمأازع 52 » اليب المستقيم (كتاطذد خطعتة :نا 5) » الجيب 
المستعرض (كللطا5 عذلكء؟51مة11) . 
انظرمدخل حت سهمى علويؤذلماائعة5 كنامزة) 
(61101م511 . 1 
سطع علوي 
الشريان الدرقي العلوي 


لل 1 للك 


511061101 


51121101 2150121 21 


112251 221:01 1101ع0ناك 


2170طم عط 01 1ماء1 تمدام "تزع ماد 


- لفصق لدأادعل 101اء متاك 
لقص ددا تددر 


كناءاء1م 02121 1:101ع0اك 
31117 لمتطج] "اماأتاع متاك 


عصمط لد للك:2د “اماتاعء ماد 


ح لفصسق تند تعمد "ام1تاعءمماد 


كاله 5281]]2[1 5111101 


511121101 51112 


211177 171010 “ا0اتاء متاك 


كبريت تتاطملسه - بكلسد 
حبيبات كبريتية 
أوكسيد الكبريت 
انظر داء الفطر الشعاعي (15ومء/03مستاعه) . 
حمض السلفوريك . حمض الكبريتيك 
سائل عديم اللون . عديم الرائحة تقريباً » أكّال يحتوي على 
6 حمض مطلق ؛ يستعمل أحياناً كمادة كاوية . 
أسلفوناميد 
أي مركب مشتق من السلفوناميد » وهي مادة كيميائية تمنع 
نمو وتكاثر طيف واسع من الجراثيم » ولذلك تستعمل في 
علاج العداوى الميكروبية ».مثل دواء سلفاديازين 
(عصاعة 1لقطملتاك) . 
مظهر أشعة الشمس 
مظهر العظم غير النفوذ للأشعة يظهر مثل (إنفجار شمسي» 
في بعض الحالات المرضية مثل وَرّم عفلي عظمي المنشأ 


(129مع531 عتمعع مع]05) . 


د5كع ناولع “1ن؟اتاك 


65 :1لا الاك 
1116لماك 


0 لامك 


1 اللك 


511111-27 00 


(سابقة) 1 - فوق » أعلى -61 5110 
2 - زائد فرط 

متجاوز حد الكثرة » مفرط التوافر 17) ملسن طموتزء متاى 

مفرط الحدة . فائق الشدة عأناع هلاء ناد 

فوق الهدبي 2 حاجبي تقتلن مناه 


القوس فوق الهدبى . القوس الحاجبية طعننة لتمتلننءمناد 
بروز بسيط على الجزء الأوسط من ا حافة فوق الحجاج للعظم 
الجبهى . 

فرط التمدد 


511261015]61151011 - 031 


فرطالبز وغ 01 
إثارة مفرطة . فرط التنبيه 0ت ال 
فرط البسط .فرط التمدد كمع عت ناد 
سطحى الت للك 


تحت السَطح مباشرة ؟ عكس عميق (م0(66) . 
الشريان الصدغي السَطلّحي 
وريد ستطْحي 
فوقلثوي 
تعويض فوقي 

تغطية الأسنان الطبيعية بأسنان صناعية لتحسين الإطباق » 


55ع©25 511011121 

ل:ام مدعا لمنع تع ممد 
2117 [هنام مدعا لمكء تع ممد 
صا لدك1تاءمناد 

فك للك 

51101811181121 


511211111120560 2-55 
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مقاومة البدلة السنية الجزئية لقوة الإزاحة العمودية الأولية أو 
مقاومة البدلة السنية لقوى المضغ والاحتفاظ بوضعها في 
١‏ 
00 
مُستند حر , مُستند طليق » دعام طليق 
مستند مقيّد »دعام مقيد 
مستند لايسمح بحركة عمودية على محور العارضة » ولكن 
يسمح ببعض الحركة عند المستند بشكل أقل من المستند الجر 


10 ,0001ناك 
©11 ,5112201 


5112201, "510 


(في بدلة سنية جزئية ثابتة) . 
داعم ١‏ 50111 
العظم السنخي الداعم عصوط عتقاوء215 0125 متاك 
باحة الدعم »باحة ساندة 2 011125 متاك 


0 ا التي تعتبر مناسبة جداً لتحمل قوى المضغ 


بنية عظمية داعمة 511101111 :20123 01:15 تاد 
الخلايا الداعمة دلاءء عدنا:اهممناده 
الحدبات الداعمة 5 5110100111185 
انظر حدبة (مون2) . 
البنية الداعمة » الهيكل الداعم 51111111 011125 لاه 
يح دا 15511) 511212011115 
ا 0 500110117 
تحميلة 0205116017نا5 
تقبح ا ل 1 ا للك 
كود وات زالقيم نيج لادلتيات : 
قحي متو » تفيبحي 3 صديدي (ا للك 


متعلق بالتقيّح أو يتميز به 1 
سائل متقيح 
اسابقة) نوق فى #أملى لوي 
فوق الأذني » فوق الأذن 
فوق العظم » فوق العظمي 
جيبة دواعم السن فوق 
العظية 
انظر حيتة حول السنى (اعءاءهم [2غصهلمتهء©) . 
الجيبة فوق العظم ١‏ 
نوع من الجيوب حول السنية تكون قاعدته أعلى من مستوى 
العظم السنخي : 


10 1217لا متاك 
- 511218 

:121نا21111 - 111:2ك 
2077 - 12ناك 


أع201 10010221 عم تتصمط2 "متاك 


أع1 20 :5111:2027 


فوق الخدى. فو قالشدق 2121 مناه 
فوق أو في الجزء العلوي من منطقة الخد . 
فوق البروز » منطقة التقارب الطاحنى . ع8 1ناطة تاد 


فوق المحيط الكبير 


فوق الفك العلوى - الفك العلوى 28 ![التقدم - هالتتقصستءمسد 


فرط الحركة 
زاتدعء٠‏ العددء زائدع٠‏ المألوف »ءزائد 
رائد عن راكد عن ر 


تخانائ كفا زنك 
111111012177 متام 
سن زاكئدة 0 :61121111161 لاك 
سن زائدة عن العدد الطبيعي في الفم » زائدة عن 32 سنا في 
الأسنان الدائمة أوعن 20 سنا فى الأسنان اللبنية . 
قرط التشبع . 


ترويسة الوصفة . الكتابة في أعلى 


1 5ك للك 


عكآ - ه10 م 5001501 


الوصفة مميزة عن الوصفة ذاتها والتوقيع 
العلامة التي توضع أعلى الوصفة الطبية وهي الرمز :1 » 
اختصار (ءم21) . 
أسرع من الصوت . فائق الصوت عتدوواء ناد 
بنيةفوقية 11113 ]كناك مناه 


1-تركيب يستقر على تركيب آخر . 
2-الجزء المنظور من الطبيقة . 
التحتية . 
البنية الفوقية لبدلة سنية عتتغدع0 أسقامصذ رع سعع نوع مسد 
مزروعة . الجزء العلوي من البدلة السنية المزروع 
هيكل معدني يثبت بواسطة البنية التحتية للبدلة السنية 
المزروعة . 


مراقب .ناظر . مشرف 51110171501 
مستلق عسصأمناك 
وضعية الاستلقاء 0 ع اأمتاو 


ووجهه متجه للأعلى » مع وضع وسادة تحت كتفية لتمديد 
الرقبة . 


إضافى . ا لدأسعدء امممى 
حدبة إقنافية كنك لدأسع د امممى 
أية حدبة زائدة على سَطح السن . 
ميزاب إضافى 52001 2421ع تداع [مممصناد 
حرف إضافى “خافة زشنافة 2 105 [ تمعد امرمتك 
حيد إضافي 


أية حيد زائد على ستطح السن . 
سن زائدة » سن تكميلية غ0 لمأسعدصء[ممصمد 
سن زائدة تماثلة أو مطابقة تماماً فى الشكل للأسنان الطبيعية 
في المنطقة التي توجد فيها بالفم » انظر سن (1001) . 
1 - دعام “ستائدة يدعم » يسند 
2- دعامة » سناد 
3- مستند » تقطة استناد 


لازنالا للك 
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فوق الفك السفلى “تلن طن سفسة"تمتاد 
فوق الحافة .فوق الهامش 1121أضع 511012121 


قَلَح فوق الهامش 

فوق الخشاء 
فوق النتوء الخشائي . 

فوق الفك العلو يِ - الفك العلو ي فللتحقص - فللتحقسة مهد 

1- فكي علوي 
متعلق بالفك العلوي . 

2- فوق الفك العلوي 

فوق الذقن - فوق الذقنى (211)تعصية تمده - لمأسعصسسة مسد 

فوق الذقنى - النقطة "1" 
- النقطة "15" لداون '"1'"' أسزمم 120125”:5 
أعمق نقطة على خط المتوسط للفك السفلى بين النقطة 
الذقنية والحافة العليا للسنخ ؛ وهي علامة تحت سطحية . 

النقطة فوق الذقن 

(عظمية) - نقطة '18' 
أعمق نقطة على الحيط العظمى بين النقطة تحت السنية 
والنقطة الذقنية . 1 

النقطة فوق الذقن (نسيج رخو) (عنادكنا غ505) علقأمعسحندصناد 
أعمق نقطة بين الف والجبين عند خط الوسط . 

النقطة فو ق الأنفية - المقطب «م#وتتطمه - غصتمم لدمفسةتمصمد 

فوق القذال»فوق القفوي 
فوق العظم القذالي ١‏ 

تجاى زإطباقي - بز وغ زائد سمناصنح 086 - ممتسسءء20صناد 
بتزوغ السن أو الأسنان أعلى من المستوى الإطباقي بالنسبة 
للإطباق الطبيعي للأسنان المجاورة 

فوق الحجاج »فوق الحجاجي 


كتالنتا»21» 51101:211121:811121 


5011010 


ااي انز لل سين )|1 لنوا للك 


- أستمم ''1'"' - علداأمع سه اممد 


'1'' أسامم - (ودهط) علدامعسسة"اصمد 


لداتماءع0120ناك 


ال لك 


الشريان فوق الحجاج 3117 1201112[1متاد 
(كتلةغ1ط1201ما5) . 

العصب فوق الحجاج 2217 1201112[1متاد 
يغذي جلد الجبهة والجفن العلوي . عضلة فوق الحجاح 
(010162115 12مناة) . 


ألم العصب فوق الحجاج 
الألم العصبي فوق الحجاج . 


ل تناع طلة]012011اك 


الكلمة فوق الحجاج طعامه لمغتط201:"تمتادى 
فوق السمحاق لدع105-مم - و تامناد 
تخدير فوق السمحاق 2 لوعة)1105عم - اتاد 
فوق الكلية 1مقجاع:121متاى 


الجزء من تاج السن فوق المحيط الكبير والذي يتقارب باتجاه 


السَطح الطاحن . 


فوق الثر قوة نقلنا121351متاد 
الأعصاب فوق الترقوة 2115 121نه21351 تاد 
المشلث فوق الترقوة امد عتملدء1251 عو"تمناد 
إطباق فو قي - بن وغ - دهوأكتا[ء00 - امنا 2 وأكنالء7:2متاد 
زائد امنا -07 


فوق اللثقمة »فوق لقمة 11010 مناء - 7120203:131تاد 


الفك السفلى 


فوق اللقمي ١‏ انز ياح لُقمي علو يِ مكنا ج20م1"2مناد 
انحراف لُقمتى الفك السفلى في اتجاه علوي . 

تماس زائد. تلامس زائد ا 1 لل 

فوقالقحفف. أعلى القحف لمتصة ع2" متاى 


جيبة دوا اعم السن فوق إعكاعموم لمغصه01متتعم لقادعءتعةدمند 
العرف 
انظر الجيب حول السني وععاعمم لمغصملمتهة) . 
فوق السني 
الكفرة قوق الشعة 
إطباقى فوقى- تجاوز إطباقى دوأكناء1206مدد - 160 تناع ةصناد 
بزوغ السن أو الأسئان أعلى من المستوى الإطباقي الطبيعي » 
بحيث تكون نقطة أو منطقة التلامس بين الأسَطح الملاصقة 
للأسنان بعيداً عن وضعها الطبيعى » مثل هذه الحالة يطلق 
عليها أيضاً التجاوز الإطباقي :2-0-0 : 
فوق لشوي . فوق اللثة 
فو حافة اللثة . 
الحصاة فوق اللثة » الحصاة فوق اللثوية كدالدءلةء 2[1"تعمتعة:اصناد 
رواسب كلسية على سَطح السن فوق مستوى حافة اللثة 
تقليح فوقاللثة 
إزالة الرواسب الجيرية أو القلح واللويحة الجرثومية الموجودة على 
السن فوق الخط اللثوي. 


الا للك 


51120120612621 2 


511012811151721 


كلد 51101281851721 


فوق اللامى 0 
فوق العظم اللامي : 
الشريان فوق اللامى 21117 27:01 "امناد 


يغذي العضلات فوق العظم اللامي . انظر مدخل الشريان 

فوق اللامى (01062:(ط10م50) . 
العضلات فوق اللامية 

العضلة ذات البطنين » والعضلة الذقنية اللامية » والعضَلة 

الضرسية اللامية » والعضلة الإبرية اللامية . 
فوق الشفة .فوق الشفوي 

فوق منطقة الشفاه . 


1515 01213:010لاك 


متاك 
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السَطح القاعدى لقكقط ,عع تناد 
سَطح القاعدة الباطن . 
سطح خدى .2 الستطلح الشدقى . سطح دهليزي لهععناط ,عع تند 


سطح التاج لرحى أو ضاحك المواجه للخد . 


تغيرا ات سطحية دع عطقك عع تناد 
- و - 
ملامس - افتستهه:«رمة - أعقاصق رعع تيد 
ا 
ملاصق »2 سطح مجاور 511112 


سطح وحشي 2 السطح القاصي لماكتلا رععم تند 
سطّح تاج السن البعيد عن الخط المتوسط للقوس السنية . 

جرعة سطحية 
مصطلح قديم أهمل استعماله لجرعة دخول . 

سطح الطبعة- السطح القاعدي 


سَطح قاطع( للسن) 
السَطْح القاطع للأسنان القاطعة والأنياب . 
سطح ملاصق 2 سَطح متلاصق ٠‏ [2تطلكته"1م عاضا ,عع تناد 
سطح متجاور , سَطّح متقارب 
سَطح خلالي 3 سَطح بيني - - 1ناناك تع ادا رعع 12 تناد 
سطح ملاصق » سطح مجاور 
سَطح تاج السن القاطع أو الناب المواجه للشفاه . 
سح نساني ‏ سطح امسن 
سَطح تاج السن المواجه للسان . 
السَطح الماضغي - سطح إطباقي , - 7ماهء فصر عع تناد 
سطح طاحن ععفتتناد لدكتااءءه 
سَطّح إنسي 
سَطح تاج السن القريب من الخط المتوسط للقوس السنية . 
النهايات العصبية الحسية 
سطح إطباقي موازن 
سَطح إطباقي . سَطح طاحن 
السطّح الطاحن للرحى الذي ينطبق مع السَطح المماثل له 
لرحى فى الجهة المقابلة عند الاطباق. 
سَطح إطباقي عامل 
الأسَطح الوجهية للأسنان  -‏ -لقك2] بطاءء) عطا 01 دوعع هده 
الأسطح الدهليزية 
للأسنان 
الأسَطح الدهليزية للأسنان ممقلدطتادء؟ رطاءة) عط) 01 دععهسدد 
السَطح الخدي والسطح الشفوي . 
تطح اسن 


5111:1226 005 


> 551012ع:1 0 تلتارع 511112 


53521 51112 


1521عه1] رعع ]اناد 


220107111121 5111-12 


5111-12 10511121مم2 


لمتطج !ا رعع د سند 


لحناع تخا ,عع سناد 


125121 رعع112ناد 


وكسنلع ع0 عع تناد 


كساءسقلدط لدكسطاءء0 رعع د تماد 


لدكتااءع0 رعع112ناد 


كستكلعحة؟ لدكتااءع0 رعع هناد 


طاعع) عطا 01 دعع2]تدناك تملتاطتاوء؟ 


طا00) 2 01 عع112ناد 


الكٌظر ء الغدة فوق الكلية - 
الغدة الكظرية 

غدة توجد في الجهة العلوية من كل كّلية »في عمق 
التجويف البطني » لها قشرة خارجية تُغْلّف اللّب وتفرز 
متوو رفاك ادي انظ لب انك بوهوفرات ا والعاين 
والماء » وإنتاج الهرمونات الجنسية . بينما اللب يفرز هرمون 
الآدرينالين والنورأدرينالين » اللذين يفرزان بسرعة في حالات 
الإجهاد في المجرى الدموي لتحفيز الجسم للعمل . 

البنية الفوقية 

الثلمةفوق وتدةالأدن 

فوقالبكرة 

الشريان فوق البكرة 
يغذي الجزء الأمامي الإنسي للجبين . 
انظر مدخل كزان فرق البكرة (وعدعلطء120مناه) . 

العَصب فوق البكرة 
يعصب جلد الجبهة وجسر الأنف والجفن العلوي .انظر 
مدخل العصّب فوق البكرة (كتتهءاطء120:0منا5) . 

تجاوز إطباقي . تطاول » 


- لسماع 221ع:01:21ناك 


لطماع لقدع :20 


يف لانيل ألك 
]20 21ع01:26128ناك 
تدع [1طء51101:261:0 


21:17 تدع لطء101:261:0اك 


51121:261:011621 21 


51121:25:15101 > ©1056 - 51) 


تبارز سني 
اندفاع السن باتجاه الفراغ المتبقى من السن المقابلة المفقودة 5 
بن وغ فوفى 1 -51011نا01؟7121ناد 


5101112 


بض 
تخدير سطحي- تسكين السطح 


ح وأكعطادع22ة عع هناد 
061 12د 
تخدير موضعي على سَطْح الجلد أو الغشاء المخاطي فبل 
الحقن أولعمل جراحات ستطحية . انظر تخدير موضعي 

(ه1وعطاأدعهمة لوع1امه1) . ١‏ 
تخدير موضعي بوضع مادة مخدرة على السَطح قبل الحقن 
أو عند إجراء بعض الجراحات البسيطة المؤلة . 
موضعى - تخدير سطحى عتاعطاكعفصة ععفاسسند - عزوعع لفصهة 
تطبيق مخدرَعُلامي أورذاة أوسائل يؤدي إلى تسكين آل 
الغشاء المخاطى ويحتوي على أدوية مثل بنزوكين 
(عمتوعمجمء8) أن لجنو كايين (عطنهء0مع1آ) . 
سَطح ملاصق . السّطْح الداني 
أحد أسّطح السن المجاورة لسَطّح سن ملاصقة في القوس 
السنية ؛ قد يكون إما السَطح الإنسي أو السَطح الوحشي . 
السَطح المحوري 
سطح الحفرة الموازي للمحور الطولي للسن . 


22215 ع1112اد 


لدعامه) - عنزوعع اهسة عع112ماد 


لمسل:1:0ممة رعع2 ناد 


3:01 ,ع10112د 
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جراحة استبنائية- جراحة را أبية 3 - 1601151111156 ولإلاع8 :5111 
“جراحة تجميلية 
جراحي 


منفذ جراحى »اقتراب جراحى 


2125112 51182177 


516121 


طع1:02مرمة [دء1ع "اناد 


منطقة جراحية وععلة لعزم اتاد 

مشقب جر احى عتتاط لدعاع "اناك 

قناع مخر ا طي ع احي كأكقطط ععدق لوعزع اناد 

عيب جراحى أعع1ع1 لمعاع ناد 
انظر داعيو عطي (ماأععاعل كنامء5و0) . 

ضما جراحى كتتووع01 [دع نع تناد 

النفاخ ال جر احي همع وتتطمح لمعاع تناد 


حدوث ورم حاد ناتم عن انحشار الهواء داخل الأنسجة 
الفموية أثناء الاستخدام الخاطىئ للقبضات الهوائية التوربينية 
في العمليات الجراحية أو استخدام منفاخ الهواء للتجفيف 


أثناء المعالحة السنية . 
تثبيت جرا احي دامع لمعلع ناد 
شيك سي الكل الكتررة شرم سن الخاميا: 
سديلة جراحة م12 لداع ند 
دليل جراحى . مؤشر جراحى علتمع [وعلع "اناد 
قَة 0 احية ا "تتتسقط لدعاع "تناد 


أداة جرا احية اداع ستاتامصا لدعلع تناد 
العلاقة الفكية الجراحية - 
العلاقة الفكية تحت السمحاقية 6082هو1ء" ؟5دل [دء1دو 1ت مطناد 
(في الغرس السني) : تسجيل البعد العمودي في علاقة 
مركزية للأسطح العلوية للعظم المكشوف للفك العلوي أو 
السفلي مع القوس الفكي المقابل لتأمين مسافة بين فكيه 
لتحديد ارتفاع الدعامة البارزة في التجويف الفموي لهيكل 


- متاهاء" كول لدعلع1ناد 


سكين جراحى عكتصا ادمع تاد 
قة جراحية أعللفه لمعتم سد 


شّكل جراحى » وسيلة جراحية 22002117 لمعنع تناد 


عضة إطباقية جرا احية - د ست مامتكساءءه لدعنتمضند 
عضة إطباقية تحت سمحاقية حصتر صوأئتاءء0 [دء]دمسءمطسد 
(فى الغرس السنى) : عضة إطباقية اعتيادية ذات قاعدة 
منطبقة على العظم المكشوف للفكين لتأمين تسجيل دقيق 
قة الفكية الجراحية المركزية العمودية . 
إجراءات جراحة 
داوعم الأستان 


51151621 15 


5ع [12د11000عم ادعاع اناد 


السَطّح اللساني لسن علوية أو سَطح الأسنان العلوية المواجهة 


1221م رعع2 ناد 


اه - 


كستطكتامم عع112ماد 


سطح ملاصق »السطح الدانى , - لمسترمنام رعع تسد 


> 5111-12 220107111121 
سح لبي 
سسَطّح الحفرة الذي يوجد فوق لب السن . 
فلح عدري 
سَطح قرب الإطباقي . 
السَطح تحت الإطباقي 


سَطح عامل 


لدملتام رعع د تمد 


201111131 رع112لاد 


لدكتالء150؟5 ,5111122 


5111126, 0115 


فاعل سّطحي . فاعل بالسَطح أسقاعة تناه 
جراح ١‏ 0 010ظ5 
جراح أسنان لماعل ,سمعع :ناد 
جراحة 5111517 


فرع من فروع الطب يختص بعلاج الأمراض والإصابات 
بواسطة العمليات الجراحية . 

جراحة تطهيرية 7" 

جراحة إكلينيكية 

الجراحة المحافطة 

جراحة الأسنان » جراحة سنية 


2215621 ,لإلاع6 :51011 
لمعتستك ,تإتاعع "اناد 
0015172117 ,511181 
اددع ,ناعم 1ناك 
فرع من فروع طب الأسنان يختص بعلاج جراحات الأسنان 
امختلفة . 
الجراحة العامة 
جراحة كبرى 
جراحة الفك والوجه 
فرع من الجراحة يختص بالعلاج الجراحي للفكين والعظام 
الوجهية .2 1 
جراخة:صعرئ 
جراحة الفم 
فرع من طب الأسنان يختص بالتشخيص والعلاج الجراحي 
للأمراض » والعيوب والإصابات فى الفكين والأنسجة 
ةق 1 
جراحة تقويمية 
جراحة إستقامة الفك 
جراحة تجميلية . جراحة رأبية » 


522121 ,لإلاء5 :5111 
:1212[01 ,5111519 


لم12 2202:1110 ,توناعع "اناد 


“1111101 ولإل1ع8 :5111 


0121 ,لإلاء6 :51011 


0110001261 ولإناع6 :5111 
علط اسع 0110 ,ناعم 1ناد 


012501 ولإلاع6 :5111 


“جراحة تصنيعية 


فرع من الجراحة يختص بتصحيح أو إعادة بناء أوترميم 
الأجزاء المشّوهة أو الأجزاء المصابة . 
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تصنيع البدلة السنية النزوعة ولتعيين ورسم المحيط الكبير 
للأسنان الداعمة لتحديد أماكن النهايات المثبتة للمشبكات ؛ 
وعن قائس التوازي »الذي بمكن التعرف بواسطته إذا كان 


ستطحان أو أكثر متوازيين 
مساح المشبكة كفك ,امتزع اناد 
أداة لتعيين وتحديد أماكن الذراع المثبتة للمشبكة . 
مساح القالب السني أكقء لقأدعل ,تمتزع اناد 
مساح النماذج [ع2200 ,تزع ناه 


مخطّطة الدلالة - ممساح المشبكة 


5111763:01:, 210112156 - 


51117701 «رمقلكء 


يبقى حياً » يبقى على قيد الحياة 


51 
مستهدف » حساس » غير منيع » مستعد ع[طتامععءكناه 
1- تعليق » تعطيل مؤقت .مستعلق 1 205106ظ 
2- مزيج معلق 
مزيج تكون فيه بعض جزيئات المادة الصلبة عالقة في سائل 
أو غاز من غير انحلال 
ملق 3 ل 156015 - :[:51150611501 
رباط معلق أداء سدع 017كعء كناد 
قلاع ساتون - التهاب ما وتاتصء020عم - عقطتغطمة وندمغكنك 
حول الغدة المخاطى 5 "11ناء"1 2261:0118 12211052 
المتنخر التّاكس 2 
تسمبةإليئن 3ل ساتون »© 5116011.آ.]1 » 1952-1878 2 
أخصائى أمراض جلدية أمريكى . 
در زي 1 الواائللك 
متعلق بالدرز . 


1-درنْ التحام لك 
خط التلاقي بين عظام الجمجمة » حيث يحدث تكلس 
النسيج الليفي : 

2- خياطة جراحية 
طريقة جراحية لتقريب حواف نسيج منفصل بواسطة خيط 
وذلك لتسريع التثام الأنسجة : 

3- خيط » خيوط الدرز 
المادة المستخدمة في الخياطة . يوجد أنواع مختلفة من خيوط 
اللارذة:. 

خيط متص 
خيط يذوب فى سوائل الأنسجة ؛مثل خيط القُصابة 
(511611:6 انة2 : 


250121 ,الاك 


خياطة مصقبة 0 51111116 


تستعمل لتقريب حواف الجرح . 


بدلة جراحية » تعويض جراحى كذس ]105 [وع1ع "اناد 
رين قاض المساعدة ف التمايات اللاي : 

تحر ير جراحى ١ ١‏ 1 أعتاء" لدعنم تناد 

عي جراخني 
تبعيد لشوي جراحي قد يكون ضرورياً في وجود تضخم 
لثوي يتعارض مع تحضير السن أو لأخذ قياس أو لوضع 
حشوة في السن . يستأصل النسيج اللثوي الزائد جراحياً إما 


510115121 0 


بالكي الجراحي أو بالمشرط الجراحي . 
مو ضع جرا احي 511 ادعاع ناد 
كحول الجراحة تمه لوعلع ناد 
كحول مثيل يضاف إليه كمية من زيت شاي كندا . يستعمل 
لتنظيف الجلد قبل الحقن أوالجراحة . 
جبيرة جراحية أستامك لادعاع ناد 
واقية الطعم الجراحية أدعاد لوعزع اناد 


قالب أكريلي شفاف يوضع فوق ال حافة السنخية للمساعدة 
فى تحديد أو تعيين المكان المناسب للزرعة السنية . 
مر مان جراحي » نموذج جراحي عأقاصصة) لمعتوسسد 
قاعدة بدلّة سنية مطبوخة من الراتين الأكريلي الشفاف الرقيق 
لتنطبق على سطح النسيج بعد قلع الأسنان . تستخدم كدليل 
للتشكيل الجراحى للنتوء السنخى لاستقبال بدلة سنية 
5 الى 00 
معالحة جر احية أعسطوء 2 اوعنم ناد 
سق حر راحي 2 جرج جرا احي 500 [وعاع "ناد 
مسح ء تختطظ 3 يعاين 2 يحدد 
خط المسح 
1- خط يرسم بواسطة الراسمة على قالب السن لتعيين 
الحيط الأكبر للسن بالنسبة لخط الإدخال لجهاز تعويضي 
0 جما ويم على تن أو انكاف في الفا بو الفتقلة الراميية 
بغرض تحديد أماكن الأجزاء المختلفة المثبتة للمشبكة أو 


م5017 


علا م17ناد 


المشبكات . 
المحيط الا أت المخطط تتامغصق 01 اخطعتعط لعتزع تناد 
مسح .ء معاينة 900 
عملية تحليل القالب التشخيصي لتحديد وتعيين محيط 
ووضع السن الداعمة والأنسجة ا محيطة قبل تصميم البدلة 
السنية النزوعة . 
مسح سني ماصع ,عمساو اناد 


بمساح . مُخططة ء آلة المسح أو التخطيط 510119601 
أداة ذات مفاصل مثبت عليها واسم رصاصي أو نصل قاطع » 
تستخدم لمسح النماذح أو القطع المتوازي للأسّطح . وفي 
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الدَرّز الدمعي المحاري 

الدرز لدت العر بالى 

الدرز لايق الفك الع يُ 

الدرز القفو يِ »الدرز اللآأمي » الدرز القذالي 0 طتة! رع اتاد 
دَرّز تلاقي العظمين الجداريين مع العظم القفوي . 

الدرز الطولاني - الدرز السهمي 


لقط 12112002 :الاك 
1201021طاع1211120 رع:1نكتاد 


110111217 ,اناك 


- 1012516101112:21 ,ناد 
5101111 [دأااع 52 

غرزة المنجد 
أسلوب خياطة يستخدم غرزة مضاعفة لتكوين عروة حول 
النسيج على حافتي الجرح 2 لتؤدي إلى انقلاب الحواف 
حينما تربط . تستخدم هذه الطريقة في الجراحة حول 
السنية » خصوصاً عند رفع الشريحة الخدية مع استئصال اللثة 
الجزئي في الناحية اللسانية والحتكية . 

الدرز الجبهي الدرز الجبيني 
در يصل نصفي العظم الجبهي . 

الدَرز الحَتَكى المتوسط 

الدرز الأنفى 

ادر الأنفي الجبهي 

الدَرْز الأنفي الفك العلوي 

إبرة الخياطة الجراحية 
إبرة صلبة صغيرة منحنية ذات رأس حاد تستعمل للخياطة . 
قد يكون مقطعها العَرّضي مضلعاً أو مستديراً » وقد تكون 
ذات عين لمادة الخيط » أو بدون عين حينما يكون متصلاً 
بطرف الإبرة مباشرة » تمسك عادة بواسطة الملقط ماسك 


5111111: , 55 


5101111, 12101 


22100212 رع تاماك 
2252 ,ع:5116111 
22501101121 ,لاك 
2250112511217 ,501111 


5116111: 2201 


الإبرة . 
خيط لايمتص 
مثال الحرير51110) . 
الدرز القفوي الْدَرَر عسسغدد 010ل طسورة تلهاتمع0 ,عمسو 
القذالي - الدَرز القفوي . الدّرز اللامي 
الدرز انق ي الخشائي , الدرز 1 
القذالي الخشائي ‏ - 
الدرز القفوى الصدغى - الدَرّز - لهماعسومم لم06 ,عسو 
القفوى » الدَرز اللامى 5 الدَرز القذالى 
الدرز اعفن ي الو قلق الدرز لل قم مدن 5101101 
القذالى الوتدى 
الدَرزالضدفى القحفى 50112122005 رمتناتصفتك عا 01 عختناغتاد 
العمقصيل د اللتره الصعادفي عن التكظم الجند رع الحو 
الصدفي من العظم الصدغي . 
الدرز الطولي للحنّك 


5116111, 501:21 


5111111, 


:5111111 501010ترج1 


0121 العم ,2121م 01 :اتاد 


خياطة مقربة 
تستعمل لتقريب حواف الطبقات العميقة . 
خياطة متواصلة . خياطة مستمرة 
سلسلة من الغرز الطويلة الأمامية الخلفية » باستخدام خيط طويل 
مستمر تثبت نهايته بعقدة . 
الدَرز الإكليلى , الدَرز التاجى 
الدَرْزالمستعَرض عند تلاقي العظام الجدارية مع العظم 
الجبهى . 
الدو و القهيي: 
الدرز الغر الي الفكي العلوي :نه التتقصه0تمسطاء رعستغسد 


511111103 


5111111, 5 


010221 ,الاك 


لمتصونك رع:1نالاد 


دَرز كاذب 1215 ,اناد 
خط الانصال بين سَطّح عظمين بدون أي اتحاد حقيقي بين 
العظام : 


الدرز الجبهي ل0)2؟ رع ساماد 
الدّرز الجبهي الغربالي 
الدَرزالجبهى الدمعى 
الدَرّز الجبهي الوجني 
الدر زالجبهي الفكي العلوي 
الدّرز الجبهى الأنفى 
الدَرّز الجبهي الجداري - 
الدّرز الإكليكى . الدّرز التاجى 
الدَرز الجبهي الوتدي 
الدَرز الجبهى الصدغي 
الدَرّز الجبهي الوجني 
الدرز القاطع . الدرز القاطعي 
غير واضح على النتوء الحتكي للفك العلوي . يمتد من الحفرة 
القاطعة إلى المسافة بين الناب والرباعية » يعلّم موضع التقاء 
طليعة الفك العلوي الفك العلوي ّ 
الدرز تحت الحجاج 
الدرز بين نصفى الفك السفلى - - ننه[ن طن سفصتعاصة عمد 
الدَرز بين الفكين العلويين 
الدرز بين عظمي الأنف 
الدرز بين الجداريين الصدغي - 
الدَرز السهمي 
خياطة متقطعة 


1*02]0411201021 رع:1 الاك 

لمنطاتد 1021012 رع الاك 

:110116011212121 ,لاك 

012112177 ,ناد 

110110122521 :لاك 

- 1دا1101600211 ,اناد 
5116101 01:01221©> 

5111111, 022010 

11026061270121 ,لتاكتاع 

501111, 110116027501121 


خط 11215176 ولام 


121ط:1211:2-01 رع الاك 


ذلك لطم توه 
2م121 رع اناد 
112661122521 ,رع:5111111 
- 1هاء211م1211 رع:1نا اتاد 
:51161011 لجاااع 52 
- 11211110160 رع11 ناد 
5116111 01 11101ل112]1 
أسلوب خياطة » بعمل عدة غرزات منفصلة بطول الجرح . 
الدرز الو جني ١‏ الدَرّز الخدي - "نكناد [2)أتع د - اوعنال رع "ناأتاد 


الدَرّز المللحمى 
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الدرز الوتدي الحجاجي 
اندرو الوهدى افدازي. 
الدّرز الوتدي الصخري 
الدرز الوتدي الصدفي 
الدرز الوتدي الصدغي 
الدّرز الوتدي الوجني 
الدَرز الصدفى المنشائى 
التدرو العيدني داري 
الدررالصدفي الؤفدي 
ادرو الحرشفى + الدرز الضدفئ 
مَرْريتشكّل عندما حواف العظام تكون مشطوبة بحيث 
تتراكب حافة على الأخرى عند اتصالهما . 
الدرز الصدغي - الدرز 


لدا1ط122001م؟ ,ع:1نا تاك 
لقا211 5162202 ,اناد 
1202110521 ,ناك 
5111111675 
122201:21 1201 :تاد 
50112027:501121 ,111 0ك 
05011125]010 5111111 
لدا211 501121110502 ,:111 ناك 
51222010 5111111 


5111111: 5 


5 - 1611201231 ,11د 


الصدغى للقحف لاتسوك عط 01 عمطمد 
الدرز التصحدظ: الوجنى :16222010112121 رع 1ناأتاع 
الدرز الصدغى الو جنى ١‏ 112010276021 ,اتاد 
دَرز 0 121157715 ,5111111 
3 حقيقى 111 ,5106101 


1 عندما تكون العظام متحدة متشابكة ولاتتحرك 
عند منطقة الالتحام . مصطلاح قديم أهمل استعماله . 
الدّرز الوجني الجبهي 
الدرز الوجني الفقمي ‏ 
الدّرز الوجني الفك العلوي 
ادر لحي العدق 
خياطة جراحية . عملية الخياطة 
تثبيت حواف أنسجة الجرح بالغرز الجراحية . 
غعُدة سوزان 1 


ل 77501126160101 ,:101 تاك 


5111111: 1101251112177 


5111111, 77602160661220121 


لك 


51220 5112211115 
نسبة إلى ج جُ . سوزان » 1.0.5122 » طبيب فرنسى . 
غُدة مخاطية فموية توجد في التلم اللساني السنخي قرب 


اط الوط 
ماسحة . ربذة . مّسحة . قطيلة 5 
رو د الم عل5)1 26و 


1 - قطعة من القطن الطبي أو الشاش ملفوفة حول طرف عود 
من خشب أو سلك . تستعمل لتطبيق الأدوية أو لأخذ 
عينات الفحص المرضى . 

دمامفة الع 

1- يُطرق » يشكل بالتطريق 
تشكيل المعادن بواسطة تطريقها على قالب معدني أو 

باستخدام قالب معاكس . 

2- أداة التطريق 


انين 


الدرز الجتَكى 

الدَرْر الحتكي الغربالي 

ادرو الجتكن المتهى#الدزة 
الحتكي الفكي العلوي 

الدرز الجداري - الدَرز عسسغكبه لمااتعدد - لماع تتومء ادو 
السهمي 

الدَرز الجداري الخشائي 

الدَرّز الجداري القذالي » الدَرز 
الجداري القفوي 

الدّرز الصخري القاعدي 

الدَرْز الصخري القفوي , 
الدَرّز الصخري القذالي 

دَرْرْ طليعة الفك العلوي - 
الدَرز القاطعى 

الدَرْز الجناحى الحتكى 

خباطة ان: ختاطة زائك 

الدَرز السهمي 7 

دروي الجشيعة الجداريين يقع في الخط المننصف 


21212 :510116111 
ع0 ,لاك 


5101111 2112177 


511111155010 


[ةاأماعع72116]00 ,اناد 


5111111, 0©]10251121 


لدأأماء161200م21105 ,:6111لاك 


- 1217لمتقتطاء"1,ع:5101111 
511111 1111517 

51011111, 012161212 

5111111, 211156 - 5 


لع 2؟ ,ع:11011ناك 


دَرز مشرشر 0ع ,ناتاه 
درز تكون حواف العظم فيه مُسننّة ومتداخلة في موقع 
الاتصال . 


قاطع الخياطة الجراحية » مقراص الغرّز 5 111:6 ناد 
الجراحية 
مقص ذو حدين قصيرين . الحد العلوي مستقيم والحد 
السفلي ذو ثلمة نصف هلالية » يستعمل لقطع الأربطة أو 


درز بسيط عامسل ءامد 
درز تكون حواف العظم فيه ناعمة على طول حواف اتصال 
العظام 


خياطة المقلاع » خياطة المعلاق 
يقة خياطة المعلاق المتصلة » وتستخدم عندما يراد وضع 
الشريحة الخدية والشريحة الحَتكية اللسانية من النسيج في 
مستويات مختلفة . 
الدّرز الوتدي الغربالي 
الدرز الوتدي الجبهي 1 
الدرز الوتدي الوجني 
الدَرز الوتدي الفكي العلوي 
الدرز الوتدي القفوي » 
الدَرز الوتدي القذالي 


لاك ,اناد 


110101 ,اناك 
512011021 ,ناك 
521120122121 ,ع:61011لاك 
1111217 ,101 ناد 


لة)أماعع200ع1م5 ,اناد 
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2- تستعمل بشكل خاص للتعبير عن نوع المشاركة بين 


كائنين . 
تعايش مطاعم [وكطعستصمء ركتوه تط روه 
تعايش أحد الكائنات الحية مع كائن آخر واستفادته منه دون 


تعانين متبادل » تعايش مشترك 12116121 ركأوه أطططوو 
تَعَايين مشترك ذو مميزات متبادلة بين الطرفين . 

تعايش طُفيلي 
تعايش تَطفّلي » يكتسب فيه كائن حي ميزات على حساب 
الكائ ثن الآخبر . 

تكائلى تعايشى » متعايش 
متعلق بالتعايش . 

متناظر ء مُتناسق 
متعلق بالتماثل . 

متناظر . متناسق » متماثل 
تطابق أو اتزان الأجزاء حول محور مشترك ؛ التوزيع المعتاد 


لد31:2511م ركاوه 1[ طصروه 


53910101 


11اع سمسرك - لدع 1 تناع سرود 


لد11اع مره < ملاع سرود 


571011177 


والعلاقة ضمن مستوى واحد . 
تماثل ثنائى جانبى لتمء) 112 ,تإعاع تسسسروم 
و ذي 2 سكاو يِ 1 2111 مره 
خرا اج تعاطفي و2555 عتاعطاه مصروه 
خراج ج ثانوي يظهر على بعد من بؤرة الأنتان . 
عقد و دية 112 53711021112 
عقدة ودية 1 ©12] 12ر5 
عَصب و ذي 217 1ع )اه موه 


عصب من أعصاب الجهاز الودي :5 
الجهاز الحَصبي الودي 
نظيرالودي لاودي 
مُقلّد الودي . محاكي الودّي 
النقطة الارتفاقية ‏ ارتفاق الذقن » 

النقطة تحت السنية 

النقطة الوسطى للحافة الأمامية للنتوء السنخى السفلى ؛ 

وهي نقطة لقياس الجمجمة . وا 
ارتفاق .وصل 

خط الالتحام أو الالتقاء بين عظمين يفصلهما نسيج 

غُضروفي ليفي . الارتفاق الفكي السفلي هو متفصل كبير من 

نوع الدرزذي التعظم بين الغشائي . 
الارتفاق الذقنى - 

ارتفاق الذقن 


ع 122170115 عناع )اه سرود 
- 221:8 ,1م2112 مره 
1 5 


الللت 1 انلف 


5( انلف 


:ن[ناطنلسممط ح عملتاط 01 همد كل و امود 


1 وأ تطمصطره - كلو وط ممه 


مطرق . مشكل بالتطريق 
تاج مُطرق 

جهاز التطريق . واسطة التطريق 
جهاز التطريق السني 
000 


570 
70 517172860 
» طراقة 5 
لدادعل ,ناعع 51712 
50 
. تتضمن ثني وتكسير جدران العظم الرقيقة داخل 
ل . هذه الطريقة تستعمل بشكل 
خاص العيوب ذات الجدار الواحد » والعيوب ذات 
الجدارين . والعيوب ذات نصف الحاجز . 
بلع يزدره ‏ يبلع » بلعة » بلع 
بلع إبتلاع ءإزدراد 
العملية التي يتحرك بها الطعام المطحون من التجويف 
الفموي إلى البلعوم في طريقه إلى الجهة العلوية للمريء . 
فى المرحلة الإرادية الغموية : تتحرك لقمة الطعام إلى الخلف 
كم لقان » الذي يتقلّص من الأمام للخلف في شكل 
موجة .انظر ابتلاع » بلع » ازدراد (ده6اتتاعء) . 
بلعخال 
بلع طفلي 
الابتلاع عند الأطفال الذي يبد أبواسطة العضلات حول 
الفموية » عندما يكون اللسان بن الطباك لخر لجن 
باتجاه الك . 
بلع مكسي 
ابتلاع طفولي » يدفع اللسان تجاه السَطح اللساني للقواطع 
العلوية أو بين القواطع العلوية والسفلية ويسبب المشاكل 
التقويمية انظر اندفاع اللسان (إوتنتتطا عداعمه1) . 
عتّبة البلع » بداية البلع 


الحظة بداية البلع بعد مضع الطعام . 


57211077 


اي انين 


'أمدء رعد51211051 


ع1ناطمكصا رعط 512110 


5172110151115, 12715 


0ع عد5121101 


سمو 


عرق انتفنك 
غدد عر قبة 5 ا2ع571 
0 561 
انتفاخ عتوى كستلء5 
تضخم جزء من الجسم »غير ناتم عن تكاثر الخلايا : 
مبنادم 51771118 
مقلام الصب اليدو يِ نات أطقط ,نتعع سأكو 
يدور. يَلْف 51717 
قاعدةدوارة 35 519171 
التينة .الداء التق 15 
معايّشة » تعايش 1 كلوه أطصرره 


1 علاقة ارتباطية بين كائنين من نوعين مختلفين » مثل 
التطفل (ددىنا أمدمةط) وا التطاعم (متكتلةكمعستصطم2) . 
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الالتحام الغضروفى وثلهاتمن06 -مصعغطمك؟ كنوه لس مطع مره 
الوتدى القذالى 
الالتحام الغضروفى 010515 7مطع مره 


الوتدي الصخري 
مُزامن » مُتزامن » متواقت 
يحدث فى نفس الوقت . 


5116001115 


انسداد - إطباق 
مصطلح متروك لإطباق (دهأوتداءء0) . 
غشى لم - عم57020 
فنواو سوقت تقرس سبي فل الأكسجين سافن أو 
تغيرات في انسياب الدم الدماغي . 
علي اجيي البنباني 
غشي وعائي تيهي » تناذر الجيب السباتي 
الاتصال الرباطي » مرتبط 
اتصال ليفي بين عظمين . اتصال بين سطحي عظمين بواسطة 
نسيج ضام يكون الغشاء بين العظمي . 
قاطع الرباط . باضع الرباط 
أداة جراحية تستخدم لقطع ألياف الرباط حول السني . 
بَضع الرباط .شق الرباط . قطع الرباط 
. قط لياف الرباط حول السني قبل قلع السن . 
متلازمة 2 تناذر 
مجموعة أعراض » تحدث معاً » تميز أحد الأمراض أو 
الآفات . 
متلاز مة عوزالمناعة المكتسب - 2ن تتتططأ 160ننا20رع ه01 مزه 
الإيدز 5همه د بمعنقع0 
مرض فيروسي » ينتقل عادة عن طريق الجنس » يحدث 
تغيرات في الخلايا اللمفية المصابة تؤدي إلى قصور في المناعة 
وتهيى لعداوئ تالية تكون شديدة ومميتة » ظواهره الفموية 
تشمل داء المبيضات (01013515صة0) » والطلاء شعري 13157]) 
(12142م0كاناء1 وساركومة كابوزي (01778ع:53 051'5م2؟1) . 
مُتلازمة نقص اللسان 
والأصابع 
الغياب الخلقي أو قلة النمو النسيجي للسان مع قصور النمو 
النسيجي للنتوء السنخي السفلي وغياب الأسنان » وتراجع 
الفك السفلي . وغَياب بعض أو كل أصابع اليد وأصابع 
القدم . 
مُتلازمة كوستن 
مُتلازمة القوس الأولى 
مُتلازمة خلقية تشمل على فلح الشفة وَالَنّك وعسر التعظم 


دم أكتااءع0 - ؤزأواع59021 


5ك 21010 ,57202 


53712026, 725072521 


210515 


51010101 


5001101017 


51101 


5701:0122, 28105513- 12 


57110110111, 15 


طء 1ه )15 رعدده01 مم5 


الارتفاق الذقنى لمأمعمم - لمأسعمط رتوو طمصصدود 

١‏ 2211 كلو تطمتصمره - كلو وطامصصمره 

ارتفاق الذقن- ارتفاق الفك السفلى - 
در بين الفك السفلي , 


- 12211 كل و مره 
- 22211011511112 كلو وطامصصرعه 
511111 :121ناآ 01 تتم تا )1 

الخ الوكري لقن »يعبت تدمع نقننا لبك المتقاى عيل 
الولادة ؛ ؛ يسمى أيضاً ارتفاق الفك السفلى » ودرز بين الفك 
السفلي . ١‏ 

عرض 
أبة دلائل تشخيصية أو دلائل وظيفية للمرض أو تقييم لحا 
المريض وملاحظة التغيير غير الطبيعي الذي يحدث له 
للوصول إلى تحديد التشخيص الصحيح للمرض » أو أي 
عرض يحس به المريض مثل الألم . 


522101001 


عرض حاد 21 ,0100 م توه 
عرض مزمن 021تط ودنام روه 
عرض لثو يِ ,امام ترد 
عرص قمو ى 0121 ,012 متطوه 
أعرا اض 1 51111 
متعلق بعرض أو بمجموعة أعراض للمرض . 
مبحث الأعرا اض المرضية . 51012601087 
مبحث أعراض المرض 
عديم الأعرا اض 01 ره 
(سابقة) اتحاد . متحد مع . مشترك مع » مع التحام -0ق5 
ألم رجيع ستهم ل0ءتتاء» - وأعلممره 


ألم في جزء بسبب إصابة أو آفة في جزء آخر بعيد عنه . انظر 

ألم رجيع (متهم لعمعاع؟) . 
متعلق بالألم بعيد المنشأ 
التهاب الحلق الخانق 


2151ر5 


عطع ممصي - عطءعسمممر5 


مشبك 571125 
إلى أخرى . 
مشبكى »2 مقترن ».متشابك 5 


مَفصل ثابت . مَوصل ليفي 


م - كزومت*تطا "تهرك 


التشايك 3 مقصل عديم ا لحركة أستمز كد10 - 
التصاقٌ الشفتين متلتطعممه 
انسداد خلقي لفتحة الفم : 
التحام عضر و في ٠‏ ]012ل كنامطتعجلتاسري - دزوه:001مطع مره 
اتحاد عغضروفي 


مقصل عظمي مصاب بتكلس داخل الغضروف . 


-786 - 


اصطناعى . تر كيبى . تخليقى » صناعى عناع مره 


مادة صناعية لمتء اهم عتاعطاصوه 
حشو ة خزفية تخليقية - - عسنتاللة؟ ستماءعتدمم عع طعاصره 
سليكات الإسمنت أمعصوع عاد تالو 
الملصطلح المفضل هو سيليكات الإسمنت 16ه110ز5) 
معمرعه . 


راتين تخليقى . راتين اصطناعى سلوء" عتاع اموه 
أحد المركبات الإصطناعية مجموعة كبيرة من البلاستيك . فى 


طب الأسنان يستعمل متعدد الميثيل ميثاكريليت أكثر من 


الراتين الصناعى . 
شيع اتخلني بشجع مصنع عنة؟ عتاع مره 
الزهري وتلتطمره 


مرض تناسلي معد ؛ ينتشر بالتلامس المباشر مع شخص 
مصاب باللولبية الشاحبة » يتميز بأعراض وإصابات فموية 


ووجهيةه ٠...‏ 
زهرى مكتسب 10 ننمضنء2 وكتلتنطموه 


الزهر يِ الخلقى »زهري و لادي لداتسععصقى ,كتلتطم ره 

التهاب اللسان الز هري المتصلب 2 كتازووماع عتاتلتنطمره 

محقنة 531105 

أداة تمسك باليد لحقن أو سحب السوائل أو الغازات داخل 
الأنسجة أو الأوعية أو تجاويف الجسم . 

ميحانة الهواء 

محقنة تستعمل في الجراحة السنية » لنفخ هواء بارد أو ساخن 
مُضغوط داخل حفرة محضرة أو منطقة في الفم لتجفيفها أو 
لإزالة الفضلات . 

محقنة الهواء والماء 

محقنة متعددة الأغراض » محقنة 


571125 ولطء - دلج ,5311025 


:17261 2201 1ل ,5311125 
211-2111005 ,531:15 
لكافة الأغراض 
محقنة ماصة , محقنة المصْ 
محقنة تستعملَ لسحب السائل من تجويف أو وعاء ؛ المحقنة 
السنية ذات إمكانية تحب مدَّك خرطوشة المخدر الموضعى 
تساعد جراح الأستان ليعجقق من اعمال اختتراق وعاء 
دموي ءممايقلل من احتمال حقن المحلول مباشرة داخل 
مجرى الدم : 
علبة المحقنة 
محقنة الخرطوشة 
محقنة توضع فيها خرطوشة معبأة سابقاً تحتوي على كمية 
محددة من محلول التخدير المعقم في شكل خرطوشة 
أسطوانية زجاجية » تكون مثل هذه المحاقن السنية ذات طرف 
لوبي يثبت فيها محورإبرة الحقن . 


57711115, 11155 


5711115, 20 


5771:1115, 22111015 


الفكى الوجهى » وفرط تباعد الأعضاء » وتشوهات الأذن 
التطوري فيها . 


متلازمة نقص الأصابع ونقص - 17005105513 رعدده:01 مره 
اللسان- متلازمة فقد الأصابع 153 - 719اع2ل0مموط 
وغياب اللسان عدم مرك هتاجاعد0ه 


مُتلازمة المفصل أستمز جدلت 01022201 مصعء) رعدسصم تسود 
الفكى الصدغى ح- متلازمة كوستين 592012022 وثمع)وه0) - 
تعأو ن “مبنائلة ) موا ازرة » تآزر ك5 


تأثير متبادل بين عقارين يزيد أحدهما من مفعول الآخر . 


مو ازر» معناو قَّ اند ك5 
2- عقار يزيد من فعالية عقا رآخر . 
تازرية 3 تور 2 تشارك أو اتحاد العمل والتعاون 5117 


متماثل النسيج . مسانج 
سن جريبانية » ازدواج سني - 
التحام »اندماج » اتحاد 
التصاق عظمى - اتحاد عظمى 
التحام عظمي اتحاد عظمى 2 
قسط عظمى 
الزليل » السائل الزليلي » 
السائل الْزلّق 
سائل شفاف شبيه بزلال البيض . يوجد فى تجاويف المفاصل 
وأغمدة الأوتار ويفرز بواسطة الغشاء الأفصلي . 
زليلي 
متعلق أو مفرز للسائل الزليلي . 
سائل زليلي 
سائل لزج قلوي شفاف يشبه زلال البيض يوجد في 
التجاويف مفصلية وأغمدة الأوتار » يفرز بواسطة الغشاء 
الزليلي » وهو العْشاء المبطّن لحفظة اكفصل » ويعمل كملق 
مفصل متّحرّك , مّفصل زليلي 
غشاء زليلي 
غشاء يفرز السائل الزليلي » يبطن الأسَطح المتمقصلة وأربطة 
المفاصل . 1 


57115261 - 1508621 


571210010213 - 0 


571105160515 - 515 


571105]0515 - 515 


571201819 - 55201121 10 


572107121 


علنادمرقء 571201121 


571201121 111101 - 2 


اهل 571201191 


1:22 الع حم 537101121 


غشاء زليلى م5101 
تركيب » تخليق » صوغ »اصطناع كأوع ط ره 


- 787 - 


772 ,5771:1118 
- 15ام5911 - لد 
1 - جهاز » جملة » نظام 
مجموعة من الأعضاء تعمل معاً لإنجاز وظيفة أو وظائف 
يله 
2- طريقة » أسلوب . مط 
الجهاز العصبي المستقل 
الجهاز العصبي المركزي 
الجهازالدوراني 
الجهازا لهضمي 
جملة ماضغة » جهاز المضغ 
مط إطباقي . جهاز إطباقي 
الجهاز الي نظير الو دي 5لا6170م عناع 2 ممم 2125م رمسعاووو 
يقة القلب والوتد 
جهاز التنفس 
أسلوب تثبيت 
الجهاز الفموي الفكي 
الجهازالعصبي الودي 
الجهاز الوعائي الدموي 


ع5 


1215 211101101121 ,535]6100 
2115 2[1 :0111© رللاع )535 
12]0177ناء لل رتلاء )573:5 
0155117 ,تناع )535 
22511260177 مللاء )53:5 


لوكتالاء06 ,تناع )ره 


201 212201 ]2051 رتتاع)535 
125211260177 وللاع )535 
117طعاع" رحداع )رده 

علطأ جاع 01220]؟ ,داع ره 
12135 ©1] 57811122111 ,قلاع )535 


121[نا25؟ رللاءع]53:5 


1 - جهازى عتمسعاوره - عتأمصسع ورد 
2- منهجي » نظامي 

0 
3- عضوي » عام 
مرض عضوى عكوء كلل عتأقصء ررد 
فحص منهجى اقستطسديت عتأمصسع ورد 


تنظيم »؛ تنسيق ع 


بدني . جهازي عام » مجموعي 


تفلن كل ا حت أر يوار فيه 


عتأهصددعء اوم - علتدمعاورره 


2- جهازي » متعلق بالجهاز 
المعا لجةالجهازية "إمة تغط 10منعاومع تضرم عتسع اورم 
بالسيتروتيدات القشرية 
الدوران العام سمه لسعتن عتسعاووو 


بالأكسجين إلى كل أعضاء وأنسجة الجسم » ويعود بالدم إلى 
الوريد الأجوف السفلي أو الوريد الأجوف العلوي ومن ثم 


إلى اليد 

فلو ريد جهازي 165 عتسعاوره 
تناول الفلوريدات (2065ناه10) داخل الجسم عن طريق الماء 
والطعام والمشروبات 

انقباض 575001 


بخن موات 
نوع من محقنة الهواء ذات فوهة معدنية وانتفاخ بَصلي 
الشكل من مطاط لين » تستعمل لنفخ الهواء لإزالة الفضالات 
أثناء المداخلة السنية » ولجعل منطقة العمل جافة ؛ حل محلها 
الآن محقنة واحد في ثلاث(هواء مضغوط فقط أوهواء 
معتعوظ لو ماء أوماء فق )» يتحول أجيانا لعسل منطقة 
العمل أثناء الجراحة الفموية . 


571105 لله 2ت رلك رعمدر5 


محقنة سنية دامع ,ععستردره 
محقنة بلاستيكية وحيدة ح ع1اكهام ع1طد05م5تل ,ععستدره 
“الاستعمال - محقنة هنت 51106 11205 
عه امسر قَّ 5ك ,571116 
محقنة الكرة المطاطية ذات المجريين لغسل الجروح الوجهية 
الفكية العلوية 
محقنة الهواء الحار نت أمط يعستروم 


محقنة طاردة 

محقنة معدنية ذات مدك مزود بنابض » تستعمل للغسيل أو 
الْرأحض . 

محقنة تحت الجلد 
محقنة طروحة عادة » تستعمل للحقن تحت الأدمة . تصنع 
بأحجام مختلفة من مادة البلاستيك . 

نيحفكة واه الطبيعات 

محقنة ذات أسطوانة معدنية »وفوهة قابلة للفصل ومدك . 

ستول لتقل مزيج ماف لجع إلى مكان العمل . 


مملء» زا ,رع6 591102 


5711115, 5 


ع1دطاتد 23000 ,5311026 


5711115, 1111101255101 1115 


251 ,5771:1115 
1251م ,5311025 
1 محقنة ذات أحجام ممختلفة تستعمل لنقل المعاجين ومواد 
أخرى إلى الفم . 
محقنة مواد الطبع المطاطية ع5هط - تتعط٠طناكر‏ رععستروه 
لقاء122 ماماىع :"مسر 
محقنة الكرة المطاطية » محقنة طلناط - عتعططت رععستروه 
البصلة المطاطية 702 
محقنةالإرذاذ 51277 روه 
محقنة ثلاثة فى واحد 
1 محقئة لنفخ الهواء أو الماء أو رذاذ الماء والهواء ' 
رؤؤس لجع 
محقنة ثلاثية 
محقنة للهواء والماء والرذاذ (الهواء مع الماء» . 


محقنة الماء 77211 ,5311186 


12-0-ع11] ,ع57:1:1115 


5 ع57:1125 


11ت رععصتره5 


-788- 


الضغط الانقباضى عتتادوع نام 535011 فترة انقباض عضلة القلب فى كل نبضة للقلب » وخاصة 


التحامى »التئامى 2 انقرانى النادوموت انقباض البطينين . 
انقران 587787 - لساع 5777 خارجة الانقباض . انقباضة خارجة هنيعت رع1ه0)وزره 
قبل التكيس وانتاج الأمشاج . انقباضى عناماوره 


ملك بالاقياضن القلين ب 


-789 - 


تسرع النفس 62 0تمقطعة) 

حسى المسى علتاعةا 

متعلق بالإحساس باللمس . 

عروة »طغوة .علامة .قائف .واسم 625 
جمعهاعرى » الفراغات الناتجة عن تخريش السن 
بلطن : 

ذيّل »دنب » مؤخرة انها 

دنب الحمام -ع007 ملتها 


فكل نيه نذيل لكام ديك :لشو ة في شن الضيننت 
الثاني والصنف الثالث و الصنف الرابع . 

تالك .طّلق عله 
سيليكات المغنيسيوم . 

مسحوق الطلق 

حدبة وحشية منخفضة على رحى علوية , المخيلب 
حَدبة وحشية (خلفية) منخفضة على الرحى العلوية » تكون 
منخفضة عن بقية حدبات السطح الإطباقي » وهي امتداد 
مثلثي خلفي على السطح الإطباقي للرحى العلوية . 

حَدبة وحشية منخفضة على رحى سفلية . المخيلب اتصملة) 
حَدبة وحشية (خلفية) منخفضة على الرحى السفلية » تكون 
منخفضة عن بقية حدبات السطح الإطباقي » وهي امتداد 


20170161 لتتاء21) 


دمل 


مثلثي خلفي على السطح الإطباقي للرحى السفلية . 
سدادة »مدكة صمام »دحسة ,»دكة 212110101 
دك 3 1 2111-1021 - 3122220101115 


وقف نزف الجرح بسده بالشاش أو خلافه . 


نماس أسععتلة] 

حوض . وعاء » صهريج علصة) 

حوض التظهير لها عطتووء1:0م - تاعم1اء 0687 بكلصةا 
وعاء يحتوي على محلول تظهير الأفلام الشعاعية . 

تانتالوم دما لمكاصة) 
عنصر فلزي معدن صلب لايتآكل أبيض فضي يستخدم في 
تصنيع الأدوات الجراحية . 

1 - بزل » تصريف السوائل مدا 

2- حنفية » صنبور . 

ماء الحنفية » ماء الصنبور م7216 ها 

شريط عم2) 


شريط سنى » خيط سنى لدأاصعل رعمةا 


شريظ غيم فد 


72:0 12لا رعم1]3 


لُصاقة »عروة » لسان » مَقبض صغير طها 
ما يلصق على السطح من ورق وخلافه لاستعماله كمقبض 
أو ممسك . 

قر ص حبة أعاطة) - .طها 


اختصار لقُرص دوائى » تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
حبة دواء » قُرص أع01ه) - ملاعطج) 


سطح » مستوى » صينية . طاولة » صفيحة » عاطةا 
مائدة » منضدة 

مستوى راتينى عتاجعمرعاطها 

ذرا اع طاوا ل معلقة أعكل512 رتنه علطها 

طاولة معلقة أعكاعة0اط رعاطها 


سطح منبسط أملس تحمله دعامة متصلة إما بالجائط أو 
بالجهاز السني »هذه الصينية تستخدم لوضع الأدوات 
المستعملة فى المعالحة السنية . 
غطاء سطح مغ الأدوات 
قطعة من الورق تكون ملونة عادة » فرش على صينية 
الأدوات المحمولة » توضع عليها الأدوات السنية التي 
تستعمل في المعالجة السنية . 
بك ذال امتحرق تامع 
سطح المرشدة القاطعية 
اللوحة الإطباقية . سطح إطباقي 
1- السطح الإطباقي الكلي للأرحاء والضواحك . 
2-السطح الإطباقي الكلي البدلة السنية الكاملة أو البدلة 


عدع 207 ع1ط2) 


لدذاعد1ز رعاطة) 
نع ل[دكلء<1 رعاطج) 


لدكتداءء0 رعاطة) 


السنية النزوعة . 
ان حةالر سم بعطاع 2" رعاطه) 
حبوب » أقرا اص كاع1طة) 
مفردها حبة أو قُرص . 
أقرا اص مطهر ةّ عتامعءمتاصة ركأاعاطة) 
أقرا اص كاشفة 5أدم ل" 15ل رماعاطة) 
مادة ملونة أو صابغة توضع على سطح السن كحبّة للمضغ » 
فتلتصق باللويحة وأي رواسب أخرى على سطح السن » 
وتعطيها لونآ ميزآ عن لون سطع ميناء السسن الأبيض ٠‏ 
حبو ب للعسول الفموي طاكة؟؟ طغتاممط ركأعاطة) 
(سابقة) سريع » متسارع » تسارع . السرعة - تإطعة) 
تسرع القلب متلسف :وها 
سرعة النبض القلبي الزائدة عن المعدل من الطبيعي وهو 72 


نبضة فى الدقيقة . 
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البرا اعم التذوقية - الأعضاء الذوقية قصوع"ه غاىة) - ولناط عاكه) 
مجموعة من الخلايا في حزم تشكل حليمات توجد على 
سطح اللسان » والحنك الرخو » ولسان المزمار » وبحجم 
مجهري في الطيات اللسانية . يقال أن عددها 9,000 » وهي 
اكد هاا فد الأطفال عن البالغين » وتوجد 1 
النسيج الظهاري ذي الخلايا المطبقة في الحليمات الفطرية 
والحليمات المحوطة (الكأسية) للسان .تحول الأطراف 
العصبية في براعم التذوّق التنبيه الكيميائي من الحلول إلى 
نبضات عصبية لنقلها إلى الدماغ . براعم التذوق في ثلثي 
اللسان الأماميين تتصل أليافها العصبية بالعصب اللساني 
وبراعم التدّوق في الثلث الخلفي تتصل أليافها العصبية 
بالعصب البلعومي اللساني . 


خلايادُوقية كلاءء عاوةا 
مسام ذوقية 001:5 51د 
بلا مذاق .» بلاطعم ؛عديم الطعم »؛ عديم المذاق ودعاعاكة) 
و شم 12000 


علامة ثابتة على الجلد أو الخاطية ترسم بواسطة الوخز الوبري 

للجلد وإدخال الصبغ المناسب » انظر أيضاً وشم ملغمي 

(36100] تطدع لقصط) . 
وشم ملغمي 

منطقة متلونة على الأنسجة الفموية نتيجة دخول مواد حشو 

الأملغم في الأنسجة » قد يكون تلوناً أسود أو تلوناً بنياً . 


126]00, 121532 


وشم »توشيم » الدق و20 
أسنان الثور » أسئان ذات تيجان كبيرة 001 


أسنان ناتجة عن اضطراب وراثي » تتصف بتيجان كبيرة 
وحجرات لبية كبيرة نمتدة » وجذور قصيرة . 
أسنان ثورية » أسنان ثيرانية » أسنان الثور 
أسنان ذات تيجان كبيرة الحجرات اللبية فيها تمتدة على 
حساب جذور قصيرة . 
مسندة فى شكل "1 
طريقة مسندة الطوق بشكل 
حرف 1 
طوق معدني ذو بروز في طرفه بشكل 7 يشبه الأذن » هذا 
البروز يثنى حول الطوق بعد أن يتم وضع المسندة حول السن 
(يمكن وضع أوتاد بين الطوق والأسنان المجاورة) : 


1010130010 


لضوط©ط -1 


علالمتصطعع) نمدم لصوط -1 


مشبكة تاجية بشكل حرف "1 درمقك عتقط©ط -'1' 
انظ رمشبكة (ر5ة01) . 
3 خذ ثلاث مرات يومياً ‏ - كنالمعصتسده عل صذعه) - 0.5.) 
(لاثينية) نمع مساك عتل رع 


تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 


شريط شمعي » شريط مشمع 50 رعمرهةا 
1 - مستدّق الطرف . يستدق . يصبح مستدق الطرف وكاالك 
2 - مدرج . يتناقص تدريجياً 
يصبح تدريجياً مستدق الطرف » كما في السنابل أو الأدوات 
القاطعة أو إبر مداواة الأسنان اللبية . 
أداة سد الغؤور المستدقة 
أداة ماسحة مصممة لتطبيق كمية محددة صغيرة من الشمع 
على القالب النهائي . 


قوس ضيقة مستدقة ,قوس مبرية 


001 أتامكاء10ط لماعم 2 


طعدة كسترعم2) 


مطبن الرأ أس عنتقطمءءمساتمة) 
ذو قمة منخفضة ومسطحة للجمجمة . 
تطبن الرا أس تلقطمءءمستعمة) - تجلقطمءءمسامهة) 


تم التابير » قم مستدق طاأناممد ةا 
حالة تتميز بشفاه غليظة مرتخية تشبه فم حيوان التابير(حيوان 
يكن امنتواقي شجية بالمتدزير) نبيجة متموى الكضاة 
الكذي اللموية . 


1- قرع قر ان زا زنك 
2 - بَزل السائل 
هدف » شىء مستهدف ع8 121 


(فى التصوير الإشعاعى) : الجزء من المصعد (القطب 
الموجب) الذي تنجه إليه الإلكترونات بسرعة عالية ليتتج 
عنها ]ئعلة بق وخرارة» فخ بويع لاشجة السندة يكون 
الهدف مصنوعاً من التننجستين : 

بعد الفيلم عن الهدف 111 - ععصهاونل حصلة - 6 - أعى تنما 
انظر 1 الفيلم عن البؤرة (ععصهائتل حصلة-م)-ددهه) . 


كَمّدء كدو د طاكتصحة) 
فقد لمعان سطح المعدن . 

تتكلمنا 11 

در دي كالتعلقء لواصعل - عتداتره) 


رواسب صفراء أو خضراء على الأسنان ؛ مصطلح متروك 1 


انظر قلح . 


حمض الطرطريك 0 عسقاعيها 
1 - دوق يتوق » حاسة الذوق 1251 


2- مَذاق »طعم 
الإحساس الناتم عن تنبيه نهايات العصب الذوقي في اللسان 
بالمواد الكيميائية الموجودة في محلول . توجد أربعة أنواع 
أساسية للتذوق : الحلو » والحامض . والمر » والمالح ؛ كل 
المذاقات الأخرى تكون مركّبة من اثنين أو أكثر من هذه 
الأنواع . 
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انسحال الأسنان 
زوال الحدبات بالانسحال نتيجة استخدامها . 
أسنان مضافة , أسنان ثانوية 
الأسنان الدائمة التي ليس لها أسنان لبنية سلفية . 


222640121 وطاعع) 


مملكة<361 طاعء) 
01121ووعع26 بطاعء) 


أسنان تشريحية 
1- أسنان صناعية تماثل تماماً الشكل التشريحي للأسنان 
الو ١‏ 
2- أسنان ذات حَدبات موؤنفة أو حدبات مستديرة على 
أسطحها الإطباقية » تتطبق مع الأسنان الطبيعية أو الأسنان 
الصناعية المقابلة لها . 
أسنان أمامية 
الأسنان الموجودة في مقدمة الفم وهي القواطع والأنياب . 
تمفصل الأسنان 
أسنان إصطناعية . أسنان صنعية 
أسنان هدبية » أسنان شعرية 
أسنان رفيعة مُتراصة بجانب بعضها . مثل أسنان بعض 
الأسماك . 
أسنان متصالبة الإطباق 
أسنان خلفية علوية حَدباتها الشدقية تنطبق فى حفر الأسنان 
اقلق , 1 
أسنان بدبوس متصالب 
أسنان صناعية تثبت بواسطة دبابيس متعامدة (أي بزاوية 
قائمة) مع ال محور الطولي لها . 
أسنان مزدحمة 
أسنان متراصة على نحو غير مريح . 
أسنان عديمة التدبات . أسنان بلاحدبات 
أسنان بدون حدبات بارزة على السطح الإطباقي . 
أسنان ساقطة . أسنان زائلة . أسنان لبنية 
الأسنان الأولى التي تبزغ في الفم » وتسقط بعد ذلك لتحل 
محلها الأسنان الدائمة . 
ميل أمامى للسن »ميل سنى أمامى 11210 بطاععء) 
مصظلح يمتتخدة للدلالة على 'البروة الناة للاسينان الأمامية 
عن وضعها الطبييعي 
أسنان مندمحة لعكن] بطاعع) 


أسنان » خاصة القواطع » تندمج مع بعضها أثناء النمو وتبزغ 


22661101 وطاعع) 
10 طاءء) 


لداع تاتتة بطاعء) 


مستتمكتلك بطاعء) 


ع055-1© بطاعء) 


طام -وومتك مطاعع) 


0 بطاعء) 


52155 برطاعع) 


15 وطاء»1 


في الفم كسن واحدة كبيرة . 
أَسْتكَانَ توا أمية . أسنان مزدوجة 0ع]ةستمعع رطاءع) 
أسئان هتشنسون 5 اوكطقطء )نط1 بطاءء) 


تشوه تاج السن نتيجة الإصابة بالزهري الورائي . 


دمعة »مزق »تمزق يتمرّق »مزقة نوع 
ملعقة شاي(5 مل) 
تقنية »صنعة » أسلوب تقنى طريقة 


1210 


علاعتسطءء) - عتصطاءع) 


تقنى » صناعى » صنعى لوعتصطع) 
فتى » تقنى طول تصطاعع) 


انظر فنى أسنان (صهاع تصطءع) لمامء) . 


فَني سني »تقني الأسنان 
صانع التعويضات السنية . 


لماصعل يسحتعتسطاعع) 


تقني مختبري 1201216017 رسدا تصطاءع) 

كه »تقنية » طريقة ‏ أسلوب تقنى ‏ عنصطء»ه) - عسونتصطء») 

خليطة تفنية ١‏ 2110 عموتصطءء) 
انظر خليطة الطالب (21109 5”)مء86010) . 

طريقة بيج 5ك ,رعتناوتسطءء) 
انظرطبيقة بيج (ععصمنتاممة 8688*5) . 


يقةالفرشاة 

يقة الكسو المزدوج 
الطريقة ذات الخائبين 

انظر الطبيقة ذات الحانبين (ععصهناممة عىذماعع80) . 
طريقة الطبع » أسلوب الطبع 
الطريقة داخل الفم 
الطريقة الشقوية اللسافة 

انظر جهاز شفو 7 لسانى (ععمقتاممة لدداعمنتاه1طمه) . 

يقة الصب «بفقد الشمع ) كستامة ''72:2 ]105'' رعتاوتسصطءء) 

يقة المخروط الطويل 

بقة نيلون - طريقة الحشو بالفرشاة 


طكتاةاط رعناوتصطاءع) 
5 101114 رعناعتصطعع) 


829715]» ,عناموتصطاءع) 


0 ,نا ]0 تلسطاعع) 
[ةاه -2 7 طارع تاعتصطاعع) 


اهنع تاه1ط2] ,عسومتصطءع) 


02 10285 رعناعمتصاءع) 
- 11621025 رعناوتسطاءع) 
عتناعتصطء) طاعتضط 
طريقة السلك المز دوج 811 ستك رعاوتصطءء) 
انظر طبيقة السلك المزدوج (ععمقتاممة سمذوكا) . 
علم التقنية ٠علم‏ الصناعة . تكنولوجيا , التقانة (ع10امصطءعء) 
1 - التكنولوجيا السنية » علم التقنيات السنية 06212 ,:رع10مصطءء) 


2 - مصطلحات سنية 

رأس رُورقى قتلحطامءءماء»ع1 

رورقى الر اك »ذو رأس زور فى عنتقطامءءماء»] 

تزور ّ الرا أس ل ا - تإلقطامءءماء»1 

متعلق بالإستعاضة الصناعية ؛ ترقيعي عتصماءعء] 
متعلق بجراحة التجميل أو التعويض التجميلى . 

مضجر 0 عل 1 كاملل 

أسنان طاعء) 
جمع سن » وهو عضو المضغ 
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أسنان علوية 

أسنان العقل 

أسنان بلاحدبات عع 2ع7©10-0 رطلاعء] 
اناق كرقة سبعاعية بدن الوانزار و قت بالدسة للسطلة 
الإطباقي الأفقي . 

تسنين ؛ إثغار » إسنان نزوغ الأسنان » ظُهور الأسنان قستطاءء) 
عملية بُزوغ الأسنان اللبنية عند الأطفال . 


*223ا وطاعع) 


1501 برطاعء) 


مضاعفات الإثغار 5 [امرحددمء عصتطاءء) 
حلقة التسنين كس عستطاءء) 
حلقة مطاطية أو بلاستيكية يعض عليها الرضيع أثناء بزوغ 

الأسنان اللبنية . 


غطاء القحف . القبة 
سقيف الطبل 
الحاجز العظمي الذي يفصل الجيب الطبلي عن التجويف 


3 160 
نولل - لتلطونك لاعطروء) 


201:1 لاعططعء) 2 لموممطاجا ماعصمعوء) 


الدماغى . 
غطائى . سُقيفى لهامعصرعء) 
جلدى . سقيفى . لحافة »عغطائى لوامعصسسعء) 


ألم بعيد عن مكان الإصابة . 
توسع الأوعية الشعرية, 

توسع الشعيرات 

توسع الشعيرات الدموية والشرايين الصغيرة مكونة نوعاً من 


5أكداء»1381ع) - 19ك5داءة2812داء1 


الورّم الوعائي . 

متعلق بالشعيرات المتوسعة عتاماءء تعصماء) 
متعلق بتوسع الأوعية الشعرية . 

داء الشعيرات دأومأعطواء) 

(سابقة) بعادي »عن بعد , نهاية -ع61) 

تصوير شعاعى بعادي تطمدنع010هع1ء) 
طريقة تصوير المريض إشعاعياً من مسافة 6 قدم . 

مفرتاعك 2 مداخل » متراكب عأممعوعاء) 
ذو أقسام متداخلة في بعضها . 

تاج مضاعف » تاج متداخل تاجهمنن عتمءوع1ء) 


معدني مزدوج » مكون من تاجين مخروطيين »يستقر 
أحدهما على الأخر . انظر تاج (02017/0)) . 


إطباق متصالب مقصى عغلط وومءك عستممعوع1ء) 
(في تقويم الأسنان) : عضة متصالبة لسانية كلية للقوس 
النية التتفليةة: 1 


تنظير عن بعد 


(معوع11 


مرواء الأسنان 

ربط الأسنان 

أسئان مسلحة بالمعدن 
أسنان تحتوي حواف قاطعة معدنية على أسطحها الإطباقية . 

أسنان لبنية - أسنان ساقطة , 
أسنان مؤقتة » أسنان مفقودة طاعء) 


11152101ا طاععء) 
صم نغدع 1 طاءء) 


لم125 - لهاع0< بطاعع) 
5 - ك1آلمط بطاعء) 


أسنان غير تشريحية , أسنان لاتشريحية 2 ©02828)0121ط رطاءء) 


أسنان صناعية أسطحها الإطباقية ليست تشريحية لتحسين 


وظيفتها الماضغة . 

أسنان مثرا اكبة تممه اثاء07 رطاعء) 

أسنان دائمة - ممع ل0سمعع5 - أمعسمطاعم بطاععء) 

أسئان ثانية 

أسنان بلاستيكية عنأكقام بطاءعء) 
أسنان صناعية مصئّعة من الراتين العضوي . 

أسنان خلفية ]05م بطاعع) 
الأرحاء والضواحك . 


أسنان أولية - أسنان 
ساقطة » أسنان زائلة 

أسنان نئمشطية . أسنان متباعدة . أسنان مشطية 8126 بطاءء) 
صفةً للأسنان المتباعدة عن بعضها بمسافات غير طبيعية . 

مقلح الأسنان » مقّلحة الأسنان 

أداة إزالة القلح والرواسب الجيرية عن أسطح الأسنان . 

أسنان إزميلية الشكل 
أسنان قاطعة تشبه الإزميل كأسنان القوارض » تستعمل في 
القطع والقرض . 


طاعع) 0115ن 060 ح تإتددساتام بطاعء) 


لاعلدء5 طاعء) 


سدم 1املةء5 بطاعع) 


أسنان قاطعة لدتاماءء5 بطاعع) 
أسنان قاطعة مثل أسنان الحيوانات آكلة اللحوم (اللواحم) . 
مجمو. عة الأسنان اع طاععء] 
أسنان هلبية الشكل طاعع) محدمكتتلك - سحدمكتاءد رطاءء) 
أسنان متفرقة 0عع2م؟ بطاعء) 
أسنان مستقيمة الدبابيس سام أخطئوته "د ربطاءء) 


أوجه أسنان خرفية مثبت بها دبوس عمودي للتثبيت . 
أسنان لاحقة » أسنان تالية 
الأسنان الدائمة التى تحل محل الأسنان الساقطة . 
أكان مؤقفة 2 


75 وو1اع16 


22012177 بطاعع] 
أسنان أنبوبية عطت بطاعء) 
أسنان صناعية ذات فتحة أسطوانية تمتد بطول السن » يدخل 
فيها دبوس أو وتد لتثبيتها في قاعدة البدلة السنية الثابتة أو 

النزوعة) . 
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الشريان الصدغى 
يعدي الثقافة الصُدغبة والعظم الوجنيء إل .يتفرع إلى 
ثلاثة فروع : الشريان الصّدغي الغائر [014ممتع) درعه12) 
(لإتاعتتة » والشريان الصدغى الأوسط 21:همحمء) 011001) 
(لإتاعتتة » والشريان لعل عن السطحى 76121ءمنا5) 
(لإتعاقة 131ممصع) » انظر للخل ا لقف 
(كقلة1همصطع]1) . 

العظم الصّدغي 
عظم الصدغ على جانبي الرأس المكون لجزء من قاعدة 
الجمجمة وجزء من الخد ؛ يحاط بالعظم الجبهي والعظم 
الجداري والعظم القذالي والعظم الوتدي ويكون مجرى 
السمع الظاهر ممراًيخترق العظم الصدغي (يعرف بثقبة 
الأذن) ويصل إلى الآذن الداخلية ؛ يقع العظم المكون للنتوء 
الخشائي المحتوي على الفراغات الهوائية خلف وأسفل كل 


216177 لهخاممصرع) 


عصطوط لهناممصرعء) 


مجرى . 
العر ف الصدغى 5ع 0121 محرعء) 
احفر ةّ الصدغية : 2 0121 طاء] 

انخساف على جانبي الجمجمة » يحتوي العَضلة الصدغية . 
رباط صدغى مع صدعنا 1د تممص 
العَضَّلة المدفة عاعكتاحط 121م مدع 


عضَّلة مضغ مروحية الشكل متصلة بالعظم الصدغي والنتوء 

المنقاري للفك السفلي »تعمل على غلق الفم وتراجع أو 

تقدم الفك السفلي . يعصبها الفرع الفكي السفلي من 

العصب مثلث التوائم . 

انظر مدخل عضَلة صدغية (تله:همصع]) . 
الناتئ الصدغي 

الزاوية الخلفية للعظم الوجني التي تتمفصل مع النتوء 

الوجني للعظم الصدغي . 
الناحية الصدغية . منطقة الصدغ 
خُراج الباحة الصدغية 


و2105 12220121 


سملعء" [هناممصرء) 


و5ء©25 5026 220181ء) 


وتر صدغى دومع 721ممصدء) 
العضلة المتوفنة » صدغى كتلةتمصصص) 
العضلة الصدغية 1 عاعكتتحد كتلج1م مدع 
العصب الصدغي الغائر م2 نل طد1مندم كتلد تممص 
«عميق») 
يعصب العضلات الصدغية . 
مؤقت .وقتى 1612012177 
قسطامق 5 ل ل 


قاعدة مؤقتة - صفيحة قاعدية - 


قاعدة - قاعدة تسجيل - قاعدة التجريب 


- عقهط 01217 محناء) 


عأغهامء525 


1 -رؤية عن بعد دم أكلرعاء) 
2- الرائي » تلفاز 
3- تلفزة 
- 00 ىا م وه 
1- يسقى » يصلب 0 ي » يقسي 
سقاية المعدن . 
2 يلين بعلل » نفسية 
جعل المعدن صلباً ومرناً بواسطة التسخين والتبريد المتتالي . 


تدع متترع) 


3- طبع و مزاج 
مُعتدل اورطع 
درجة حرارة عن هطاء مرصء) 


1 -مقدار درجة السخونة والبرودة المقاس بأحد مقاييس 
الحرارة المتعددة . 

2- حالة الحمى ؛ درجة حرارة الفم الطبيعية لشخص في 
وقت الراحة هى 37 درجة مئوية أو98.6 درجة فهرنهايت . 
درجة حرازة السو درجة حرارة البدن ‏ 2003 ,عممموتء صصص 
درجة حرارة الصب كستاكة رعتنطو نر صصح 
درجة حرارة التلين 


5 :12111 رماع 


1 - مسقى » مقسى 0ع ممع 
2- مخفف »2 ملظت 
سقاية » سقى » تنفسية كطتاء ممع 


تصليب وتقسية المعادن بواسطة التسخين ثم التبريد . 
1 - معيار » مقياس 
2- صفيحة تنضيد الأسنان » مرصاف 
للمساعدة فى رصف وتنضيد الأسنان . 


أع[مصدة) - عأمامس) 


3- نموذج معاير 
مرصاف إطباقى لمكتاعء0 رعغقاصص) 
مرصاف جراحى قَموى لدعتع تناك رعأماصصى) 


قاعدة من الراتين اللدن رقيقة وشفافة تصنع كنسخة مطابقة 
للسطح النسيجي للبدلة السنية المباشرة » وتستخدم في 
التشكيل الجراحي للنتوء السنخي حتى يتطابق مع البدلة 


السنية المباشرة . 
صدغ 12 ح-ح عارص 
الجزء المنبسط من الرأس فوق القوس الوجنية وأمام الآذن . 
1 - معيار . مقياس عأفامدصس) - أعاممص) 
2- صفيحة تنضيد الأسنان 
3- نموذج معاير 
صدغى 0121 مصاع 


تون بالصن أرجعات لزانو لفقل الملداعي + 


- 795 - 


فصال المفصل الصدغى كوم ناته عنملداط تل سقحده:1ه مدع 
0 ِ 
قرص لقصل الفكى عدثل عنةلنعتاتية “تقلناطن0سقصسم ممص 
الصدغي ش 
الفمنل الفكن 
الصدغي 0 
التمفصل العظمي بين الفك السفلي والعظام الصّدغية » وفي 
المفصل الفكي الصدغي الأمن والأيسر . 
خلع الملفصل الفكي دهن د 1510ل تماد ط تل سصده01 مجع 
الصدغي 
البظراف الفضال الك 
الصدغى ِّ اعتلال ونا 095 عتملداط تل سفصده:1ممصعع) 
المفصل الفكي الصّدغي 
اضطراب المفصل 


01 :01:0112211:01111121 رطع 


ح 01150101 :01:011121:0111121 مصاع 


1212ن)كلل عتملتاط 01 تقتتاه:1ممصرعء) 


الفكى الصدغى 
اختلال الوظيفة - لامتاعصد 95ل نملداط نل سقحده01مصرء) 
الفكية الصدغية 11 


الحفرة الصدغية للفك السفلى 555م0؟ نقاناطن0سقسرهمصدص) 
المفصل الفكى الصُدغى 1313 - غصلوز عقلناطتمقسه همهت 
تمفصل رأس لقمة الفك السفلي في الجوف العنابي للعظم 
المّدغي , وهو أحد مفصلين يقعان على جانبي الرأس ؛ 
مكوناته العظمية هي : أقمة الفك السفلي والحفرة الحقانية 
أو الحفرة المفصلية للعظم الصدغي . ينقسم المفصل إلى 
تجويفين بواسطة فُرص غضروفي ليفي منبسط يقع بين 
السطحين العظميين . تلتف محفظة ليفية مرنة حول 
المفصل . مثبتة بالعظم الصدغي في نهاية الحفرة المفصلية 
والنتوء المفصلي . وتمتد مثل الغطاء فوق رأس لقمة الفك 
السفلي . لترتكز على عنق الفك السفلي . تقوى المحفظة 
بشريط ليفي مقوى جانبياً ‏ يعرف بالرباط الجانبي . الحفظة » 
وليس القُرص أو السطح العظمي . مبطنة بغشاء زليلي ناعم 
لامع يفرز السائل الزليلي المزلّق ليملا تجويفي المفصل . 
قُرص التمفصل يتقولب حول شكل رأس اللقمة المستدير من 
ناحية السطح السفلي لها والحفرة المفصلية ونتوء العظم 
الممّدغي من الأعلى . ترتكز العضّلة الجناحية الوحشية في 
فرص العمنفصيل والمدظة اللعفية رعق اللقة نه 
تتقلص . يتحرك رأس اللقمة والقرص معاً لينزلقا إلى الأمام 
على النتوء . يحدث خلع المفصل حينما يتحرك أبعد من 

ارتفاع النتوء . 
التهاب المفصل 
الفكي الصدغي 


25 أستمل عاحلداط 01 تق اهممص 


مادة مؤقتة تمثل قاعدة البدلة السنية تستخدم لتسجيل علاقة 
الفك السفلي بالفك العلوي أوتسجيل العلاقة الفكية من 


أجل تنضيد الأسنان . 
جسرمؤقت 21108 1217م مصصرء] 
إسمنت مؤقت جع عه 1217م حرء] 
تاج مؤقت 0ك 01217 ممع 
انظر تاج (02017/0) . 
تاج وجسرمؤقت صلوعم غ110 0ه لامك 1217م مص 


أكريليكي 

بدلة سنية مؤقتة ستعاصة ع ع مكصعل لوده “تممص 

“تاداع [ه10115100م - عاناعامعل 
جهاز تعويضي سني يستخدم لفترة قصيرة من أجل توفر 
الناحية الجمالية والمضع والدعم الإطباقي أو من أجل تدريب 
المريض على تقبل البديل الصناعي للأسنان الطبيعية 
المفقودة » حتى يتم الاختيار الأمثل الت التعويضية 
النهائية . انظر البدلة السنية التجريبية (عتتاغصعل 15331) . 

قاعدة البدلة السنية المؤقتة 


225 نع اإنتهناممصرةء) 


حشوة مؤقتة سنتلل سد “صمحم 
تاج مو كد مق قُتْء تاج ذووتد 70 ]05م 16122201217 
مؤقت 
انظر: تاج (020187/0)) . 


تعويض مؤقت . بدلة مؤقتة 105155 01217 مصاع 
عوزالا أكسجين المؤقت بلب السن 20:12ة 2[1مآنام تإعنةتمصصن) 


سد مؤقت . حشوة مؤقتة م50 :01217 مع 


(سابقة) صدغ 2 صدغي -010 مدع 
سابقة تعنى الصدغ أو العظم الصدغى . 

صدغى أذنيق 0 5 1 :121نا11-1 1612220102 

صدغى 9 ع لدع 1:01 هصح 
متعلق بالعظام الصّدغية والعظام الوجهية . 

صدغى جبهى 010121 رصع 

نض لامى ١‏ تلطه صصص 
تعلق بالعظم الصدغي والعظم اللامي . 

0 
صدغي وجني 122010122121 


فكى صدغى » صدغى 11 - عنه1ن طن سقصده:61 مصرعء) 
متعلق بالعظم الصُدغي والفك السفلي أو المفصل الفكي 
الصدغى . 

قسط القصل الصدغي فك كنوه[ وكلصة عتملداط نل مححصده:1مصص) 


سفلي 


-796 - 


صدغى جدارى لداغ0100211متء) 
العضّلة الجدارية الصدغية 


عَضَلة تشد فروة الرأس . انظر عَضَلة جدارية صدغية 


ع1عكتاطط لماء211 0100م تع 


(كللهاع هم همصاع '1) . 
صدغى جسري 16201020111 
تدغ وتدي 12010ع مك010 مترع) 
متعلق بالعظم الصدغي والقوس الوجنية للعظم الوجني . 

صدغى وجنى 0121م 1201:027] 
مفمسك: ترج ».متماسك تامع هص 
غشاء متماسك صلق كداماعهمء) 
تماسك . متانة . استعصاء . تمس”ك جالع ممع 
1 -نزعة »ميل » انتحياز تإعسعلممع) 
2- هدف 

1 - حساس » سريع التأثر » غطاء .ميض مجع 


2- ألم اللمس أو ألم الضغط » موجع عند اللمس ٠»‏ خص 


مضض .» إيلام ودع تع 0ع 

ترميم الوترء را أب الوتر 2517 1[ممستلمع) 

وتري 05م 
متعلق بالوتر أو منسوب إليه . 

وتّر سملم 


يحتوي أساساً على ألياف كو لاجينية » يصل الألياف العضلية 


بالعظم أو بأي بنى أخرى . 
(سابقة) وتر -مصع) 
1 - لسان مع 
أي بروز يدخل في نقرة أو فجوة ليشكل المفصل . 
2- وتّد 3 دبوس 
تحمل علأكمع) 
قوةالشد طاعدء نه علتكمعء) 
إجهاد الشد وكعا5 علأكمةء) 
القوة الداخلية المبذولة التي تُقاوم تطاول المادة في الاتجاه 
الموازي لاتجاه الشد . 
اختبار الشد أوع) علأقدة) 
1 -توتر كمع 
2- 0 جدتب 


:511121 121112121 بلاماكوء) 


تور أ قفارم لقال مسلنحء يدلام اجا مهما عقا 
من سائل (مثل : غشاء رقيق من اللعاب بين قاعدة البدلة 
السنية والأنسجة) . 


محفظة المفصل الفكى عآتادصق أصامز عنهلنطن0سقصمتهصصسةء) 
الصدغي 
اختلال ولك المفصل الفكى أصزمز عنهلنطنسقسمتتهصصةء) 
الصدغى - متلازمة 11111118 ح لامتاعصد جل 
اختلال وظيفة المفصل 
الفكى الصدغي - متلازمة كوستين 
اضطراب وحيد الجانب أو ثنائي الجانب لوظيفة المفصل 
الفكي الصّدغي الطبيعية » وحدوث الطقطقة أو الفرقعة »أو 
تيبس المفصل » و ورم وألم بالمفصل » ومناطق ألم بالوجه 
والرقبة وعضلات المضغ ؛ تعرف أيضاً بمتلازمة الاختلال 
الو ظيفي للمفصل الفكي الصدغيعة انا نل سفسره مسر 1) 


(عدده5(001 ممتاعصنة5 :09 أسامل أو متلازمة كوستين 065160 0) 


- 201:012م5 مسمتأعسدأكى جل استمل 


572011012 5مع0051) 


(عده 00ر5 . 
فرط حركة المفصل أستمز مادا ط تل سفحدده:1همصصرء) 
الفكى الصدغى جاتلتطمصسء مروط 


متلازمة المفصل الفكى أستمز ملسن سفصده :رم صحصه) 
الصّدغي -- متلازمة 051115 ) ح ع01 ره 
كوستين 

تشمل الأعراض المختلفة من عدم الراحة أو الانزعاج » والألم 
بسبب فقد البعد العمودي . أو سوء الإطباق الخلفي أو أي 
نوع آخر من سوء الإطباق » أو الكزاز الفكي ؛ أو العشت 

العَضلى ء أو التهاب المفصل أو إصابة مباشرة للمفصل 
الفكن الصديغن + 

الجهاز افك الكن طاع )كر أاستمز ملحاط تل مححصده: ممع 
الصدغي 0 

الرباط الفكي الصّدغي غم مصسوع ذا عنماحاط تل تفحصحده:1م ممع 

خلع المفصل الفكي 
الصدغي 

هلالة المفصل الصّدغى 
الفكى : 

ألم المفضل الفكي الصّدغي  -‏ - ستدم “تملاحاط نل تممصصده:1م صم 
متلازمة الاختلال الوظيفى- - دود مسمتكسنا لو و0 
متلازمة الاختلال الوظيفي المؤلم 

الو جهي العضلي 
خلع المفصل الفكي 


01 010112110111111 مصاع 


كلا 22115 010122110111121 7تاع) 


- طتهم لدلع127012 
0ع 351ل 


0 01:011211:0111121 رصع 


1 
الصدغي الجز ئي 
صدغى فك - علو ى 17 010:11 مرصرعء) 
متعلق بالعظم الصّدغي أو المنطقة الصّدغية والفك العلوي . 
صدغى قذالى لداأتماعع0 -70مصصة) 
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عوارض انتهائية تفط لمستصسدع )ع 
وضعية الرزة الانتهائية 100 عقستط لمستسحع)ع 


وضع الفك السفلي بالنسبة للفك العلوي بحيث يتم إنجاز 
الحركة ا محورية البكرية . 

سجل العلاقة النهائية للفكين 0تزمعءء" سمتاهاء؟ "كدز لمستصح) 
تسجيل علاقة الفك السفلي مع الفك العلوي عند البعد 
الإطباقي العمودي وفي العلاقة المركزية . 


الأخدو د اللساني النهائي كناعلناى لمهسعصئا لمستصح) 
شق ضحَل على الجزء الخلفي من ظهر اللسان يميزه عن جذر 
اللسان . 

عصبٍ انتهائى عاعد لمستصسدع)ع 
يعصب الحاجز الأنفي . انظر مدخل عصب نهائي 
(5تللممتمسك[1) . ١ ١‏ 

تلم انتهائي كتاعلناى لمستححن) 

أسنان أخير ةّ طاءء) لمستصح) 

الوريدالانتهائى - 01 ل 7ت صاء؟؟ لمستصحع)ع 

الوريد المهادي المقططي العلوي تمت مناء 

علم الملصطلحات 010877 تصترء) 

خليطة ثلاثية - خليطة الأملغم تن مم طونط - توملله تمن 

عالية النحاس 21107 تسحدع افسة 
مصطلح قديم لخليطة الأملغم عالية النحاس . انظر خليطة » 
سبيكة (9إ110هى) . 


تراب أبيض . طين أبيض - ستاممءا! - قطله معنن 
غضار . كاولين » سيليكات الألومنيوم 
انظر غضار » كاولين(120112) » سيليكات الألومنيوم 1 
ارهق الذالني 
اختبار. تحر فحص أوع] 
أية عملية مخبرية أو سريرية » تجرى بغرض تحديد الحالة 
الفيزيولوجية أو الحالة الصحية للشخص . 
حفرة اختبار 


كتلتطمم؟ سحتام 


5ااكق أوع] 
اختبار تشخيصي سني يستخدم عندما تعجز الاختبارات 
الحيوية الأخرى في تحديد حيوية السن ؛ يتم اختبار حيوية 
لب السن بحَّفر حفرة صغيرة في العاج مع ملاحظة 
الإستجابة الألمية . 

الاختبار باللمس . الفحص بالجبس 
استخدام حاسة اللمس من خلال أطراف الأصابع لفحص 
الأنسجة للأغراض التشخيصية (مثال : لتحديد صلابة أو 
ليونة أونعومة أو خشونة أو حرارة السطح » الخ) كما في 
تشخيص مرحلة من الخراج الجذري الحاد : 

وَرَق اختبار » وَرّق محص 


11100 راوع 


لاعم3م أوع) 


51112 011 أكلاء) 


توتّر سطحي ء التوثر السطحي 


عضلة شادة » عضلة موترة "مكطع] 

عضلات شادة » عضلات مو 0 ةّ 21515 “اوكماء] 

العضلة اللسانية الحنكية عاءعسحط عستاهلهمهدوماع عأقلهم “«دكد) 
ا موثّرة 7 

العضلة الحنكية عاعنتتخط لدععصوستقطممغهلهم عتقلهم “مكدع) 
البلعومية المُوتّرة 

العضّلة امو :للحنك عاعكتامط تأهلهم “امكمء) 


العضلة الْمُوثّرة للطبلة 


- 121151 لوم حدما “تمكمع) 
1 حاتجا 01 211516 “امكمع) 
العضلة الم تر لشرا اع الحنك ‏ - عاععتتصط تستاأهلدم تكء؟ “تمكص) 
سدااء؟؟ عستأهلهم 01 عاعكتتدر “تمكمع) 
عضلة توثّر الحنك الرخو وتفتح القناة البلعومية الطبلية . 
العضيت الشيمئ 
يعضب شحايا الدماغ :: 
خيمة الخيخ 
(الأم الجافية بين المخ والمخيخ) 


16125011115 1117© 


تلاعطمءء سسة1مامع) 


ثلاث مرات يومياً (لانينية) 14 - عثل سذعع) 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية واختصارها 1.0 . 

يؤخذ ثلاث 2 ات يومياً 5..) - كنالسعسسسه عتل ست عع 
(لانينية) 


(سابقة) مسخ » مسخى » شاذ -10هتاع] رقأهتءا 


- 
٠. 


ورم أر ومى مسخي 11102 

ورم مسخي الشكل "تنامصطنة ل0أمأدتء) 

مبحث المسخيات أو التشوهات 2101057 
فرع من الباثولوجيا وعلم الأجّنة يختص بالتطور الشاذ 
والتشوهات الخلقية . 

ورم عجائبي 2 ورم مسخي 2 ورم جنيني ل 


وَرّمي حدث أحياناً في الحنك » ينشأ عن أكثرمن طبقة 
جرثومية واحدة » ويحتوي على شعر . وأسنان » إلخ . 
يحدث فى أماكن لاتتواجد فيها مثل هذه الأنسجة طبيعياً » 
ويشاهد بكثرة في الطفولة . في الوَرّم الحميد تكون الأنسجة 
متميزة جداً » وفي الوَرم الخبيث تكون الخلايا غير تميزة . 
مسخى »؛ عجائبى 1015 0 100 


متعلق بالورم المسخي (هدامنهيع1) . 
1- مصطلح صترء) 
2- مدة » فترة » زمن محدد » قصل 
وان روما 
نهائي . انتهائي . أخير . مطراف 


لمستصصمع) 
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الوريد المهادي المخططي سك" عأمتند مسمتفط) 
وريد يكون مع الأوردة المشيمية الوريد الححي الذاخلي.. 
الوريد المهادي المخططي ‏ 101تءصناك بصء؟ عتمتخدمصسة لقط) 
الأعلى 1 


وريد يكون مع الأوردة المشيمية الوريد الخي الداخلي » يطلق 
عليه أيضاً الوريد الانتهائى(صزء؟ لهمنسع1) . انظر مدخل 
الوريد المهادي ا لخطط العلو ي (متعمناة عتقتاومسهلقط1) . 


السرير البصري . المهاد كتاحسةلقطا) 
ثلاسيمية اتسعصحد55ةلهط) ح متسعدعد لفط 
حالة من فقر الدم 2 يتغير فيها نمط العظم الحاجزي »كما في 

فرط تنسج النقي . 
قراب وعع) 
قرابى الأسنان ان 
أسنان لها أسناخ عظمية أو حُويصلات . 


لاكتستعط) ع داكتعط) 


انسمام بالشاي , التسمم بالتايين 


خئضة حَلّمة صغيرة فللتمهم - سسسنتاعط) 


نظرية امعط 
نظرية التسوس وعتدق ]0 إ#تمعط) 
دوائي » علاجي عنأناءمه عط 
متعلق بالمداواة أو العلاج الطبي . 
تشخيص علاجي 5ك عنأناعء م دنع 
تقدير الطرق أو الوسائل المتاحة للعلاج في ضوء حالة كل 
مر يض على حلة . 
تعويض علاجى . جهاز تعويضى ؤأوع)05م عناأتاءمهطعط) 
علاجي 
جهاز تعويضي يستخدم لحمل وتثبيت مادة لأغراض 
علاجية » مثل حامل الراديوم . 
بضع اللب الدوا ائّي 2 ب اللب 04012 مآتام عتأسعمدسعغط) 
الدوا انى 
علم المداوة .» مبحث مداواة كأقتاء عط - كعننعم هنعط 
الأمر اض 
مداوا اةالأسنان لدخدعل ,دعتانء مد سعط 


مداواة أمرا اض الفم عأع 5602226010 روع تناع مره نعط 

طبيب معالج » خبير بالمداواة , 

عالم بالطبابة 

معالج النطق 

مساعد طبيب أسنئان «نهتاتحتة لدنغدعل - لوأمعل بامتم ونع 
شخص متدرب ليقوم بالعمليات العلاجية البسيطة في 
الأسنان تحت إشراف طبيب الأسنان . كان يطلق عليه سابقاً 


ته خللتتتة لمخمعءد) . 


أك1اناءم12ع) - أكتامرهو نعط 


طعععم؟ وأكاصهةع) 


الاختبار بالقرع . المٌّحص بالقرع 
استعمال ضربات حادة قصيرة على جزء من الجسم من أجل 
تشخيص حالة الأنسجة التحتية والجانبية من خلال الصوت 
الناتح » كما في حالة تشخيص التهاب جذري حول سني 


0 1و1 


حاد . 
اختبار اللب . فحص اللب ملتام بأوع) 
أنبو ب اختبار 605 رأوء) 
فاحص . مختبر لاعاوع] 
فاحص حيوية الب ملنام ,تاعاوء) 


جهاز لاختبارحيوية لب السن . 
كزاز » تكزز - فك مقفل 
الكزازية أيّ العصية الكزازية التي تنتقل من التربة والملوثات 
الأخرى لتدخل الجسم من خلال الجروح وتسبب الكزاز 
الفكي أو (الفك المقفل) . والتشنج العضلي المعمم » وتقوس 
الظهر » وتشنّج الجهاز التنفسي والشلل » الذي يمكن أن يكون 
عميتاً . ينصح عمال الاصطبلات بالحذر من خطورة التعررض 
للسماد بعد قلع السن . 
تكوز تإطواء) 
متلازمة تنتج عن اختلال أيض الكالسيوم وتتميز بتشنج 
العضلاات » والعقال » وتقّص مؤلم » وأحياناً صرير . 


1012397 - كتتطهاء) 


1 و 
الحدبة الرابعة العلوية عجامء0 ا تهاعا - عمصمءههاءا 
حدبة وحشية لسانية فى رحى أو ضاحك . 
حَدبة رابعة سفلية ماع 


حَدبة وحشية لسانية فى الرحى السفلية أو الضاحك . 


«(سابقة) رباعى أربعة -هتراء] 
ذوآر بع قواعد. رباعى القاعدة عأكةطوتناء) 
مكورا ات رنتاغية 160005 


نوع من المكورات الجرثومية » يحدث الانقسام في خلاياها 

في مستويين لتنتج مجموعة من أربعة خلايا . 
تتراسيكلين 

مضاد حيوي واسع الانتشار الطيف مضاد للعدوى » قد 

يسبب التلون البني للأسنانإذا أعطي في فترة تطور 


عطتل وعوتاء) 


الأسئان . 
تلو ن الأسنان نتيجة تناول التتراسكلين عقصتصتهاة عصتك وعوماء) 
نسيج » منسوج 16261131 
كلمسن ناعم 00 وع تتا 
و 
[مختصر] بعد الفيلم - ععطهاكتل مسلتا-ه)-اعع::ة) - ."1.1 
عن الهدف <بعد الفيلم 110 - ععسماكتل صل -م)-مدهه”1 
عن البوّر 0 


-799 - 


مركز توليد الحرارة 


للعادء» علاعع 11220 


تصليد بالحرارة - عاتسدعلن؟؟ <- عستصع ل سمط معط 
الفالكانيت 
مادة تتغير بالحرارة إلى مادة أخرى مختلفة عن الأصل . 
مادة تتصلّد با حرارة لمتاءأقخط عستصع 0 شفط -«ممصعط 


مادة لدنة يحدث لها تغير كيميائى أثناء تسخينها » ويكون 
الناتم النهائي مادة تختلف عن المادة الأصلية » مثل مادة 
القفالكانيت . 
مقياس 1 عة الإشعاع 0 - تعاع ستومل أصععيع صتسس طم سعط 
الخراري 
جهازيحتوي على مادة متألقة إشعاعياً حرارية وتستخدم 
لكشف أو بيان كمية التعرض للأشعة . 
قياس جرعة اللمعان 00 - رتتاعستوه0 غصعءءوعصنسس 1م صضعط) 
الحراري 
وسيلة لتحديد كمية التعرّض للأشعة » تتضمن ترجمة المادة 
الاشعاعية الرارية إلى تألق » بحيث تكون كمية الإضاءة 
المنبعثة متناسبة مع كمية التعرض للأشعة . 
مقياس الحرارة » ترموميتر » محرار 
أداة مدرجة لقياس درجة الحرارة بواسطة تمدد الزئبق أو 
الكحول في أنبوب زجاجي محكم . 
دين بالحرارة » متلدّن بالحرارة » مصنع بالحرارة 5)16ة[ممصضعط) 
مادة تلين بالحرارة وتتصلب بالبرودة » وتحتفظ بصفاتها 
الكيميائية ولا تتغير . 
مادة طبع تتلدن 
بالحرارة - مادة مر 533 21أهء)1222 دامتووء: مذ نام م ىك 
الطبع 
انظر مادة الطبع ([1022]112 ممتووع صطط1) . 
مادة مُتلدنة بالحرارة 
نادة لالواا عت ركييها يفاني بن شيفزيها عن أل 
المادة » ولايحدث التغيير إلافي الشكل فقط » وتلين بالحرارة 
بحيث يسهل تشكيلها ثم تتصلب بالحرارة . 


1ع ]1ع 


- 12261121 تاماووع: امسا ع1اكد[ مم سعط 


لقتاء)222 عتاكد[دم سعط 


مكبس حر اري و01 تع 

مَتصلّد بالحرارة أ 05 تزع 
أية مادة تتصلّب بواسطة تفاعل كيميائي يحتاج إلى حرارة 

تصليد بالحرارة - متماثر بالحرارة عستااء 5ه سعط 

ناظم الحرارة هاده معطا 
أداة للحفاظ على درجة حرارة ثابتة . 

مسخن الشمع ه011 تزع 


جهاز لإذابة الشمع بالحرارة . 


معالج النطق 

علاج » مُداواة »معالجة المرض 
مُعالجة مُضادة للاختلاج 
مُعالجة مشتركة 

معالجة محافظة . مداواة محافظة 


مداواة مصححة » معالحة تصحيحية 


اعععم7؟ رأكامرهع) 

لاع ماوع - روررونعطا 
22101711517 ولإموناعطا 
لعساتطصمء ,إموضعط) 
017217 ولإموناعطا 


عاكلاع011» ولإروناعطا 


معالحة بالحرارة العميقة أهعط لرعع0 وتوموضتعغط) 
انظرإنفاذ حراري ((1012]61122) » مدخل فوق صوتي 
(لطناهكة1نا) . 1 

معالحة بقلع الأسنان عام ولوموتعط) 

العلاج بالفلور عستدمس1؟ ,سعط 

معالحةالعادة اتطفط ,توموضعط) 

المعالجة بالأدوات 1100 كا ولإمو نعط 


معالجة لاتتضمن قَلْع الأسنان 

معالحة فيزيائية , العلاج الطبيعي 
المعالجة بالإعاضة . مداواة بالتعويض 0120622626ع ,ارصه مع ط) 
معالحة استبدالية - معالحة استعاضية - <منادت)ناوطن؟ ,لإصه نعط 


عات عدمط ولإمروعط) 


لوع1كتجطم ,إموضعط) 


1227ع1) 1017 لاوطتاد 
وه دم 7 7 2 وه 
(سابقة) حريرة .سعرءوحلة حرارية لطاع ع 
حرا ارى لممسضعط) 
متعلق بالحرارة أو يتميز بها . 
تغيرا ات حرارية » تبدلات حرارية دعم فك لمسضعط) 
طاقة حرارية اإعناعدء لممضعطا 


طاقة يكتسبها الجسم لأن درجة حرارته أعلى ما يحيط به . 
تمدد حرا ارى ممتأكصدصء لممضعط) 
تمدد ناتم عن الحرارة . 
أذى حرارى » ضرر حرارى ». إصابة حرارية وعتعدزصذ لممتصعط) 
صدمة حرا ارية غ510 لممضعط) 
تحريض حراري » تنبيه حراري 
اختبار حراري »محص حراري 
تحديد حيوية السن باستخدام التنبيه اتراري . 


0 نتاسسناء لمسضعغط) 


أوع) لمستتعغط) 


حهشر ار يِ عتممسضعط) 
رضح حرا اري 2 © للااتتعط) 
(سابقة) حرارة » حراري -0تمترعط) 
كي حراري 2111177 مللترعط) 


الديناميكا الخرارية » مبحث قوة 
الحرارة وطاقتها 
الكوتابركا الملينة بالحرارة 


[0110110100015 


قطاءناعم هماادع -ممسترعطا 
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و 3 
خيط غير مشمع 50 رامفعغتطا 
خيط مُشْمّع ,متا 
بط مد 72 ,16201 
واس سم 2 
محلزن . ملوآب معطا 


نمو ذج ثلائي الأبعاد [ع2200 لمسمتفصع ستل عععط) 
محقنة ثلاثة فى واحد 
1 انظر محقنة ريه : 
ثلاثة أر باع التاج »تاج قشري جزئي ‏ 82متك “تعانتقنان -مععطا 
نوع من التيجان يغطي أسطح تاج السن عدا السطح الشفوي 
أو السطح الشدقي . 
حَشوة ثلاثة الأرباع التاج المصبوب 
ذات الدبابيس 


57711125 026-لمل-عع:11) 


112111 - ععنتط) 


إفلطام نلعا تمدن -عععسطا 
عيب ذو ثلاثة جدرا ان م061 للد لععغطا 
انظرعيوب عظمية (قاءع]ع0 كنامء055) . 
محقنة ذات ثلاث مخارج ع سارك 77237 عع نط1 
1 - عتبة عط 
2- مُستهل . بداية 
3- حد 
النقطة التى يظهر عندها العيب » أو أقل حد للتنبيه أو 
التصدريفن عون قادراً على إحداث استجابة للوعى أو 
للكسافن: / 
عتبة القوة 
أقل مقدار 


:101 101مطاوعنتط) 


من القوة يلزم لإحداث الإزاحة التقويمية المطلوبة . 


عتّبة الجهد لدتاصعامم ل1مطمععطا 
عتبة البلع 2110 يل[مطمعغطا 
حلق . حنجرة معطا 


البلعوم والمريء أو البلعوم والحلق أو الجزء الأمامي من 
ل 
كمادة حلقية . لفافة الحلق .ضماد الحلق 
لفافة من ضماد جامجى (عنادوة و”عمع مه ) أو بلاستيك 
ماص يوضع في الحلق» أثناء التقديرعادة لمتع الأجسام 
الغريبة من دخول الحلق أو الصدر . 
تقرح الحلق »التهاب الحلق 
(سابقة) خثرة » جلطة ‏ تجلط . 


- 
2 - 


محر 


ك1ع2م أدمختط) 


111:02, 501 


-121:0112120) ,«طتطمغتط) 


ثرومبين- ثرومباز سقت-اطة < عووطسصمعط) - ستطسمعسط) 


إنزيم يحول مولد الفبرينوجين إلى فبرين . 
صفيحة » و يحة . صفيحة 1261م 51000 - عانوع0طتصمعط) 


دموية 


أطروحة 


طلّعم يرش - طّعم 


دأوعط) 
كتابة رسالة لبحث أجراه طالب للحصول على درجة جامعية 
ثيامين - فيتامين 581 
يتامين مركب يذوب بالماء يوجد في صفار البيض » والكبد » 
البري بري 


رط ستسصدال؟ - عستسحتط) 


والأرزءقصورفيتامين 81 يسبب مرض 


رتعطتعظ) . 
سميك 4 غليظ 4 ثخين عاعقط) 
غليظ العتق » نخين العتق لعععص-كاعتطا 


ردك لذن نيف كن قعل اروس الفح للعنة 
قري فناديا فاع الس ! ل 
خن غَلظ »سماكة ودع داع لطا 
أكونع سكاد أتامه - الوتع ونطءوترعء نط1" 
جلدي منفصل أو منشطر 
طريقة يرش لتر قبع نالدع ستعاد 01 0مطاأعمصم ونطءوترعنط]1" 
الجلد 
أنبوب معدني قصير , كشتبان - 
مظامة فم + قكيوة 
ابومديكة رمو كته عن اقدة انعا عقا 
لتحاشي مشاكل إدخال الجسر وتثبيته . 


كسامم - علاطسنط) 


الرحى الثالثة تتقامحم خط 
(-) ضرس العقّل (05ه) «زه177150) . 
عطش . ظمأ أمسلط) 


إحساس بالرغبة في شرب الماء أو أي نوع من المشروبات . 
سن ذات حدبة بدرجة 30 طا00) ععنوعل- جأاستطا 
(سابقة) صدر , صدر يِ -0ع012ط) ر-عوضرمطا 

سابقة تعني صدر . 
صدري 
تجن بالقون:. 
ضدر 018 
التجويف الصدري الحاط بالأضلاع والعمود الفقري والعنئق 
والبطن ء يخحهوي على القلب والمريء والقضبة الهوائية 
والرثتين وينفصل عن البطن بالحجاب الحاجز . 
خيط » سن اللوّب 
خيط مَرن 
مادة مرنة تستعمل فى تحريك السن فى المعالجة التقويمية 
للأسنان » لإحداث قوواط ةد الخيط : 
نظام السن اللولبية الزوجية 1215 - صءاوزك 812146 0دعسط1” 


(الممزوجة) 


110121 


1120 


عتأكقككء رلوعصطط) 
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درقي ر قبي لمعت عع و رطا 
الجذع الدرقي الرقبي 
يغذي الغدة الدرقية والرقبة والمريء والرغامى بالدم . 


كلسدتنا لدعالرءء0 رطا 


العضلة الدرقية اللسان مزمارية عاعكنتحد )ماع نعو تتوط) 
عضلة الدرق وا لسانٌ المزمار عاعكتتطة مداع10]0ع تمعمنتوط) 
عَضَّلة تغلق الحنجرة . انظر العَضلة الدرقية لسان مزمارية 

(كتاع ]ماع أامعمت8قط1) . 1 
درقى لسانى 17108105521 
متعلق بالغدة الدرقية واللسان . 
القناة الدرقية اللسانية 1 - أعناك لدووماع هقط 
1 2 11710810551 


قناة تمتد من الغدة الدرة قية إلى قاعدة اللسان » توجد في 
الجنين وقد تظل موجودة في البالغين ٠‏ 7 


كيسة درقية لسانية أو لوووماع0تاوقطا 
القناة اللسانية الدرقية - أعهتن لدووماع0: قط 
1 أعتدل 1ودوماع0 رطا 
كيسة القناة الدرقية اللسانية أوتقك أع2) لوووماع51:0قط) 
كيس يتكون أو ينشأمن القناة اللسانية الدرقية 1 
درقى لسانى (لاتينية) 0 5م55 0ع 1510 
رق لامى ١‏ 0 
متعلق بكل من الغدة الدرقية والعظم اللامي . 
العضلة الدرقية اللامية عاعكتاصط متم وطمنتوط) 
اي لاتير . انظر العضلة 
قية اللامية (كتاع10هنقطمنتقط1) . 
د الدرقية اللامية 1151ل تناع 010 وطمنتوط) 


درقى - الغدة ادر قية لمواع 010:وط - لتمنتجوط) 
غدّة صماء كبيرة توجد أمام القصبة الهوائية » وتتكون من 
فصين متصلين ببرزخ » نسيجها مكون من حويصلات مبطنة 
بنسيج ظهاري تفرز مادة غروانية . 

الشريان الدرقى 
يغذي الغدة الدرقية وعضلات الرقبة . والمريء والحنجرة » 
يتفرع إلى فرعين : الشريان الدرقي السفلي والشريان الدرقي 
العلوي . انظر مدخل شريان درقى (15(101062) . 


7م21 0أمنتوطا 


جسم الدرق - لطقاع 0زمتتجط) - نجللط لتمنتوط) 
الغدة الدرقية 
العْضر وف الدرة 0 عم فلتاسسق لأمتوطا 


العقدةالدرقية 
الدرة ذو نبوا - دراق 
نال 


دمتاعصدع 010توطا 


م5011 لمناعطلا - لحتاعطتا ,10متتوطا 


- 


قلةالصفيحات الدموية لتدع مره] زع طسسصمسط) 
خثار . تخثر . تكون الجلطة دذوه طتطمختط) 


تكوّن جلطة الدم داخل الوعاء الدموي أو في القلب ء مما 
يسبب الألم » ثم تتتحول التغذية الدموية تدريجياً إلى مصدر 
آخرء أما بالنسبة لعضلات القلب فليست لها تغذية دموية 
بديلة ولذلك فإن أية جلطة تحدث تسبب ضرراً دائماً 
لعضلات القلب . 

خثرة دموية جلطة دموية »؛ خثرة 
جلطة دموية في الوعاء الدموي أو في القلب » تسبب انسداداً 
او 

ال سك علا 

غطاء المريض 

تلام سّلاق داء 

المبيضات - داء الطوقيات البيض - فم أبيض 
نوع من أنواع داء المبيضات يسببه فطر المبيّضات البيض » 
الذي يسبب التهاب الفم » وعادة يصيب الأطفال وكبار 
السن » ويتميز بتكون بقع بيضاء على اللسان والغشاء الخاطي 
الفموي مع الحمى واضطراب معوي  .‏ 


كلا قط 


0111007 
5 1121031 
1112515مممط - 01012535ةء 2 طائتسط) 


انام عأغتطر 


إيهام اليد مطسحسط) 
مص الإيهام عسكاعتد طمسسط) 


طبيقة مص الأصابع 
قفازإصبعي »قفاز وحيد الإصبع 
قفازإصبع مطاطي 

يستعمل لتدليك الأملغم بغرض خلطه . 
مص الإبهام - مص الإصبع 


ع1212امرة عدكاعناد سصتتط) 
للداوطغسسط) 
113 وللواوطسحسط) 


- 25كاعناد اصسسط) 


لاعن ناء8 1111 


ثيمول امسسجوطا 
مادة بلّورية عديمة اللون تستعمل كدواء مضاد للفطرأو 
التوتة 2( سعتر التيموسية كتامطوط) 


(سابقة) درقية » درقى -0 لإ ,لوطع 
سابقة تعني غدة 5 (لصداع لأمنتئط]1) . 

ري طرجهالي 

العضّلة الطرجهالية الدرقية 
ععثلة تذلق النتخرة وترعي الباق الصوفية 
عضلة درقية طرجهالية (قناع10ممعازعده وط1) . 

خندزة 2 ورم درقي 2 راق تمع دعاععمتتوطا 


تضخم الغدة الدرقية 


010 جا 


ع[عكناطط 0أمدع از 1وم قط 


ة .انظر مدخل 


- 802 - 


رباط » عقدة ع0 
1-عقدة جراحية بواسطة الخيط الجراحى . 
2-(في تقويم الأسنان) :ممظلح سدم للسيرعن ربط 
أو تثبيت السلك التقويمى بالحاصرات . 
عقدةاليد 1 
عقدة تربط باستعمال يدي الجراح . 
عقدة الأداة 
عقدة تربط باستعمال يدي الجراح وماسك الإبر . 
عقدة كوباشي 
رباط للخياطة من الفولاذ الصلب ذو خطاف يستعمل في 
تقويم الأسنان كخطاف مرن . 


لطقط ,ع1 


116, 


وثقطة023]]! ,1 


عقدة الجرا اح 5ع 16 
محكم الإغلاق » شديد أخطعنا 
شدة الإحكام عط 
ميل » انحدار » مائل انا 


وضع تموذج الجبس بالنسبة للمستوى الأفقي حينما تُضبط 
القاعدة المتحركة لجهاز التخطيط . 

تظهير حَراري زمني 

يقة تستعمل في تظهير الأفلام الشعاعية » حيث يعتمد 

زمن استمرار وضع الفلم في المظهر يعتمد على درجة حرارة 
السائل ضمن مجال الخرارة المقبول المقان . 

مؤقت كان 
ساعة إلكترونية أو ميكانيكية أو آلية تستعمل فى عملية 
التصوير الإشعاعي لإنمام دارة كهربائية لإصدار الأشعة في 
زمن مسبق التحديد . الأجهزة الحديثة مزودة بمؤقت 
إلكتروني بالمقارنة مع المؤقت الآلي القديم . 

مؤقت زمنى . ساعة توقيت 


أدع حدم ها1ء 017 ع"لناوتاء مصء) عدسلا 


126171 لاع دل 
مؤّقت الأشعة 
مفتاح كهربائي آلي يستعمل لتوقيت الدارة الكهربائية أثناء 
التقاط الصور الشعاعية . 
قصدير 
فلز معدني أبيض فضي . رمزه الكيميائي .50 » يستعمل 
بشكل خاص في صنع المخلائط المعانية ٠.‏ - 


5-1277 لاعسلا 


.اك > سل 


ثانى أكسيد القصدير 100ل سنا 
مركب أبيض غير ذواب يستعمل كمادة تلميع أو صقل 2 
رقاقة قصديرية اذهك سنا 


1- قصدير ملفوف في صفائح رقيقة . 
2 رقاقة معدنية قاعدية تستعمل كمادة عازلة بين القالب 
الجمبسى ومادة قاعدة البدلة السنية أثناء وضعها فى البوتقة 


وَرّم في النسيج الدرقي في النهاية العلوية من القناة الدرقية 
اللسانية الأصلية على ظهر اللسان » يحدث بسبب فشل 
نزول الغدة الدرقية الجنينية . يطّلق عليها الدراق اللسانى أو 
تضخم الغدة الدرقية اللساني #عاتمع لهتاعصانآ) . بحن 


النسيج الدرقي 


155511 10متتقطا 


الأوردة الدَرقية كص لأمنتوط) 
أوردة تُصرّف الغدة الدَرّقية »انظر مدخل أوردة دَرقية 
(دهع10متقط1) . 

الشريان الدرقى المفرد. 11 قدص جعل0زه تروط 

الشريان الدرقي الشارد 


شريان غير ثابت هو فرع من الجذع العضدي الرأسي . يُغذي 
الغدة الدرقية . 


استئصال الدرقية . بتر الدرق اإدمماعع0أمنوطا 
درقى ملعو مى 1دع8 2 تقطمم و 


العضلة البلعومية الدرقية عاءكتتتط لمعمط رتقطمه تو 
جزء من العضلة السفلية المضيقة للبلعوم . انظر مدخل 
عضلة بلعو مية درقية (كلاء8 اتإتقطم 15550 . 

تسمم در في »فرط الدرق - 32ل05]مناوط) - كزومءل02)وتوطا 

ونع 0 ]0ط 

حالة ازدياد استقلاب الجسم نعيجة فرط إفراز هرمون 
الثيروكسين . أعراضه : زيادة معدّل النبض » وفرط التعرق » 
والتهيّج » وارتعاش اليد . 

موجه للدرقية 

الهرمون الموجه للدرق 

[مختصر] مؤشر العلاج »دليل المعالجة <ع0صذ أسعصادءم) - 11 
مصطلح قديم لمنسب التسوس والقلع والحشو » يستعمل 
أحياناً لتقييم مدى نجاح العلاج . 

عرة - تقلص اعتيادي 
حركة تقلصية ارتجافية لاإرادية لعضلات الوجه أو الجسم . 
تحدث عادة للفرد حينما يكون تحت ضغط أو فى ظروف 
38 ِ 

عرة اختلاجية 

عرة مؤلمة »عصاب مؤلم - 

عصاب مثلث التوائم 

عصاب انقباضى فى العضلات الوجهية . 

عرة الوجه . عرة وجهية 

عرةوجهية 

ثلاث مرات يومياً (لانينية) 
تُستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 


101001تقط) - عتطمم نمطا 


1011202 عتطمم ناموط 


لاكوم؟ أاأطقط <16) 


021011517 ن1) 
- عتناع:001110111 012 


2 ناعم لمستسدعع 1 


لدع2] 16 
عتستحم 16 


01 صا نء) 1.017 
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ذروة الحقنة 

ميلان السن 
3 غريك الفيق للقي واوية اعون الطولي ل 
2-(في تقويم الأسنان) : تحريك السن بتغيير وضعه ا حوري 
العمودي . 


7116 وملا 


امم 


حركةإمالة رأسية اع طاء 22201 عتمملا 
إمالة تقويمية 001 0ط)»ه ,عستممتا 
نسيج 155101 


1- التجمع الخلوي المتعدد الذي يكون الجسم . 
والنسيج العصبي . بعضها أكثر تخصصاً من بعض ويكون 
نسيج شحمى ©15511) 12117 - 2012005 ,عناوؤ5ل) 
الجسم شكلها المستدير ويحتفظ بحرارة الجسم ويعمل 
كحشية لاستقرار الأوعية بالجسم . 
مادة مالئة للجسم تشغل الفواصل الخلوية بين البنى المختلفة . 
منطقة التحميل النسيجى - 


)15511, 210121 


162101 - 21:62 م اأرتدعط-ع16او15) 


قاعدة البدلة السنية دمن لسنه] 
الجزء من النسيج الفموي المتاح لدعم البدلة السنية : 
نسبيج ضام عظمى لاع ططق عطوط رعناوكل) 


ل ل 
نحميل نسيجي .محمول على النسيج 2 
مدعوم بالدسيج 
(في طب الأسنان التعويضي) : وصف لبدلة سنية تنتقل 
القوى المضغية المطيقة غليها إلى الأنسجة الرخوة ولاتنتقل 
إلى الأسنان عكسها تحميل سني (متتمط عطاه0ه10) . 


نسيحج غضرو في ضام - عكتأععصصطمء عممعل عي هلتاتحدء ,عدادكلا 


15511 2010 


كثيف - نسيج زجاجى- 01286د1010 دعناددن) عستلةتوط 
نسيج غضروفي ليفي 
نوع من مبطن لين للجهاز التعويضي يستخدم لفترة قصيرة 
لتحسين حالة الأنسجة الرخوة الواقعة تحت الجهاز 
التعويضي . 
دبج مهام 


155101 


001201110121 عناوكل) 


)15511, 011117 


رقاقة قصدير مبعدة 

شوارد القصدير 

أكسيد القصدير 

صبغة (لاثينية 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 

خلاصة » ضبق علناأعطنا - وساعستنا - مأعستا 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية . 

اصطباغ . تلون , تلوين 

صبغة » صبغ (لانينية) 
تستعمل في كتابة الوصفة الطبية » اختصارها .اعمنا . 


"اعع2م5 1011 دنا 
كمم1 2لا 
010 2لا 


11111.12 


0000 


2 ح نأ ع ةا ح لامعل 


صبغة .صر 0111 
محلول من مادة دوائية فى الكحول . 
صبغةاليود عصنل10 رع سطع صل 


شوكة ء ناتى مستدّق 
أداة مستديرة مستدقة كرأس المسبر وتستعمل ككاشف 


126 - 5 


وخر 2 تنميل »نخر كستاوطتا 
طنين 2 دو ى كتاغختصسل) 


أعراض تتمثل في صوت رنين أو صوت هسيس أو طنين أو 
أزيز أو فّرقعة أو طّقطقة في الأذنين عندما يُعاني المريض من 
مشاكل اختلال المفصل الفكي الصدغي . 


لون خفيف . درجة من درجات اللون سنا 
قاعدة البدلة السنية الملونة عط ع تتفصعل اعاستا 
تلوين قاعدة البدلة السنية لتماثل لون الأنسجة الفموية 
مادة قاعدة البدلة السنية من 56هط عتتغصعك سنتهاءخدمم 0عغصنا 
الخزف الملون 10150 
مقياس الألوان » مقياس الانصباغ تعاء كاسنا 
ذروة »عأسلة من 
1-رأس » قمة ءذروة » طرف الطرف المستدق النهائى 
للآداة . 1 
2- يميل » يلحرف . 


ذروة المحقنة متعددة الاستعمالات 1286اتز5 ع005"انام - 11د رمن 
أسلة خلفية - منحنى تثبيت ٠‏ 820ءط ء0828طعصةه - عاعوط من 
إنحناء تثبيتي 
شريط عمودي ذو زاوية من 45-30 درجة يوضع في قوس 
تقوبمية سلكية في الوصلة بين الضاحك الثاني والرحى 
الأولى لفتح العضة ولزيادة التثبيت في طريقة بج عع86) 
(©تاونصطءء) ؛ يطلق عليه أيضاً منحنى التثبيت 20101286 ش) 
(لمعط . 
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نسيج غدي :2011ماع ,عنادذ1) 
نسيج حبيبي اه اسقتع ,عدادكلا 
نسيج مفرط التنسج 2 عتأكمامنءمتوط, عتدكتا 
نويع غرلةا لضع 
نسيج شبه هلامي عكلنا - 119ع( , عندوولا 
كالذي يوجد فى اللب السنى . 
نسيج لمفاني 1 1 0 أططصرص! , عدسدكتا 


يوجد فى الغدد اللمفية » واللوزتين ويغطى أجزاء من الثنلث 
لجل اللنماة.. ْ 
تشكيل النسسيج الحفافي » 
قولبة النسيج - 
تشكيل الحواف , تشكيل حفافي- 


60103 - 22010128 عناوؤول) 


1220101115 - 1221151 5 


تشذيب عضلى حفافى 
تشكيل مادة الطبع بواسطة تحريك الأنسجة ا مجاورة الحواف 
الطبعة . 


نسيج عضلي 1011510131 رو عتاوول) 
أكثر الأنسجة أهمية بالجسم يكون الجزء اللحمي أو 
العضلي ؛ توجد ثلاثة أنواع من العضلات : عضّلة مخططة 
(عضلة إرادية) » وعضلة غير مخططة (عضلة لاإرادية) » 
وعضلة قلبية (القلب) . تتصل العضلات المخططة بالهيكل 
العظمى بينما لاتتصل العضلات غير المخططة به . 

نسبيج عصبي 135 ور 115511 
نسيج يتكون من الخلايا العصبية » واستطالاتها » ومحور 
الليفة العصبية وتشعباتها العصبية التي تكون قصيرة ومتعددة 


0121 ,رعنا155) 
15 1155116 
010221 1ع ,عنادكل) 
ارتكاس نسيجى . تفاعل نسيجى ممتاعدع" , عسادكتا 
اسعجابة النسيج للحالات المتغيرة . 
تسجيل النسيج تسجيل شكل النسيج نه اكزعء" عناوكنا 
تسجيل دقيق لشكل الأنسجة بمادة طبع مناسبة . 
سنادة نسيجية » دعامة نسيجية 
مبعاد النسيج ١‏ 
حساسية النسيج 
حساسية أنسجة الجسم المختلفة للأشعة . بعض الأنسجة (مثل 
النسيج الظهاري) تكون حساسة للأشعة جداً » بينما أنسجة 
أخرى (مثل العظم) تكون مقاومة للأشعة نسبياً . 


)15 ©15511) 
1612101 نوكل 


[الاأكطء5 11و15 


1550© 0 


زرع النسيج » مزرعة نسيحية عتناكلتك عداكوتا 

قابلية النسيج للإزاحة 

إزاحة النسيج : انزياح نسيجي 
تغير في وضع أو شكل النسيج نتيجة للضغط . 


؟اللأطوعءع12مكلل عداوول) 


اأمعطرعء 1512ل عناذؤل) 


نسيج مرن عتامقاء ,عدادكنا 
نسيحج بطاني لمتاع )ملي ,عسوونا 
نسيج ظهاري لمتاعطاتم ,عسدكن 


نسيج يتكون من خلايا متحدة محاطة بمادة خلالية لتكون 
الغشاء يبّطن كل الأسطح الحرة في الجسم . حينما يبطن 
الأوعية والتجاويف المغلقة يسمى البطانة أو الطبقة البطانية 
(سنائاءط8200) » وقد يكون : نسيجاً رصفياً (»امصذة) (ذا 
ثخانة من طبقة واحدة) أو نسيجاً انتقالياً (لقدمنائقههء1) أو 
نسيجاً مطبقاً (111360ه:5) ذا ثلاث طبقات أو أكثر . النسيج 
الظهاري البسيط (تصنائاعط)زمء ء1امتذ5) يوجد منه خمسة 
أنوا اع هي : نسيج ظهاري سيط رصفي ء1متصذه معد حدط) 
(ستناتاءام» » ونسيج ظهاري بسيط ذو خلايا عمودية 
(سستاعطنامء عامس عتممستتامك) » ونسيج ظهاري سيط 
ذو خلايا مهدبة (تصناتاعطاامء ءامسنه 01112:60) » ونسيج 
ظهاري بسيط ذو خلايا مكعبية ءامسنة لمعنطنح) 
(طتناتاعطائمء » ونسيج ظهاري بسيط ذو خلايا غدية 
(سساتاعطاام؟ عامسل عمداسقصها[0) . النسيج الظهاري يُغطي 
السطح الناعم لمنع الاحتكاك كما في بطانة الأوعية الدموية » 
ويّدعم الأنسجة ويسمح بالامتصاص .ء ويبطن قنوات الغدد 
والقناة الهضمية السفلية ٠»‏ ويدفع المواد خلال القناة التي 
يبطنها كما فى المجرى التنفسى . يوجد كمادة حاشية فى 
الغدة الدرقية والشعيبات الهوائية » وتشمل وظيفته الإفراز 
حيث يبطّن كل الغدد ما عدا الغدة الدرقية .النسيج 
الظهاري المطبق (صسناناعطائمء #64/نله5) ذوا لطبقات 
الثلاث يوجد في الجرى البولي مانعاً الامتصاص أو 
التشرب . 


فحص نسيجى مه اقستسدي عناوولا 
سيوع ليفي ١‏ كنا10ط] رعداوكلا 
نسيج مترهل » نسيج رهل إططه1؟ رعناووتا 
سائل نسيجى 10] عنوؤول) 


سائل يشغل الفراغات في الأنسجة يتولد من السائل الدموي 

فى الشعيرات الدموية وعد الس بالسلية وفي نفس 

الوقت يحمل الفضلات إلى الجهاز اللمفاوي . 
ملقط النسيج 


انظرملقط (ومعع202) . 


ومء101 عناوؤو1) 
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[دع86 تفط مركصة :2 - ع1 “رع1011" 


التصوير عبر البلعومى دسمتاءء ز10م 
(لاحقة) مبضع 012- 


لاحقة تع أداة قطع (ألعلتتاماكما عمتتاتت) . 
ألياف تومس - استطالات 


0102601251 - دعندطق *وعدره'1' 
00105 
نسب ةإلى السير جون تومس » 01065] صطم[ عزك » 
1895-5 » طبيب أسنان إنجليزي . 
مصطلح قديم لاستطالات أرومات العاج . 
طبقة تومس الحبيبية 
الطبقة الخارجية من العاج بين الكريات قريباً من الملتقى 
المينائي الملاطي . 
نواتئ تومس - 
استطالات أرومات الميناء 0105 
نسبة إلى السير تشارلز تومس ». و6مده1 وعاته0 هزد » 
7 -1928 » طبيب أسنان إنجليزي. 
مصطلح قديم لاستطالات أرومات الميناء . 
صورة شعاعية مقطعية 
جهاز تصوير مقطعي 
جهاز لالتقاط صورة بالأشعة يسمح بحركة الفلم والنقطة 
البؤرية في اتجاهين متعاكسين حول نقطة ما » أثناء التعررض 
للأشعة » وبذلك تنتج صورة واضحة لمستوى النسيج المراد 
تصويره . 
تصوير شعاعي مقطعي 2 
تصوير طبقى » تصوير مقطعى الطمه ع اداه - وطمرونرع 20105 
أسلوب للتصوير الإشعاعي يستخدم لالتقاط صورة واضحة 
ودقيقة للبنى في مستوى نسيجي سابق التحديد » بتحريك 
الفلم ومصدر الأشعة في اتجاهين متعاكسين حول الغرض 
الراد تصحريرة جما يعم يت البؤزة افر ستوب فطاعت 
الجسم بالأشعة (لإنامهرعةمنسهم]) . 
تصوير شعاعي مقطعي محوسب 0ع)ناططامء امه ترومصره) 
تصوير شعاعي مقطعي 
للأسطح المنحنية 
تصوير مقطعي 
بانورامي » تصوير شعاعي مقطعي شامل 
أسلوب لالتقاط صور شعاعية بانورامية باستعمال كل من 
التصوير الشعاعي ذي الإشعاع الضيق والتصوير الشعاعي 
الطبقي الدوراني . 
تصوير شعاعي مقطعي دوراني 


123:7 1ةاناطو"اع ,1012225" 


12511 ملعتت - دعووء1:0م 5”عدده0 1" 


112101511 


طمة اع 10120 


- تطمه1ع210هام - تطموناع ممه 


©1112ك-111-76)0© واإأدرورع 101220 


- 2211012121 إطموتاع 0ه 


ل1:0]26102 ,تتطمرواع 10:0 


صاد النسيج » صادة نسيحية 
امتداد معدنى للمثبتة فى البدلة السنية الجزئية النزوعة » 
ينطق غلن اللنيك التبقق عند الامتداد الوحتقئ للمفيعة , 

نسيج ليفي أبيض ١‏ كلاه لطا عأنط؟ , علاوولا 
يوجد في كل الأربطة . والغلاف الخارجي للشرايين » 
والسمحاق » والرباط حول السني » وهو غير قابل للشد أو 
المط. 


م5)0 عناوؤول) 


نسيج مَرن أصفر عتأققاء 71101 , عتاوكلا 


يوجد فى الطبقة الوسطى لغلاف الشرايين . 


[مختصر] قياس «عءاع تومل غدءءوعصتسسامصتعط - 00 
جرعة اللمعان الحراري 

[مختصر]إضطراب نف ادن جف تدهم صصص - 1311 
المفصل الفكى الصدغى دع لندهوتل 

[مختصر] التضلن 1 أستمز قاطن مقصره:1ممص) - 1311 


الصّدغي الفكي السفلي 
خلل وظيفة 
المفصل الصّدغى الفكى السفلى 
خلل داخلى للكتصل لد 1 لممنع غم 1317 
الف السفلق ْ 
مشاكل المفصل الفكي الصدغي 
تصنيف الورم 
قدت لو جاع اخل لور الرم قري هد ربعن 
يعتمد على حجم الورم » ومدى إصابة العقد اللمفاوية » 


:01:01221201111121 جع > تامتاعصدة دول [1831 


ع س1 أاسامل 


كمع مام 11317 





0 111110111 1ا18" 


ومدى انتشاره . 
التبغ مععوطم] 
تصبغات تبغية عستستهاد مععدط0) 
مسندة توفلمير تتأ محم نحم 10111" 


مسندة رقيقة الثخانة من الصلب المرن » تثبت حول محيط 
السن بواسطة مثبتة مسندة توفلمير بغرض حشو الأسطح 
الإطباقية الوحشية الإنسية أو الإطباقية اللسانية أو الخدية . 
مثبتة مسندة توفلمير 
تستخدم كماسك للمسندة » التي تطوق المحيط الكلي للسن » 
وبذلك يمكن حشو أي سطح من السن . 
تنظيف غ011 
تنظيف الحفرة 
تنظيف نهائي للحفرة المحضرة قبل إدخال الحشوة . ويتم 
باستعمال 3/ محلول أول أكسيد الهيدروجين على رفادة 
قطنية » ويجب توجيه تيار هواء خفيف دافى على الحفرة 
ا محضرة والأنسجة احيطة لتجفيف منطقة العمل . 


1 2112اع1 ةلامح عند 10111" 


أع011) تجالكق - رأالكى عطا 01 أع1آما 
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“512761 102811 ح “اع وغل عناى0) 
عناع00) 6110 - أاعء رعسعده) 
0210 رعنتاع02] 
لسان سطحه مخطى بطبقة بيضاء تحوي فضلات الطعام » 
وبقايا النسيج الظهاري والجرائيم 
لسان مَرصوف . لسان محبب 
التهاب اللسانٌ المصاحب لفرط تضحّم الحليمات اللسانية 
وتكوين 0 أبيض عند الاصابة بالطلوان (12142ممكاناعآ) . 
لسان تمساحى - لسان ذو 
1 أخاديد , لياه متشقق السطح - عناع 0 50010121 - عناع0] 
لسان صفني 
عم ةلسافة «حاى :الاق تيه تساتق 
تشكدم اليندهن اتدفاع اللبستان البشط وقيرالمرخوت ونه 
والمحافظة على وضعه المناسب داخل الفم أثناء البلع . أي منع 
اندفاع اللسان بين الأسنان الأمامية . 
خافض اللسان 062165501 رعتاع 102 
ملوقة مسطحة تستخدم لخفض اللسان أثناء فحص الحلق . 


ع5]02و011» ,عتاعده) 


0ع"اناوو - 000116" رعنداعد0) 


طك عتعده) 


لسان منقط . عداعده) لع اممتاه - 000160 رعتاعده) 
لسان جاف 0117 وعناع 602 
جفاف الفم نتيجة لنقص الماء أو للتنفس الفموي 


لسان حفر افي ذو تبقّع متنقل - عتطمةرومعع عتمماءء ,عدومه) 

أو مهاجر - التهاب المخاطية الارتحالي 
أو الهجروي 

لسان متضخم 

لّسان متوسّف . لسان متقشر 

سان سرخي . لسَان كورق السرخس 


5 


2 01212115)ك5 


0ع2121:8» ,101511 
11217ملت ,عناوده) 
كوع1-طناء] رعتعوده) 
لسان يحوي تجعدات مركزية وتفرعات جانبية تشبه نبات 
السرتخين ” 
لسان مُغشى 
لسان مغَطى ببقع بيضاء متناثرة 
لسآن متشقّق . لسان مشقّق- 060 «سد؟ - لعسنادوة! رعسعده) 


1111227 رعناعد0) 


1 لسان ذو أخاديد - لسان صفنى 
لسان ذو أخاديد عديدة وشقوق طولية متعددة أو أثلام على 
سطحه العلوي » تتشعب غالباً من خط الوسط للسان . 


0511 5210121 - عناع0] 


ملقّطاللسان ودرءع 10 عناعده) 
لسان متشعب -- عناقطا0) قلط - 101120 رعتاعوده) 
3 لسان 2 طْ 


ومصدر الأشعة في مسار دائري أو مغزلي »قد يوجد مركز 
واحد فقط للدوران أو مراكز عديدة أو مراكز متحركة . 


(لاحقة) قَطع »شق » بضع »بتر 33[7ا00- ,لإقح0)- 
حقة تعني شق أو قطع جراحي 

1-قوة. نشاط عدم 

2- شدة » درجة 

3- يُلطف , يخفف 

4- تَخْمة 

ملقط » بمساك 1005 

0 بوتق ةالصب [طاتعتاك روعده) 
تقة بوتقة الأكريل ؛ ملقّط بوتقة الصب 112515 ,101285 

0 ا 101 

لسان ملتصق أدء ندع 20 رعسعده) 

لسان ملتصق بقاع وجوانب الفم بواسطة طيات الغشاء 

ألخاطي . 
لسان أملس 0 يعناع 02 


لسان ناعم أملس بدون حليمات على سطحه » » يصاحب 
تحالات مثل نقص الفيتامين 8 . 
لسان شريحة لحم بقري »لسان بالبفتيك علهع): -1ءةءط,عتاعده) 
لسان بدين 
لسان ضخم نتيجة لالتهاب الأمعاء والكبد والغشاء الخاطي . 
لسان مُنشطر »لسان مشطور عناعده) اتام - لتقلط رعسعده) 
لسان مشقوق عند خطه الأوسط في المنطقة الأمامية بواسطة 


10117 


ل لرلي: 
عض اللسان عسنتائط عتاعده) 
لسان أسود غ121 رعناعده) 


بقع سوداء على سطح اللسان ناتجة عن فرط تضحّم حليماته 
الخبطية والكائنات الحية الججهرية . 
لسان أسود وبري »لسان أسود مشعر 
حالة تتميز بتطاول الحليمات الخيطية على ظهر اللسان بدون 
تقشّر وتكون طبقة سميكة سوداء أو بنية . تحدث عادة نتيجة 
للتدخين المفرط أو للمعالجة المديدة بمضاد حيوي واسع 


اتتقط عاع12ط رعتاعده) 


الطيف . 
لسان محر وق 0عصتتاتاط رعتاعد0)] 
لسان متقد - لسان حارق و5زوه20(م10550ع - عستصتناط ,رعسوده) 
نسان أحمر لماع لمستلضسق رعسعده) 
لسان ذو مظهر أحمر لامع معرى من النسيج الظهاري . 
لسآن كلارك وعكاتده1) ,عسعده)ا 


التهاب اللسان المتشقق الصلب عند المصابين بالزهري . 
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لسان ببغائى . لسان الببغاء 

"لج اناعد انعا ترويا ع اناك لعو 
المنخفضة . بحيث لايستطيع المريض إخراجه من الفم . 

لسان مطوى . لسان مجعد 16م رعتاعده) 

نسان شبيه بتو ت العليق ‏ 50289117 ح تإتترء طركة" رعسموده) 


10 ,عنا5 1011 


101 


لسان ذو سطح أحمر داكن ناعم ومتلآلى مصاحب للمراحل 


الأخيرة من ا حمى القرمزية (ء867 أوامدء5) . 
للستان محمر لبان مشوي 0" رعناع 00 
لسان ذو سطحَ شديد الحمرة كاللحم امعد للشي . 
العكدة.الحرقد 001" - عتاع0] 
لشنان صفني الشكل -ت عا028) 1:0ناودا؟ - 501121 رعنا 1052 
البنان تست 1 

لسان ذو تشققات أو أخاديد تشبه سطح جلد الصفن ١‏ 
لسآن المدخّنين- دختلداممكلتع1 - 5”عء5220[1 رعتعوده) 
1 طلاوة اللسان (عمتعسصن) 
لشان أملس غ100 يعتاعده) 
" لسان عديم الحليمات . 


لسآن مرقط » لسان منقط 
لسان شبيه بتو ت الأر ض "إلا 5112559 رعناع 1010 
1 لسان ذو سطح أحمر كثمر كثمرة الفراولة يتميز بحليمات فطرية 
ناتئة حمراء » يشاهد فى المراحل الأولى من الحمى القرمزية . 
سلعة اللسان 1 
ورم ينمو من نسيج درقي زائغ في اللسان . 
اللسان الزهري 1 
حالة تحدث نتيجة للإصابة بداء الزهري (وذانطمز5) . 
دسرة لسانية . دسر اللسان 
حركة اندفاع اللسان أثناء المرحلة الأولى من البلع وأثناء 
الكلام ما قد تسبب سوء الإطباق وبروز الأسنان . 
الدسر الأمامى للسان 
حركة اندفاع أمامية للسان لقت بور أحافيا للكزهنان 
ل ا ل د 
فتمنع البزوغ الطبيعي للأسنان . 
الدسر الجانبى للسان 
حركة اندفاع اللّسان الجانبية التي تسبب عادة عضّة مفتوحة 
جانبية محدودة » وذلك بمنع البّزوغ الطبيعي للأنياب 
والضواحك . 
الدسراللساني 
نمط البلع الطفولي مع بقاء اللسان في وضع أمامي » حيث 


01511 101]]60 - 2160م1)؟5 رعتاع05) 


© 01 5111112212 رعنا5 1012 


عتاتلتطممر؟ رعتعده) 


أكتاتط) عنتاع0] 


2122661101 ,)5نا 1ط عنا 10 


لم12 رأكتاتتطا عتاعطه) 


1012511 - 15 


نغف اللسان - اللسان 


لسان ضفدعى - كيس ضفدعى ٠‏ 8آناطة - ع0؟ رعنعصه) 
الوَرّم الكيسي تحت اللساني ‏ - 
لسان مفرى » لسان قرائي 
لسان ذو حليمات مغطاة بغطاء أبيض » ويبدو الغشاء ال مخاطى 
نلسان ذو مظهر مبيّض كالفروة . 1 
لساآن مخدهد- 


110110 رعناع 10 


- عناع02) 501١0121‏ - 1111101701 رعنا5 1012 


“ا لسان صقني - لسان متشقق » عتاعد0) 0ع"تناودة؟ - عداعده) 


لسان مشقق 
لسان جغرا افى - لمعتطمهعمعع - عتطمةاع0ع5 ,عناع 0 
1 التهاب اللسان الهاجر الحميد- 617)ه عتمم موتمءط - عسعده) 
حمامى هاجر ولسانية  -‏ 1885م 1ط1 وممعطانو"ه - 5تازووماع 
التهاب اللسان " 72 هتامكي مأوءعة كتاتدوماع - عمدومنا 
المقشر الهالي 


لسان على سطحه بقع عديدة بسبب ضمور الحليمات 
الخيطية » ويشبه الخارطة الجغرافية . تلتء هذه البقع في فترة 
قصيرة لبحل محلها شكل آخر من البقع في منطقة أخرى » 
لتعطى شكل البقع المتنقلة . يسمى أيضاً : التهاب اللسان 
الهاجر الحميد (1135ووماع 17مأ2 عند مونده8) أيضاً أو 
الحمامى الهاجرة اللسانية (ع2تاعصهنا قصهذعتمم هدسعطاوم8) . 
لسان مصقول 202 
لسان صّمغي 
إصابة في اللسان من أعراض داء الزهري الثلاثي . 
حافظة اللسان » واقية اللسان , 
أداة فَعَدْنَنة نقيت ت عادة على الهم » لحماية اللسان من 
الأدواث اللنوارة أناء مضي الس + 
تلط عاعد1ط - تإتتتقط رعتاعد0) 


0 ,عنا 102 


1011511 2 


1012511 5210 


لسان مشعر - لسان أسود 


مشعر 1512 - 1011511 
لسان تكسوه حليمات شعرية الشكل . 
لسان مسمار ي- لسان 1502© - لتمس٠طمط‏ رعسعده) 
1 مرصوف ١‏ عناع م10 
لسان مفصص اط يعناعده) 


لسان قر مزي » لسان أر حر انى 62 ,10118116 
القياب الباق لاحي لجرو قيعابين 82 أ عرز 
الريبوفلافين (15أومصتكةه0ط1]) الذي يعطي اللسان المظهر 
الأحمر الضارب للزرقة, 
لسان خارطى - لسان جغرا افى عنطم 560872 - م2 رعدكده) 
1 آله 1011511 
©01511) 113101616 > 117:12515 ,101511 
النغفى” 
عدوى الفم بيرقات الذباب في المناطق المدارية . 
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التهاب اللوزات الحلقية الذي يسبب الألم » والتورم » 
والحمى » وتعتبر الجراثيم الدقيقة المكورة السبحية من أكثر 


المكروبات المسببة لالتهاب اللوزات . 
التهاب اللّوزتين الحاد عأناعة ,داك لتكقصه) 
التهاب اللو زتين التقر حى - 196)وناء1نا عأناع2 ركتاتللتكده) 


الحاد - ذبحة فنسان مستوسة د'اسعع صلا 


التهاب وتقرح حاد في اللوزات تسببه المغزليات اللولبية 
([4أعقطءه:زم5ه05) . يطلق عليه أيضاً ذُباح فنسان 


(2لاعصدد ' امععصلا) . 
التهاب اللّوزتين الجريبى »التهاب ‏ خنهاتء0[!1؟ رونت لاتقده) 
اللؤزات الخويصلى: > 
التهاب حوائط اللو زة- خرا اج اإكطتدان ح متعم ,5أ)ئلاتكصه) 
خلف اللوزة 
حصاة لوزية » حصة اللوزة اذ لتقصه) - طغتاه1لتقده) 
حصاة توجد في النسيج اللوزي 
توترية » تَوثّر عضلى عه) ‏ كنامه) 
التوثر السوي للعضلة 
أداة 1001 
سن 0ه 


جمعها أسنان (5اع76) : أحد البنى المتكلسة التى توجد فى 
التجويف الفموي وتستخدم لمضغ الطعام . تتصطف الأسئان 
بشكل قوس » وتثبت في النواتى السنخية للفك العلوي 
والفك السفلي متقابلة معاً . تتكون كل سن من جزأين : 
التاج » ويوجد أعلى النتوء السني في التجويف الفموي » 
والجذر ويوجد منطمراً داخل النتوء السنخي » ويثبت في 
مكانه بواسطة ألياف الرباط حول السني . يغلف التاج بالميناء 
الذي يغطي العاج وحجرة اللب » بينما تغلف الجذر طبقة 
سطحية من الملاط الذي يغطي العاج وقناة اللب » انظر إسنان 
(مهتكاتامعل خطاعه1) . 

سن داعمة 1 100111 

" سن طبيعية تستخدم لدعم جسر أو بدلة سنية جزئية . 

سن إضافية - سن زائدة - 260550177 ,)100 

5111011211111 1:217 00) 


انظرسن زائدة (طأ0م) لله عط تومن 5) . 


ألم السن . وجع السن عطعهرط 00 
ألم السن ء وجع السن عطعهقط 00 
أي ألم في السن . نتيجة تسوس أو رضح ينتج عنه التهاب 

لب السن أو التهاب الأنسجة الداعمة للسن . 
سن أكريليكية - سن 0005) صنوعم عناوعهة - عتاجعة بطامه) 
راتينية أكريليكية 


سن مصنوعة من الراتين الأكريليكي . 


يضغط اللسان على الأسنان القاطعة أو ما بين الأسنان أو 
يضغط على النواتئ السنخية » فيسبب سوء الإطباق . انظر 
بلع (عم5121101) . 
ارتباط اللسان » قيد اللسان 
ارتباط اللسان - التصاق اللسان 
قصر جام اللسان الشاذ الذي يحد من حركة اللسان . 


2 فتاعط ذا - 1011-16 


101511-16 - 1512 


لسان راعش كناو اناطع رعتاعد0) 

يحّدث في حالات فرط إفراز هرمون الدرق (الثيروكسين 
000 1 

لسان ثلاثى الأجزا اء 40 ,عداعده) 

لسان منششّق عند قاعدته إلى ثلاثة أقسام . 

طفح اللسان العشوا ائبي - عط 04 طعة" ممع مطة؟؟ رعسعده) 
اللسان الجغرا افي نا 0) عتطم ع 0ءع 


لسان خَشْبى » لسان متخشّب 
إل تسب ل ن 


101511, 0001 


لسان مصابٌ بداء الفطر الشعاعى (020150760515تاعش) . 


جَروح اللسان 05 عتناع 10 

مقو .دواء مقو.مقوي . موتر عتمم 

لوزة لأكده) 
أحد جسمين بشكل اللوزة يقعان على جانبي الحلق . يتكون 


من تجمع من النسيج اللمفي المغطى بالغشاء ا خاطي . 
نّوزة حلقية - اللوزة 


لأكده) - لوأعناد] ملأكمه) 


الكوزة اللسانية لهدعستا ءا تكصه) 
مصطلّح جامع للعقيدات الموجودة على الجزء البلعومي من 
ظهو للحا 

اللوزة الجَتَكية لأكده) - عستهلهم بلتكده) 


تجمع من النسيج اللمفاوي » يوجد بين الغندبتين على جانبي 
البلعوم . 
الكوزة البلعومية - اللّوزة 
شبه الغدية - اللوزة 
لوزي تقللتكصه) 
متعلق باللوزة . 
عماد اللوزة 
الشريان اللوزي 
فرع من الشريان الوجهي يغذي لوزة الحلق وقاعدة اللسان . 
انظر مدخل الشريان اللوزي (فنعهلائقمهه1) . 


212010 - لوع19028هقطم ملأكطه) 


لأقده) - لأكد0) 


عتقللام تمللتكده) 


عله 'إتنهللأكده) 


استئصال اللّوزتين . استئصال اللوزة تدمع الأكصه) 
البتتر الجراحى للوزات . 

حصاة افون 0 طغتله 1 لتعصه؛ - طغتللتمده) 

التهاب اللّوزتين 5ن[ لتكصه) 
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منطقة تحميل السنى 21 عمستدعط 1أهه) 
مين نائية كرك فق 
تحميل ساق .محمول على الأسنان مدعوم ‏ عصعروط - طأ0ه) 
بالأسنان 
مصطلح لوصف بدلة سنية أوجزء من جهاز سني تعويضي 
يعتمد تماماً على الأسنآن للدعم والتثبيت . أي يعتمد في 
ثباته واستقراره على الأسنان الداعمة وليس على الأنسجة 
الرخوة التي يغطيها . عكس محمول على النسيج أو مدعوم 
بالنسيج (عصعوط - عناوكة1) . 
قاعدةالتحميل السنى 
كاعتدة النذلة لكيه الع وف ساف مسقي علي 
الأسنان المجاورة لدعم القاعدة السنية وليس على الأنسجة 


عن ه[متدعتام - 0تأمكسعاط بط)أهه) 


225 ع2د0 - 1غ001) 


بدلة محمولة على الأسنان ع"تتأسعل عصتروط - طامه) 
الطبيعية ١‏ 


فرشاة سنية »فر شاة أسنان طعتاتطاط )0ه 
فرشاة تستعمل يدوياً أو تعمل آلياً صممت لإزالة اللويحة عن 
الأسنان » وتنشيط النسيج اللثوي . 

فرشا ةأسنان الأطفال 

فرشاة أسنان زائدة القساوة 

فرشاة أسّنان زائدة الليونة 

تمُعيرات فرشاة الأسنان 


دع للقطاء بطعتختط 011ه6) 
2-110تائء رطكتااط 0011) 
1 -هتتاء رطاكتاتط 1غ001) 


115 طاكتااط 0011) 


فرشاة أسنآن قاسية 1 لتتقط برطعتتاط )0ه 
إصابة فرضّاة الأسنان » أذى فرشاة الأسنان ‏ #وصدازصة طوتتط طامه) 


أذى للسن أوللثة نتيجة لتفريشَ الأسنان الخاطئ أو لفرط 
تفريش الأسنان أو استعمال فرشاة ذات شّعر قاس . 


فرشاة أسنان متو سطة القساوة” تسناتلع2 رطعتاطاط طأه0ه) 


فر شاة أسّنان لينة غ501 وطاعتاخاط 15أه0ه) 
رضح فرشاة الأسنان قسلة) طكتحدط أ0ه) 
انحسار لثوي أو أذى بسبب التفريش الخاطئ أو استعمال 

فرشاة أسنان قاسية . 


تفريكن الأسّنان » استعمال فر شاة الأسنان عستطئتصط طامم) 
انظر أسلوب تفريش الأسنان .72 
أسلو ب استعمال فرشاة الأسنان عتاوستطءء) عستطئتااط ط)أه0ه) 
الأسلوب العميق 
والخفيض لاستعمال فرشاة الأسنان 
يقة فعالة لإزالة أللويحة الّسنية : توضع شعيرات فرشاة 
الأسنان بزاوية 45 درجة بالنسبة للمحور الطولي للسن » مع 
توجيه رؤوس نهايات الشعيرات باتجاه الحواف اللثوية »ثم 
يطبق ضغط خفيف لدفع الشعيرات في منطقة الميزاب » مع 


25 وناو تصطاءء) عستطعت اط 60011) 


خلايا ميناء السن المصورة 5ك12ط20ةحطة 2 طأهها 
سن تشريحية 031] 22 ,001 


انظر سن تشريحية (طأ0م] عتددمنهمه) . 
سن تشريحية لمعتطدمأفصة رطاهها 
(في طب الأسنان التعويضي) : سن صناعية يكون تاجها 
جما بيك عائل تاج الجن الطرسية بدن لكان 


سن مثبتة 107عة )0ه 
انظر تثبيت (015286طعصة) . 

زاويةالسن عاعصة طأهه) 
الزاوية المتكونة من التقاء أسطح السن » وتسمى حسب 
الأسطح التي تكونها . 

سن مقسوطة 05 زكلطة رططأهه) 

1 انظر التصاق » التحام (15وه1نزعلهة) . 

شذو ذسنى إلةتتامصة طامه) 

سن مناهضة أكته21280ة ,001 

سر أمامية (ملتتعاطة بطا0ه) 

إحدى الأسنان العديدة الموجودة في مقدمة الفم في كل فك 
وتشتمل على القواطع المركزية (الثنايا») والقواطع الجانبية 
«الرباعيات) والأنياب . 


الجهاز السنى 


صف الأسنان » ترتيب الأسنان » 


100115 115 


أاع 2115 )100 


تنضيد الأسنان 
1- ترتيب وتنضيد الأسنان فى البدلة السنية . 
اوضق الأمعان كل القراعة التهرية , 
تنضيد الأسنان الأمامية 21261101 راطع عسط ته امه 
رصف وترتيب الأسنان الأمامية لمراعاة الناحية الجمالية أو 
تأثير الصوت أو الكلام . 
تنضيد الأسنان الخلفية 2051101 رأتاء عع طة ته 1أ00] 
سن اصطناعية لد تكتاضة رطأهه) 


سن مصئعة تستخادم كبديل لسن طبيعية في جهاز 
تعويضى » تكون عادة من الخزف أو الراتين الأكريلى . 
١ 2‏ 
سن اقتلعت بالقوة من سنخها . 
سن الع - سن فأسية - سن آزل 
مصطلح متروك لوصف السن الطاحنة 1 
سن الرحى - سن فأسية سن أَزْل طامه)] عله - عام2هه رطأهه) 
سٍ الطفل 1 ١‏ "225 ,)0ه 
مصطلح عمومي للسن الساقطة أو السن اللبنية وهناو26) 
(طامها أو سن أو لية (طا0م) تتتمسط) . 


2150 ر001) 


طا00) 22216 - ع2:1 ,)00) 


- 810 - 


مزيج من جزيئات دقيقة ساحلة » ومواد رابطة » ومواد ملونة 
ونكهة مع أدوية طبية ومواد كيميائية أخرى . يستعمل 

لتنظيف وتلميع أسطح الأسنان والحشوات . يسمى أيضاً 
معجون الأسنان (ع]25م 1005 أو المعجون المي 
(ععتتتتامعما) . 


معجون تنظيف الأسنان - معجون ‏ -ع)وهم وصتصدعك طأمه) 


الأسنان 51م 0011 
اختيار لون السن - - سمناععاء5 مامه طأهها 
اختيار در جة اللون دسمناععاء؟ علقطد 
تحديد لون سن أو مجموعة من الأسنان الصناعية للمريض . 
إسمنت بلو ّ السن > أمعصع لعنرمام - طامما 
حشوةبلون السن م2 مادء 0ع010» - اهما 
مادة بلون السن ١‏ عع2هقاوطتاد 0ع0101» - 0)1ه) 


ا00) ل0عمرقطة -ععم - لمعتدمء بطامه) 


سن قمعية » سن 
ل 
وه 58 » تحدث عادة في الأطفال 0 1 


سن منفلقة » سن متصدعة .» سن مشقوقة لعكاعوك 0ه 


سن تا الإطباق عالط - ووم بط)0ه) 

سن م تّدة معترضة » طام - ووم*ك و001) 
سن .ذات وتد معتر ض 

نين ذات شرف 0ع ركتك ,0011 


سق ذات شرف - ناب [أوكتك - عصتصق ح لتصكتكء ,ططأمه) 
1 انظر ناب (10مكناه - عمتمه0) . 
سن عديمة الشرفات سن مُسحاء » سن 
غير ذات حدبات 001 ركتكء )112 - طأوما ءءموعل - منعع 
أسنان صممت يدون حدبات »تستعمل في الجهاز 
التعويضي حينما يكون تسجيل العلاقة ة المركزية صعباً . 
سن ميتة » سن غير حية 0620 )0ه 
مصطلح شَائع . ولكنه خاطئ لسن عديمة اللب . انظر سن 
عديمة اللب (طاهه) ووع1ام1ن©) . 
سن لبنية .سن ساقطة . سن أولية 
أول سن تبزغ في فم الإنسان . وهي واحدة من عشرين سناً 
من الآسنان الأولية » تسقط فيما بعد ليحل محلها البديل » 
أي الأستان الدائمة . 


ت دوع[ كت ,10011 


100111, 5 


ين مثقبة - - سن بلادبوس 00]5) ووعلصام - ع3رمغقتل ,طأه0ه) 
سن اصطناعية ذات ثقوب في قاعدتها . تنساب داخلها مادة 
قاعدة البدلة البنيه عند 2 وبذلك يث يليك الس بقاعدة 


البدلة السنية . ا أيضاً سن بلا 51 ومع لصاط) 3 


3 


استخدام حركة اهتزازية وتحريك الفرشاة إلى الخلف والأمام 
في حركات قصيرة مع الاحتفاظ بنهايات الشعيرات في 
الميزاب . 
أسلوب استعمال 
فرشاة الأسنان لشارتر 
يقة لتنظيف الأسنان تستخدم حينما تكون الحليمات بين 
السنية غير مالئة للّمسافات أو الفراغات بين السنية » ولا 
تستخدم حينما تكون المسافات بين السنية ممتلئة بالحليمات 
السنية . توضع شُعيرات الفرشاة بزاوية 45 درجة » موجهة 
باتجاه الأسطح الإطباقية » وتجعل جوانب شعيرات الفرشاة 
على الحواف اللثوية والأسنان » مع امتداد الشعيرات ذاخل 
الفراغات بين السنية » وتطبق حركة اهتزازية أو دورانية 
شديدة مع الاحتفاظ بوضع الشعيرات في مكانها . وينصح 
باستعمال فرشاةذات أحزمة شعيرات متعددة لينة . 
وتستعمل هذه الطريقة خصوصاً بعد الجراحة حول السنية . 
أسلوب استعمال فرشاة 
الأسنان حسب رول 307 
توضع فرشاة الأسنان بالناحية الشدقية في الربع الأول المختار 
من القوس السنية وتستقر شعيرات فرشاة الأسنان على 
اللثة » موجهة بعيداً عن الأسنان . ثم تلم شعيرات الفرشاة 
عبر اللثة إلى الأسنان باتجاه الأسطح الإطباقية لكي تسمح 
للشعيرات بأن تتدفع بقوة في الفراغات بين السنية . يجب 
إعادة التفريش بهذه الطريقة حوالى ثمان مرات قبل الانتقال 
إلى ربع آخر وبعد التعامل مع الجهة اللسانية بنفس الطريقة . 
سن شدقية »سن خدية لدععتاط بط)مه) 
د لالد شالق الأسنان الخلفية (طاععا #مترعاوه2) . 
سن بارزة »سن الوعل علعناط ,1أ00) 
تعبير عامي لبروز واضح للأسنان العلوية الأمامية : 
برعم سني 
ناب ءالناب 
سن ذات حدبة واحدة مشابهة لسن الكلاب » توجد بين 
اترباعية والضاحك ؛ يوجد ناب في كل ربع من القوس 
السنية فى الأسنان الأولية والأسنان الدائمة عند الإنسان . 
انظر ناب (4ذمعنات - عمتمة0) 3 
ملاط السن ألاعطع ,)00 
سن خدية »سن شدقية »رحى عاععك )0ه 
0 00 0 إلى 0 خلفية (طامما #مترعاوه2) . 


5 ,عنا0تسطءء) عستطئعت اط 0011) 


ونع تططاءع) عستطكتتتط 001 


0 غ00 


لأمكتكء - عصتصقء 2 عستصق بط)غه0ه) 


معجون تنظيف البين > - قعستطكتامم طامه) - عصتصوعك ط)مه) 
معجون الميع السن -  -‏ عناصم - عأكوم طامه) ع عأكوم 


معجون أسنان 
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من هتشنسون -- 00)6] اعطعامم - و دامكستطء انتآ بط)0ه) 
سن ٠‏ مثلمة 
و 
شذوذ سني مصاحب لمرض الزهري الخلقي يصيب القواطع 


والأنيات » والأرحاء الأولى الدائمة ة .تكون الأسنان ناقصة 
التشكل والقواطع ذات مظهر وتدي الشكل 5 
سن ناقصة التنسج »سن ناقصة 1هامع0 عنائقادرهموط رططامه) 


التصنّع - نقص التصّعٌ السني 


مم11 


سن منحشرة 0 100 
سن غير قادرة على البزوغ » إما بسبب العظم الذي يغطيها أو 
بسَبب سن مجاورة . 

عبن قاطعة 121501 رج1أ00) 


ا أربعة في كل قوس سنية » 


الأسنان اللبنية والأسنان الدائمة عند الإنسان » تسمى السن 
القريبة من خط الوسط بالقاطع المركزي (الثنية) » والسّن 


البعيدة بالقاطع الجانبي (الرباعية) » وتستعمل لقطع الطعام . 
انظر قاطع 7مداعم]) . 
سن سفلية تامع لصا ماهم 
تقلقل السن عستدء1005 0011) 
( تحرك السن في سنخها) 
مَفْد السن 1 و05 001] 
سن سفلية 10173 ,1أ00] 
سن متلينة .سن رخوة عنامع22212 رطأهه) 
سن سيئة التكوين وكديده اللعرض الشويس الس + 
من سفاة انه لناطنلسقطدم رطامه) 
س0 علوية بة 1222511217 رطامه] 


سّن مسلّحة .سن مقواة بالمعدن 
هجرة السن »سن هاجرة . سن متنقلة 
سن لبنية »سن مؤقتة غ00 كنامسلع0 ح عللتحمط بططامه) 
: انظر أسنان لبنية (0ه0 نامعل كنامتاللعءء12) . 
سن مفقودة » سن غائبة 
ققد سن من الأسنان الموجودة في 
أو بسبب تهدمهاأو قَلعها . 
رك لس ب د 
سن طاحنة » سن رحوية » رحى 
واحدة من اثنتي عشرة سناً خلفية »ست في كل فك » » ثلاث 
في كل ربع من القوس السنية من الأسنان الدائمة ؛ أما في 
الأسنان اللبنية : فهي واحدة من ثمان أسَنان خلفية » أربع في 
كل فك » وانشين في كل ربع من القتوس السنية عند 
الإنسان » تستخدم في مضغ وطحن الطعام . 


لم125 2[1ا12 ,غ00 


مالع تحط )00 


00 و00111] 


1117طمطد ط)هه) 


120121 و1001 


سن متفتتة » سن متفلعة لعاونع 1 بطامه) 
انظرتفتيت (19600ء001120) . 


تعيين الأسنان »ثرا قيم الأسنان دم تامع زوع )00 


مين متطمرة رطامه) 
سن غير بازغة بسبب قصور القوة الدافعة أو البازغة . 
تا أكل السن دمزومتاء )00) 


00) عات‎ . ١ 0 

قلع لسن 5 
سن عينية - الناب العلوي 
مصطلح شائع بين عامة الناس للأنياب الععلوية . انظر ناب 


عمتسق تإتنه[للههم - عي بطأهه) 


(عصتمةن0) . 
سن مستعار 5 »سن اصطناعية 1215 ,1أ00] 
سخ ذات شر ف فمسطحة - 0015 ووع[رمكتهء - ررزكتاء 11214 ,ط00)1) 

سن بلاحدبة 
جريب السن عكتلاه؟ طامها 
شكل السن حصخده؟ امه 


التفاصيل التى تميز الأسنان المختلفة : الانحناءات » 
والخطوط ء والزوايا » وامحبيطٌ الخارجي التي تسمح بالتعرف 
على كل سن على حدة والتفريق بين الأسنان . 
شكل السن الأمامية 
شكل الحافة الحيطية للسن الأمامية . 
شكل السن الخلفية 2 7 
تمييز الأسطح الإطباقية قية للأسنان الخلفية العديدة . 


غ00 5م10 - 1!"0111:011*5 )00 


60011 ]010, 211661101 


20511101 ,101123 0)15ه) 


سن فورنيه - سن مون 


سن مندمحة 15 ,0ه 
اتحاد الجراثيم السنية بشكل جزثي أو كامل أثناء التطور . 
مرتكز سني 1 مستحعلس؟ طامه) 


محور تتحرك السن حوله عند تطبيق قوة جانبية . 

سن متيئمة 2 سن مز دوجة ]2 7طتمطاعع ,)00 
١‏ انظر توا أمة #:مضاعقة (مماهستصيعء6) . 

00 و 

مجموعة من الخلايا الجنينية ».هي عضو الميناء »والحليمة 
اللاو لحيس المي «واتظوز سكل لخر السام 

للقط موط)00) 
221077 0011 


متاعع )00 


درينة "سنية +حدنة سلتية » درينة 
سن بنية غميمة " - أءعوع00216 1052 تإتقائلء عط بطأهه) 


وراثية - تكون العاج المعيب 


2ع ع1 رطا كادع عع 1170أصعل0 


فلنسوة سنية 0 0015 
شريحة من الخاطية متبقية على السطح الإطباقي لسن خلفية 
أثناء بزوغها . 
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الدائمة رقمين يشير الأول إلى ربع الفك الذي توجد فيه السن 
حيث يرمز إلى الربع العلوي الأيمن بالرقم 1 والأيسر بالرقم 2 
وربع الفك السفلي الأيسر بالرقم 3 والأيمن بالرقم 4 . أما 
الرقم الثاني فيرمز إلى ترتيب السن في ربع الفك حيث يرمز 
إلى الثنية بالرقم 1 والرباعية بالرقم 2 والناب بالرقم 3 ويتزايد 
الرقم بالاتجاه الوحشي حتى الرحى الثالثة التي يرمز لها 
بالرقم8 . وعلى ذلك يرمز إلى الرحى الأولى السفلية 
اليسرى الرم 6 مثلا . 

0220560 ,10011 
طا00) لدعتصمء - ل0أعمقطه - عع7 .001) 


أنظر سن مخروطية (طاهما لهعتمه00) . 
سن دائمة 
' سن من أسنان البّزوغ الثاني الدائم عند الإنسان . انظر 
الآسنان الدائمة (مهاتامعل امعممصصمع2) . 
عود الآسنان » خلالة 
أعواد دقيقة من الخشب أو المعدن أو البلاستيك تستعمل 
لإزالة فضالات الطعام من الفراغات بين السنية . 


0011, 61 


11م 0)1ه) 


سن بيكينجتون تيرنر ولع صصدة) -مماعستعلتم وغ 00] 
سن ذات دبوس - سن ذات دبابيس2 0002] كضأم - ضام رطغهه) 
سن وردية 1 علصام رطامه) 


من مفانة دامفسناض دان ذا الامعلال يعنطيها اللو 
الورقق أعيخة لرقية ادس الي 1 دز اللي الفلز 
امتصاص داخلى (000م502ع8 ل2معام1) . 
سن بلادبوس أو 5527 د طاأمه) ع3تدمغدتل ع ووعلصام رطأمه) 
انظر نو مثقبة (طا0ما ع13م)ة1(1) . 
سن موتدة »سن ذات صائر 2101 ,00)12] 
سن أكر يليكية- سن راتينية - 1ا00) عنتاوة - عتأكهام ,ططاهه) 


كريليكية طامه) سلوعءم عتاجعهة 
سن خز فية ستواءء201 رطأه0ه) 
وضع السن ده )وهم 0015 
مصطلّح متروك لوضع التداخل الحدبي . 
مو ضع السن . ميضعة السن “اع 0510م 001 
انظر مو قع » مو ضع (تعدمالوم2) . 
شن خلفية 20511101 ,00)13] 


واحدة من خمس أسنان في كل ربع من القوسين السنيتين في 
الجهة الوحشية من الأنياب » وهى الضواحك والأرحاء » 
انظر الضواحك والأرحاء . 


سن مو ن -أسنان طاععا و*ناعتمنتناه'1 - 810035 0ه 

قورنييه 7 
رحى أولى صغيرة مقببة سيئة التكوين عند المرضى المصابين 
بداء الزهري الولادي ؛ تسمى أيضاً أسنان فورنييه 
(طأاععاد ”تع تصصره1) . 

سن وليدية » سن ميلادية لقاهط رطاهه) 

أسنان توجد قبل الولادة . 

سن طبيعية 

سن ولادية »سن وليدية 
سن مؤقتة توجد في فم الطفل عند الولادة أو تبزغ بعد بضعة 
أيم أو خلال الشهر الأول من الولادة . 

سن لااتشريحية 

سن اصطناعية سطحها الطاحن ليس مماثلاً لسطح السن 
الطبيعية » ولكنه صمم ليأخذ شكلاً خاصاً حتى يؤدي وظيفة 


2211121 ,1غ00) 


2012221 ,غ00 


22260121 - 12012 و1غ00) 


سن لاتشريحية لدع تددم أقطة-همهد بطأمه) 

' سن صناعية ذات سطح إطباقي مصمم وظيفياً ليناسب 

سن غير وظيفية لقدامتاعصدا؟ - دمص مط)0ه) 

سن غير إطباقية » بسبب غياب السن المقابلة في الفك 
المقابل . 1 / 

سن 00 سن غير حية 21؟ مط برجطأهمه) 
سن لاتستجيب عياف حار الك وممصم بد 
دقيق »غالبا ما يستع مل للإشارة إلى سن عدهة اللْب 
(طأه0ه)] ووعاملناط) . 1 

سن مثلمة- طا00) *5مكسصتطعاسط - 0عغطء امم رط)0ه) 

سن هتشينسون 

ترقيم السن كس طتسسام طامه) 
هناك الكثير من الأنظمة التي تستعمل المرادف العددي 


لتعريف الأسنان الدائمة كل على حدة : قد يكون الترقيم من 
رقم واحد أو من رقمين بدلاًمن الوصف المطول للتعرف 
على السن . أحد هذه الأنظمة يعتمد نظام الترقيم من1 إلى 
2 : حيت تكون الرحى العلوية الثالثة اليمنى هي السن رقم 
1 »يليها فى العدد أسنان القوس السنية العلوية حتى الرحى 
العلوية الغالغة اليسرى وهي السن رقم 16» الرحى الثالثة 
السفلية اليسرى هي السن رقم 17 » والرحى الثالثة االيمنى 
السفلية رقم 32 . (ترقيم الأسنان اللبنية بالأأحرف من حرف 
ه إلى حرف" . يبدأ من الربعٌ الأيمن العٌلوي ) . يوجد نظام 
آخرمعتمد من الاتحاد الدولي لطب الأسنان . يعطي السن 
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سن صناعية ذات شق معياري يتطابق مع وجه معدني بما 
يسمح بتبديل الوجه إذا تلف أو كسر . 
تلون السن 


سن خزفية مستقيمة الدبابيس 


كستلطلة)ك )0ه 
طام - أطائته )5 ,ط)0ه) 
سن خزفية وجهية ذات دبوس عمودي . 
بعلن 
أرومة السن . جدعة السن 
مايتبقى من السن بعد تحضيرها للتويج . 


- 


100) 56111111: 


متاك 0)1ه) 


نسيج السن ©55]32 0011 
سن علوية 51121101 وآ00)1] 
سن زائدة 511011111161217 ,100113 


سن ذات شكل شاذ »ء زائدة عن العدد الطبيعى للأسنان فى 
سن إضافية - سن تكميلية - لماسعح [درمنك رطأهه) 
١‏ 1 0 121217نالالاء متاك 
سن زائدة ممائلة تماماً في الشكل للأسنان الطبيعية في نفس 
المنطقة التي تبزغ فيها . ١‏ 
سّطح السن 


سن مؤقتة - إثغار لبني 


ع2]اناد )00 
- 16222201217 ,0011 
طاهه) علاتمم ح دسهتغتأسعل كبامسلاعع0 
سن ذات حدبة بزاوية 30 عع 2م06 - إاتتتط)ا 00م 
سن تشريحية خلفية » يكون ميل الخَّدبة فيها بزاوية 30 درجة 
تقريباً مع المستوى الأفقي . 
سن ذات حدبة بزاوية 33 درجة ععلعع0 ععخدطا- واستطا رطامه) 
سن تشريحية خلفية ذات ميل حدبي بزاوية 33 درجة مع 
ا ممستوى الأفقى . 
سن ذات قناة 1 605 ,13غ00) 
سن صناعية ذات تجويف اسطواني يمتد من السطح الإطباقي 
حتى العنق . يدخل فيه دبوس أو وتد مصبوب لتثبيتها في 


قاعدة البدلة السنية . 
سن تيرنر 1 5ك” 111" ,غ100 
1 سن دائمة ناقصة التشكل نتيجة لآفة أوعدوى سن أولية 
سابقة لها . 1 


سن ذات حدبة بزاوية 20 درجة عع 0687 -تجاصء 05 )0م 
١‏ سن خلفية شبه تشريحية ذات ميل حدبي بزاوية 20 درجة مع 

ا مستوى الأفقى . 
17 طا00) 0060ع2ء - ه71 تا“اعتطتا 60011 


انظرسن منطمرة (طاده) 0064 ءطدم8) . 


سن ضاحكة 
' سن ذات حَدبتين » وهي إحدى سنين خلفيتين يوجدان في 
كل ربع من القوسين السنيتين للأسنان الدائمة في الإنسان » 
بين الأنياب والأرحاء . انظر الضاحكك (2ة[مصعءط) . 
تحضير السن 
انظر تحضير (2)00جهمع262) . 
سن أولية - سن لبنية 
1 انظر بن وح لمن (دمتكتامعل دنامنلء12) . 
سن صنعية » سن اصطناعية 


:2121220133 و0011 


100111-03 
00 06100115 - تلتتمطتام 001 


1)ع21:05]1 ,0011 
سرد عديمة اللب - سن ميتة - )100 0620 - ووع1ماتام بطاهه) 


سن غير حية غ00 02-121 
يسن تدع ينها ذلك , ممطاع تاق فبواقيق سودي ار 
سن بلا حيوية . 


طفح سني - أكّال الأطفال كتالنتطمه :اد - طوة: طامه) 
طفح حطاطي يشاهد فوق لثة الرضع أحياناً . 

سن العقل الخلفية 

سن إزميلية 

قواطع بعض ال حيوانات القارضة كالجرذان . 

شن مرغوسة سن امتكولة 
سن تستخدم في اللغرس بالنقل » لتحل محل سن مقلوعة . 
أي سن تزرع في مكان غير مكانها الأصلي  .‏ 7 

سن تالية - إثغار دائم » أسنان دائمة 


20511101 12010121 ,)0ه 


محدهكةتملدء5 بط)هه) 


10011 0 


- 56201201217 ,)0ه 
0 211121111 
مُقطع السن دمناءء5 طأ00ا 
اختيار السن 
اختيار لسن أوالأسنان حسب الشكل والحجم واللون 
لتتلاءم مع شخصية الأريض . 
لون السن . دليل الآلوان 
أداة لاختيار اللون المناسب للسن . 
مادة ترميمية بشكل السن 
تباين حجم الأسنان 7 
سوء التناسب بين عرض تيجان الأسنان فى القوس السنية » 
(السافة الانسية الوخشية عند نقظلة العلامسى )وبين المسافة 
المتاحة في القوس السنية .كليهما يمكن أن يسبب ازدحام أو 
تباعد الأسنان أو كليهمًا معاً فى أجزاء مختلفة من القوس . 
اح را 0 
سن ستيل ذو الوجه القابل - عاطوءعصقطءمع اص و'عاءء)5 رطاهه) 
للتبديل - وجه ستيل 
القابل للتبديل 


0ع )00 


00) 520 


لقاأتاء]222 عتأكهام لأءمقطد-ط)00) 


7ع طومع:0151 512 0)1ه) 


101115 - أعكلء50 )100 


كساء 12 عاطادعع شطقطاء عاص[ و'عاعع)5 
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تصوير إطباقي ءءء [1:0م لدكسطاءء0 لدعتطمهةتاع 1000 
طوبوغرافي , تصوير تفاصيل السطح الإطباقي 
انظر تصوير إطباقى مائل (00تاءة6ز0:م 531ااءهه عناوناط0) . 
طوبوغرافيا ١‏ 'إطمة ع 6070 
الوصف أو الرسم الدقيق للأماكن أو لسماتها السطحية 
وصف التضاريس أو السمات المميزة لمنطقة تشريحية 
وصف تضاريس سطح السن ٠‏ عع تند طامم), تطامدمعممه) 
الوصف التشريحي لسطح اسن 
حملاج » مشعل :1م 
حملاج كحوا لي ٠‏ مشعل كحوا لي امطمع لقبطءته) 
حملاج ذو رأس متعدد الثقوب 
جما اللحام الذاتي 
عزم التدوير- عزم اللي 
1-(في طب الأسنان) : دوران السن حول محورها الطولى . 
زف تقوب الأسنان) : مدريات عدو السب في الالاة 
الشدقي اللساني مع حركة محدودة لتاج السن » تتحقق 
هذه الحركة بواسطة قوة التوائية عن طريق سلك قوسي 
تقويمي أو أحد ملحقاته أو كليهما . 1 


متا ع10112التتحطميطاء:»01) 
رطء:1ه) 


101:11 - 715125 55 


تدويرالسن 1011 

التواء » لوى م011 
لعاف ري بول تبروا لطر ل 

منفتل » ملوي . ملتو 1015157 


انفتال » التواء » فتل 2 لى - دوران ظطمتاهاه" - دصملوك ؤأومره) 
سوء وضع السن بسبب دورانها حول محورها الطولي . 
إطباق منفتل ؛ 


- 01:50©11151011) > 1012كنا101:50>1 


إطباق التوائى 100 - دمأسطاء»0 - 0150 
سوء إطباق ناتم عن انفتال السن حول محورها الطولي . 
صعر كتلامء01)1) 
داء المستخفيات 000515 - 101010515 
حَيد 101 


بروز مستدير أو تورم عظمي (005ننا '801) يوجد بجانب 
خط الوسط الحنكي في الفك العلوي أو على السطح 
السنخى اللسانى فى الفك السفلى فى منطقة الناب 
والسواجك 2 0 0 
بد فكي سفلي . حيد الفك 


كنله 0 015 
- كتنه[اناط1لل صمحم كتكاه) 
05 1د[نا 21ج 
لرإ عيوي داتع نضا حا عاق الخو ساني مين 
اقلت لضن ان مقطفة لضو كلف دمصي معوية ف 
انطباق البدلات الكاملة : 1 


11221 و0011 
7121 بط0ه) 


سن علوية 

سن حية 

1 سن ذات ل حي + 

حيوية السن 

سن جدارية - ضرس 

تبيض الأسنان 

سن العقل - الرحى الثالثة 
مصطلح قديم للرحى الثالثة . 


12117 )هه 
01 :220191 > لل12 رط)00) 
كل لط )هه 


220121 لختقط) ت جم0 1151 ر)00) 


سن صفرٌ يي طا00) دوعامكته - عتتتعء0 - 0ناء7 001 
الدرجة - سن بلاحّدبات 

ذو أسنان 1 1001 

أدر د عديم الأسنان » بلاأسنان و001115] 


معجون الأسنانمنظف أسنان 
منظف أسنان في شكل مسحوق أو معجون يستعمل على 
فرشاة الأسنان لتنظيف المناطق التى يمكن الوصول إليها من 
الأمهان معتوق: قوذ ساجملة بصيفة جو ناد ة داك لكيه . 


ع111مع1 - عأمدمطا00) 


ومادة ملونة وأحياناً مواد دوائية . 
متبارزالأسنان 10011 
ألم مو ضع 3نع1د0م2) - وذأع1دم0) 
قلح »رواسب كلسية 5تالساعلدء لدأصعل - عتنطمه) 
متروك 
موضعى لدعذمه) 
تخدير مو ضعى - لدء1م0) - و1دعطاوع2 جه [لد16م0) 
تخدير مظع اكع طاذعتة ععوتتتناد - وزأوعطادوعطهة 
بنج مى ني ع1اع5)5ع2ة لدع1م0) - عتاأعطادعفصة [د16م0) 


انظر مخدر (عتاعطاوعصة) . 
مسكن موضعى - مسكن سطحى - عنوععلقصة لدعتأمه) 
١ ١‏ عذأوءع2215ة ع112ناد 
فلوريد موضعي 
مادة تحتوي على الفلوريد » تطبيق على منطقة من أجل 
جعلها أكثر مقاومة للتسوس . قد تكون في شكل محلول أو 
هلام أوغسول للفم أو ورنيش أو معجون . 
معالحة موضعية . مداواة موضعية متاق نلعم لمعامه) 
خط توبينار 
نسبةإلى ب .توبينار »0850زم2.10 »1912-1830 » 


اممة لدوعامه) 


210110 لوعامه) 


عطنا 0*5نتقطامه) 


المخط الذي يصل النقطة الذقنية ددم 260681) بالمقطب 
(هلاعطهات) . 
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ذيفانداخل خلوي تنق اس طاععة“تاصتريستهه) 
سم جرثومي يتحرر عند موت الخلية . 
تسمم الدم ‏ انسمام الدم ‏ تَذِيفُن الدم 
انتشار السم في الدم . 
انسمام عدوا ائي 
ذوفان 
سم عطلت خواصه الضارة ولكن بقيت له القدرة على الحث 
على انتاج الأضداد . 
انسمام بو لي ؛تسممبو لي ٠‏ فتطاعلنا - متسع هتنا - متسداءدها 


10 


)ع1 - 1020 حت لامتاعء 0:1 


10010 


يوريعيه 


تربيق قلناعء 2 


1 حاجزيمتد من المحفظة الخارجية إلى داخل العضو . 
2-إحدى الصفيحات العظمية أو الأشواك الموجودة فى 
العظم الأسفنجي . ْ 
حزمة صغيرة من النسيج تمر خلال العضو وتقسمه إلى 
حجرات » مثل الحاجز العظمي في العظم الإسفنجي . 


ترابيق (ف : تربيق) عقلنءء 2 
جمع حويجز أو حويجب . 
تربيقى عتقلناءء26] 


متعلق بالحويجز أو الحويجب أي الحاجز أو الحاجب العظمي 
لدي ْ 
أَثّر ار سم أثر زهيد ع2 
1 - متتبع » مقتف ء قائفة وق 
2- راسمة » مرسمة » مخططة 
1 طريقة تشخيصية » بإدخال مادة داخل الجسم من أجل 
اقتفاء تقدمها والحصول على معلومات عن العمليات 


الأيضية . 
2-(في طب الأسنان) : جهاز لتسجيل أوضاع الفك السفلي 
وحركاته . 
قائفة سهمية أسلمم - 221:01 رلاعع 22 


1 -أداة ميكانيكية تستعمل لتتبع نمط حركات الفك السفلي . 

2-أداة ميكانية ذات رأس تعليم يثبت بفك واحد » ولوحة 
رسم أو صفيحة رسم الأثُرتثبت بالفك الآخر ؛ تستخدم 
لتسجيل اتجاه وامتداد حركات الفك السفلى . انظر أيضاً 
راسمة القوس القوطية (7ع26تا تاعتة 6 : 


عناصر الاقتفاء » عناصر مشعة اقتفائية » كاسع صعاء مععهم 


عناصرقائفة 
قائفةالقوس القوطية طعننة عتطامع,نععهةا 


قائفة إبرية غستمم عللعع ص ضعع هم 


حيد فكي علوي 
حيد قذالى 
حَيد حنكي 
درو عظمن قات 'بوقده العيانا عم قط اومقيل لساك 
الصلب عند التقائه مع العظم بين الفكي . 
تعرض الجسم الكلي للأشعة 
كمية الأشعة التي ينعكس تأثيرها على كل جسم الشخص 
المعرض لها . 
متانةءقوية 
قابلية المادة لمقاومة الضغوط والإجهاد بدون أن تنكسر . 
متشفة. يثشف » فوطة 10 
صورة تاون الإسقاطية 
أسلوب تصوير إشعاعي لإظهار المنطقة القذالية للجمجمة » 
يستخدم أيضاً لإظهار لقمتي الفك السفلي في المستوى 
التاجى »أنظر أيضاً تصوير تاون العكسى 7656 1) 
1 9 0 انظر فسيرتة عام 
(وطمومع153010) . 1 
(سابقة) سام . سمي 


015) 11217التقحط - 15د ل1ن:122 5نا01) 
كتلة)أمء06 15ا:01) 


015) '1121:7ل:122 - 112115) 2312م 0155 


ع:205101كه 50037 101691 


55 ش20ظ1 


10171275 010 0 


و-050] 1010 ,-1031 ,-01) ,-01) 
تسمم الدم 2 انسمام الدم وتلمع 0) - متسسعد10] 
حالة تسمم دموي عام بسبب وجود ذيفانات الجراثيم في 
الدورة الدموية » تؤدي إلى حمى وأعراض أخرى مرافقة . 


سمي 2 انسمامي 2 سام 03 
متعلق بالسم أو التسمم . 
اضطرابات انسمامية وعع سقط سكت عتهه) 
انسمام درقى تمع علاما 
سمية 1017 
نظير السم »تماثل السم 2 شبيه السم 10 
مبحث السمو م » السموييات 10501601057 
تسممء انسمام 5أومء03] 
حالة مرضية ناتجة عن التسمم د 
تسمم إنتاني عتامعكى, كأومءع:0] 
ذيفان ستناه) 


مادة سامة تفرز بواسطة خلايا نباتية أو خلايا حيوانية » 
وبشكل خاص الجراثيم الممرضة ؛ إذاتم حقنهافي 
الحيوانات أو الإنسان » تسبب إنتاج أضداد خاصة أو 
ذيفان خارج خلوي - 
ذيفان براني 
تنتجه وتفرزه الخلايا الحرثومية عادة . 


لل:0]مع2 2 نتولتالاء2ىعءرست:0) 
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السنية المقابلة يستقر ويتحرك عليها رأس التحميل ؛ تستعمل 
بغرض دراسة توزيع قوى إغلاق الفكين لكل مناطق 
الأنسجة أثناء تسجيل العلاقات الفكية السفلية العلوية 
لتعديل أو تصحيح نقاط التماس الناشزة أو كليهما معاً . 
انظر قائفة ذات سهم (اععةكا غمطلمم التمتتك) . 


مرتسم من خارج الفم 2011 "تائء رع سا 1:2 
مرتسم شبيه بالقوس القوطية طعندة عتطامع ,ساعد 
طريقة للرسم التوضيحي 8 للوضع الخلفي للفك السفلي 


لتحديد الإطباق الطبيعي في حالات عمل البدلات السنية أو 
حالات التأهيل الفموي . يشبه الرسم رأس سهم أوقوس 
قوطية ويمثل حركات الفك السفلى المتعددة عن طريق 
اببتخدام أداة الوؤسم على اصترى تسجيل أفقي 5 
مرتسم شبيه بالقوس أصتدم ع01ععص-طءسة عتطامع, عصعهم 
القوطية 
رسم بأداة مثبتة على القوس المقابلة » يشبه القوس القوطية أو 
رأس السهم . قمة رأس السهم تمثل أقصى وضع متراجع 
غير متوتر للفك السفلي بالنسبة للفك العلوي أو تمثل 


العلاقة المركزية . 
رسم بيانى » رسم تخطيطى عتطمف ع رعس 2 
مرتسم من داخل الفم لوده -هتاسترعوساع د 


مركسم شبيه بالقوس )0126م-؟22101 - أسصتوجرء01ععص,رعصعهم) 
القوطية- رسم رأس السهم - 
رسم القوس القوطية - 
رسم إبرة التسجيل . مرتسم شبيه بالقوس القوطية 

رسم يشبه رأس سهم أو قوس قوطية ينفذ بواسطة جهاز 
مشبت بالأقواس المتقابلة . شكل الرسم يعتمد على وضع أو 
موقع رأس التعليم بالنسبة لطاولة الرسم . قمة رأس السهم 
المرسوم جيداً تمثل أقصى تراجع غير متوتر للفك السفلي في 
علاقته بالفك العلوي أي هي العلاقة المركزية . 


- طعدة عتطامع عصاعدم) 


5 1ا71ا)5 - قطاء 2 


ورق الاستشفاف "امهم عستعهما 

استشفاف الصور الشعاعية عتطمهبع2010" , مه 

قضيب الر سم 51 عصقة) 
انظر مواد الطبع (2221621215 ممزذوع ترم د1) » مدخل الغصن 
النضير واعناة معع: 0 ). 

مرتسم شبيه بالقوس القوطية كناماى, مساعهةم 

طاولةالر سم عاطها عساعهم 

1 - سبيل » سلك » مسلك عا 

2 - حزمة 

3- جهاز 


و 3 
مشعر مشع عاكناع 20102 عع 112 
قائفة إبرية .قائفة مسحلة 5لا زاكرناءعع 2 


(سابقة) الرغامى . القصبة الهوائية 
سابقة تعني العلاقة مع القصبة الهوائية أو الرغامى . 
الرغامى » القصبة الهوائية 
أنبوب غضروفي » طوله 10 إلى 13 سم يمتد من الجزء السفلي 
للحنجرة حتى يتفرع إلى القصبتين الهوائيتين ؛ القصبة 
الهوائية ذات حلقات غضروفية لتقويتها والحافظة عليها 
مفتوحة » وتبطن بغشاء مخاطي ذي أهداب لطرد الأجسام 


-2120) بلعغطعة:) 


]نوق 


الغريبة من القصبة الهوائية إلى الفم . 
رغامى 2 قَصبى لدعطعة) 
متعلق بالقصبة الهوائية أو الرغامى . 
الشريان الرغامى » الشريان القصبى لاع لمعطعةا 
فرع من الشريان الدرقي السغلي » يغذي القصبة الهوائية . 
انظر مدخل الشريان القصبى (15لهعطاء1:0) . 
(سابقة) عنق عرقبة | - ملعطعهما 
العضلة الخنشائية الرقبية - عاعكناحم 0زمأعقدده 1ع طع ةا 


كتألمصرةء 15ا1تتتأوولع 11.102 


(سابقة) رغامى . قصبى -معطع هما 


فغرالرغامى إددمامعطاعهما - تإددمأومعطعهم 
عملية جراحية لتحرير انسداد المجرى التنفسي » بعمل فتحة 
في القصبة الهوائية ووضع أنبوب للحفاظ على الممر الهوائي 
للمريض مفتوحاً للتنفس . 

فغرالرغامى "إحصماومعطع ها - تودسمامعطعهم 

1- تتبع » اقتفاء نوق 

2 - رسم » مرتسم . مسار 
الخطوط التي تسجلها الراسمة على ورقة شفافة والتي تمثل 
حركة الفك السفلى أو النشاط القلبى الوعائى .2 

الر سم الشبيه بالسهم أثر را أس 3 520 1121107 


السهم- مرتسم شبيه القو سي القوطية قصاعة*) طاعتدة عتطامع 
رسم سيفالوميتري » عتاع دده لقطمعءرعساعه») 
مرتسم قياسات الرأس 
رسم الحيط الخارجي للعظام الوجهية وتحديد علامات قياس 
الجمجمة في الصورة الإشعاعية السيفالومترية . 
أداة التسجيل. 
أداة ذات نقطة تحميل مركزية » بين حتار إطباقي علوي 
وسفلي أوبين بدلة سنية علوية وسفلية » تشتمل على رأس 
ناس 0-0 بواحد من الحتارين الإطباقيين أو البدلتين 
السنيتين » وصفيحة رسم مثبتة بالحتار الإطباقي أو البدلة 


0671 قطلء 12 
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دواء يستعمل لتخفيف القلق أو الاضطراب بدون أن يسبب 
فقدان النشاط الذهنى . مثال : ديازيبام لستدمءعمة1) (قاليوم 
سسئلة؟) . 
(سابقة) خلال » عبر » بطريق 
عبر الشدقي »عبر الخدي -- 
تثبيت الخد بالأسلاك 
بشكل هالة حيث تمر الأسلاك خلال الخد وتربط بالجبيرة 
السنية . 
التصوير عبر القحفي 
(للمفصل الفكى الصدغى) (تنه[ناطنسقصه و مصة) عط 01) 
بالنسبة للجوف العنابى . انظر التصوير الإشعاعى 
(وطمومع153010) . 
لفل محرله ار لكل 
غطاء من الراتين الأكريلي أو المعدن » يستعمل لوضع القالب 
قوس وجهية ناقلة 
محولة . محول التيار » محول 
جهاز كهربي أن يزيد أو يخفض الجهد . 


«الى )له و سه 


11:9115- 


515 عاععطك - لوععتاطفصة) 


ممء [1:0م لامتسمضعكطة:) 


11211511 


5م60 132511 


11212511 12075 


1121151011231 


11212510100 1,5]72- 10770 

0لا - ع5 ,اعم 1م 1أكصطة) 
نقل الدم دده أكتا]كصة) 
إدخال الدم المأخوذ من شخص ذي صحة جيدة (المعطي) في 
الدورة الدموية لمريض (المستقبل) ذي دم غير ملائم في 
الكمية أو النوعية بسبب حادث أو مرض . 


نقل الدم اا 
عابر . مؤقت ءزائل غصع تكصة ا 
إضاءة نافذة ‏ إنارة عبر الأسجة . تضوء ‏ ده هستصسد التقصمتن 


1- طريقة لفحص جزء تشريحي بتسليط ضوء قوي يمر 
خلال أنسجته . 

3-2 (في طب الأسنان) : توجيه أشعة الضوء لتمر خلال تاج 
السن من أجل اكتشاف التسوس أو القلح أو الفضلات 
أوالكسور 


تحول »انتقال » تدرج دن أكصةم 
تغير من حالة إلى أخرى . 
متحول ء انتقالى . متدرج هده تكصةت) 


خلية انتقالية 


لاع افده 1ااكسة) 


السبيل الغذائى . السبيل الهضمى إتتقاصع مصتلة راعهم 

قناة ا أحزمة كة 
مناطق من القنوات العاجية تحت آفة التسوس » وتكون 
استطالات أرومات العاج متموتة ونهاياتها اللبية مسدودة 
بكواد كلسية . 


620 ,واع2 


السبيل التنفسى ». مجرى التنفس 1260177 أمروع" راع 
محرى الجيب » قناةالجيب كلاللأكراء 2 
جر سحب جذب مهنع 


قوة ذات نمط جذب تُطبق على جزء تشريحي لتصحيح 


وضعه . انظر أيضاً سحب مرن أو جر مرن 813566) 


(ممتاعة . 
جرمرن . سحب مُرن عتأاكقاءرصمناع 2 
جر خارجى . سحب من الخارج لممتتعاعء رسمناع 2" 


تطبيق قوى سحب للكسور الوجهية المزاحة باستخدام 
وسائل من خارج الفم » مثل إطارات الرأس . 
جر من خارج الفم 
لولب الجر ء لوب السحب 
لولب يستعمل في تقويم الأسنان لإحداث قوة جذب تكون 
كافية لتحريك أسنان في وضع شاذ . 


12-012[1])<ع, 1126100 


11211013 521237 


جراللسان 0511 رلامتاء1:32] 
سلك جر ]5 مسمتاعدما 
تقليدي لحصدهة) نل 
علاج تقليدي أسع موعن لحصم انلها 
كثيراء صمغ القتاد صمغ الكثيراء طاأسدعدع 2 
صمغ يمكن الحصول عليه من النباتات الخضراء . 
زنمى . متعلق بوتدة الأذن لدع 
نقطةالوتدة علوم 


أبعد نقطة وحشية على الوتدة ؛ وهى نقطة من علامات 
التتليج الرهو هي تاساك الممحم ةو" 

أوتاد الأذن الغفيرة ع2 
مفردها وتدة الآذن (كتاعة؟1) . 

نقطة وتّدة الأذن » الزنيمى 
أقصى نقطة أمامية على الثلمة فوق وتّدة الأذن » فوق وفى 
الأمام من نقطة (ممتتره) ؟ وهي علامة في اينات 
الجمجمة . 

وتدة. وتدةالأذن»رّمة 
بروز غضروفي صغير أمام مجرى السمع الظاهر أو فتحة 
الأذن الخارجية . 


مهدى 


الل نوق 


كا 


1220111112 
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و 


شفاف . مُشف” 
يسمح بمرور أشعة الضوء » وتمكن الرؤية من خلاله . مغال 
زجاج النافذة . 

قوالب التاج الشفافة- 

قوالب التاج المصنوعة من 
الأستيت - القوالب القابلة للتقشر 

عاج شفاف- 
عاج يتميز بتكلس القنوات العاجية نتيجة لإصابة أو تقدم في 
العمر . ترجع شفافية العاج إلى الإختلاف في الإنعكاس 
الضوئى بين القنوات العاجية المتكلسة والقنوات الطبيعية 
الجاورة حينما تفحص بالضوء النافل . 

المرتسم عبر البلعومي - 

المر تسم عبر البلعومى الجانبى - 8681 72تتقطمكصقم) لدع غد1 
أسلوب تصوير اشعاعي لإظهار رأس اللقمة في منظر 
جانبي . 

طعم , يغرس . غرس 
النسيج المنقول أو المزروع » نقل الأنسجة ء زرع الأعضاء . 

طُعم للغر س (للزرع) أكفترع أسحامعصمةم 

1- نقل »غرس 

2- غُرسة منقولة 

3- تطعيم 

4- ريع 
نقل النسيج أو الطعم من مكان وإعادة غرسه في مكان آخر 
لنفس الشخص أو لشخص آخر . فى طب الأسنان : عملية 
نقل سن من مكانها وزرعها في سنخ آخر في نفس الفم أوفم 
آخر . 


زرع مثلي » زرع متجانس 


زكاات 1ن انون 


الخولنا لوقا 


- 1011235 1011© 113150211211 
- 10135 1:01712© عأهاعع2 
عمجا 15ه-اععم 


مسغمعل ع01ع1ء5 - عستاصعل ادع د مكصهة 


- 1612ماع [10م 1دءع21:71286ط[ كد12 


7187 1011215 - دامتاعء [21:0 


مك1 


1 ليق 


- عتناء113501212:6261012,21105 


11011101080115. 


غرس بين أفراد من نفس النوع . 


زرع ذاتى 125)1م1210,2110ة [مركصةت) 
زرع سنى لطع ل ,ص20 اه امركصة) 
زرع غير وى 13511م10ع اع طرصطه 1 2اصة معدا 


زرع مغايرالمو ضع 2 زرع غير وي عأممامضءأعطيصمتمتاصطامعصدى 

زرع مثلي - 12511م101110, 12250121262610 
15001251101 

)1325012126261013,011101001 - 


زرع مثلي التوضع 


100 اط امركسة) عأممامطا»:ه 


تسنين انتقالى . أسنان متدرجة دمن نامعل لمصم تا تكصةم 
أوانتقالية 7 7 

المرحلة النهائية من الانتقال من الأسنان اللبنية إلى الأسنان 
الدائمة تكون فيها الأنياب والأرحاء اللبنية فى استبدآلها 
بالأسنان الخلفية الدائمة التى تحل مكانها .2 

بدلة سئة انتقالية - 9 ستعاصا - ع سسطمعل لحصمة تأكصمم 

بدلة سنية مؤقتة “نط1 217 :1مممة) ع ع تاباصعل 
بدلة سنية جزئية نزوعة تستعمل كجهاز تعويضي مؤقت 
تضاف إليه الأسنان الصنعية عند فقد الأسنان الطبيعية 
ويستبدل بعد اكتمال تغيّر الأنسجة بعد القلع - 

ديل افخال تر جيه 
(في تقويم الأسنان) : تحريك السن دون تغير في وضعه 
الحو ري .انظر 0 كة جسمية 0ع 101761 /إلنله8) . 

حركة انتقالية 
حركة الجسم عندما تكون كل نقطة من الجسم تتحرك بنفس 
السرعة وفي نفس الاتجاه . انظر حركة جسمية 804119) 


(ألعططاء2007 . 


لبوق 


112125126017 1 


ففاضة ندركة 
شاف . شفاف 
يسح بمرور الضوء جزئياً دون وضوح الصورة كما في : 
الزجاج المصنفر . 
انظر عاج (عسصتاصء7ا) . 
المرتسم عبر الفكي العلوي 


انظر وحدات قاعدية (1]5هنا عم82) . 


27 ا[قطة 1 - ععرععن ةا 


أطع 111 


تمع أدعع نت اسه 
6ع 10م 17 اللتةتطاكصة) 
ضوء مارق خطعنا 0ع))تسكصسةم) 
العارضة عبر الحنكية 
المرتسم عبر الحجاجي - 
المرتسم عبر الفكي العلوي 
أسلوب تصوير شعاعي لتوضيح أو إظهار النتوء اللفصلي 
ورأس اللقمة في منظر مٌقطعي مستعرض في المستوى 
التاجى المائل : 
عبر العظم . خلال العظم 
تثبيت مباشر لسلك فولاذي صامد خلال العظم . 


طععنه ادامل مكطة) 
تفط لدأهلد كته 
-1011)عء [10م لدالط“امكصة) 


0 210 1112177تتةتطاكصة:) 


1011115 


11211505560115 711 


- 


عبر العين نفلناءمقصة تن 
عبر الحجاج لمغتط«معصمةم 
عبر الحنك لهغقلةمكصة 
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الشريان العنقي المستعرض 


- تإتعاعة تلاك عكتع تاكصةا 
ك1 وكاء 131151 .4م 
يغذى جذر الرقبة و عضلات لوحا لكتف . انظر مدخل 


شريان عنقي مستعرض (125/ا1ع» 015825196158 . 


العصب الر قبي المستعرض علاتاعط تلام عوترءاكطوما 
يعصب جلد المثلث الأمامي للرقبة 3 

بعد مستعرض ده أكدع ستل عكترء مهما 

انز باح مستعرض امع سوعع 2[ مكتل عوترعكدد"م) 


حركة السن التقويمية بإزاحة السن بزاوية قائمة (متعامدة) 
بالنسبة لاتجاه ا حور الطولى ٠‏ 7 
الشريان الوجهي المستعرض 
العضلة اللسانية المستعرضة 


1/1/1.61:213257: 111 5111286112 2 157215 


3117 لهاع دآ عكتاء257ة1) 


- 2211516 لهتاع صا 11225115 


511 01 12111516 
العضِلة الذقنية المستعرضة - عاءعكتاطط تأمعمر عور اممهما 
ستك 01 عاعكتامم عكترع موا 
الألياف السطحية للعضلة المخافضة للزاوية الفموية . 
عضلة اللسان المستعرضة - عناوصه) عط) 06 عالءكتامم عو ومصقم 
كناكللء 121577 كللدتاى دزا 
عضلة تغير شكل اللسان . انظر مدخل العضلة اللسانية 
المستعر ضة (ع2ناعصنا كتاواعاقطمة]) . 
مستوى مستعرض عمقام عكرع اقصوما 
انظر مستوى (عصةا©) . 
ناتىئ معترض . شاخصة مستعرضة 
حافة مستعرضة . الحرف المستعرض 


112115115 15 


112125715 1015© 


مستوى أفقي ية يقسم الجسم إلى جزء علوي وجزء سفلي 
انظ رحافة (©00108) . 
دوران مستعرض 0" عدا 251 ةا 


حركة السن التقوبمية غير الانتقالية حيث يكون محور 
الدوران عمودياً على احور الطولي للسن . 
الجيب المستعرض ١‏ 
السفلية الخلفية للعظم الجداري يضرت 0 لحرت الهم 
العلوي أو الجيب المستقيم » والوريد الخي والوريد المخيخي 
والجيب الصخري العلوي . انظر مدخل جيب مستعرض 
(32517615115) كتالملا) . 
تبدال . تغيير الموقع 
بُزوغ السن في المكان الخطأ . 
معترض » مستعرض . عرضانى 6156 29257) - كتاكتاء 13253 


11215115 115 


112115115101 - 0 


زرع إسو يِ المنشاً عتامد[آم50ا مممتماصدامركصةت) 
زرع الأسنان بالنقل 
عملية نقل الأسنان من أسناخها وإعادة زرعها في أسناخ 

خالية » إما في نة نفس الفم أو في فم آخر . 
زدع السن 0غ ,ره مه امركسةما 


نقل سن من سنخ إلى سنخ آخر عند نفس ال لشخص أو عند 


طاءء) عط 01 داسو امكسة:) 


زرع أجنبى 121010012511 
رشح 1ك 


مرور السائل من خلال غشاء 5 
متنقل ء قابل للنقل 


1201]211 


محرك سنى متنقل متعم لوامعل ع1طه“دهمكصدم 
تغيير الو ضع 01 مكطة 0 
1-نقل شريحة ا إلى مكان آخر دون انقطاع 
التغذية الدموية حتى تستقر في المكان الجديد 


2 -(في طب الأسنان) اتبادلدقي وضع سكن اتكاورين 


أثناء النمو والبزوخ . 
تبدل وضع الأسنان 


تبادل في الوضّع لسنين متجاورتين . 


طاعء) عط 01 102 زوم مكصهة) 


عبر الحاجز لدامعءعصقت < [مامعوكصة) 
ألياف الكولاجين العابرة للحاجز 5ندءطة دسعع هلام لقامءدقصدم 
ألياف عابرة للحاجز ع1 لمأمعدوكصة:) 


ألياف لثوية كولاجينة توجد بين للأسنان المتجاورة » وتنطمر 
في ملاط الأسنان المتجاورة . 


الرباط عبر الحآجز أدع سدعنا لمامعوكصة:) 
ألياف الأنسحة الداعمة ودع لدغصهل0م عم لماررعدكصة ا 
عبر الحاجزي 
رشحة 1012 
السائل المارمن خلال الغشاء نتيجة الضغط الحلولي «أي 
ع ا لسرن 
العضلة شبه المنحرفة . العضلة المربعة » كنا 13 
العضلة المنحرفة 
العضلة شبه المنحرفة » 1151 كتتلدء م13 
الغضلة المريجة المتتحرفة 


عضلةت درل لحك وت لزع الحنت إلى صخلي : 
معترض » مستعرض » عر ضانى ‏ كتاوتاءاقطهت ح عكتاءرقطةت) 
محور مستعرض - محور - 5 2071م - كته عكتاء؟؟5مة :1 

لقّمي - محور اللقمة 
محور يكري - محور الفك السفلي 


كلدة ععطلط - كتلعج 2071م 


كله 121ناط 1121103 
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تغيرات استحالية تحدث فى الأنسجة الداعمة السنية نتيجة 
إجهاد زائد يتتقل عبر الأسنان لفترة طويلة من الزمن . 


يرضح 1217 
مر ضوح » مصاب بالرضح 1 
رأ اضح »راضحى المنشاً عتطعع 20 نات 


م أكتداعع0 عتداع8 11211111260 


إطباق راضح . إطباق رضي 
إطباق الأسنان الذي يحدث أذى للأنسجة الفموية . 


طب الر ضوح 226010877 
1 - طابع » حامل الطبعة 27 


2- صينية » وعاء 
وعاء توضع فيه مادة الطبع لأخذ الطبعة داخل الفم . انظر 
طابع الطبعة (/583) ه510وء]ممطآ) . 
طابع راتين أكريليكي 
لاصق الطابع 
مادة تنستعمل للصق مادة الطبع في طابع الطبعة : 
طابع قابل للتكييف . 
طابع ضبوط . طابع قابل للتعديل 
طابع التطبيق 
الطابع المستخدم في حمل مادة الطبع داخل الفم لإجراء 
الطبعة . 
مركب الطابع 
مادة تلدن أو تليّن بالحرارة تستعمل في عمل وتهيئة طابع 
الطبعة الخاص على القوالب الأولية أو النماذج التمهيدية . 


طلوء 33,2111 


عاأدعط20 27 


12210 15]21ا 123,20 


*1162601ممة, 3وا 


1127 00 


طابع التيجان والجمسور 110 210 تالامتء ,23 
طابع ً كرد يليكي خاص 211 22206 -سماكت, جونا 
لع الماك بست ييف قن يا 
طابع الفم الأدرد 05 نمع لء ,627 
طابع تطبيق الفلور رج 
طابع كامل اقيق 
مقبض الطابع »يد الطابع ع01صقط ترون 
طابع للطبعة . حامل الطبعة .» صينية 7/1 


الطبعة » طابع 
وعاء معدن » بشكل القوس السنية عادة » توضع فيه مواد 
الطبع اللدنة حينما يراد أخذ طبعة للفم . 

طابع إفرادي » طابع فردي 

صينية الأدوات 


طابع سفلي . طابع الطبعة السفلي 


111 لطا ج02 
ه151 1127 


0 1ككع01 نا ماع0123,1089 


طابع الز جاج الغميم 1001 
طابع جرئى ال يق 


العضلة الرقبية المستعرضة  -‏ - عاءكتاحه تلا كناك رئصمن 
عضلة طولية عنقية كك اع كنالسأوواع 102 .13/1 
العصب الرقبى المستعرض عتااعط تلاق كناكترء اقطهتما 


يغذي جلد المثلث الأمامي للرقبة . 
العضلة الذقنية المستعرضة 
الألياف السطحية للعضلة الخافضة للزاوية الفموية . 
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119115715115 111111 111151 


1 - رضح .إصابة 
2 - صدمة » صدم 
أ- إصابة لجزء من جسم حي بسبب قوة خارجية مثل ضربة 
أو صرير أو انسحال أو تآكل شاذ للأسنان . 
ب- تغيّر في الأنسجة السنية بسبب تخالف إطباقي . 


-ه 


ر ضح حاد لق 
رضح كهر بي لمعساععاء يمستادما 
إصابة نتيجة الكهرباء . 

رضح إطباقي لدكتتاعع0, 2 تاق 

رضح بدني »رضح جسماني لدعذزوتطمرقستاة ا 

ر ضح حرار يِ لقمطتع طا رمسصتة) 

رضحى » إصابى 1ه ماق 

متعلق بالإصابة أو ناتم عنها . 
هلال رضحى . ميزاب ر ضحى أمععوعتك عتامستاوما 
كيسة ر ف 1 أوقك عنام سناوما 
كيس نانح عن رضح . 
تشوه(انكشاف)رضحى لاتسسدمأعل0 عتاأممسدما 
تعرض (انكشاف) رضحي 1 نكمت عه طتناة ا 


انظر انكشاف (051056م8:2) . 
التهاب اللثة الرضحى 
فر طّ التنسج الر ضحي 


15 عطاك 2211نات )ا 
ماع مط نا 1 
2 1112112نات 1 
15 [دكتالء©0 11211111211 
إطباق رضحى دممتكساءع0 عتأمسسدمن 
إشباف قات لاح كان يسني اذى اوور لامع القموية , 


112111112112 15 


97 0 0 

نتقط رصحيه 

قُرحة رضحية 1117 11211121201 
0 

تقرح رضحي 

1- الرضح » الإصابة » حدوث الرضح 


2 - حالة رضحية 


61921111121 111 


نو 


رضح إطباقى لدكتاءع0, مسكتاة تسم 
رضح دوا اعم السن . لقغم 1006م ,يسكتام سدم 
رضح النسج حول السنية 
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معالجةملطفة عكنامتاله م رامع صطوء ا 
مداواة تهدف إلى تخفيف أعراض الألم الحاد وليس شفاء 
المرضن::. 

معالحة دواعم السن . معالحة 

حول السنية 
انظرعلّم أمراض النسج الداعمة السنية (وعطه000قء6) . 
خطةالمعالجة . خطةالمداواة مقلم امعصطوعء 
المرحلة التالية بعد عملية الفحص وتشخيص المرض » حيث 
ترضع إجدرانانا يم لخاقة للعريقى »من يها الفلاخ 


[2اه 1000م ,امعصاوء») 


خطة علاجية . تخطيط علاجى عستسقام امعصطوعءم 
معالحة وقائية عالتأمع اعنام رامع سدع 


ألا ساوع) عناع د اتوطممنام 
معالحةاتقائية - عناع ةا وطم1:0م ,راسعسطوعم 
ألاع ساوء 1 15امءع 71:28 
يقةعلاجيةتهدفلمنع حدوث المرض . في طب 
الأسنان : التوجيهات والإرشادات المكتوبة أو التي تعطى 
للمريض لمنع حدوث وتطور امرض ادي ونشكل خامن 
المتعلق بالتسوس وأمراض النسج الداعمة السنية . 
معالحة تعويضية عتاعطأده ام بامعصطوء 
انظرعلم التعويض (دعتاءعط)5ه2©20) . 
معالحة تعويضية . معالحة سنية عنذاط0105]5000 ,اسعصطدءم 
تعويضية 
معالجة اللب + معالجة لبية 
معالحةقناةالجذر لفق ]100 رأطاعصصادءم) 
أسلوب لإزالة نسيج اللب الحي أو غير الحي من قناة الجذر » 
وعملية تطهير القناة وتحضيرها لاستقبال حشوة الجذر 


ملتام وأماعصصادوء») 


الدائمة . 
معالحةنوعية عتكلعء زكرا مع سدع »ا 
معالحة جراحية 1ع ناكراماء ادع 
رعاش .رعشة .رجفان .ارتعاش وستاطصىم) 


رعاش .رعشة .ارتعاش قستاطصع - عرمصسىم) 
رجفة عضلية لاإرادية للجسم أو لجزء من الجسم . 
رعشة عضلية.» رعاش عضلى 
الفم المخندق- التهاب اللثة ‏ ٠ه‏ 
الناخر- التهاب اللثة القر حي ع"نأنع آنا علناعة - كنا أكتوماع 


10121 111101122115 
1217لا 2 طاأناممط اعمعم) 
الحاد - عدورى فنسنت طمنتاءعع]مز و”أسععصك؟ - كاز لتعمزع 
مصطلح قديم لآلتهاب اللثة التقرحي الحاد . انظر عدوى 


فنسان (ممتاععكمآ د أمععما؟) . 
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ان كا ردق 


طابع مثقّب 
صينية تعقيم الأدوات اللبية عصتعتلتنغة لقصف-ومسريهمن 
طابع جزئى , طابع للمقاطع المستعرضة 
متلازمة تريتشر كولينز - 
عسر التعظّم الوجهي الفكي وزوه)5ه0250 1دأع2-ولن تل صقم 
نسبة إل ىأ .تريتشركولينز , تصتلاه0- #عاعوء8.1 » 
1919-2 . طبيب عيون إنجليزي . 
حالة تتميز بعسر تنسج للعظام الوجهية » واتساع الفم » 
وارتفاع قبة الحنك . وتوضع شاذ للأسنان » ونمو الشعر غير 
المتتظم . واحتمال حدوث تشوهات عظّمية أخرى . 
معالجة . مُداواة . علاج 
1- الوسائل المستخدمة لعلاج المرضى . 
2- العناية والإجراءات المطبقة على المريض من أجل تخفيف 
أو علاج الألم أو التشوهات . 
معالجة محافظة- طب الأسنان 
المحافظ . طب الأسنان الوقائي 


لقصملاعء؟ ,م9 


- 592011:012 واستلاهن)-“تعطاعدء1 


7م112) ح الاعصسادء) 


11226126 12],01151721176 - 


6151177 11أو اع كلام 


معالحة شافية 217 تناع رجا ادع :2 
معالحة سنية لمأصع ل ,اسع ساوعء م 


بدلة بكية علاجية تاداع اداع ماوع 
بدلة سنية تعويضية تستعمل بغرض العلاج أو لتأهيل 
الأنسجة لدعم وثبات قاعدة البدلة السنية الدائمة . 

سمال ري 
معالجة تعتمد على الملاحظة والتجريب والخبرة » وليست 
مبنية على معلومات أو نظريات علمية . 

المعالجة اللبية . مداواة الأسنان اللبية 
انظر علم مداواة الأسناث اللبية (عده000ص8) . 


11121 مصاع ,اداع سادء )1 


112 12,6120000121 


معالحة عامة [12ع ع5 ,جاع اد 
معالحة لثوية 81721 تع ,اداع سصادء :ا 
معالحة حرارية ادع طرادع صادء »)ا 


للحرارة : 
معالحة فعالة . معالحة مؤثرة . معالحة بطولية عذ0اعط,)تعصادء 


معاللجةموضعية [دع10 ,ا معصاوءم 
معالحةطبية لهع1201 باماعصادءم) 
الاحتياجات العلاجية 5كلع6 ادع مصاوع 
معالجة جراحية 17هاء 00 رامع ماوعا 


معالحة تقويمية » معالحة تقويم الأسنان عنصمل مطاتده بامعصطوعنن 
انظر علم تقويم الأسنان (وعتامهلمط0) . 
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و 


مفكلق 112251 
أي شكل مستوي ذي ثلاثة جوانب . 
امُثلث الأمامى ]رع 1ع 30ت 


عرو القافة الأنائة للجغيلة الف الم هرية اعسات 
والخط الأوسط الأمامي للعنق . وقاعدة الفك السفلي » 
وتواصل مع الناتئ الخشائي » وقمة عظم القص . 

مثلث بونول 
مثلث متساوي الأضلاع »كل ضلع فيه طوله 4 بوصات يمتد 
من نقاط تلامس القواطع المركزية السفلية أو منتصف الحيد 
المتبقى السفلى إلى اللقمة على أحد الجوانب » ومن اللقمة 
إلن اللقمة الأخرى»: 

المنلث السباتى عا 
دده الجغيلة الفدينية التزفوية القشافية واليطن العلرع 
للعضلة الكتفية اللامية والبطن الخلفى للعضلة ذات 
النطنيق.. ١‏ 

المثلث الرأسى 
جدود عملا نبز الققن إل رضن افيه الفلا » وخط 
صل القذال بالجبهة . 

مثلث العضلة ذات الرا أسين - المثلث ‏ - عتاعدعنتل,عءاعصدتن 
تحت الفك السفلى 
تحدده قاعدة الفك السفلي » التي يمتد حتى الناتى المخشائي » 
والبطن الخلفي للعضلة ذات البطنين » والناتى الإبري » 
والبطن الأمامى للعضلة ذات البطديق ٠‏ انظر المعلث تحت 
الفك السفلى 0 كه [ناط لط طن 5). 

كلك وجي العلث الوجيو 
أغذه, عطوظ اكول سايق الندظلة السقة و الحفطةه اليه 
والنقطة القاعدية . 1 

المثلث تحت اللسانى 

اللامى - مثلث 10 

الفراغ المثلثي الحاط بالحافة الخلفية للعضلة الضرسية اللامية » 
والوتر المتوسط للعضلة ذات البطنين » والعصب تحت 
اللساني » ويقع ضمن المثلث تحت الفكي السفلي . 
وتسمى أيضاً مثلث بيروجوف (عاع مقتنا ؟ 117مع0خا0) . 

المثلث العضلى 
تومن اناد الأنامية [العفيلة التسبية الدرقو الفاية + 
وخط العنق الأوسط من القص إلى العظم اللامي . والبطن 


15ل [كتسصوظرع اع ص1 


عتلقطوعع,عاع 122 


112251 تتماداط نل سحسساطنك 


لد د]رعاع 2د 


- 081055017:010جتطرعاعدطة1) 


11050115 13251 


21[نا12115 رع51 11121 


العلوي للعضلة الكتفية اللامية . 
المثلث القذالى لداتمن»ه0 ,عاعسصحتا 


يتكون من العضلة القصية الترقوية المخشائية » والعضلة الكفية 


اتجامهء من ع»نزعة 0ع 


منقب عستطمع) 
أداة جراحية للنسج الداعمة السنية لإزالة العظم وذلك 
للتحضير لعمل طعم عظمي ٠‏ 

اللولبية 
جرائيم لولبية » لاهوائية سالبة الجرام ومتحركة » توجد في 
التجويف الفموي ؛ بعض من أجناسها تكون بمرضة 


1212 2 


للإسنان . 

اللولبية الشاحبة 2111م 2 سسعصممءم1 
الجراثيم المسببة للزهري (كنانطم/ز8) . 

اللولبية الفنسانية تتأسععصذ؟ و سسعصومءم1 

(سابقة) ثلاثة ثلائى . مثشلث لقنا 
سابقة تعني ثلاثة ٠.‏ 

تجريب » تجربة » محاكاة » محاولة النافق 


قاعدة تجريبية - صفيحة القاعدة ٠»‏ - عغهام عقهط - عدوط لهت 
صفيحة قاعدية - قاعدة 
التسجيل - قاعدة مؤقتة 
مادة مؤقتة تمثل قاعدة البدلة السنية » تستعمل لتسجيل 
علاقة الفك العلوي بالفك السمّلىي » ولترتيب ورصف 
الأسنان . 1 
بدلة سنية تجريبية ع تكدعل لمتما 
بدلة سنية تنضد فيها الأسنان الصنعية على الشمع » ويوضع 
في فم المريض للتحقق من الناحية الجمالية أولتسجيل 
العلاقة الفكية أو لعمل أي تعديلات ضرورية أخرى قبل 
إتمام البدلة السنية النهائية أو الدائمة . انظر بدلة سنية 
(عتتطمعدط) . 
الحلع الفجري للتركقة ؟ 
إغلاق البوتقة التمهيدي 
إغلاق تمهيدي بغرض إزالة مادة قاعدة البدلة السنية الزائدة » 
والتأكد بأن القالب قد امتلاً بالمادة بالكامل . 
تجريب في الفم 


295 7012177لاء) 2 عكو 1:0معع:1 


عنتتادمك 11251 121 


0 صخ 01 


حشر القالب التحريبى عستاعهم لحتنا 
صفيحة التجربة عغقام لقت 


صفيحة سنية مؤقتة من مادة لدنة أومن الشمع منضّد عليها 
الأسنان الصنعية لتجربتها في الفم . 
معجون أسيتو نيد لمأسصعل علتسماععج عدمامسع سمت 
التريامسينولون السني 
الجتجدو ميسكوي دان ورا ءإتقداة لولسوات ان 
الكورتيكوستيرويدات يستعمل سطحياً في الفم لعلاج 
التفرحات القلاعية المعاودة الناكسة . 


012525 12 2001071 - عأقوم 
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4 - المثلث العضلى (عاعصقتها عداناء8115) . 

5- المثلث القذال. (عاعصمتنا لمتتمءء0) . 

6- المثلث الفلفى (عاعصمتا عمتعاووط) . 

7 -المثلث قلت ال قوة (عاعصقتها سممتكهاءطن5) . 

8- المثلث تحت الفك (عاع صقت عقاناطتلسقستطن5) . 

9 -المثلث تحت الذقن (عاعصقت لمأمعسطن5) أو المثلث فوق 
اللامى (عاعصدها 10مترطهممن5) . 

0- المثلث فوق الترقوة (عاع صقت تقاداءة؟13عةمهد5) . 


5 


5 


:1 [تا 11131 


عارضة معاقة تفط “تملستعسدتا 

حفرة مثلثية 2 :"قناع صدترا 

العضلةالمثلثة- 5501ع:711.071 - عاعكتتحد “مسحت 
العضلة الخافضة لزاوية الفم دده تلسوسة 


انظر جدول العضلات (165ء0/105) . 
حرف 0 | شي 


1015 121نا 11212 


قبيلة تاناوق 
تقسيم أوسط في التصنيف الحيوي ما بين العائلة والجنس . 
إيرة ثلاثية الشطب ع01ع26 كنامعدوه-فتضصذ لعلاء ع -لمن 


للحقن داخل العظم 
إبرة دقيقة (قطر 30) طولها 1/8 من البوصة » مصممة 
لاختراق العظم » لها غطاء محيط متحرك يتراجع مع تقدم 
الحقنة داخل العظم ليحمي الإيرة من الاثناء أو الكسر . 
ثلائى كلور إثيلين - تريلين عصعلتذا' - عدعاوطاعم» ملطءت 
سائل طبّار غير قابل للاشتعال »ذو رائحة حلوة قوية» 
يستعمل في التخدير الاستنشاقي : 


(سابقة) شعر » مشعر لطع 
تشعر اللسان ناع0) تلط - وزأووماع 0ط 1 


المشعرة 15 
جنس من الحيوانات الأولى السوطية من صنف السوطيات 
ذوات جسم كمثري الشكل وأسواط المتعددة . 

المشعر: ة الفموية 5هدمدصصطعق]' - كتلدععسط سمسمسمطءت' 

22 111101202235 2 وأدع تدام1اء 

المشعرةالبشرية وتستصسطمط سمدمسسمطء 1" 

المشعرة اللاطئة 
نوع من المشعرة توجد في الفم . 


11121011101125 2272 


تُلائى الرؤوس ثلاثية الّدبات لمكتمعس 

0 أل مم1 
1 سن ذات ثلاث حدبات في خط مستقيم : 

ثلاثي الكريزول [مدعء ضعت 


اللامية » والعضلة شبه المنحرفة » والعضلة رافعة الكتف » 
والعضلة الأخمعية الوسطى والخلفية . 
المثنلث الحنكي 
يتكون من خط يعبر أكبر مَقطع مستعرض للحنك . وخطين 
من نهايتي هذه القاعدة النقطة السنخية . 
المثلث الخلفى 
فكون كن لحل القضية اللنسافيةء وإطافة الأمانية العضيلة 
شبه المنحرفة » والثلث الأوسط لعظم الترقوة . 
المثلث خَلف الفك السفلي  -‏ *تهقلناطستلسفصمتممع" ,عاعوسدتا 


لدأهلهم رعاعصد1) 


1112181, 20561101 


المثلث خلف الأر حاء 12251 1د[ متطامتاع 
حفرة ضحلة على الفك السفلي خلف الرحى الثالثة : 
المثنلث خلف الآر حاء :0120121 اع" رعاعسدتا 
المثنلث تحت الترقوة - - سمتكهاءطتناد رعلعصدتا 
المثلث فوق الترقو يِ عاع صمت تماد1251ع7"2متاد 
انظر المثلث فوق الترقوي (عاعصمتها تدلاناع أ كهاعهةنمن5) . 
المثلث تحت الفك السفلى  -‏ - ننقلنطتلسقسسطته ,عاعصمتة 
المثلث تحت الفك العلو ع عاعسمتنة ددالتتمسطتد 


تحدده قاعدة الفك السفلى » وتمتد حتى النتوء المخشائى » 
والبطن الخلفي للعضلة ذات البطنين » والنتوء الإبري » 
والبطن الأمامى للعضلة ذات البطنين . 


المثنلث تحت الذقن - المثلث لدندع سطسكرء اعسمت 
فوق اللامى عاع د 010:تطه"تمناد 


يحدده البطن الأمامي للعضلة ذات البطنين » والعظم 
السفلى . 


المثلث تحت القذالى لمغتمنء0-طنى رعاعصدتا 
المثلث فوق الترقوة تقلناع 1ه[ 2"اصناد رعاعسحتا 


يحدده البطن السفلي للعضلة الكتفية اللامية ٠‏ وعظم 
الترقوة » والجزء السفلي من الحافة الخلفية للعضلة القصية 
الترقوية الخشائية . 
المشلثفوق اللامى 
مثلث تويد , 
مشلث تشخيصي لقياس الجمجمة يشمل مستوى 
فرانكفورت .» والمستوى الفكي . والمستوى القاطع السفلي . 
نسبة إلى س .ه تويد 0.11.1660 . 
مثلثات الرقبة 
1- المثلث الأمامى (عاعصمتا #متعاصة) . 
2- المثلث السباتى (عاعصمتط 0تاممتو0) . 
3- المثلث ذو اديه الرأسين (عاعصدتن عتامدونط) . 


100 ناكرء 11221 


5ع 01 


كاءع22 عطا 01 دعاعصمكتا - لدع 71؟اععروع[ع 132 
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111551 


منطقة الزناد . المنطقة المثيرة للألم 


11155“ 200 


مثلثى الرأس » ذو رأس مثلث كنالقطرءء1850) 
مثلث الحدبات «(للأرحاء العليا) عممع ما - ممعت 
مجدوعة من الاك خديات رئيسية #اللرن العلزية افلاية 

الخدبات . 
الثلثات 1 
الحدبات الثلاث الأولى للرحى السفلية . 
مكلثية الرأ أس فتلمطررءءم مم1 
مثلث الرأس . ذو رأس مثلث عنتمطرءعءمهمع تا 
مشلثى الرا أس كتالقطررء»20ه5 11 
مَكلكبة الر أس 'تلمطررءءم دهع 1 
سن ثلاثية الحدبات متا 
1 سن ذات ثلاث حدبات فى شكل مثلث . 
ثلاثى الحجوانب »ذو ثلاثة 2 انب لدع ملت 
ثلاثى الفصو ص ء ذو ثلاثة قُصو ص عملت 
1 5 2 يهزب سم 
2- يَشَطْب 
مُشذٌب » شاطب ». تشذيب لاع لاتمطامر 


أداة يدوية أ وجهاز يعمل آلياً تستعمل للتشذيب أو التشكيل . 
مُشَدّب الحافة اللثوية 
إزميل مصمم لشطب الحواف المينائية اللثوية . 
مُشدب ميتشل 


للع 021 511251721 ,1 ددر 


5*لاعطء ]1 1اناء مسا 


مشذاب النماذج 22001 ,اعستستم 
مشدذب الكتف 510111011 “اع سنستم 
يديت 2 تهذيب 2 شطب م 
تشذيب عضلى حفافى 21151 , 5 للتسنتستت 
شطب حواف القلعة التخو روتك الستاكدت الشادية لي 
تشذيب نسيجي حفافي عناوكلا, تسسات 


تقصير حواف الطبعة أو الجهاز لتوافق الأنسجة ا محاذية لها . 
تراي أوكسي 
ميثيلين - بارافورمالدهيد 
الزوايا الثلاثية للأداة 
متعلق بأداة ذات ثلاث زوايا في العنق . 


ماه ثية 


5 


170ع12210م هتنهم - عدع ا وطاع يه 1ت 


121 حنج 01 عاعصد-ع ارم 


57115 عامم1 


(ععمتالاد عمه -متدعععط1) . 


خليط من ثلاث كريزولات متساوية الأجزاء » استخدامه 
الآن بات نادراً كضماد مطهر أثناء معالجحة قناة الجذر . 
ثلائى الشّرف 2202 
قات اكه وان 
1 - ثلاثى الشرف 
سن ذات ثلاث حدبات . 
2- مكلث الشرف 
متعلق بالصمام القلبي ثلاثي الشرف . 
الصمام الثلاثي الشرف 
الصمام الأول للقلب .له ثلاث حَدبات » يسمح للدم 
بالمرور من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن ويمنع عكس ذلك . 
ثلاثي الأسنان . ذو ثلاث أسنان 


مك1 - اودركنهء1) 


110 


7215 0 1زكناء11) 


1012 - أددع 10 


ثلاثى الو 0 «» الوجهى الثلآثى 2 لمع دكتط 
ألم العصب الثلاثئى الوجوه - - وتعل ةسعد لمتعدلتما 
ألم العصب ثلاثى التوا ام ع1 "ناعم لمستسعع تا 

ثلائى الشقوق . ثلاثى الأجزاء . ثلاثى النفلق 1 
مقسم إلى فصوص أو نقاط . 

ثلاثى الشعب » ثلاثى الفروق » ثلانى الفر وع عام اناكلترا 
ينقسم أو يتفرع إلى ثلاثة فروع أو ثلاثة جذور . 

تشعب ثلاثى » انفراق ثلائى ١‏ ثلاثية الشعاب الت لاقن 


دو ثلاث د شعب 
1-ينقسم إلى ثلاثة أجزاء من جذع عام . 
2-منطقة تشريحية هي نقطة تفرع الجذور في السن ثلاثية 


الجذور . 
اكتناف ثلائى الجذور مع صاء ك[مكصذ مامتكد سكت 
امتداد المرض حول السنى إلى المنطقة ثلاثية التشعب . 
الثلاثي التوا ام 5 لمستسعع تم 


متعلق بالعصب القحفى الخامس (26576 لهتصدىك طاكة) » 
انظر عصب (©816576) . 


عقدة العصب الثلاثى التوا ام ممتاعصدع لمستسععت 
العصب الثلاثى التوا ام ع2 لمستصسعم تا 


العصب القحفي الخامس : وينقسم إلى ثلاثة فروع : العصب 
العيني والعصب الفكي العلوي » والعصب السني 
السفلي . انظر مدخل العصب الثلاثي التوائم 


(كلتصتطرعع1121) . 
عصاب ثلائى التوائم » دنعل ناعم لمستصسعع تا 
ألم العصب ثلائي التوائم 


انظر ألم عصبى (12علهتناء]81) . 
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اما 
1- تحويل المادة الصلبة إلى مسحوق بواسطة السحل أو الفرك 

2- عملية تحضير عجينة الأملغم لحشو الأسنان بواسطة مزج 
الزئبق مع خليطة مسحوق الأملغم . وسحتهما معاً . 


سحن الملغم 11 
عملية تحضير عجينة الأملغم بالسحن . 
سحن يدوي لق ط رت 


مزج خليطة الفضة والزئبق باليد باستعمال الجرن والمدقة 
مسحن آلي . سّحن ميكانيكي 

عملية مزج خليطة الفضة مع الزئبق بجهاز آلي يسمى جهاز 

ع الأملغم .انظر باحر راو امااكة مسو 
بسحن اوقباء اللسيمق » مسحنة 


لدء1تقطءع ,111111261012 


11112601 


1 ص »2 قر ص دوائى عطء0) - عممعجهم1 د طاءمما 
انظر فرص دوائى (026586]) . 
العصب البكرى ع اناعم نوع لطاء 0 


العصب القحفي الرابع » يعصب عضلة مقلة العين المنحرفة 
العليا » انظر مدخل العصّب البكري (كتعتدعلطءه1) . 


كدو رالرا أس تلقطءءمطء0) - همتلمطمععمطءه»م) 
تدور الرأس إلقطدععءمطءم 
مَدُوَرٌ يِ » شبيه البكرة » يَكرانى سق 
مَففصل دوار » مفصل مدوري ١‏ غصامز لأمطءمم) 
مَفصل مدوري ٠.‏ طمناأهل[تعتاعة لقلتأمطءم) ع دعل تمطمم) 
مُفصل بكري 
(لاحقة) تغذية»غذاء 177م0 - 
لاحقة تعني نمو أو تطور . 
(لاحقة) ا 2 تدافع » تحايز 1م60 - 
حقة بمعنى التوجه . 
مدار يِ »استوا ائي لدعام م 


فُرحة مدارية . قرحة استوائية ععلنا لمعتممم 

قاعدة أثقال , نظام للأوزان بالوزن الترويسي . تروي ‏ [مننا 
نظام للوزن يستعمل لتقدير كميات الذهب والفضة . 

الأوزان الترويية 
نظام للوزن والقياس (حيث تساوي الأونصة 480 حبة) 
تستعمل في وزن المعادن الثمينة . واللحام والخلائط وفي 


كاطعا 1107 


المركبات الطبية . 
حقيقى 11 
ورم ملاطي حقيقي 0 رع عناترا 
مر لقمي حقيقي طاغهم عند[ جلدم عنام 


حصاة لبية حقيقية » وسنينة حقيقية عاء نامعل عنام 


تخطيط المثال المرككب على الماسحة . استناد ثلائى 
علامات مثلثة على القالب المركّب على الماسحة » تسمح 
برفع القالب عن قاعدة الماسحة ثم إعادته مرة أخرى في نفس 
المكان . 
الحجرالطرا ابلسي (لصقل الأسنان) - عصماد صع))مم - تاممتن 
الحجر الحرض 
مادة معدنية تَصْفّل بها المعادن والحجارة » حجر جيري منحّل 
يستخدم في الصقل » مادة غير متبلرة في شكل مسحوق 
دقيق تستخرج من صخور السليكا » وتستعمل كمادة ساحلة 
صاقلة » تستخدم عادة مع الخفان قبل استخدام أحمر 
العف 
ثلاثي السكاريد » سكريد مثلث أو ثلاثي 
سكرينتج عن تحلل جزيء منه ثلاثئة جزيئات من أحادي 
السكريد . 
ضّزز - فك مُقفل 
تشنّج عضلات المضع » مما يجعل الفم شديد الانغلاق . وهو 
علامة من علامات مُرض الكزز أو نتيجة لفرط استعمال 
الفينوثيازينات (02185 عصتجةتطاممعط©) . 
واقية الضزز 
نوع من جبيرة كنجسلي (أصتامة 5”لإ516وع141028) صممت 
لتساعد في فتح وغلق الفم » أو لتساعد على تدريب المفصل 


انق 


11521110 


101901 - كناحداكا2) 


ألاع)؟ 20115اك11) 


الفكى الصدغى . 
أر ثوفسفات ثلاثى الصو ديوم - دعام طمدمطممط)»:ه سمستلمككت) 
فسفات الصو ديوم 12م105م تلمع 


مادة كيميائية تستعمل في مادة الألجينات للطبع لتأخير 
التفاعل بين الألجينات وسلفات الكالسيوم وبالتالي تؤخر 
ونق التضكت للمادة:. 

حَدبة وحشية شدقية لضاحكة علوية 
حدبة وحشية شدقية على الضاحك العلوي ؛ ولاتوجد عند 


1111001 


الإأضياتة: 

حدبة وحشية شدقية لضاحكة سفلية نم10 
حَدبة وحشية شدقية على الضاحك السفلى ؛ ولا توجد عند 
العسيان» ١‏ 

ثلاثى الديبات تنقلنءنء نكت 
ذوثلاث حدبات أوثلاث حديبات . 

قابل للسحن »قابل للسحق . سحون عاطة سمت 

يسحق .» سحن مما 


1-يحول إلى مسحوق دقيق أو ناعم 5 
3 عملية اسح أو المق للجادة : 
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اندفاع 2 0 وزالسن - الشخس 0510م لهم - دسمأكناما 
مصطلح قديم . 
تجريب , تجربة - تجريب البدلة 
التجريب الأولي للبدلة السنية النزوعة في مرحلة التشميع 
الأولي (بدلة سنية تجريبية) أوَ للبدلة السنية الجزئية المصبوبة أو 
الحشوة النهائية المصبوبة للتحري عن صّحة الانطباق والناحية 
الجمالية والعلاقة الإطباقية لكل منهما مع الفك المقابل . انظر 
بدلة سنية تجريبية (ععدطدعل 1121). 
تجريب البدلة السنية - 
بدلة سنية تجريبية 
خريب الإطار العدت + ريت 
الهيكل المعدني ‏ 
تجريب الحشوة 
تجربة الحشوة المصبوبة في السن للتحري عن صحة انطباقها 
وعلاقتها الإطباقية بالفك المقابل . 
نظام السن اللولبية الزوجية <0ع)5زه 1120 12220" - 1531 
(المزدوجة) 
نابض بشكل 1 
نابض لطبيقة تقويمية متحركة »يعمل من الجهة الحنكية 
لتحريك السن أو الأسنان شدقياً أوشفوياً ؛ مصنوع من 
سلك دقيق مرّدوج ذورأس بشكل حرف 7 . 


عاتأضعل لقتنا د صا - 7 


“اندع 191 - ع"تتكصعل 1ه ملعو 


77011 عونا 01 سلد و 


17-10-01 


1- 0 


أنبوب » قناة » مجرى 61 
٠. 2# 5 01‏ 05 
جسم أسطواني مفرغ طويل » مفتوح من طرفيه . 


الأنبوب السمعى -قناة أستاكيوس 2( - 2110110177 و60 
قناة أستاكيوس . النفير 
قناة تصل البلعوم العلوي بالآذن الوسطى . 


الأنبوب الأذني - قناة 


السمع الظاهرة 


11 لتققطء 11512 


لقدعاع6ت تتملنك 1 تتاورع60 


2110111017 15 


مفجر ء أنبو ب تصريف السوائل » 26 نه لرء طتاط 
أنبوب النزح 
أنبو ب داخل الرغامى لدعطء002جعرء طنط 


أنبوب مرن يدخل من خلال الأنف داخل القصبة الهوائية 
ليعمل كممر هوائى أثناء التنبيب (إدخال الأثبوب فى عضو 
أجوف) . , : 
قناةإستاكيوس . التفير أده إدم)تليه - سقمتطعة)مدظارءطنة 
أستااكيوس - القّناة السمعية 
القناة البلعومية الطبلية » النفير - عتصةم د جامع م رتتقطمرءطنة 
البلعومي الطبلي - القناة السمعية 
قناة تصل بين البلعوم العلوي والأذن الوسطى . 


211016017 1 


إسقاط جانبى حقيقى صمتاءء زوعدم لدععندا عحط 
أسلوب تصوير اشعاعي لتوضيح كل أو جزء من الجمجمة 
بواسطة توجيه الآشعة المركزية عمودية على مستوى الفيلم . 

إسقاط إطباقي حقيقي 
أسلوب تصوير إشعاعى » حيث توجه الأشعة المركزية باتجاه 
احور الطولي للأسنان . 


جيبهة حقيقية 


ذه وود 


صمناءء [1:0م لدمتاءع0 عا 


21 11016 
جا 1 


مبتور » مقطوع الأطراف ' أقطع ينمائو 


مم عن 


111111 


جذدع كلمنات ح كتاعطتام 
جذع شريانى 21111055 1:15 
جذع رأ أسى عضدى كتاعتلقطرعء متطعةخاط كتاعصتام 


جذع درقي 2 جذع عنقي در قي كتلف 1ء71:0) كناعطتاتتا 
جذع كان - علصستام 
17 الجسم بدون الرأس والعنق والأطراف . 
2- ساق وعاء الدم أو العصب أو وعاء اللمف ؛ يكون عادة 
قصيراًوغير متفرع . 
الجذع العَضدي الرأ أسي دعتلقطمءءمتطاع ةط رتسام 
كنا القطمعءء10ط112 كناع نا" 
وعاء دموي يغذي الطرف العلوي الآيمن والجانب الايمن 
للرأس والعنق . يسمى أيضاً الشريان غير المسمى . انظر 
مدخل جنع عضدير أسي كع ل1) 
(كناعتلقطمعءء0ل1طعوةرط . 
الجذع الضلعي الرقبي 2 
الجذع الضلعي الرقبي 
وعاء دمّوي يغذي العضلات العميقة في العنق والظهر » 
والنوعات جاب لساك الأوان والكايية ) والجهره 
الفقري .انظر مدخل الجذع الضلعي الرقبي اع م1 ) 


(كتلةع1/ااعه005]0 . 


5 > 1[ق21],605]02171نا "1 


كنله 00050211 


الجذع اللساني الو جهي - لقعد 1م تع ستالسصسما 
5كل ٠21‏ كناع دنا" 

جذع رئيسي عند تفرع الشريان اللساني والشريان الوجهي 
من الشريان السباتي الخارجي .انظر مدخل الجذع اللساني 
الو جهى (11281101212115 كتاعطناء1) . 

الجذع الرقبي الدرقي - لمع ع0 رطا رتسام 

كتلد171ع17710) 5نا12نا"1) 

وعاء دموي يغذي العنق والغدة الدرقية والمريء » والقصبة 

الهوائية . انظر جدول مدخل الجذع الرقبي الدرقي كناءسد:1) 


(كتلهع 1 تكاعءم]الآطا . 


- 827 - 


الحديبة الوجنية عتاأقصمع :(زرعاء ندع طن 

حديبى تتقلتاءناء اتا 
نقجك ادناه ار الدرات:: 

محودب 2 1ناءناء اناا 
ذودرينات أو حديبات . 

محودب كنالنء اع طن - ل0عأدلانء نع طنا 


مغطى بالحدبات . 

سل » تدرن » داء السل » مرض السل 
مرض تسببه المتفطرات (تتناةاعاعةام»:0/19) أو أكثر » وتحديداً 
المتفطرة السلية (515ه1ناء1ء طن متستع1عدطام» 317 ؟؛ ميد 


001 


بوجود درينات مزمنة عادة من أورام محببة .قدتصيب 
الفكين » والعقد اللمفية . والفم . وا مخاطية الفموية » 
والمفصل الفكي الصدغي . 


صلق كنا0لنءنء طن 
متعلق بالتدرن . 

حديبة مسلتءنرءطسط 
بروز صغير مستدير . 

عقّيدة لسانية مفردة » حديبة "تقمصة لمسسلمءنرءطسط 

لسانية مفردة 

ر أب الحديبة » ترميم الحديبة 517ة1درهنء طنط 
إعادة التشكيل الجراحي لنتوء الفك العلوي 

أحدوبة ١‏ نومع طنط 


مصطلح تشريحي لبروز مستدير على العظم 
منطقةالأحدوبة 
حقنة الأحدوبة الفكية العلوية 
أحدوبة الفك العلوي 


22 11610517 
0 111 17أومناء اناا 
- 217 1ه تارادم ءانا 


عاعناع طن تسد التتمدر 


الجانب الخلفي من النتوء السنخي في الفك العلوي . 


الأحدوبة الرحوية :3ه [مطط رتوم نء طتا 
أحدوبة الفك العلوى فاللتكتمم ]0 وكتومعء طن 
أحدو بة جناحية ,116ل سهحد عط ]0 واتوومء طن 


للفك السفلى 
المنطقة الخشنة على السطح الداخلي للشعبة الصاعدة للفك 
السفلي وزاوية الفك السفلي ؛ موضع ارتكاز العضلة 
الجناحية الإنسية . 

انقاص الأحدوبة .رد الأحدوبة 
استئصال جراحي (تشذيب) للنسيج الرخو أو النسيج 
الصلب أو كليهما في مناطق الحيد العلوي الخلفي من أجل 
انطباق البدلة السنية . 


عع" 117و10عطنا 


جانب الأنبو ب 510 عطتا 
جانب حامل الفيلم الشعاعي الذي يواجه منبع الأشعة لجهاز 
الأشعة . 

أسنان أنبوبية طاءء) عطتط 


' أسنان اصطناعية ذات تجويف أسطوانى يمتد من مركز 
فإمدعها الى داغل تعنيع السن ومكق أن مكل ديوين ار 
وتد مصبوب لتثبيت السن بقاعدة البدلة السنية ( الثابتة أو 
النزوعة) . 1 1 
حدبة » درنة » عقدة 
الحدبة الجبهية 
الحدبةالجدارية 
حديبةءدرنةءعقدة 
1 -(في التشريح) : بروز صغير مُستدير على السن : 
- الإصابة النوعية لمرض التدرن الناتحة عن عدوى عصية 
التدرن (5االزعةط 5زوه1ناءرء6نا1) . 


د61 
:م1 لمأاصامن؟ رعلفاصلتظ ععطنة 
1121م “اعطنا) 


61111 


0 هه 4 م 

حديبة مفصلية تتقلسع تتدرعاءنء طنط 
م وه اي 

حديبة سنية لمأاسصعلرعلءضسعءعطنا 


2 -حدبة : 
111 2)12[1ع6م2 < 
أحد نتوأين على جانبي البروز الذقني للفك السفلي . 


عا 01 علءنعطنة 2< لوتطوارعاءععطنة 


حديبة ذقنية لمتصعععاء عطس 
سم 4 01 4 
حديبة شفوية - 
حديبة الشفة العليا - نثرة 
حديبة الفك العلوى 
نُتوء شن صغير عند النهايات الوحشية للنتوء السنخي 
العلوية . 


ل هوه +هه 4 3 4 
حديبة ذقنية - شوكة 


ع0" - مذا متعممنا 


عه سرعاء ءاسا 


عصامك؟ لوأادعمم - لماص سدرعاء عطاس 


"5 


الذقن 
أحد بروزين عظميين صغيرين على السطح الداخلي للفك 
السفلي على جانبي الارتفاق الذقني ؛ تُسمى أيضاً : شوكة 
الذقن . 
حدبة كارابيللى صكتك 5*تلاءطفعق - تلاءطوعى 2ه عاءنعطنة 
ارتفاع مستدير أو حّدبة إضافية على السطح اللساني للرحى 
الثالثة العلوية (قد تكون امتداد الارتفاع اللساني الداخلي) . 
حديبة مجاورة للرحى . 
درينة مجاورة رحوية 
حي ماج على الركع الح لأسي نري الناية از 
الرحى الثالثة ؛ يعتقد بأنها مجاورة رحوية بدائية . 
الحديبة الجناحية- النتوء 
الجناحي للفك السفلي 


:2121220133 رع1ءندع طن 


0660 - 175010عامرعلءتعطنا 
2222011 عا 01 جازوه تع طتا 


- 828 - 


اتتفاخ أو نمو غير طبيعي لأنسجة الجسم » يستمر في النمو 
حتى بعد توقف السبب المحفّز لحدوثه ؛ قد تكون الأورام 
حميدة أو خبيثة . 

ورم الخلايا العنيبية 
وَرّم النسيج الظهاري الحميد في الغدد اللعابية مكون من 
خلايا مشابهة للخلايا المصلية لهذه الغدد . 


لاء© عتساعة ,“امسن 


و .: ا - 206220101 ,11111101 
و د رم 3 4 بهوغدي ذو عقطءع 001012605 20622011126010 ,1111101 
منشاً سني 


ورم حميد يحتوي على نسيج ظهاري سني مع تراكيب 
شبيهة بالقنوات » قد يوجد في جدار كيس كبير ؛ يشاهد 
بكثرة في الفك العلوي » ودائماً ما يرافق سناً غير بازغة أي 
منطمرة » ويحدث عادة ما بين سن 10 إلى 20سنة . 
ورم شحمى » شحمو م - لامتطناة 127 - ممصن 
1112 
ةحامسل ور 61112201 1121106122- 12م 1داء ,11111101 
ورم حميد , ورم سليم 
ورم بنى 0 1011101ظ1 
نوع من الورم الحبيبي ذو الخلايا العرطلية المصاحب لفرط 
نشاط الغدد نظير الدرقية ؟ 0 يتظاهر بلون بنى أحمر» 
ورم ظهاري كلس سني 
المنشأ- ورم بينبورج 
ورم ظهاري موضعي خبيث داخل العظم » يتميز بنمو بنى 
متكلسة بين الخلايا الظهارية ؛ يشاهد بكثرة فى المناطق 
الحيطة بالأسنان المنطمرة ؛ سق ورم بيبورج 5 ) 


لدتاءعطاتصء عستللء1دء,"1نامصسسا 


61111201 20101:8”5ا© د تداعع 000260 


(001لة . 
خلية الورم » خلية ورمية لاءء تدمسسة 
ورم ذوخلاياعملاقة لاءء أسواع ,نتمصسسةا 


وَرّم كرومبيكر - قُرحة أكالة 


11111101, 120122261615 - 


1ن أدصع1:00 


ورم ضخم 1216 ,امططتاا 
ورم خبيث » ورم سرطانى أسفمع تلمدد ,تامسسة 
ورم مختلط عت سمط 


أي ورم يحتوي على أنواع مختلفة من الخلايا ؛ قد يكون ورماً 


0 


حميداً أو ورماً خبيثاً . 


و 3 بشروي مخاطي 0ع جرع 122110 لامطتتط 
وَرّم بشروي خبيث في الغدة اللعابية مكون من خلايا 
مخاطية وخلايا بشروية . 

ورم ذومنشاً سني عتصعع 000260 ,تسسا 
أي ورم ساعن نسيج سني ٠‏ 


سن أنبو بية »سن ذات تجويف - 0005) *05]61101م - اوه عطن 


سن خلفية 
أنبو, بى تتملتاطن 
بشكل الأنبوب أويشمل الأنابيب . 
قَتَوات أنبوبية كلقصىق "تماتاطتط 
عاج أنبور بي ستاصعل عتملسطسة 
جهاز أنبو بى أداة أنبود بية ععزوع0 عتملساطس 
غُدد أنبود ب 5لماع «تماناطتا 
ني » أنبوب صغير » نبيب علساطنة 
نبيبة عاجية لمستكسصعلرعلسطسا 


إحدى القنيات الدقيقة في العاج » التي تمتّد من حجرة اللب 
إلى الملتقى المينائي العاجي والملتقى العاجي الملاطي . 


قُنيّات »نبيبات صغيرة تآناطن 
قنية أنتبوب صغير » نبيب (لاثينية) كنالناطت 
أنبوب (لاثينية) كناطت 
حزمة , خصلة ءلمة كنا 
حوّم وعللسصنط - كأاكنا 
َم مينائية » لمات مينائية [عستممع ,كا كنا 


حَرّم من مواشير مينائية ضعيفة التكلّس تمتد داخل ميناء 
السن من الملتقى المينائي العاجي . 

2 

بجر » يسحب » يشد 015 

مقاومة السحب . مقاومة الشد عاعقطعنا 
(في مداواة الأسنان اللبية) : مصطلح ب: يشير إلى درجة مقاومة 
سحب قمع الكوتابركا أو قمع الفضة المنطبق تماماً داخل قناة 
الجذر الحضرة الا ٠.‏ 

حمى الأرانب- التولاريمية ١‏ - منص تمان ح متسعد تقلت 

تدعتع] اتططومر 

عدوى جرثومية تسببها الفرنسيسلة التولارية ه[اعدولء7ه11) 

(و زوج يهان » أعراضها الفموية تشمل : تقرح متنخر للغشاء 

الخاطي بمتد إلى البلعوم » والتهاب العقد اللمفية بالناحية 


الويف 


تول دهنى - شاش عتتاوع - دوع علانا 
تو رم 2 انتفاخ عصطتلكء؟51 - سمتاع داع سسا 
تور 1 2 انتفاخ ععطععوع لطت 


ورم » نامية ورمية - تدكة1[م0ع2 - "تتامطتة ح تتمسسا 

سا5 
إحدى علامات الالتهاب الأربع ؛ العلامات الثلاث الأخرى 
هي :الحرارة » والاحمرار » والألم . 


ورم 610 - 1111101 


10377 ادع [ساط نتن 


تدفّق مُضطرب 


انتفاخ : تورم ععطعع 101865 
تورم أو تمده خره. اخصيرصا ابنةالؤعانية : 

وارم » منتفخ ." »متورم محتقن وان 

تورم ء انتفاخ »توريم معنا 


سن تيرنر طا00) 5*اع س1" 


نسبة إلى ج سج .تيرنر » 15261نا1.0.1 1955-1870 » طبيب 
أسنان إنجليزي . 
سن دائمة مصابة بعيب تطوري بسبب عدوى أو رضح للسن 


اللبنية السابقة لها . 
الرأ أس عتلمطمععتصتة - عتلقطمععع نط 
قوس برجية طعنة رأعخدتة 
تسنم الرأ أس »رأ أس مو نفة القطمعء نوه - تولمطمعع تسن 
1- ناب . حضن (ناب الفيل) ع1كنا6 


ناب كبير جداً أو قاطع ضخم يبرز من بين الشفاه . 
2- يمزّق بالأنياب 
سنال 
توتياء »أوكسيد الزنك كك 
ملقط تويد لثني القوس 

نسبة إلى تشارلز تويد 17660 0631165 » قبل 1895 » طبيب 

أسنان أمريكى . 

00 زردية (وسعناط) 5 
مثلث تود عاعسده ونلعع:1 

مثلث ل صورة سيفالومترية جانبية تتكوّن أضلاعه من 

المستوى الفكي ومستوى فرانكفورت وا حور الطولي للقاطع 
المركزي السفلي . يستخدم للمساعدة في التشخيص 

التقويمى ؛ نسبة إلى س . ه . تويد 0ع1576 3 : 

انظر مثلث (عاعصهتا) . 
ملقط . منتاش 
أداةةيدوية ذات نصلين دقيقين مؤنفين مستقيمين أو منحنيين » 

تستخدم لإمساك الأغراض الصغيرة (مثل كُريات القطن أو 

كُريات رقائق الذهب) ؛ قد يوجد بها جهاز إغلاق لتشبيت 

الغرض حتى يتم تحريره . 
منتاش القطن 
ملقّط حابس . منتاش قافل 
منتاش الوسم الجيبي 
منتاش شدفة الجذر 
منتاش اللّحام 
سن ذات حدبة بزاوية 20 

: انظر سن (5ا100) . 


طعنام» - 5زأوؤوتنا) 


15 20125عط اععرة 5ثل0ع116 


177621 


0 اا0» «تعجع 177 

كشكاء10 ,اعردعء1]1 
22115 أعكاء00 ,تتعردعء] 
أداء تتاعة "1 )00 ,تعردعء] 
501015 ,اعرجعع11 


)00 ععتعروعل - جاده دا 


الورم العصبي الظهاري 
القتاميني الطفلي 
وَرّم حميد ينشأ من خلايا العرف العصبي » قد يظهر كورم 
لثوي ليفي مصبوغ أو كورم لثوي ليفي غير مصبوغ أو قد 


21212011 ,12127 01 “تمسسا 


تمدع 00)عع-26111:0 


يحدث ضمن العظم ؛ ويشاهد بشكل عام في الجزء الأمامي 
للفك العلوي في الأطفال تحت عمر السنة . 
تو رم رم حملي لان لت 0 لزن اللنا 
(التهاب اللثة النورمى الَمَلى) 
ورم وارثن - الورم الغدي اللحقار: يِ - ونمتطاجة؟؟] ,تمصت 
2ط[ مرح 17م0مءع20 


كربيد التنجستن (فلز) 
مسحوق ساحل يستخام في الدواليب الساحلة وبعض 
الأدوات القاطعة الدوارة . يتحد مع الفولاذ لإنتاج أدوات 
ذات حافة قاطعة صلبة تدوم لفترة طويلة . 

مثقب كربيد التنحستن 

غلاف »غلالة . طبقة »غشاء 

غلالة خارجية . غلالة برأنية 
غلالة خارجية ‏ غلالة ظاهرة 


3110© تاعأاوعم اناا 


عتناط 21:10 111118512 
ال 
72 وعتأطنن 


601113 12 


غَلالة باطنة وعنطناا 
غلالة وسطانية دناعم معتصسسةا 


الطبقة أوالغلاف الأوسط للشرايين والشرينات » تتكوّن من 
سبع العوتلي للج مز 

عكر معكر كدر 

عَنَفَة » تربين (جها زالحفر السني ذو السرعة الفائقة) 
قبضة تدور بسرعة عالية حتى 300,000 دورة في الدقيقة قَة 
بانسياب الهواء المضغوط . رأس القبضة ينتهي بقابض ذي 
0 
إلخ . 


عتّفة هوائية » توربين هوائي 


0077 - 01 1طعتا 


ع1 


:لد عمتطعتن 


توربين ضغط الهواء عتناكوع ناص تدر ستط تن 
توربين سنى ١»‏ عنّفة سنية لمتمعل,عستطسسة 


قبضة يدوية توربينية عع أملسقط عستطسسة 


قبضة ثدار بواسطة الهواء . 


عنفة مائية . توربين مائى تع ار ستطسسس 
اضطراب “عنف عع لناط تت 


مصطلح يستخدم في عملية الصب ليشير إلى التدفق غير 
المتتظم أو الانسياب غير المتساوي للمعدن داخل القالب » 
وينتج عنه مسامية في المعدن المصبوب 

مُضطر ب . عنيف . هائج أدء لناطعسمط 
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طبلى 171002111 
متعلق بطبلة الأذن . 
الشريان الطبلى 
يعدئ نتن لذن ومع رك لكا ؛له أربعة فروع : 
الشريان الطبلي الأمامي » والشريان الطبلي الخلفي » 
والشريان الطبلي السفلي » والشريان الطبلي العلوي . انظر 
مدخل شريان ا 0000 ١‏ 1 
الغشاء الطبلى / 
العصّب الطبلى 
يعدي مخاطة لكان الوسيطق » والقناة البلعومية الطبلية . 
انظر مدخل عصب طُبلى (كناء نهم و1) 1 
صفيحة طبّلية » صفيحة الأذن 
الوريد الطبلى 
التهاب طبلة الأذن » التهاب الطبلة 
الشّى الطبلي الخُشائي - 
الشق الأذني في العظم الصدغي ‏ عط 06 عتناددة مهاسع ته 


02 0121م تع 


21177 عنلطومطام) 


ةط اعم عتطدم صرمي) 


171202111 21 


12م علطمط ممما 
للء؟ عتموم ممما 
لا لللنا انرق 


- ع:1ناكك! 171202110111256010 


طبّلة الأذن » الطبل . الطبلة 


< عدو 121001 2 نطوم ططام) 


الأذن المتوسطة . جوف الطبل تناكل ندوء 
تعقيم مُجزأ . تعقيم جزئي . تندلة متا سنال لمر 


نسبة إلى ج . تيندال »1.1900811 .1893-1820 » عالم 
يري 

يقة لتعقيم وسط استنبات وذلك بتعريضه للبخار عند 
درجة حرارة 100 درجة متوية لثلاثة أيام متتالية » لمدة 30 
دقيقة كل يوم » أي تعقيم متقطع أو مجزأ على عدة أيام . 


نوع قط طراز 3 نموذج 10 
التيفية.التيفود لأمطمر) 
المحمى التيفية تتعنع؟ لأمطمجوا 


عدوى شديدة للقناة الهضمية بجرائيم التيفود السلمونيلة 
التيفية (/رطام/ز) 2[اء02:دلهى) تنتقل بواسطة الطعام والشراب 
الملوث ببراز أو بول المرضى أو حاملي المرض . 
نموذج أسناني 
جهاز إطباقي أو نموذج إطباقي صناعي » ذو قواعد علوية وسفلية 
وتجاويف تملأ بالشمع أو الأكريل لدعم أسنان صناعية من 
المعدن أو البلاستيك أو أسنان طبيعية » يستخدم في تعليم 
الطلبة في جميع مجالات طب الأسنان وممارسة العمليات 
السنية امختلفة عملياً 1 
فوذيَي : طرازي , فطلي . نوعي 


1211101 


11م 


توأم 2 مُزدوج اللينقا 

سلك توأمى »سلك مزدوج 
انظر الطبيقة التقويمية ذات السلك المزدوج عت متك[ 
(ععمقتاممة . 

القوس ذات السلك التوأمى 
جزء من طبيقة تقويمية ثابتة يشتمل على زوج رقيق من 
الأسلاك القوسية من الفولاذ الصامد مثبتة بأطواق على 
الأسنان أو بحاصرات ملصقة على الأسنان . التأثير الطبيعى 
للسّلك هو محاولة أن يبقى مستقيماً » ليكون القوة التي 
تستخدم لتعديل الأسنان . 


اف ااافاف 


طعندج :511 مساوم 


وَخْزة » وخزء ألم برقي ألم واخز اييقا 
إتام »تو أمة تسسا 
5 9 و 
تطور سنين منفصلتين من برعم واحد . 
مُلتو 2 مَفُتول للافنف 
مثقاب التوائى للتسل )ك1 


مثقاب ذو نهاية قاطعة لولبية الشكل مصنوع من فولاذ عديم 
الكربون »يعمل بكفاءة حينما يدور أو يلف باتجاه عقارب 
الساعة عند سرعات فائقة البطء بين 500-300 لفة فى 
النفيعة مسن عدي قروو الغا لوقي 
الدبابيس » ولايستخدم أبداً في قطع الميناء 


مبرد قناةالجذرالمفتول عل تقصى غ00١‏ أكزوا 
مفتوا ل ملتو الكالاننق 


اختلاج »نفضة قستطء)051 د طن )زا 


أداة ذات مقبضين أدع سد كص لعللسقط-ها 

دبابيس إثنان في واحد 
انظر دبوس مزع 1 

تاج ذو قطعتين 
تاج مصنوع من طوق وسطح طاحن مطرق ملحوم به . 


قاعع061 كنامع055 ت أعع061 150-177211 


15 01 -11770-1 
70 م016 13770 


عيب ذو جدارين - 
عيوب عظمية 

1- دشبذ 

2 - ثفن 

طلوان فَّمُوي 
تطخات بيضاء سميكة فوق سطح اللسان . 

(سابقة) طبّلي . طبلة 
سابقة تعني طبلة الأذن . 

متعلق بطبلة الأذن » طبلي 


كتللةء - 01019 


(عهتاعططا) دتكلداممكلدع1 - عمسعصنتا كزوه71) 


- 17111122130 , متو ممما 


الناااناا نانرق 
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سرطانة الخلايا القاعدية ذي المنشأ السطحي » تنشأ من 
الأدمة » وتحدث عادة على جلد الوجه أوالعلق . 


فرحة زاحفة . قرحة انتشارية » قرحة كتامطأع أمنع؟ , معع1ن 


ساعية 
فّرحة تتزايد في الامتداد باتجاه واحد فيما تلتئم من الجهة 
الأخرى . 


فّرحة تحت اللسان . قّرحة تحت اللسانية [هتاقصتاطنة , مععلن 
قرحة على السطح السفلي للسان . أو لام اللسان » أو قاع 
الفم . 

فرحة جاكوب 
قرحة أكّالة توجد على الوجه والجفن . 


65 ,و 111267 


قر حة رهشو ية عتاتلتطمره , ععلس 
قر حة رضحية 12111221 , لاععلنا 
أية فَرحة ناتجة عن أذى رضحى . 
فرحة سلية .قرحة درنية ١‏ كناملناءنء طن , مععلن 
يتقرح ؛يقرح . متفرح عأهناع 16 
متقرح .مقرح كن 
سن متقّرحة طأ00) 0ع)دعع1ن 
تقيح السمحاق السنخي واللثة امحيطين بجذر السن المتنخرة . 
تقرح »فرح سمتاومرءء1ن 
تقرح اللب ملنام , سمتاومععلن 


تَفَرحي 3 مُقرح 2 متفرح 111215 
متعلق بالقرح أو متميز بالتقرح . 

تقرح لشوي , التهاب اللثة التَقَرحي 

التهاب اللثة التقَرحى الحاد 
تَقَرّح حاد في اللثة » يشبهها خليط من العصيات المغزلية 
وبوريليا فنسنت هو السائد » وتّسمّى أحيانا عدوى قفنسان 


ملاع 17و :ء»11ا 


201 , 1)15؟أعطاع 9172 :1ء1112 


(ممتاعع لما 5 *أمععمكك؟) . 
العهاب اللثة الَْرّحي 
التموتي . التهاب اللثة الَرّحي الناخخر 
التهاب الفم التَقرّحي - 
التهاب الفم التقّرحي الحاد عاتاعة , كتاتأهصدماد عكتنومععلن 
نوع شديد من التهابات الفم يتميز بقرح ضحلة مؤلمة على 
اللسان » والشفاة والمخاطية الشدقية » وتنخر انسجة الفم . 
التهاب اللوزتين التَقَرّحي 
التهاب اللوزتين التَفَرحى الحاد عاناعه , كنات للتكده) عكعومععلن 
الحيات نجاد ف الدرزافتعيبية عرو الفوليات 
واللولبيات » قد 00 ذباح فنسان (همنتعمه د امععمك؟) . 


5 ,ر 115 اأقطاع 1101:9176 


1111:2117 115 


5ناتللتكصه) ؟؟1)و:ء»011 


التهاب المفصل التقرسى »نقرس حمض اليوريك 2 كناتتط نيدن 
الفقات القع ستيه وياد حون لبور 

واسع الانتشار كتامغتنال اطنا 

تبح »بشاعة ودع نلعن 


قبيح بشع 0 
تاج قبيح 00 1517 
مرهم ( لاثينية ) 

تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
لثة (لأنينية ) 
تَزف اللفة 
تهيّج اللثة . تخرش اللثة 
ألم اللئة جع اللثة 
تراجع اللثة »ع ضمور اللثة » 


111185 - 1 


2 - 13لا 

2 ح- وأعقط061 7ع 1ن 
ك15ك5داء2 11261 
2 - 151515نا 


تتطم0 هلد < متنطم هدلت 


انحسار اللثة 
انحسار لثوى . ضمور لثوى قتطرم هقان - توطممطهلن 
م حة عدع 116 


آفة موضعية على السطح الجلدي أو الغشاء الخاطي تحدث 
نتيجة فقد الخلايا الظهارية السطحية وأحياناً جزء من 
الأنسجة الضامة التحتية ؛ وبذلك تتعرض الأنسجة التحتية 
الظاهرة للأذى والالتهاب وتكون قّرحة مؤلمة مفتوحة . وقد 
تتطور القرحة ابتداء من جرح أو قد تحدث نتيجة رضح » وقد 
تصاب بالعدوى . انظر أيضا قّرحة قلاعية كا طغطمة) 
(7عع1نا» 0 حة قارضة «آكلة » (مععانا غصمء100) . 

فّرحة قلاعية طم , “اعع1نا 

1 - قرحة فراشية » قرحة الاستلقاء 

#تاقرخة تعويضية ( سيب البدلة البجة) 


لداتطمعع0 , مععل1ن 


قر حة سنية لمادعل , ععلن 
عمنز8) . 


قر حة سكرية عناء وتلل , علس 


قُرحة غير مؤلمة . قرحة قليلة الإيلام 


عتاع ماعط , «تععلن 


20101 , ع1 


قفرحة هضمية عتامعم , مععلن 
فرحةثاقبة 611 , اع16نا 
7 حة جناحية 0 , مع116ا 
قر حةناكسة لاع “نتتاعع" ر لمع 10لا 


فّرحة أكّالة » فّرحة قارضة أدع00" , مععلن 
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2 


تشدت 10 - 1110515 


متنداب »تدبى 1011 
سعان يوه اندي ار الور : 
بضع أو شق اللثة » بضع الندبة 
تدليك اللئة . دلك اللثة 
إعادة حيوية ونشاط اللثة وتغذيتها بالتدليك . 
قوة قُصائية » القوة القصائية 
أقصى مقاومة للقوي المطبقة . 
عروة بشكل1 
سلك تقويمى مثل القوس الخدية أو الدهليزية :هط عاط » 
كي جر منهاعلى شكل: الماع بضسبطه غلن الأسفاك 
بواسطة إغلاق أو توسيع العروة . 


517060127 لع - 10)01217نا 


11010515 - ذكأوم 11011 


طاعدع )5 عام ستالس 


م10-100 


(سابقة) قوق ٠»‏ فائق »إضافى . مستدق آنا 
أصعل بالغ » قصيرالرا أس كشيرا 1 عتلقطمعء :وطعةتطه تلن 
منبذة فائقة 115 اصع 1ن 
مَعقَاة فائقة التر شيح » مرشحة مستدقة تلن 

للا ان 


ترشيح فائق , ترشيح مستدق 


فائقالمرونة عاطتدع له تلن < ععلكم فلن 


مكروب فائق الدقة طمن سملن 
مجهر فائق (- مجهر الساحة المظلمة) رمعومتاء تسو كان 

مجهر ذو قدرة تكبير تفوق قدرة المجهر العادي . 
امامت تلن 


مقطاع فائق الدقة ».مشراح مستدق 
آلة لتقطيع الأنسجة بثخانة فائقة الدقة لفحصها تحت الجهر 
الإلكتروني . 
دون الأحمر 
فائقالقصر 
موجة فآئقة القصر 
فوق الصوتي »فوق السمعي 2 
فوق صوتي 
موجات صوتية ذات تردد أعلى من التردد الذي يمكن 
سماعه بالأذن ؛ تستخدم الموجات فوق الصوتية في الطب 
كأداة تشخيص لفحص الأعضاء الداخلية من الجسم . 
راصة فوق صوتية للملغم لع 0120125 تسوع لقسة عتصمكة الت 
جهاز حشو الأملغم بالاهتزازات فوق الصوتية . 


10س < لع نرو نال 
نان 
7 ]1111251201 


125011120 - عند ه1135 


المنظّف فو قالصوتى لتعصوعكء عتسمدو تلن 
نزع فوق صوتي للتاج [012تء مكرمتك عتسموم فلن 


قبضةفوق صوتية عع أملصقط عتصمعد تلن 
قبضة تقطع بالاهتزازات فوق الصوتية بدلامن الدوران . 
نزع فوق صوني للحشرة المصبوبة [78مصء؟ وفلصذءتصمممئان 


(سابقة) تَفَرحى 2 فُرحى »قرحة -111010 
ورم يق تَرّحي 1 نامرع 0ناء11ا 
تفرحى غشائى كنا0 ةط حرع حرمنرء 11 
التهاب اللثة الغشائي - 15) أ ؟أعطاع كنامصةتطصع سرمنرعءء 1ن 


التقرحى - التهاب اللثة التَفَرحى كنا كتعصلع عكنومععلنا عأتبعدة 
التهاب الفم الغشائي 
التقرحي 


111101116111 1:2110115 115 


تَفَرحى نخرى ». تنخر تف رحى 5أد0 عع دم ع1 
التدنخر المصاحب للتقرح : 

تفَرح مواتى » تَفَرحى نخرى 01 عع د مع 116 
متميز بالتَقّرح المصاحب بالتنخر أو التدكرز 

تَفَرحى » قرحى كتاوناء 11 
متعلق ب أو يتميز بالقرح 

0 حة ماع11 - كتعلنا 

(سابقة) لغة »لشوى »؛تدبة -111 


استتصال اللئة» قطع اللثةالجز ئي 'إصدماء» «أوصاع - رمسماععان 
نزف اللثة .نزف لثوى 
لثوي .متعلق بالق 
قطع اللثة »شق الندبة أو أثرالتحام الجرح »قطع الندبة 11660127 


02 ح- وأعهط :0ددع 1ن 


111601 


التهاب اللثة كنال اتعومع - كتأائلت 
التهاب اللثة بشكل عام , 

التهاب اللثة القلاعى كتامطغطمة , مغثلت 

التهاب اللثة الخلالى ل2 ناك عاص , كتاتلس 


التهاب اللثةالفطرىي كتاقطنا؟ ركتاتلن 
التهاب اللثة البثعى 


التهاب اللثة التَقَرّحى 


5001111 ,1)15لنا 


11215 , ك1اللنا 


رَنْد » عظم الساعد الإنسي . الزند قصلت 

رَنْدي »متعلق بالعظم الزندي كتتتفسلن - عتمسلت 

(سابقة) لثة »لثوى » تدبة -10نا 

تفَرح اللثة ١‏ 11062 

سرطانة اللثة فلوس د10 
ورم اللثة الظهاري الخبيث . 

التهاب اللثة واللسان 5نازو105ع10ن 


ورم لنوى .2 تورم اللثة , كتلنامع - كمنعصملن 
ضخامة اللثة » بتعة 
ورم أو انتفاخ لثوي ليفي حميد . 
ئَرْ اللثة , تَرّف لثوى 
نزلثوي ء نر اللثة 
1 دموي خفيف من اللثة . 


10112 


102 ت وع :1011 
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110111360015 


فاقد الوعى »مغمى عليه لاواع »اللاشعور 
مر هم »تمر بخ 1 ع هزه - دسمناع دن 


1[-تحت 2 أسفل »سفلى دع هن 
2- دون »أدنى » قلة ع المألوف أو المطلوب . 
قلةالعطف دمناءعء211 سن 
عضة ناقصة عاأطتدع لسن 
مصطلح غير علمي يستعمل لوصف كل من بروز أو تقهقر 
الفك السفلى . 
: لفوت اا 


1- ثلم مثبت ٠‏ غُؤور مثبت »إبطة 
2- بُروز معيق 
3- ميل أو انحناء متقابل 
أ- ثلمم أو بروز أو ميل أحد الجدارين المتقابلين أو كلاهما في 
حفرة محضرة . 
ب شق ضيق أو ثلم يقطع في جدران حفرة محضرة بغرض 
تثبيت الحشوة . 
ج-أحد الأسطح الحضرة لتاج السن بشكل يعيق إدخال التاج 
المصبوب . 
دالميل الطبيعي للسن بشكل يعيق دخول وخروج البدلة 
السنية الصنعية . 
ه_الجزء من السن الذي يقع بين خط المسح عند المحيط 
الكبير واللثة » أي المساحة الناتئة من السن توضع تحتها 
المشبكة أو الطوق لتثبيت جهاز تعويضي بالاستعانة بخط 
المسح كدليل لوضع الضمة أو الطوق . 
و-الجزء من محيط المقطع العرضي للحافة المتبقية (الحيد 
المتبقي) أو القوس السني الذي يمكن أن يمنع إدخال البدلة 
السنية الصنعية . 
ز-تشابك محيط الجبس الحجري المبوتق بشكل يمنع انفصال 
جزئية في تصنيع البدلة السنية الحزئية أو الكاملة النزوعة . 
مقياس الغؤور . مقياس الإبطة 
انظر مقياس (621186) . 
غُؤور مثبت , إبطة احتباسية 
الجزء من السن الداعمة الذي يقع تحت الحيط الكبير للسن » 
ويستقر فيه الطرف المثبت للمشبكة لاستقرار وتثبيت الجهاز 
التعويضي . 
إبطة الحرف . غؤور حيدي 
امتصاص الحيد السنخي في فم رد مع بقاء غؤور أسفل 
نتوء الحيد السنخي ما يخلق صعوبة في تصنيع البدلة السنية 
وإدخالها أونزعها . 
إبطة النسج الرخوة 


1111016111] 52115 


117طعاع" , أناع 111210161 


11110161111 110156 


15511 ]501 , 1تاع*11110161 


نزع فوق صوتى للدبوس 620721" سام عتسمكة 1ن 


نزع فوق صوتي للتاج ذي 12120121 متك أكمم عتندهكة 1ن 


الوتاد 
نزع فوق صوتي للوتاد [220172ع" اكوم عتسمعد مان 
الوحدة فوق الصوتية للوقاية أتصن كتحهاتوطممءدم عتصمعدتضلن 
جهاز تنظيف الأسنان بالموجات فوق الصوتية . 
مقلحة فوق صوتية لتعلدء5 عتصمكة 1ن 


أجهازإزالة الرواسب الجيرية فوق الصوتي . مزود برؤوس مختلفة 
الأشكال يمكن تغييرها حسب الحاجة . يعمل بالاهتزازات 
فوق الصوتية بوجود مرذاذ مائي لنزع وإزالة القلح 
والرواسب من على أسطح الأسنان ؛ يجب عدم استعماله 


للمرضى حاملي جهازتنظيم دقات القلب 
(الناظمة :#تعكلهميعءعة) . 
التقليح فوقالصو تي عستلةء؟ عتدمدة لان 
إزالة القلح وتنظيف الأسنان بالمقلح فوق الصوتي 
التعقيم فوقالصو تي دناه تلمع اه عتسمدو لس 
الهزاز فوق الصوتية مأقعرطذ؟ عتصمعهنآن 
فو قالصوتى .فوق السمعى ٠‏ عنطوكةتالن - لصسوكد تلن 
فائق الصو ت ١‏ 
صوت يستخدم للأغراض التشخيصية مجال تردداته أعلى 
من الصوت الطبيعي الذي يمكن سماعه 
فائقالسرعة عع سهان 
قبضة دوارة فائقة السرعة عععتمالصقط بإستهامم لععمركد فلن 
بنية مستدقة نعل 1ن 
الإشعاع فوق ق البنفسجي دم نه 201" أعام تكو تالت 
الشعاع الضود ني فوق ق البنفسجي 2 غخطعنا أع1م تكد تلن 


أشعة موجتها أطول من تلك الناتجة عن التحليل الطيفي 
للضوء . توجد في الطبيعة في ضوء الشمس أويمكن 
تحضيرها صناعيا ؛ تستعمل في العلاج بضوء الشمس » أو 
لبَلمرة وتصليب بعض سادات الشقوق أو مواد الحشومن 
الراتين المركب . 

الأشعة فوق البنفسجية 

محتوم » حتمي » لاسبيل إلى اجتنابه 

تَزف حتمي (محتم) ع125:تمسعط عاطقل زه تقسن 


235" أ 11125101 


012101 


غير متكلس 1ع سن 
9 تخصي الخال ؛ خطافي الشكل . ددم كع سنا 
معقوف ٠‏ كلابي الشكل 
ذو شص »ذو خطاف يأعقّف كلابي ع عستا 
سيط » غير مصحوب بمضاعفات عه ا مرسمعسن 


- 835 - 


مر هم »دهان 0121 > 111151161261113 > 1لاع1ا8 انا 
مرهم »دهان 5 -1111811612]1111 
تستعمل فى كتابة الوصفة الطبية . 
عدا قاد العلظة تراغ لق طن 
غير صحى عتمعاع تطسد 
(سائقة) جين »واحد »مفرد تسن 
وحيد الطرف . متعلق بطرف واحد لدعمتسن 
وحيد المفصل . متعلق بمفصل وحيد نملساءةدتسن 
وحيدالمحور. أحادي المحور لمتدمتسن 
وحيدالقاعدة, أحادي القاعدة لدكةطتسن 
ذو جوف واحد .أحادي الغرفة . تقناع سدع تسن 


وحيد التجويف 
كن عظمية نقذ الغرفةة 
كيس عظمي معزول 
وحيدالخلية 
وحيد المركز 


وحيد الحدبة » وحيد الشرفة - 


- أكترء عصوط 1و"تع ترد لدت 
أوق عصمط 5011217 

عتواساطلاعع تمت 

1ن ح لودع تست 

- 15010126اعقلطنا - 0 [كتاء قطنا 

ذو حدبة واحدة - وحيد الحديبة تتقلنءنء طتكتسن 


ذو حدبة واحدة - وحيد الشرفة 0أمكتاعتصن - غغه0زمكتعتست 


اتحاد » التحام » توحيد سمنغه تكتسن 
وحيدالبؤّرة لدءمكتصن 
وحيدالفتحة ]12م تسن 
موحد » متشابه الشكل .ذو شكل واحد متدمكتست 
وحيدالجانب لدع غقلتسن 
كسر وحيد الجانب عتنااع 212 لوعرء اتسنا 


صفيحة جزئية وحيدة الجانب ٠‏ ع تالضعل لقناعهم لدععغقاتست 
بدلة سنية جزئية وحيدة الجانب 
بدلة سنية تعويضية » تعوض فقد أو غيب الأسنان في جانب 
وعوف الشرمن الندة : / 
غرسة تحت السمحاق 
وحيدة الجانب 
(في زرع الأسنان) : غرسة جزئية تحت السمحاق » عادة 
توجد في المنطقة الخلفية للفك السفلي أو الفك العلوي . 
وحيد الفص ١‏ 
وحيد المسكن » وحيد التجويف 
كيسة وحيدة المسكن 
انظر كيس 090) . 
وحيد النواة 
التئام 2 التحام » اتحاد 


أتقاصصرصسا لدعأدم10تء طناك تمدع )د اتسنا 


10نس 
11110121 


5 :121ناء110طنا 


101111111121 


01111 


1120151121 , أناء 2011لا 


إبطة غير مرغوب بها 
1-غؤور في السن الداعمة لايمكن الانتفاع منه لتثبيت جهاز 


2-غؤور نسيجي يتعارض مع التصميم الصحيح لجهاز 
1- ناقص التطور مهنا 
2- ناقص الإظهار 

نقص زمن إظهار الفلم الشعاعي .انظر صورة شعاعية 

رطموع1]2010) 0 
ناقص التعرّض 05 دع 011 نا 


1- نقص زمن تعريض الفلم الشعاعي للأشعة 3 
2 نقص زمن تعريض القَلم الفوتوغرافي للضوء . 


التعرذض ض الناقص 05101 دع 011 نا 
حشو ناقص . حشوة ناقصة نالع سه 
طالب فى المرحلة الدراسية رع نا 
عجز النمو »نقص النمو مدعنا 


َك ا عالط عستاطءرء 0ن 
نوع بن سنو الإطباق تكن فيه«القواطع السفلية بارزة وتعطي 


السطوح الشفوية للقواطع العلوية . 


1 -يهدم ؛ يقوّض يفرّق يلخ ع تدع 01 
2- يضعف . يتلف 

نقصالتغذية حم نت سرع لسن 
نقص الوزن ». ناقص الوزن خطعاء نا 
غير مرغوب فيه ع[طةسزوع لسن 
غيرملحوظ عاطماءعع لسن 
لامتمايز 0 نامع نع 11 لسن 
خلايا غير مميزة . خلايا غير متمايزة لاع 0ع)2تادءسء ]لست 
اللاتمايز دنه تامعن ]لسن 
متموج سه 
حمى متموجة 2. جو راجعة اء 177 أح لسلست 
يعموج 2 يبموج 2 متموج 0112 
تموج .ع ».تخطر تموج الحركة 1 لسن 


النبض الو ريدي . التموج الو داجي :1ن [تاعتال , دهج تمصت 

غير متساو 

مُنطمرء غيّر بازغ 
استقرار السن في النتوء السنخي السني وعدم اختراق 
مخاطية الفم . متعلق بسن لم تبزغ من اللثة » إما بشكل 
طبيعي » أو نتيجة نقص في قوة دفع السن الطبيعية . 

سن منطمر 5 » سن غير بازغة طام0) 0ع )متضعصن 
انظر سن (10015) . 


0121 


01111 
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وحيدالحديبة تتقلنءنء طتكتستا 
له حديبة واحدة فقط . 

وحيد التكافق عل هلتسن 

شامل » عام 2 جامع لدكناء كتستا 

لون عام 0101 لووتاء كتستا 
لون يوافق جميع الألوان . 

المعطي العام )0 ل ( 00201 تدوع كلست 

كلابة قلع عامة . ملقط قلع 5ء101 مستاع هاي لوك للست 

عام 


ملقط يستعمل لقلع (لخلع) مختلف الأسنان ١‏ 
طابع عام 27 دامتووء :تمصا لدكترء لتستا 
طابع لجميع أنواع الطبعات الفموية . 
كلابة عامة ». زردية متعددة الأغراض 
انظر زردية » كلبة (عناط) . 
صاقل عام »مصقلةعامة 
أقراص أو أقماع الصقل المطاطية . 
وقاية عامة » تدبير وقائي عام 
تتطلب العناية بالمريض وأخذ الاحتياطات الوقائية بارتداء 
القناع والقفازات المطاطية والنظارات . يجب رمي القفازات 
بعد الانتهاء من معالجة المريض وغسل اليدين ثم ارتداء 
قفازات جديدة . هذه الإجراءات الاحتياطية لمنع انتقال 
الأمراض المعدية . 
محص عام 
انظر مقص (501550155) . 
ظل لوني عام 


1115م لوكد17طلا 


"تعطكتامم لدكتاء لطت 


11111171521 15 


111171521 015 


51220 521د17طلا 


لحام عام :م5010 لوكتاء تكست 
غرسة تحت سمحاقية إسفاصصذ لهءعادومتءمطند لدع وتصس 
عامة 


(في زرع الأسنان) : غرسة قوسية كاملة تحت السمحاق 
تطوق وتحيط بالأسنان المتبقية في التجويف الفموي . 
منعكس إزالة التحميل . منعكس تحريري 
رد فعل لاإرادي مانع لانغلاق عضلات الفك السفلي » 
يحدث مباشرة نتيجة للانخفاض المفاجىء للمقاومة بين 
الذكين بسي انسار مقاومةالطعاء أوعادة أخرق غبت قرة 


م11 10ت 


ضغط الأسنان . 
غير مر تََْ »غير منصوب لان 
لا مشبع 0 
3 عستا لعكلدآكسس 


في الجراحة العظمية) : الالتئام الناجح لنهايتي عظم 


تكسون لتخامهها نيز اسطلة اقل لبيك كزين 
التئام خاطيء . اجبار خاطئ اسه , سمتست 
النئام أو لي 111221-77م , لامتستا 
وحيدالقطب أحادي القطب نهاممتسن 
وحيد . فريد . استثنائى »فل عتمتسن 
غير قابل للتهبج 2 غير تايل للإثارة ‏ لاهيوح ‏ عاطهااتضتست 
وحيدالحاجز عأمامعدتسنا 
1 - وحدة . مجموعة متكاملة غنسن 

وحدة واحدة تشمل أجزاء كثيرة . 


2- كمية معايرة القياس . كم 
2- وحدة قياسية تقاس عليها الأشياء . 
3- مصطلح سني يرمزإلى الأجهزة الرئيسية في عيادة 
الأسنان . انظر الجهاز السني » الجهاز السني الجامع 062021) 
لمن . 
مصطالح يرمز إلى الجهاز السني الجامع (الوحدة السنية) 
الموجود في عيادة الأسنان ويشمل : ال محرك السني وذراع 
المحرك والقبضة ذات السرعة المدخفضة والقبضة ذات السرعة 
العالية والمبصقة ومنظمات المبصقة ومحقنة الهواء والماء 
وفاحص حيوية اللب وقاذفة اللعاب » وذراع الطاولة المعلقة 
والطاولة المعلقة » وملهب بنزن » وجهاز التحكم بالقدم 
(تتباين الوحدات الأحدث فى مكوناتها ) . 

ودة تيبر الهؤاة ١‏ 

وحدة علاج الأسنان ‏ الجهاز الجامع السني 

وحدة ارتباط السن بدواعمه 
مجموعة عناصر النسج الداعمة والسن المرتبطة بها . 

الوحدة الكهربائية 5 3200 عطمتأاعممط عتتاععك , عنصت 

للصهر والصب 

وحدة العناية الفائقة 

وحدة التوربين » توربين 
خهاز حفر الأسنان ذو السرزعة الفائقة : 

وحدة الأشعة السينية 

ظهارة مينائية متحدة - ظهارة - تصداتاعط)زمء اعسشهدء لعغنست 


2110 ور اتسنا 
دامع , أتستا 


ل2 )10060 1ءم2]0ع1 , غتسس 


:21 ع اأكلاء]12 ر ألطتا 


0112 راتسلا 
5-127 و ألطلا 
مينائية مختزلة أو ضامرة <تتناتاعط)ذمء اعصسهد 0ععسلءم 
ظهارة مينائية متحدة - ظهارة مينائية مختزلة أو ضامرة 
أسلو ب يونيتك لتثبيت الحشوة بالدبابيس 2ء)وزه صتم عاء)نصتآ 
حلزوني صغير لعمل ثقوب عميقة في عاج السن . ثم 
تدفع أوتدق داخل هذه الثقوب دبابيس أكبر قليلا منها لتوفر 
تثبيتاً محكماً بالاحتكاك . مما يحقق ثبات حشوة الأملغم . 
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التقوس السهمي للحنك مع النقطة السنخية (ذروة النتوء 
السنخى) والشوكة الأنفية الخلفية . 
(سسانقة) حداة حكن 
فلح الحنك .الحنك الشقوق عأقلهم أعكء - مدسكهداعمءكتصدنننا 


111:812150- 


تخفيف (نطق مشقوق الحنك) لله تسن 
غيب في النطق عند إضابة المريض بفلح الحنك . 
التهاب الخنك كتاتدمء عتصةتننا 


رأ أب انك . تصنيع 0 1220012517 2 13517ممعء15صهنانا 
الحتك . ترقيع الحنك . ترميم الحَنك المشقوق 
رفو الخنك خياطة تطصقطه0غ12هم - وتطمقطتدمءعتصسن 


2 


الحنك 
انك »سقف الخنك 2121م - كناءكتةنانا 
قبة الحتك »سقف الفم . 
(سابقة)1- حنك » حنكى -1220نا 
"٠.‏ 
ثلامة الحنك العظمى فده ط[مء120نا 
فلح انك الذي لايشمل النتوء السنخي . 
رأ أب انك .تر قيع انك 11201 
متعلق برا أب الحنك . متعلق بترميم الحنك عاك آم مصمضن 


الصلب 
تر ميم انك الصلب » 1150012517 > 13517م1220نا 
رأب الحَنك . ترقيع الحنك 
شلل الحنك الرخو 
شلل المخنك الرخو (3121(515م 5313131) : شلل يصيب 
عضلات الحَنك الرخو . 
رفوا نك . خياطة الخنك 
تلامقطءتده1تتطمرواه - جطمقطءه212)0م 


0110001 


- تلأممط12201نا 


انشقاق الخنك » 
شرخ الحنك . شق الحَنك 
فلح الحنك الصلب . انشقاق ‏ كأوتدء5م6ض هتين - مسكتطءومصمضسن 
الحنك 
فلح الخنك الصلب 
ترميم الحتكين .را أب الخنك و اللهاة ٠‏ 25)7اجره1رطمهادمصعضت 
ترقيع الحتكين 
ترميم فلح انك » الذي يشمل الحَنك الصلب والرخو 
جراعة فبيل 
رقو ال خنكين . رفو الحنك و اللهاة 
خياطة فلح الحَنك الصلب والرخو بخيوط جراحية . 
فلح الحتكين , انشقاق الحنك و اللهاة 
فلح الحّنك الذي يصيب كلا من الحّنك الصلب والرخو . 


حت للاعتطلء111:21105 > كاكتطء111:2105 


عأهلهم أعكء 


55 حت لفللتاكتطء111:21105 


تطمقطءتده 1 تجطمره)1":2205نا 


كأكتطء105تتطمرة]111:2205 


علاقة الفكين غير المجهدة . علاقة 
تكياض مكهدة 
1- العلاقة بين الفك السفلى والرأس عند وجود اتزان في توثر 
العضلات المشتركة د / 
2- أية علاقة بين الفكين » دون وجود قوة غير طبيعية يمكن أن 
تسبب تشوهاً لأنسجة للفصل الفكي الصدغي . 


مم لاماء" 2355[ لعطتهة تاكدطتا 


أملس ب ؛لامخطط 0 
عضلة لامخططة . عضلة ملساء ع1عكتاتم )ع2 تكست 
لامخطط. أملس )كن - 0ء تكست 


ميناء غير مدعم » ميناء غير مدعوم أعصتقص عدوم صتكست 
يكون الميناء أو الغطاء الخارجي لتاج السن مدعوماً بنسيج 
أقل كثافة هو العاج » وحينما يفقد هذا النسيج »يحدث 
كسر في ميناء العين 5 

شكس » معاكس . صعب المراس 

مرد يض مشا كس . مريض صعب المراس 1626م 015210غ)ضنا 

مطاط غير مَقسى » مطاط لا 1 كن «ءططتض لععتصمء لتحصت 

و ع 

علوي »أعلى 

طبعة علوية - طبعة الفك العلوى 


011110 


10110 


"اع متنا 
- 1122012551012 عمزملا 

2211121703 
طبعة الفك العلوي أو طبعة الأنسجة السنية » أو طبعة البنية 
السننة: : 

القناة التنفسية العلود ية »المجرى ‏ ]2 260:7 تتمروءم تعممصن 

التنفسي العلوي . السبيل التنفسي العلوي 

يشمل التجويف الأنفي والبلعوم الأنفي والبلعوم 
وال حنجرة . 

العُلوي » الأعلى 

عظم علوي 

عمودي »وضع عمودي 
دلالة على الوصلة الصغرى التي تصل المشبكة مع الوصلة 


01 
1120611210516 202 


أاع امنا 


نصب عمودى اع امنا 
(في تقويم الأسنان) : إمالة تقومية لأسنان مائلة لتكون في 
وضع عمودي محوري . 

يوريمى 11161111 - 1112611116 


لنتهاب الفم اليو ريحي كن صما عتسع هن 
(سابقة)1- حَنَك » حنكى 

وك سماء + يوزانيوم 
الزاوية النكية 


الزاوية المتكونة من التقاء الخطوط التي تصل أعلى نقطة على 


-111'2110 و -111211 


عاعطة لمصجةنتنا 
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السبيل العتّبى » السك العتّبى أعهتن لدع كنا 
الحمى العنبوية التكفية - 
متلازمة هيرفورد 
حمى متقطعة مصحوبة بتضخم الغدد اللعابية » والتهاب فى 
المسالك العنبية للعين وإصابة العصب القحفى . ويمكن 
أيضا حدوث جفاف الفم . 
التهاب العنبّية النكفية - 
الحمى العتّبوية النكفية 
التهاب الجِرى العنبى للعين والغدة النكفية . 
اللها 2 لهاة 
قطعة عضلية صغيرة من اللحم تتدلي من الحافة الخلفية 
للحنك الرخو «شراع الحنك» » تؤثر على إخراج الأصوات 
الكلامية . يعبرها العصب الحتكى الصغير ماراً إلى الثقبة 
الحنكية الصغيرة ليتصل بالفرع الفكي العلوي للعصب 
مثلث التوائم . 
لهاةمشقوقة 
فلح اللهاة ؛ يعتقد أنه فلح حنك جزئي . 
شق اللهاة - لهاة مشقوقة 
لهاة المخيخ - لهاة الدودة كتصحة؟ فلسكن - تلاغطءععه فلساكد 
شق اللهاة .لهاة مشقوقة 
اللهاة الحنكية 
( لانينية ) 
تهاتي .لهوي 
متعلق باللهاة . 


16000 
ح ١اء‏ 128 11560221:0010 


11661101015 591011012 


1158:60221:0115 - 


11560221:06101 172 


لاالفلن 


0 ,و د1نالكنا 


ل؟كن 00آط - أاعك , ملكلا 


1171112 2 


اننا - ولأنالكتا عمتأهلدم - 1222م د1ناكنا 


كن > 121ن؟لا 


عضلةاللهاة عاعكناحم كتتهلتكنا - عاعكتاصد ملكتا 
تكون اللهاة . انظر اللهاة (00112)) . 
مضع اللهاة عدده]0 نكن - عددمأهلتكن 


ضع اللهاة » قَطع اللهاة , خَرْع اإددهغهلنكنا ‏ توإدصمغه تكن 
اللهاة , بتر اللهاة 

قطع اللهاة . استئصال اللهاة 

التهاب اللهاة 

تقويم الحنجرة 


101277© 116لا 
مانا 


من > 12517م280أتتقطام -21260م - ماتاككتا 


والحنك واللهاة 
تدلى اللهاة ».استرخاء اللهاة .ارتخاء اللهاة وندهغمم1ننا 
ضع اللهاة , بتر اللهاة اإدصمغه نكن - تودده)10 تكن 


تر ميم المخنك »رأ أب 1121021257 - 13517م 11122051660 
الحنك .رأب الحنك العظمى 
يوريا ١‏ 012 
مركب عضوي من مركبات الكربون . 
تحليل البول . التفسرة 
وى ةلي 
اشهاز لجرل 
جهاز الجسم المسؤول عن إخراج الفضلات والمحافظة على 
القوازت الاي اناد قن السوانن الفحليية ,رويطل : 
الكليتين والحالبين والمثانة وقناة مجرى البول . 
شرق طفْح جلدي حاك , طفح طوة" 16)اعم - متسدع ناسنا 
قرصي 
تفاعل التهابي للجلد بسبب حساسية لختلف المواد .إما أن 
يكون موضعيا أو منتشرافي الجسم ؛ يتميز باحمرار وحكة . 
شرى أرجي . طفح جلدي تحسسي 
الحزمة المفيدة - إشعاع 2 شعاع 
(في التصوير الإشعاعي) : الجزء من الشعاع الأولي الذي 
يخرج من خلال المرشح ويكون مؤثرا لإنتاج الصورة 
الشعاعية . 
شمع متعدد الاستعمالات 
شمع رخو يستخدم في صنع البدلة السنية » لعمل حافة 
الطابع أو حافة لوعاء الطبعة . 
بد اديه مضب لحري 
يعصب بقعة (0/136112) غالبا فى الجلد من الحويصلة أو 
القريبة (عاعتنانا) .أي لذي ة القريبة . انظر مدخل 
قريبى » حويصلى (كتنة[داءتهانا) . 
ليت الأمبولى المّر 0 
بُعصب الشريبة وحبابة القنوات نصف الدائرية . انظر 
مدخل حبابي حو يصلي (135ة11تامطةه1 تناع تتانا) . 


- 


العتبية يني 

قميص العبن الوعائى » الغلالة الوعائية للمقلة ؛ وتشمل 
القوع وحم الفديى والقيي ‏ 

عنبي ٠عنبوي‏ لدع 
متعاق بالخشاء الحدي في الين:: 

الشريان العنبى 20 
الشريان الهدبي القصير الخلفي 5101م كتتقتآك وتتعارم) 


(كالاعط . 


515 عمتتنا - كلك رلحستتتا 
111122177 


دعت لحتنا 


1ع 21161 , 11112112 


»> - سوعط لتاعكن 


117نانا 


1111111121 1217 


2177 217 للنا مده [ ءانا 


2117 1وع17ا 
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مسحوق كاسي خلائي لاع ادع لستناناع و 
انظر مسحوق كاس (7ءصتاوءم) . 

مزج خلائي 1 11تنانا6 12 

يقة لمزج المواد مثل الجبس الحجري « جبس باريس» تحت 

مُبْهُمِي (نسبة للعصب المبهم) ال 

الجويباد (جمع) 72 

معمل تفلت »ذو غمد ادن 
محاط بغلاف أو غمد . 

قَطع العَصّب المبهم 17260101277 


قَطع العصّب الجائر الطبي 2 القطع 20121 , تإتسمامع 2 
الدوائي للمبهم 

قَطْع العصّب الحائر الجراحي . القطع 
الجراحن للميهم 


تهبج أو توتر العصّب الحائر أوالمبهم »غلبة المبهم 100 

و 3 و 3 

العَصّبا لْبَهَم 
العَصّب القحفي العاشر الذي يغذي العضلات المخططة 


ومخاطية المريء والبلعوم 0 
القحفية ؛ ويصل حتى البطن » والصدر ء والرقبة » والرأس 


57250160127 , 5111:5121 


260172521 


71725115 1121© 


تكافق 5عمعلة؟ - ععمعلو؟ 
التكافؤق ععمعلة؟ - تإعمعلو؟ 
عقدة ثالنتين دامتاعصدع و'ستاصعلة 
نسبة إلى ج جُ .فالنتين » منامعله”؟. 6.6 2 1883-1810 » 
عالم وظائف أعضاء ألماني 
عقدة كاذبة توجد عند التقاء الفرعين الخلفي والأوسط 
للعصب السنى . 
فاليوم ١‏ سنا تله 
دواء ؛ انظر ديازيبام لسدمءعهز() . 
كأسي الشكل . ل الكل 2 كأسى » محوط 112 
حليمة كأيسة 2 حخليمة موسيكفة ١‏ كللتميهم )2119 


حليمات توجد على الأخدود الخلفي للسان : 
ثلاع فاليكس - 
قلاع بيدنار 
نسب ةاإلى ف .ل.٠ا‏ .فاليكس» 2تك1.9711.آ.8 » 
1855-7 » طبيب فرنسي. 


أخدود المخيخ 


عقطغطمة 5'"تدصلع8 - عقطغطمة :"17211 


تلاعغطءء» جلمسع»ه7211 - كتلله؟ 


2121 
يلقح بطّعم لتكوين مناعة ضد مرض معين . 
5 للسيطرة على 
الأمراض المعدية أو للوقاية منها بواسطة خلق مناعة نشطة . 
يوضع الطّعْم على الجلد الذي يخدش بواسطة إبرة مُعقمّة أو 
سّطح حاد ؛ يعرف أيضا بالتطعيمءالتلقيح 
(12600ناءمم]آ) » أو التمنيع (11726100امتمطط]) . 
0 اللمف المأخوذ من حويصلة جدري البقر ويستعمل في 
التطعيم ضد الجدري . 
- أية مادة تستعمل في التطعيم الوقائي ضد أمراض 
بعينهاء تستعمل في الوقاية أوعلاج أنواع عديدة من 
العداوى الجرثومية أو الفيروسية ؛ ويمكن أن تشمل الآني : 
جرائيم مرضة ضعيفة كمافي لقاح 800 . 


ك2 


ع2 


(ب)-جرائيم مرضة ميتة كمافي لقاح ©7886 . 
(ج)- ذيفانات جرثومية مخمّفة تعرف بالذوفان 
(102010) . 


1-7 


0 »تكون الفجحوات تفجى 
فُجوة تجويف 5 
1[-فُجوة صغيرة فى جبلة (13550م220]0) الخلية . 


2172600000110 


51201 


نجوف »تفرغ »تشكا 
الفحوات 


52211011720101 - 10 


فَراغ 3 خلاء 2( قضاء 27060000 
حيّز مغلق يفرغ منه الهواء . 
قولبةخلائية تستاكق لسناناءة؟ 


حجر ة التفر يغ - غرفة ‏ مءطتصفط عه - نءطصفك مسمسعهم 


التخلية 
حرق تفريغى 1101 لتنتناعة؟ 
عملية انصهار الخزف في الفرن في غياب الهواء . 
حرق تفريغى للخز ف ١‏ ستماءعء ممم معنت معو 
انظر خز 8 (متماءءوط) . 


تكسية خلائية » كسو فراغي 
كسو النموذج الشمعي تحت التفريغ الهوائي للتقليل من 
احتمالات تكون فقاعات هوائية في مادة الكسو . 


17211111113 5 
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(لدمه2) » أو الساندراك (20كهه9) ء أو أدوية أخرى مذابة 
في محلول طيار مثل الكحول أو الأسيتون (6دماءءه) أو 
الإثير (6ط8) أو الكلوروفورم (5:ه010:010) » ينتشر على 
السطح . فيجف ويترك طبقة لامعة صلبة . تنراوح ثخانتها 
بين 4-2 ميكروميتر بحسب مكوناتها . تعمل الطبقة كغشاء 
شبه نفوذ أو راشح يمنع جزئيا الأحماض والزئبق » 
والفضة » وشوارد القصدير من النفوذ داخل الأنابيب 
العاجية » والتلوين الدائم للسن . الورنيش يمنع أيضا 
التسرب الدقيق عند حواف حفرة الأملغم ويملاً السطح 
الفاصل أو البيني بين حشوة الأملغم وجدار الحفرة اللحضرة . 

ورنيش الحفرة 
مادة مبطنة تستعمل على جدران الحفرة ا حضرة فى السن 
لحشين الاسدادين اطخدار والشقوة' ‏ 1 

الورنيش المبطن للحفرة 

ورنيش صمغ الكوبال 
نوع من أنواع الورنيش المبطن للحفرة يحتوي على صمغ 
الكويان م 


3017 و لامتصضرد؟ 


21لا 3017 , امتصضرد؟ 


لدممء اكتصسرد؟ 


ورنيش صمغ المصطكا )كج , امتصحتة؟ 
نوع من أنواع الورنيش المبطن للحفرة » يحتوي على صمغ 
المصطكا (عناو5ة1/1) . 

ورنيش دوا اعم السن لقاصمل10عم , امتضية؟ 
نوع من أنواع الورنيش يوضع على اللثة بعد معالحة الأنسجة 
الداعمة السنية . 

ورنيش روزين طكتط21؟ صلوه 2 صلوم"1 , اكتسضسد؟ 
نوع من أنواع ورنيش الحفرة من مكوناته الرئيسية مادة 
الروزين (صلوه2) . 


ورنيش سندراك 220312 امتصد؟ 
محلول راتيني شفاف في الكحول يستعمل في طب الأسنان 
كسائل عازل أوفاصل وأيضا كطلاء واق للقوالب أو 
النماذج الجبسية . 1 

ورنيش عازل , امتصتة؟ 

أي ورنيش يستعمل لطلاء القالب الجبسي ومنع التصاق 

الجبس الجديد مع القديم عند عمل نموذج أو مثال . 


ورنيش صمغ اللك » ورنيش الشيلاك عفلاعطة , طامتصة؟ 


وعاء . قناة ناقلة ا[ءووه؟ - ١25‏ 
وعائى . عرقى نقلناءكة؟؟ 


متعلق بالأوعية أو القنوات التي تحتوي على الدم أو اللمف . 
مصطلح يستعمل بشكل خاص للأوعية الدموية . 


سرير وعائى 0ع “نقلناء5ة؟ 


قيمة .مدلول نالك 
قيمة صوتية »مدلول صوتى عتأعسمطم , عسلد؟ 
صمام 2 دسام 1 12117 
طيّة أو ثنية في قناة »أو وعاء تمنع رجوع محتوياته : 
الصمام الأور طي 201 , مكلو 
الصمام التاجي 01011217 و 9196 
الصمام المترا الي لوتكتمم , عتكلو 
شرفة صمام باالفللنف 
صمامى . مصراعى » دسامى كلاالفللنف 
"متعلق بالسمام أو الصحامات + 
داء فان بو خي عكدعء كلل 5 تمعطعسظ سو 
ماد 00 12201 
مخز »؛يبخر ان إن 
شرل إلى بع ا وتوانيطة اطرارةة 
المبسخار »المرذاذ » المبخرة 12201 
جهاز أو أداة لتحويل السائل إلى بخار للاستنشاق . 
مكنا لكان 


الحالة الغازية لمادة سائلة أو صلبة فى درجات الحرارة العادية » 
تتحول مباشرةإلى بخار بالتسخين » مثل الزئبق 


(لتناع 0/1 . 
قابلية التغير جاتلتط مضه 
متغير.متبدل علطقتية؟ 
مغايرة 2 مباينة »تفاوت لانن 
تغير .تغاير »تبدل ‏ تباين . اختلاف كفك قن 


عياف عزمم مععاعتكء ع هلاعع ترد 
دوأ الي (جمع ( لكان 
مصاب بالدوالى . دوالى 1211205 
داء الدوالي تود الأوردة ) »دوالية ناك لق 


داء دوالى اللسان . دوالى لسانية تمسعصنا , وعتازومع سه 
توسع وريدي سطحي مزرق غير مؤلم في الفم » يشاهد 
بكثرة على السطح السفلي للسان » شائع عند المسنين . 


داء الدوالى أومع ته 
صئف » نوع 2 تنوع .ضرب زكثانوانن 
الزن ااانا 


مختلف الشكل 
جدر يِ 0م [[قمه ح ح[مسة؟ 
مصاب بالجدري مُجدر جدري الشكل 
ورنيش طلاء راتيني 
محلول راتيني من الصمغ الطبيعي والراتين التخليقي » أو 
محلول من الراتين » أو الشيلاك (0هااءط5) » أو الكوبال 


5210121 


لكت 
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عَصب محرك وعائى 2197 72501110601 
أي عَصّب يتحكم في القطر الداخلي لوعاء دموي أو 
لمفاوي 2 يكون موسعاً وعائياً أو مقبّضاً وعائياً ٠.‏ 


وعائى مهم 01 
قلق الارعية الدموية أو اللمفية والعصّب ال حائر أو المبهم . 
غشية وعائية مدية كستاسته؟ 725072821 
فلو االلنن 


أبة بنية تشبه القوس أوالقبة . مصطلح يستعمل في طب 
الأسنان لوصف سقف الفم . 
قَبوالبلعوم 


تلتتقطم عط 01 الستد؟ 


قبوالجمحمة للدكاى عط 04 غلسسه؟ 
قبوالحنك ألنلة؟ عستأاهلهم - لدنهلهم , الدطو؟ 
مَقيّت امقس اق 
تصليف فو دملاة كلتومدك 'سسدء 1 


تصنيف للأنواع المتعددة من فلح الحنك : 
صنف فو الأول 6051" : فلح الحنك الرخو فقط . 
صنف قو الثاني 11 و'نلوء17 : فلح الحنك الصلب والرخو 
الممتد حتى الثقبة القاطعة . 
صنف قو الثالث 111 انوع : فلح الحنك الصلب والرخو 
الممتد حتى يشمل الشفة . 
صنف قو الرابع 17 انهه : مثل التصنيف الثالث 'ناهء77 
111 » إنما يكون ثنائي الجانب . 
مملبة قو 
نسبة إلى ف .قوء ناهء77.17 » قبل 1871 » جراح فرنسي . 
وخياطة مخاطية الأنف . 
في باق مون بامة 
مادة ملونة تستخرج من النبات وتستعمل في طب الأسنان 
ف الاق كنت ريع وهار كدت را .لال 
الإرثروسين (مءهمعطان181) (غير سامة) . 


1762115 


:07 ع1طجاعع؟ 


نابتة داع 
خثرة تنتج عن الترسب الشاذ لليفين والصفائح الدموية 
منها ويتحرك في مجرى الدم كصماماتأ] . 


إنباتى ع الأجاعع7 
متعلق بالنبات من حيث النمو والتغذية . 
نباتى » معتاش على النبات سمتستماععء؟ 


حنمال 3 9 محما »سواغ (دواء) 


11 22 تجاعع7 


عاعتاءع؟ 


الإمداد الدموي الكلي من الشرايين والأوردة والشعيرات 
قّناةوعائية 
وحمة وعائية 
الجهازالوعائي 

مصطلح يطلق على كل الأوعية الدموية في الجسم . 


لفقسىق تتهلتاء25؟ 
65 :52511121 


مع أاىم؟ تدلناء25؟ 


وعائية . توعية أدملساءعكة؟ 
تكون الأوعية الدموية . 

فازلين عصتاءوة؟ 

تضيق الأوعية سمناء تأ كط 2500 


ضيق أو نقص في حجم تجويف الأوعية الدموية » 

وخصوصاً الشرينات يؤدي إلى انخفاض تدقق الدم إلى 

جزء من الجسم : 

قابض وعائي . مُضيق للأوعية 

ودعي أن باذع نحن تبي اسن الأركر لعزي 
وبذلك ينخفض النزف » وتدقّق الدم » والوذمة . 

2-دواء يسبب انقباض الأوعية الدموية.»وخاصة 
الشرينات » يستعمل لتقليل النزف » مثل الأدرينالين 1,000 
1: . حينما يضاف الأدرينالين بكميات قليلة جدا لمحلول 
المخدر الموضعى . كما فى حالة هيدر وكلوريد الأدرينالين 
افك 2-0 الم اق ا محلول فى الدورة الدموية 
ويذلاك يظبل تأثير اشن أو السخادين , - 


- كثاع 11 525060115111101 


5772506011511:1101* 


ألياف مُضيقة للأوعية 
1115 *01غ52500125011 

عاج و عائي ستاصع 2500 
عاج سني يحتوي على أوعية دموية » يوجد في أسنان 
السمك . 

تو < الأو عية » اتساع و عائي 11 - دهن ة) 72500112 
زيادة في حجم تجويف الأوعية الدموية » خاصة الشرينات » 
يؤدي إلى زيادة تدقق الدم إلى جزء من الجسم . 

تو سع الأوعية » اتساع و عائي )5011122 - دهن ج7250011 

مو سع للأوعية . تمددو عائي 12500111201 
عَصب أو بعض مواد دوائية خارجية » تؤدي إلى تمدد أو 
توسع وانبساط الأوعية الدموية .مادة أو دواء تسبب انبساط 
واسترخاء العضلات الملساء لجحدار الأوعية الدموية » وبذلك 
تزيد من حجم تجويفها . 

مغير للقطر الوعائي 
1-مؤثر على حجم الوعاء الدموي : 
2-مادة أو صب يسبب توسع أوتضيق الأوعية الدموية 
من خلال الإمداد العصي للأوعية المتأثرة . 


57325011101601 
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لهاة »شراع » حجاب غشائي ( لاتينية ) 
لهاة صنعية » شراع اصطناعي . حفاف 
اصطناعى 
جهاز صناعي تعويضي (بدلة سنية) يستعمل في العلاج 
التعويضي لسد فلح الحنك الرخو . 
لهاة الحنك »شراع الحنك .الحنك الرخو ‏ تصنتص)ه1هم تصساء؟ 
(سابقة) وريد عرق 


لاع 


21321 , لممساعر 


-7©10؟ و لطع ر -7©26 و جلاع 


ورد بل صاء؟ 2 رعممء؟ 2..ام ) همع 
الوريد الأجوف ( لانينية ) 8 763 
ورد يدي لهداء؟ 
كسوة خرفية ‏ وجه تجميلى . طبقة خارجية تناكل 


بقة رقيقة من مادة تغطي السطح الخارجي لشيء بعينه . 
(في طب الأسئان) : تستعمل طبقة خزفية أو راتينية لتغطي 
سطح التاج الصنعي ليمائل الأسنان الطبيعية في اللون 
والشكل » أو لتخطي سطح سن طبيعية تالفة سيئة التشكل 
أومتلونة بلون مغاير للون الأسنان الطبيعية » باستعمال 
التخريش الحمضي ليناء الأسنان . 

وجه خزفي مخبوز» كسوة 
خرفية مشوية 
تاج مغطى بكسوة خزفية 
انظر تاج (017970)) . 
بزل الوريد 
نخز الوريد لغرض علاجي . 
منقول جنسياً » تناسّلي . رُهري 


طتواءء01م ل0عكل2ط , لإععرء؟ 


1761161 01 


1211111111 > 11116 7111ماع 


[لدع1ع5620 


أمراض منقوا لة جنسياً وعمةء 5ل [وعاعمء؟ 
أمراض تنتشر بالاتصال الجنسي . 
وربدى 0ع 


متعلق بالأوردة (وماء7؟) . 
نسبة إلى الوعاء الدموي الذي يحمل الدم غير المؤكسد مثل 
الوريد . 


حيو ب وريدية 155 70115 
انظر مدخل الجيب (تتاطذة) . 

فُتحةءمنفذء مخرج امع 
1-بطن .معدة 1 
2- أي جوف بطني الشكل 8 

تهوية خا 1نامع 
جهازتهوية , منفّسة 260 1نامع 
منْفّسة داخلية الجدار لله" علتكصا , دمكملتامع 


أية مادة خاملة تستعمل كوسيط لتحضير دواء : 
مادة ناقلة للأدوية حيث تخففها أو تركزها أوتزيد من 

8 3 « 
الفيونيلة 


نسبة إلى أ .فيُون » ه110ه7.ه .1931-1864 » عالم جراثيم 


ع1 


جراثيم لاهوائية » مكورة مزدوجة سالبة الجرام » غير 
متحركة , كُروية لابوغية ؛ وهي طُفيلية في الفم » والقناة 
المعوية » ومجرى التنفس في الإنسان 1 

الفيونيلات 
جراثيم طفيلية سالبة الجرام » مكورة لاهوائية »غير 
متحركة » ثنائية الخلايا . 

وزككشد للع 
وعاء دموي يحمل الدم غير المؤكسد باتجاه القلب ؟ تحتوي 
الأوردة الكبيرة صمامات جيبية لمنع ارتداد الدم . تسمى 
الأوردة الصغيرة وريدات (و16ناماء7؟) . يوصل الوريد الرئوي 
الدم من الرئتين إلى الآذين الأيسر في القلب . 

الوريد الزاوي 

الوريد الوجهي 

الوريد الرئوي 
وريد قصير وغليظ ينقل الدم المؤكسد من الرئتين إلى 
القلب . 

مادة قاعدة البدلة السنية 

ذات المظهر الوريدي 

مادة قاعدة البدلة السنية » التي تعالج بإضافة خيوط نايلون 
ملونة لتكتسب شكل اللثة التى تبدو فيها الأوعية الدموية . 

وري »وريد صغير 1 علنتدةء؟ ع أعلساء؟ 

رفي . شراعي . حجابي . سّدلي 
متعلق باللهاة (مسسطلء9). ١‏ 

حجابى الشكل ‏ غلافى الشكل » شراعى الشكل ‏ «رمكناء؟ 

سوفة ١ ١‏ زنقنانن 

لهوي بلعومي . شراعي بلعومي 
متعلق بالحنك الرخو «شراع الحنك » والبلعوم . 

قُصو ر لهو يي يلخو مى .2 قُصو ر 1627© لكتاكصة لدععدر-تحطامماء؟ 

خاي بلحومي 

عجز مطلق أو نسبي للحنك الرخو أو للعضلة القابضة 
العلويةيؤدي إلى عدم القدرة على الإغلاق اللهوي 
البلعومي : 

رفو اللهاة . خياطة اللهاة 
ترميم فلح الحنك الرخو . 


ل 


121نا5ة رطراء؟ 
له21] رصاع 


2111120112177 رصاع 


22261121 ع25ط عتتأسعل لعساع؟ 


وإناك 


لدع28«تقطامماء؟ 


لت لانن 
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(لاحقة)انقلاب .انزياح .ميل »انفتال 
انظر انحراف خدي (8106607615100) » انقلاب لساني 
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(15100ء0811017مآ) » تحوي يل شفهو يي (دمتئءه1أطهل) . 

ضد ءمُقابل 

فقرة (الجمع فقرات) 

عظم من عظام العمود الفقري . 
واحدة من مجموعة العظام المكونة للعمود الفقري ؛ توجد 
7 فقرات عثقية (فى الرقبة 71601) و12 فقرة صدرية » 5 
فقرّات قطنية و5 فقرات عجزية تندمج معا لتكون عظم 
العجز و 4 فقرات عصعصية . كل فقرة تمثل عنصراً من 
عناصر تحمل الوزن » وتمثل أيضاً الّفوس العَصبية التى 
تعمل حماية الحبل الشوكي . ترتبط الفقرات معا على أربطة 


كات1ع”5 


( عة:اطعاتنء؟.1م ) خخااعامرء؟ 


قوية . 
فقرات علناطع رع 
فقر ى»فقارى لدنتطع امع 


1 متعلق بالفقرات . 

الشريان الفقري 
يغذي المخ » والمخيخ » والحبل الشوكي » وسحايا الدماغ .2 
وعضلات الرقبة . انظر مدخل فقري (كذلهء اعت 17) . 
الشريان الفقري يمر من خلال الفقرات العثقية الست الأولى » 
ليغذي مؤخرة الدماغ . وهو مهم عند الأشخاص المسنين 
الذين تقل عندهم كفاءة الشرايين السباتية . يمكن أن يقلل 
ثني الرقبة للخلف من وصول الدم إلى الدماغ بسبب 
انضغاط الشرايين الفقرية . 

الأوردة الفَقّرية 
انظر مدخل فقرية (كخله:طعارء27) . 


م31 لمنتطاع امع 


تسسلق لوخناطع مع 


كسلء؟؟ لوناطاع)»رء؟ 


فقرى .ذوفقار.فقارى عاو ناطاع امع 
متعلق بذوات الفقار . أي له عمود فقري . 
1 دروة »قمة » سّمت ع 1ع 


أعلى نقطة بالرأس . عادة على الخط المنصف. 


171] 01112 


قمّةالقحف تتسدى ععامعى 
قمة البروز الإطباقى صمناءء زمعدم لدستءءه ععامعى 


يستخدم لوصف الوضع اللساني الخدي للأسنان المنطمرة . 
عمودي » رأسى » قائم » شاقولى لدع نامع 


منفّسة خارجية الجدار لله علأكاناه , تمكقلتكم 
1 باتجاه الأمام » عكس ظهري (لوكئته12) . 
ف سنن بالط (الجه انارق العميلة لبور 
الحوف أوأي بطن آخر . 
حجرة عضلية في القلب تنقبض لتضخ الدم في الدورة 
الدموية . البطين الأيمن يستقبل الدم من الأذين الأيمن من 
خلال الصمام الثلاثي الشرف ثم يضخه إلى الجهاز الرئوي . 
البطين الأيسر يستقبل الدم من الأذين الأيسر من خلال 
الصمام المترالي ثم يضخه إلى الشريان الأورطي . يتكون 
البطينان من عضلات قلبية خاصة مبطنة بالشغاف «بطانة 
القلب) (صتستلمدءه0م8) . 


كتلةنتادء؟ - لامع 
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و - 
وريد .وريد صغير أعلصسء؟ ح علنامع؟ 


دودي الشكل 


ع 


زاكدةدودية تلمع مرمة مسدمكتصصحمء 
طارد الديدان لدع تاكتصسمء؟ 
دودى اللسان لسعستتلتصسمء؟ 


م1010 تامتلتسسمرع؟ 


الحافة القرمزية . حوافى الشفاه 
حافة الحمراء »حيث يلتقي الجلد مع الغشاء الخاطي للشفة . 


استئصال حافة الشفة "تدماعع متلتصسمء 
انظر حلاقة الشفة (©80ط5 م) . 
ورنية »قدمة تع لماع 


أداة تستعمل لقياس الأطوال بدقة . 


الزهرى كتلتطمره - عامعع؟ 
زائدة جلدية .تؤلول أ - مع اتا 
ثؤلول شائع 52115 1نا؟ 2 اع 


ثؤلول ينتج عن عدوى فيروسية » ويشاهد غالباً على 
الأصابع ؛ في الفم يمكن أن يصيب الشفتين » والحنك 
ويصعب التفريق بينه وبين الورم الحليمي حرشفي الخلايا 


(دحطه11أمدم لاعء 5نامسدنان5) . 


ثؤولالشفة الشائع جنا عط 2ه كستدعلن؟ معتتمعر 
ثؤلولى »ذو ثآليل 611105 > كنا0عنا 711 
سرطانة ثؤلولية متلق كنامع الات 


تاج ثؤلولى »تاج مثألل »تاج مُحبب 01 كنامعنا تلع 
فرط نمو مينائي في تاج السن يشبه الثؤلول . 

وحمة ثؤلولية 

انقلاب » تدوير . انحراف ٠»‏ انزياح ٠‏ قَثّل , إخراجة 
عملية فتل للسن كمافي تقويم الأسنان . 


1711100115 215 


نك 
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بطولها العمودي داخل العظم » وقد تكون في شكل قمعي 
أو أسطوانى وقد تكون ملساء أو مثقبة » وصلبة أو مفرغة وقد 
يغطى سطحها (بطبقة أو بتغيير ملمس سطحها » ومصنعة 
من مواد متواءمة بيولوجيا مع الجسم) . 

عضلات اللسان العمودية- - عناوصه) عط 06 دعاءععسحد لمعنامء؟ 


لسانى عمودى كتلوعنانء؟ وتلمسعسنا 
تُغيّر شكل اللسان . انظر مدخل لسانية عمودية كتلهعتاء77) 
(عهنتاعطلنا . 


فتحة عمودية  -‏ «وأومعدطتل لدعناعء؟ - وستدعمه لدعنامء؟ 
بعد عمودي 
طول الوجه الذي يحدد بكمية انفراج أو انفصال الفكين . 
قَطْع العظم العمودي 
انظر قَطع العظم (لإمامامعاو0) . 


077 امع)05 1د16امء؟ 


ترا 5 العضة العمودى عغتطنه 0 لمعنامء 
انظر تراكب العضة (6)فط:ه017) . 
ترا كت عمودى  -‏ عالطاعء07 لمعنامء؟ - ببرماعء؟؟ه لمعنامء؟ 


تراكّب العضة العمودي 

مسافة تراكّب الأسنان فوق الأسنان المقابلة لها عموديا . 
هذا المصطلح يستعمل بشكل خاص للمسافة التي يغطي فيها 
الحد القاطع للأسنان الأمامية العلوية نظيرتها السفلية » 
ويمكن أن يستعمل أيضا لوصف العلاقة العمودية للحدبات 
المنقابلة » حينما تكون الأسنان الخلفية فى أقصى تداخل 
حدبى . ١‏ 


مستوى عمودي عسصقام لمعتامء؟ 
مستوى عمودي على المستوى المستعرض 135597656) 
(عصقام» انظر مستوى سهمى (71326 52851]181) » مستوى 
أمامى (عمصهقام لمتمم) . 

قَطع العظم العمو دي تحت إددمامع)05 لأمسوئلوطند لمعنس 

البق 
يحورو لفك الست بر جالعل امسو للع 
الصاعدة من عظم الفك السفلي « الرأد» ابتداء من ثلمة 


الفك السفلى . 
عموديءر 5 كتلدء1مء؟ 
عموديا . رأسيا . شاقوليا لال نينن 
قمى ذقنى ١‏ لماسع صم نامع 
متعلق بقمّة الرأس والذقن . 
دوار يِ المتشأ كتا اع تنلاع 


مه 


دوار »دوخة رتح 
إحساس بفقدان التوازن والدوار وشعور المريض بأن العالم 


11255 - 150اء 


711 3 


مَيّل عمودي »تزوي عمودي 
1-(فى التصوير الشعاعى) :اتجاه الأشعة المركزية فى 


مستوى عمودي . 
2- الزاوية القائمة المتكونة بين حزمة الأشعة والخط الموازي 
للأرض. 
البعد العمو دي - > عطتصعمه لدعناعء؟ - درهأمسعسططتل لدع نامع 
الفتّحة العمودية 
المسافة بين نقطتين ثابتتين على الخط الأوسط من الوجه » 
واحدة على الفك العلوي والأخرى على الفك السفلي 


حينما يكون الفك السفلي في حالة استرخاء . تستخدم 

لتعيين ارتفاع المسافة الإطباقية أو المسافة الحرة (مسافة 

الاسترخاء» .أو كليهما »في حالة تصنيع البدلة السنية . 

بمكن استخدام مقياس ويلي لقياس ارتفاع الوجه في مثل 

هذه القياسات . 

إنقاص البعد العمودي 
تُقص المسافة العمودية بين الفك العلوي والفك السفلى 
نتيجة تغيرات في الأسنان أو أوضاع الأسنان أو الارتفاعات 
الإطباقية ؛ يحدث نتيجة امتصاص الارتفاع السنخي » أو 
امتصاص الارتفاع المتبقي . 
زيادة البعد العمودي 
زيادة المسافة العمودية بين الفك العلوي والفك السفلي 
بسبب تغيرات في الأسنان » أو أوضاع الأسنان » أو عضتي 

الشمع . 

م الإطباقي 
ايه الحمردى ارمق نهنا دكن لادان ايده إن 
الصناعية أو عضتي الشمع الإطباقيتين في حالة تماس 

في الإطباق المركزي . 

2 طول الوجه حينما تكون الأسنان (أو الحواف الإطباقية » 
أو نقطة الإسناد المركزية » أوأي صادمة أخرى في تماس 
والفك السفلي في علاقة مركزية أو عندما تكون الأسنان) 
في علاقة مركزية . 

البعد العمودي في وضع الراحة 

1 - البعد العمودي الوجهي حينما يكون الفك السفلي في 
وضعية استرخائية والعضلات غير متوترة . 

2- طول الوجه حينمايكون الفك السفلي في وضع 
الاسترخاء » انظر أيضا مسافة لاإطباقية لةونااءءممعام1) 
(ععمواوتل . 

غرسة عمودية داخل العظم 
(في الغرس السني) : غرسة تشبه جذر السن تستمد ثباتها 


016135 51012عتسدتل لد6ء )"رع 


1111625 1251011ع تدتل لدء )"رع 


[52تال00 , م0أكدصع ستل لمع 


أدع"1, لامأكدع دسلل 1د61"]1؟ 


أسقاصمطةا لدعأدمل0ص ادعام 
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وجه أو جانب دهليزي - 
سطح دهليزي / 
سطح الأسنان أو اللثة الذي يواجه الدهليز. 

حزمة دهليزية . الشريط الدهليزي 

الخلايا الظهارية الابتدائية . 


- اععم35 “تهملتاطتاوء؟ 


511112 “لهلتاطتاوء؟ 


لصوط تتملتاطلاوء؟ 


تعميق دهليزى عطتمعرعع0 «تملتاطتاوء؟ 
انظر را أب الدهليز (لأمهامه1تاطتاوعء17) . 

الثقبة الدهليزية لاعسحتده؟ امتسسطتاوء؟ 

الصفيحة الدهليزية فستسصه! تمتسسطتايء؟ 


صفيحة فموية برانية في الجنين » تنقسم فيما بعد لتكون 
دهليز التجويف الفموي ١‏ 
العصب الدهليزى 
انظر مدخل دهليزي (كتتهلاتاطتاوع7؟) . 
خراج الحيز الدهليزي 
بعل ملي - 
وجه أو جانب دهليزي 
انظر وجه دهليزي عومكة مقلتاطتاوع17) . 
دهليز 
1- تجويف أو فراغ يعتبر مدخلا لقناة . 
2-الجزء من التجويف الفموي المحاط من جانب بالأسنان 
واللثة والارتفاع السنخي ء (أو الارتفاع المتبقي في الفم 
الأذرّد) ومن الجانب الآخر بالشفتين والخدين » ويبطنه 
الغشاء ا مخاطى . 
الدهليز الشدقى 
الحوتي العيدر بن القسوي اذا ظ من :لحل جانيد با لادان > 
واللثة » والارتفاع السنخي ٠١‏ في الفم الأدرد : الارتفاع 
المتبقي) ومن الجانب الآخر بالخدين . 
دهليزالاذن 
التجويف البيضوي في الآذن الداخلية الذي يؤدي إلى 
الوق 0 1 
الدهليز القبوي 
دهليز على شكل قوس . 
الدهليز الشفوى 
5 الفموي المحاط من أحد جانبيه بالأسنان » 
واللثة » والارتفاع السنخي (في الفم الأدرد : الارتفاع المتبقي) 
ومن الجانب الآخر بالشفتين . 
دهليزالحنحرة 
دهليز الفم 
الفراغ الموجود بين الشفتين والخد أو الشدق ؛ واللئة 
والأسنان . 


21 “لهملتاطلاوء؟ 
5255 5226 1و[تاطتاوء؟ 
- ع1"]2ناك “تملتاطلاوء؟ 


اع6م25 “تللتاطتاىء؟ 


لتنا لداطتاوء؟ ح علتاطلماوء؟ 


لدععت0اط , علتاطلاوع؟ 


علد , علتاطتاوء؟ 


عتلط 101 , علتاطتاوء؟ 


2121 , علناطتاوء؟ 


عتم15د1 , علناطلاوعء؟ 


2201 , علساطوع؟ 


يدور من حوله أو بأنه يدور في الفضاء » ودائما ما يصاحبه 
غثيان . 
منقّط نقاط 
مادة كيميائية تحدث إصابة بالنفاط أو البثرات . 
حويصل » حويصلة 
(ج : حويصلات) 
1- كيس مثانة صغير أو كيس ممتليء بسائل . 
ورم منتفخ محدد قطره أقل من 5 مللميتر يحتوي على 
سائل مَصلي . 
2 نتّفطة أو بثرة صغيرة على الجلد أو الغشاء ال خاطي تحتوي 
على سائل ضاف . 
0 , 
حُويصلي . تُفطي . مُحوصل 
التهاب الفم الحويصلي - 
التهاب الفم القلاعي 
التهاب الفم الحو يصلي ذو الطفح طات؟ كتاتافصدماد ملسعلى؟ 
الظاهر- داء اليد والقدم والفم 
عك3ع015 طاأنامتسمصج غ100 -للسقط 
عسبي هدو ى الفترؤصات الكت وكساك #طاهري 
حويصلات صغيرة مؤلمة محاطة بهالة التهابية تصيب اللسان 
ومخاطية الفم في مجموعات صغيرة جداً تزول بعد أسبوع 2 
أيضاً تصيب ظهر أصابع اليد والقدم . 


أصسوء زوع 


ر 5ع1عزو؟ .آم ) عاعاوء؟ 


1و 
:11نصع1وع 
- 221)15اه)ه “لولناعزوع؟ 


115 كتامطاطمه 


- تمعطاصسويء 


نحو صل »إنفاط . تنفط مه لناء ليع 
تشكّل الحويصلات . 

اود يصلى الشكل مده ت1معزوء؟ 

حود فتلي حطاطي :1ه [تامرهمره تعزو 


( كآءوو»7 .آم ) 61و75 


أي أنبوب أو قناة تحمل سائلاً مثل الدم أو اللمف. 


وعاء رج : أوعية) 


وعاء وارد غصء 311 , اعووء؟ 
وعاء دموي 000 , اعووء؟ 
وعاء صادر امع عله , اعووء؟ 
وعاء لسانى لمنوسنا , اعووء؟ 
وعاء للقي عتأقطمددن] , اعووء؟ 
وعاء عد اطع انط , اعووع؟ 


و الي أوعية اللسان تمسعسنا 0 دغع)زومعتيه؟ , ماعو 
دهليزي 
1- متعلق بالدهليز . 
2- (في طب الأسنان) : يستعمل لوصف الأسطح الخندية 
والشفوية للأسنان . 


تملتاطل)اوع؟ 
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يهتزءيتذبذب نط 
مهتز . اهتزازي ‏ مُتذبذب 
اهتزاز » مُهتزء هزا 
الخط الهزاز(في الحنك) 
خط النفاةا لكسمجة الفعركة الحدك الرقدى والكسحة 
الساكنة الأمامية من الحنك الرخو . الخط الوهمي الذي يعبر 
الجزء الخلفى من الحنك محدداً الخط الفاصل دق ابحة 
الحنك الرخو الثابتة والمنحركة » ويمكن التعرف عليه حينما 
تتحرك الأنسجة المتحركة . انظر خط (©صنآ) . 
رق مط 


12]017ط1؟ - علننوناطل؟ 
ان 


عصنا عستاددط1؟ 


من كستاد نط1 


اهتزاز »تذبذب دسم ةرط 

0 2د 

مهتز .اهتزازى »متذبذب لوطل 
في العو ال اه . 

هزاز ».مذبذب .مهزء.رجاجة ةط 


1- أي شيء يسبب الاهتزاز . 

داق او سعهاز نارعن سكي زلف اعدرانات أذ لفك 
الاهتزازات الآلية . لإزالة فقاعات الهواء من الطبعة » ومن 
مواد المسحوق الكاسي خلال المزج . يفيد في صب 
القوالب السنية » حيث يسمح لمزيج الجبس والجبس 
الحجري بأن ينساب ببطء داخل الطبعة » طارداً الهواء ويملاً 
الفراغ بالكامل » وبذلك يزيل فقاعات الهواء أو فراغات 
الهواء من القالب النهائي . 

هَرَْارْ الملغم 
هزاز الصب , هراز القولبة 
مهزة فَموية » فموي 

1- جهاز تعويضي (بدلة سنية) يخلق تياراً من الهواء في الفم 
يساعد على الكلام . 

2- جهاز تعويضي صمم ليقدم طريقة للكلام للمرضى الذين 
لايمكنهم تمرير تيار هوائى خلال الفم بسبب جراحة أو 
شلل يُشمل هذا الجهاز غشاءً مرناً مثبتاً بالجزء الحنكى من 
البدلة السنية العلوية » يهتز بواسطة البطاريات الكهربائية 
محدثا التيار الهوائي اللازم للتخاطب . 


1160 , 112101 
اك , :112101 


11201 , 021 


هزاز فوق صوتى عتدهك2 آنا , دمغورطتر 
اهتزازى علناةناطل؟ ح ورمعورطلر 
الضمة مطل 


جنس من فصيلة الضماوات البكتيرية » سالبة الجرام » لا 
هوائية مخيرة » تشاهد كعصيّات قصيرة مستقيمة أو منحنية 
متحركة : توجد في القناة الهضمية للإنسان » بعض أنواعها 
تمرضة . 
الضماوات 


انان 


دهليزلائف 
دهليز التحويف الفموي 2 
دهليز الحفرة الفموية 
دهليزي قوقعي »دهليزي حلزوني 
العصب الدهليزي القوقعي 
العَصّب القحفى الثامن (عنتاعم لهتمدىك طااع ز8) الذي 
ينقسم إلى لعي القو قعي وعلء 1[ - مكاعم متمعاطاءه©0) 
(كتتوع[طعم» وا العَصّب الدهليز يي - عتكاعم عهاناطتاوء17) 
(15ة[ناطتاوع وع0زهل2 . انظر مدخل عَصّب دهليزي قوقعى 
(2115ع[طعم0عء10اطتاوع؟؟ ودع تكرع81) . ١‏ 
رأب الدهليز 
خالاته ند مسقم التديلامن اطق الكرائحة ريق 
الأخاديد السنخية بغرض زيادة ثبات واستقرار البدلة السنية 
الصنعية » وتشتمل على إعادة وضع مرتكزات العضلات 3 
وأساليب إعادة التظهر » والتطعيم . بعض الأساليب التقنية 
تسمح للأغشية الخاطية المجاورة بالنمو » والبعض الآخر 
يستعمل الطّْعُم الجلدي من أنواع مختلفة لتغطية المنطقة 
المعمقة . 
را أب الدهليز تحث المخاطية » كتنامعنتتطططتاك , تإأمهامملطتاىء؟ 
رأب الدهليز تحت الغشاء المخاطى 
عملية داخل الفم تستعمل لزيادة عمق الطية الخاطية الخدية 
بواسطة تحرير الارتباط تحت الغشاء المخاطي من الارتفاع 
الستيكى؛..: 
دهليزالاأان 
دهليزالحنجرة 


205 , علتاطلاوع؟ 


351 0191 , علناطتاىء؟ 


تدعلطاعمء10تاطلاوعء؟ 


221 تتوعلطاعمع0لتاطتاوع؟ 


111012577 لاسرع 


علناطتاوء؟ - دمسلساطتاىعء؟ 
متنا سسالتتطتاىء؟ 
- 10601015ع «تننالناطتاىء؟ 
5م1217 متنالناطتلاوء؟ 
دهليز الأنف 2251 تتنالتاطتاىء؟ 
دهليز الفم 
أثر . بقية . متخلف . أثارة تداللتن 
أثر أو بقايا من عضو ضامر كان في مرحلة سابقة كامل النمو 
والوظيفة . 
أثر: يِ عضامرء أثار يِ 
متعلق بأثر العضو الضامر . 
عضوأثاري 


0115 :نانالتاطل)اوع؟ 


75015121 


صوع 0 75)15121؟ 


نمرء طريق . محرى ء قناة (لاتينية) اعون د هت 

حيوية » عيوشية جاتلتطمل؟ 
قابلية الحياة بعد الميلاد . 

قابل للحياة » قابل للنمو » عيوش عاطقل 
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نسبة إلى ج .ه .فنسان » أمععمذ1.11.9 2 1950-1862 » 
طبيب وعالم جراثيم فرنسي . انظرالتهاب اللثة 
(5 لاع صل0) . 
عصيّات فنسان 
جراثيم عصوية . 
التهاب اللثة المنسوب لقنسان 
عَدوى فنسان - النهاب اللثة التقر 
الحاد - التهاب اللثة التقرحى - كنا لاع صلع علتاورعء1نا عأناعد 
الناخر الحاد - داء فنسان ١‏ 
(خناق التهاب الفم 
التقرحى)- خناق بلاوت 
(قرحة) - داء الفم 
الخندقى . التهاب اللثة التقرحى الناخر 
حالة من الكهاب اللقة الصحوت ألم وتفرع » خصوصاً في 
الحليمات اللثوية الملاصقة صقة لأسطح الأسنان . يمكن أن تسبب 
رائحة نتنة في الفم » وكثرة إفراز اللعاب . وإحساس عام 
بالمرض » وارتفاع طفيف في درجة الحرارة أو لايوجد . 
عضوي يات فنسان 
التهاب الفم الفنساني - التهاب الفم - كتاكتأقصدماد د'أمععصالا 
التقرّحى الحاد 
جام »رباط » قيد » قياد (لانينية) 
قياداللسان » جيم اللسان 


كلع ذ'ادءع112 


15م ت'أادءع112 


حى - دمتاءعكصذ و'أسععصللا 


11221217 261:01121115 20111 
15635 د'ادعع م11 - 115 لاع راع 
5')نلواط - ( 222115ه0)؟ , مستاعصد ) 


2616 طاعرعن - رعرعع1ن) ممتعصهة 


17111115 5 


15 1112121176 ع1ناع2 
لفان 

- 111181126 ددنال[تاعصل؟ 

1116112 (نننالتتتاء "11 


17125012 *5537:2011:026 - 


متلازمة فيدسون - متلازمة 


بلومر فينسون 5101012 1711250125 -1ء تلاط 
نسبة إلى ب .ب .فينسون » «دهكمة؟.2.2 »1959-1890 , 
طبيب أمريكي . 


عسر بلع مصحوب بضخامة الطحال والدم بنقص الصباغ 
والتهاب اللسان وضمور الغشاء الخاطي للفم والبلعوم 
والنهاية العلوية للمريء . 

فاينيل ركاف 
جَذر كيميائي سكل باتحاده مع أجسام أخرى مركبات 


ع1هاءع»20 اوسا 
طلوع: اوسا 
عع 101 
وجود الفيروسات في الدم دن كنال - متسل - متسع ولد 
شيروسي »تفيرس الدم لواف 
متعلق بأو نات عن القفيروس : 


عائلة من الكائنات الدقيقة مه قيقة »تشاهد كعصيّات صلبة » 


متحركة » سالبة الجرام » لاهوائية مخيرة » توجد فى الماء 
العذب أو الماء المالح . 


مهزةراصة. هراز راص ماع كدع 0 سصمع مطل 
أداة رص الأملغم بالاهتزاز . 
بديل 2 عوض 2 قائم مقام 2 مُعاوض 2161015 


1- متعلق بعملية عادية تحدث في وضع غير عادي أو تحت 
ظروف شاذة : 


ع01ع»2 )د11 


إبرة قطرها 1 ملليمتر »وطولها 5 سنتيمتر » تحمل بثقل 
0 جرام »؛ وتستعمل لتحديد زمن تصلب منتجات 


715 2د م716 
ملز مة يدود ب 


رس اس 
عصب فيديان -عصب - عتتاعط '5ملل1؟ - عرعم وتسقتلل؟ 


لصقط ر ع1 
فيديوس - عصب القناة الجناحية ‏ أع0ذمع زعام وتلقصى .لز 
نسبة إلى ف .فيديوس (ج .جيدي »6.6101) » 
7105 , 1669-1500 » طبيب ومشرح إيطالي : 
عصب فيديوس - عصب القناة الجناحية ملاع كنل 
أ175010ع1]م كتلفسق .لم 
عصيّات فينيال- 
الشعيّات الرقيقة الفموية 


نسبة إلى ج .فيئيال » 021ع0.71 .1893-1852 » خبير 


- كتاللتعوط 5'لهصع1"ا 


كتلدءععتط قلطء1)م)معآ 


فرنسي فيزيولوجي. 
صندوق الرؤية »صندوق المشاهدة عامط 11639 
أداة أو جهاز تعرض عليه الصور الشعاعية . 
منظار ع ع1 
ممضبازن الفلم الشعاعي سلة جمدم , عع علو 
يُغابات", رَخَّب تلت 
ذورُغابات .مزعب ء أزغب كداه ندع تالت 
ز زغابي سول ٠‏ عر" ي الشكل مسرمكتللك؟ 
زُغابة »زغبة . خملة كلل 


. زغابة معوية . خملة معوية لمستادعاصذ , مطلت؟ 


زُغابة شفوية .خَملة شفوية لقتطها1 , كسللتد 

زُغابة لسانية » خملة لسانية 

ذبحة فنسان » خثاق فسان - 5')مععصل؟ - مستوصة 5 'أسععمصك؟ 
التهاب اللثة التقرحي - 
التهاب اللوزة التقرّحي الحاد 


لدنا !| , كتتللا؟ 


12212117 20111 - لامتاع ه111 


20 طعرعت - 5تاتللتكد0) 
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ابتلاع حشوي 110 لقوترعء15؟ 
مصطلح يستخدم لوصف فموذج للبلع حيث يندفع اللسان 
بين الأسنان الأمامية أثناء البلع . 

حشوي اغتذائي . متنم بالأحشاء 

تصوق .لزج »لاصق .متلزج 


عنطم0ماء150 


1715010 - 5015 


لُصوقية .لزوجة .تلزج انلك كت 
لزج »مادة لزجة . فيسكوز 1105 
مقياس اللزوجة تعاع ستومء 5ل 
قياس اللزوجة قاع مك71 ح راع مساوم 15 
لز وجة » تلرّج 150517 
لز وجةاللعاب وكتلدد 01 «واأومءول؟ 


تناع - 71510 > كنامه15؟ 


كزج .عالي اللزوجة 

حشى .حشا 0ج : أحشاء ) (وناعءءول؟ .آم) كتاعكل؟ 
أي عضو من أعضاء تجاويف الجسم » وخاصة التجويف 
البطنى . 

ملُزمةيدوية 


71 - عو1 


لطقط ,م15 


رؤية »وضوح الرؤية .جلاء .مدى الرؤية ‏ #رانازطئكذ 
مرئى مُنظور عاطتمت 
بتصرى تظرى »عيانى »إيصارى 121 


محورالرؤية دتكة لماكل 

اضطرابات إيصارية وععصطط سفكتل لماكت 

فحص عيانى سمتامستصدي لمسكت؟ 
النكتهى بالخ ارد 

ساحة الرؤية » مجال البصر 60 لمكت 

حيو ي 2 حياتي النثاف 


يتعلق ا ضروري للحياة . 
سعة حيوية »قدرةحيوية 
لَب حي 
بح ونع ا لاختبار حيوية اللب (اوع) مآنا©) . 
بضع الب الحي 
إزالة الجزء التاجي من لب السن الحي » ثم وضع دواء على 
الجزء المنبقي بعد القَطع «أرومة الجذر» ؛ وذلك للحفاظ 
على للب العقي في بالا حي وصيعية .+ 
الإحصاءات الحياتية ١‏ إحصاء الأحوال المدنية وعءئناها؟ لهند 
حيوية زخاالنناف 
حالة كون الشىء قادراً على الاستجابة للتنبيه . 
اختبار الحيوية - اختبار اللب 
اختبار حصب أو لب السن لمعرفة حيويته » بواسطة التنبيه 
الحراري أو التنبيه الكهربائى . 


1ه 1101 


مانام لوال 


040127 «[لنام 151 


أ5ع) «ملنام - أوع) 7اللدا1؟ 


التهاب الكبد الفشيروسى دتاتادمعط لملر 
انظر التهاب الكبد (105)هم16]) . 
التهاب الفم الفيروسي 
زاوية ثفيرخوف 
نسبةاإلى ر .ل .ك .فيرخوف. '6مطع1.912.آ.2 , 
1902-1 » عالم أمراض ألماني . 
زاوية تتكون من تقاطع خط يصل الدرز الأنفي الجبهي وأكثر 
النقط بروزا على الحافة السفلية للنتوء السنخى فى الفك 
وجود الفيروسات في 
أسنان بكر »أسئان عذراء أسنان أولية 
أسنان خالية من التسوس أو الحشوات . 


11 5 


عأقطة 1711:0375 


1 -و1للدع7112 ت وتددء تلو 


طاعء) ساع 1 


الفيروسات » دراسة الفيروسات 101087 
2 للقيرو 0 لكك ناكف 
فوعة 0217 - ععمء تست 

القدرة السمية للجرثومة للتغلب على دفاعات الجسم : 
مفوع ادع اسل 
كابت الفوعة لدل عنس - لحل تلتستد 
فيروس لواف 


مصطلح يُطلق على مجموعة من الأحياء فائقة الدقة (أي 
فوق قدرة الجهر العادي ) التي لاتكاد ترى تحت المجهر 
العادي » كائن حي غاية في الدقة يشاهد تحت مجهر 
إلكتروني ذو قوة تكبير عالية » ويختلف عن الجراثيم بأنه 
يعيش وينمو ويتكاثر داخل خلايا العائل الذي يصيبه أو 
يهاجمه . بعض الأمثلة من الأمراض القيروسية هي نزلة 
البرد 0 الزكام »؟ (010ء «مصسصره2) والحصبة (وعاكدء/13) 
والتهاب سنجابية النخاع «شلل الأطفال) (كتاتاءتتسرمناهط) 
والتهاب الغدة النكفية « نُكاف ) (ومطتد8 - كتاتامعةط) . 


فيروس رشوح ع1طونء11 , كلد 
وجود الفيروسات فى الدم » تفيرس ملططءع11؟ - ونططء 15 
الدم 

احشاء النتكاف 


مجموعة الأعضاء الموجودة في التجويف الصدري »أو 
التجويف البطني »أو التتجويف الحوضي . ويطلق هذا 
المصطلح بشكل خخاص على مجموعة الأعضاء في الجوف أو 
البطن . 

حشوي لهنرعء15؟ 
متعلق بالأحشاء (وجعه1715) . 
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أوتار صوتية . حبال صوتية كلع 1دع0؟ 


العضلة الصوتية عاعكتاتط لدع0؟ 
عضلة لشدالأوتارالصوتية . انظر مدخل صوتى 
(كتلهء10) . 1 

زاوية فوجت عاقة 5'اع10 


نسبة إلى ك . فوجت . 1.7086 » 1895-1817 » عالم ألماني 
في علم وظائف الأعضاء . 
الزاوية المتكونة بين الخط الأثفي القاعدي والخط الأنفي 
لمن 1 1 

0 

فُجوة .قراغ .باطل 10 
فُجوة تملوءة بالهواء » مثل ما يحدث في الأملغم » والصبة 
السنية » والقوالب الجبسية والحجرية . 

طيار ؛مُتبخّر » مُتطاير 0121 
مادة سريعة التبخر فى درجات الحرارة والضغط الطبيعيين » 
مثل كلوريد الإيثيل (ع تمل الإطاة) . 

ملعقة فولكمان 

أداة يدوية تشبه الملعقة ‏ تستعمل كمجرفة تكون عادة 
مزدوجة النهاية . 

شولت .قولط الك 
وحدة الجهد الكهربائية » أو وحدة القوة المحركة الكهربائية » 
الضرورية لإنتاج تيار كهربي من 1 أمبير عند مروره من 
خلال مقاومة من 1 أوم (صط0) . 


57016 - 701 


170112222125 2 


فولطية .جهد كهربائى 01125 

القوة اشرق الكيريافتة مقاب بالقولط .! 
مقياس القلطية اع 1م 
01 


حجم »كمية.واسطةالتخزين 
فراغ تشغله المادة في أي حالة أو شكل 1 
حجم الجرعة » الجرعة الحجمية 
انظر جرعة كلية (0056 781ععامآ) . 


011112216 105 


إرادى تتماسس[0؟ 
عضلة إرادية 
جملة عصبية إرادية 
ملفوف 

رقاص ملفوف 


5011111217 1151© 
70111116217 112170115 1 
7011 


01111 115 


يلف 2 يلتف 2 يَنفتل 2 يَفتل 01121 
الميكعة ,» عظم المبكعة 10101 


من الحاجز الأنفي . 


00000 


حيّوية اللب ملدام , وكتلدكت 
حيوية السن »حيوية لب السن الال ةلئان 
فيتاليو م سخلله )1 


خليطة معدنيةتتكون أساسا من الكروم (عسمعطع) 
والكوبالت 000210) . 


مقياس الحيوية . قائس حيوية اللب تفاع 1210 
جهاز يستعمل لاختبار حيوية لب السن . 
فيتامين ستسد كت 


تقص القيتامينات لفترة من الزمن يمكن أن يسبب أمراض 
العوز مثل مرض البثع «الإسقربوط) (9:ن50) ومرض 
الرخد (هاع1ء1) . أهم الفيتامينات في طب الأسنان هي : 
ريتنول ([مصناع) (فيتامين ى) مهم لتكوين العظام 3 
إرج وكالسيفيرول (60ء1هءمع81) (فيتامين 0) مهم 
لاستقلاب الكالسيوم ؛ حمض الأسكوربيك ءذطةمهوه) 
(لاعة (فيتامين ©) مهم لالتئام الجروح ؟ ثيامين عستستفنط1) 
(فيتامين81) مهم لتحليل الجلوكوز والكربوهيدرات ؛ 
حمض الفوليك (010ة عناه) (فيتامين 872) مهم للنمو 
الطلبعى كاه لدم بواتذوانالنسب ع كهابين © مهم في 
عملية تكوين الجلطة الدموية . كانت تعرف الفيتامينات 
سابقابحروف أبجدية أما الآن فلكل منها اسم دولي متعارف 
غليه . 
نقص الفيتامينات »عوز الفيتامينات ‏ (عصعء6ع0 ستسماتد 


مادة كيميائية موجودة طبيعيا » ضرورية لصحة الجسم ؛ 


بهق 2 برص »بهاق دعل مكابدع1 - معتلتات؟ 


داء جلدي ا 
عاج رُجاجى عستاصع] كسامع ل - ساسع لمعمل 
يُجاجي نلك لاف 
3 الرُجاجى 2001 كتامع11؟ 
م عستاصعل كنامع مال 
نوع من العاج فيه عدد قليل من القنيات العاجية . 
تزجيج الفا لاك 


مايحدث فى حالة خبز الحزف السنى » حيث يتحول 
بالنصهار الكامل إلى ما يشبه الزجاج . 


0 جيج الخزف عتنسومع , متاح سات 
تحويل الخزف السني بالحرارة وصهره إلى ما يُشبه الزجاج 

5 

يزجج .يحولإلى زجا- لطت 

م 550 5 - علاتاصع 7100-0 

صوتي 1021 
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مرض فون ريكلنجهاوزن ع5وع015 2'5ءكتاق اع ستاكاع]]1 ده 
العظمى . الداء الليفى الكيسى العظمى المعمم عصمط عط 1ه 
مطاط مُقِسَّى . مطاط مُبركن » مطاط عأنصق اناد 


مصلد بالكبريت 

مركب من المطاط مضاف إليه الكبريت » حيث تعتمد صلابته 
على كمية الكبريت المستخدم » يتصلب بالحرارة وتحت 
ضغط بخاري عالى » وهي مادة صلبة قوية خفيفة ومرنة » 
كافك سحل ساقا كقافد الله السقة لعي ادل 
الآن بالراتين الأكريليكي . 


وس مردم 


أداة مطاطية مب ركنة 


هرم 


بركنة نوع 1 
غعملية تقسية المطاط بمعالجبته بالكيريت وتخويل المطاط إلى 
مطاط مبركن بواسطة الحرارة تحت ضغط البخار . 


ولاه 


كو تقب الطاط 
تعريض الكاوتشوك بوجود الكبريت للحرارة والضغط 
البخاري العالي في امبركنة ع نصدع1ن17]) . 


1 عانصو 1ن 


نط1 


مه له 


عبر كنة .مبر 0 تدءتصمء 1ن 
سر كنة دن 7تصمةء 1ن - عستأعتسدء1ن؟ 
شائع »اعتيادى ودع 1ن 


داء الذئبة الشائعة 
سريع التأثر , عرضة للإصابة 
و 


5ن , 70152115 
عاطو نعطلا 
70110 ت كناطانا؟ 


م822 17-1 


جرح 


شريحة على شكل لا, 77 


ميّكعى قاعدي تملتكعطط10 2ه 

تبكجن أنفى 01021 
متعلق بعظم الميكعة والأنف . 

يتقيأ , قيء , يستفرغ . استفراغ , مُقبّيء أتسره 
1- إخراج محتويات المعدة عن طريق الفم . 
الما ع ع ون الادة عزن طرق العم" 

تقبو 2 قّيء 1 قَأس »قياء طرد ‏ عصتاتدده؟ 
أو إخراج قسري محتويات المعدة من خلال الفم . 

مقبيى 001 

مقبى 2 مقى ع0 قو 3 عااأ تمده - رام انام 

تقيّق »فى ًِ ننه - اأتندداه0؟ - كناأتدد0؟ 

ألييفات 0 نإبشر كلتدطة؟ ومتعصطكط دده 
انظر تحت إبنر (7عمط8) . 

غُدد فونإبئر دلطواع و «تعص٠طط‏ رم 
انظر تحت إبنر (7عم80) . 

خطو طفونإبئر وعصئا و'ستعصط] دم 
انظر تحت إبنر #عمط8) . 

ألياف فون كورف وءعط و"011كآ1 1ه 


الألياف قبل الك ولاجينية ا موجودة في أنسجة لب السن التي 
تمرما بين أرومات العاج في العاج أثناء مراحل تكونه 
وتحدث لها تحولات كولاجينية وتصبح جزءاً من نسيج 
العاج . انظر تحت كورف 0157؟1) . 

داء فون ريكلنجهاوزن - - عؤةءوذ و'معدنتقطعستاكاعع] ددهم 

داء الو رام الليفي العَصبي 01110 اع 
نسبةإلىف .د .فون ريكلنجهاوزن »150.908 
ع قاع متكاءع2 » 1919-1833 ؛ أخصائي ألماني في علم 
الأمراض . 
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جدار محوري لقتدة مللوى 

جدار في حفرة السن »يحمي اللب ويقع موازياً للمحور 
الطولي للسن : 

جدار شدقى دان » لمستدمنام لدععسط, 11د 

جدار خحدي ملاصق 

جدار دن ».جدار شدقى لدععتاط, كلو 

جدار الحفرة 2 جدار الي اجأتكق, الور 


أحد الجدران المحّددة للحفرة المحضّرة في السن ويُسمى باسم 
البسوح اراز نيا »مثل :ا خحدي »وحشي »لثوي» 
إطباقي » إنسي ء ل لبي » قاطع ‏ لساني » محوري , شفوي . 
جدار عاجى مدعل بللوىر 
م و 1 1.6 1 
جزء من جدار الحفرة يتكون من العاج . 


جدار وحشى . جدار قاص لمأكتل,للقىر 
الخدار المينائى ‏ 1 تمصع للم 
الجتدار اللثوي دااع ساعرللة7 
جدار قاطعى لدكك ستمللة7 
جدار شفو يِ الل لانن 
جدار جانبى لدناء 121112 
جدار لسانى ١‏ لمع ستار للم 
جدار لجان دان » جدار لسانى لمستدمعام لمسمعستابلله7 
ا ب 20 

جدار إنسي لقزوء مترللة 
جدار طاحن . عدار إطباقي ال كاين 
جدار حتكى لاا انين 
جدار ا لدنع طمتء م7211 
جدار دان (دانى) » جدار مالاصق لمستده دم ,7211 
جدار لبي 1 النز زالل كالنين 


اريس زعت مزاع للت ‏ ويع ف الجية الإطافية 
أو بزاوية عمودية مع احور الطولي للسن . 
الجدار تحت لب السن لوملسمطتا مللدىر 
"هو قاع الحجرة اللبية (عندما تزال لَب السن وتوسع الحفرة 
حجرة اللب) » بحيث يصبح القاع تحت اللبي هو 


الأرضية الجديدة للحفرة ا حضّرة ويسمّى الجدار تحت اللبى 
(77211 لوماتامطناة) . 1 1 
جدار محيط- لله لهاع طم هعم - 0125 نامنتتتاك ,718211 
الجدار المحيطي 
سن جداري بية-رحى طا00) «تقامحم ح طامه) - للور 


مصطلح قديم . 


رمز التنجستين نا 
رمز لعنصر التنجستين («عاوع0نا1) . 

1 - يحشو يدك عن 

2- حشوة 
حشوة من القطن أو الشاش وخلافه 

1- حشو 170 

2 - مواد الحشو من شاش وقطن 

عملية وادريل دده ناه تعمه 0:3111*5ة11 
نسبة إلى و .أ .م . وادريل » الثئله11 .4.31./(ا 1961-1895 » 
جراح إنجليزي . 


عملية جراحية لتقويم فلح الحنك بعمل شريحة مستطيلة 
عاكلة من الخاطية: السمحاقية كم كدويرها ورغ نهنا 
للحصول على طول إضافي للحنك الرخو دون فقدان 
الانصال . 

رقاقة انين 


0 هه هو ين 
رقاقة إطباقية لدكتاءع0 ,اع1ة57 


خصر حَقَو لين 
و - 5 3 
صدرة » صدرية » معطف لل كن 


ما يبس أو يُوضع فوق الصدر . 
صدرية طبيب الأسنان موعت ين 


أكتاطع ,172152021 


الأسنان 
غْر فةالانتظار 000" عستاتة71 
حلقة فالدايز كسك ومع :وع1717210 


تنعبة إلى ها.و.ج . فالداير »2عنزء7210 .11.77.06 » 

1921-6 . مشرح ألماني » وعالم أجنة » وأخصائي في 

علم الأمراض . 

شريط محيطي من الأنسجة اللمفية مؤلف من اللوزة 

اللسانية ‏ واللرقة الحتكية ء واللوزة الأنبوبية أو البوقية » 

والّلوزة البلعومية » يحيط بالفتحة المؤدية إلى الحنجرة 

والبلعوم ا أيضاً الحلقة اللمفية (عصة 0أمطمصدوآ) » 

الحلقة اللوزية (عصة 2ة1اتكمهه1) . 

جدار 

1- (فى طب الأسنان) : الجانب المحدد 
لانبتقبال.مادة الكو المرقة : 

2 - (في الطب) : بنية محددة ذخ ضمن الجسم »مثل جدار 
التجويف البطني » وجدار التجويف الصدري ؛ وجدار 
التجويت شوق أو جدار الخلية . 


اانا 


للحفرةالمحضرة 
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سمحاقية مُخاطية طولية على نحو مائل ثم تدويرها 
ورحرّحتها لتشمل أكبر طول للحنك الرخودون فقد 
الانصال . 


منحتة الشمع لوارد 


١ ))0 انظر منحتة (اع تله‎ ١ 


2171 :77302 1005و 11 
وارفارد ين مستحدسر 11 
عقار مانع للتخثّر يستعمل في علاج تكون الخثرة الدموية . 
المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية أوالأدوية الأخرى 
المضادة للتخثر يكونون معرضين للنزف الشديد بعد القلع . 
الاسم التجاري هو : ماريقان (صه”عمة/0) . 


دافىئ » يدفى 2 يسخُن اللسانين 
صفيحة التسخين هام عمتسيو 


لى » فتل »يفتل . انفتال 2ك 

"كر الت العزايية صقر ةقر السك اللو نا سي عي 
يحدث عند تطريق صفيحة معدنية أو في قاعدة بدلة سنية 
بلاستيكية أو في مادة الطبع » نتيجة لتحرر الإجهاد الداخلي 
عندما تتعرض لدرجات حرارة مختلفة أو حينما يترك الجبس 
أو الفالكانيث معرضاً للهواء لفترة طويلة من الزمن . 

انفتال » اعوجاج 

تؤلول 

وَرّم وارثن - وَرَم الغدد اللمفية 


1ن لابين 
2 - :17721 
- *11201نا 5 ستطامرج 1717 
2ط[ مرحد017مء20 
نسبة إل ىأ .س . وارثن » ستطاعة/1 .5.ى » 1931-1866 » 
باثولوجي أمريكي . 
الورم مختل التقرن الشؤلولي 
1-يغسل انين 
انظر مضمضة أو غسول للفم (طقة طانه210) . 


2- يطلي » يدهن 


721:17 07511] 


يقصد به مواد طبع تصحيحية 
غسول الفم 0م بطع ةر 
طلاء جبسى » غسول جبسى :)ه01 رطقة؟1 
تقنيةإغرا اق النطقة . * عنونسطءة) 210 طايه 


إغراق المنطقة بالماء قبل أخذ الطبعة بمواد الطبع الغروية 
الردودة . 


مَضلات ث كنا 

إناء الفضالات تت تلععع "1 712516 
زْ جاج الساعة » زجاجة الساعة 5ه ]772 
إبرة الساعاتي طعدهط! و”ععلقسطء )72 


إبرة مستدقة ذات أربعة أوخمسة جوانب حادة الزوايا» 


تستعمل لتوسيع قنوات الجذور . 


- 


مسال كالتر » قناة قالتر- 
قناة الغدة اللعابية تحت اللسانية 
نسبة إلى .ف . فالتر» #عطالةا .15خ 1746-1688 » 


لمتاعستاطند - أاعسل و* “عط )1ج 11 


أعنسل لسواع تند كتلدد 


مشرح ألماني . 
قوس بشكل حرف ”777 طععيع - 777 
طبيقة تقوبمية علوية ثابتة نزوعة أو ثابتة مصدّعة على شكل 
السني في الفك العلوي . تصنع الطبيقة من سلك فولاذي 
صامد » عادة يثبت بأطواق على الرحى الأول . يسمى أيضاً 

قوس عامل (طعمة 206 . 

1- عليل » سقيم الل 

2- شاحب 

جوال . هائم » عشوائي . تقلقل (الأسنان) - 
تلق 

و 3 و 3 

خراج جوال , خراج متنقل 
خراج يبدأ في مكان ثم يظهر في مكان آخر بعيداً عن مكانه 
الأصلى 5 

خلايا جَوالة » خلايا متنقلة 

تقلقل السن . تجوال الأسنان 
انزياح الأسنان العمودي أو انزياح الأسنان الآفقي » نتيجة 
لمطرت الرياط جزل الي 

تقلقل السن المرضى » تجو ال الأسنان عنع10مطغدمرعستعلصوى 
تَمَلْقّل وانزياح الأسنان حينما تَصاب بأمراض الأنسجة 
الداعمة . 

طفح متنقّل 2 طفح 01811) عتطمج2عمعع - اكد عساتدع 717220 

جوال . طفح عشوائي - اللسان الجغرافي 

تقلقل الأسنان . تجوال الأسنان 
انزياح الأسنان أفقيا أو رأسياً نتيجة لتهتّك الرباط السنخي 
الس : 

يتناقص .يتضاءل 2ك 

و و 

متناقص . متضائل 

رحى » طاحن - ضرس طاحن 


نين 


772110111125 555 


كلاء» عستدع20 ه77 


طاععا عطا آه عسترع سه 


طاعع رع سترع 7220 


1307 > 77277 


0 :1د1[ممحم - 00)1) 17228 


مُصطلح قديم . 
قاعة لين 
قاعة المرضى فى المستشفى . 
عملية وارديل 1 هع م0 11*5نل1ة171 
نسبة إلى و . .م . وارديل » النلاعة/18 .11.55.31 , 1961-1895 » 
جراح إنجليزي . 


عملية لإصلاح وترميم فلح الحنك بواسطة تسليخ شرائح 
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مرتسم واتر دصقلاءء ز10م 5” )177172 
انظر تصوير إشعاعى (1م022010818) . 
موجة يدن 


طول الموجة 
المسافة من قمة الموجة إلى ة 


الت يلين 


كيز المويدة العالة لها بطر فوسة 


الأشعة يحدد طاقتها . 
م 
مَتَموب فنك 
اك 
شمع ٠‏ يش دكين 


مادة لدنة تُستخرج من النباتات أو من نتاج الحشرات أو تنتج 
صناعياً وتستخدم في الطبعات السنية وتدخل في العديد 
من التطبيقات السنية » وتكون عادة من شَمّع النحل 8©5) 
(5ة7 . 


12م - ع95ط, :1772 


حمام شمعى طغوط :172 
شمع النحل 5 1783 
شمع العضة .2 شمع الإطباق 1 ,17835 


مادة تسجيل العضة » تكون عادة في شكل صفائح رقيقة 2 
تستخدم لتسجيل إطباق الأسنان السفلية مع الأسنان 
العلوية . 

كُتل الشمع , كتل شمعية 

شمع العظم 0 17831 
مادة لدنة مكونة من خليط موقف للنزف ومطهر تستعمل 
للع الفجوات العطمية الظاخرة بعد الحمليات الكراحية . 

شمع التعليب . شّمع التسوير 

شمع يستعمل خصيصاً لعمل سور حول الطبعة . 

شمع كانديليلاء» شمع الغربيون نع لصةن), عور 
شمع طبيعي يستخرج من شجير ة العاتدجايلا هلتاعلمصع) 
د يستعمل لتصليب أو تقسية ية شمع الصب . 

شمع الكوبرنيكي . شمع كرنوبا » لان لف كين 

شمع الكرنوبة 

0 
(مسلدم عه صة8132111) » يستعمل لتقسية شمع الصب . 

بتحقة التتيع ».مئحات الشيع 
متحت مصحقة ة خصيصاً بشفرة غير حادة » تستعمل لتشكيل 
المع ومن الممكن تسخينها لهذا الغرض . 
شَمّع ملون ذو نقطة انصهار عالية » يستعمل أساساً للتعليم 
والتدريب على تحت الأسنان . 


تحت الشمع 


172:2 21015 


7733, 


117236 ©2171 


77975: 15 


779275: 05 


5211 عطتتامرد اع )ج17 


مقلح رفاص الساعة 
انظرم ةلح معلوء5) . 
ماء انين 
سائل شفاف عديم اللون والطعم والرائحة » ضروري للحياة 
ويوجد في كل الأنسجة العضوية . 
اسمنت مائى , ملاط مائى 
يتصلب حينما يلامس الماء أو اللعاب . 
مبرد مياه 
مرذاذ مائي يوجه إلى سطح السن الذي يتم قطعه بواسطة أداة 
قاطعة ذات سرعة عالية » من أجل الحيلولة دون تلف لب 
السن الذي تسببه الحرارة الناتجة عن الاحتكاك . 
طابع الطبعة ذو التبريد 


ع 77211 


171211 01 


77211١ ©0010 21:6551012طز‎ 1277 


اماد 
يي 
طابع يستخدم لأخذ طبعة بمادة غروانية مائية بالفم وتبريدها 
لا م ا 


ماء مقطر ع كنس 2 
ماء منقّى » يمكن الحصول عليه بواسطة التقطير . 

قَلُورةالماء 
التحكم في نسبة أيونات الفلوريد في مياه الشرب في تركيز 
جزء واحد فى المليون (.5.8.72 1) لخفض نسبة الإصابة 
تومن الأسئان في ال مجتمع » يتم ذلك عادة بإضافة كميات 
صغيرة من فلوريد الصوديوم (050ن1؟ حصن5001) إلى الماء 
في المناطق التي يقل فيها التركيز الطبيعي للفلوريد عن 
التركيز المطلوب . 

سَخّان الماء » مسخن الماء 

تَفث الماء » اندفاع الماء 


772161 14 


لاع أوعط ندع )172 
أ( 17211 
دفع الماء بشدة . 
مرذاذ نفث الماء 
خلال مائي 
جهاز حرا م الر_ مره قيادات اتساج بن 4 
الأسطح الملاصقة لأسنان المرضى المنتظمين على المحافظة 
على صحة ة الفم : 
جهاز الخلال المائي 
تطبيق الخلال المائي 
نسبة الماء إلى المسحوق 
رذاذالماء 
مرذاذ مائي » مرشة الماء 


51277 اع 77211 


11م 77211 


15 011 77211 
رمه عاعام 772161 
0 700150161 - “177211 
2177 77211 


77211 5212373 


محقنة الماء عم ستتارد 77216 
توربين مائى عستط تس ع2 
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مثال الشمع . النموذج الشّمُعي 
مثال شَمُعي دقيق لتاج أو الحشوة من شّمّع صب أخضر أو 
أزرق » يوضع في المادة الكاسية » ويتم إحراقه بطريقة ققد 
الشّمّع ليترك قالباًيصب داخله المعدن المنصهر . 

منظطف النمو ذج 01100 عطتااء:7 - تاعصوعك معاادم عور 

مثال شمّعي مباشر » 
نموذج شمعي مباشر - نموذج شّمّعي داخل الفم :1793 
عمل النموذج الشّمعي مباشرة في السن الحضرة في الفم . 

مثال شمعى غير مباشر . نموذج - أعع:1 0 ساتمصء]26م عور 
شَمّعي غير مباشر - نموذج 
عمل النموذج الشمعي لتاج أو حشوة مصبوبة على قالب 
مصبوب من طبعة مأخوذة لحفرة محضرة أوسن محضرة في 
الفم » وليس على السن داخل الفم . 

0 كم 

ارتفاع شتَمْعي ‏ “حرف شَمُعي 

شمع الأعواد المستديرة 


انك كلنينا 


لة1201اصا - أعع11ل بلتاع )هم :773:2 


]اهم 772:2 [ىثامونتاعىء 


1011م 773:2 

772: 212511 

17723 16207 - 20 
1725 10 


7727 10111101 5 


شمع الصف نا - أع5,ة7 
شمع لين ء شمع رخو 501 :7783 


1772:2112 


ملوقة الشمع 
ملعقة الشمّع 
مع الأعواد المربعة 
شمع في شكل أعواد مربعة الجوانب . 
قُضبان شمعية , قُضبان الشمع 
شمع الإلضاق شمعديق 
خليط من الشموع على هيئة أعواد أو قضبان صفراء » تذوب 
عند تسخينها وتلتصق بالسطح المراد إلصاقه بسطح آخرء 
وتستعمل بشكل خاص لإلصاق وتثبيت جزأين معاً قبل 
التثبيت الدائم لهما بواسطة اللحام . 
شرائط الشمع » شرائط شمعية 
قائس ثخانة الشمع 
شَمّع متعدد الاستعمالات 
اورشن 
شرائح رقيقة من الشمع » يوجد داخلها أحيانا رقاقة معدنية 
رفيعة » تستعمل للتسجيل بين الإطباقي . 


1721 


7793: 501121: 5 


1712: 5115 


73 الاعمناء» - 51111397 ,772:2 


77225 

©2115 1111511655 7727 
0 7727:1115 - نا 17372 

7733 00117 


7723, 17213 


شمع الصب 79 لإقلطذ - عستامق ,5و 
مركب ذو خصائص مقدّنة » مكون من خليط من العديد من 
الشموع مثل شسمع البارافين وشمع النحل وشّمع سيرازين 
وشمع الكوبرنيكي وشمع الكانديليلاً» يستعمل لعمل 
القوالب الشّمّعية التي تحدد شكل الصبات المعدنية مثل 
الحشوات المصبوبة » بحيث لا تترك أثراً أو بقايا عند احتراقها 
داخل قالب المادة الكاسية ؛ تتحكم مكوتات شمّع الصب 
في صلابته » ولدانته » وتمدده » وانكماشه » وأيضاً في درجة 
حرارة تشكيله » ويتوفر في شكل قضبان أو صفائح رقيقة » 
وفي أشكال جاهزة الصنع مثل المشبكات والعارضات بألوان 


خت مختلفة أزرق وأ خضر . 
شمع ملاطي . » شمع الإلصاق > 2ه" 7اع0)ة - امعصعء يده 
شمع بجر ازين ك1 ,17735 


711725-20 


توسيع شمعى » تمدد الشمع 
تمدد القوالب الشمعية بما يعادل انكماش الذهب أثناء عملية 


الصب . 
شمع سائل 10 عه 
قائس الشمع 52115 :77375 
شمع صب أخضر 51:2 ,7797 
ع صلب شمع قاس 11 
0 الشّم 0 الشمع 1ع)2ع2 12-2 


7735, 12127 5 


3 5)1285ك3» - 12127 ,773:2 


شمع الصب 
حشوة الصب الشمعية إحلضأ عجه71 
شمع صب العاج كناك 17017 ,1735 


1 ع1ندعا عو 
أداة معدنية ذات نصل منبسط مستدق من طرف » وتصل 
أثناء تصنيع البدلات النسية . 

درن لجسي لجال لين 

م6 شُمّع الصوغ 
20110 ؛ يكون عادة لونه أحمر وردي أو برتقالي 
أو أحمر » يمكن تشكيله في درجة حرارة الغرفة . تختلف 
.حي راد الك مب لقرصن بر انتعدك. 

شمّْع التسجيل الإطباقي . شمْع 

00 

تتم الجاراف< 
شمّع يستخرج من البترول الخام ويستعمل كمكون رئيسي 
لكدر من الشتموع السنية.. 


1772: 12200161 162111: 


772: 5 


1220162601 لدكتااء00 :1772 


11م :772 
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وتد عثقى »؛ إسفين عنقى 1دع1؟عءرع8 7601 
الوتدبين الأسنان لدخصع لع سارعع 0ع 
وتد بلاستيكى . إسفين بلاستيكى عناكه[مرعع 70 


مو ضع الإسفين » منضد الإسفين "تعصه)زومم ع7»08 
أداة لنقل الوتد ودفعه فى مكانه المناسب . 

إسفيني الشكل 00 

وتد فضي ». إسفين فضي 

وتد خشبي 

قطع إسفيني » استئصال جزئي 

إسفيني لعضو 

استئصال آفة في الشفة بواسطة قطع إسفيني خلال الشخانة 
الكلية للشفة . 

وضع الإسفين » تطبيق الإسفين » توتيد عملية عستعل»7 
فصل أو إبعاد الأسنان المتجاورة بواسطة إسفين من أجل 
كشف السطح الملاصق أو لمنع الحشوة النهائية من البروز على 


0 72086 
عا 5117 رع08ع77 
©7015 700012 > 772086,70001 


دم 1اعع5ع" 1772086 


اللثة المللاصقة . 
ورا ام فيجنر الحبيبى 15 اناونع 5”اعرعوء 171 
وزن الللتين 


قياس الثقل أو مقياس وحدة الكتلة . 
طبقة قايل القاعدية - طبقة ما تحت 


- م127 لوكوط 5* 1711 


أرومات العاج عاء ه12 عناكة0[1)دده000طتاد 
نسبة إلى ل .أ . قايل »17881 ..ث.آ , 1895-1849 » طبيب 
أسنان ألماني . 
طبقة شفافة من خلايا النسيج الضام تحت طبقة أرومات 
العاج في لب السن . 
زردية فينجارت اعنام 5”]تدوسء 771 
انظر زردية (15عنا0) . 


زاوية فايز باخ عاعصة ونطعوطوء]]77 


نسبة إلى أ . و . فايزباخ » «اعدواء/8./آ.ى » 1837 - 1914 » 
عالم أنثروبولوجي نمساوي . 
الزاوية المتكونة عند النقطة السنخية من تلاقي خطوط من 
النقطة القاعدية والنقطة المتوسطة على الدرز الجبهى . 

يَلْحُ » يَلْحُم ذاتيا »وصلة ملحومة .التحام 2 فانم 
التحام آلي وكيميائي بين معدنين عن طريق اللحام . 

1- اللحام 

عامل اللّحام . 

2- جهاز اللّحام 
ماكينة اللحام . 
انظرنقطة اللحم 2 لحام موضعي (28ذل1ء/7 01م5) . 


711 


رقائق اله 772721 

أسلاك شمعية 111 77235 

مشمع انث دن 
مغطى بالشمُّع 

شريط مشمع م12 ع1 

خيط مشمع 1 0ع 

تشميع 0ن قطل:ة؟7 - 115ل:7725 


ضبط حواف النموذج الشمعي أو قاعدة الشمع للبدلة السنية 
التجريبية لتأخذ الشكل المراد تصميمه . 

وحدة التشميع 

تشميع 0 7735115 
استخدام الشّمّع بواسطة فتي الأسنان في تصنيع وضبط 
حواف الصفيحة القاعدية الشّمعية والتشبيت المؤقت لأسنان 
البدلات السنية الصناعية التجريبية . 

انتبار 
آفة حمراء مرتفعة ومحددة على الجلد » تحدث عادة بسبب 
ضربة أوعضة ؛ أثر الضرب على جسم المضروب . 

يستهلك . يُبلى » استهلاك » اهتراء » تآكل تاكن 

وجيه انسحالي »نقط الانسحال 
مناطق مُسطحة أو مقعرة معزولة على سطح السن » تدميز 
بسطح لامع وتحدث نتيجة للانسحال الطبيعي أو لعادات 
فموية سيئة أو لتلامس مبكر لنقاط إطباقية . 

اهتراء ملاصق 2 تآكل ملاصق 

تآكل طاحن . تآكل إطباقي , اهتراء إطباقي 
تآكل السطح الإطباقي للسن بواسطة القوى المضغية أو القوى 
الناشئة عن العادة . 

اهتراء الأسنان 

غدد قيبر - غدد لسانية جانبية 


اتنا 772:5 


لوعط؟ - لوع1 


كاع 12 :17721 


721,110 1 


لدكتااع06 ,نلوع:177 


طاعع) رندوع17 
لةةاع)د1! - كل تدواع 5*”«تعغطء 11 
5 أدناع جد ذا 


نسبة إلى أ .ه . قيبر ‏ :مء/5.11.7 , 1878-1795 » مشرح 


ع 


ألماني . 

إزميل ويدلشتيد اعمتط 0)*:5ع2)كاع0»ء711 
إزميل منحن ذو حافة إنسية ووحشية قاطعة » يستعمل لشّق 
أو شطر ميناء السن بحركة دافعة . 

إسفين . وتد نين 


قطعة صغيرة من الخشب أو البلاستيك وتدية الشكل » 
مصنوعة بأحجام وثخانات مختلفة » تستعمل لتثبيت شريط 
المسندة بإحكام مقابل الحافة العنقية للحفرة احضرة » وأيضاً 
للفصل بين الأسنان . 
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التهاب قناةوارطون كن نم11 

أنتبار ١‏ 
آفة مفردة للشرى (062218]) . انظر تحت ([0717691) . 

عحلة 04 دولاب 4 فُرص 
أقراص في أحجام مختلفة » تركب على حامل الأقراص في 
قبضة الحرك السني » للتلميع والصقل أو للقطع » وتُسمى 
حسب المادة المصنوعة منها أو حسب الادة التى تغطيها : 

دولاب هلبى 2 قر ص ذو شعر أيعلاعتط وأععطر 
نوع من الفرش في شكل فرص .» يستعمل في محرك الختبر 
السني أو الحرك السني بغرض التنظيف أو التلميع والصقل . 


عتناط [ععط7 


لدع - لوعطر 


7711 


مثقب دولابى » سنبلة دولابية 

دولاب ا »قرص بيرلو الع اتنا ماعط 

دولاب ساموري » قر ص ساموري تسنالصتترهطضق باععطه 
قُرص قاطع مصنوع من الكاربورندوم يستعمل من أجل 
التنعيم وتشذيب الأسنان والحشوات ء والبدلات السنية 
النزوعة والثابتة . 

دولاب من جلد الشمواه 
قرص صقل وتلميع يستخدم في امحرك السني أو محرك 
امختبر السني مصنوع من جلد الشمواه . 

عجَلة قُطنية , تُرص قُطني » دولاب قطني 
قرص مصنوع من قماش قطني ناعم يستعمل في التلميع 
والمتقل 1 

عجلة ماسية » فُرص ماسى , دولاب ماسى ‏ 22020هتل, [ععط 

فَرص » سطحه الخارجي مغطى برقاقات ماسية ؛ يستعمل 
للسحل والتلميع . 

عجلة اللباد » دولاب اللبادء قُرص اللباد ع؟, اععطىر 
قرص مصنوع من طبقات من اللباد يستعمل للتلميع 
والصقل الدقيق . 

دولاب ساحل » قرص ساحل 

دولاب المخرطة , دولاب المحرك السنى 

عَجَلة جلدية ‏ فُرْص جلدي . دولاب جلدي 
دولاب يستخدم لتلميع الجلد . 

رأس دولابية 

دولاب الصقل 

فُرص ذو تّطع .عَجَلة ذات قّطع 
دولاب مصنوع من طبقات ملتصقة من القطن يستعمل 
لتلميع وصقل حشوات الأكريل وال حشوات المعدنية (عادة 
مرحلة استعمال الخفان) . 


05 واععطا1 


غ»ع», [آع 711 


باععطى 
عدار اععطر 


لاع ادع[ راععط1 


أستلمم اععطى 
لكك ينا 


لين 


لحم 2 لحام ذاتي 2 إلحام 2 لحام 1ع 
عمليّة التحام أو التصاق قطعتين من المعدن منفصلتين 
بواسطة الحرارة أو الضغط أو كليهما بدون استخدام مادة 
اللحام 2 انظر أيضاً لحام ذاتي بؤري » لحام نقطي]0م5) 


(عوصتلاء؟ . 
لحام ذاتي بؤري » لحام ذاتي محدود 0م5, عستلاء 
م ال 
جرن الملغم 2 حوض الملغم 2 بئر الملغم سدع لقصة لاع 
تاج وستون 0 005 او 1717 
نسبة إلى ه . وستون » 5ماوء11.77 » قبل 1883 »طبيب 
أسنان أمريكي . 


تاج وتدي من الخزف يثبت بالسن بواسطة وتد مسطح مثبت 
بالتاج بإحكام قبل إدخاله وتثبيته في السن . 
مُبلل , مُبُتل » يُرطب ء يبلل . رطب 1 
)| 
تحضير حفرة في السن بوجود رذاذ الماء . 


كستللل اعىر 


ساحة مُبلّلة »ساحة رطبة 1 ع 
مُرطّب مُبلل » ترطيب ين 


عامل مُرطب » وسيط مُرطب . مادة مرطبة 
مادة تخفض التوتر السطحى للسائل » وبذلك تساعد على 
انتشاره على سطح صلب 5 

محلول مرطب » محلول مبلّل- 
منظف النموذج الشمعي 
الصب (يسمى منظف النموذج الشّمعي) يقذل من التوتر 
السطحي للمادةالكاسية ويساعد على منع انحباس 
فقاعات الهواء على سطح النموذج الشَّمّعي » وبذلك يكون 
سطح حجرة النموذج الشّمعي وبالتالي يكون السطح 
الداخلي للقالب ناعماً » فتكون الصبة النهائية ذات سطح 
أكثر نعومة . 

قناة وارطون . مسال وارطون- 
قناة الغدة تحت الفكية- 
قناة الغدة اللعابية تحت الفك 
السفلى 
نسبة إلى ت . وارطون » «ماممط/1.18 »1673-1614 » مشرح 
إنجليزي . 
قناة الغدة اللعابية تحت الفكية تجري من الجانب الأوسط 
للغدة تحت الفك السفلي لتنفتح في المرتفع الغشائي المخاطي 
(الطية تحت اللسانية) في قاع الفم تحت طرف اللسان . 


ع6 قتطتااء77 


- 50111102 1125)اع:77 


لاع تتدعكء تدع ]هم :1713 


- 0112 25م شتقط 11 
- أعنال عتماتاط تل سممسساط يرك 
52117217 :1د[ناط نل سمسساطنك 


أعتدل دواع 
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اللمفاوي » وهي ذات نواة مستديرة كبيرة تحيط بها كمية 
قلبلة كن الهيولى:؛ وكزاوح فندذتها مايين 20 إلى 1/30 من 

ا جموع الكلي للخلايا البيض . 

عمر الخلايا البيض قصير فالخلايا البيض ذات الحبيبات لا 
تعيش أكثر من أسبوعين . والخلايا اللمفية لانعيش أكثر من 
عدة ساعات . ولذلك تتكون الخلايا البيض باستمرار فى 
الدم » فتنولد الخلايا البيض الحببة في نخاع العظام والخلايا 
اللمفية في الغدد والعقد اللمفية في الجسم . 

خلية بيضاء - خلية دموية بيضاء لاءء 51000 عانط" - لاء» عغنطم 

خلية دموية بيضاء . انظر أيضاً كرية دموية بيضاء 


(ع1ع15ام 1مك عالط لا رعاتقءمالتاعطآ) . 


تعداد الكريات البيضاء اسم لاع عنتطر 
4 5 6 
غضروف مليف أبيض ع5 2لتأسدعه اط عخنطاىر 


خليط من نسيج ليفي أبيض متين ونسيج غضروفي مرن 
ينقسم إلى أربعة أنواع : 
الغضروف المليف بين المفاصل خة[ناعتامةمعاسآ1) 
(ء5ظلتاكهء1010] . 
عضر وف المليف الموصل (366لتامهء16:0] عصتاءعصمه2) . 
الج مي وف المليف الكفافى لهتامععه تتسعمك) 
(ء5ظلتاكتةء1010] . 1 
الغضر وف المليف الطباقى (1282جدء656:0 3ه اد 5) . 
قارن مع عغضروف ان (1138ئهه عصتاة:117) » غضروف 
أصفر (ععفلتتتةء تلاملاعلا) . 
التهاب اللثة وا الفم ذو الطيّات 5ذ) ةا هسصدماده؟تعماع 101060 عأنطى 
البيض ٠.‏ التقّرن الفموي اللثوي الولادي 
ذهب أبسيض 
خليطة ذهبية ذات محتوى عال من البلاديوم (مسدذ221120) أو 


0 علطا 


البلاتين (مسسسستتنةاط) » تستخدم في بعض الترميمات السنية » 
مثل حشوات الحفر السنية والتيجان الذهبية » وتتمتع بدرجة 
انصهار عالية » وقابلية طرق وسحب منخفضة . وصلابة 
اقلق موب كذ خليلة الذهية لامر 
خليطة من الذهب الأبيض 
انظرسبيكة الصب من المعدن شبه النفيس 0161015 حتصاء 5) 
(7ا2110 عصتامدء لماعم . 
ورنيش وايتهد 
سول بطو مقا قدا دين ارد عض المسمليانة 
الجراحية » ويصنع بإذابة اليودوفورم («تزم#ه100) » واللبان 
الجاوي الأخضر (منمتدءط دو ) والأصطرك (العبهر) 
(هزه:]5) » و بلسم الطولو (صسوولةطناه1) 2 الإثير 


(تتعطاط) . 


:21107 عستادقء 010ع عالطا 


اكتعده؟ 5 20عطعنتطىر 


عَجَلةَ مطاطية »دولاب مطاطى . قُرص مطاطى ١ه‏ تراط 
دولاب صقل مصنوع من المطاط مُشَبع بالخفان وأحمر 
الصقل . 

عَجَلة سلكية , دولاب سلكي . فرص سلكي 
ولا كر وس ساك متطنار ل الصيزة رن الف ل أ 
النحاس » يستعمل لتنظيف السنابل والأدوات ذات النهايات 


ار أععط1 


المبيدتة *. 
أبيض عختطى 
خلية دموية بيضاء- 1 عمغأنط؟ - لاع 00هاط عنتنطر 
كر ب دم بيضاء ع031ك1ناة1 - عاق 0معنعة1 - عاعكنام:1م» 


خلية عديمة اللون أكبر من الخلية الدموية الحمراء ولكنها أقل 
في العدد » متعددة الأنواع ؛ النوعان الرئيسيان هما : الخلايا 
ا محببة التي تحمتوي على الهيولى الحببة » وتوجد في النقي 
العظم وتشمل :الخلايا البيض متعددة النوى ؛ والخلايا 
الشفافة » التي تحنوي على الهيولى الصافية » وتنكون في 
الجهاز اللمفاوي . معظم الخلايا قادرة على البلعمة والتحرّك 
خلال أنسجة الجسم . 
كُرية دموية بيضاء 
0©31كلتاء1 - 516قعمعناع1 - لاعء 51000 عأتطىر 
خلية دموية لالون لها أكبر من الخلية الدموية الحمراء وأقل 
في العدد يتراوح عددها من 6000 إلى 10,000 في كل 1 
مل3 من دم الشخص السليم » ويزيد عددها عند الإصابة 
بالالتهابات أو العداوى » ويقل عددها عند التعرّض للاشعة 
السينية أو السموم . وخلايا الدم البيض تنقسم إلى نوعين 
رئيسيين : 
1- النوع الأول : الخلايا امحببة : التي تحتوي على الهيولى 
امحببة » وتوجد في نقي العظم وهي ثلاثة أقسام حسب نوع 
الصبغة التي تصطبغ بها الحبيبات | الموجودة في الهيولى . 
أ-القسم الأول (الكريات المعتدلة) : تصطبغ بصبغ متعادل 
وهو الأكثر عدداً (60/ إلى 70/ من الجموع الكلي للخلايا 
البيض) ؛ تلتهم الجراثيم في أماكن الالتهاب وما يموت منها 
يكون الخلايا القيحية . 
ب- القسم الثاني (الكريات الحمضة أو اليوزينيات) : 
تصطبغ بأصباغ حامضية » وتشكّل2/ من ال مجموع الكلي 
للخلايا البيض ء وتزيد في العدد عند الإصابة بالطفيليات . 
ج- القسم القالث (الكريات القعدة) : تصطبغ بأصباغ 
قاعدية . لأن الحبيبات التي في الهيولى تتكون من مادة 
الهيبارين المانعة لتجلط الدم داخل الأوعية الدموية . 
2- النوع الثاني : الخلايا الشفافة : التي تحتوي على الهيولى 
الصافية . وتَُسمَّى الخلايا اللمفية » وتتكون في الجهاز 


- عاعكتنام01»© 1000 علط 
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4- تشجيع القضاء على الأوبئة والأمراض المعدية . 

5- الارتقاء بمستوى التدريس وتحسين مستوى التدريب 
لحي 

6 - تنشيط الجهود في ميدان الصحة النفسية : 

7- تعزيز التعاون بين الجمعيات العلمية والمهنية التي تسهم 
في التقدم الصحي . 

8 - الإسهام مع الوكالات الدولية الأخرى الملتخصصة في 
تحسين مستوى التغذية والإسكان والظروف الصحية 
والأحوال الاقتتصادية وظروف العمل وغيرها من نواحى 
الع لع 1 

9 - العمل على توحيد إجراءات تشخيص الأمراض وتوحيد 
المستويات الدولية للمتتجات الصيدلية والبيولوجية . 

وتتألف الفروع الرئيسية للمنظمة من : الجمعية العمومية هي 

الفرع التشريعي وتجتمع مرة واحدة سئوية » وتتألف من 
مندوبين عن جميع الأعضاء وترسم سياسة المنظمة وبرامجها 
وتقرير ميزانيتها ؛ وال مجلس التنفيذي : يتألف من ثمانية عشر 
عضواً تنتخبهم الجمعية ويجتمع مرتين سنوياً على الأقل لكي 
يضع قرارات الجمعية موضع التنفيذ ؛ والآمانة العامة : 
يرأسها المدير العام للمنظمة ومقرها جنيف . 
تشعيع كامل الجسم 

انظر إشعاع (600هة01ة؟1) . 
لُعاب كامل- اند لدنده - دعتلدد لععتصد - وختلدد عامط 
لعاب مختلط - سائل قّموي 

السائل الموجود في الفم » ويشتمل على مجموع إفرازات 

الغدد اللعابية » والسائل اللثوي » والعناصر الخلوية » وأحياناً 

بقايا الطعام . 

السعال الديكى , الشاهوق ‏ وزودد)”ءم - طؤنامء وسترممط؟ 

نكمتن لكان المكا سكل عام + 

تسئكنةه جرتثو مة المستدمية الشاهوقية وسانطممسرعه1]) 


6ه 5007 - عامطىر 


(5اكلطااعم . 
مو سع دع 1101 
موسع الفوهة ع 11ه, متعم 10 


سديلة ويدمان » شريحة ويدمان م12 د سمددسل111 
عملية جراحية حول السنية لتجريف الأنسجة الرخوة بأقل 


انحناء للشريحة . 
سعة , عرض » اتساع لان 
إرادة الأين 
دبوس وا ليام سام ونسمتلك11 


دبوس بلاستيكي مستدق يوضع في الحفرة ا حضرة لحشوة 


الضوء الأبيض - الضوء اكرئى غطهنا عاطنوذ؟ - غطعنا عنتطى 

المادة البيضاء 1 
الجزء من الدماغ والحبل الشوكي الذي يتكون من الألياف 
العصية (ميكور الليقة العصيية) , 


6 


نَم أبيض - سلاق ؛ قلاع 


122211 عاغتطر 


اكتاتط) - طاأنامدد عنتطر 


لوحة بيضاء عأهام عتتطىر 
إشعاع أبيض صمت متهم عنتطر 


وحمة إسفنجية بيضاء 
خلل التدنسج العائلي الحميد (13519م07:5 [هتانسةة معتمء8) 
يتميز بمخاطية فموية سميكة ذات لون أبيض براق . 
منطقة بيضاء تحدث نتيجة التأثير الحمضي الناتح عن وجود 
لويد | حر ووية لتحرة ليله :ها يعيب لزان العا امن 
مالو رس عرد ارد للشبرري | د 

تبقّع أبيض في ميناء السن : 
انظر ميناء مبقعة ([عتتهدء 8101160) . 


7711 520118 35 


771 1 


[2212ء صا كامه عغتطى 

ذُرور الطباشير الأبيض عمغتطى 
طباشير أبيض نقي «(كربونات الكالسيوم مسساتعله6 
2160816) » يستعمل كمادة للتلميع والصقل . كما 
يستعمل مع الماء وفرشاة ناعمة في ا حرك المخبري لينتج سطحاً 
لامعا (ينتج إنهاءً أقل لمعاناً عن أحمر الصقل أو أكسيد 
الزنك) » وكمادة مضادة للتسييل . 

داحس 
أنظر داحس (12اء/إدومة2) (التهاب تقبّحي عند حافة 
الظفر) . 

[مختصر] منظمة الصحة العالمية 


وذ الاين 


طالدءع 110110 - 1771110 
سوع 0 

منظمة تابعة للأمم المتحدة (م0م0ناه2تصدع01 كمم د81 لع )نملا) 

(177110) يهتم بالصحة على المستوى العالمي تتا سيق في 

7أبريل 1948 بقصد تمكين كافة الشعوب من الوصول إلى 

أعلى مستوى بمكن من الصحة . ويقوم دستور منظمة 

الصحة العالمية بتعريف الصحة على أنها حالة رفاهية كاملة » 

بدنية ونفسية واجتماعية » وليست مجرد القضاء على المرض 

فقط . ولتحقيق ذلك » تقوم منظمة الصحة العالمية بأوجه 

النشاط الآتية : 

ادترحي الخيل الذول العقص سق 

(داشاولة الجكودات على دهم تدناتها ليمي 

3- تقديم المعونة الفنية والمساعدة اللازمة في حالات 
الطوارئ بناء على طلب الحكومات . 
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الرغامى . القصبة الهوائية وعط2) د عمتملستىر 
جناح لانن 
جناح إنجراسيا 5 ,17105 
م الصغير للعظم الوتدي 
حنح » ذو جناح أو ذو أجنحة كاين 
0 00 به ة مجتّحة أستام؟ لماعمم أمدء 771280 


4 4 2 4 
بدلة سنية مجنحة عتمأمعل لععستر 


جبيرة سلكية مجنحة أستامء ععستر لععستر 
رافعة وينتر 2101ل واع اا 


نسبة إلى ج .ب . وينتر » جراح فم أمريكي معاصر . 
رافعة ب الأرحاء الثالثة السفلية . انظر رافعة (02]ه8167) . 
يمسحء يُنظّف 1 
سلك كاين 
1- سلك رفيع طويل أو خيط شعري من المعدن : تتو 
الأسلاك عادة في أقطار مختلفة من معادن مختلفة ء 
ودرجات متفاوتة الصلابة » وتتوفر أيضاً بمقطع عرضي مربع 
أو مستطيل ؛ الأسلاك المستعملة في تقويم الأسنان مصنوعة 
من الفولاذ الأو ستينيتي المقاو م للصدأً دوءاصتهاد عتاتمعاكنم) 
(اععاوء» لتصحيح سوء الإطباق . 
سلك القوس . سلك قوسي 
انظرسلك قوسى (56تطعتظ) . 
سلك التوسيع » سلك التمدد 
طبيقة تقويمية سلكية » تطابق القوس السنية » وتستعمل في 
التوسيع البخريك الأسنان . 
إطار سلكي 
ربطاسلكي 
استعمال سلك فولاذي صامد لين » يوضع حول الأسنان 
للتثبيت المؤقت » أو تثبيت الأسنان المتقلقلة أو الأسنان التي 


طع*دة , ع1 
مركمك :1711 


7711 0 1 


11 11 


1 عا 


بغي تخزيكها : 
سلك الربطة ع"تكهعئ! , عستو 
انظر 1 (عتتطوعاآ) . 
عرو #سلكية عررمه1 عستر 
سلك تقوب يم الأسنان- 511 طععج ‏ عنص هتمع تر 
أسلك قوسي 

سلك الصب ل انين 
تسلك من الفولاذ الصامد اععاد ددوعلستهاء عست 


لك كيه 2( لك 37 كر 
سلك يستخدم في مشبكات البدلة السنية الجزئية النزوعة 


77112, 101 


مصبوبة أو لتحضير تاج ويكون ضمن النموذج الشمعي » 
بحيث تحرق الدبابيس البلاستيكية خلال عملية الصب . 
جبيرة ويليامسون - الجبيرة *1101عمناو - أستامه و”دمعصمةة17111 
المعدلة لوضعية الفك السفلى علوياً » 
الخبيزة الموضعة علوي 7 
تستخدم جبيرة ويليامسون مباشرة بعد الانتهاء من استخدام 
الجبيرة المعدلة أمامياً من أجل إزالة أثر المنعكس العضلي 
العصبي الذي يوجه الفك السفلي للإغلاق في وضع أمامي : 
تتميز هذه الجبيرة بسطح أملس وتشتمل على مستوى إرشاد 
أمامي وظيفي لتأمين عدم إطباق الأسنان الخلفية أثناء مختلف 
الحركات اللامركزية للفك السفلي ما عدا وضع العلاقة 
المركزية . تجرى بعض التعديلات على السطح الإطباقي 
للجبيرة لتفعيل دور مستوى الإرشاد الأمامي إلى أن يتم 
التأكد من ثبات الفك السفلي بوضع مرجعي مناسب . يمكن 
استخدام هذه الجبيرة أيضاً في حالات الانزياح القُرصي 
الجزتى غير الردود . 
مقياس ويليس للارتفاع الوجهي عهنندع أطونعط لدنعة؟ و*ونللة77 
مقياس وبليس- 
مقياس الارتفاع الوجهي 
أداة تستعمل لقياس البعد العمودي للوجه ؛ وهى أداة معدنية 
ذاك مقيقى تبط فائل للتديل .+ تستفمل لقياين المسافة 
بين نقطتين » وقد تستعمل للتحقق مما إذا كانت المسافة بين 
السنخية مُرضية عند عمل البدلات سنية أو لمقارنة أطوال 
الأسنان القاطعة . ويمكن تعديلها لقياس طول الأدوات 


أستامك عستصه51]10م7مع:1 


52115 اطواعط لد د1 - عوتاوع 5* 1111115 


1١7111155 عاعندك‎ 


دائرة ويليس 
نسبةإلى ت .ويليس »1717/1115 .1675-1621 » طبيب 
ومشرح إنجليزي . 
الجهاز الشرياني الدائري عند قاعدة الدماغ المكون من 
الشرايين الخية الأمامية والخلفية » والشرايين الأمامية والخلفية 
العئلة»والشريات اسان اند الى : 
الحاء الصفصاف - العنيات ةله عتلدد - عانتدط 11111015 
الأبيض » مادة النخاع البيضاء للصفصاف 
متحنى ويلسون 
انظر منحنى ويلسون (ده1115 2ه عتصدت) . 
نافذة, صمام »شق صغير ضيق 
انظر فتئحة خروج . باب خروج 0560م 8:16) . 
تاج نافذي » تاج ذونافذة 
تاج ذهبي ذو وجه أكريلي » يغطّي كل السن ماعدا السطح 
الشفوي أو السطح الخدي . ويستخدم كثيراً كدعامة لجسر 


17111501155 117 


نذا لانن 


7711101011 170 


-861- 


طريقة رد وتثبيت الكسور الفكية بواسطة عمل عرى » بطول 
واحد من السلك . على الأسنان العلوية والسفلية » و 
العرى فيها بينها بأطواق مطاطية بين الفكية . 
إسلاك قحفي وجهي 2 
ربط سلكي جمجمي جبهي 
ربط العظام القحفية بالأسلاك لتشبيت العظام الوجهية 
المتحركة . 


لمن122101]2© ,1711106 


إسلاك تعليقى قحفى تمتك كناك له 2؟]متسمك رعوسمستر 
وجهي 


إسلاك مباشر . تثبيت سلكي مباشر 
ربط وتثبيت كسور الفك بتمرير سلك بين الأسنان في الفك 
العلوي والسفلي » ثم ريط نهايات الأسلاك معاً في إطباق 


اعع011 ,س1 


عطوط أعع:11ل رعسساى 
يستعمل لتثبيت الشظايا العظمية . وذلك بعمل ثقوب فى 
العظم » وإعادة وضع الشظايا العظمية في مكانها ثم تمرير 
السلك من خلال الثقوب وربط بإحكام . 
إسلاك مباشر بين الأسنان » 
التثبيت السلكي بين السني المباشر 
تثبيت كسر الفك بواسطة لف الأسلاك حول الأسنان المناسبة 
في كل من الفك العلوي والفك السفلي » ثم ربط نهايات 
الأسلاك العلوية مع السفلية للمحافظة على الإطباق السليم . 
إسلاك بالعروة, 
ربط بالأسلاك ذات العروة 
نوع من تغبيت الكسور المباشر بالأسلاك أي اليداك 
لتكوين عروة وطرفين » ثم يربط الجلا حول ان نين 
الأسنان » ويوصل ما بين كل عروتين سفلية وعلوية بواسطة 
أرئطة مطاطية . 
إسلاك وجني جبهي .2 
ربط سلكي وجني جبهي 
ربط وتثبيت سلكي عبر خط الالتحام الوجني الجبهي . 
إسلاك بين الأسئنان » الريط السلكى لمغصع ]عاص رمسستر 
بين الأسنان ١‏ 
تثبيت كسور الفك بأسلاك تمرر حول أعناق العديد من 
الأسنان المتجاورة على جانبي الكسر وتُربُط بلف نهاياتها 
ثم تربط هذه النهايات مع ما يقابلها في الفك المقابل . 
إسلاك بين الأسنان بالعروة أعاءتزء لمأاسع لت سترعمستر 
نوع من التشبيت المباشر بالأسلاك » يكون فيه السلك مزدوجاً 
لعمل عروة وذيل » ويربُط الذيل حول سنين ء ثم تربط 
العرى بين الفكين بواسطة الأسلاك أوبواسطة الأطواق 
المطاطية 


لدأخسع0 )دز اعع تل ,عسستى 


الع , مسمس 


77111115, 110116027 50111211 


(المتحركة) ؛ سحب الذهب ثم يلحم بالمشبكة لاستخدامها 

فى التثبيت . 

: طعتختط عا 
أنبوب معدني مثبّت به العديد من الضفائر ال جدولة من 
السلك التحاسى » يستعمل لتنظيف الفنضلات من الستايل 
والأدواك المعدلة . 

مقياس السلك 
صفيحة معدنية مثقبة بثتقوب ذات أقطار معروفة . يتم إدخال 
السلك خلال هذه الثقوب لتحديد قطره . انظر أيضاً سلك 
قوسى (ع2[اكطاعتظ) . 

تشبيت بالأسلاك . ربط بالأسلاك » ربط سلكي 
طريقة جراحية لتثبيت الأنسجة العظمية المكسورة من أجل 
لتحام العظام المكسورة بشكل صحيح . وتوجد العديد من 
أنواع التثبيت » تُسمّى حسب الوضع أو الطريقة . انظر تثبيت 
سه 


ما اجاج سور ا 
أسنان لا تتحمل التثبيت بالجبيرة . 


إسلاك عبر الفتحة الأنفية - عتساتعمة لدكقه دمتعغصة, عمستم 


7711© 52115 


أستامكه عار 


كين 


تقملامء21 ,116 


الأمامية 115 271116 013 1 تتام 
إسلاك قو سي طعنة يعسمستر 


تثبيت عارضة معدنية منحنية على الجانب الندي للأسنان 
بواسطة أسلاك من الفولاذ الصامد اللين . 
إسلاك عبر الخد 
تمرير أسلاك من هالة الرأس من خلال الخد إلى الجبيرة أو 
تثبيتها بالأسنان السفلية . 
إسلاك كفافى 
بقة شيع كي انفلك التمملى الأدره سياث سرت صصيزة 
وو الطاظ لق :نو يككانها درامطة اتساذة دو المولاة 
الحنامة اتجوزوسن حلدن الكو عوك اخافة اليسلية من يج 
الفك السفلي ثم إلى الخلف داخل الفم » ثم ترط نهايات 
السلك فوق الجبيرة أو البدلة السنية . 
إسلاك كفافي فك - سفلي 
انظر إسلاك كفافي (ع مصتعا لمتامع ع تسد 01)) . 
إسلاك كفافي وجني 
انظر إسلاك كفافى 2 لمتامع كسد م0 ) . 
إسلاك بالعروة اكير 6 
ربط بالعروة المستمرة 


كاع 12 ,711102 


7711111011121 


111 


77111105, 11210122 777501221 


77111115, 011]112110115 100 
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امراأة 210 
نشت 70001 
خشب البرتقال 012185 7710001 


يستعمل فى تحضير الأوتاد بين السنية . 
رأس خشبي , قمع خشبي 

عود خشبي صغير » صلب أو لين بأشكال كثيرة » يستعمل 

لإزالة لات الطعام من الفراغات بين السنية » والأسطح 

الملاصقة للأسنان . بعض هذه الأعواد يحتوي على مواد 

طبية 


أسزمم 77000 


فك متخشب . فك متسنق ةل 77000 
انظرداء الفطر الشعاعى (00150760515تاعش) . 
لسان متخشب . اللسان الخشبى 


لسان مُصاب بداء الفطر الشعاعى . 


770001611 01511 


خافض اللسان الخشبى 067215501 عتاعناهغ ج000 

تاج وود مالك 1710005 
تاج خَرّفي مخبوز فوق قلنسوة من البلاتين . 

معدن وود لداع 110005 


معدن قابل للانصهار يستخدم لعمل القوالب » مكون من 4 


أجزاء رصاص » وجزئين قصدير » ومن 8-5 أجزاء بزموت » 


وجزء أو جزثين كادميوم . 
0 ف 7001 
0 55 
فرشاة صوفية طكتط 7001 
نمسحة صوفية م120 7001 
عمل » صنع 1701-1 
منضدة العمل طعمعط عدم 


صلابة العمل » فّساوة العمل دع لنتقط عإتدمىر 
ظاهرة تحول المادة عند درجة حرارة الغرفة وينتج عنه ضغط 
عال ثم يؤدي استمرار التحول إلى زيادة صلابة المادة . 

وَركَة عمل ) حلقة عملية 

مدل #غائل 

منظقة عمل لاخ العمل 

علاقة العضة العاملة - إطباق عامل - 5مناهاء" عغلط عستكاتره؟ 

ك6 28 ك1 :77:01 

التلامس الإطباقي للأسنان على الجانب الذي يتحرك نحوه 
الفك السفلى . 

تصلة عاملة . شفرة عاملة 

قالب العمل , نموذج العمل 
نموذج للفم يستخدم في العمل الخبري . يسمى أيضاً موذج 
مقاوم للحرارة جاقةء اماع هع ) . 


درمطىا:7:01 
لدعستطعع) 18:01:11 
7011 


2 5طك]ا:7701 


5120 عصطكا70 


77:01:11115 251 


إسلاك بين عظمي الفك العلوي » 
الربط السلكي بين الفكين 
أي نوع من تثبيت كُسور الفك » بربط الفك السفلي بالفك 
العلوي بواسطة الأسلاك . انظر تثبيت سلكي بين الفكي 
(ع متنا كته التجهسصمتعامط) . 1 1 
إسلاك بين العظمين 
إسلاك بعروةإيقي 
إسلاك بالعرى المتعددة 
إسلاك عظمى 
إسلاك حول الست »تثبيت 
سلكي خلال العظم السنخي 
تشبيت كسر الفك بواسطة أسلاك تمرر خلال سنخ الفك 
العلوي من الجهة الخدية الحَتَكية ؛ ويستخدم في علاج 
حالات كسور الفك الأدَرْد أوللمرضى الذين لديهم أسنان لا 
تصلح لدعم الجبيرة : 
إسلاك الفتحة الكمثرية 
تثبيت كسر الفك باستخدام الأسلاك المارة من خلال الفتحة 
الكمثرية . 
إسلاك الفتحة الكمثرية - - 10552 ندم كتدزم عمستو 
ربط سلكى عبر الفتحة الكمثرية 285تكة؟؟ عتناتعءمة مسدمكسيام 
إسلاك الأسنان 
ضرس العقل - 
الرحى الثالثة طامم) “ماحد اسقط 
إحدى الأرحاء الأخيرة على جانبي الفك العلوي والفك 
السفلي . الرحى الثالثة هي آخر الأسنان التي تَبرُعْ عادة بين 
7 سنة من العمر . كثيرا ما يسبب بعض الألم والمشاكل 
السنية وقد يحتاج للقلع : سي أيضاً (كناصتاممهة قمء) . 
انظر أيضاً الرحى (84012) ؛ مصطلح متروك ؛ انظر سن 


(طامه1) . 


1711106 12112112177 


015 ,7771111185 
م100 1977 , كس 

م100 ع1آم لسر 

17111115, 177111115 15 


تقلامء1211اعم م716 


711105 011-1101123 111 


طاعع) رعسساى 


- غ00 1150101 


تاج ويستون تك ]كلا 
نسبة إلى ه . ويستون » 00]وء/11.977 » طبيب أسنان أمريكي : 


1 : تَضَمك يقاو 1 ]ك7 
و 

صمود . مقاومة ا 7 

فك الذئب 355ل 77011 
فلح حبكي ثنائي الجانب يمتد خلال الحنك » والفك » 
والشفة . 

طُعم وولف - اوناع ددع دواعتط) - للد - اقوعع ؟* 11ه710آ 
طعم دو ثخانة كاملة 
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أداة تالفة 
و 
د 
طعنة أو تمزق أو ضربة أو وسائل طبيعية أخرى » وتكون عادة 
أعمق من ثخانة الجلد . 


71710111 - 011] 1 


0ك 


و 

: طاهر . - قِ 1م25 ,نامر 
ل 
جرح مغلق »رضح 2ك 
تصريف اجرح 2 تَرْح اجرح 01 11212286 ,نام 
جرح بمقذوف نارى أمطاكطناع ,20نا0؟1 


جرح قطعي 0عكتعسا رلسسمر 

إرداء االجسرح 
غسل الجرح أو التجويف الناتم عن الجرح باستعمال محلول 
طبي » وماء أو مستحضر سائل مضاد للمكروبات : 


1770111101103 


جرح متهتك . جرح مزق 2, ,متام 
و 
جرح ٠‏ |دى 
جرح الجيب الفكى العلوى كناكو ند[ تتقحط 04 101120 
و 3 
مفتو مزه 120نا0ر 
اج 
جرح نافذك ل 10 نكن 
التثام ال جرح "تندجرء 7011110 


ترميم للنسيج الطبيعي بعد إصابة »خاصةفى الجلد . 
جرح إنتانى »جرح نتن نط5 ,01120 


شق جراحى لدعاع1ناكر 57011120 
هندمة الجرح 01 غع1ذ0) ,ل سنامور 
ظم متموج . عظم محبوك 0 7701613 
ا ا لك 
م بالفتل - عمسم 
عصّر خليطة الملغم بواسطة جلد الوعل » لطرد الزئبق الزائد 
من الخليطة . 
أسلو ب عصر الملغم بالفتل عتاوتسطءةء) دمحمل - عستدر 
خطأ, خاطى »أذى »ضرر 0ك 
مكيف » مشكّل »مطرق ء مصنع الاين 
معدن تم تشكيله وتصنيعه . 


معادن مكيفة . معادن مشكلة 
معدن مصبوب تم تشكيله بأية وسيلة لتكوين هيكل متفاوت 
النوع أو الشكل . 

ضامة مشكلة ضمة مكيفة 

معدن مُشكّل , معدن مكيّف 


175 أغطاع 771011 


كفك غطاع 771:01 
لداع22 غطاع 771:01 


1711 طم 771011 


تماس عامل »تماس شغال داع داصق عستكا::ه0 
تلامس الأسنان على الجانب الإطباقي الذي يتحرك باتجاهه 
الفك السفلى ؛ انظر تماس ؛تلامس (221ادهح) : 

مسافة عاملة » مبناقة تشغيلية ععسفاكتل عستككره 
المسافة بين نقطة مرجعية على تاج السن (عادة ما تكون الحد 
القاطع أو قمّة الحدبة) إلى النقطة التي تنتتهي عندها حشوة 
قناة الجذر . 

طبعة العمل- الطبعة النهائية - 0 أودع "متا عدالك!770::1 

كد رسا لحسل 

كمية ضغط العمل 
درجة نشاط العمل لوحدة الأشعة » تقاس بالمللى أمبير فى 
الدقيقة لكل أسبوع عمل . ا 

مسطوح إطباقية عاملة 

إطباق عامل - علاقة إطباقية عاملة 


0 ع دكا7701 


5ن لوكتتاءع0 عطكا7701 
- 1اهأكتا!ءع0 عدكا:17701 
د ماء" عغلاط عصكا:701 
التلامس الإطباقي للأسنان على الجانب الذي يتحرك نحوه 
الفك السفلي : 
رأس عامل 
جانب عامل- 
على الجانب ذاته 
الجانب الذي يتحرك باتجاهه الفك السفلي أثناء انزلاقه 
لحان #اتعا ده يكون علؤقة المدية ادر هن علدقة سين يلي 
فبوكادقين لقان العنوية لفقي لكات عونا عله 
الفلك السقلى جانيا . 
حافت العانا 
زمن العمل 
فترة زمنية يتم خلالها تشكل المادة دون أن تفقد خصائصها » 
وتشتمل على زمن المزج » وزمن تكون عجينة الأكريل » 
وزمن التشكيل اليدوي للمادة . 
منظمة الصحة العالمية - دنه تصدع :01 طغلدع11 110:10 
0ك 


أسامم عسكا"70 


510 ل[هناء)د[زوم1 - ع510 عسكا170 


]اع ادا 510 عسكا"1770 


دنا عسكا770 


انظر منظمة الصحة العالمية (1771810) . 
معايير منظمة الصحة العالمية #2)1052نصدع :0 طغلدءع8 10:ه17 


0 
عظام ورميانية 5ل تطتره 11 
نسب ة إلى و .ورم 2ره0.18 »1654-1588 » مشرح 
داغركى . 
عظام ايز في دروز الجمجمة . 
تالف . مستهلك . بال 04 - 77013 
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استخدام أوراق أو رقائق حساسة للضوء » بل تعتمد على 
استخدام رقاقة خاصة مشحونة كهربائياً . 


جفاف الملتحمة انسل طغطمممعع 
جفاف الصورة الشعاعية . التصوير تامع 1012010 
الشعاعى الجاف 


نظام تصوير باستخدام رقاقة من السيلينيوم وهي صفيحة 
مشحونة كهربائياً تعمل كمستقبل . 
جفاف الفم 
انخفاض انسياب اللعاب , يمكن أن ينتج عن قصور في 
عمل الغدد اللعابية » أو انسداد فى القنوات اللعابية » أو 
تأر الأدوية +- و للرضن + أوالبنء أواعتواغل فيزياية مفل 
التعرّض للإشعاع »الذي يؤدى إلى جفاف وألم في الفم . 
صفيحةة 2012 
جهاز تقويم أسنان يعمل بواسطة لولب يستعمل لإرجاع 
القواطع البارزة ومنع زيادة تراكب العضة. 
1 - التعرض للأشعة 
2- الاشعاع السيني 


8 4 4 
1- اشعة سينية 


2*0 0002 


- 201501003 2-0 


ك---2 

2- صورة شعاعية » يصور شعاعيا 

3 - يفحص أو يُعالج أويصور بالأشعة السينية 
جزء من أشعة الطيف الكهرومغنطيسى » ذات موجات أقصر 
وأكثر طاقة من الضوء العادي . حينما تَصطدم الإلكترونات 
المتحركة بسرعة بهدف صلب تنخفض سرعتها وتبعث 
الأشعة السينية ذات الطاقة الكافية لتظهر صورة على الفلم 
الشعاعي حينما تمر من خلال الأسنان » والعظم » 
والأنسجة الرخوة . تحجز الانسجة الأكثر كثافة أشعة أكثر 
من الأنسجة الرخوة . ولهذا السبب تظهر درجات مختلفة 
من السواد على الفلم . الحشوات المعدنية تظهر بيضاء » 
والأسنان أقل بياضًا والفراغات الهوائية تكون داكنة أو 


مظلمة . 
جهاز الأشعة 2-127 
جهازإظهار الأفلام السنية تمدع عتاأمسماسة رود 
الشعاعية التلقائى 1065501 لاق 
جهازإظهار الأفلام الشعاعية 210065501 2116012201 127ل 
التلقائى 


لوحة التحكم الأشعة اعدهم امنضسصق رووسد 


صورة شعاعية رقمية عا نع نل 7د 


(سابقة) أصفر -26120هقع: , عطاغصوع 

ذوأسنان صفراء . مُصثّر 115 - 01ل 0ط اضوع 
الأسنان 

إصفرا ارالأسنان 1< 

ذوأسنان صفراء . مُصفر 0002 طاصةء - كنامغد ملم طاصوع 
الأسنان 

ورم حببي أصفر ناندع 10د 

ورم أصفر م 


ترسب محدود من النسيج الدهني أو الشحوم المصلية » 
يشاهد كارتفاعات صفراء أو برتقالية على الجلد أو الأغشية 
المخاطية » ويحدث بشكل دائم على الجفون . 

ورم أصفر ثؤلولي الشكل 
داء ثؤلولي أو حليمي نادر في مخاطية الفم يتميّز بسطح 


1111 رو لللامطااصوع 


مبيض وتجعدات سطحية منتظمة . 
داء الأو رام الصفرالمنتشرة 110105 
صفار ل 
جلد داء الاصفرار كتاتك كأومطكصسدع 


عضة متصالبة .عضة معكوسة عالط وومتن - عغزط ا 
[مختصر] طريقة التوازي بالقمع 
الممتد للتصوير الشعاعى 
طريقة التصوير الشعاعي باستخدام حلقة تركيز للأشعة 
مرودة عاسك لتكبيت فل الأقنعة + تسعيل للتصوير 
الشعاعي داخل الفم بطريقة توازى فلم الأشعة مع احور 
الطؤلي للسق: :. / 
(سابقة) غَريب » دخيل » أجنبي . مختلف 
نعم أجنبي . طُعم مغاير 
الع ادم 
طن لحي 
طعم يؤخذ من معط من نوع مختلف عن الآخذ . 
(سابقة) جاف . جفاف 


26 0)02 - ©22]61151011-011 


عناوتصط!اءء) عستاء للدم 


-2:20 
)20-121 - )1ع عتداعع 20 
أ1د"اع عتداء8 220 - 1211م -20ء: 


5121 20115اء708عاع1 - الداع 20 


-10 61-5 
جفاف الشفتين متلتعطعممعع 
التهاب الشفتين المتميز بشدة جفافهما . 
جفاف الجلد اتطمء 200 2 وتصترع 0ع 
داء يسبب جفاف البشرة وتصلبها وتقشرها . 
جفاف الجلد والمفصل 001010 
التصوير الشعاعي الحاف اتطمو ع0 


يقة تصوير تشبه التصوير الضوئي ولكنها لاتتطلب 
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صورة شعاعية بانورامية نم2010" عتدة 2201م 2-127 
صورة بالأشعة السينية 
حمالة تظهير الأفلام الشعاعية 
أحواض تظهير الأفلام الشعاعية 
قارئ الأفلام الشعاعية » جهاز إضاءة 
لقراءة الفلم 
عاكس شعاعى - مرأة 
جهو 
ضوء أمان الفلم الشعاعي 
معالجة شعاعية . المعالجة بالأشعة السينية 
منْضدة الرسم الشعاعي 
منضدة ذات إضاءة خلفية تستخدم عند رسم الصور 
الشعاعية السيفالومترية . 
أنبوب شعاعي ٠‏ قمع الأشعة , أنبوب الأشعة 
السينية 


. منظار شعاعي 
زيلوكين - لجتوكين 


طموتاع 1060م 2-127 
ا 12118 2102551115 26-127 
ككلطها قطادوءع01:0 2-1237 


2-1277 2011: 


“2011101 123-< ع لاماعع1]ء 8-127 


أطعناء]2؟ 2-127 


2-127 11207 


ع21] عطاء2) 1-127 


ع1 2-123 


26-1237 717 


1602112 - عستوه10 


نظام آلي كهربي للحصول على قراءة مباشرة متناسقة للفلم 
الشعاعي عن طريق التحليل بالحاسب الآلي . 1 


فلم الأشعة السينية سلة ود 

مُلقط الفلم الشعاعي ؛منشيك الفلم متك صلق ووسد 
الشعاعى 

الغرفة المظلمة للأفلام الشعاعية » جم سل ودس 


رفرف تجفيف الأفلام الشعاعية ع21 عستول سلة ودسدع 
حمالة الأفلام الشعاعية 
حامل الأفلام الشعاعية . 
مسك الأفلام الشعاعية 
حاضن الفلم الشعاعي 
تصوير شعاعي لكامل الفم 
مرآة شعاقيةٌ - فاكس 
شعاعي 
جهاز التصوير الشعاعي 
البانورامي 


اء 12118 0ل 127 
ح م1010 سلة وحم 
121157 سل 127- 

11 10-- 0ط[ 1-127 

اطللناآ , 2-123 


1116101 137 1101ل 1-127 


2-1237 0211012111122 35 


- 866 - 


خضوع »إذعان 81 
نقطة الإخضاع » نهاية حدالمرونة أسنمم لاعتر 
قوة الإخضاع أقصى مقاومة قبل الانهيار طاعدء 5 31610 


إجهاد أعلى قليلا عن الحد التناسبي ينتج عنه توتر بكمية 

معينة أعلى من الإجهاد أو التوتر السابق . 
مقرن »نير ملحم 

الانخسافات لعمودية على السطوح الشفهية السنخية بين 

كل ارتفاعين سنخيين موافقين لمواقع جذور الأسنان 

القاطعة . 


301 


تقامء؟21 , ع1طللطقحدط ]ه ع1ه0ر 


مرق نخي فلو 


مقرن سنخى علوى تتقامء:؟21 , هللتتقمدم ]0 غ301 
ميناء فتى » ميناء فتية » ميناء شابة 221221ء 7:01 
إطار يونج للحاجز المطاطى ‏ عدنة؟ صقل تتعططتت و'عصسملاآا 


إطار من الفولاذ على شكل حرف 17 عليه سبعة بروزات 
خطافية الشكل » تثبت بها حواف الحاجز المطاطي » فتحتفظ 
به بعيدا عن الوجه خلال فترة المعالمجة السنية ( بعض 
الإطارات لها خطافات (110015) تسمح لشريط من المطاط 
بالإلتفاف حول رأس المريض من الخلف بحيث يثبت الإطار 
في وضعه المناسب ) . 
ع1آناثا 5' 0118ل 
قاعدة لتحديد الجرعة المناسبة للدواء عند الأطفال . 

جرعة البالغ < عمر الطفل (بالسنين) 
جُرعة الطفل - 


قاعدةيونج 


عمر الطفل (بالسنين) +12 


يافع 3 فتى 2 غُلام الزن 


يَتَثاءب 00 
فعل انعكاسي لاإرادي حيث ينفتح الفم لأقصى مدى » 
وينسحب الهواء داخل الرئتين . 

3 ف 215 
215 
مرض استوائي (مداري) » يماثل مرض الزهري (هنلنتام(5) 
من ناحية الأعراض ٠‏ يتميز بتكوّن آفة بالجلد تشبه توت 

الأرض على الوجه وراحتي اليدين » وباطن القدمين . 

محورلا للنمو كته ام-9 - امع 01 كرولا 
في التحليل القياسى للرأس بحسب داون 10188) 
(ولةتولقهة ماعط قمع : الزاوية المتكونة بواسطة خط 
يصل بين مركزالسرج التركي (دعاعقهة 19ا5) «الحفرة 
النخامية في العظم الوتدي» والنقطة الفكية («متطئهم6) » 
ومستوى فرانكفورت الأفقى 202081تمط 1زم كلصم1) 
(#ههام . أى الزاوية الأمامية المتكونة يين خط القاعدة القحفية 
أى الخط الذي يصل السرج بالنقطة الآنفية 5-11 والخط 
الذي يصل السرج بالنقطة الفكية 0- 5 ؛ وتستخدم كدليل 
لاتجاه نمو الفك السفلى بالنسبة للقاعدة القحفية . 

خميرة 1 
خلية وحيدة مجهرية »عديمة اللون »من مجموعة 
الفطريات:. تتميز عن الجرانيم بأنها تتكائربواسطة غملية 
التبرعم : 

أصفر اللون 

غضروف أصفر 
غضروف يحتوي على ألياف مرنة في قالب ليفي مرن , 
يوجد في الأذن الخارجية + والأنبوب السمعي » والفلكة ؛ 
وال حنجرة . 

معدن أصفر اللون 

1- ذهب . 


2- خليطة من النحاس والتوتياء . 


لنت 


3117 


ع125تاعدقء 7:1101 


لداعمم 7110 
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للألم » في شكل أعواد شبه شفافة » تحفظ في زُجاجة 
معتمة . أو بشكل محلول كاو يجب عدم ملامسته باليد . 
تستعمل كمادة قابضة على قطن طبى أو خيط لوقف النزف 
من اللثة ولتبعيد اللثة » ويمكن أن تستعمل لإبطال حساسية 
الأسنان بشكل محلول بتركيز من 40/-50/ في الماء توضع 
على المنطقة الحساسة من السن لمدة دقيقة واحدة . يمزج 
كلوريدٌ الزنك بمعجون الأسنان كمادة مبطلة للحساسية . 
ويمكن أن يستعمل في محلول مخفّف كغسول ويترك في 


الفم لمدة دقيقة ثلاث مرات يوميا . استعماله باستمرار يغير 
من تركيب اللعاب . 
أوجينولات الزنك 20121ععناء عسل 


خليطة الملغم الخّالية من الزنك 

بدون زنك . بلا توتياء 

أكسيد الزنك 
مسحوق أبيض عديم الشكل والرائحة والطعم له خاصية 
قابضة معتدلة » يمزج عادة مع عقاقير أخرى لتكوين مراهم » 
أو مساحيق » أو معاجين . 
يستعمل بكثرة في طب الأسنان كعنصر أساسي في مواد 
الحشو . ومواد الطبعة » والضماد حول السني » وفي بعض 
مواد التلميع أو الصقل . يستعمل عادة مع اليوجينول 
كحشوة مؤقتة إسمنتية لها خاصية تلطيف وتسكين الألم ؛ 
ويستعمل كعنصرمن عناصر مواد الحشو المتعددة لقناة 
الجذرء ويدخل فى تركيب الإسمنت الساد لقناة الجذر 
وأنواع الإسمنت الأخرئن المتعددة » والمعاجين » والضمادات 
الجراحية المستخدمة في طب الأسنان . 


21107 تتندع22:21ج عع"] عدراج 
-2010 و 2111 


2111© 000 


إسمنت اكسيد ]2عتعءء 14] - أسعصعء 14 / عله عسته 
الزناك - إسمنت 1:84 
ا[ كسَييل الزنك واليوجينول [ممععناء-ع0:010 عستج 


مادتان منفصلتان حينما تُمزجان معا بإضافة مواد أخرى 
للحصول على مادة تستعمل إما كمعجون طابع » أو كمادة 
حشولقناة الجذرء أو كمادة حشو مؤقتة مسكنة للألم » أو 
كضماد بعد الجراحة حول السنية . 
ملاط أكسيد الزنك 

واليوجينول . !منت الأوجينات 
إسمنت يتكون بخلط أكسيد الزنك مع اليوجيئول » وهو 
عنصر أساسي من زيت القرنفل (01765© 01 011) . ويمكن 
إضافة المعدّلات لسبريع تفاعل التصليب. : يستعمل كضنماد 


ع جع 201ععناء-071016 ©2111 


رمزالوزنالذرى 2 

07 ض زاجار. يِ - جفاف 02212)ومع:< - عووء5زل 1'5تتدع 23 

الفم 
نسبة إلى جَ .زاجاري » 1نهع0.22 » 1946-1863 » طبيب 
إيطالي . 

1-صفر ؛ لاشيء عدم ١‏ 2600 

2- نقطة الصفر على المقياس الْمُدرّج . 

3- درجة حرارة تقابل الصفر 5 

أسنان الدرجة صفر . سن مّسحاء 
أسنان صناعية خلفية حدباتها لاتكوّن زاوية مع السطح 
الإطباقى الآفقى . 

الميلان المعدوم 
على الخططة «الماسحة» (510176(001) بحيث تكون قاعدتها 
الدوارة موازية للمستوى الأفقى . 

الكي الأنبوبي 

زنك » توتياء » خارصين 


طاعء) عع عع221:0-0 


النا مثدء2 


2 211515 

0 212 
عنصر معدني صلب أبيض مَرْرق رمزه الكيميائي 20 ؛ 
معدن متبلر ؛ لامع قابل للطرق والسحب عند درجات 
حرارة مرتفعة نسبياً » ويصبح هشا أو قصيفاً عند درجات 
حرارة أعلى من 200 درجة مئوية . يستعمل فى جلفنة 
الحديد ؛ وفي طب الأسنان ممتي يق المدو من 
الخلائط مثل الملغم السني بنسبة 5/ لإنقاص انسياب 
الملغم »ولزيادة تمدده »وزيادة قوةالسحق . التسمم 
بالتوتياء «الزنك» يمكن أن يؤدى بعد فترة إلى تصبغ 


من ب 
رمادي مزرق للثة . 
أسيتات الزنك ( عأهاءع12ل ١ه‏ ) عاهاءع2 عصاع 


( ثنائى أسّيتات الزنك ) 
اتسين بدي والشرف مكلك ديف أعني الرنك 
واليوجينول . ّ 
ملاط الزنك وقاعدة 
الأوجيتول 
كلوريد الزنك 
مركب ذواب في الماء يستعمل كمطهّر موضعي بنسبة 8/ 
كمحلول قابض . ويستعمل بشكل مركّز كمادة مضادة 
للتحسن عاج السن القرط الساسية هادة قابضة + 
ومطهرة » وقاطعة للنزف «مرقىء» » وكاوية . وملطفة 


225 11856201 21ع2اء© ©2111 


2102 110 
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رمزالزنك عصاع < م2 
الرمز الكيميائي للزنك أو التوتياء . 
حَيوى »حياتى 1 عناء20 


منطقة »حزام » حزمة - هريس 720511 5ع ماع 2 2009 
المنطقة ‏ داء المنطقة » هربس نطاقى 

متطقى نطاقى 1 ال 

1 متعلق بالمنطقة أو احزام أو الحزمة 

منطقة »ناحية »نطاق حزام 2012 
مفهوم تصميم وميل الجدران الشدقية واللسانية للأسنان 
الخلفية : ينقسم الميل الحدبي من الشق المركزي إلى قمة 
الحدبة إلى ثلاث مناطق متساوية : 
النطقة أ 4 عصمع) : المنطقة المركزية حيث يستطيع طبيب 
الأسنان إمالة الجدار الشدقي والجدار اللسانى للحفرة السنية 
بحيث يجعلهما متقاربين إطباقيا » بشكل مواز لقضبان 
الميناء . مما يحول دون ضعف حافة حشوة الملغم  .‏ 
ا منطقة ب (207268) : فى هذه المنطقة يجب أن يقل الميل 
المتباعد للجدار الشدقى والخكان النسانى للحفرة السنية باتجاه 
ب الور قاف أن سه كتانف السو لواو شام 
الناتجة والتي تحتوي الأملغم حسب الحاجة لزيادة واستمرار 
مقاومة النسيج السني المتبقي لقوى المضغ . 
النطقة ج [) ءترمت) : المنطقة الملاصقة للقمة الحدبية » وهى 
الجزء المرهق والشاق في الترميم بالنسبة للطبيب المعالج . 
يجب على الطبيب تقدير مدى دعم العاج للميناء في هذه 
المنطقة بما يسمح بمقاومة قوى المضغ ؛ فإذا كان دعم العاج 
للميناء غير كاف لمقاومة قوى المضغ » يكون من الضروري 
إنقاص الميناء حتى تصل إلى ميناء مدعوم بواسطة العاج . 


المنطقةالقمية لدعامة , عصمع 
المنطقة العنقية لدعأع , عصمع 
منطقة البطانة العصبية لممسترلسعم , عصمعج 
اكنطقة اللشود 5 [واأعداع , 200 
المُنطقة المح :3 لاتاطوتاع , عمج 


المنطقة القشرية المنطقة الردائية 
منطقة محايدة 2 

اكنطقة المولدة للسن 

متطقة طليعة العاج لتاسعلع1م , عممع 
منطقة الغضون الحنكية » منطقة التجاعيد الحنكية ©1088 , ©2026 
اكنطقة تحت الأرومات السنية 


2221 , 2011 
1:21ناع2 , 20 


2011 , 00012640521 


101251 , 2011 
ألاءع 12125111 , 2011 


1 ور 2011 


مؤقت في الحفر السنية كمطهر ومخْفف لحدة الألم ؛ أو 
للإلصاق المؤقت للتيجان أو الجسور أو الجبائر » ويمكن أيضا 
أن يستعمل كمادة لحشو قناة الجذر . 


معجون طبعة ً كسيد 025]6 221551012 [متاعئناء-0106 عماج 


الزنك واليوجينول 
انظر مواد الطبع ([113ع قط مماووع1مططآ) . 
ملاط أ كسى فسفات الزنك > )تعصع» عأقطمدومطم ره عصتع 
انظر اليك فو سفات آل نك معمرعء عتمطمومطم عماي) . 
فسفات الزنك ١‏ عأقطمكمطم عصتج 
انظر إسمتث (معمعن) . 
ملاط فسفات الزنك أسعصمعء عأقطمعمطم عصتع 


إسمنت صلب يصبّع من مزيج من مسحوق يحتوي على 
أكسيد الزنك غير النشط . ومادة ملونة ومحلول من حمض 
الأرثوفوسفوريك في الماء : يجب ألايستعمل قوام مائي أو 
رقيق لكي لاتؤثر حموضته بشكل مباشر على لب السن . 
الاسم المرادف له هو إسمنت أوكسي فسفات الزنك عمنت) 
(«عدمعه عأقطمدمطم :0:9 ولكنه غير مستخدم حالياً 1 
إسمنت متعدد أكريلات الزنك 
انظرإسمنت متعلدٌ كربوكسيلات الزنك عمز2) 


(اعططعه غ312 0طتتوء:017م ٠.‏ 


ألاعصرءه 70172171216 عدا 


إسمنت متعدد كرب و كسيلات - اأتعدعء ع1ه1يدوطترق :زاوم عصلج 
الزنك - إسمنت متعدد 
أكريلات الزنك 
مزيج من مسحوق أكسيد الزنك غير النشط مع 40/ 
محلول مائي من حمض متعدد الأكريل اللزج . لتشكيل 
الإسمنت اللاصق ‏ غير امخرشن للب السن . يجب عدم 
استعماله حينما يصل إلى قوام شبكة العنكبوت م00616) 
(ع5108 . 
شريان زن - شريان الشبكية 
المركزى 
نسبةإلىج .ج . زن » سصنة.1.6 »1759-1727 » مشرح 
ألمانى . 
دائرة زْن 
دائرة من الشرايين حول مدخل العصب البصري في القرنية . 
زرقون - الزرقونيوم 
عنصر فلزي نادر » يستخدم كمادة ساحلة : 
معجون الزرقون الصاقل 
أكسيد الزرقونيوم 
مسحوق مطحون يستعمل كمادة صقل أو تلميع في معاجين 
الأسنان «منظّفات الأسنان» . 


اع مع 70172171266 عدا 


كتالناءتتك - ماع31 و'تطا2 


الفط كنادملترء)21 


عاعنتك 2111115 


2711:0011 11 


211:01 20115111285 2251 


21100111111113 010 
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2- قوس عظمية تنشأ من العظم الوجني وتسير إلى الخلف 
لتلتحم بالجمجمة أمام الفتحة الخارجية للأذن مباشرة 
تحتها لترتبط بالتتوء المنقاري للفك السفلي . 
العظم الوجني 
أحد العظمين المكونين لجزء من عظام الخد . 
الخفرة الوجنية » الخفرة تحت الصدغية 
الحقنة الوجنية » حقنة الحدبة الفكية 


602 - عطوط 275012201 


27501121 2 


275011201 111 0 


الحافة الوجنية مأع 1ق عنا ل سامع 27 
العضلة الوجنية عل كنات عتاأقصامع 27 
العضلة الوجنية الكبرى تع أوعتاع , عاععتاط عتاأفصامع 27 


ترفع ركن الفم . انظر مدخل العضلة الوجنية الكبرى 
(122(01 كتاع ةمامع 28) . 
العضلة الوجنية الصغرى 
جزء من العضلة الرافعة للشفة العليا » تُسمّى أيضاً 
(0115 15601601 34105510105) . انظر العضلة الوجنية الصغرى 
(201201 كنع تاه ططامع 27) . 
العصب الوجنى 
حك الخد الذى يعطع المشلفة الوجدة والسلفة الصدغية .. 
انظر مدخل عصب وجنى (كناء 20 ساوع 29 . 
الناتى الوجني » النتوء الوّجني 
النتوء الوجني 
للعظم جيهي 
بروز جانبي كثيف وقوى للعظم الجبهي يتمفصل مع العظم 


لاعودع]1 , 1221151 275012201 


275011201 12177 


275011121 55 


عطوط 02121 عطا 01 دوعء1:0م 21 تامع 27 


الناتئ الوجنى للفك فللتتقم عط ؟ه دوعء1:0م عتاأمسدمع 27 


العلوي 
الناتى الوجنى عوط [12همخمع) عطا ]0 ددعءمتدم عتأفمسرمع 23 
للعظم الصدغي 
نتوء طويل من الجزء القشري السفلي للعظم الصدغي 
يتمفصل مع العظم الوجني 1 
منعكس وجني 
حركة الفك السفلى الجانبية باتجاه إصبع القرع 3 استجابة 
ناحية وجنية » منطقة وجنية 
سطح وجني 
حديبة وجنية » حَدبة صغيرة وجنية 
متعلق بالوجه والوجنة . 


275012201 111 


ملع" 275012201 
510112 275011201 
عاءاءع0) 275012201 


275012216012131 


منطقةالزناد “1155 , 200 
ممطقة ايل 5ن , عمصمع 
منطقة فى لب السن . 

(سابقة) حيواة » حيوانى -200 
طُعم حيو اني ١‏ 200121 
علم الحيوان 2001057 


عدسة تقريب وتبعيد 
منطقة . نطاق . هربس - 
هريس نطاقي . هربس منطقي 
هربس وعائي يظهر على مسار الأعصاب الجلدية ويتميز 
بالإحساس بالألم والحرقة » وتكون عادة وحيدة الجانب . 
هربس نطاقى »هربس منطقي 
شبه الهربس المنطقية . شبه النطاق ‏ 705]©010 - محدمكتت)205 
نطاقى الشكل . شبه الحلاء النطاقى ‏ <0تدمكةء]205 - 20516010 
آلرأبٍ يشكل حرف طريقة :7 » شبيه النطاق وككهام-2 
جراحية لترميم الندبة أو شريط من النسيج بواسطة نقل 
متبادل لشريحتين .وذلك بعمل قطع نَدبى على شكل حرف 
7 . الشريحتان الناتجتين مثلثيتا الشكل » تقللان التوتر على 
طول الندبة عند خياطة الجرح . 


200111 112511111 


20511 - 72022 - 221065 720511 


20511 , 5 


نظام سيجموندي لتسجيل ‏ ]5ه يستتتقطك 075 ممع زهك2 
البيانات 


نظام التسجيل على لوحة البيانات » الذي يستخدم بشكل 
واسع في الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة . 
توظف فيه الأعداد للتعرف على الأسنان الدائمة » 
والأحرف الأبجدية للأسنان اللبنية . انظر الملحق 3 
(3 عتتلمعممه) . 

الوجينى . نُقطة المقرن . الثقطة وجنية 201 
أقصى نقطة جانبية على سطح الوجنة ؛ وهي إحدى علامات 


قياس الرأس . 
عظم الوجنة »القوس الوجنية الناتئ الوجني 2601 
الصدغي 


العظم الخدي »أو العظم الوجني »أو العظم المكون لبروز 
الخد : تنشأ منه العضلة الماضغة لترتبط بالوجه الخارجي 
للشعبة (الفرع) الصاعدة للفك السفلي . 


وجني 275011201 
قَو س وجنية طععتة غ25 تامع 27 


1 -ناتئ وجني من العظم الصدغي ؛ بروز على شكل قوس 
يوجد على جانبى الرأس من اتحاد الناتئ الصدغى من 
العظم الوجني متحدة مع الناتئ الوجني للعظم الصدغي : 


- 871 - 


93 جني صدغي 276012101122011 
الثقبة الوجنية جنية الصدغية 
الناتى الو جني الصدغي 
العَّصّب الصّدغي الوّجني 
عصب يعصب الحلد الذي يغطى الجزء الأمامي من اله 
الصدغية .انظر مدخل عَصَّبٍ صدغي وجني 
(012[115متططاعامع 1ه تامع ت2) . 
العظم الوجني ( لانينية ) 
وجني 
متعلق بالعظم الوجني . 
العضّلة الوجنية الكبيرة 
العضلة الوجنية الصشيزة 
النقطة الوجنية الفك ‏ علوية 
نقطة عند النهاية السفلية للدرز الوجني » وهى علامة في 
ابا الي ١‏ 
وجنى فك علو يي :101251121 دمع 7 - 17د11ل:ة تامع 27 
متعلق بالوجنة والفك العلوي 
الناتئ الوجني الفك علوي 


10 2750112160]222201:21 
و2105 0121 275011216061222 


2750112160]1220121 1217 


200111 


115 2 
121151 *1213[01 5نا5011121 27 


11151 12211101 5نا5011121 27 


:1121ن:122ه50 27 


و5ع10 11217ل:2750123 


لاقتحة.زيجوت 27601 
موا لد للإنز يم 210 
حبيبات موا لدة للإنز يم ةع تاعع 27:10 


(سابقة) وجنى -0122610ع :27 
العضلة الوجنية الأذنية ‏ عاعكتاطد كسهاناءةتنتدمء ف سرمع زج 
وجنى وجهى لداء 775011216012 


متعلق بالوجنة والوجه . 
الثقبة الوجنية الوجهية 
العقتصب الوجنى الرجوق 
كمي ده الل يط ارس . انظر مدخل عصب 
وجهي وجني 000000 1 

جبهي وجني 

الناتئ الجبهي الوّجني 

وجنى فك علوي 000 - 17د التتهصطامء275012201 

الناتى الوجني الفكي 

وجني حجاجي 

الشريان الحجاجي الوجني 
فكركان كدي المجئلة المميطة العددية انط دض ترياق 
حجاجى وجنى (011]8115-م0ع25 تمع 23) . 

النفق الجاجية الوجنية 
عمر خلال النتوء الحجاجي للعظم الوجني يمر عبره الفرعان 
الوجهي والصدغي للعصب الوجني 5 

الثتقبة الوجنية الحجاجية 


لاع حطة 101 275012016012121 


275012216012121 217 


27602101021 
و2105 5011216011:01291 27 
و2105 11217ل5ة0نامء5012201 27 


27501226160-01121 


21177 [وغ1ط27501220160-01 


لقصى 1)251ط27501226160-01 


لاع طح 101 50122160-01:1121 27 


- 872 - 


ملحق 1 
1 :2201م 


مفصل » مفصلي 
مفصلي 

دهليز » أذين 

السمع » صوت 

أذني » سمعي » الآذن 
ذاتى » تلقائى 

محور ٠‏ محورى 
عصية » عصوي 
جرثومة » بكتيريا 

ثنائي » مزدوج » إثنان 
حى » إحياء » بيولوجى ». حياة » 
حيوي 

صفراء »صفراوي 
أرومة » برعمة . البرعم 
كان فينافن + الخاطلا 


جفن . جفني 
ذراع » ذراعي » العضد 
قصر » قصير » القصر 
نم انظ 
عبن #ولبنق اليك 
اموا دي 


خدي » وجني » الشدق 
حصوي » جيري » الكالسيوم 
حرارة » حراري 

كربون » كربوني » فحم 
قلب ‏ قلبى القؤاد (فى المعذة) 
نواة »نووي 

أجوف » مقعر » جوف 
خلية » حجيرة » جوف 

مئة » مئوي » سنتي (-710) 
رأسن »رأسي 

مخ »مخي » دماغ 

عنق » عنقي رقبي 

شفة » شفوي 

مووز ع وفي 


السوابق واللواحق 
السوابق 


-(121:)0) كر 
ا 
-416110ى 
-(01)0ناى 
انار 
-(116)0م 
-202 و لقم 
-لاعد18 
-132161 
6 

1100(- 


-181101 
)1135 
-(02)0مع181 
-(1د)طمء181 
-(0)قطع 112 
-تطع هاا 
-:131207 
-مطرمء1ة1 
-(11:0111:00 
-(1211)0 
-021) 
--002101) 
-03121) 
-(1:60)02ة0) 
-(2)0ل 01 
-(10100ج0) 
-(0217)0) 
-0207) 

لاع 
لمع 
-(0)لقطمع) 
-مخاطء تزع 2) 
-(171)0ع2) 
-(1)0تعطن0) 
-201:0م طن 


515 لجرو دع ع1 


| 05-- 


انتقاء » قفدان » غياب 

مناف » بعيدا عن » منتف 

بطن » بطني 

حسكة » شوك 

خل » خلي 

حمض » حمضي 

سيوع سمي 

طرف #نهاية » تعلق بالنهايات 
شعاع »؛ شعاعي » متشعع 
ا 

مجاور » متجه نحو »صوب » 
إلى » في اتجاه 

غدة » غدي 

شحم » دهن » شحمى » دهنى 
هواء » غاز » ريح » هوائي 
أييض 


ألم 


مغايرء تفاوت»تخالفء 
نشاء » نشوي 

انعدام » بدون » بلا 

موجب . صعودي » الصعود 
وعائى , الوعاء 

لامائي » نزع الماء 

التفاوت » اختلاف .»غير 
بتشالاة 

التصاق » التحام » تصلب 
ضد » مضاد » الضد 

قبل » أمام 

قبل » الأمام » أمام 

كهف . تجويف . الغار 

ا 

الاشتقاق » الانفصال .ء بعيدا 
عن » منفصلا عن 

عنكبوتي » العنكبوت 

شرياني » الشريان 


- 875 - 


-210 و عه 
-21 

-(2)0 تددم لطم 
-0اأصوع2 
-(0)اع26 
-2610 

-2011 
-(261:)0 
-(1200)ع2 
13 و -لاع2 


20- 


-(2062)0 
(0)م201 
-(261:)0 
-طل2 


2150(-, 215©- 


21510-, 50 
21100(- 


-(1171)0ى 
-8 و لطم 
-323 ,و على 
-(1151)0ى 
-(117:01:)0ى 


-11150م 


-11710ى 
-(4)1قم 
-121ى 
-11110ى 
-(411161:)0م 
-20 , -م 
-(0)مم 


عصقطاء41"2م 
-(1) ]ىر 


دم » دموي 
نصف » نصفى جرتى » شقى 
كبد » كبدي 


وراثي 


متعلق بالغيرءمختلف» 


متباين » مغاير 

ستة » سداسى 

شبية » مجانس » التماثل 
شق حفز 

ماء » مائتى 

رطب »رطوبة 

در ا ا 
نوم » تنويكي 

نقص » هبط » ضعف » أسفل 


-7:01:0© و -12:01:2 
-(1”230100 

-تاء1 
-(11)0ع"1 

-تاء10 , -0اع10 , -تاع] , -م0اء"1 
-(1111)0 

-1لن1 

1155- 

-لاعع 112 

-:11113 , حندآ1 
-(101:)9 

ا | 

1]021- 

-) 12 
-(002126)0 
-(0228110)0) 
-225610) 
-1160اء2) 

لاا 2) 
-(21055)0) 
-1750ع , -111) 
- 2221 
و -1226122]0 و لقتررع1]12 


11261110- 


-(0) 2-1122 تتعط,-(0) دع 11 


-تدصع1]1 


-7240ع2 , -260معط2 و ومرعل]1 


-1161:0 
-(661:)0)ع11 


-(112<)2 
(11151)0 
-(1101200 
5 
-11701:6 
-117510 
1م113 
-(200م113 
-11300 
-1010 


لون »لوني » صبغ 

هدب » هدبى 

دائري » محيط » حول 
ترقوي 

إكلينيكي - سريري 

متحد » منضم » مع » الاشتراك 
قولوني يي » معوي 
مضادد. التضاد . عكس » 
مقابل » ضد 

فشري كظري » للتائي 
جمجمة » جمجمى » قحف 0 
5 7 

بارد » تبريدي » البرد . القر 
صقيع » برد 

زرع »ا ستلبت 

جلد جلدي 

أزرق 

دوري »دائري » حلقة 

خلة لزي 

دمع »دمعى 

إصبع »إصبعي 

إزالة »نزع 

عقر شري دين :020100 
سبن :سج 

جلد » جلدي 


مزدوج » مضاعف »زوجي 
منفصل » بعيدا عن 

قرص » قرصي 

عسر» سوءء خلل .ثم 3ع 
1 


اراق 

اق 

انق 
-(001610)0) 
ف اراق 

طم و -06) 
-(010)02» ,و -(0010) 
-001261:2) 


)0011)0(- 


)1:2312100(- 


07 )0(- 

021771120 - 

فالنق 

-220 1ن 

)00373200(- 

)007100(- 

)0716- 

102179)0(- 

1021710)0(- 

10- 

-أع10 

-06260 و «تاضعل , -(ه)غادء2آ1 
-(0©122)0 و -(2)6)تتدء12 
-01 

-)تعنط 

-0آامتط 

1015- 

1215)0(- 

1075- 


16)0(- 


-(1)0اع»ع11 
-2ع و لاك 
-(17]11:)0آ 
- )15 

1010- , 2010- 
1:00(- 


فطر » فطري 

عضلة »عضلي » عضل 
مخاط » مخاطي 
قزمءقزميءقزامةء 
نانو (10) 

تخدير » خدار » تخدر » ذهول 


أنف » أنفى 


متعادل 
سو ؛ طبييعي » نظامي 

نواة » نووي 

غذاء » غذائى 

عين » مقلة » عيلى 

بين 6 سنن 

عين :+ غينئ 

فم » فموي » فوهي 

كرة العين » دائرة 

عضو » عضوي 

قويم عمستقيم» صحيح » 
تقويكي » سوي 

عظم . عظمي 

حنك 

إحاطة » مجاور » نظير » بجانب » 
جار 

مرض »علة 

فوق »فائق »فوقاني » خلال » 
بطريق 

لا مقي رو ع ل ةا 
بلعمة » أكل » بلع 

بلعوم » حنجرة » بلعومي 
صوت 

ضوء 


جسر » قنطرة 
بعد »تلو »عقب »تال 


0 


سليف . مقدم» قبل » سابق » 


أمام 


:117 
-(2137)0 
-(117:)0 
-(21200آ1 


-(21:2)0آ1 

-2251 و -(1125)0 
-(1:)0ناء ا 
-10]ناء ل 
-01120ل 


-11160ل1 





نالا 

-10نهء 00 
-(00002600 
-(0)تسلقطغطم0) 
-001:000 

-001) 
-(2)0وع001) 
-(0010)0 


-05160 و -]05 و -0055) 


00160- 
1221260- 


1229313- 


1220110- 


ماع12 


ماع12 
-21250 
-(111219128)0 
-(1201200 
-210160 

210- 

12017:- 
122026)0(- 
12051- 
1205110- 


-010 , عط 


لفائفي 

حرقفة » حرقفي 

في » إلى الداخل 

غير » لا 

تحثت » أسفل »دون 

بين » بيني » مابين 

داخل » داخلى »فى داخل 
مساو . تماثل » اتساق 

نواة » نووي 

قرني .»قشري » جلدي. 
التقرن » القرنية 

حركة »حركي 

شفة » شفوي 

حنجرة 
خب معان وي 


كبير » ضخم 

ضخم » ضخامة 

أسود 

سحايا » سحائى 

كبا مك و سي ا 
وسط » متوسط 

سودق سكو ير 
ميللى » جزء من ألف 

ع أحادي 

حركة » حركي 

مخاط ؛ مخاطي 


كثير » متعدد » عديد » تعدد 


- 877 - 


1165210- , 225217 


-22©6510 و -(2/165)0 


-0ع11 

1110- 

10و ع1 

-1120 وآ 
١‏ 

11211 

-12610 و -12618 
-150 

1217800(- 
161:26)0(- 


-11116]0 
أطهآ 
-(121)0 
-(121:7118)0 
-(12661)0 
-(1611©)0 
-(16111)0 
-115 
-(11125110)2 
-(0)م1آ 
-(0) مآ 
-(11121:0)0 
-1121 
-(11»01)00 


1152- 


1112120- 


116111115 


1111:0)0(- 


#أاأنكا 

-110120 
(0)طم1161 
-1101 

11112)1(- 122110- 


18116- 





عنمود 

فم »فمي » فوهة 

ملوي » عقد 

جزئي » خفيف » قرب » تحت » 
نفل عدون 

فوق » زائد » أعلى » فرط 
نبريع ‏ #مسبرع 

1-زمن »وقت2- صلغ ء. 
صدغى 

أربعة راقن 

علاجي » مداواة 

حرارة » حراري 

صدر » صدري 

جلطة » خثري 

درقة » درقى »غلة درقية 
قصبة » قصبي » ظنبوبي 

بجر ءيسحب |0 


عبر » خلال » النقل » بطريق 


حر تلو المع 
ثلاثة » ثلاثي » الغلاثة 
درنة » عفدة 
فوق ٠فائق‏ 


رغامي » متعلق بالقصبة الهوائية 
واحد » مفرد أحادي » وحيد 
وعاء » وعاتى 
وريد »وريدي 
جاف » جفافي 


-(1)0تطمهاك 
-5166120 
-5160111260 
-710ع:511 
-511 


-511212 , -1 511126 
-تطع12 


-(01:)0محع 1" 


-19اع1' 
-م12ع1' 
-(111:2200 
-(11201:2)0 
-0طتنتمختط 1" 
-(117)0 
- 1110 
)112 
-112115 
-1121111121 
-1 

--1 116 
-168ن] 
-0عط112' 
رق 
-17350 
-20ء17 


261:0- 


بدعء » أول 


كاذب 5 زائف 


شعاع » أشعة 

تكرار» رد »إرجاع »إعادة.» 
عودة ء ثانية 

خلف » ظهر .إلى الوراء 
أنف » أنفى 

لحم . الحمي 

زورق »زورقي 

قاس » صلب » صلابة » تصلب 
نصف » نصفى » شبه » جزء 
جب »حسي 

عفونة » تعفن » انتان 

مصل » مصلي 

لعاب 

حجحسد » جسدي 

وتد » وتدي » إسفيني 

كرة »كروي 

حلزون »لولب » نخاع 


- 878 - 


-11060 
- 25611010 
-10 12537 
-127210 
-لاء انط 
-012تتلساظط 
-1270 
-(310)0م و -(1)0ع:031 و لاوط 
--011201) 
-152010 
16 


-10اع16 
-(0)ستطخل 
-(521:)0 
-10م52 
-5110 
-51111 
-56115 
-مع5 
-510 
-(5121)0 
-50111260 
-(52251110)0 و -5225 
-ع1مك 
اع 1مك 
-(51011100 


تحصي » وجود الخصاة 

علم » مبحث » دراسة 

ينحل » انحلال » إذابة 

لين » تلين » رخاوة 

ضخم » ضخامة » تضخم 
قياس » مقياس 

شكل » هيئة » بنية 

فطر » فطري 

00 

شكل » هيئة » مشابه » تماثل » 


سسة 


علم » دراسة 

ورم 

عبن وكين 

بصر 

فخصن 

تفميم » فتح ع ثقب » فغر 
شق » بضع 

مرض ٠‏ علة » اعتلال 
قر 

إلعاءالتهام 

لطن كام 

أليف » ألفة ».حب 
خوف ٠»‏ رهبة 

تقويم » ترقيع » هيكل » رأب 
شلل 

التكوق :+ المكوق امول 
نزيف »نرف 

رفو »درز » ترقيع 

إيقاع » نُظم 

نار كوي 

صلب » تصلب 

مطار # تقاف 

تنظير » الفحص بال منظار 
بدني » جسماني » جسدي 
توقف 2 ركود 

فوهة »فم » تفميم » فغر 


اللواحق 
كأكولط)1- 
1087- 
7515- 
1-11 
1152177- 
102117 , *1ع)11- 
1201017- 
5ل 
5 


-010 


-0197 

012- 
متستلمطغطامه- 
12- , 0019- 
025[7- 
0510177 
0101177- 
077 
12-- 
257م- 
1-1-- 
وتلتطم- 
0112ل - 
1357م- 
162- 


1ا001- , كأوع01م- 


12 - 
'تطمقطم- 
ولط طم - 
1 
كلوم 1ع لء- 
00 
5007- 
5011211- 
515ة)- 


-5]01227 


5ك 


08 

حس »إحساس 

ألم » نوبة ألم 

الى #وجم 

حس ؛لمس 

أرومة » خلية أولية 
قلب » قلبي 

قيلة »ورم »تورم 
5 
مكورات 

نمائي 

جلد . جلدي أدمة 
التصاق » ارتباط » التحام 
اليم 

استئصال » خزع » قطع 
هجر » انزياح 


دبق »دبقي »غروي 

مدر » مسيل »إدرار 

صورة .» مخطط 

مخطاط » مخطط » وصف » 
صورة 

تصوير » التخطيط 

لعاجة للع ل ل اي 
العلاج بطي 0 


- 879 - 


2ع - 2611119- 
نع - وأوعطاو2- 
- 

دأم1ه- 

حتطمه- 

غ15 - 

- 012 

ع[ع0- 

أكول- 

00065 

ألاءعوع1©- , أع1©- 
ع- 

- 16 

كلوعل- 

حلم 7ل- 

101177 »- 
07]عع- 

-12019( 

512و - 


ع 2]- , أمعاعه1- 


أحاءعء]- 

- 1010 

-1085)( 

و ©1اع862- ,و 5862©515- , 6©0- 
661- 

-12 

-0511 

- 


مة1ع- 


الطمةع- 
(12011)5- 


-15 
-1 515 


طالا- 


بضع » شق 0122]- مداواة » علاجي » معالحة إملتتعط)- 


توتر وتمام)- حرارة » حراري تناع ط)- 
اغتذائى . اغتذاء » التنمى عنطمه)- مشرط ؛ مبضع » قطع 0ه)- 


- 8850 - 





بعض المصطلحات اللاتينية الشائعة التي تستعمل في كتابة الوصفة الطبية : 


المعنى باللغة العربية 


قبل الفطور » قبل طعام الصباح 
قبل العشاء » قبل طعام العشاء 


ماء يغلي 


من يوم ليوم 


بلع »ازدراد » ليبتلع 
اليمين 





امختصر اللاتيني 


(ع:200.)2001 
.71 .انعا . ىر 
.11لا .كنا )ىر 

.كن .كح .)أو 4ل 

.52 .اأعدم 
مط .غ1اى 

2 

2.6 

2ع ل .الى 
.اأسم 
.للناظ .وى 
.ع1 .حر 
“نال 

52 

.لظ 

.01طا1 
0.50 .1ط 
لاق 

حك 00) 

.محرخة بطءعم) 

.ططع00) 

.17 .لطع 20) 

)0 11 

)0 11 

000111. 
000 

ك0 

81 .) رووء7 .ان 
ا 


و .0 


.ل دز .ل عدا 
.)تااعع1 
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الكلمة أو الفقرة اللانينية 
مه و2 
200 


ع1 مسمتاتء) ل0ى 
ع للتناكنا )ل 
1 ]211 5113 ىر 
عصعط مازع ىر 

كتامط كتمترءنااى 

4 

سنااكق عأاصسم 

تناع 2 امع( عاصسم 
31 41116 

كمعللتاط 1123و ىر 

كلا 11 1123]) لخر 

5 و لتاقل 
5 12111111131 
11 

1801 

عل دز عزظظا 

كناطل0) 

عتتوعلطء0) 
تمسح عنتدعلطاءم) 
تاناعم عتتدعلطء0) 
الهم عتتوع [طء00) 
0011 

ه011 0) 
2ع :1ن تداع ناسنامم02) 
00 

01 

201 895 -عناع ركه 0135 
لاتق 

لماع , 122 

كلالتلعع , دناءءء12 
معتل صا عتل عدا 
:112)101اع1 


6 , «اعاع12 

















المعنى باللغة العربية 


كل يومين 

كل ثانن يريم 

كل ثالث يوم 

يوم 

يقسم إلى أجزاء متساوية 
جبس » شريط لاصق 
سدادة »يسد بسدادة 


قطرة 3 قطرات » جرعة دواء تقاس 
بالقطرات 

قطرة بقطرة 

شرب 

فى هذة الليلة » هذة الليلة » مساء 
قبل النوم مباشرة 

في نفس المكان 

تكرارا » بتكرار 

في البو في يوم 

حقن 

بين الوجبات الغذائية 

أثناء الليل 

الآن 


الفطور » طعام الإفطار 





امختصر اللاتيني 


.لذ .طع1زطآ 
لناءء5 .ع1 
ألاء1 .اعادطآ 
0 

.مطل .ل 
0 .تالآ 
0101010107 
11010 


6. 10 
1 

08 

ع1 
ع1 

."1 
.أكقصط .)"1 
.النام .)1 
ك0 .]1 
."1 
000 
000 
0 


0 

11315 

1106© 5. 

.12 .1.5 
.انا .1م11 
11 


1 مآ 
لسسكسط1 
.10 

ل أصطآ 


121. 


ل 
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الكلمة أو الفقرة اللاتيئية 


كتطتاءغ21 كتاطاعزرآ 
كنلسنء»ء. كتاطء121 
كتتاناء) كتاطاعزرآ 
101 

215 و5ع دم ص ع0 1كارآ 
:00121 ع1ته نان[ 
ناك لمركلا 
م0 1م11 
لاقن 

212511 22000 عل 
12120 

أصطد , )2 , ععد"1 
كأتاطع"1 

كع اع" 
2 112 
1 )112 
وأكلنام )داكا 
اعكتطء0) )و11 
1101 
1112 )2 
سخا 001 


2111619 , 12 


سنا 
ك1 
76501 110 
تصصرهك 11015 
0 كتالتطنا 11012 
ع 110 
11610 
ع1ل سآ 
ا 

0 11 
05 1211 
ماعاءع20 تاعاس1 
سول 


ع ةل 














المعنى باللغة العربية 
للجهة المؤلمة » إلى الجانب المؤلم 
بلطف 


ف الصباج 

كتلة 

مزيج . خليط 
بالطريقة المعتادة 
إذالم 

في الليل » ليلا 
ليلا وصباحاً 

الآن 

لم 

كل ساعة 

كل صباح 

كل ليلة » كل مساء 
جرء 

أجزاء متساوية 

في أجزاء مقسمة 
بالفم » عن طريق الفم 
رج الزجاجة أولاً 
بالوزن 

خلف الأذن 

بعد الويتبات الغذائية » بعد الطعام 
عشاء 

الأول 

قبل » سابق 

حسب العمر 
كمية كافية 

كل ساعة 

رابع »ربع 

أيضاً 











امختصر اللاتيني 


0 .امآ 
لمعل 
نكا 
111 

ا 

ناكا 

1101. 50 


١ 





.ع0 


0.0 

.1101 .صصص 
٠‏ .11313 .لحن 
١‏ .110 .لصن 
و12 

2.3 , .وعة .انتوط 
غضة001 .استوط 
.71 .استوط 


2.2. 
10 
105) 301. 
| 2 
12 


]ع .7.21 راعة .21" معط 


اا .كنا معط 
خكناك.) 0111 , .0.5 
.00.101 

01121. 

2001 

0). 

010 

200010 
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الكلمة أو الفقرة اللاتينية 


عادع01ل تتتعامآ 
وا لرك8 | 

ملعك 

15112 

1115 

لان ايا 

16 11010 
أكالا 

80 


222011 0616ل 





عتالحا 

1ل تصسصصت) 

02 تسح 

2222 الح 

201 لصحو 

15 , وتتوط 
65 123169 
5عادة001 ععاسروط 
كتاطل1؟ 15 لامروط 

05 ماع12 

2 1115م فلققتاط 
12011011 

12056 1 

05 , تتتتاطك )1205 
الل | 

ك1 

كنظ 

كتاهاء2 21602 معرط 
0 تاكنا معد 
111 0113126111 
2 0113011 
200115 

011211 

011 ا ناعون 
011001 

010101 


5260 











المعنى باللغة العربية 


عند الحاجة 

في الحال » مباشرة » فوراً 
بالتنقيط ٠‏ في كميات صغيرة 
مثل » شبية هذا 

فقط 

ثلاث مرات 

ثلاث مرات يوميا 





امختصر اللاتيني 


.كد ,.ل ص لأعسسعجم 


5.005 
500 
50 


نك 
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الكلمة أو الفقرة اللاتيئية 


505 
[عصمعءك 

عنل صا اعصسعم 
"اع متاك 
50000 
كناع 51 
لتتسزك 

كك 

اد كنام0 أك 
ستاواك 
نااك 
51010 

15 , 1115" 
0 
ع1 


01 مز عرء 1" 














بعض الرموز والاختصارات المستعملة فى النشرات الطبية والممارسة الإكلينيكية : 
بعض الرمو في 5 ينيكي 


المعنى باللغة العربية 


ويحه لتخي تكفا ال نات 
محوري » شريان 

تكيف ءأمبير »أنود »أمامي .ماء » 
شريان 

سن التحصيل » العمر الانجازي 

من كل (لاثينية) 

الجمعية الأمريكية للمدارس السنية 


مصل ضدي للجمرة الخبيثة 

شاذ »غير طبيعي 

بطن 

في غياب الحمى (لاتينية) 

ا متناوب ٠‏ التيار المتردد 

مطلق » كامل »صرف ». جوهري 

قبل الطعام (لاتينية) 

هرمون قشر الكظر 

الهرمون اموجه لقشر الكظر 

الأذن اليمنى ( لانينية ) 

أضف (لاتينية) 

الجمعية الأمريكية لطب الأسنان 
الجمعية الأمريكية للداء السكري 
الجمعية الأمريكية للتغذية 

الهرمون المضاد للإبالة 

عصية صامدة للحمض 

متلازمة نقص المناعة المكتسب 


ألومنيوم 

البومين 

الجلوبولين المضاد للمفاويات 

قل ككل قبل الؤلادة 

الجيارالعضد المتعفل +المهاز العصين 
التلقائى 

الى القنانية الك ار 
أبامي لفن ١‏ 


المعنى باللغة الإنجليزية 


و 660121200126101 4 ثانا 1:0110)دع 11ل 
211177 و أحتتة , (0اتتعادصة , ع0مد4م 

و 212001 , 212221 و 20121200261012 
2 , 20112 , 2211101 

25 11611111 حر 

212 

لقادء2آ 01 160)دلء50كة تطقء "تع تدم 
5015 

41111113: 1 

لمستتمسطج 

لاع دصرملا ىم 

عتطع1 عأدءوطا ىم 

ألاء "اناه 1]6112201115ى 

250111 

(لاتينية) تصناطك عغصهة 

1100 010 

2011202 لدع تام لمدع 0نم 

©01:116061:001 0116110 ىر 

062 كتاناة 

0 , ع00ن4م 

50 اأنذاناء(آ تطدء1111"1ى 
0 ئعغناء 1012 سدع تع سدم 
3 1ماعاء01آ1 سدع عصرم 

0 11011111:16خى 

كتللاعوط )كود]-ل10اع ىم 

م5117 1332تاألاءع ىر 

تلط 0ع"1نتاوء حر 
51101 

سك 

ستستاطل4م 

ستلناطم1ع تزع مط مس تكسم 

لواأممعامة 


0 1121701155 11101101111ى 


و 21"255101 201:11 , :16011121:7م "ا10تع اهم 


21161:0-70511101* 
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05 


4.1١1 

















المعنى باللغة العربية 


عامل مضاد لفقر الدم الوبيل 
نزف قبل الولادة » هرمون النخامى الأمامية 


ماء 

مرض تنفسي حاد 

قصه 

الجهازالهضمى ؛حالة قلق ؛؟تضيق 
الأورطى اتضلت الشرايين 

عيضا لأدجل بالنتايك (الالييوية) 

عيب الحاجز الأذينى 

مرض القلب التصلبي الشرياني 

شوكة علوية أمامية 

ثلاثى فسفات الأدينوزين .ثالث فسفات 
الأدينوسين 

المصل المضاد للكزاز 

الوزن الذري 

وحدة أنجستروم 

دهب 

على قيد الحياة ومتمتع بصحة جيدة 

محور 


الدم 

باريوم 

حقنة الباريوم ( الشرجية) 

وجبة الباريوم 

حائل دموي دماغي 

درجة حرارة الجسم الأساسية -في وضع 
الراحة التامة 

توصيل عظمي (للضنوت) 

ع درن الست 

جمعية طب الأسنان البريطانية 

بكالوريوس في جراحة الأسنان 

بكالوريوس علوم الأسنان 

إصابة العظم 

بزموت 

مرتين باليوم 

معجون بزموت اليودوفورم والبارافين 


المعنى باللغة الإجليزية 


:12101 211212 كتامكء لتاتاء ملاسم 

212161101 و 1126111011125 1122111111 
001 1217 1نطالم 

م721 5 112]) حر 

15625 112]017مدع عأداء ىر 

(م5117) لمستخمعع 41م 

د ©5121 2117 ز لمتعاومر؟ التتواسعستا4م 
2111051210515 : 5620515 201012 

20 عنتاوعتلد؟ ارتاعع ىم 

أعع1ع0 لهامع؟ لمتغىم 

عكقوه15 اتتدعط عنام ناعلء1105ع]1م 

1161101: 51121101 11 


ع21ط1 كم طم أت عستومدء ل ىم 


نالع علطماء ]امم 
أطعاء7 4101112ى 
نا )دع 1 ىل 
0010 

لاء؟ لص عتلاىم 


ك2 


51000 

1 
1211111112 
1221 1و1 
221111 مستحنتط-11000 


21111 1ع محداء) 50037 12521 


لاع لمع عصومظ 

منوزع 521115]021:010 
03 10111311 طك ترآ 
511185177 لقادءجآ 01 :تماعطاء ج18 
عع2عل5 لمادعد”ا 1ه ««ماعطعوظ 
لالطأ عدمظ 

طاسسكلط 

(01 ص كلط) 023 2 157122 


2251 22121112 220 100010121 طأناسسكزظ 
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المعنى باللغة العربية 


حركةالمعى أوالمصران ٠‏ الاستقلاب 
الما 

الجمعية الطبية البريطانية 

معدل الاستقلاب الأساسي (القاعدي) 

بكالوريوس في العلوم الطبية 

لقمة » بلعة »حبة كبيرة » قرص 

ضغط الدم » دستور العقاقير والأدوية 
البريطاني » دستور الصيدلة البريطاني 

نقطة الغليان 

دستور العقاقير والأدوية البريطانية » دستور 

الصيدلة البريطاني 

مدونة الآدوية البر يطائة 

بكالوريوس الجراحة » بكالوريوس علوم » 
سكر الدم » صوت التنفس 


معدل سرعة ترسيب الدم 
وحدة الحرارة البريطانية 
خزعة »اختزاع 


كربون »قطب سالب » سلسيوس » 

درجة مئوية .عنقي »رمع »غلق . 

تقلص » أسطواني 

تماس أو مخالطة » كوري -وحدة النشاط 
الإشعاعي 

سرظان »توقت قلبي > العمر الزمي + 
الشريان التاجي 

كالسيوم »قطب سالب (كاثود) » سرطان 

طعم مجازة الشريان التاجي 

مركز التسريع القلبي 

مرض الشريان التاجي 

كالوري أو سعر كبير 

سعر صغير 

تصوير طبقي محوري (مبرمج حاسبيا) 
محوسب 

تدفق الدم الخي 

تعداد دموي كامل 

الشكوى الرئيسية » حالة حرجة 





المعنى باللغة الإتجليزية 


525231 , الاعدء 220 اع 1807 


03 1011 كد 

ع2 عنامط قاعم لوكوظا 

ععدعل5 لمدعتلع81 0 ««ماعطعوظ 

(للأم) حسامظ 
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210110111160010062آ 
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عاتالاكء و أعوادمن) 


و )211:25 221:01 و “00323 
211177 201:01221:7© رو ع35 لدء1اع010تمتتطء 
2 ور 22110016 ر سسع لد 
أكوتع دكهم 9ط 21118 اإتهد001:0) 
1ع :01 تعاعع2 هللو 
01525 21:17 001002177 
21011 م1218 
عتاملق القترك 
121 (1:170ع1نامصمء) 0ع)نامصمن) 
"لطم ة:!ع 0110 
1107 1000ط لدختطاعترع0) 
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المعنى باللغة العربية 


وحدة العناية القلبية 
مرض معد »نزح ثابت » جرعة شافية » 


قسم الطوارىء 
تضخم قلبي » مخلوط الكلوروفورم والإيثر 


التليف الكيسي . قصور قلبي 

كحة 

مرض الصبا 

داء القلب التاجي 

قصورالقلب المزمن »فشل القلب 
الاحتقانى 

كلورامفينيكول 

دليل اللون » المنسب اللوني 

كلوريد : ملح حمض الهيدروكلوريك 
سنتيمتر(1” متر- وحدة المسافة) 
دورة كل دقيقة 

معدل الاستقالاب الي 

الجهاز العصبي ال مركزي 

أول أكسيد الكربون » النتاج القلبي 
كوبالت 

يشكو من 

محيط الرأس 

كربوهيدرات 

مرض الرئة المسد المزمن 


نفاخ رئوي ساد مزمن 


شهادة فى الصحة العامة 

الانعاش القلبي الرئوي 

السائل الى العاف » المحمى الخية 
الجدامة” 1 

التهاب السحايا الخية النخاعية 





المعنى باللخة الإتجليزية 


انس عتددء عولل سرد 

أط ك2 , ع5دع015 121216تا تحدم ن) 
217تاكق , 005 1121© ر 012112256 
ادع دسا جرع 

1010101 , ادع طوعع جاص لله 
ع“الاأقتمط ماعطاء 0د 

:1نا1لد1 ع15ل0ددء , كزوه:11] 03501) 

ةع 1امء» 

طعنام» 

51211-500 “1م16 110ادصء 0) 

021تتطك , داع لتك , للقط0) 

عك3ء015 ل0ه0مطللتطت) 

©1525 اتتمعط النتمم001:0) 

001185117 ر ع"انالتدظ؟ اتتمعغط عتصسمغتطن) 
عالت اتتوعط 

[معتدع مسد «ملطء 

)0 0101 1201 

علط 

«اعاع مستامء» 

عالاسطلمط تتعم معلء07) 

«تعاء ستللتدم عتطستم 

ع2 عنام طفماعمم لدنتطعترع0) 

لطع اكت؟؟ كنا0 عط لوتطامع) 

0101 221013 , :22020 دسمطعرجن) 

الوطم 

]0 كستدامددهن) 

دع ]01 ععدع تدع سس 

12ل تطامطة» 

112011217[نام 7ع ناتاعطه عتصمسطت) 
01535 

12011217[نام ع17أعتاتاعطه عتصمسطت) 
0 انك 

طالودع1 عناطسط صا عاو نامرع 

3 1122011217نام 031010 

لمستررده:1اء:عء , 1110 لمستمدم:!اءمء0) 
اع ع1 


كلع تسعد لمستامده:اطءترء) 
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المعنى باللغة العربية 


ورم دماغي »زمن الدوران » تجلط تاجى 2 


تصوير طبقي أو مقطعي محوسب 


قلبى وعائى » الفقرات العنقية 
حادثة قلبية وعائية » حادثة وعائية 


دماغية 

الضغط الوريدي المركزي 

الجهاز القلبي الوعائي » الجهاز الخي 
الوعائى 

بذت > عنق أو رقبة 

أشعة الصدر 

أسطوانى 

الزكام . 


وحشي » ظهري . كثافة 

تخدير سني » فعل مؤجل 

ضغط الدم الانبساطي 

تيار مباشر » هيئة أطباء الأسنان 

مقعر مزدوج » مزدوج التقعر 

محدب مزدوج » مزدوج التحدب 

دكتور فى جراحة الأسنان 

دكتور في علوم طب الأسنان 

التهاب الجلد أو التهاب الأدمة 

دفتيريا 

الداء السكري » نفخة انبساطية 

دكتور في طب الأسنان 

الحمض النووي الريبي المنزوع الأكسجين 
«الدنا) 

تاريخ الميلاد 

قسم الطب الباطني 

قسم الجراحة 

دكتور في الصيدلة 

دبلوم في الصحة العامة 


المعنى باللغة الإنجليزية 


و 112 2102 1تاء 2ك , “للامتطتتتة لقخااء»زء) 
121160 , 0515 تتام*تط) 1:01219مء 
الماع 10110 
تاداع 
اتسنا لدعتستان) 
مم00 
«تعاعستاصعء عتطنن) 
اع اء لاتحم عتطسن) 
ع712طع ]71 7121ماع , ثله1نه0021:0107:25) 
و ألعل260 “تقلت 5ه031:010) 
أسعلاعع2 "تملساععد01:ااءرء 
21655111 76120115 221:21 
و للاع]555 1ه1تا021:010:95) 
ملع اىتم؟؟ تتملناعكد01:ااء زع 
21113 و 0001333 
1 أو012) 
تتعلطتلاقى 


602 


7ع , 0101521 , [دأادوزدا 

0 12760ع0 , عتأعطادوع2تة لمادءد1 
ع“1تاووع212 51000 1012560112 

0105© 062121 , دعنك اعء :زرا 
02625 ع1آطتنونآ1 

ع :0125© 12013116 

5111517 2[1]ادء12 01 :120101 

ععطع50 لماص 12 01 :اماع10 

15 نامعل 

دع طاطم 1ل 

122111112101 11256011 , 15ه) 1[اعمم دعاع1212 
عطلء 7201 لمأاسصعل 01 :1م1مء120 


0 عنعاعتتسمطلتيرمء12 


طاستتط ]1ه عغورآ 
عدتعتلء11 01 .أمعرآا 
511517 01 .101 
1127 01 :120101 


طالدع] عتاطسظ صا مده 1مادآا 
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المعنى باللغة العربية 


ضماد جاف معقم 
الشخص غير محدد » قرحة اثني عشرية 


يضاعف » ينسح » مطابق » نسخة مطابقة 
دكتور في الطب البيطري 
إسهال وقيء 


000 


سحخيص 
الأشعة السينية العميقة 
المعالحة بالأشعة السينية العميقة 


دارم و ع 


إلكترون 

مزيج الكلوروفورم - الإثير 

مخطط كهربية القلب » مخطط القلب 
الكهربائي 

المعالجة بالتخليج الكهربائي 

جرعة فعالة » جرعة حمامية 

مخطط كهربائية الدماغ 

العينان » الأذنان » الأنف والحلق 

قوة محركة كهربائية »لياف الشغاف 
وعضلة القلب .عامل نضج كريات الدم 
ال حمر 

مخطط كهربية العضل 

أذن وأنف وحنجرة 

مخطط كهربية العين 

الحركة خارج المقلة 

مخطط كهربية الشبكية 

الاستثارة الكهربية للدماغ 

سرعة تثفل الكريات الحمر 

المعالجة بالصدمة الكهربائية 

اختبار تحمل التمرين 

الفحص تحت تأثير التخدير 

فحص » مثل » تمرين 

وي متتو جرع 





المعنى باللغة الإنجليزية 


عدتعتلء11 لدعاع10[مطء 252 صا مده 1[ا مارآ 

اددع علتتاعاد إارا 

000121 , لعتتحطرءاء20نا كأومسع د11 
اع 111 

ع2 1امتال 

عطاعنلع11 تمساترعاء 17 01 :امماء120 

نط0 220 102 تدارا 

12610515 

58-1273 ررعء12 


21207 27ح ررعء12 


101201117]عع1ء , عت ر هأم0 اع سكا 
:101 

امراععا]ء 

136101 ج0101" ملطء-“دع )1 


ه51 021010اعع1ء 


نعط 1517 نا كتامء60ع»116 
0105 02طعطا9اء , 005 ©7ناء»111 
مولع 0لاقطععدء0راعع1ء 
11021 220 205 , 15و ,و 1765 
و ©1101 ©7*01201117اع116 
,و 1811:0515 001227:0210131رمء 
“12101 202111:21012 ماوع منتطارم 
حطتة 0217051 7اعع16ء 
111 220 , 205 , لول 
116110-01 
1 -121نا0 أهلاتاع :1 
06101 
سنةةاط عط 01 2102 لاستحستاد لدعتتاع»1:1 
12 2]101] تع لستلع5 عاتوعمنتطا ردكا 
7م112) 05101 )ء»1:1 
أوعا ععطفندء01] عكاع ع1 
ع1أعط1ام222 111011 21010 توركل 
2115© , ع1أمتسوي , 0ع 7تمسسددكمر 


512 و تناع 2 :]1 
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المعنى باللغة العربية 


فهرنهايت . مجال الرؤية »صيغة أو 
وصفة » أب » أنثى 


حمض دهني 
زميل الكلية الأمريكية لأطباء الأسنان 
زميل الكلية الأمريكية للأطباء (الباطنيين) 


زميل الكلية الأمريكية للجراحين 


فهرنهايت 
زميل الجمعية الطبية الأمريكية 


زميل الجمعية الأمريكية للصحة العامة 
جسم غريب 


المسافة البؤرية » جرعة قاتلة 
الاتحاد الدولى لطب الأسنان ( بالفرنسية) 


التهاب ليفي أو تنسج ليفي التهابي »الشظية 
أو القصبة الصغرى 
زميل الكلية الدولية لأطباء الأسنان 


زميل الكلية الدولية للجراحين 

سائل 

نقطة التجمد 

زميل الكلية الملكية للأطباء (بريطانيا) 


هرمون حث الحريبات 


جرام 





المعنى باللغة الإنجليزية 


م101 , دهش1كل؟ 01 1710 , اتعطمععطد"آ1 


علقحاع] , "تعطاج] , 

0 د11 

01 عع»0112) تندء أ “اعسخ عطا 1ه 110ء"1 
115 

01 عع»0112) تدعأ “اعسخ عطا 1ه 110ء"1 
كام 

01 عع»0112) تندء أ “اعسخ عطا 1ه 110ء"1 
لر الك 

أأعطصء تطة 1 

لدعنلء11 سدع “تعصسخ عط 0 جزملاء"1 
210 

عناطتظ سدعتتعسخ عط 1ه جزملاء"]1 
ذ1الدء11 

20077 درعاءع:1"01 


005 12191 , ععسصواكتل لدع1"0 


و 121122010221 عتتداصء 7ط مسمتوسضعلء"1 


50110 لمأسعل لهده2)1متعاس1 
1100 
ع1 121 
ك1 7اأاد] عع1 
اتتوعط لداء"]1 
5 اتتوعط لواء"1 


1ط , كتازوه:1ط1ك1 


ع0011268) 122610221ع1هطا عطا أه 10اء"1 
كأكلامع 01 

ع0011268) 122610221ع)هطا عطا أه 09لاء"1 
ك0 01 

110 

1000 5 

أسامم عساوءء»”]1 

01 عع8ة011) 0921غ1 عطا أه 110ء"1 
كام 


120112011 1125 لناستاك- 1011121 


01 
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المعنى باللغة العربية 


مخدر عام 2 انتباه عام 


جاليوم - عنصر فلزي نادر أبيض مزرق 
غاز و هواء 

تناذر تكيفي شامل » متلازمة التكيف العام 
المرارة 

المكورة البنية 

جرام » كالوري 

جرام -سنتيمتر 

معدل الترشيح الكبيبي 

هرمون النمو 

معدي معوي 

القناة المعدية المعوية 

أقصى طول 

جرام 

ممارس عام » حقل التجارب » شلل عام 


الحالة البدنية العامة 
حبة » مقياس للوزن - 0.065 جرام 
ل طلق ناري 

بولي تناسلي » قرحة معدية 

5 أمرا أفن النساء 


هيدروجين » أفقي » مد البصر » مستشفى » 

عالي أو مرتفع 

ساعة 

ضغط الدم المرتفع 

حياط الرأس »عمال المستشفى » 
هيدروكورتزون 

المسافة السمعية 

المرض الانحلالي في الوليد 

اختبار تراص الكريات الحمراء البشرية 


زئبق » هيموجلوبين 
هرمون النمو البشري 
ضغط الأكسجين المرتفع 


المعنى باللغة الإنجليزية 


لةاع2عع , عتاأعطادعوصنة لوتاعمع 0 
20001 

مسستتللة 0 

تله لصرة 025 

57101012 12102ام 202 لوتاعمع 0 

م1200 لله 

202006115 , 50106081 

21011ء تله 

م1122 جاع-21:2113) 

12 116210 تماتضعدده1) 

021011 201101 

21طتادع ه01 ادوع 

2 لمستادء)012 :اكد 

طاعدع! أدوعادء 0 

سونع 

و 15 51111262 , 1:201610121م لوتاعمع) 
كأوع:721 17121ع5 

10 لقع أوتلطم الوناعصء ) 

الال 

011125101 01 

“اع©11ا 5)11دع , 101112217 مال 2) 


2222601077 


و لهادطهةتمط , صسعع :11201 
طولط , لدأتمكهمط , دتمم اع سرع موقط 

والزنانا 

سلطهاع 12220 

1نادو:21 51000 طعتل]1 

015 1121م105 , عع2ع:1ء ناعنك 0دع11 
110110011501 

1522 عسمسردء11 

010 عط 1ه عدوء15ل عن «و[مصع ]1 

01 ©0716:تطاتء مس1 
أو 

ساط10اع220عط2 , تإتدك 11 

1111111211 5107710 

كأطع ص 12201 11630 


212551011 2اع5 :057 11151 
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المعنى باللغة العربية 


تاريخ المرض الحالي 

ساعات 

جراح المستتشفى » الأصوات القلبية 
فتروس الهريين البسيط 

ارتفاع 

مصاب بالطرح أو طول النظر ء مد البصر 
هركن 


اليود 
داخل الشريان » فى الشريان 
اجمعية الدولية للأبحاث السنية 


السعة الشهيقية 
التصنيف الدولي للأمراض 


السائل داخل الخلوي 

وحدة العناية المركزة » وحدة العناية الفائقة 
في الجلد ‏ داخل الأدمة 

الجرعة المعدية 

داخل العضل » فى العضل 

١ بوصةءإنش‎ 

حقن 

جسم غريب داخل العين 

الضغط داخل العين 


دون الأحمر» تحت الحمراء » أشعة تحت 


الجمراء 

الضوء تحت الأحمر 

الوحدة الدولية » وحدة التمنيع 
داخل الوريد » في الوريد 

نقل الدم الوريدي 


بوتاسيوم 

كام د تلت لالت يا 
كيلوسيكل كل ثانية - 1000 دورة فى 
الثانية 1 
كيلوجرام - 1000 جم 

كيلولتر - 1000 لتر 





المعنى باللغة الإنجليزية 


مول لوروطاط عكنم1 

111255 أدعدعء"ام 01 11156017 
لعانكنا ؟| 

5 :12221 , 5111:5011 1101156 
15ل نع امساد وعممء11 

أطاعاء]1 

0 ذا 


17 


10012 

لدأتاءع 1202-21 

لقادة(آ :1م10 معد 50د4 لمده هدع )م1 
طءنروعوء1 

1215011:26017 ©2217 

01 11122)102دممكء لمده تمصع )م1 
5عكوع15 

10 تماتطاءع 1:2 

اتنا عنتقء ع تاأمصع امآ 

“(ع 012121 125101 , لمستدع سآ 

115625 1216110115 و 005 17اعع111 

نق1ناء 11115 

طعسصآ1 

دمناءعء زد1 

2007 2م1011 :121[ناء12111:2-0 

71255111 *121نا 1126120 


1111 


خطعنا ل0ع:1-هة س1 
اانا 11111121111171115 , أتطنا 210321 ءادآ 
11272011517 


1111127110115 0 


122001111 
(ع00طادء) ع12)100 


لمعه ناعم ععلء 11107 


سورع 110 


12101111 
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المعنى باللغة العربية 


الكلية » الحالب والمثانة 
كيلوقولت - 1000 قولت 
كيلووات - 1000 وات 


أيسر » لتر »طول » منخفض 

مخدر موضعي ٠‏ أذين أيسر 

مختبر » معمل تحاليل 

منبه الدرقية المديد المفعول 

ضغط الدم المنخفض . ألم أسفل الظهر 
جرعة مميتة ؛ أصغر جرعة لقتل حيوان 
التتجربة 

مجاز في جراحة الأسنان 

العين اليسرى 

اختبارات وظائف الكبد 

مجاز في الطب 

الأربطة . 

مروخ . طلاء » مرهم 

مجاز في الطب والجراحة 

بزل قطني 

عامل معزز لكثرة الكريات البيض 
مجاز من الكلية الملكية للأطباء 


مجاز من الكلية الملكية للجراحين 


الذراع العلوي الأيسر 
الفص العلوي الأيسر 
البطين الأيسر » الفقرة القطنية 
ضخامة البطين الاأيسر 


ذو » خبيث »صباحا »الأم » كتلة » 
طاحن »الوزن الجزيئي »اخلط » متر 


العمر العقلى 
مللي امبير : 1/1000 من الأمبير 
الميكروجرام : جزء من مليون من الجرام 
ميجاسيكل كل ثانية 


يزيا مررعة «انقتاظ سات 





المعنى باللغة الإنجليزية 


:م1200 220 تتعاعتتن , تإع ك1 
110 


11 


1077 و طاقطع]1 , عاعا1! , أأعآ 

الأع1 , عتاعطادوعمصد لوعمآ 

10101 

511221112601 171:010) 0125-2)1125آ1 

صلدم كلع2ط 1077 , عتتتادوء"1م 21000 101 

أقطا ع005 أدعالقحده عط ز ع005 لقطاع.1 
لمستصح أدع) عط 115لكا 

51115217 آقادء2آ دز ع)12امع116 

86 اأاعآ1 

كأدع) 111111101 “1م 7[رلآ 

عل1101 صا عأ 1خسعء1 1 

كع ددع 11 

11 

51115177 2220 ع 1101 صا عن ن1خسعء1 1 

211111111 12121تانآ 

121401 11207:10515-21:01110111185ا6آ 

01 عع»0112) 0731ظ]آ عطا 01 عأد1غمع11 
كول وتام 

01 عع»0112) 0731ظ] عطا 01 عأد1غخمع11 
الك 

1 11221 أآعآ 

10 ناعممنا أأعآ 

112 تلوطتتتتا! , لع تتاصء؟ أاعرآ 


طم 10انء مقط عتملسء 1 تتاص؟ أاعآ 


1201111 ,و 12011111185 و 122211522121 , 181216 
و أتاماء؟7 12201611121 , 120121 و 11355 , 
122161 و تل 

28 [داصء11 

2111101 11لتم 

ادناه لتحم 

111100 

020ع» اعم دعل 7ع20ع11»8 


117 أكطع؟ / عنتتكلتك / :إمرمعوم111 
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المعنى باللغة العربية 


ماجستير جراحة الأسنان 

أقل جرعة مؤثرة 

«اجييرم 

مللي جرام : جزء من ألف من الجرام 
مللي لتر : جزء من ألف من الليتر 
الجرعةالمميتة الوسطية 

الأغشية المخاطية 

مللي متر : جزء من ألف من المتر 
جزيء » مول » وحدة قوة تركيز السائل 
الوزن الجزيئي 

مريض خارجي طبي 

نقطة الانصهار 

أكثر تركيز مسموح به 

أقصى جرعة مسموح بها 

إتحاد الأطباء الممارسين 

الجمعية الطبية للأبحاث 

زميل الكلية الملكية للأطباء 


زميل الكلية الملكية للجراحين 


ماجستير في الجراحة ضيق الصمام 
ال ميترالى » تصلب متعدد 

الوردوة انبالطل الام الخريرة 
منبه الخلية السحامية 

ملليميكرون : جزء من ألف من المكرون 
قصر البصر 


فود 

الصوديوم 

حديث الولادة » وليد 

لاإصابة في العظم 

معهد السرطان القومي . معهد السرطان 
الوطني » معهد السرطان الأهلي 

جمعية الأسنان الوطنية » جمعية الأسنان 
الأهلية 

فيروس مرض نيوكاسل » فيروس داء 
نيوكاسل ( مرض من أمراض الدجاج) 





المعنى باللغة الإنجليزية 


5111817 لقاصع7آ 01 عع )كد11 

005 17اععلآء امستستل8 

الت كا 

دواع 111تدر 

دء111116تدمر 

005 لقطاع1 ممسسستستلق8 
5 5م1110 

تع ا22 1 [لتدر 

ع[ناعة12201 

أطعاء7 “واناء»1101 

أخطع وم -أناه لدء1101 

أطلمم 111125 

03 11115511 1111011 
105 0155111تاء7 102ناطلد11 
لمتطنا كتتعده نعو لدء 1101 
لتعصنه) طعسروعوع]1 1دء 1101 

01 ع0112»5) 10721 عط 01 «تعطاصمع 81 
كام 

01 ع0112»5) 10721 عط 1ه عاعطصمع 81 


رك الك 





و 566120515 10161:21 , 5111:5617 01 112511 
1ع 116 [ناصر 
11111500 


10112012 125) 2 [نتطة)ك-ع) 111207 


11 


ل 


2217 2011291 و لوكواا 
انك 

ندم ءام 

لازنا عطوط مل 


1 نم3222 0221 وا 


11 2 10131 0221 )ةا 





15ل ع25ع015 ع635)116١771م6ا‏ 
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المعنى باللغة العربية 
الداء السكري غير المعتمد على الأنسولين 


المعهد الوطني لأبحاث طب الأسنان 


لاشىء عن طريق الفم 
الجهاز العصبي ٠»‏ لايرى 
جرعة اعتبارية معيارية 
الأئف والحلق 

سوي الحرارة وضغط الدم 
غثيان وقيء 


أكسجين » المقلة » العين 

التهاب عظمى مفصلى (فصال عظمى) 
للا ١‏ 
التهاب الأذن الوسطى » التهاب العظم 
والنقي 

عملية » جراحة 

قسم العيادات الخارجية 

صانع العدسات أو النظارات 

بيضة 


أوقية » أونصة 


ضاحك »وضع »نبض » حدقة أو بؤبؤ ١‏ 
بلازما 

فقر الدم الوبيل » أمامي خلفي . منطقة 
1 

دستور الآدوية البريطاني 

رصاص 

بلاديوم 

مخطط أصوات القلب . مخطط القلب 
الصوتي 

دستور الأدوية الألماني 

التاريخ الماضي ٠‏ الصحة العامة 

دستور الآدوية » فنيل أحادي المكافىء 
صيدلية » صيدلاني » دستور الأدوية 


بكالوريوس الصيدلة 





المعنى باللغة الإنجليزية 


5 06720126 تاسكس اعصماح 
كاعر 

لدادء<آ 01 عأنكتاكس]ا لمسم كدح 
طعنروعىء؟1 

0ه :5ط عستطاهاح 

3 ]120 و 57511303 170115ء ل 

005 513201210 لمستصسرهاحا 

102 مضه عدماحا 


216551011 2120 :111 هلاء «ردء لمسمحرماح 





]نه 220 دع115واا 


92 , كتالتاء©0 و لاع5 :0053 
تطح -0ع0056) 
7للقطماووء»0 


كال 7ططامع]5 , 20129 0001015 


1ع م02 

ع ل دومع أدع اومان 
سواعنامه 

انالقك 


00111 


, لأمتام , عكلتام , 0051610 , عتمامصءءط 
212 

و 21222611119 0110115تزء12 
2 21:655111 , *20511:0-211]1:101 

ةا 2202012 لنتقلاط 

160 

1م12 

متلا تمعم 


21111110101101 


1200015122 

طالوعط عتاطنام , إتتماكتط أموط 

[تتعطم , 202012 تفاط 

و آ12ناع1211212م , 'إعهنتق_اط 
21111111011002 


2131:1121 5 
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.01 
.مه 


.1ص 


.1م12 
ذا 
.120 
ع2 
0م12 


.1.0 
.2.1 
نط 


| 


.2 .نتقطاط 














المعنى باللغة العربية 


كيميائي صيدلي 
دكتور في الصيدلة 
ماجستير الصيدلة 


دستور الأدوية البريطانية 
دكتور في الفلسفة 

الهرمون المثبط للبروتين 

الجهاز العصبي الحيطي 

في الفم . بواسطة الفم »عن طريق الفم 
جبس ياريس 

جزء لكل مليون 

يترسب » جاهز 

في ثانية 

أرطال علق الموعية الزيية 

المريض 

العلاج الفيزيائي » تمارين فيزيائية » الدرن 
الرئوي أو السل الرئوي 

قبل الإدخال إلى المستشفى 

تسرع القلب البطيني الانتيابي 

سترواح الصدر 

مآل » إنذار » علامة » التطور المنتظر للحالة 


كل 
كل أربع ساعات 
كل يوم 

أربع مرات في اليوم 


تنفس » الريكتسية » أيمن » رونتجن أو 
الأشعة السينية » معامل التقهقر أو الارتداد 

التهاب المفصل الروماتويدي 

راديوم 

خلايا الدم الحمراء »عد خلايا الدم الحمراء 
عد خلايا الدم الحمراء 

الكلية الملكية للأطباء 

الكلية الملكية للجراحين 

متلازمة الضائقة التنفسية 

مخطط الدماغ الومضاني 

حركات العين السريعة 


المعنى باللغة الإنجليزية 


اكتسعط) لدع1اناءع2 تستق_اط 

100101 212 تسنتق0اط 

]0 «تاعاعد1ا ) «تعاواع د11 عد1ا ص2 تنتخطط 
( 277 لتتقطم 

1 1 د18 

تطدرهدم1تطط 01 1مغاء120 

عامط عدن ذ) تطتطساحساءموسط 

22170115 لمناع مرمرع 

طاناممحم وآ 

كعد ]0 اعاكو[ط 

لاملللتمد ندعم كاستوط 

21221:0 , ع])2)أملعسط 

0جمعع؟ عرع]1 

12 ع:121ن؟ ناعم كلستامط 

التاللنا| 

و كلللطتة) لدء751طم , إمفضتعغط) لدعاووطاط 
115 1ن :201121:7تاتام 

0 10 1ط 

تتا 2) نننلاناءع 1 تطمء؟ امسو يدمعروط 

011600011101101 


211 15 


6 
05 :10101 'إناء 17 
0 11717 


027 2 1225 :ج101 


و أطع ا" , مأكااعءء1]11 , 10د 1اروىء]1 
01111 151255101 , 1:01:81 

ألطم 1" , كتاأتتطاعة 26010 سلسسعط]1 

10 

أطتامء 21000 لع , لاءء 51000 0عغ1 

أستاى لاع ل0ع1 

كصو 2551 ]0 ععه0011) 10721 

515 01 ع001165) 10721 

51201012 كوع:115]1 12]017[ردء ]1 

ونع 0ل[قطمرءء120106 


13101 7 1 
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010 

















المعنى باللغة العربية 


الجملة الشبكية البطانية 
الكليةالملكية للأطباء والجراحين 
(بجلاسكو) 

العامل الريصي ٠‏ الروماتزم »عامل ريزوس 
الحركة التنفسية 

الحمض النووي الريبي 

الجهاز التنفسي 

زمن التفاعل 

الحجم المتبقي (الشمالي) 

ضخامة البطين الأيمن 

وصفة طبية 

العلاج 

العلاج الإشعاعي 


كبريت »عجزي » مصل 

متشبع ‏ مشبع » مركز 

التهاب الشغاف الجرثومى تحت الحاد 

عي 

انحراف معياري 

خطأ معياري 

المجهر الإلكتروني التفرسي 

الثقل النوعي 

الثقل النوعي 

النظام الدولي للوحدات » النظام العالمي 
للوحدات 

تحت الجلد 

معدل سرعة التثفل 

المكورة العنقودية (بكتيريا ) 

حرف غبار جلدي: 

هرمون الجسدي التأثير »هرمون النمو 

الموجه الجمسدي 

المكورة السبحية » المكورة العقدية 

متلازمة 

متناظر #متبائل عمتياسق 


حرارة » صدري » توتر »علاج 


صدغي » وقتي » مؤقت 


المعنى باللغة الإتجليزية 


ددع ك5 لمتاعط)200ء10سعناء1 


220 كسم 1وتتطط ]0 :جالسعد]1 21ر0خ]آ1 


لك الك 
1 ,ر 12101 كتاوع 1 
ألاعطاء 1201 21017 اردع 1 
0 عنعاعتتسصمطان]1 
ممع أرم؟؟ 2017 نتاردء؟1 
علطن دامتاعدء؟1 
عتسسسله؟ لمسلزىع؟]1 
17م0:اناء موقط عسملمعتامة؟ أطعتخ]ا 
0 120131 ىر 
أناع ساوءع 11 


ةاغط 1201210 


1 ور 521:21 , “انا ]اناك 


00 


ع2 لوتأتعاءع2ط عأناعد- طناك 


0115177 ناه 

0210م ماك 

:101لاء 512201210 

120500 1611011 5213111118 
لكوع علاععم5 

جا أكوتاع عتلأععمدك 


15 01 قلاع ]555 126122010221 


0015 

ع2" مداص ستلء 5ك 
كنا 52017160 
005 أوع] سكام 


5011126061016 20 


0ك 
5101101 


50121 


و 162251010 و ©101:216] , اوناع مرح 1" 


ع اع 


0121م ترء) 
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.خذال]1 


1 


5.1١ 


50 














المعنى باللغة العربية 


استئصال اللوزتين والغدانيات 
قرص » حبة دواء 

العصية الدرنية » الدرن أو السل 
الكزاز » تقلص عضلي 

فقرة صدرية 

ثلاث مرات في اليوم 

المفصل الصدغى الفكى السفلى 
لحرا الى ال 
العلاج 

محلول اختبار 

هرمون حث الدرقية 


نوع 


وحدة »بول 

الجهاز البولي التناسلي 
دوع الك وله 
الضوء فوق البنفسجي 


إبصار » رؤية » بصر 
السعة الحيوية (الحياتية) 
مرض منقول جنسياً 

مادة مخمدة للأوعية 
الرجفان البطيني الليفي » عشوائية البطين 
إهتزاز » تذبذب 

فولطمتر : مقياس الفولطية 
الحجم 

عيب حاجزي بطيني 

تسرع القلب البطيني 
جدار الوعاء الدموي 


واط ( وحدة القوة الكهربائية ) 
خخلية الدم البيضاء »عد خلايا الدم البيضاء 


عد كريات الدم البيضاء 





المعنى باللغة الإتجليزية 


65م لتنة كالأكده 1" 

أعاطة) 

11215 و كتاللاعهط علءءعطن 11" 
كتالطواء) 

وتاطعاسء؟ عمط 1" 

0277 2 5عد7ننن) عع 1 

أسامل تتحلناط 01 فتاه :ممص 1" 
511" , 15نام , 1نأوناء مرحء 1" 
اماع ساوع 1 

دمناس[ه؟ أوع 1" 

012 1201115ناحط لاك -010 روط 1" 


170 


110لا و ألملا 
دع اكم؟ ل[داأتدعع 0ل 
ع ا )ع2 لتتمسترنا 


خطئعنا أع101؟-1):2انآ 


2ك 

217 لاا 

عكوهء015 لوءسعدء 17 
12221121 امدووع:1 1725001672 
1ن [ناء 1 اص 17 
طوتط و17 

لان 

107 اإونزع 177 

1ع 170112 

70111 

7176120115 21655111 

اعع061 لدارع؟ تتمانء ص17 
للق وقطعه) تتمانء ضاخم 17 


للة؟ اعووء1 


7ك 
لاء© 21000 عغتط؟ , لاءء 1000 عأتط/1لا 
اتام 


أسراى لاع عأتط1ا 
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المعنى باللغة العربية 


منظمة الصحة العالمية 
طول الموجة 

تفاعل فاسرمان 
ذواب فى الماء 

الوز 0 


الأشعة السينية 


سنة الميلاد » سنة الولادة 





المعنى باللغة الإنجليزي 


طالدع1 110:10 
طاأعدعاء 772 
717110111103 
ع1طن1هك- تدع )ج1717 

دكين 


23-7 


طاساط 1ه عدجدءلا 
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2 


0007 











ملحق 2 
2 :1202م 


جدول العمر الزمني لنمو وبزوغ الأسنان : 


الأسنان اللبنية (دمتاتادع0 كنامنلكقء0) : 


2. 


تعسير مو جل + 
1- 2 - ثنية ؛ 5 - رباعية ؛» - ناب ؛0- رحى أولى ؛» - رحى ثانية . 


2 - القواطع السفلية تميل إلى البزوغ قبل القواطع العلوية بفترة قصيرة . 





تع 0 © اكه 6 


بداية التكلس 
(أشهر قبل الولادة) 
4-3 
5-4 


الأسنان الدائمة (مم قمعل امعصممهمم) : 


2. 


بعسير موجز : 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


ع 





بداية التكلس 


3 4 أشهر 
0 شهر 


4 5 أشهر 
5 2 سسنة 


2 2.5 سنة 


قبل البزوغ مباشرة 


8 سنة 








البزوغ+ | تمام تكلس تاج 
(اشهرم)2 | السن (اشهر) 


7-5 
5-7 
20- 6 
16- 2 
30 - 0 





البزوغ (اشهر) 


17-6 
87 
12-0 
11-9 
11-0 
1-5 
13-2 


عادة بين 18 و 24 








تمام تكلس جذر 
السن (أشهر) 
8 - 24 
8 - 24 
0 - 36 
0 - 30 
36 














(1) -1ح ثنية ؛ 2 > رياعية ؛ 3 - ناب ؛4- ضاحك أول ؛ 5 - ضاحك ثان ؛6- رحى أولى ؛ 7- رحى 


ثانية ؛8 - رحى ثالثة أو ضرس العقل . 


(2)- القواطع والأنياب السفلية تميل إلى البزوغ مبكرة سنة عن القواطع العلوية » ويتم تكلسها أيضا قبل 


القواطع العلوية بفترة سنة . 


- 903 - 











ملحق 3 
03م 


ترميق الأسنان (ممغهه11 طاهه10) : 

1- نظام الرقمين لترميز الأسنان بحسب اتحاد منظمات الأسنان العالمي طأ0ه0] 01 طعاذزد الع 0-01 18101) 
(م همع اوعل : 
يعرف كل سن بواسطة تراكب فريد من رقمين . الرقم الأول للدلالة على ربع الفك الذي تقع فيه السن ء 
والرقم الثاني للدلالة على السن داخل هذا الربع من الفك . أرباع الفاك تأخذ الأرقام من 4-1 للأسنان 
الدائمة ؛ ومن 8-5 للأسنان المؤقتة أو اللبنية » تتوالى باتجاه عقارب الساعة . وتبدأ من ربع الفك العلوي 
الأبمن . الأسنان الدائمة الموجودة في ربع الفك يرمز لها بالأرقام من 8-1 (والأسنان المؤقتة يرمز لها بالأرقام من 
5-1) من الخط المنصف للفك بالاتجاه الخلفي . يجب نطق الأرقام منفصلة وبذلك ينطق رمز الأنياب الدائمة 
هكذا : واحد - ثلاثة » إثنين - ثلاثة » ثلاثة - ثلاثة » أربعة - ثلاثة . 


الأسنان الدائمة هق معل )معصفصهمم : 


علوي أيسر علوي أبمن 
8 27 26 25 24 23 22 21 |11 12 13 14 15 16 17 11 


8 37 36 35 34 33 32 31 |41 42 43 44 45 46 47 48 
سفلي أيسر سفلي أيمن 


الأسنان المؤقتة طاععا ونامسللعءء<1 : 


علوي أيسر علوي أيمن 
ذ6 64 63 62 61 |51 52 53 54 د55 
5 74 73 72 81171 82 83 84 85 


سفلي أيسر سفلي أيمن 
نظام الرقمين لاتحاد منظمات الأسنان العالمي يتوافق مع المتطلبات الأساسية التالية : 
1- بسيطة بحيث يمكن فهمها وتعلمها . 
2- سهلة النطق فى الحادثة والكتابة . 
3- قابلة للتداول فى نشرة مطبوعة أو صحيفة أو مجلة أو بواسطة الهاتف أو التلغراف . 
4- من السهل ترجمتها في لغة الكمبيوتر : 
5- سهولة تطبيقها أوتدوينها فى البطاقات القياسية المستخدمة فى المستشفيات العامة أو العيادات الخاصة . 


2- نظام سيجموندى - بالمر » (نظام ال مجموعة التربيعية أو « شارة الهيئة ) ) "6710© " , عسلهط - نزلممصع 251 
ع5 51-5011231 01 . 
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الأسنان الدائمة مه قمعل أمعصفصهمم : 


8 6 45 123 ا 15 3 ل ان ليزي 
8 7 6 45 3 2 1 21 3 4 5 76 5 


الأسنان المؤقتة طاعءا 5نم مك16 : 
ء 0 ء 25 © طع» 4 »© ., 


ء 0 ء ط 0 2 ط»ء 0ه 


3- النظام الأوربى 2 النظام الإسكندينافي أو نظام هادريب (2اع]5ئ[5 منتاع1120 01 035132 نلصدء5 , مقعم متتا8) : 
يشاهد الفم من الخارج . الأسنان الدائمة العلوية تميز بواسطة علامة + قبل أو بعد العدد ؛ والأسنان 
الدائمة السفلية تميز بعلامة - . الأسنان المؤقتة أو الأسنان اللبئية تميز بواسطة رمز 0 قبل الرقم » أو 
بأشكال أو رموز رومانية . 


الأسنان الدائمة مم قمعل )معصمصهمم : 


يد 8 7+ 6+ كب+ جد 3+ 2+ 1+ +] +2 +3 بك +5 +6 +7 بق 9 
8- 7 6- 5- 4- 3- 2- 1- -[1 -2 -3 حك -5 -6 -7 -8 


الأسنان المؤقتة طاءءا 05 ملاءء1 : 


5+ 04+ 03+ 02+ 01+ +01 +02 +03 +04 +ذ05) 1 
5 04- 03- 02- 01- -01 -02 -03 -04 -05 


4 النظام الأمر يكي (ماعأولا5 مدع 1 تعصسة) : 
الأسنان الدائمة تسجل بالأرقام من 32-1 باتجاه حركة عقارب الساعة وتبدأ من الربع الأيمن العلوي وتنتهي 
بالربع الأيمن السفلي . الأحرف الكبيرة تستخدم للأسنان المؤقتة أو اللبنية . 
الأسنان الدائمة (مه0 قمعل )معصمصمعم) : 


16 15 14 13 12 11 10 9 8 257 6 2334-55 1م 


2 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 77 


الأسنان المؤقتة (طاعها 5داه مل ه00 : 


[ 1 8 0 1 8 م1 2 ىم ., 
أيمن 


>1 741 1 0 2 0 خخ 5 1 
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ملحق 4 
4 :2012ل 


معدل طول الأسنان ( بالملليميتر) : 


رحى ثانية 





- 911 - 


ملحق 5 
5 1111م 


طر ق آخل الصور الشعاعية (دعدونصطءء1 عنطمهعه1201) : 
(1) صور شعاعية داخل الفم (قطموءع 12010 0221 -دمام1) : 


)ع( - طريقة تنصيف الزاوية (عناوتصطءة) عاعصة عصتاءء815) لأخحذ صورة شعاعية داخل الفم : 


5 - قم 
08 - راظام 
0 - 108 - امه 
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(2) صور شعاعية خارج الفم (كقطمومع 152010 2-0121ء:) : 


أ- صور جانبية مائلة (7ا716 12]6781 0116 11ط0) للفك السفلى : 





ب - صورة جانبية للرا هن ع1 [1تكاة 1ه1ع1هآ) : 
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د - صورة قذالية ذقنية للرا عق (اع1؟ ا1نكاة لدأمعم -متتمءء0) : 
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ز - صورة عبر القحف للمفصل الصدغى الفكى -010م27عا عط 2ه ”ع1 لقصنةرعقصة1) 


(غطاه[ 122ناط1لطممط : 





حَ - صورة بانورامية (/إ18-< عنصهممهة) : 
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ملحق 6 
6 4112م 


كل ار 


0 ٠ 
1 
2 0 
٠ 
0 ٠ 
ٍ 0 
1 
2 
١ 


- حصحة بصع 
1ر1 


16 





د - صورة بانورامية ((1©) امهئمع72010 عنستهءمصة2) للفك العلوي والسفلى والأسنان لشخص بالغ :5 


1- تجاويف الحجاجي (لإأتكههء لمغتط:0) . 
2-التجويف الأنفي و العظام القرينية (دعأةسمتطكنة ممه 'تكدء لدكه21) . 
3-الحاجز الأنفي (متتطمعة 2]3521) . 
4-الجيب الفكي العلو ي (مستصامة نوه التجه31) . 
5 جذر العظم الوجني (2مامع 7آ2 01 120014) . 
6-القوس الوجنية (طعتة عتلةسرمع (2) . 
7- نتوء الإبري » الشاخصة الإبرية (ووعء20م 86/1010) . 
8-الحفيرة الوقبية » النقرة العنابية (0552 10ممع61©) . 
9-را أمق لقمة الفك السفلي (203/1مء ننه 1ناط نل مهم )ه لوع1) . 
0الناتيءا لإكليلي للفك السفلي (ع1طنلصهممم 2ه ووعءمهم 10م0ده1ه00) . 
1-الحنك الصلب (0186م 81250) . 
2 حيز هوا ائي بلعو مي (عع0م5 تكله لوعع متتقطط) . 
3 صوان الإذن » كفاف الإذن هه 1ه هممنم) . 
4 قناة السنخية السفلية (لقصقء عهمامء217 #متمعقما) . 


5 قبة الذقنية (عصوءمة 1مغمءع31) . 


6-العظم اللامى (عدمط 1(:010]) . 
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ملحق 7 
0017م 


رسم تخطيطي لصورة شعاعية سيفالومترية (ام72010852 عنازعد:210نامءع0) تبين بعض العلامات التشريحية 
(18200181165 لدعندسمنقصة) » والمستويات (5عصةه[ط) » والزوايا (وء[عهه) المستخدمة فى التحليل السيفالومتري 


(19:515هطة عتتاعمطه[قطمعء©) للجمجمة : 


: مط 
علا55] 5011 5نالمأ5 


عا امام ما 
/ 5 06 





لا131ااح/ا 

21 أمع0 
6000 . ل عمواط اق ]1/2 
602 1 عموا5 لو5ناءعع0 


قلاط لصوا 
0121ع60 
01501 


2 مع ل - ا 





سرج » حفرة بشكل السرج 55 
نقطة صماخية 0100 (20) م2 
نقطة (أ) 20 "0خ" لذ 
نقطة (ب) م20 "8" 8 
شوكة أنفية أمامية عطام؟ 23531 101اعامخ كالم 
شو كة أنفية خلفية عمام؟ 22521 1م10عاوه كلاط 
نقطة ذقنية أمامية 0 (200) و2 
نقطة ذقنية » نقطة فكية مم نتط نمم 0 
نقطة ذقنية اطع 1/1 
زاوية الفك السفلى 11 600 
نقطة أنفية 1 مك2 1 
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قطة بولون 

مستوى بولتون 

مستوى فرانتكفورت 

مستوى فكي علوي 

مستوى إطباقي 

ولترى دحي سبلي 

زاوية قاطعة علوية 

زاوية قاطعة سفلية 

زاوية مستوى فكي لفرانكفورت 

الزاوية بين الجزء الأمامي للفك العلوي 
وقاعكة لومس 

الزاوية بين الجزء الأمامى للفك السفلى 
وقاقرة اليف ١‏ 
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0 )01( 0111 

011 80105 م8 

عمقاط ممغام8 مظ 

عمقام أتمكلمدء2 ]1 

ع2قام 3/13:1111397 1/1 

عمقام 591تآءء0 02 

عصقاط ة1ناط1لطة]/8 2 نتملا 
عاأعطة 1221501 113:2111317 ع2 
221 1531ه10 ننه[ ناطتلمة1/ة ا 
7132 10210111131 -1011كلطة11 2 


ذلاد 
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المجمحتويات 


تقديم الآميبن العام 

تقديم الآمين العام المساعد 

مقدمة المؤلف 

المؤلف 

الآطباء المشاركون في مراجعة المحجم 
معجم المصطلحات 

الملحقات 


0 ط “من خم البح انم 


524 























